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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Cold  was  by  far  the  major  characteristic  of  the 
weather  in  New  England  during  January  1957.   Com- 
parative data  for  full  time  Weather  Bureau  stations 
indicated  this  to  be  one  of  the  coldest  Januarys 
in  the  records  for  New  England.   The  average  tem- 
perature of  13.9°  at  Portland,  Maine,  places  this 
as  the  coldest  month  of  any  name  in  the  records 
for  that  station  which  extend  back  to  1870. 
Records  at  Worcester,  Mass.,  extending  back  to 
1892,  show  this  as  the  coldest  January  in  terms 
of  average  temperatures,  while  the  reading  of 
-19°  on  the  15th  established  a  new  record  low  for 
the  station.   Burlington,  Vermont,  also  set  a  new 
record  low  with  -30°  on  the  15th.   Record  low 
readings  for  January  were  observed  at  Blue  Hill 
Observatory,  Mass.,  Hartford,  Conn.,  and  Providence, 
R.  I.   The  entry  of  -12°  at  Boston  on  the  15th 
closely  approached  the  record  low  for  January  of 
-13°  set  in  1882.   The  persistence  of  the  cold 
weather  was  emphasized  at  Caribou  and  Fort  Kent, 
Maine,  by  minimum  temperatures  of  zero  or  lower 
on  28  days;  yet  it  is  interesting  to  note  that 
records  of  these  stations  also  illustrate  the 
degree  of  the  late  January  thaw  with  minimum  tem- 
peratures above  the  freezing  point  on  one  day. 

Only  two  stations,  Nantucket  and  Provincetown  3  N, 
Mass.,  failed  to  record  temperatures  as  low  or 
lower  than  zero  at  some  time  during  the  month. 
Fort  Kent,  Maine,  and  Lemlngton,  Vermont,  shared 
space  at  the  bottom  of  the  deep  freeze  with  read- 
ings of  -42°,  just  under  First  Conn  Lake,  N.  H. , 
with  -41°.   The  lowest  readings  In  the  other 
States  were  -34°  at  Birch  Hill  Dam,  Mass.;  -26° 
at  Mansfield  Hollow  Dam  and  P>utnam,  Conn.  ;  and 
-17°  at  Kingston,  R.  I.   The  highest  temperatures 
in  each  State  were  64°  at  Plymouth  1  WNW,  N.  H. ; 
60°  at  Madison,  Maine,  Bennington  2  NW,  Vermont, 
and  Falls  Village,  Conn.;  59°  at  Stockbridge,  Mass.; 
and  57°  at  Providence  WB  Airport,  R.  I. 

Precipitation  was  significantly  deficient  except 
in  a  few  Instances.   Totals  in  excess  of  4  inches 
were  recorded  only  at  Salem  Air  Station  and  Cohasset, 
both  on  the  Massachusetts  coast.   One  or  more 
stations  in  each  of  the  other  States,  except  Rhode 
Island,  accumulated  totals  in  excess  of  3  inches. 
The  greatest  total  in  Rhode  Island  was  2.49  Inches 
at  Woonsocket.   Presque  Isle,  Maine,  was  the  most 
arid  station  with  a  total  of  0.96  inch  while  nearby 
Caribou  WB  Airport  was  runner-up  with  0.98  inch. 

WEATHER  DETAILS 

Cold  weather  dominated  the  New  England  scen6  through 
the  3rd  with  daily  average  temperatures  generally 
10  to  15  degrees  below  the  seasonal  values  in  Conn- 
ecticut and  Rhode  Island  while  most  of  Massachusetts 
and  areas  farther  north  were  subjected  to  tempera- 
tures 15  to  20  degrees  below  average.   Temperatures 
were  up  to  about  the  seasonal  level  on  the  4th  and 
with  the  exception  of  rather  cold  weather  on  the  6th, 
continued  moderate  through  the  10th.   Much  colder 
weather  covered  the  entire  area  on  the  11th  and 
milder  conditions  put  in  only  a  brief  appearance 
on  the  12th  before  temperatures  turned  down  sharply 
on  the  13th  to  drop  to  frigid  levels  the  14th. 
Extremely  cold  weather  continued  through  the  18th 
and  temperatures  showed  a  rising  tendency  on  the 
19th.   The  warming  trend  was  accelerated  on  the 
20th  and  21st  to  become  a  well  defined  thaw  the 
22nd-23rd  with  maximum  temperatures  climbing  past 
the  50°  mark  except  in  northern  Maine  and  at  a  few 
high  elevation  stations  elsewhere.   Wintry  condi- 
tions returned  by  the  evening  of  the  23rd  and  the 


24th  was  quite  cold.   Seasonal  temperatures  pre- 
vailed during  the  closing  week  with  the  exception 
of  quite  cold  weather  in  Maine  and  the  northern 
portions  of  New  Hampshire  and  Vermont  the  29th 
and  30th. 

Precipitation  occurrences  were  quite  frequent  all 
through  the  month  but  amounts  were  generally  rather 
light  except  on  the  6th-7th,  10th,  16th,  23rd,  and 
29th.   Most  of  the  precipitation  was  in  the  form 
of  snow;  however,  moderate  to  heavy  amounts  of  rain 
fell  on  the  23rd.   Snowfall  was  light  in  some  areas, 
but  moderate  to  very  heavy  would  be  an  applicable 
descriptive  term  over  the  major  portion  of  New 
England,  even  though  precipitation  in  terms  of 
water  equivalent  was  usually  rather  light. 

WEATHER  EFFECTS 

Deep  snows  added  inconvenience  to  the  discomforts 
of  record  low  temperatures  and  long  periods  of 
cold  weather.   The  extremely  cold  weather  of  the 
14th-15th  killed  peach  buds  thereby  greatly  dimming 
prospects  for  a  crop  of  peaches  this  year.   Numer- 
ous heating  systems  were  overtaxed  and  broke  down; 
thousands  of  motorists  were  stranded  with  dead 
batteries;  8  deaths  were  attributed  to  the  cold; 
and  there  were  numerous  frostbite  injuries. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Property  damages  due  to  storms  were  primarily  those 
sustained  by  motor  vehicles  involved  in  mishaps 
on  slippery  roads  and  streets.   A  snowstorm  that 
began  in  southern  New  England  on  the  evening  of 
the  6th  spread  throughout  the  area  and  continued 
until  evening  on  the  7th.   Snowfall  amounted  to 
6  to  12  inches  in  east-central  and  northeastern 
Massachusetts,  southern  New  Hampshire  and  south- 
western Maine,  while  amounts  in  other  areas  were 
generally  1  to  6  inches,  except  that  very  little 
snow  fell  in  northern  Vermont.   Six  deaths  were 
attributed  to  coronary  trouble  while  embattling 
snow  and  there  was  one  traffic  fatality.   Numerous 
injuries  resulted  from  mishaps  on  hazardous  road- 
ways . 

Snow,  sleet,  and  wind  appeared  in  destructive  roles 
singly  or  in  combinations  over  much  of  central  and 
northern  New  England  on  the  10th.   There  was  minor 
wind  damage  in  some  localities  in  Massachusetts. 
Snowfall  was  3  to  8  inches  except  that  there  was 
very  little  in  northwestern  Vermont,  northern 
Maine  and  the  southeastern  Massachusetts  coastal 
area.   Three  deaths  were  attributed  to  the  storm, 
one  by  auto  and  two  by  exertion. 

A  snowstorm  on  the  16th,  during  very  cold  weather, 
added  4  to  8  inches  to  the  snow  cover,  except  for 
smaller  amounts  in  Vermont.   One  death  was  attri- 
buted to  exposure  and  overexertion.   Road  condi- 
tions became  poor  during  the  storm  but  traffic 
mishaps  were  of  a  minor  nature. 

Snowfall  on  the  29th  was  2  to  5  inches  in  central 
Maine  and  5  to  10  inches  in  northern  Maine  with 
sleet  and  glaze  contributing  additional  ha'zards 
in  some  southern  areas.   Motor  traffic  was  delayed, 
but  relatively  few  accidents  were  reported. 


FLOODS 


None  of  significance. 


J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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-26 
-26 
-33 
-25 
-30 

14 

14 

15+ 

14 

18 

1669 
1628 
1683 
1669 
1699 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
28 
25 
27 
26 

31 
30 
30 
30 
29 

17 
14 
16 
16 
19 

1.92 
1.28 
2.11 
1.21 
2.61 

-  1.08 

-  1.72 

-  .74 

.57 
.48 
.52 
.26 
.57 

29 
23 
29 
23 
23 

41.9 
24.0 
29.5 
31.4 
28.3 

26 
18 

16+ 

17+ 

5 

5 
5 

5 
8 

1 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

10.2 

2.07 

29.6 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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NEW  ENGLAND 
JANUARY  1957 


Temperature 

Precipitation 

2  i 

>  0 

<  S 

U   s 

<   2 

< 

£  =1 

Hi 

Q  U-  t- 

1 
X 

s 

3 

1 

& 

No  ol  Days 

0 

III 

& 
1 

6 

1 

Sno» 

/,  Sleel 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

Mm 

t^ 

li 

1 

1. 
o 
S 

0 

2 

^1 

o  » 

si 

5  > 

6  > 

o2 

-b 

COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

JONESBORO 

AM 

27. IM 
26.2 

2'e.l 
24.4 
23. IM 

6.5 

5 

3.7 

6.7 

4 

16. 8M 
12.9 
13.9 
15.6 
11. 8M 

-  5.8 

-  6.4 

53 
57 
48 
50 
49 

23 
22 
23 
23 

23+ 

-16 
-28 
-22 
-16 

-24 

18 

14 

18 

14+ 

15 

1477 
1610 
1576 
1527 
1713 

0 
0 
0 

0 

0 

21 
25 
25 
25 
25 

30 
31 
29 
29 
30 

12 
IB 
13 
9 
17 

3.13 
2.65 
2.88 
2.18 
2.72 

-  1.62 

-  .98 

1.02 
.80 
.57 
.89 

1.00 

23 
23 
16 
23 
23 

25.7 
27.0 
26.4 
32.8 
39.0 

12 
25 
26 
21 

15+ 
17+ 
16+ 
17+ 

11 
10 

7 
5 

7 

1 
1 
2 

1 

2 

1 

0 
0 
0 

1 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

//R 

26.7 
26.4 
27.3 
28.6 

8.4 

1.3 

4.3 

9 

17.6 
13.9 
15.8 
13.9 

-  6.8 

54 
53 
52 
59 

23 
23 
23 
23 

-14 
-20 
-15 
-28 

15 
18 
15 
18 

1465 
1580 
1516 
1582 

0 
0 
0 
0 

22 

24 
21 
23 

29 
29 
30 
31 

9 
15 
13 
17 

2.16 

2.07 
3.56 
2.18 

-  2.36 

.70 
.65 
.81 
.49 

29 
29 
23 
29 

35.3 
31.6 
32.0 

20 
21 
34 

17+ 
17+ 
17+ 

5 

5 

10 

6 

1 
1 
2 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

14.7 

2.61 

31.2 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 

KNI6HTVILLE  DAM 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

STOCKBRIDGE 

AM 
AM 
AM 
R 

26.4 
26.9 
28.4 
26.7 
29.1 

5.0 
3.5 
3.3 
4.8 
3.8 

15.7 
15.2 
15.9 
15.8 
16.5 

-  6.7 

-  8.0 

-  5.4 

-  7.2 

56 

58 
56 
57 
59 

23+ 
23  + 
24 
23 
23 

-21 

-21 
-24 
-22 
-29 

18 

15+ 

18+ 

15 

18 

1520 
1537 
1523 
1521 
1500 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
24 
23 
23 
23 

29 

30 
30 
29 
30 

11 
12 
11 
11 
10 

1.66 
2.13 
1.77 
1.67 
2.06 

-  2.19 

-  2.23 

-  1.43 

-  .99 

.69 
.76 
.52 
.36 
.55 

23 
23 
23 

10 
10 

22.0 
29.3 
20.0 
17.7 
20.3 

12 
24 
16 
11 
12 

17+ 

17+ 

17 

11 

16+ 

4 
6 

9 
5 
6 

1 
1 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

WEST  CUMMINGTON 

28.0 

-   .5 

13.8 

55 

23 

-29 

15+ 

1582 

0 

19 

31 

14 

2.11 

.40 

23 

21.8 

19 

16 

8 

0 

0 

DIVISION 

15.6 

1.90 

21.9 

CENTRAL 

AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL 
CHARLTON  2 
CHESTNUT  HILL 

// 

29.3 
27.9 
28.5 

32.3 

9.2 

3.5 

11.5 

13.9 

19.3 
15.7 
20.0 

23.1 

-  4.5 

-  5.9 

-  4.3 

54 
53 
54 

57 

23 
23 
23 

23 

-19 
-34 
-16 

-14 

18 
18 
15 

15 

1412 
1526 
1389 

1290 

0 
0 
0 

0 

19 
22 
22 

15 

29 

30 
30 

30 

7 

11 

5 

4 

1.38 
1.87 
2.95 

2.55 

-  2.05 

-  1.14 

-  1.52 

.28 
.76 

.83 

.64 

23 
23 

7 

23 

12.1 
18.0 
24.6 

25.0 

7 
27 
26 

16+ 
17+ 
31 

6 
5 
5 

8 

0 

1 

2 

1 

0 
0 
0 

0 

CLINTON 
FITCHBUR6  2  S 
FRAM INGHAM 
HAVERHILL 
LAKE  COCHITUATE 

AM 
AM 
AM 

AM 

29.9 
29.7 
30.4 
30.1 
31.8 

7.6 
7.5 
8.8 
9.8 
5.8 

18.8 
18.6 
19.6 
20.0 
18.8 

-  7.0 

-  6.3 

-  6.9 

-  7.3 

-  6.9 

56 

57 
57 
54 
56 

23 
24 
23 
23 

23  + 

-18 
-21 
-16 
-16 
-25 

15 
14 
14+ 
15 

18 

1426 
1431 
1402 
1390 
1426 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
21 
20 
17 
18 

29 
29 
29 

30 
29 

9 

11 

9 

7 

10 

2.33 

2.85 
2.31 
2.24 
2.11 

-  1.62 

-  .54 

-  1.70 

-  .89 

-  1.75 

.48 
.62 

.49 
.64 
.47 

10+ 

23 

23 

7 
23 

20.9 
26.5 
21.9 
25.5 

23.7 

19 

10 

5 
7 
8 

7 
7 

0 
2 
0 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 

30.0 

31.0 
26.8 
31.6 

7.3 

11.9 

3.3 

12.2 

18.7 

21.5 
15.1 
21.9 

-  5.9 

-  3.5 

-  5.9 

-  5.6 

58 

55 
54 
54 

23 

23 
24 
23 

-20 

-15 
-23 

-14 

14+ 

15 

15+ 
15 

1430 

1341 
1543 
1329 

0 

0 
0 
0 

20 

16 
23 
15 

29 

29 
30 
29 

9 

5 
14 

7 

1.86 

2.25 
1.68 
1.91 

-  1.80 

-  1.01 

-  1.54 

-  1.49 

.50 

.70 
.46 
.60 

7 

7 
23 
29 

20.0 

22.5 

26.0 

8 

16+ 

5 

5 
6 
5 

1 

2 

0 
1 

0 

0 
0 
0 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WESTON 

AM 

26.7 
30.6 
31.0 
30. 6M 
31.6 

6 

4.9 
9.2 
8.3M 
10.8 

13.7 
17.8 
20.1 
19. 5M 
21.2 

-  5.7 

-  5.6 

51 
52 
56 
56 
56 

23+ 

23 

23 

23 

23 

-29 
-25 
-19 
-20 
-19 

14+ 

18 

15 

18 

15 

1584 
1459 
1384 
1408 
1351 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
21 
17 
17 
15 

29 
31 
29 
29 
29 

14 

10 
9 

6 

2.39 
1.73 
2.31 
3.34 
1.72 

-  1.58 

-  1.85 

.65 

.46 
.71 
.73 
.58 

23 

23 
10 
23 

7 

21.4 
13.2 
25.3 

23.0 

15 

19 
33 
17 

17+ 

16 
22 

10+ 

9 
5 
6 
6 
4 

1 
0 
2 

4 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  CAA  AIRPORT 
WORCESTER 

30.1 
25.6 
29.7 

9.3 
8.0 
9.3 

19.7 
16.8 
19.5 

-  7.2 

-  5.9 

54 
54 
54 

23 
23 
23 

-20 
-19 
-18 

18 
15 
15 

1399 
1487 
1406 

0 
0 
0 

17 
25 
19 

29 
30 
30 

8 

10 

8 

2.32 
1.60 
2.03 

-  1.73 

-  1.67 

.72 

.72 
.75 

10 
23 
23 

16.2 
21.7 
23.3 

5 

11 

11+ 
17+ 

6 

3 
5 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

DIVISION 

19.0 

2.18 

21.6 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

EOGARTOWN 

//R 

AM 
AM 
AM 

31.6 
32.8 
31. 8M 
32.8 
34.8 

15.1 
10.5 
12. 9M 
11.5 
17.1 

23.4 
21.7 
22. 4M 
22.2 
26.0 

-  5.7 

-  8.1 

-  6.9 

58 
56 
57 
53 
52 

23 
23 
23 
24 
23+ 

-12 

-15 

-  8 

-13 

0 

15 
18 
18 
IS 
15+ 

1284 
1335 
1315 
1323 
1202 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
12 
18 
13 

10 

29 
30 
30 
29 

30 

2 

7 
5 
6 
2 

2.47 
2.45 
4.27 
2.89 
2.63 

-  1.03 

-  .84 

-  1.16 

.72 
.82 

.56 

.70 

7 
23 

7 
24 

20.6 
17.3 

12 
12 

6 

8 
16+ 

17+ 

5 

4 

8 
8 

2 
2 

2 
1 

0 
0 

0 
0 

FALL  RIVER 

HYANNIS  3  NE 

MI  DOLE TON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

R 

31.9 
34.8 
31.6 
34.3 
33.5 

14.8 
14.9 
11.7 
20.1 
18.7 

23.4 
24.9 
21.7 
27.2 
26.1 

-  5.9 

-  5.6 

-  4.9 

-  3.7 

55 
52 
64 
50 
53 

23 
22 
23 
23 
23 

-11 

-  2 
-12 

6 

-  8 

15 

15+ 

14+ 

15 

15 

1284 
1236 
1342 
1163 
1197 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
8 
14 
10 
11 

29 
29 
29 
29 
29 

3 
3 
7 
0 
2 

2.58 
2.44 
2.37 
2.97 
3.23 

-  1.48 

-  1.53 

-  1.29 

-  .90 

-  .70 

.82 
.92 
.50 
.73 
1.00 

23 
23 

7+ 
23 
10 

14.5 

22.2 

8.9 
18.8 

5 

18 
3 
6 

1  + 

11+ 

1+ 

16+ 

6 

5 
9 
7 
6 

2 

1 
2 
2 

2 

0 
0 
0 
0 

1 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 

AM 

34.7 
36.9 
31.9 
27.5 
30.4 

16.1 
23.7 
9.7 
12.8 
13.8 

25.4 
30.3 
20.8 
20.2 
22.1 

-  3.7 

-  .9 

-  8.5 

57 
54 
55 
53 
56 

22  + 
21+ 

23  + 
23 
23 

-  8 
5 
-15 
-10 
-14 

15 
15 
18 
15 
15 

1219 
1073 
1362 
1381 
1324 

0 
0 
0 

0 
0 

11 
6 
17 
23 
15 

28 
28 

29 
31 
30 

3 

0 
7 
5 
4 

0    1.83 
3.05 
3.43 
4.37 

-  2.00 

-  .75 

.97 

.57 
1.14 
2.40 

23 

7 

7 
7 

21.1 
34.0 
39.0 

11 
25 
15 

31 
15 
7+ 

8 
6 
6 

3 

1 
2 
3 

0 
0 
0 

1 
1 

SANDWICH 

SWAMPSCOTT 

TAUNTON 

34,6 
30.5 
32.4 

18.1 
14.0 
10.4 

26.4 
22.3 

21.4 

-  5.3 

-  5.6 

58 
53 
55 

23 
23 
23 

-  2 
-14 
-21 

15 
15 
18 

1191 
1318 
1342 

0 
0 
0 

11 
16 
12 

29 
29 
28 

1 
4 
6 

3.06 
2.17 
2.62 

-  1.98 

-  1.94 

.84 

.72 

1.05 

23 

7 
23 

13.5 
21.2 
22.0 

5 
18 
12 

16+ 

8 
15+ 

6 

4 
5 

4 
2 
2 

0 
0 

1 

DIVISION 

23.8 

2.87 

21.1 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 
AM 

21.8 
21.6 
20.6 
22. 3M 
15.0 

-  2.3 

-  4.2 

-  2.5 

-  7.0M 

-  9.7 

9.8 

8.7 

9.1 

7.7M 

2.7 

-  6.2 

-  6.8 

-  8.6 

56 
58 
55 
57 
51 

22 
23 
22 
22 
23 

-33 
-34 
-34 
-39 
-41 

15 

14+ 

15 

14 

14 

1707 
1743 
1732 
1750 
1932 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
26 
28 
28 
28 

30 
30 
31 
30 
30 

17 
21 
17 
23 
23 

2.03 
2.29 
1.17 
2.67 
2.88 

-  .79 

-  .94 

-  .21 

.77 
.59 
.24 
1.15 
.77 

23 
23 
23 
23 
23 

21.0 
25.0 
12.0 

29.2 

17 
15 
20 

10+ 
17+ 
30+ 

5 
5 
5 
8 
12 

1 
1 
0 
1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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V. 

.^XjXX'X 

^r^x 

V.-'i 

J^^pX 

^^X' 

^^A  AJ 

*.  J 

NEW  ENGLAND 
JANUARY  1957 

Temperature 

Precipitation 

«  1 
5  - 
1  1 

II 
<  2 

> 
< 

III 

III 

Q  u.  t- 

1 

X 

1 

? 

^ 

1 

1 
I 
I 

No  ol  Days 

H 

|ll 
Q  it  H 

1 
1 
1 
O 

1 

Snovs 

,  Sleel 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

Mm 

II 

S  0 

2 

1 

1 

^1 

o  » 

°  0 

b5 

J 

2s 

GRAFTON 
LANCASTER 
^■fMOUNT  WASHINGTON        119. 
PINKHAM  NOTCH 

2*. a 

22.7 

5.3 

20.8 

-  4.6 

-  5.3 
-11.0 

-  2.2 

10.1 

8.7 

-  2.9 

9.3 

-  8.3 

-  7.6 

56 

56 
38 
55 

22 
22 
23 
22 

-37 
-36 
-37 

-31 

14 
14 
14 
15 

1696 
1740 
2106 
1720 

0 
0 
0 
0 

25 

28 

2 

28 

31 
31 
31 
30 

20 
20 
27 

18 

1.63 
2.16 
3.46 
3.30 

-  1.64 

-  1.43 

.50 

.86 

.58 

1.24 

23 

23 
29 
23 

29.0 
19.1 
31.8 
32.0 

36 

19 
10 
43 

17 

17 

1 

16 

5 
6 

9 

7 

1 
1 

2 

1 

0 
0 
0 

1 

DIVISION 

8.3 

2.25 

23.9 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM             R 

CAMPTON                     AM 

CONCORD  WB  AIRPORT        R 

DURHAM 

EAST  DEERING 

27.7 
25.9 
27.5 
29.2 
28.3 

1.6 

-  7.2 

5 

4.4 

1.3 

14.6 
9.4 
13.5 
16.8 
14.8 

-  6.6 

-  6.7 

59 
58 
56 
55 
53 

22 
23 
22 
22+ 
22  + 

-32 
-38 
-30 
-24 
-34 

IB 

14+ 

18 

18 

14 

1562 
1724 
1592 
1490 
1550 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
25 
23 
21 

19 

31 
30 
30 
30 
31 

13 
21 
15 
12 
13 

1.56 
2.29 
1.65 
1.92 
2.10 

-  1.26 

-  1.44 

.40 
.66 
.41 
.45 

.57 

7 
23 

7 
7 
7 

25.0 
30.4 
20. S 
20.7 
26.0 

28 

23 
20 

10+ 

11 
10+ 

5 

9 
5 
5 
5 

0 
1 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

27.1 
25.6 
24.7 
29.4 
26.0 

3 

-  2.1 

5 

2.2 

1.1 

13.7 
11.9 
12.1 
15.8 
13.1 

-  6.2 

-  6.8 

-  5.3 

58 
59 
53 
55 
55 

22 
22 
22 
22 
22 

-32 
-36 
-28 
-30 
-29 

14+ 

14 

14 

18 

14 

1585 
1644 
1635 
1520 
1604 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
25 
25 
22 
26 

31 
31 

30 
30 
30 

14 
18 
17 
13 
15 

1.70 
1.88 
1.66 
1.93 
1.94 

-  1.33 

-  1.01 

-  .96 

-  1.79 

.42 

.41 
.48 
.59 
.50 

7 

7+ 
23 
23 
23 

29.1 
29.5 
23.9 
21.2 

33.8 

28 

20 
IS 
26 

17 
16 
17 
11 

9 

5 
5 

8 

7 

0 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
tMASSABESIC  LAKE 
NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 

25.9 
26.6 
29.8 
30.0 
25.2 

-  3.8 
2 

.5 
1.0 
3.7 

11.1 
13.2 
15.2 
15.5 
14.5 

-10.9 
-  8.7 

56 

52 
55 
55 
54 

22 
23 
22 
23 
23 

-34 
-29 
-34 
-29 
-20 

14 
18 
18 
18 
14+ 

1669 
1699 
1554 
1532 
1559 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
24 
18 
19 
28 

29 
30 
31 
30 
31 

18 
14 
13 
13 
13 

1.60 
2.54 

1.70 

-   .75 

.37 
.71 
.48 
.41 

10 

10 

7 

22 

11.4 
26.4 

18.0 

19 

30 
20 

16+ 

18 
10+ 

6 
5 

5 

0 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

NORTHWOOO 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  WNW              AM 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM         AM 

28.8 
25.6 
23.4 
28.4 
28.2 

6.9 
5.9 

-  6.2 
3.5 

-  2.6 

17.9 
15.8 
8.6 
16.0 
12.8 

-  9.0 

54 
50 
64 
53 
55 

22  + 

23 

23 

23 

23 

-20 
-23 
-34 
-23 
-30 

15 

14+ 

14 

18 

14+ 

1455 
1520 
1747 
1514 
1610 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
24 
28 
20 
21 

30 
30 
31 
31 
30 

11 
10 
23 
13 
17 

1.60 

2.42 
2.62 

D  1.53 

-   .73 

.45 

.68 
.51 

7 

7 
23 

22.0 
25.6 
32.0 
33.5 
16.3 

29 
22 

31 
20 

17 

10+ 

16 

17+ 

5 

6 
6 

0 

3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

WEST  LEBANON                AM 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 

WOODSTOCK 

23.7 
31.0 
25.1 
23.1 

-  5.3 
3.0 
1.4 

-  1.0 

9.2 
17.0 
13.3 
11.1 

54 
54 
53 
49 

23 
23 
22  + 
22  + 

-29 
-27 
-29 
-31 

14+ 
14+ 
14+ 
14 

1724 
1482 
1596 
1668 

0 
0 
0 
0 

25 
18 
26 
26 

30 
30 
30 
31 

21 
13 
14 
16 

1.63 
2.40 
2.34 
2.39 

-  1.64 

.42 
.62 
.55 
.90 

23 

7 

29 

23 

27.8 
26.9 
30.5 
28.7 

19 
27 

38 

11  + 
16+ 

17+ 

6 

6 
6 

7 

0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

13.6 

1.99 

26.4 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP        R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT     R 

34.9 

30. IM 

33.5 

31.8 

21.5 

10. 2M 

12.0 

13.6 

28.2 
20. 2M 
22.8 
22.7 

-  3.7 

-  5.0 

-  6.0 

53 
56 
53 
57 

23 
23 
23 
23 

-  1 
-15 
-17 

-  9 

16 
15 
18 
15 

1131 
1384 
1301 
1304 

0 
0 
0 
0 

11 
17 
10 
15 

28 
28 
28 
29 

1 
4 

7 
4 

1.79 

2.03 
2.17 

-  1.88 

-  2.76 

-  1.5S 

.48 

.94 
.87 

23 

23 
23 

2.2 

11.1 
14.8 

1 

7 
6 

17+ 

17 
17 

6 

4 
5 

0 

1 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

23.5 

2.00 

9.4 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 

CHELSEA                     AM 

EAST  BARNET                 AM 

EN0SBUR6  FALLS 

LEMIN6T0N 

21.7 
22.0 
18.9 
23.6 
21.3 

-  5.8 

-  9.0 

-  7.3 

-  5.8 

-  7.7 

8.0 
6.5 
5.8 
8.9 
6.8 

-  7.1 

-  9.3 
-10.2 

-  7.1 

53 
49 
51 
55 
52 

22 
23 
23 
22 
22 

-38 
-37 
-36 
-41 
-42 

14 
15 
14 
15 
14 

1767 
1811 
1834 
1738 
1602 

0 
0 
0 
0 
0 

^6 
28 
24 
26 

30 
30 
30 
29 
30 

22 

20 
21 
20 
21 

2.39 
1.94 
1.93 
1.16 
2.67 

.03 

-  .80 

-  .32 

-  1.33 

1.10 
.58 
.44 
.67 

1.52 

23 
23 
23 
23 
23 

29.3 
15.4 

23.0 
25.0 

23 
18 

14 

11 

17+ 
17+ 

17+ 
5+ 

4 
8 
6 
2 
5 

1 

0 
0 
0 

1 

MIDDLESEX                   AM 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELO  NORWICH  UNIV 

21.5 
21.5 
14. 2M 
20.4 
25.3 

-  4.2 

-  1.3 
-10. 2M 

-  5.2 

-  1.7 

8.7 

10.1 

2.0M 

7.6 

11.8 

-  9.9 

-  3.4 

59 
54 
42 
52 
58 

23 
23 
22 
22 
22 

-36 
-33 
-39 
-36 
-33 

14 

14+ 

16 

14+ 

14+ 

1744 
1696 
1957 
1777 
1645 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
25 
29 
27 
24 

29 
29 
31 
30 
30 

20 
17 
27 
20 
17 

1.94 
1.19 
D  1.80 
2.43 
1.59 

-  .11 

-  .76 

.64 
.31 
.40 
.76 

23 
22+ 
23 
23 

17.6 

8.8 

31.5 

18.3 

12 

9 

34 

12 

17+ 
17+ 

16+ 
16+ 

7 
4 
8 
6 

0 
0 
0 
0 

0 

RANDOLPH 

SAINT  JOHNSBURY 

WEST  BURKE                  AM 

23.5 
17.7 

-  3.5 
-11.3 

M 
10.0 
3.2 

-  6.2 

52 

50 

23 
23 

-35 
-40 

14 
15+ 

1705 
1916 

0 
0 

27 
28 

30 
30 

21 
23 

2.21 
2.96 

-  .08 

-  .16 

.83 
.42 

23 
24 

22.3 
23.6 

13 

17 

5 

13 

1 

0 

0 
0 

DIVISION 

7.4 

2.02 

21.5 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT     R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

28.3 
22.9 
24.7 
26.7 
25.9M 

3.3 

4 
6 
2 

1.3M 

15.8 
11.7 
12.1 

13.5 
13. 6M 

-  6.2 

-  7.8 

-  6.0 

60 
51 
52 
59 
53 

22  + 

22+ 

23 

23 

22 

-26 
-30 
-29 
-31 
-26 

14 
15 
15 
14 
14 

1518 
1649 
1639 
1596 

1588 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
26 
26 
23 
22 

29 
29 

30 
31 
31 

14 
18 
16 
15 
15 

1.19 
1.20 
1.43 
2.51 

1.59 

-  .69 

-  .76 

-  .89 

.34 

.54 

.79 

1.75 

1.02 

23 
23 
23 
23 
22 

12.0 
12.2 

12.3 

10 
6 

10 

17 
30+ 

16+ 

5 
3 
4 
4 
3 

0 

1 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

1 
1 

ST  ALBANS  BAY 

21. 8M 

2M 

11. OM 

52 

22 

-32 

16 

1664 

0 

26 

30 

14 

1.63 

.77 

23 

4 

1 

0 

DIVISION 

13.0 

1.69 

12.2 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS               AM 

CAVENDISH 

READSBORO  1  SSE             AM 

SOMERSET                   AM 

VERNON                      AM 

26.9 
27.3 
27.5 
22.7 
29.9 

1.2 

-  5.5 

2.5 

4 
7 

14.1 
10.9 
15.0 
11.2 
14.6 

-  7.5 

-  5.6 

49 
56 
56 
53 
52 

23 
22 
23 
23 
23 

-23 
-38 
-24 

-31 
-30 

14+ 

14 

18+ 

18 

18 

1572 
1673 
1545 
1663 
1556 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
23 
23 
28 

17 

30 
31 
30 
30 
30 

16 
20 
14 
18 
16 

1.74 
2.24 

2.42 
2.59 

1.63 

-  1.04 

-  .75 

-  2.00 

-  1.95 

-  1.63 

.59 
1.21 

.92 
1.03 

.41 

23 
23 
23 
23 
23 

17.0 
20.6 
25.0 
27.3 
22.0 

16 
72 
24 
27 
21 

16+ 

11 

17+ 

17 

17+ 

7 
4 
9 
8 
7 

1 
1 

1 
1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

WILDER                      AM 
WOODSTOCK  3  ENE 

24.4 
25.2 

-  8.1 

-  5.2 

8.2 
10.0 

-  8.1 

54 
53 

23 
22 

-36 
-38 

15 
14 

1763 
1700 

0 
0 

25 

26 

30 
31 

21 
18 

1.50 
1.62 

-  .93 

-  1.21 

.39 
.80 

23 

23 

24.5 
21.0 

16 
36 

17 
16+ 

5 

4 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

12.0 

1.99 

22.5 

t    DATA    RECEIVED    TOO   LATE    TO   BE 
INCLUDED    IN   DIVISION   AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   5   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13      14      15 


16      17      18 


25      26      27      28      29      30 


CONNECTICUT 

ANSON  It 

2.09 

BAKERSVILLE 

2.og 

BALTIC 

>  2.92 

BARKHAMSTEO 

2.00 

BEACON  FALLS 

BRIDGEPORT  WB  AP        R 

1.25 

BRISTOL  J  W 

2.29 

BROOaYN 

2.«0 

BULLS  BRIDGE  DAM 

1.9t 

BURLINGTON              R 

2.53 

COCIUPONSET  RANGER  STA 

3.1* 

COLCKESTER 

2.6T 

COLLINSYILLE  1  S 

CREAM  MILL 

2.8« 

OANBURV 

2.0A 

DAWSON  LAKE 

3.20 

DERBY 

2.51 

EAST  HAVEN 

1.97 

EASTDN  LAKE  RESERVOIR 

2.25 

FALLS  VILLAGE 

1.69 

GROTON 

3.30 

HARTFORD  BRAINARD  FLD//R 

1.95 

HARTFOUD  HB   AIRPORT     R 

1.91 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

2.32 

KENT 

2.2« 

LAKE  KONOMOC 

_ 

LAUREL  RESERVOIR 

2.30 

MANCHESTER 

1.85 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

2.01 

MEAD  POND  RESERVOIR 

2.25 

MIDOLETOWN  WB 

2.24 

MIDOLETOWN  «  W 

2.29 

MILFORO 

2.01 

MOHAWK  RANGER  STA 

2.67 

MOUNT  CARMEL 

2.41 

NATCHAUG  RANGER  STA 
NATHAN  HALE  ST  FOREST 
NEW  HARTFORD 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SH 

NORTH  BRANFORO 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PACHAUG  FOREST 


PEOPLES  RANGER  STA 

1.90 

PROSPECT 

2. 35 

PUTNAM 

2.29 

PUTNAM  LAKE 

1.81 

ROCKY  RIVER  DAM 

1.5* 

ROUND  POND 

2.12 

SALISBURY 

2.04 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

2.04 

SHEPAUG  DAM 

2.22 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

2. 34 

STAFFORD  SPRINGS 

STAMFORD  5  N 

- 

STEVENSON  DAM 

2.43 

STORRS 

2.41 

THOMASTON 

TORRINGTON 

2.14 

T0RRIN6T0N  2 

1.95 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

2.72 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

3.07 

WESTBROOK 

2.32 

WEST  HARTFORD 

1.98 

WEST  HARTLAND 

2.24 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

2,20 

WHITNEY  LAKE 

2.4i 

WIGWAM  RESERVOIR 

2.01 

WILLIMAMTIC 

2.62 

WOLCOTT  RESERVOIR 

3.01 

WOODBURY  a  W 


MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRASSUA  0AM 

BRIOGTON  1  HUM 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    / 

COR  INN A 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  i    SE 

EAST  WINTHROP 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 
G I  LEAD 
GREENVILLE 

HIRAM  2  S 
HOULTON  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 
JACKMAN 
JONESBORO 

LEHISTON 

LONG  FALLS  OAH 

HACHIAS 

HAD I  SON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

M0OSEH£AD 

OLD    TOWN    CAA    AIRPORT 


2.^6 
1.63 
1«42 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


■  02 
.07 


T     T     T 


04 

T 

14 

.2C 

14 

.28 

06 

T 

10 

.!( 

37 

.21 

.27 

See  Sefereoce  Hotes  Pollovlng  Station  ladex 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continuad 


Station 

■3 

Day  of  month 

& 

1        2    I    3 

4        5    {    6 

7    1 

8    1 

9 

10  1 

11      12 

13 

14  1    15 

16 

17    1    18 

19  1  20  1   21 

22  1  23  1 

24 

25 

26 

27 

28  1  29  1 

30 

31 

OMMO 

RECORD   MISSIMO 

mrn.iu* 

l.M 

T 

T                        T 

•  35 

T 

.53 

T 

T 

T 

.37 

.0* 

T           .25 

•  08 

.06 

.79 

T 

KWTUUC  >•  AKPOIT      //» 

I>OT 

T 

T                       T 

•  32 

T 

.49 

T 

T 

T 

.2* 

.05 

T           .28 

•  88 

.02 

.85 

T 

P«CNTISS 

- 

.10 

- 

- 

.12 

1.05 

.20 

- 

- 

MESgUC    ISLE 

•  M 

.OT      .03 

•  08 

.01 

T 

.01 

.0* 

.07 

.18 

.39 

.05 

.05 

.02 

KIM«ENUS  0AM 

l.M 

.08 

.08 

•  10 

.05 

.28 

.22 

.25 

.10 

.22 

•OCUJUIO 

l.M 

.08 

.05 

.8« 

.10 

.28 

.07 

.15 

.48 

.15 

T 

.81 

.05 

.1* 

.35 

.19 

HOIBUHV 

1.62 

.17 

.10 

.34 

.50 

.51 

IIUBKXJD    1    S« 

i.ai 

T                        .02 

.33 

.19 

T 

.93 

T 

.35 

.82      .36 

.02 

T 

T            .49 

■UMFOaO    1    SSE 

1.92 

.01                   .01 

.35 

.17 

T 

.01 

.43 

.01       .32 

.03 

.01 

.57 

SANFOIO    2    NN« 

2.  IB 

.36 

■  07 

.43 

T 

.18 

.20 

T 

.45 

.49 

•  02 

SOUTH   WtOOVED 

2.» 

.38 

.22 

.09 

.28 

.08 

.04      .74 

.52 

SQUA    PAN   DAM 

l.ll 

.U 

.10 

T 

T 

.35 

•  38 

.16 

T«    FOIKS 

1.4* 

.03      .05 

.12 

.08 

•  38 

• 

• 

.71 

.05 

•  24 

UWITY 

LIB 

.83 

.85 

.10 

•  08 

.11 

.07 

.08 

•  48 

T 

.10 

.18 

T 

UPVED   OAK 

2.M 

.13 

.18 

•  17 

.02 

.04 

.30 

.03 

•03    1^29 

.04 

.04 

.38 

■EST  euiTOM  2  mn 

1.11 

T                        .02 

.36 

•  26 

.03 

.03 

•  44 

.92 

•03      ^32 

.86 

.02 

.52 

■EST   ENFIELO 

2. OS 

.05 

.03 

.02 

.07 

.05 

•  08 

.45 

•  88 

.12 

.08 

.22 

■  INS1.0V 

1.21 

.08 

.05      T 

.07 

.03 

T 

.06 

•  13 

T 

.02 

.14      .03 

T           ^28 

.10 

.05 

.21 

■OOOCANO 

].*1 

.09 

.49 

T 

.15 

.23 

•  49 

.20      .57 

.07 

.12 

.20 

MASSACHUSETTS 

ADA  MS 

l.M 

•  03 

.17 

T 

.09 

•  19 

.01 

T 

.03 

.04 

.69 

.03 

•  09 

•  02 

T            .09 

.18 

AMHERST 

1.38 

T 

.05 

.13 

T 

.21 

.01 

.27 

.19      .28 

.04 

.01 

•  23 

•  03 

ASHeuRNHAM 

2.3S 

.11 

.21 

.19 

.08 

•  27 

.04 

T 

.07 

.11 

.77 

.11 

•  09 

T 

T            ^12 

.18 

T 

ASHUMO 

2.TB 

.11 

.37 

.29 

.13 

•  43 

.08 

.14 

.62 

.08 

.07 

T 

•  19 

.27 

ATMOL    )    E 

2. 27 

.12 

.19 

.11 

.01 

•  36 

.02 

.06 

.16 

.80 

.07 

.08 

•  12 

.17 

BEEOnOOO 

3.72 

.U 

.6B 

.49 

.11 

•  41 

.02 

T           T 

.10 

.25 

.81 

.04 

.15 

•05       .23 

.24 

BELCHERTOMN 

2.37 

.05 

•  22 

.10 

.02 

•  14 

•  45 

.03 

.07 

.16 

.57 

.01 

.09 

.03 

.24 

.19 

8IRCH  HILL   DAM 

l.BT 

T 

.29 

T 

T 

•  31 

.03 

.18 

.04 

.78 

T 

.04 

•  22 

T 

T 

BLUE   MILL                               // 

2.93 

T 

T                        T 

.83 

.07 

T 

•  49 

.01 

.14 

.01 

T 

.81 

.01 

.09 

.04 

•  44 

•  01 

BOSTOM   as   AIRTOKT           //• 

2.A7 

T                        .02 

.72 

T 

T 

.35 

T 

.01 

T 

.19 

T 

T           .60 

.99 

.03 

T 

•  45 

.01 

80TLST0N 

2.B3 

.68 

.62 

•  08 

.28 

.72 

.19 

•  36 

BROCKTON 

2.*> 

T 

.42 

.07 

T 

.57 

T 

T 

T 

•  09 

T 

T 

T           .82 

T 

.03 

T 

T            ^45 

T 

T 

CHARLTON    2 

RECORD   MISSING 

CHATHAM    LTSTA 

- 

.           -           - 

-           _           _ 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-           -           - 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CHESTER 

2.20 

.01 

.22 

T 

.24 

•  04 

.07 

.25 

.79 

.13 

.07 

•  05 

.20 

.13 

CHESTERFIELD 

1.88 

.06 

.23 

T 

.04 

.15 

•  08 

T 

.05 

.07 

.81 

.01 

.16 

T 

T            .24 

.10 

CHESTNUT   HILL 

2.33 

.09 

.41 

.24 

.07 

.36 

.04 

.15 

.64 

.06 

.10 

.13 

.26 

CLINTON 

2.33 

T 

.45 

.10 

.48 

.04 

•  06 

.09 

.05 

•  39 

T 

T 

.08 

•  08 

.48 

.02 

.01 

COBASSET 

A.27 

.20 

T 

• 

1.89 

T 

.53 

T 

T 

.21 

.19 

7 

• 

.60 

.25 

.40 

COLOBROOK 

2.** 

•  OS 

.17 

.12 

.47 

•  06 

.05 

.18 

•  89 

.11       .17 

.17 

EAST   PEPPERELL 

2.23 

.27 

.30 

.33 

.02 

.33 

.03 

.03 

.15 

•  37 

.01 

.08 

.13 

.18 

EAST  HAReiAM 

2.8« 

•  08 

T                        T 

.58 

•  12 

T 

.14 

.26 

T 

T 

.08 

.17 

.54 

.37 

T 

.06 

T 

T             .46 

•  07 

ED6ART0VN 

2.83 

•  28 

.31 

•  09 

.14 

.06 

.30 

.25 

•  20 

.70 

.04 

.04       .17 

•  07 

FALL    RIVER 

2.38 

T                       T 

.58 

.01 

.34 

T 

.21 

T 

•  82 

.09 

T 

•  02 

.40 

.11 

FITCHWIRS    2    S 

2.83 

.49 

.42 

.06 

.54 

.08 

.05 

.21 

•  62 

.07 

.15 

.16 

FRAMINQMAM 

2.31 

.10 

.28 

.37 

.06 

.37 

T 

.05 

.10 

•  49 

.04 

.06 

T 

.16 

.23 

FRAWU.1N 

2.17 

T 

.09 

•  22 

.10 

.34 

.95 

.09 

•  64 

.07 

.10 

•  29 

•  18 

BARONE* 

2.00 

.11 

.21 

•  09 

.05 

.19 

.05 

.05 

.11 

•  67 

.08 

.10 

.01 

•  13 

•  15 

SROTON 

2.33 

.12      T 

.29 

•  37 

.03 

.33 

.04 

T 

.05 

.12 

•  53 

.05 

.09 

T            •ll 

.22 

HARONICK 

1.87 

.07 

.19 

.07 

.07 

.21 

.01 

.06 

.10 

•  40 

.02 

.10 

.20 

•  17 

HATCHVILLE 

3.1A 

.03 

.55 

.12 

T 

.21 

.26 

.04 

.12 

.22 

T           .41 

.71 

T 

.06 

.01 

T            .29 

•  11 

HAVERHILL 

2.2A 

T 

T                        T 

.84 

.16 

T 

.48 

.01 

.12 

.01 

.35 

T 

.12 

•  34 

.01 

tCATH 

2.A8 

.10 

T 

.23 

.01 

T 

.17 

.32 

.09 

T 

.11 

.21 

.57 

.02 

.15 

•  03 

T            •Id 

•  23 

HOLTOKE 

1.71 

•  02 

.23 

T 

T 

.08 

.27 

T 

.06 

.14 

.38 

T 

.07 

.02 

T            .28 

•  16 

HOOSAC    TUNNEL 

2il3 

.09 

T 

.19 

T 

T 

.15 

.13 

.02 

T 

.09 

.99 

T 

.76 

.05 

.09 

.02 

T            .14 

.31 

T 

HUBaAAOSTON 

1.81 

.03 

.10 

.06 

.23 

•  06 

.05 

.06 

.49 

.08 

.28 

.15 

HYAIMIS    1   NE 

2.A4 

T 

.46 

.05 

T 

.05 

•  02 

•  37 

T           .92 

.10 

.02 

.35 

•  05 

.05 

IPSVICM 

2.93 

.12 

.42 

.52 

.10 

.62 

•  04 

•  08 

.08 

.45 

.03 

.11 

.12 

•  26 

JEFFERSON 

>.19 

.60 

.65 

.17 

•  33 

.86 

.14 

T 

.42 

T 

UIISHTVIU.E   MM 

l.TT 

.20 

.05 

•  35 

T 

•  10 

.10 

.52 

.10 

.10 

T 

.10 

•  15 

LAKE   COCHITUATE 

2.11 

•  10 

.29 

.30 

.02 

.36 

T 

.04 

.06 

.47 

.02 

.06 

T 

T            .15 

•  24 

LAMRENCE 

1.88 

•  05 

.50 

T 

.33 

T 

.16 

T           .47 

.07 

.02 

.24 

.02 

LEIINOTON 

RECORD  MISSING 

LOVEU. 

2.23 

T 

.70 

•  07 

T 

.51 

.17 

.41 

T 

.08 

.31 

MANSFIELD 

2.A> 

.10 

.IB 

.35 

.08 

.42 

T 

.04 

.06 

T 

.82 

•  11 

.10 

T 

.96       .21 

•  14 

MIOOLEBOaO 

3.15 

.45 

.06 

.14 

.33 

.47 

l.OD 

.09 

.09 

.52 

Ml DOLE TON 

2.37 

.10 

.50 

.33 

.50 

.02 

T 

.10 

.34 

T 

.12 

.13 

.23 

MILFORD 

2.33 

•  07 

•  11 

.24 

.08 

•  29 

.08 

.11 

.65 

•  10 

.08 

.01       .28 

.23 

MILLBUR*^ 

2.37 

•  10 

•  10 

.17 

.05 

.37 

.02 

.09 

.12 

.77 

•  94 

.08 

.03 

T           .25 

.20 

M0NTA6UE   CITY 

1.76 

•  06 

•  22 

.03 

.05 

.45 

.01 

T 

.07 

.08 

.38 

•  10 

.05 

T 

.08 

.18 

MOUNT    WACHUSET 

RECORD   MISSING 

NANTUCKET   MB    AIRPORT         R 

2.97 

.01                   T 

.22 

.01 

.81 

.47 

.01 

.03 

.61 

T 

T 

.73 

•  01 

.13 

T 

.04 

.42 

T 

.25 

NEV    BEOFOAD 

3.23 

.40 

.10 

T 

1.00 

.05 

.35 

.86 

T 

.09 

.02 

.25 

.09 

.02 

NEWBURY PORT 

2.A5 

.08 

T 

.34 

.39 

T 

.57 

T 

.03 

.13 

.48 

•  03 

.11 

.09 

.22 

NEW   SALEM 

1.97 

.02 

.20 

.01 

T 

.05 

.26 

.03 

.07 

.15 

.67 

•  01 

.10 

.03 

.24 

.13 

NORTHeRIDttE 

2.16       .OS 

.08 

.07 

.34 

T 

.08 

.09 

.76 

.07 

.20 

.15 

.32 

.16 

PELHAM 

1.87 

.02 

•  20 

.04 

•  01 

•  10 

.21 

.02 

T 

.98 

•  13 

.58 

•  03 

.19 

T 

I            .17 

.18 

PELHAM   2 

3.13 

•  20 

•  40 

.10 

.80 

.20 

•  40 

.10      .58 

.10 

.03 

.10 

•  10 

PEMBROKE 

3.20 

.03 

T           T 

•  43 

•  35 

T 

.14 

•  45 

•  01 

T 

.05 

.24 

7           .78 

•  20 

.11 

T 

T           .30 

•  08 

T 

PERU 

- 

.07 

.28 

•  05 

.10 

•  53 

.04 

.10 

.12 

- 

•  12 

.M 

.10 

.20 

•  25 

PETERSHAM   4   N                          R 

1.78 

•  02 

.10 

.05 

.01 

.20 

.01 

.05 

.13 

•  75 

•  14 

.05 

.20 

•  05 

PITTSFIELD   MB    AIRPORT      R 

1.87 

T           T 

.03                   .11 

.08 

T 

•  05 

.36 

T 

T           .02 

.09 

•80      .20 

.07 

T 

T 

.02       .27 

T 

.07 

PLAINFIELD 

2.19 

•  05 

.28 

.16 

.19 

.10 

.20 

.58 

•  12 

.11 

.06 

•  34 

PLTMOUTM 

- 

- 

.06 

.50 

T 

•  28 

T 

T           .97 

.86 

.02 

.53 

T 

.01 

PRINCETON 

3.08 

•  51 

.59 

.14 

•  35 

•  94 

.1* 

.04 

.29 

.04 

PKOVINCETONN    3    N 

3    1.83 

T 

.60 

.30 

0.30 

.21 

D.IO 

D.25 

.95 

OUABSIN    INTAKE 

2.23 

•  24 

.14 

.01 

•  11 

.34 

.03 

.11 

.18 

•  58 

•  03 

.09 

.03 

.25 

.11 

ROCHESTER 

3. OS 

.0« 

.57 

.15 

•  18 

.34 

.02 

.09 

.20 

.04      .47 

•  36 

.01 

.02       .48 

.06 

ROCICPORT    1    ESE 

3.43 

.08 

1.14 

T 

.78 

.04 

•  05 

.42 

.43 

T 

.14 

T 

.39 

T 

SALEM    AIR    STATION 

♦  .37 

T                        T 

2.40 

T 

T 

.64 

T 

T 

.30 

.04 

T           .52 

T 

.11 

T 

.36 

T 

T 

SANDWICH 

3.06 

T                       T 

.62 

T 

.65 

T 

T 

.19 

.84 

.08 

T 

T            .55 

.13 

SEGREGANSET 

2.80 

.40 

.30 

.20 

.22 

• 

.25 

.25 

•  33 

.15 

•  70 

SHEL8URNE   FALLS 

1.88 

•  07 

.22 

.03 

.09 

.19 

•  02 

•  10 

.08 

.48 

•  06 

.06 

T 

.11 

.19 

SOUTHBRIOOE    1    E 

2.35 

•  05 

.10 

.03 

T 

.08 

.28 

•  03 

T 

•  11 

.17 

•  85 

•  05 

.05 

.06 

.06       .18 

.23 

SOUTH   E6REM0NT 

1.7A 

.20 

T 

.14 

.21 

•  03 

•  07 

.04 

•  65 

•  09 

.05 

.24 

.04 

SPOT    POND 

3.18 

•  17 

.52 

.45 

.07 

.34 

T 

•  24 

.20 

.84 

•  07 

.10 

T 

.16 

.22 

SPRtN«FlELO   ARMORY 

1.91 

.24 

T 

.38 

T 

.25 

.42 

.02 

•  60 

T 

STERLING 

1.98 

.57 

T 

.49 

.09 

.43 

.01 

.10 

T 

•  27 

T 

STOCKB«ID« 

2.05 

T 

T 

.23 

.02 

.55 

.04 

T           T 

.15 

.18      .42 

.06 

.06 

•  30 

.06 

SWAMP SCOTT 

2.17 

T                        T 

.72 

.07 

.36 

T 

T 

.05 

T 

.52 

T 

.07 

T 

•  38 

T 

TAUNTON 

2.62 

.38 

.05 

•  01 

.39 

T 

•  11 

1.05 

T 

.08 

T 

•  54 

.03 

TUU.Y   DAN 

2.3< 

.10 

.18 

.15 

T 

.07 

.32 

.03 

•  15 

.17 

.85 

•  08 

.32 

7 

.10 

.07 

TURNERS   FALLS 

1.73 

.08 

.20 

.38 

.03 

•  IB 

.48 

.07 

.02 

T 

.27 

.03 

WALPOtE 

2.31 

T                        T 

.83 

.06 

T 

.71 

T 

.20 

T 

T 

T           .18 

T 

.10 

T 

.42 

.01 

WALPOLE    1    S 

3.3A 

.63 

.04 

.61 

.15 

T 

.10      .73 

.50 

.07 

.09 

.42 

WARE 

1.82 

.05 

.14 

.11 

.05 

.46 

.05 

.08 

.07 

.18 

.07 

.04 

.02       .20 

.14 

WARE      2 

2.8A 

.20 

.30 

.05 

•  15 

•  10 

•  45 

.05 

.20 

.75 

.04 

.15 

•  20 

WASHIwaTON    2 

2.18 

•  83 

.04 

•  14 

T 

•  08 

•  38 

.05 

.01 

•  08 

.84 

•  10 

.10 

T 

•  15 

.16 

WEBSTER 

l.Bf 

•  08 

•  04 

.06 

•  09 

•  31 

T 

T 

.06 

•  10 

.45 

•  04 

.88 

.04 

T            .36 

•  18 

T 

WEST  CUMM1N6T0N 

2.11 

T                        T 

.15 

' 

•  39 

•  22 

.32 

.40 

.05 

.11 

T 

.37 

.10 
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NEW  ENGLAND 


Table  3-Continued 

JANUARY 

1957 

Station 

•3 

Day  of  month 

1  1  2  {  3 

4  1 

5  {  6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13  1  14   15 

16 

17  1  18 

19   20   21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•ESTFIELO 
WESTON 
WEST  OTIS 
WE5T0VER  FIELD 
WEST  RUTLAND 

1>M 
1.72 

2.32 
2.M 

T 

..2 

.05 

T 

T 
.06 

.16 
.58 
.20 
.19 
.19 

T 
.11 

.19 

T 

.02 

.02 

.13 

.40 
.08 
.72 
.91 

.11 

T 

.23 

T 

.09   T     T 
T          .01 
.07 

.05 
.09 
.09 
.38 
•  08 

•  10 
.03 
.09 

.U 

T 

.29 

.41 
.06 

•  29 

.90 

T 
.04 

.09 

.09 
.07 
.08 

T 

.01 

.20 
.02 

T 
.19 

.29 
.38 
.22 
.34 

.13 

T 

.01 

.35 

.03 

WINCHEttOON 

WORCESTER  CAA  AIRKWT 

WORCESTER 

l.M 
1.60 
2.03 

.10 

T 
T 

T 
T 

.18 
.04 
.23 

.12 

T 

T 
T 

.04 

.35 
.30 

.18 

T 

T     T 

T          T 

.06 

.04 
.08 
.14 

.18 

T 

T 

.03 

T 

.60 
.72 
.79 

.17 

.03 

T 

T 
.08 

T 
.04 

T 

.35 

.41 

T 
T 

T 
T 

NEW  HAMPSHIRE 

BATH  2  SW 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  0AM          R 

2.00 
2.03 
2.20 
1.17 
1.56 

.09 

T 

T 

.02 
•  03 

T 

T 

.01 
.06 
T     T 

T 

.10 

.01 

T 

.40 

.12 
.06 
.27 
.17 

.01 
.01 

T 

.08 
.30 
.04 
.15 
.20 

.18 

.20 

•  01 

T          T 
.04   T 

.07   T     T 

T 

.08 

T 
.20 

.30 

.19 
.30 
.22 
.09 

.11 
.04 

.40 
.77 
.99 
.24 
.30 

.33 

.01 

.08 
T 

.08 
.05 

.10 
.06 
.23 
.08 

T 
T 

T 

.31 

.07 

.23 

.35 

•  38 

•  02 

•  26 
T 

•  01 

T 

BOW  GARVINS  FALLS 

BRAOFORO 

BUCKS  CODNER 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

2.07 
1.73 
2.29 
2.2« 
3.2A 

.10 
.10 
.16 

.17 

.06 

T 
.21 

•  28 
.19 

•  20 

•  14 

•  14 

.21 

.20 
.20 
.11 

.18 

.07 
.12 
.24 

.07 
.30 

.29 
.16 
.39 

.17 

.04 

T 

T 

•  09 

•  09 

.01 

•  03 
.02 

•  08 
.31 

.21 
.15 
.21 
.31 
.15 

.08 

.41 
.49 
.34 

.69 

1.19 

.02 

.01 
.02 
.09 
.03 

.06 

.10 
.06 
.19 
.11 
.15 

T 

.08 
.09 
.06 

.10 
.38 

•  29 

•  23 

•  25 

•  24 

•  04 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

OIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

2. 24 
1.32 
1.63 
2.31 
2. la 

.12 

.10 

T 
T 

.04 
.37 

•  22 

•  07 

•  41 

• 

.26 

.08 

T 
.30 

T 

.09 
.09 
.30 
.03 

.06 
.21 

.09 
.26 

T 

T 
T 
T          T 

T 

.09 
.03 

.26 

.26 
.13 

•  29 

•  18 

.08 
.19 

.95 
.53 

.26 
1.18 
.78 

.03 

.11 

.02 

.10 
.02 

.01 

.10 

.12 

.08 
.27 

T 
• 

•  38 

•  18 

.29 
.36 

T 

DURHAM 

EAST  OEERINS 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABYAN 

1.92 

2.10 
2.19 
2.43 
2.57 

.01 

.14 

T 

T 
.08 

.01 

T 
T 
.05 

T 

•  45 

•  57 

•  21 

•  15 

•  25 

.07 
.44 
.10 

T 

.02 

.10 

.31 
.43 
.06 
.14 
.28 

.36 

.01 

T 
.03 

T 

T 
•  05 

.17 
.23 

.04 
.37 

•  08 

•  01 
.09 
.03 
.38 

T 

.08 

•  30 
.43 
.39 
.93 

1.15 

.01 
.04 

.09 

T 

.09 
.03 
.06 
.05 
.20 

T 

T 

.42 
.36 

.08 

.40 
.10 

T 
.32 

T 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZWJLLIAM  3    SW 
FRANKLIN  I  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILMANTON 

2. SB 

2.07 
1.70 

i.«a 

.15   T     .07 
.03 

.06 

.23 

•  19 

•  42 

•  41 

•  38 

.03 
.36 

.05 
.31 

T 
T 

.11 
.10 
.31 
.33 

.12 

.30 

.37 

.02 

.12        .02 

T 

T 

.02 
.21 
.20 

.26 

.08 

.07 
.34 

.02   .03   T 

.10 

.77 
.95 
.35 
.41 
.43 

.32 

.05 

.01 
.02 

T 

.10 
.10 
.02 

.04 

T 

.04 

.10 
.13 
.38 
.32 

• 

.21 
.18 

.03 
.34 

T 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

JEFFERSON 

KEENE 

1.63 
2.86 
1.66 
2.33 

1.93 

T 
.15 

T 

.11 

.12 

.02 

T 

T     T 

.01 
.10 

•  23 

•  27 

•  14 

•  16 

.40 
T 

.12 
.12 

T 

T 
T 

.32 

.06 
.44 
T 
.06 

.90 

.13 
.29 

.05 

T 
T 

T     T 

.06 
.10 

T 

.16 

.06 

.16 

T 

.05 

.03 
.22 
.03 
.32 
.14 

T 

T 

.01 
.02 

.90 
.64 
.48 
.37 
.59 

.07 

.61 
.02 

T 
.03 

.07 
.09 
.02 
.12 
.08 

T 

T 

.32 

.14 
.26 
.06 
.12 

.21 

.29 

.20 

T 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

l.»* 
1.45 
2.16 
1.60 
3.10 

.11 
.13 
.04 

.25 

.12 

.01 

T 

.01 

.03 

•  17 

•  08 
.08 
.21 
.20 

.29 
.27 

T 

.01 

T 

.07 

T 

.11 

.37 

.12 

.25 
.16 

T 

.18 

T 
.01 

T 

.07 

.02   T     T 

.03 

T 
T 

.11 
.19 

.24 
.19 
.17 

T     T 
.39 

T 

.08 
.10 

.50 
.43 
.88 
.31 
1.28 

.16 

.09 
.03 

.04 
.04 
.04 
.01 
.11 

T 
T 

T 

.07 
.03 
.40 
.39 
.12 

.20 
.12 

.01 

.32 

T 

MAC  OOWELL  DAM 
MANCHESTER 
HARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MERIOEN 

2.29 
2.54 

1.70 
1.60 

.10 
.02 

.04 

T 

.29 
.63 

.12 

.48 
.09 

•  30 

•  20 

.04 
.11 

.06 

.71 

T 
.24 

T 

.32 
.37 

T 

T 

T 

.09 
.39 

.14 

T 

.12 

.10 

.06 
.20 

T 
•  01 

•  90 
.44 
.85 
.39 
.99 

.29 

.04 

.03 

.01 

.04 

T 

.05 
.07 

.05 
.33 

T 
.23 

T 

.10 

.10 

T 

.19 

T 

MILAN  7  N 

MILFORD 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

NASHUA  3  N 

NEW  LONDON 

2.2« 
2.43 
3.46 

.04 
.11 

.12 

.14 
.16 

T     .02 

.09 
.33 

.20 
.28 

.70 

.39 
.33 

.02 

.14 
.13 
.20 
.02 
.91 

.35 

.01 
.40 

.45 

.08 
.02 
.16 
.03 

.13 

.05 
.29 

.02 
.20 

.17 
.19 
T     .07 

.03   .03 

•  13 

•  44 

•  41 

.87 
.49 
.92 

.02 

.03 
.02 

.09 
.09 

.04 
.07 
.09 
.07 

.06 

.03 
.08 

.35 

•  14 

•  58 

.11 
.82 

.04 
.18 

.24 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH  STRATFORD 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

1.73 
2.01 
2.73 
1.60 

.06 
.19 

.08   T 

.03 

.05 

T 

T 
.09 

T 

T 

.23 

.02 

.49 

.58 

.20 
.20 
.09 
.08 

T 
.02 

T 

.23 

.02 

.39 

.58 

.40 
.26 
.12 

T 

T 
.08 

.04 

T 

T 

T 

.18 

.1* 

.17 
.28 
.34 

.07 

T 
T     T 

.06 

.57 
.23 

.80 

T 

.58 

.02 

T 

.07 

.07 

.10 

.08 

T 

.09 

T 

.12 

.04 

.37 

.27 

.33 

.22 
.28 

T 

PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  I  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYN06BORO 

3.30 
2.42 
2.62 
1.B6 
1.88 

.02 
.15 

.09 

.09 

.02   T 

.07 

.30 
.15 
.68 
.09 
.60 

.04 
.12 

.03 

T 
.13 

.32 

.67 
.09 
.82 

.38 
.31 

.02 

.01 

.10   T 

T          .02 

.34 

.21 
.03 

.18   T 
.36 

.22 
.27 

.01 
.09 

T 

1.24 
.93 
.34 

.54 

.09 
.10 

.03 
.11 
.01 

T 

T 
.04 

T 

.48 

• 

.50 

.32 

.03 
.60 

.38 

.01 

SOUTH  WEARE  1  SE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH 

TROY 

WALPOLE  2 

2.13 

D  1.53 

l.*3 

.05 
.05 
RECORD  HISSING 

.07 

- 

-     - 

.21 
.12 

.16 

.31 
.08 

.08 

D.02 

T 
.10 

.20 

.50 
.12 

.19 

- 

.02 

T 

T 
.04 

T 

.24 

.09 

.IB 

.    -    . 

- 

.44 
.91 

.48 

.04 

- 

.02 
.09 

.03 

- 

- 

.11 

.12 

.22 

.25 

.17 

.08 

- 

WEST  HENNIKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
KHITEFIELD 
WILMOT 

1.96 
1.63 

1.92 
2.01 
2.08 

.11 
.09 
.22   T 

T 
.11 

.14 

T 

T     T 

.04 

.18 

.09 

.12 

T 

.12 

.26 

.06 
.08 
.19 
.19 

T 

.12 

.11 
.02 
.03 
.10 

.37 
.23 

.31 
.12 
.31 

T 
T 
T 

.07 

T     T     T 

.07 

.03 
.04 

T 

.01 

.04 

.20 
.12 
.21 
.28 
.26 

.01 

T 
.04 

.22 
.42 
.56 
.36 
.93 

T 

.04 
.11 
.50 

.12 

.04 
T 

.10 
.07 

.01 

T 
T 

.12 
.10 
T 
•  07 

• 

.21 
.20 
.29 
.10 
.35 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 

2.40 
2.34 
2.39 
2.  73 

.13 

T 
.06 

T 
.09 

.62 

.44 
.09 
.04 

.32 

.03 

.22 

T 

.03 

.09 

.42 
.39 

.20 

.05 

T 
.13 

T 
T 

.02 

T 

.18   T 

.08 

.22 
•  29 
.23 

T 

.07 
.18 
.13 
.25 

T 

.12 

T 

.36 

.48 
.90 
.85 

T 
.32 

T 
T 
.05 

.06 

.04 
.07 
.08 

T 

T 
T 

.25 
.99 

.37 
.14 

.01 

T 
.29 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

WOON SOCKET 

1.79 

2.03 
2.17 
2.49 

.07 

T 

T 
T 

.24 

.40 
.29 

T 
.31 

T 
T 
T 
T 

.30 
.32 
.23 
.36 

.10 

T 
.26 

T          T 
T          T 

.11 
.12 

•  08 

•  14 

•  08 

T 
.03 
.17 

T 

T 

.48 
.94 
.94 
.87 
.71 

.14 

.07 
T 
T 
.06 

T 
.08 

.03 

.09 
.04 

.01 
.02 

.34 

.23 
.37 
.49 

.02 

T 

.12 

.22 

.07 
.03 

VERMONT 

8ARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BETHEL 
BLOOMFIELD 

1.90 
1.74 
1.19 

2.39 

.07 
.06 

.05 

.08 

.01 

.07 

T 

.15 

.07 

.11 

.02 

.07 
.08 

T 
.01 

.03 

.11 

T 

.22 

.17 
.22 

•  24 

•  12 

.05 

.12 

.09 

.02 

.04 
T 

.14 
.09 

.10 
.10 

.11 

.31 

.08 
.09 

.67 
.59 
.34 
.98 

1.10 

.38 

T 
T 

.01 

.02 

.07 
.03 
.11 

.07 

T 
T 

T 
T 
.02 

.12 
.13 

.09 

.28 

.18 

.24 
.14 

.10 

T 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

1.20 
2.19 
2.24 
1.94 
2.03 

T     T     T 

.11 

T 

.11 

.04   T 

T 
.12 

T 

T     T 
.11 

T     T 
.01 
.06 

T 

.01 
.13 
.02 

T 
.02 

T 
T 
T 

T 

.07 
.10 
.40 
.06 

•  12 

•  16 

•  24 

T 
T 
T 

T 

.06   T 

.11 

.04 

.11 

.12        T 

.12 
T 

.08 
•  03 

T 

T 
.28 
T 

.19 
.12 

T 
T          T 

T 
T 

.07 
.09 

.03 

.06 

.54 

.48 
1.21 
.58 

.47 

.26 

.31 
.49 

.06 
.02 

.01 
.07 
.04 
.07 
.07 

T 
T 
T 

T 
.01 

.26 
■  07 
.32 

.10 
.08 

.01 

.21 

T 

.20 

.19 

T 
T 

CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 

1.43 
2.03 
2.51 
1.93 

1.16 

.08 

.08 
.02 

.95 

T 

.04 

.08 

.10 
.02 

T 

.81 
.10 
.03 

.02 

•  04 

.04 

.14 
.07 
.30 
.03 

•  12 

•  10 

.06 

.17   .02 

.05 

.10 

.02 

•  07 
.02 
.09 

T 
.04 

T 
.23 

.21 
.02 

.81 

.11 
.07 

i07 
.07 

.79 

•  23 

1.79 
.44 

•  87 

.39 

.31 

.05 

T 

.05 

.07 
.02 

.07 

T 

.16 

.01 

T 

.21 

.28 

.09 
.12 

.24 

.29 

T 

ESSEX  JUNCTION 
GILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMIN6T0N 
MANCHESTER  CENTER 

2.13 

>  2.76 
2.87 
2.30 

.12        T 

.10 
.07 
.19 

.09 

.07 

T 

.02 
T 
.07 

.03 

T 
.01 

•  03 

T 

.01 

.04 

T 

•  10 

•  20 

•  39 

T 
.13 

.19 

.06 

.19  D.20 

.09   T 

.19 

.02   .13 
D.40 
T     .12 
.18   .07   T 

T     .01 

.02 

T 

.22 
.19 
.22 

.79 

.19 
1.10 
1.92 
1.33 

.31 

.17 

.19 

.02 

.11 
.99 

.09 
.02 
.09 

T 
T 

T 

.19 
• 

.12 
.22 

.10 

.24 

.21 
.21 

T 
.15 

.01 

See  Reference  Notes  Pollowlog  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


3 
.2 

Day  oi  month 

Station 

1    1    2    1    3 

4 

5    I    6 

7    1 

8    1 

9 

10  1 

11      12 

13  1   U  1    15 

16 

17  1   18 

19   1   20  1    21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

HARsrriELO 

2.«7 

.00                 T 

•  03 

•  Oi 

T 

.oa 

.19 

.14                  T 

•  04 

•  19 

.24 

•  66 

•  31 

.08 

•  12 

.30 

HAVS   MILL 

2.91 

.19 

T 

•  2> 

•  02 

T 

.16 

.26 

.10      T 

•  10 

.14 

•  67 

.07 

.11 

•  01 

•  17 

.26 

MC     INOOC    FALLS 

l.«7 

.Ot      T 

.02 

.0» 

•  01 

•  03 

•  03 

.12 

.09 

•  01 

•  26 

•  03 

•  48 

•  33 

.06 

•  14 

.28 

MtcwLesei 

l.M 

.00      T 

T 

T 

•  01 

T 

.07 

•  12 

.12                   7 

•  02 

•  06 

.16 

•  64 

.29 

.04 

7 

•  17 

.18 

l««TPELie«    CAA    A1»«)RT 

l.l» 

T           T 

T 

T           T 

T 

T 

T 

•  IS 

•  02 

.02      7           7 

•  07 

7 

.31 

•  31 

•  09 

7 

7 

7 

•  26 

7 

MOUNT    MANSFIELD 

1  i.ao 

.0*      .02      .03 

.10 

.0« 

•  02 

.06 

.17 

.09 

.09 

•  11 

.04 

•  10 

.12 

0^40 

.03 

.06 

.02 

•  10 

.09 

.19 

NEMFOtT 

2.*I 

.02      T           T 

.19 

T           .01 

T 

.03 

.19 

.01       .06 

•  04      7           7 

•  20 

7 

7           7           •OS 

.47 

•  76 

.06 

.01 

7 

.02 

.33 

7 

NORTHFIELD    NOADICH    UNIV 

l.» 

T 

•  09 

.10 

•  12 

• 

•  80 

.27 

.29 

PERU 

— 

— 

•  92 

.49 

.47 

•  29 

— 

•  90 

• 

.39 

PLYMOUTH    UNI3M 

2.10 

.00 

.02 

•  09 

•  16 

.23 

.10 

•  02 

.08 

•  69 

.19 

.06 

.14 

.14 

RANDOLPH 

- 

.06 

•  20 

•  40 

- 

.40 

RANDOLPH   CENTER 

l.M 

.00 

.02 

•  01 

.09 

•  09 

•  03 

.03 

.09 

•  77 

.04 

.10 

.16 

READING  HILL 

l.T« 

.13 

.22 

.10 

•  07 

■  37 

REAOSSOflO    1    SSE 

2.«2 

.11 

T 

.22 

•  01 

T 

.11 

.21 

•  06      7           7 

•  12 

.06 

7 

•  92 

.04 

.19 

•  02 

T 

.12 

.29 

7 

ROCHESTER 

2.90 

T 

.09 

T 

T 

.22 

T 

7 

.18 

1^70 

7 

7 

.39 

7 

RUTLAND 

l.M 

•  01 

T 

•  23 

•  03 

.04 

.09 

1.02 

.04 

.02 

.19 

7 

ST    ALBANS    BAT 

1.61 

.02 

.04 

.03 

.20 

.22 

.77 

.07 

.03 

.24 

.01 

SAINT    JOHNSBURY 

2.21 

.01 

.07 

.04 

•  03 

•  03 

.02 

.27 

T 

.10      7 

.08 

.20 

.83 

.03 

.09 

.46 

7 

SALISBURY 

l.TO 

T 

.la 

.09 

.09 

.10 

.10 

•  90 

•  39 

.06 

.11 

.29 

SEARSBUR6   MOUNTAIN 

2.32 

.10 

.03 

•  19 

.02 

•  09 

.19 

.13 

.09 

.08 

•  83 

•  12 

.08 

•  02 

7 

.13 

.29 

.01 

SEARSBUR6    STATION 

3.21 

.11                   T 

T 

•  la 

T 

.14 

.20 

.06 

.07 

.06 

7           7 

1.71 

•  00 

.10 

•  01 

7 

.12 

.32 

7 

SOMERSET 

2.90 

.10 

.02 

•  13 

T 

.14 

.27      T 

.13       .01 

.08 

.09 

7 

1.03 

•  04 

.08 

.02 

.01 

.16 

.28 

SOUTH    LONOONOERRY 

1.01 

.12 

•  10 

.10 

.20 

.OB 

.05 

.09 

.62 

•  02 

.06 

.10 

.11 

SOOTH    NEWBURY 

>    1.S9 

.00 

T 

•  03 

•  06 

.12 

.17 

.02 

•  02 

.23 

•  49 

•  20 

.11 

.12 

D.30 

SPRIN«riELO 

RECORD  HI5SINC 

T0WNS«NO 

i.aa 

.00      .00 

•  14 

T 

.12 

.la 

•  02 

•  13 

.06 

7 

•  60 

•  03 

.03 

.11 

.14 

UNION    VILLA6C   0AM 

l.T« 

.04 

.02 

•  09 

.07 

T 

.11 

.13 

•  07                   T 

7 

.12 

.03 

•  60 

.19 

.04 

.16 

.19 

VERNOM 

l.»3 

.00 

•  17 

.09 

.10 

.20 

•  01 

•  09 

.10 

•  41 

•  06 

.07 

.12 

.20 

WAITSFIELO    I    S 

2.M 

.13 

T 

T 

.06 

7 

.12 

•  22 

1.27 

•  20 

.00 

.23 

.20 

HARDSeOftO 

2. IS 

.92 

•  16 

.01 

•  19 

.10 

•  01 

•  19 

.10      7 

•  74 

.09 

.09 

7 

•  30 

HATCRBURT 

_ 

.2» 

•04 

- 

- 

•  06 

•  79 

.16 

.22 

■  14 

.13 

■EST    BURKE 

2.U 

.10 

.00 

.19 

•  03 

•oa 

•  12 

.16 

•  13 

•  02 

.32 

•  02 

•  20 

•  40 

.42 

.16 

.10 

.12 

.14 

■EST    HARTF080 

l.M 

.06      T 

•  06 

•  09 

•  07 

.22 

•  11 

•  04 

.11 

•  74 

.14 

7 

.12 

.27 

VEST    TOPSHAM 

2.19 

T           T 

•  10 

• 

•  sa 

.09 

•  79 

7 

.11 

.60 

UNITE    RIVER    JUNCTION    IN 

l.T> 

.11 

T 

•  01 

.06 

•oa 

.09 

.29 

.07 

•  04 

.12 

•  46 

•  04 

•  04 

7 

.08 

.22 

«MITIN6HAN    3    M 

2.24 

.13 

T 

•  10 

T 

.12 

.19 

.06 

•  06 

.07 

•  69 

•  02 

.10 

.01 

7 

.10 

.28 

7 

WILDER 

1.90 

.11 

T 

T 

•  oa 

•  oa 

.00 

.29 

.08                   T 

•  02 

.07 

7 

T 

.39 

•  09 

.02 

7 

.10 

•  16 

WOODSTOCK    3    ENE 

1.S2 

T 

•oe 

•  01 

T 

.39 

•  OS 

•  12 

7 

.80 

.01 

.03 

.34 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  diiection 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Numbei  of  day'B  with  precipitation 

III 

1 

Suhon 

1 

£ 

III 

1 

Jl 

0        1 
&      1 

0 

IJ 

d 
O  H 

a. 

■■  H 

H 

D. 
n  Oi 

g 
J, 

3 

0> 
i 

Si 

1 

il 

3 
s2 

BLOCK    ISLAKD   WB   AIRPOBT,    R      I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

2 

6 

0 

0 

0 

13 

- 

6.1 

BLUE   BILL,    MASS. 

WHW 

18 

16.6 

50 

NW 

23 

70 

75 

83 

65 

5 

7 

3 

2 

0 

0 

17 

50 

5.5 

BOSTOX   WB   AIRPORT,    MASS. 

w 

17 

17.9 

51++ 

WNW 

23 

66 

70 

58 

62 

8 

5 

3 

2 

0 

0 

18 

62 

5.3 

BRIDGEPORT    WB   AIRPORT,    CONK. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

72 

62 

65 

6 

4 

5 

0 

0 

0 

15 

- 

6.0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,    VT . 

s 

35 

10.3 

42 

3 

20 

71 

71 

62 

67 

16 

6 

2 

1 

0 

0 

25 

45 

7.7 

CARIBOU   IB  AIRPORT,    ME. 

HW 

12 

11.0 

48++ 

NW 

23 

63 

61 

58 

64 

12 

10 

3 

0 

0 

0 

25 

- 

6.7 

CONCORD   WB  AIRPORT,    H.    H. 

HW 

17 

7.7 

37 

NW 

23 

74 

76 

58 

74 

5 

4 

0 

0 

0 

14 

62 

5.1 

HARTTORD    WB   AIRPORT,    CONH. 

N* 

20 

11.5 

37 

NKW 

23 

60 

63 

47 

57 

5 

7 

6 

0 

0 

0 

18 

48 

5.9 

MIDDLETOWN   WB,    CONN. 

- 

- 

9.6 

57tt 

N¥ 

23 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

0 

1 

0 

14 

_ 

6.0 

MT.    WASBINGTON,    N.    H. 

W 

69 

44.0 

104tt 

WNW 

11 

89 

88 

91 

90 

2 

10 

2 

0 

0 

21 

31 

8.3 

NANTUCKET    WB   AIRPORT,    MASS. 

NV 

24 

13.0 

42 

KW 

10+ 

72 

78 

70 

72 

5 

7 

2 

0 

0 

19 

41 

6.9 

NEW   HAVEN    WB    AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

7.1 

23 

W 

23 

- 

76 

61 

- 

3 

7 

1 

0 

0 

17 

57 

6.2 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

8 

0 

0 

0 

21 

- 

- 

PORTLAND    WB   AIRPORT,    ME 

W3W 

16 

8.9 

32 

N 

10 

68 

72 

53 

62 

9 

3 

1 

0 

0 

17 

55 

5.5 

PROVIDENCE    WB   AIRPORT,    R.    I. 

KW 

17 

11.1 

46++ 

S 

23 

68 

71 

58 

66 

9 

4 

4 

1 

0 

0 

18 

57 

5.4 

WORCESTER   WB   AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

15.1 

44++ 

WNW 

23 

- 

- 

- 

- 

11 

5 

2 

1 

0 

0 

19 

- 

5.6 

It   Peak  Gust 

•f-f  Fastest   observed  one  minute 
wind   speed.      This  station   is 
not   equipped  with  automatic 
recording  wind    instruments. 

See   ftefereoce   Hotee   Polloving  Station    lodex 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENCLANO 
JANUARY    1957 


Day     Of    Month 


10      II      12     13     14      15     16      17     18     19     20     21     22    23     24     25    26     27    28     29    30     31 


CONNECTICUT 
BRID6EPOST  WB  AP 

COLCHESTER 

CREAM  HILL 

DANBURY 

FALLS  VILLAGE 

HARTFORD  BRAINARO  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MtOOLETeWN  WB 

MIOOLETOWN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NOKFaLK  2  SW 

NORWALK  GAS  PLANT 

■OKWIOi  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

SUEPAUG  DAM 

STAMFORD  S  N 

STORKS 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  i    SE 

EAST  WINTHROP 

FARMINGTON 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


33  26 

12  11 

33  26 
12-1 

31  13 

8-1 

36  23 

13  6 

28  18 

10  4 

32  17 
6  5 

2S  18 

8  5 

30  21 

13  4 

39  18 

15  7 

29  20 


36   23 
18    5 


38   22 
16-2 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


3«   29 

23   13 


IS   26 

22    9 

3}   24 


22   17   18 


18 


39   28 
21    5 


33   21 

17   12 


39   28 
23    7 


34   24 
18   11 


41   12 
26   10 


40   31 
23   10 


20   19   20 


29 

9 

13 
-  1 

12 

4 

43 
21 

28 
9 

27 
15 

38 

17 

25 
6 

23 

10 

32 

6 

19 

-  2 

2S 

0 

29 

9 

17 

-  4 

22 

5 

31 
12 

20 

1 

18 

7 

27 
21 

26 

7 

31 

14 

2S 

3 

14 

1 

34 
8 

37 

18 

24 

1 

29 
11 

37 

14 

27 

-  1 

23 

10 

8 
-  8 

12 
-  7 

21 
-  3 

7 
•10 

6 

-  8 

20 
-  2 

12 

0 

9 
-  3 

21 

-  1 

14 
■  9 

10 
-  9 

23 
-  6 

16 

■  a 

16 
-15 

25 

-  1 

10 
■  3 

10 
-  8 

22 

-  1 

1 
20 

1 
-11 

14 
-  5 

8 
15 

7 
-  9 

20 
-11  - 

5 

17 

2 
-13 

2 

-10  - 

13 

1 

9 
-  6 

18 
-  2 

9 
10 

6 
-12 

12 
-12 

9 
22 

8 
-  8 

22 
-  2 

7 
17 

7 
-  9 

20 

-  1 

12   27   13 


42   35 
23   11 


36   28 
17    8 


40   30 
20   10 


2'8   23 
12   10 


27   26   11 


24   21 
8-2 


31   23   17 


19   22   12 


23   28   10 


12   21   13 


31  37  39 

21  12  16 

28  34  37 

20  27  20 


22   22   24 


21   28   29 


30   33   33 
12   22   14 


34   36   30 
14   18   14 


33 

31 

20 

37 

35 

37 

10 

15 

0 

8 

23 

10 

28 

27 

15 

30 

30 

34 

3 

7 

-18 

-  3 

20 

3 

33 

30 

17 

28 

33 

37 

7 

12 

-11 

8 

23 

11 

28 

27 

14 

30 

31 

33 

15 

4 

-  8 

11 

20 

11 

12 

10 

16 

18 

17 

0 

-  8 

-19 

-  4 

3 

-  4 

21 

21 

11 

26 

27 

26 

7 

1 

-24 

-  4 

14 

0 

14 

26 

16 

13 

25 

25 

7 

0 

-28 

-20 

12 

-  2 

2«   14 

11   20 


21   28 

»      XI 


22   32 

2    0 


2*   33 

6-1 


17  -10  -IS 


28   16 

10  -M 


32   18   10 


16    9 
-18  -18 


D   1« 
»  -12 


34   29   34 

10   19   13 


26   29   32 


12   21   » 


33   29   33 


»4   28 
5 


31   22   29 


20  28 

3  U 

31  35 

■  2  0 

36  12 


10   27 
-2    2 


7   26 
■  3    0 

18   30 


14   30 
-1-6 


27   22   28 


18   31 
-  1    9 


11   24 
-7    2 


16   27 
-6   4 

7   23 
-8-5 

19   26 
-  2  -10 


31   17   25 


16    2 
-  7  -11 


14  22   18 
20-9  -11 

36  21    5 
12    1-6 

28  28   10 

16  -13  -21 

17  17   21 

22  4-6 

M   17   29 

2«  -  8  -U 

35   16    6 

15  -16  -13 

29  14    7 
12  -16  -20 

30  26   16 

23  -13  -16 

37  21   21 

22    0-8 

2«   14    9 
6  -10  -14 

39   24   12 

22-6  -IS 


14   23 
24  -14 


28-5-8 
•13  -22  -22 


33   U  -  1 

13  -15  -13 


9-3 

•28  -23 


-  6  -21  -18 


a  -14  -14 
•25  -31  -28 


24  23 

8    5 

20   20 
3-2 

22  19 

-1-3 

23  22 

1-3 

25  20 
3  -14 

16   18 
■1-4 


20   22 
3  -11 

18   18 
2  -10 

12   22 
•  4    2 

22   24 

■  1    2 

22   21 


10   21 
■22  -11 


27  38  38 

11  10  31 

23  38  43 

•15  -  1  33 

22  31  40 

5  11  29 

25  39  41 


23 

-13 


36   44 
■11   25 


39   41 
-  3   37 


25   37   44 


37   42 
■14   34 


38   41 

-  5   34 


34   41 
6   34 


38   38 

-  2   32 


28   37   40 


-  1  -11 
-36  -27 


21  -  1  -10 
-  1  -30  -24 


9-3 
-30  -25 


18   26   24 


13   25 
•10    5 


23   16   19 
■2-9-9 

23   24   16 

0  -13  -20 

25   21   23 

3  -  B  -16 

19   18   18 


26   30   41 


23 

-  7 


21 

-  1 


37  44 

•10  32 

32  41 

7  29 

18   28  39 

•17  -  8  23 


20   21 
5  -12 


24   28 
1  -13 


13   16 
•13  -  8 


16   11 
•13  -16 


29 

-  2 


38  41 

-  4  30 

33  37 

5  33 

38  40 

-  9  26 

30  43 

-  7  28 


33   43 
2   30 


19   32   41 
-8-5   30 


26   26   13 


21   19 
•16  -  2 


15   15 
•10  -10 


•23  -14 
9   22 


30  -15 
23   17 


18  -13 
7   17 


10   16 
17  -  e 


32   46 
•11   29 


25   29   47 
0-2   23 


34   40 

-  4   34 


11 

-11 


20   27   41 
•17  -16   21 


16   32 

-17  -10 


25   32   40 


19 

26 

42 

42 

44 

10 

-10 

25 

34 

22 

23 

28 

43 

50 

50 

23 

-16 

26 

24 

27 

22 

24 

42 

92 

47 

25 

-14 

22 

25 

15 

48   54 

34   20 


51   54 
40   21 


23 

2 

25 

8 

24 

7 

22 

11 

25 

9 

28 
8 

30 
8 

23 

11 

49   54   54 
38   44   9 

49   94   32 

36  32    8 

48   50   27 

37  17   11 

44   54   59 


49   95 

34   17 


50  60 

37  21 

51  54 

38  14 

53  5« 

39  15 

44  96 

36  24 

49  56 

37  30 

52  99 

36  16 


43   93 
36   38 


44   56 

36   41 


50   57 
37   23 


42   51 
34   35 


41   59   48 

31   36   10 


47   52 
37   14 


45   52 

34   30 


46   56 

36   40 


49   48   IS 


47   51 
37    9 


47   93 

39   32 


57   92 
28   25 


56   92 

34   16 


45   48 
37   12 


42   42 
33  -  1 


48   48 
31   20 


44   65 
29   36 


44   50   22 


2*   31 

12   16 


22   29 

13   18 


26   32 

14   16 


24   29 
18   13 


26   32 

17   14 


28   30 
14   21 


28   34 
14   16 


30   IS 

23   22 


20   24   25 


29   29 

11   22 


28   33 

15   21 


27   12 

11    9 


23   30 

10   It 


28  34 

12  16 

24  29 

16  19 

29  35   40 

9  14   15 

28  30 

12  15   13 


17   21 
0    7 


24   26 
8   17 


23   29 
14   12 


12   12   17 


6   10 
6-2 


20   28 

1   U 


11   16   20 


-11  -  1 
23   22 


22   22 

10   10 


24   26   33 


22   24   28 


39   37   39 

29   2«   29 


30   11   12 

22   18   19 


28   31   30 

21   13   17 


32   34 
26   21 


31   34   11 

29   11   10 


31   36   3« 

23   17   17 


1«  M 

2T   IT 


30   31   19 

26   IT   20 


34   32 

27   24 


31   36 
26   21 


31   37   19 
28   24   24 


28   30   27 
16   14   9 


37   34   17 
28   26   24 


39   31   17 

29   22   20 


30   34   14 
29    9   9 


29   33   30 
21   11   12 


30   31   32 
23   14   11 


34   32   14 
21   23   21 


29   30   33 
21   17   16 


12   34   39 

27   19   19 


34   32   33 
24   14   12 


19 
-  • 


27   27 
12    0 


27   22   32 


Uil 

17.9 


30>6 

lliO 


28.1 

lO.l 


10.9 

7.4 


11.9 
8.2 


10.0 
1«.4 


12.9 

13.7 


12.9 
12.9 


12.2 
16.3 


29.9 

6.1 


14.7 
14.7 


13.1 

12.6 


11.0 
6.9 


28.2 
8.8 


29.6 
9.0 


13.8 

12.3 


27.8 
11.9 


32.7 
10.9 


32.9 

10.3 


22.5 
1.3 


21.2 

-  0.3 


27.1 
6.9 


26.2 

•  0.9 


24   19   14 


18   18 
5  -11 


28   18   28 
10  -10  -18 


24   22 

9  -16 


11. 
-  8. 


18.0 
•  9.0 


24. 
-  2. 


te.   follovlDK  St.tl< 
-    10    - 


Tabia  S-Continuad 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
JANUARY    1957 


Day 

Of    Month 

« 

XT 

Stadon 

s 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i. 

F««T  H£MT 

MAX 
HIN 

3 

* 
-12 

1« 
-   9 

11 

13 
-   9 

6 
-27 

19 

•u 

20 
0 

19 
-14 

11 
-   7 

2 

-16 

a 

-27 

10 
-13 

-12 
-42 

-10 
-42 

2         6      10 
-32    -12    -34 

13      22 
-29   -26 

38 
19 

46 

34 

44 
28 

32 

-30 

6 
-11 

17 
-    6 

22 

-    4 

22 

-14 

11         9      28 
-20   -30    -17 

14.7 
-14.0 

MIOIIIEII 

MAX 
NIN 

14 
■73 

11 

23 
-   3 

2a 

26 

7 

20 
-22 

26 
-   2 

34 
21 

34 
3 

2« 

10 

19 

-    4 

28 

-   9 

2« 

7 

11 
-32 

-  4 
-24 

7       17       16 
-18         I    -33 

23      30 
-24   -17 

46 
26 

51 
30 

48 
23 

26 

0 

24 
2 

27 
11 

34 

-    4 

29 
-    2 

28      24      31 
7    -14   -16 

25.5 
-    3.6 

MEE1IVILL£ 

MAX 

HIN 

1 

-  2 

-V, 

14 

-   9 

20 

23 

2 

12 
-17 

21 
-   3 

22 
12 

31 

3 

30 
2 

4 
-12 

26 
-12 

18 
-U 

-  5 

-36 

-14 
-29 

11       11         7 
-22    -17    -33 

20      22 

-20    -14 

42 
20 

47 
31 

45 
9 

a 

-    8 

18 
-11 

17 

4 

23 

-    1 

23 

6 

15      16      27 
3  -15  -18 

17.9 
-   7.3 

■HIAN  2   S 

MAX 
MIN 

-20 

-1« 

22 

-12 

32 

30 

-    4 

18 

-21 

2« 

9 

33 

9 

39 

8 

25 

6 

19 
-    8 

28 
-  9 

26 

-14 

6 
-31 

2 
-13 

16      20         3 
-13    -23    -32 

24      33 
-16    -12 

49 
28 

57 
34 

54 
11 

21 

-    1 

26 
5 

29 

0 

35 
2 

33 
6 

24      26      31 
6-13-7 

26.3 
-   5.1 

HaULTON   CAA   AP 

MAX 
HIN 

3 
-12 

0 

-11 

-   « 

U 

13 

-   6 

7 
-18 

24 

-   2 

21 

1 

25 

-   1 

17 
-   7 

0 
-16 

18 
-  7 

21 
-22 

-U 
-34 

-12 
-33 

6         9       11 
-22    -19    -28 

15       28 

-   2   -11 

37 
27 

45 
36 

47 

4 

6 
-    4 

15 

4 

17 
3 

21 
6 

22 

3 

4      11      26 
-4-19-3 

15.4 
-   5.5 

MBULTON    1   NE 

MAX 
HIN 

9 

0 

M 
-  9 

la 

20 

6 

7 
-18 

24 
-   2 

23 

8 

20 

0 

18 

0 

0 
-14 

12 

-  » 

10 
-16 

-10 
-32 

-13 
-28 

4         8       15 
-22    -    8   -30 

15      25 
-6-2 

36 

24 

43 
36 

42 
15 

16 
-   6 

8 
-   2 

24 
2 

23 

10 

23 
8 

8       13      22 
-2-14         2 

15.3 
-   3.9 

JACntAN 

MAX 
MIN 

0 
-12 

-   4 
-20 

0 
-12 

10 

10 

4 

10 
-25 

14 
-10 

20 

-   4 

23 

2 

20 

0 

13 
-l» 

10 

-  4 

10 
-  2 

0 
-32 

-   9 

-32 

0         2       10 
-17    -14   -30 

12      20 
-16    -    8 

35 
16 

51 
34 

51 
5 

10 
-    8 

12 

0 

14 
6 

16 

4 

15 
-   2 

10      20      30 
6   -14   -12 

14.3 
-   7.0 

jSMEssoae 

MAX 
MIN 

a 

•    B 

9 

-  a 

« 
-10 

17 

29 
0 

20 
-    6 

30 

1 

33 

19 

21 

8 

u 

10 

22 

12 

12 
-10 

29 

10 

2« 
-23 

-   3 

-24 

0      23       11 
-21    -    1    -15 

14      23 
-12    -    2 

36 

10 

42 
31 

49 

40 

49 
1 

15 

24 
12 

22 

0 

31 
1 

26      14      15 
2-2-1 

23.1 
0.4 

LEHISTM 

MAX 
MIN 

10 
-13 

10 

-  ♦ 

23 

2 

29 

If 

25 

5 

14 
-11 

28 

7 

39 
U 

31 

9 

26 

6 

14 
-    2 

29 

0 

27 

-   8 

0 
-20 

-   3 

-16 

17       17      16 
-11    -21    -26 

24      31 
-18   -10 

47 
31 

55 
36 

62 

10 

18 

4 

23 

24 
9 

32 
9 

28 

4 

23      23      31 
10-3-7 

24.5 
0.2 

MH6  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

i 

-11 

1 

-12 

-    I 
-10 

U 
-  9 

26 
6 

15 

-20 

9 

-20 

23 

7 

23 

6 

30 

7 

18 
-    9 

« 
-  8 

25 

0 

-30 

4 
-32 

-  a      11        5 
-30    -11    -32 

10       15 
-30    -14 

33 

-13 

48 
32 

62 
38 

43 

-    6 

10 

17 
1 

18 

4 

21 
13 

21      11      19 
10  -10   -16 

17.1 
-   6.6 

tUSISON 

MAX 

MIM 

9 
-23 

9 
-12 

23 

-    8 

2« 
2 

26 

3 

12 
-18 

28 
-  9 

29 
16 

30 

-    1 

32 
U 

14 
-   9 

26 

-10 

19 
-   1 

2 

-34 

-   2 

-2B 

9      17       10 
-19    -    B    -34 

25      27 

-30    -18 

43 
22 

60 
24 

4B 
13 

16 

-    1 

19 

26 

9 

29 

-   1 

27 
16 

26      22      21 
6   -19   -21 

22.8 
-   5.6 

MILLIMSCKET 

MAX 
MIN 

« 
■10 

3 
-    8 

19 

-   1 

It 

7 

18 
-1« 

11 
-18 

23 

-    7 

29 
3 

29 

3 

20 

-   7 

6 
-10 

22 
-   1 

22 
-31 

-   6 
-28 

-11 
-22 

U         9      12 
-12   -19  -24 

19      31 
-19   -10 

39 
23 

49 
38 

49 
-    7 

22 
-   6 

18 

19 
-    3 

25 

10 

25 

1 

7      17      22 

-14  -19  -10 

18.8 
-  6.9 

MIU.INOCKET  CAA   AP 

MAX 
MIN 

7 

-  a 

2 

-10 

17 
-   J 

19 

a 

16 

-  a 

10 
-17 

23 

-    7 

27 
IS 

27 

5 

20 
-   3 

7 
-U 

20 
-  6 

19 
-18 

-   5 

-32 

-  a 

-23 

7      10      12 
-17   -12   -27 

21      29 
-21    -11 

40 
29 

47 

34 

48 
6 

12 

-    4 

18 

20 

0 

26 

1 

24 

10 

10      18      28 
2    -14   -19 

18.6 
-  5.2 

OLD    TMN   CAA   AIBPOST 

MAX 
MIN 

10 

•11 

t 
-   8 

20 
-    1 

24 
« 

21 

-   7 

15 
-24 

27 
-   1 

28 
5 

32 

3 

20 
3 

8 

-10 

26 
-   9 

27 

-10 

-   3 

-30 

-   7 
-29 

16      10      15 
-19    -22    -30 

21       32 
-23    -12 

45 
28 

48 

37 

50 

7 

12 
-    1 

21 
0 

22 

1 

29 

4 

27 

4 

18      21      29 
6    -13   -13 

21.7 
-   5.2 

oaoNO 

MAX 
MtN 

PODTLANO 

MAX 
MIN 

r  1 

14 
-   * 

23 

-    1 

34 
13 

28 

12 

16 

0 

30 
12 

33 

23 

39 

19 

30 
12 

14 

1 

30 
12 

30 
0 

7 
-10 

I 
-14 

18      20       14 
-5         1-6 

23      34 

3         5 

44 
34 

50 
38 

54 

15 

23 

5 

25 
10 

30 
19 

35 
20 

w 

29      23      37 

14      a      8 

26.7 
8.4 

PWTLAMO  MB  AIRPMT 

MAX 
MIN 

13 
-12 

19 

23 

-1« 

32 

10 

28 
9 

19 

-    4 

31 

10 

33 

13 

39 

9 

29 

9 

17 
-    8 

31 

7 

29 
-   5 

9 

-16 

-   1 

-le 

19      22       IS 
-   6    -16   -20 

23       34 
-10    -13 

45 

34 

51 
38 

63 
13 

21 

5 

24 
11 

29 

8 

35 
16 

30 
12 

27      25      32 
11-3-6 

26.4 

1.3 

PRENTISS 

MAX 
MIN 

« 
-10 

» 
-10 

15 
-10 

19 
-  « 

20 
-12 

22 
-10 

24 
-   5 

22 

-    6 

20 
-19 

22 

-12 

20 
-10 

20 
-  9 

IS 
-IS 

-   9 

-26 

-10 
-27 

-10      15      10 
-24  -10   -15 

18      34 

-   5 

40 
36 

44 
34 

44 

-    5 

10 
-    5 

15 
2 

20 

10 

28 

10 

20 
10 

16      24      24 
0        6        4 

18.2 
-   4.4 

PVESOUE    ISLE 

MAX 
MIN 

9 
-23 

2 
-12 

17 
-   7 

12 
0 

12 

1 

4 
-23 

15 
-   7 

20 
-   2 

18 
-    1 

22 
-   3 

0 
-18 

8 
-15 

18 
-10 

-10 
-35 

-13 

-34 

2        8        2 
-28         0    -21 

14      21 
-10   -12 

38 

20 

43 

31 

45 
13 

13 

1 

6 
-    1 

13 
-   2 

21 
0 

20 
-  6 

17        9      22 
-9-19-6 

13.8 
-   7.7 

RIPe«ENUS   BAN 

MAX 

MIN 

10 

-10 

2 
-13 

19 
-12 

14 
-   8 

18 
0 

16 

-20 

10 
-20 

20 
8 

22 
6 

28 
8 

19 
-14 

2 

-14 

17 

-10 

-15 
-28 

-15 
-30 

12      10        5 
-31    -13    -25 

10      19 
-24  -   5 

30 
15 

37 
30 

47 
34 

42 
-    9 

6 

-    8 

19 

2 

16 

0 

24 
6 

18        5      IS 
0  -15   -14 

19.2 
-  6.9 

aeCKLANO 

MAX 
MIN 

u 

-   6 

U 
-   6 

22 
-   5 

30 
10 

28 

9 

20 
0 

39 

9 

33 
21 

34 

6 

31 
13 

14 
-   6 

31 

-  4 

33 

8 

10 
-14 

0 
-16 

30      24      20 
-9         5    -15 

26      33 
-5-6 

46 
32 

46 
33 

52 
23 

23 

5 

26 

7 

28 

17 

35 
1 

28 
5 

27      24      34 
17        6-1 

27.3 
4.3 

RHMFaac    i    SM 

MAX 
MIM 

7 
-10 

4 
-    8 

17 

0 

29 

U 

21 
-10 

11 
-20 

27 
6 

27 
6 

32 

4 

25 

0 

9 
-13 

26 

-  a 

22 
-23 

1 
-34 

-   4 
-27 

15      11       13 
-12    -26    -33 

20      27 
-25  -15 

41 
18 

54 
23 

50 
2 

14 
-    4 

20 

-    4 

21 

-    4 

28 
-   2 

25 
15 

18      22      24 
-    6   -13   -20 

21.2 

-   7.9 

RUHFOaO    1   SSE 

MAX 
MIN 

a 

-   6 

6 
-    5 

20 
2 

31 

12 

27 

4 

13 

-14 

29 

7 

29 
13 

38 
9 

28 
3 

13 
-   9 

30 
-  7 

2S 

-10 

4 
-2« 

0 
-21 

17       17       17 
-10    -19    -25 

24      30 
-19  -   8 

43 
19 

56 
26 

52 

S 

16 
-    1 

21 
0 

23 
2 

29 

1 

28 

14 

22      23      29 
7-7-12 

24.0 
-    2.1 

SANFORO    2    NN« 

MAX 
MIN 

12 

-15 

11 
-1» 

21 
-    3 

39 

S 

39 

U 

24 
-17 

29 
11 

32 
15 

37 

9 

29 

15 

23 

-10 

30 
-    9 

29 
11 

-27 

10 
-27 

13      19      24 
-15   -   2   -28 

23      28 
-23  -16 

49 
22 

58 
28 

69 
25 

39 

0 

24 

0 

27 

8 

36 

11 

30 
6 

30      28      32 

15   -    7    -    B 

28.6 
-    0.9 

SaOA    PAN   BAM 

MAX 
MIM 

9 

-23 

2 

-11 

le 

-    8 

17 
-  9 

12 
-19 

3 
-31 

18 
-15 

22 
11 

23 

-13 

11 

-   I 

2 

-20 

14 
-23 

11 
-13 

-10 
-40 

-10 
-41 

3       10         9 
-27         0    -33 

19      23 
-27  -22 

40 
19 

45 
33 

40 
13 

34 
-11 

-I 

18 
-    2 

22 

-    7 

22 
-12 

16      11      27 
-14    -26    -19 

15.7 
-12.8 

UNITY 

MAX 
MIN 

8 

-    7 

6 
-10 

20 
-    9 

22 

9 

24 
9 

13 

-  e 

26 
3 

27 

19 

30 
13 

28 

11 

12 
-   9 

21 

0 

27 

1 

12 
-26 

-   7 
-24 

9      12       10 
-17    -    3    -17 

20      28 
3        2 

42 
26 

51 
37 

51 
20 

21 

-    1 

22 
6 

21 
13 

29 

10 

26 

14 

24      20      28 
8-3         0 

22.2 
2.4 

VEST  BUXTON   2   NNK 

MAX 
MIN 

1* 
-21 

1« 

-I* 

22 

-19 

33 

6 

31 
9 

17 

-21 

28 

10 

38 
9 

36 

7 

27 

7 

16 
-14 

28 

0 

27 

-14 

a 

-32 

1 
-33 

18      18      16 
-18    -26    -33 

22      31 

-21   -16 

47 
29 

55 
37 

52 

13 

19 
2 

24 

4 

20 
-   2 

26 

3 

29 

3 

24      25      32 

6   -14      12 

26.8 
-   4.6 

NINSLOM 

MAX 
HIN 

9 

-1* 

10 
-12 

30 
-   3 

24 

3 

28 

8 

23 

-14 

12 
-12 

30 
12 

31 

8 

31 
12 

23 
-   3 

12 
-   1 

2a 

6 

25 
-25 

-   3 

-24 

-5       14      14 
-IB    -    8    -23 

14      23 
-22   -   9 

33 
15 

44 
31 

50 
39 

48 

3 

16 

3 

24 

13 

26 

a 

32 
12 

29      X2      20 
12-4   -12 

22.6 
-    0.6 

VaOOLAND 

MAX 
MIN 

7 
-   7 

10 
-10 

9 
-  « 

16 

-   4 

22 
6 

27 
-12 

19 
17 

33 

17 

26 

-  4 

12 

3 

20 
-10 

IS 
-11 

21 
3 

26 
-26 

4 
-28 

-8      15       16 
-21         2    -30 

17      27 

-15   -   8 

34 
25 

41 
33 

50 
40 

51 

-   1 

13 
0 

23 

7 

26 

6 

29 
-    2 

26      12      18 
6-7-15 

21.8 
-    1.7 

MASSAOIUSETTS 

ASAMS 

MAX 
MIN 

27 
5 

10 
-   3 

10 
3 

27 
9 

37 
IS 

24 

4 

24 

4 

28 

19 

31 
13 

37 
26 

31 

-   4 

16 

-   4 

29 

10 

28 
-19 

7 
-20 

9      23       19 
-IB   -11   -21 

17      20 
-18  -   3 

39 
-   2 

45 
36 

56 

46 

56 

2 

19 
2 

28 

17 

26 
17 

28 

15 

25      26      25 

20      13         2 

26.4 

S.O 

AMUERST 

MAX 
MIN 

17 

* 

1« 
3 

29 

8 

40 
29 

31 
12 

19 
6 

30 
18 

37 
20 

n 

33 

11 

26 

2 

34 
12 

30 
2 

13 
-16 

0 
-17 

20      20      19 
-2-8-19 

29      36 
-1-5 

47 
36 

52 
39 

94 
14 

25 

9 

26 

15 

31 
14 

37 
18 

31 
20 

28      34      33 
16      16         9 

29.3 
9.2 

BIRCH    HILL   0AM 

MAX 
MIN 

2* 
8 

19 
-    7 

21 
3 

36 
3 

35 

11 

22 
-12 

29 
15 

34 
18 

34 

4 

33 
23 

24 

-    9 

31 
9 

28 
12 

12 
-32 

8 
-20 

16      17      16 
-  4  -19   -34 

21      32 
-25   -17 

45 
32 

48 
36 

53 

29 

29 

3 

24 
6 

27 

13 

33 
11 

29 

17 

29      29      32 
23         8-2 

27.9 
3.9 

BLUE   HILL 

MAX 
MIN 

22 
6 

1« 

-    1 

23 
3 

38 
14 

36 

18 

24 

7 

29 
17 

32 
22 

34 
22 

34 
20 

20 
2 

32 

5 

31 
10 

19 
-10 

7 
-16 

16      19      18 
-2        2-2 

21      32 

5       12 

45 
32 

48 
38 

54 
20 

21 
6 

26 
15 

30 
16 

36 

20 

30 
20 

29      31      33 

22       15      20 

28.9 
11.9 

BOSTON    MB   AIRPORT 

MAX 
MIN 

29 
6 

19 
5 

29 

a 

41 
21 

34 
16 

30 
11 

32 

21 

36 

27 

38 
26 

36 

13 

22 

7 

35 

21 

34 
3 

17 

-    4 

7 
-12 

23      20      22 
3          9          4 

25       38 

11       15 

47 
38 

95 
43 

58 

15 

23 

10 

28 

21 

'  33 
21 

40 
26 

33 
26 

32      34      37 
20       16      23 

31.6 
15.1 

BHOCKTOM 

MAX 
MIM 

29 

6 

20 
-   1 

29 

4 

42 

9 

40 
20 

29 
12 

31 
18 

37 
24 

3« 

10 

36 
29 

33 
0 

39 

7 

36 

19 

22 

-   6 

13 
-12 

18      23      21 
2         3    -15 

26      37 
-10   -   7 

47 
32 

48 
29 

66 

34 

35 
10 

29 
13 

34 
18 

40 
20 

39 

IS 

34      34      37 
26         7       12 

32.8 
10.5 

CHARLTON    2 

MAX 
MIN 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

2« 

11 

20 

0 

29 

6 

41 
13 

40 
22 

27 

e 

29 
19 

39 
25 

37 
28 

36 
23 

27 

2 

37 
14 

34 
19 

20 
-    9 

14 
-14 

18 

2 

22 

5 

21 
-    5 

24 

3 

35 

14 

49 
32 

54 

40 

57 
28 

39 
9 

28 

17 

32 

17 

39 
20 

33 
25 

31 
24 

35 
15 

37 
19 

32.3 
13.9 

to*  r»f*r«(K        'tea  follovtag  ati 
-    11     - 


Table  5 •Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1957 


Day 

Oi 

Month 

« 

SlaKon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

Si 

CLINTON 

MAX 
MIN 

20 
8 

20 

2 

22 

3 

29 
8 

39 
19 

34 
2 

23 
15 

32 
19 

39 

13 

13   31 

26-7 

23 

4 

30   14   16 
17  -15  -18 

3 

-13 

21 

-  7 

19 
-14 

20 

-  4 

25 

-  5 

39 

-  1 

46 
38 

56 

45 

54 

7 

25 

S 

27 
13 

34 
15 

38 

15 

32 
22 

27 
13 

15 

S 

29.9 
7.* 

COHASSET 

MAX 
MIN 

29 

13 

1« 
2 

19 
4 

29 

10 

41 
23 

29 
21 

33 

19 

34 
14 

37   38 
28    S 

35 

11 

34   34   15 
26-1-7 

26 

-  5 

26 

6 

18 
-  8 

20 
-  2 

23 

4 

40 
14 

48 
29 

57 
46 

55 

10 

22 
10 

28 

19 

32 

18 

38 
20 

32 

20 

31 
18 

12 

17 

11.8 
12.9 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

32 

17 

19 
3 

21 

7 

35 
8 

40 
25 

30 
19 

36 

19 

36 
24 

35 

11 

37   37 
28    5 

27 
9 

17   33   26 

25-3-10 

27 
-  6 

34 
3 

21 
-13 

19 
-11 

22 

-  8 

37 
18 

45 
34 

47 
38 

93 

9 

25 
11 

32 

20 

35 

13 

38 
16 

14 
22 

34 
11 

31 
9 

12.8 
11.5 

EOeARTOWN 

MAX 
MIN 

22 

23 

9 

22 

13 

13 

41 
29 

32 
26 

39 
27 

39 
28 

17 
18 

40   38 
10   14 

30 
14 

41   37   18 
20    8    0 

30 
0 

33 

12 

19 

5 

23 

4 

25 
6 

42 

5 

4« 
17 

92 

43 

52 

14 

29 

14 

33 

25 

36 

17 

37 

24 

14 
27 

34 
21 

35 

22 

14.8 
17.1 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

a 

20 

5 

26 

9 

40 
IS 

38 
18 

30 
13 

30 
24 

3« 
23 

36 

18 

14   23 
17    7 

15 

20 

37   18    9 
11-1  -11 

18 

3 

23 
6 

21 

0 

25 

11 

18 

a 

45 
37 

53 

41 

55 

19 

25 

10 

30 
19 

11 

21 

39 
21 

33 

24 

32 

25 

11 

19 

38 
18 

31.9 
14.8 

FITCHBURO  2  S 

MAX 
MIN 

14 

1 

15 
-  5 

20 
-  3 

28 

10 

37 

18 

26 

-  2 

27 
20 

31 
21 

3* 

IS 

17   39 
23    0 

2« 

2 

16  10   It 

17  -21  -14 

9 
-12 

21 

0 

21 
-10 

22 

0 

25 

0 

39 
2 

49 
39 

56 
42 

97 

7 

27 
8 

28 
14 

32 

12 

37 
18 

31 
20 

26 

13 

33 

6 

29.7 
7.S 

FRAN INGHAM 

MAX 
MIN 

23 

10 

18 
2 

19 
5 

29 

9 

43 
20 

31 

6 

26 

13 

31 
19 

39 
12 

M   32 

26-3 

21 

-  2 

16   12   16 

20  -1«  -16 

3 

-14 

22 

1 

22 
-12 

23 
-  8 

25 

-  4 

40 
-  2 

49 
39 

57 
46 

56 

8 

22 

9 

28 

14 

33 

19 

19 
18 

12 

23 

27 
17 

31 

11 

10.4 

8.8 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

20 

1 

16 

-  3 

24 
5 

38 

14 

36 

20 

34 

4 

30 
17 

3« 

24 

1« 

12 

14   26 
25    0 

14 
U 

12   13    9 
11  -11  -M 

16 

-  3 

21 
3 

20 
-12 

25 

3 

33 

-  2 

47 
30 

50 
40 

94 
25 

25 

7 

27 

14 

14 
18 

40 
14 

32 
21 

31 
20 

13 

4 

17 

7 

10.1 
9.8 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

27 

1 

10 
-  4 

11 
6 

27 

7 

1» 

13 

25 
-  3 

20 

0 

31 

14 

30 

11 

14   30 
1«  -  1 

1 

12   27   U 
18  -18  -21 

4 
-21 

21 
-14 

14 
-20 

16 

-20 

20 
-  6 

35 

-  4 

46 
25 

58 
37 

58 
5 

19 

4 

26 

14 

26 

10 

31 

IS 

2« 
19 

31 

15 

29 

3 

26.9 
3.5 

HYANNIS  3  NE 

MAX 
MIN 

34 
1* 

21 

4 

26 

2 

43 
9 

40 
27 

38 
16 

39 

25 

35 
25 

3« 

12 

»   33 

28    8 

38 

S 

16   27   1« 
27    t,  -   ? 

13 

7 

31 
8 

21 

4 

25 

-  1 

12 
-  2 

48 
30 

52 
37 

51 
16 

42 
12 

30 

15 

13 

24 

38 

11 

35 

17 

14 

27 

11 

21 

36 

9 

34.8 
14.9 

KNIGHTVILLE  0AM 

MAX 
MIN 

30 

6 

15 

2 

14 
6 

25 

8 

40 
1« 

30 

4 

Z2 

4 

24 

4 

14 
10 

36   39 
26    0 

20 
-  3 

M   2S   14 
0  -20  -22 

6 

-22 

22 

-  9 

19 
-24 

20 
-24 

23 

-  9 

37 

-  4 

50 
30 

94 
42 

" 

2* 
6 

24 
16 

28 

8 

24 
8 

30 
14 

12 

IS 

30 

4 

28.4 
3.1 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 

MIN 

21 

4 

21 

1 

22 

3 

28 

8 

41 
18 

32 

5 

26 

11 

32 
20 

38 

7 

19   36 
23-2 

26 
-  2 

17   1*   20 
22  -23  -22 

8 
-17 

22 
-  5 

24 
-25 

23 
-23 

26 

-10 

40 
-  5 

50 
39 

96 

44 

56 

10 

27 

10 

28 
11 

14 
18 

40 
1* 

12 

20 

29 

12 

37 

10 

31.8 
5.8 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

19 

3 

17 
-  6 

25 

4 

40 
10 

16 

19 

22 

4 

30 
17 

35 

16 

17 

7 

33   21 
17-8 

30 
14 

32   16    6 
7  -20  -15 

20 
-  7 

25 
-  1 

21 
-20 

29 
-  8 

33 

-10 

49 
33 

50 

40 

98 
17 

23 
6 

27 
19 

29 
19 

38 
17 

31 
20 

31 
21 

11 
10 

16 

5 

30.0 
7.3 

LEXINGTON 

MAX 
MIN 

LOWELL 

MAX 
MIN 

19 

8 

18 

-  1 

25 

6 

39 
14 

36 

21 

24 

3 

31 
1« 

36 
26 

37 
17 

14   27 
26    1 

M 

15 

14  17   14 

15  -12  -15 

15 
-  2 

22 
2 

21 

-11 

2« 

5 

34 
3 

48 
30 

49 
39 

55 

33 

33 

7 

27 
19 

12 

19 

38 

18 

34 
20 

32 
23 

14 
15 

37 
12 

31.0 
11.9 

MIDOLETON 

MAX 

MIN 

22 

8 

20 
-  2 

26 

4 

40 
14 

38 
22 

28 

10 

32 
22 

32 

20 

36 

16 

36   30 
28    2 

34 
12 

14   18   14 
17  -12  -12 

20 
-  4 

24 

-  4 

22 

-10 

24 

-10 

34 

1 

46 
34 

90 
42 

54 
24 

24 
12 

32 

18 

34 
20 

19 
19 

34 
22 

30 
28 

33 

11 

39 
12 

11.6 

11.7 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 

13 

22 

11 

26 

13 

44 
21 

37 
28 

35 
26 

41 
29 

3« 
21 

41 
21 

43   24 
20   13 

41 
19 

38   19   24 

19   13    6 

35 
20 

29 

14 

22 

9 

26 

15 

37 
12 

49 
36 

45 
38 

50 
22 

26 

18 

39 
21 

35 

17 

36 

18 

35 
27 

37 
29 

31 
24 

3S 

29 

34.3 
20.1 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

30 
9 

23 

8 

29 
12 

43 
22 

34 
22 

33 

IS 

35 

30 

38 

27 

IS 

28 

17  it 

15   11 

39 
23 

19   20   12 
13    0-8 

24 
12 

22 
8 

24 
6 

27 
14 

39 
16 

47 
36 

51 
45 

93 

20 

26 
13 

33 

24 

35 

24 

39 
28 

34 
28 

34 
26 

35 
22 

40 
2S 

33.5 

18.7 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

IS 
-  2 

10 
0 

19 
3 

36 

14 

27 

5 

22 

2 

32 

16 

34 
12 

14 
14 

30   20 
1  -  3 

30 

7 

28   U    4 
-7-13-22 

21 

0 

15 
-  9 

15 

-20 

22 

-  3 

33 

-  5 

44 
33 

92 

43 

97 
6 

19 
2 

23 

10 

24 

10 

11 
11 

26 

12 

29 
21 

28 

8 

33 

3 

26.7 
4.8 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

26 
11 

20 

2 

29 
6 

42 
15 

40 
21 

40 
20 

36 
26 

36 

25 

38 
21 

W   31 

30    6 

16 
16 

16   24   16 
22-3-8 

32 

5 

23 
5 

22 
-  3 

28 
18 

36 
6 

90 
34 

57 
40 

97 

40 

41 
12 

30 

19 

34 
20 

40 
IS 

37 
22 

33 

26 

31 

11 

38 
19 

34.7 
16.1 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 
MIN 

32 

18 

24 
12 

31 
18 

42 

28 

42 
32 

42 

31 

34 
28 

40 
30 

36 
32 

19   36 
26   12 

32 

1« 

40   38   19 
22   14    6 

38 

10 

27 

20 

24 
18 

27 
21 

34 
IS 

54 

34 

54 
40 

90 
38 

48 

10 

34 
18 

14 

28 

19 

30 

39 
30 

38 
32 

3« 

28 

38 

32 

16.9 
23.7 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

29 
14 

21 
3 

22 

7 

27 

7 

41 
21 

31 
16 

32 
16 

31 

24 

37 

8 

36   35 

26    3 

24 
6 

3*      17   19 

14-4  -11 

12 
-  9 

23 
2 

22 

-15 

21 

-  7 

26 
-  6 

39 

-  4 

49 
39 

99 

49 

55 
11 

24 
11 

30 
19 

35 

15 

39 
15 

33 

16 

32 
9 

36 
11 

31.9 
9.7 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

19 
2  ■ 

12 

■  1 

20 
5 

37 
14 

28 
21 

2« 
16 

31 
26 

30 
22 

14 
18 

15   20 
20    4 

30 
17 

20   12   U 

9    0  -19 

20 

9 

17 
0 

16 
-  6 

21 
9 

32 

18 

42 
32 

51 
30 

53 
18 

21 
8 

25 

11 

30 
IS 

35 

15 

30 
19 

30 
29 

29 
18 

14 
9 

27.5 
12.8 

SALEM  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

18 
9 

17 

1 

24 
5 

39 
17 

37 
17 

25 
8 

31 
20 

34 
26 

3S 
23 

37   24 
24    4 

33 

17 

14   16   10 
12-9  -14 

17 
0 

22 
6 

21 
-  3 

25 
9 

34 
12 

47 
32 

49 
38 

56 
22 

22 
9 

28 
19 

33 
19 

40 
24 

34 
24 

32 
21 

30 
14 

36 
21 

30.4 
13.8 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

30 
9 

24 
6 

28 

10 

42 
22 

34 
26 

33 

24 

40 
32 

39 
23 

38 
24 

M   24 

17    9 

18 
18 

3*   21   21 

15    4-2 

34 
18 

24 
9 

22 
2 

26 

11 

38 

14 

48 
38 

57 
44 

58 
19 

25 

13 

32 

21 

36 

20 

39 
23 

36 

23 

34 
23 

34 
19 

39 
25 

34.6 
18.1 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

29 

8 

13 
0 

12 
8 

22 

10 

38 
15 

32 

-  1 

19 

-  1 

32 

19 

14 
14 

36   28 

18-8 

19 
-  8 

34   24   12 
-  2  -20  -21 

1 
-23 

20 
-  8 

16 

-20 

18 
-20 

23 

-11 

35 

0 

44 
30 

47 
38 

54 

7 

20 
10 

23 

14 

27 
8 

31 
11 

29 
22 

30 
12 

28 
1 

26.8 
3.1 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

26 
12 

19 
4 

18 
14 

42 

7 

40 

16 

30 
13 

34 
U 

36 

22 

19 

23 

37   27 
26    2 

11 
16 

33   IS   U 
12-8  -14 

20 
-  1 

21 
-11 

22 

-  9 

27 

-  4 

36 
-  8 

44 
34 

47 
38 

54 
29 

30 
10 

25 

17 

31 
18 

38 
22 

36 

21 

34 
25 

36 

21 

15 

17 

31.6 

12.2 

STOCKBRIDGE 

MAX 
MIN 

27 

"  4 

1« 
2 

25 
5 

36 

9 

30 

7 

25 
0 

31 
13 

36 

16 

14 

10 

11   25 

7-1 

30 
6 

30   14    8 
3  -26  -23 

21 
-  1 

16 
-19 

18 
-29 

23 

-  4 

34 
-11 

44 
30 

52 
36 

99 

14 

25 

6 

25 
10 

31 
9 

34 
12 

28 
8 

30 
21 

32 
11 

32 

2 

29.1 
3.8 

SWAMPSCOTT 

MAX 
MIN 

24 

9 

20 
2 

25 

5 

40 
14 

36 

20 

30 

a 

30 
21 

35 
26 

38 
22 

36   24 

24    3 

35 

17 

34   18    e 
13-8  -14 

17 
0 

21 
6 

22 

0 

22 
12 

34 
13 

44 
33 

47 
36 

53 

24 

22 
6 

28 

20 

33 
19 

38 
19 

38 
23 

32 
23 

26 

14 

37 
23 

30.5 
14  iO 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

21 

10 

22 

2 

26 

3 

43 

12 

n 

18 

30 

12 

33 
20 

36 
23 

37 
8 

35   28 

28    2 

16 

7 

36   19   13 

19-9  -12 

17 

0 

23 

4 

22 
-21 

27 
-13 

37 
-10 

47 
34 

49 
40 

55 
33 

33 

10 

30 
12 

34 
19 

40 
13 

34 
17 

34 
26 

34 
6 

17 
9 

32.4 

10.4 

TULLY  0AM 

MAX 
MIN 

25 

7 

15 

-  9 

15 
-  6 

25 

6 

37 
13 

27 
-  6 

19 
2 

29 
1« 

14 
8 

30   28 
17  -12 

24 

-11 

30   27   13 
11  -i9   -27 

5 
-20 

17 
-12 

15 
-29 

17 
-27 

20 
-11 

35 

-  7 

45 
35 

51 
41 

51 

4 

20 

4 

25 

12 

28 
9 

35 

14 

30 
18 

27 
9 

30 

-  1 

26.7 
0,6 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

18 

5 

18 
-  3 

30 

5 

41 
10 

39 
13 

24 

0 

32 

16 

41 

7 

38 
11 

14   26 

20  -15 

35 
3 

32   16   12 

U  -19  -18 

17 
-  5 

22 

-12 

19 
-25 

28 
-16 

32 

-10 

47 
30 

50 
31 

52 

29 

26 

7 

26 

10 

32 

11 

32 

12 

32 
13 

30 
22 

35 

7 

32 
1 

30.6 
4.9 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

21 
7  • 

21 
-  6 

25 

4 

41 

a 

38 

17 

26 

6 

31 
19 

37 
20 

17 
13 

12   27 

21  -  1 

36 

13 

35   17    7 

13  -16  -19 

19 

-  1 

22 

-  4 

21 
-16 

24 

-  3 

35 

-  4 

46 

35 

93 

39 

56 

24 

24 

9 

28 

11 

34 
12 

39 
15 

30 
16 

30 
25 

35 

15 

IS 

14 

31.0 
9.2 

WALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

18 

8  ■ 

19 
-  3 

26 

8 

43 

10 

37 

10 

28 
6 

30 
20 

36 

17 

3a 

9 

11   20 
19-6 

34 
14 

34   24    6 
24  -17  -16 

20 
0 

16 
-  6 

19 
-20 

24 

1 

34 
-  9 

46 
36 

52 

40 

96 
22 

24 
8 

31 
11 

33 

10 

38 

12 

38 

11 

32 
24 

31 
5 

30.6 
8.3 

WEST  CUMMINCTON 

MAX 

MIN 

27 
-  6  - 

12 
-  6 

20 

1 

35 
9 

34 

7 

20 
-  8 

33 
14 

33 

4 

33 
6 

34   20 
11  -12  ■ 

33 
-  9 

29   10    6 
-  2  -27  -29 

23 

-11 

18 
-21 

15 
-29 

20 
-15 

33 
-13 

49 
26 

54 
24 

55 
17 

20 
0 

24 

4 

25 
12 

30 
2 

27 
15 

31 
18 

31 
8 

35 

-  4 

28.0 
-  0.9 

WESTON 

"max 

MIN 

21 
6  - 

20 
■  2 

27 
3 

40 

13 

38 
20 

31 
3 

29 

18 

36 

23 

36 
17 

33   27 

25    1 

35 

14 

12   20   14 
19  -17  -19 

13 

-  5 

21 
-  1 

22 

-11 

25 

3 

36 

1 

48 
32 

90 
40 

56 

34 

35 

7 

26 
12 

33 

15 

39 
19 

37 
16 

32 
24 

33 

14 

36 

11 

31.6 

10.8 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

26 

6 

17 
6 

28 

10 

41 
19 

38 
IS 

21 
9 

33 

20 

37 
25 

39 

18 

35   23 

10-3 

31 

10 

12   17    7 
6  -15  -14 

20 
-  2 

18 
-11 

19 
-20 

26 

-  7 

35 
-  5 

42 
34 

51 
38 

54 
16 

23 

10 

25 

15 

31 
10 

36 

22 

33 

19 

28 
22 

34 
14 

34 
11 

30.1 
9.3 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

19 
-  2  ■ 

10 
■  5  ■ 

17 
-  2 

35 
8 

27 

10 

18 

4 

28 
16 

30 
20 

31 
19 

28   16 

4-1 

29 
10 

28   10    0 
-  4  -12  -19 

16 
-  5 

14 
-  4 

16 
-  5 

21 

4 

36 

10 

44 
30 

92 

40 

54 
11 

22 

4 

23 
19 

27 
15 

33 

19 

27 
18 

25 

20 

27 
14 

32 

IS 

29.6 
8.0 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

15 
2  • 

15 

•  2 

22 

0 

40 
10 

36 

18 

21 
6 

30 

18 

34 
23 

36 

15 

29 

18 

20 
0 

31 
8 

31 
11  ■ 

13 
■17  - 

6 
-18 

20 
-  2 

22 
2 

27 

-  5 

35 
-  1 

45 

1 

45 
30 

46 
37 

54 
22 

22 
6 

26 

11 

28 
12 

40 
18 

30 
14 

29 
23 

35 

15 

35 

12 

29.7 
9.3 

8««  ret«r«DC*  not) 
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Tabl«  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1957 


Station 

Day 

Of 

Month 

£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW   HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 

MIN 

11 
•21 

1 

-22 

U 

-14 

29 

•   2 

28 
2 

17 
-15 

29 

8 

24 
13 

32 

10 

30 
8 

10 
-16 

29 

-   5 

27 

-    8 

3 
-29 

-   7 
-33 

10 
-18 

10       10 
-18    -16 

17      26 

-4-3 

46 
25 

56 

39 

54 

11 

12 
-    6 

25 
2 

19 
8 

25 

4 

24 

10 

21 
16 

22 
-    2 

31 

4 

21  iS 
-  2i3 

BERLIN 

MAX 
HIN 

8 
■   > 

7 
-    8 

3 

-  6 

1« 
■  2 

32 

10 

17 
-23 

■21 

26 
12 

27 
5 

39 

6 

25 
-   6 

10 
-   8 

28 

0 

12 
-34 

2 

-34 

1 
-28 

13       11 
-    6    -25 

17      22 
-23    -    8 

38 

-    7 

46 
29 

58 

41 

52 

-    4 

15 
-    1 

19 

7 

24 

4 

26 

5 

25 
16 

19 
-    7 

22 

-    9 

21>6 
-  4.2 

BETHLEKM 

HAX 

HIN 

0 
■13 

0 
-19 

14 
-13 

32 

0 

2« 

2 

15 
-IS 

24 
10 

26 

10 

32 

U 

26 

8 

8 
-IS 

26 
-   5 

28 
-   8 

-   1 
-26 

-    6 
-34 

10 
-18 

9      10 

-14    -14 

17      24 
2         0 

43 
20 

65 

32 

53 

6 

12 

-    9 

17 
-    1 

14 

4 

24 

4 

22 

9 

24 

13 

22 
-    6 

32 

4 

20.6 
-  2.5 

BLACKWATER   0AM 

MAX 
HIN 

13 
•    8 

13 

-U 

21 

2 

3« 

8 

34 

14 

22 

-14 

30 
14 

32 
23 

39 
9 

31 
22 

22 

0 

34 
0 

30 

7 

14 
-30 

8 
-20 

18 
-   6 

18       18 
-14    -32 

26      30 
-18   -16 

51 
26 

69 
32 

61 
20 

20 

2 

21 

1 

27 
12 

34 
7 

29 
11 

27 
18 

22 

4 

29 
-    8 

27.7 
1.8 

CAI^TBN 

HAX 

HIN 

10 
-17 

12 

10 
-   3 

23 

4 

33 

10 

24 
-22 

21 
-19 

39 

6 

32 
9 

30 
11 

30 
-    8 

18 
-12 

31 
-    3 

17 
-38 

9 
-38 

4 
-29 

17       19 
-    9    -37 

18      28 
-35    -18 

28 
-   2 

51 
23 

58 
33 

52 

0 

21 
-    1 

20 

4 

26 

-    7 

33 
5 

32 
8 

22 

-    5 

32 

-13 

25.9 
-   7.2 

CMCMB   »e  AI8MST 

HAX 
HIN 

15 
■M 

14 
-    8 

22 

4 

3* 

10 

27 

-   1 

19 
-14 

30 
12 

32 

9 

38 

6 

29 

3 

18 
-   3 

34 

4 

29 
-    9 

U 
-28 

1 
-18 

19 
-    5 

17       18 
-17    -30 

25       33 
-17    -16 

60 
29 

96 
39 

55 

10 

22 

4 

22 

4 

29 

8 

36 
15 

31 

7 

25 

10 

28 

0 

30 
-   6 

27.5 
-  0.5 

DURHAM 

MAI 
HIN 

1* 

-10 

13 
-   5 

23 
-   6 

3< 

14 

34 

IS 

22 

-10 

30 
14 

33 

22 

38 

11 

32 
22 

29 

1 

33 

4 

31 
U 

13 
-21 

10 
-20 

17 
-    6 

21       19 
1    -24 

25      31 

-10    -11 

49 
25 

55 
36 

55 
27 

27 
5 

23 
6 

30 
16 

37 

5 

31 
8 

31 
17 

31 
-    1 

36 
-    4 

29.2 

4.4 

EAST  DEERINC 

HAX 
HIN 

22 

-   6 

14 
-13 

24 
-    2 

3* 

12 

34 
13 

19 
-16 

2S 

11 

35 

16 

»I 

27 
16 

16 

-10 

33 

2 

29 

2 

13 
-34 

6 
-22 

17 
-    9 

19      18 
-12    -25 

24      33 

-    8    -10 

50 
28 

63 

32 

53 
16 

25 

1 

23 
3 

28 
14 

35 

3 

28 
12 

29 
18 

33 

4 

33 

-    4 

28.3 
1.3 

FMYAN 

MAX 
HIN 

-IS 

10 
-15 

-   3 
-25 

3* 

8 

2S 

-   6 

15 
-28 

25 

9 

25 

10 

29 

6 

28 

0 

IS 
-16 

22 

-13 

26 
-IS 

0 
-39 

-10 
-38 

18 
-20 

-30 

J2       29 

-12 

40 

le 

57 
36 

53 
4 

13 
-10 

19 
-    7 

23 

-    6 

28 

0 

22 
-    5 

20 

11 

20 
0 

30 
0 

22.3 

-  7.0 

FIRST  COMI  LAKE 

HAX 
MIN 

5 

-17 

-    3 

-17 

-    4 
-13 

11 

-11 

24 

-   3 

10 
-30 

IS 
-27 

2« 

11 

18 

0 

26 

10 

19 

-19 

5 

-19 

21 

'   3 

3 

-41 

-   2 
-39 

0 
-40 

12-4 
-14    -24 

5       12 
-25   -16 

29 
-    2 

42 
29 

51 
38 

41 
-12 

5 
-12 

15 

1 

15 
-   2 

19 
10 

18 
8 

13 
-    2 

14 
-19 

15.0 
-   9.7 

FRAIVLIN   1   Nil 

MAX 
HIN 

11 

-    9 

10 
-    6 

20 
0 

3S 

7 

31 

15 

20 
-15 

2« 

12 

31 

18 

37 
6 

29 

19 

20 
-    8 

34 

-   4 

29 

3 

13 
-32 

4 
-20 

15 
-10 

18      17 
-    5    -32 

26      26 
-19   -16 

50 
25 

68 
28 

53 
17 

20 

1 

26 

1 

28 

12 

35 
2 

31 

5 

28 
20 

29 
6 

26 

-11 

27.1 

0.3 

FRANKLIN   FALLS   0AM 

MAX 
MIN 

11 

8 

-12 

18 

0 

3 

32 

13 

22 

-19 

26 

U 

28 
22 

34 

4 

32 
18 

20 
-IS 

30 
-    8 

26 

4 

10 
-36 

6 
-22 

12 
-14 

16       18 
-14   -32 

26      23 
-20   -18 

48 
23 

59 
30 

50 
21 

21 
0 

22 
-    2 

26 
6 

34 
-   2 

30 
3 

26 

18 

28 

0 

25 

-13 

25.8 
-   2.1 

SRAFTOM 

HAX 
HIN 

10 
►16 

7 
-15 

18 
-    3 

33 

-   6 

33 

11 

18 
-21 

26 

11 

29 

10 

35 

1 

28 
12 

12 
-   7 

30 
-10 

26 

-   1 

10 
-37 

0 
-24 

IS 
-15 

14      14 
-22    -35 

20      30 
-17    -20 

49 

24 

56 
21 

54 
13 

16 
-   2 

22 

-   2 

24 

9 

32 

-   3 

28 

4 

26 
18 

25 

-    8 

31 
-12 

24.8 
-   4.6 

RAROVER 

HAX 
HIN 

13 

-11 

8 
-20 

21 
-10 

34 

1 

31 

4 

14 
-15 

29 

33 

14 

36 

9 

26 

4 

14 
-IS 

30 

-   4 

30 
-   7 

8 
-28 

-   4 
-29 

10 
-12 

13      14 
-    9    -22 

23       31 

0-9 

46 
29 

53 

34 

50 
11 

16 
0 

20 

4 

24 
12 

32 
9 

29 

11 

26 
19 

28 
0 

30 
-   2 

24.7 
-   0.5 

KEaiE 

HAX 
HIN 

24 

-  ♦ 

17 
-13 

25 

-   1 

*7 

2 

3S 

IX 

23 

-11 

28 
18 

37 
11 

3S 

7 

30 

21 

22 

-15 

32 

9 

28 

6 

13 
-28 

i 

-20 

16 
-    7 

20      20 
-11    -30 

26      32 

-20    -15 

50 
29 

55 
36 

52 

20 

23 

4 

26 

9 

31 
12 

37 

11 

31 
10 

29 

23 

33 
5 

32 

-    2 

29.4 
2.2 

LAKEPOST 

HAX 

MIN 

9 
-   2 

0 
-   6 

20 

1 

35 

11 

22 

0 

IS 

-    9 

30 
U 

30 
14 

»7 

10 

26 

2 

14 
-   9 

32 
-  3 

26 

-10 

10 
-29 

0 
-22 

18 

-    7 

13      17 
-17    -27 

23      29 

1    -    7 

49 
28 

55 
33 

52 
6 

19 

0 

21 

5 

24 

13 

32 

11 

28 

14 

21 
12 

26 

7 

30 
-   2 

25.0 
1.1 

LANCASTER 

HAX 
MIN 

• 

-10 

3 

-19 

19 
-13 

27 

-   3 

28 

3 

11 
-24 

26 

3 

28 

11 

29 
3 

29 

5 

20 
-24 

27 

-   7 

27 
-12 

12 

-36 

-    5 

-34 

11 
-16 

12       11 
-17  -23 

20      26 
-    9   -14 

45 
22 

66 

30 

53 

12 

13 
-    6 

18 
-    2 

30 

7 

25 

-    4 

25 

11 

20 
17 

22 

-    3 

31 
-10 

22.7 
-    5.3 

LEBANCM    CAA   AlRI>ORT 

MAX 
HIN 

19 
-16 

11 
-22 

22 

-15 

39 

3 

29 
2 

16 
-18 

26 

11 

34^ 
8 

37 

8 

36 

-10 

IS 
-21 

33 
-   2 

27 
-21 

3 

-34 

-   3 

-28 

12 

-    9 

14      16 
-17    -29 

26      33 

-   5    -14 

47 
36 

56 

37 

52 

6 

20 
-    1 

20 

4 

26 
6 

33 
12 

31 
8 

25 
15 

29 

-   5 

30 
-   6 

25.9 
-  3.6 

HAHCHESTER 

HAX 
HIN 

IS 
-12 

14 
-11 

21 

4 

39 

1« 

28 

2 

20 

-    7 

27 
14 

31 
9 

36 

1 

29 

3 

17 
-14 

31 
IS 

28 

-    4 

13 
-28 

3 
-16 

20 
-    3 

18       16 
-20    -29 

22      32 

-21    -14 

44 
30 

48 
38 

62 

10 

19 
2 

24 

7 

25 

7 

34 

11 

31 
8 

28 
6 

30 
-    2 

34 

-    8 

26.6 

-   0.2 

MASSA8ESIC    LAKE 

HAX 
MIN 

16 
-14 

15 
-15 

22 

-   8 

38 
6 

35 
18 

22 
-   9 

30 

15 

35 

24 

38 
2 

30 
23 

26 

-18 

34 
4 

32 
10 

13 
-31 

11 
-2  0 

13 
-13 

20      19 
-10   -34 

25      33 
-2S  -19 

52 
27 

55 
30 

54 
26 

28 

3 

23 
2 

32 
10 

37 
6 

33 
9 

36 
21 

32 
2 

35 
-   8 

29.8 
0.5 

HOONT  KASMINeTON 

MAX 
HIN 

-12 
-31 

-    9 

-24 

8 
-22 

1* 
0 

3 

-    7 

6 

-    4 

16 

1 

6 

-    1 

12 

4 

IS 
-18 

-   3 

-24 

7 
-  4 

7 
-22 

-15 
-37 

-   8 
-30 

6 

-15 

-12  -12 
-25  -20 

-6      14 
-14    -    7 

26 

14 

36 
29 

38 
-18 

-    2 
-20 

e 
-   9 

4 
-    9 

0 
-    6 

1 
-    7 

9 

-    1 

-  2 

-  7 

11 
-   7 

5.3 

-11.0 

NASHUA    3    N 

HAX 
MIN 

18 
-   8 

17 

-15 

25 

4 

39 

11 

33 

4 

24 
-    5 

31 
15 

37 

13 

38 

2 

30 
9 

21 

-13 

35 

10 

30 
-  6 

19 
-24 

5 
-19 

21 
-   3 

21       20 
-17   -29 

25      34 
-12   -13 

SO 
30 

54 
34 

55 

13 

24 

5 

26 

33 
3 

39 
10 

31 
11 

29 
11 

32 

4 

37 

-    1 

30.0 
1.0 

HEV  LONOM 

HAX 

HIN 

1« 
-   2 

7 
-    9 

18 
-   2 

31 

4 

31 

10 

14 
-    3 

27 
9 

27 
18 

33 

19 

31 

10 

29 

-  4 

22 

-13 

27 

10 

20 
-20 

10 
-20 

10 
-10 

9      12 

-3-4 

19      28 

4         7 

45 
20 

53 
32 

54 
-    4 

30 
-    3 

20 
6 

26 

10 

31 
15 

29 
11 

24 
11 

23 
6 

31 
9 

26.2 

3.7 

MORTHIIOOD 

HAX 
HIN 

12 

-   4 

10 
-    7 

22 

-    I 

34 
10 

30 
15 

22 
-    3 

31 
13 

32 
23 

38 

17 

35 

23 

2« 

-    4 

32 
5 

30 
9 

16 
-19 

9 
-20 

16 
-   9 

31       16 

-3-7 

24      30 
5         2 

49 
26 

54 
36 

54 
24 

25 
0 

24 
8 

28 
14 

37 
11 

33 

10 

30 
17 

29 

11 

33 

7 

28.8 
6.9 

PETERBOSO   2   S 

HAX 

HIN 

16 

-    4 

11 
-    6 

19 
0 

34 
11 

33 

lA 

18 

-10 

2« 
12 

28 

10 

33 

14 

32 

17 

17 
-   2 

29 

10 

26 

4 

14 
-23 

3 

-23 

16 

-    7 

17       14 
-    3    -10 

25      33 
1         2 

44 
28 

47 

33 

50 
21 

21 

1 

22 

8 

26 
13 

32 
14 

27 
14 

26 

20 

25 

13 

31 

10 

25.6 
5.9 

PIHKHAM   NOTCH 

MAX 

HIN 

13 
-    8 

4 
-    9 

17 
-   5 

24 

0 

24 

2 

10 
-17 

22 

5 

25 
6 

29 

8 

26 
9 

13 
-  3 

25 

2 

24 
-11 

-   1 
-30 

-   2 

-31 

15 
-12 

12         9 
-16   -23 

15      26 
-9-8 

45 
26 

55 
33 

51 
8 

12 
-    4 

16 
-    2 

16 

9 

22 
3 

22 
13 

17 
10 

20 

-    4 

32 
-    5 

20.8 
-   2.2 

PLYMOUTH    1    KNtl 

MAX 
MIN 

11 
-12 

10 
-13 

10 
-10 

20 
0 

30 
8 

21 
-19 

21 

-13 

27 
10 

30 
8 

32 

9 

30 
-14 

1» 
-   9 

20 
-   7 

19 

-34 

7 
-33 

-   3 
-17 

16      12 
-12   -32 

12      22 
-31   -11 

20 
0 

48 
19 

64 
32 

52 
-  2 

IS 
-    3 

25 
-   S 

32 

4 

30 

6 

29 
-    1 

26 

-11 

27 

0 

23.4 
-   6.2 

PORTSMOUTH 

HAX 
MIH 

IS 

0 

9 
-   5 

22 

3 

37 
12 

3« 

9 

21 

-    4 

32 

15 

34 

13 

17 
13 

34 

7 

17 

1 

31 
13 

30 

-   7 

10 
-20 

7 
-20 

20 

-    4 

20      17 
-   4  -23 

24      36 
-5-9 

48 
28 

51 
28 

53 
13 

28 

6 

23 

10 

31 

7 

38 
15 

30 
10 

28 
12 

24 

-    1 

37 
-   2 

28.4 
3.5 

StIRKY  MOUNTAIN  OAH 

HAX 
HIH 

21 

-   7 

18 
-15 

9 
-   9 

23 

0 

38 

7 

26 

-13 

26 

-    5 

28 
15 

34 

9 

3« 
17 

30 
-17 

20 
-13 

35 

8 

25 

-30 

12 
-26 

3 
-19 

17      19 
-11    -30 

23      29 
-27  -15 

34 

-10 

49 

30 

S5 
41 

51 

2 

22 

5 

27 
13 

31 
8 

37 
7 

32 

9 

29 

5 

34 
-  3 

26.2 
-  2.6 

VEST   LEBAMON 

HAX 

MIN 

-11 

11 
-19 

9 
-    2 

22 

-  9 

35 

7 

23 

-15 

16 
-IS 

2S 

16 

32 

B 

31 
11 

2S 

-22 

10 
-22 

30 

-  2 

17 
-29 

9 
-29 

-   2 
-26 

12       15 
-17    -27 

15      25 
-26  -14 

33 

-10 

47 
29 

54 
42 

51 
-    2 

17 

-    8 

21 
9 

25 
6 

33 
8 

30 
11 

21 
-    2 

27 
-    S 

23.7 
-   S.3 

MtNEHAM 

MAX 
MIN 

21 
-10 

19 
-17 

28 
-    5 

38 

18 

2a 

20 

24 
-    6 

30 
12 

32 
24 

37 

3 

32 
21 

27 
-11 

37 
5 

34 
6 

17 
-27 

9 
-20 

14 
-    6 

23      23 
-11   -27 

28      35 
-19  -14 

52 
28 

53 

34 

54 

30 

30 
5 

25 
5 

33 

14 

42 
5 

34 
11 

31 
23 

35 
3 

37 
-   2 

31.0 
3.0 

KOLFEBOaO  FALLS 

MAX 

MIN 

10 
-   6 

8 
-   5 

20 
2 

32 

13 

32 

9 

18 
-15 

30 
12 

29 
22 

39 

9 

29 

16 

23 
-   2 

30 
-  5 

29 

1 

9 

-29 

-   2 
-24 

12 

-11 

17      13 
-   4  -29 

22      27 

-16  -11 

47 
24 

53 

34 

S3 

19 

19 
2 

24 
2 

25 

12 

33 
2 

31 
13 

27 
18 

18 
-   3 

30 
-    8 

25.1 
1.4 

KOOOSTOCK 

MAX 
MIN 

1* 

-   4 

S 

-   8 

IS 

-   1 

« 
31 

34 

10 

18 
-18 

32 

10 

30 
13 

29 

6 

29 

8 

10 

-    4 

25 
-  9 

26 

-   2 

7 
-31 

0 
-26 

10 
-16 

18      14 
-    5   -26 

23      24 

-18  -12 

45 
15 

49 
25 

49 
13 

15 

-    1 

19 
-    2 

27 

7 

34 
-    2 

28 

4 

23 
18 

26 
2 

27 
-    8 

23.1 

-    1.0 

RHOoe    ISLAND 

BLOCK    ISLAND   KB    AP 

MAX 
MIN 

3« 

13 

23 
12 

30 
18 

43 
29 

37 
22 

37 
22 

41 
29 

37 
29 

39 
28 

39 
20 

27 

19 

40 
27 

40 
17 

20 
8 

24 

-    1 

29 
20 

23      24 
12         9 

27      43 
18       16 

48 
39 

51 

43 

S3 
22 

26 

14 

32 
24 

34 
21 

37 
27 

34 
27 

35 
28 

34 
25 

39 
33 

34.9 
21.5 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

2« 

5 

19 

1 

25 

5 

45 
16 

37 
17 

26 

6 

30 
20 

34 
23 

36 

13 

32 

14 

21 

1 

33 

11 

33 

10 

IS 

-   7 

5 
-15 

20 
0 

20       18 

1    -    3 

23       36 

4          5 

43 
34 

54 
40 

56 

18 

25 

7 

28 

13 

31 
15 

37 
15 

32 
16 

30.1 
10.2 

KlNfiSTON 

MAX 

HIN 

37 

10 

20 
5 

28 

10 

40 

10 

38 
25 

33 

13 

36 

26 

37 
22 

37 

9 

37 
28 

31 

-    I 

35 

1 

37 
24 

29 

-   4 

IS 
-12 

21 
2 

23 
-    2 

21 
-17 

24 

-12 

37 
-    7 

44 
35 

49 
38 

53 

36 

37 
10 

29 

13 

34 
19 

39 

14 

35 
19 

34 
26 

35 

17 

37 
IS 

33.5 
12.0 

Table  5 -Continued 

D 

Al 

L^ 

'  T 

EJ 

/[P] 

ER 

AT 

UI 

{EJ 

-1 

3 

NEW  ENGLAND 
JANUARY  1957 

Sbtian 

Day 

Ol 

Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

28 

7 

21 
9 

2« 

8 

41 
17 

34 
19 

30 
12 

32 

23 

36 

19 

37 

16 

34 

13 

24 

7 

34 

14 

39 

13 

18 
-  2 

8 
-  9 

24 
5 

21 

-  1 

21 
-  3 

25   38 
8    2 

46 
35 

65 

40 

57 
19 

25 

11 

28 
19 

33 
19 

39 
20 

33 
22 

31   34 
24   19 

37 
20 

31>8 
13.6 

VERMONT 

BELLOHS  FALLS 

MAX 

MIN 

22 
•  3 

17 
-  7 

18 

-  7 

24 
6 

37 
15 

27 

0 

20 
-  5 

26 

17 

36 

11 

39 

17 

26 

-  8 

18 

-  7 

33 

10 

24 
-23 

13 
-23 

0 
-20 

12 
-  7 

18 
-23 

19   31 
-23  -  8 

33 
-  4 

45 
28 

49 
39 

48 

4 

20 

4 

26 

10 

31 
12 

36 
14 

31   27 
14    4 

33 

0 

26.9 
1.2 

BENNINSTON  2  NK 

MAX 
MIN 

2« 

0 

11 
-  * 

20 
-  2 

36 
9 

33 

10 

27 
-  5 

29 

15 

35 

15 

35 

16 

33 

4 

18 
-21 

33 

e 

31 
-  3 

10 
-26 

3 

-22 

16 
-11 

14 
-17 

18 
-22 

22   35 
0-5 

50 
33 

60 

43 

60 

13 

17 
0 

27 
8 

26 
15 

32 
13 

27 

10 

30   28 
22    9 

36 

2 

28.3 
3.3 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

« 

0 
-18 

16 
-14 

26 

•  7 

28 
-  1 

13 
-26 

31 

4 

29 
16 

30 
0 

30 
-10 

10 
-23 

26 

-  8 

29 
-  3 

0 
-38 

-  1 
-37 

13 

-15 

13 
-22 

11 
-30 

16   27 
-16  -19 

40 
25 

53 
37 

52 
12 

14 
-  6 

19 
-  2 

19 
11 

26 
6 

25 
15 

23   21 
15    0 

30 
-12 

21.7 
-  6.8 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

9 

•  * 

4 
•12 

18 
-  8 

31 

18 

23 

-  4 

IS 

-  9 

29 

11 

25 

11 

34 
IS 

29 

-10 

19 
-19 

29 

18 

28 

-20 

4 
-25 

-  6 

-30 

15 
-  6 

10 
-17 

11 
-  8 

22   34 
0    2 

42 
33 

51 
39 

51 

1 

14 
-  5 

21 
6 

21 

1 

25 

20 

28 

19 

22   21 

1  -  7 

32 

0 

22.9 

0.4 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

27 
-12 

11 
-IS 

20 
-  2 

37 
-  5 

35 
-  2 

19 
-20 

30 
U 

33 

10 

36 

2 

29 

2 

15 
-19 

32 
-  9 

30 
-  9 

1) 
-38 

1 
-36 

16 

-20 

18 
-23 

19 
-32 

25   28 
-11  -19 

49 
19 

56 

21 

47 

14 

21 
-  6 

21 

-  2 

28 
9 

35 
1 

30 
9 

27   27 
19-6 

30 
-11 

27.3 
-  5.5 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

U 
•15 

9 

-24 

5 
-24 

18 
-  9 

34 

4 

29 

-21 

18 
-21 

29 
15 

29 
5 

34 
U 

24 
-23 

14 
-23 

28 

1 

13 
-33 

6 
-37 

-  4 
-36 

14 
-24 

14 
-29 

12   22 

-29  -14 

34 
-14 

43 
30 

49 

34 

41 

-  4 

15 

-  4 

20 

4 

24 
5 

28 
3 

27   24 

7  -10 

26 

-  7 

22.0 
-  9.0 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

IS 
-13 

9 
-20 

1« 
-19 

3» 
11 

32 

9 

18 
-14 

33 

9 

29 

11 

39 

18 

31 
-  2 

10 
-21 

29 

7 

29 

-  8 

7 
-28 

-  3 
-29 

16 

-17 

13 
-19 

12 

-  9 

22   32 

2-2 

42 
28 

50 
34 

52 

10 

15 

-  4 

21 

8 

23 

-  1 

31 
14 

28 
14 

26   26 

11-7 

30 
8 

24.7 
-  0.5 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

IS 

-  *  • 

12 

-10 

19 

-  1 

3S 

-  3 

33 

-  9 

23 

-11 

31 

7 

31 

10 

3S 

13 

12 

4 

18 

-15 

30 
11 

JO 

-  2 

10 
-31 

-  9 

-30 

16 

-16 

15 
-18 

14 
-22 

22   33 
2-5 

45 
30 

58 
30 

59 
12 

16 
0 

24 
3 

26 

10 

31 

11 

25 

14 

27   28 
19    5 

36 

1 

26.7 
0.2 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

9 

-14  ■ 

2 
-24 

2 
-22 

17 
-  2 

30 

-  1 

15 
-24 

13 
-24 

29 
12 

26 

7 

32 

11 

19 
-20 

7 
-18 

27 
9 

8 
-36 

-  3 
-35 

-  4 
-35 

10 
-  9 

7 
-28 

8   20 
-28  -14 

32 

-13 

43 
32 

51 
41 

46 
-  2 

12 
-  2 

20 
6 

20 

1 

25 

7 

26   23 
14-6 

22 

-10 

18.9 
-  7.3 

EN0SBUR6  FALLS 

MAX 
MIN 

3 

-10 

2 

-IS 

18 
-17 

30 
-  3 

28 

-  9 

17 
-23 

33 

3 

20 

3 

33 

4 

28 
-14 

22 

-28 

28 
10 

28 

-10 

2 
-39 

-  5 

-41 

15 
-16 

13 
-28 

13 
-18 

19   35 

-  1  -13 

43 
33 

55 

43 

53 
9 

18 

-14 

22 

0 

20 

3 

23 

18 

28 
18 

23   30 

12  -20 

35 

-14 

23.6 
-  5.8 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

-iL 

-  2 

-1« 

16 
-11 

29 

-10 

29 

4 

13 
-31 

28 
3 

27 
12 

29 
-  3 

30 
-10 

23 

-30 

29 

-  1 

26 

-16 

-  1 
-42 

-  6 
-18 

12 
-19 

13 
-25 

9 
-35 

27   28 
-10  -20 

40 
26 

52 
39 

50 
8 

10 

-  e 

19 
-  8 

18 
6 

25 
6 

23 

11 

19   16 
11-2 

29 

-18 

21.3 

-  7.7 

MKOLESEX 

MAX 
MIN 

10 

h  •• 

3 

-10 

6 
-  5 

17 

-  1 

34 

4 

18 
-18 

17 
-17 

29 

27 
9 

36 

11 

14 
-12 

U 

-  7 

29 

6 

10 
-16 

4 
-35 

1 
-35 

13 
-17 

12 
-25 

13   22 
-22  -11 

38 

-  5 

49 
34 

59 
39 

39 
-  3 

11 
-  3 

20 

7 

22 

4 

26 
12 

27   25 

16-8 

24 

-  5 

21.5 
-  4.2 

MMTPELICR  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

0 
-12  • 

1 
-10 

19 

-  1 

33 

10 

20 
-  6 

IS 
-17 

29 

5 

27 

10 

33 

10 

26 

-  5 

10 
-  7 

28 

10 

28 

-24 

-  1 
-33 

-  8 
-33 

11 
-  8 

11 
-10 

14 
-20 

19   33 
2-6 

43 
33 

50 
36 

54 
0 

13 
-  5 

19 
5 

22 
6 

24 
13 

24 
15 

23   21 
2-9 

30 
9 

21.5 
-  1.3 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 

MIN 

9 

-  3 

-18  ■ 

2 
-18 

1« 
-  1 

-  9 

11 
-  7 

26 

0 

20 
6 

IS 

8 

1« 
-  3 

9 

-21 

14 
-  3 

19 
-21 

-  9 

-26 

8 
-30 

8 
-19 

3 
-19 

-  1 
-13 

4   19 
-6-2 

31 
19 

42 

40 
-  8 

5 
-20 

-20 

-26 

-10 

16 

14   18 
5    0 

16 

14.2 
-10.2 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

0 
-i*  ■ 

2 

•13  ■ 

14 
•  3 

29 

10 

18 

•19 

16 
-25 

29 

8 

24 
5 

31 
9 

20 
-IS 

10 
-19 

27 

7 

25 
-34 

0 
-18 

-  7 
-38 

14 
-10 

9 
-18 

11 

-21 

19   34 
-5-6 

42 

30 

52 

37 

45 
-  3 

11 
-10 

22 

7 

18 

4 

25 
14 

24 
13 

18   18 
-  2  -13 

31 
-  2 

20.4 
-  5.2 

MORTHFI£LD  NORWICH  UN IV 

MAX 
MIN 

1* 
-10  ■ 

9 

-18 

21 

-  4 

36 

0 

32 

4 

19 
-18 

27 

4 

30 
8 

37 
10 

34 
5 

19 
-15 

31 

-  4 

30 
-  1 

6 
-33 

-  4 
-13 

13 
-13 

16 
-18 

15 
-22 

21   28 
-15  -  7 

46 
25 

56 
37 

57 
12 

17 
-  3 

20 

5 

23 

7 

27 
8 

26 
14 

27   26 
13   12 

36 
-  2 

26.3 

-  1.7 

RANDOLPH 

MAX 
MIN 

REAOSBOeO  1  SSE 

MAX 
MIN 

26 
3  - 

10 
•  2 

10 

4 

26 

4 

35 

12 

29 
-  5 

20 
-  3 

34 
19 

36 

10 

37 
20 

29 
-  2 

18 
0 

29 

11 

26 
-22 

9 
-21 

5 
-21 

22 

-16 

15 
-24 

16   19 
-24  -  7 

32 

-  5 

47 
27 

58 
40 

57 
2 

27 
2 

26 
15 

28 
8 

34 
17 

31   32 
19   15 

29 

0 

27.5 
2.6 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

22 

-  *  ■ 

10 
•  8  ■ 

21 

-10 

34 
2 

34 
12 

29 

-  9 

33 

6 

30 
12 

34 
IS 

32 

0 

16 
-21 

30 
8 

30 

-  4 

10 
-26 

-  6 

-25 

17 
-12 

17 
-13 

16 
-16 

23   33 
8-2 

43 
32 

53 
15 

17 

0 

23 

10 

26 

14 

32 
16 

29 
16 

28   29 

20  -  1 

37 

4 

26.9 

1.3 

ST  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

4 
-  5  • 

4 
•11 

19 

4 

32 
IS 

29 

7  • 

19 
•12 

33 

12 

28 

7 

39 

16 

30 
-  6 

10 
-11 

-29 

0 
-29 

-12 
-12 

7 
-17 

6 
-18 

12 
-  3 

22   30 
5    6 

40 
30 

52 

38 

49 
4 

11 
7 

21 
8 

21 

1 

30 

13 

28 
16 

23   16 
6  -14 

32 

-  4 

21.6 
0.2 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

7 
-10  - 

9 
-20 

22 

-10 

29 

-  I 

30 
0 

13 
-22 

27 

4 

29 
16 

33 

7 

32 

9 

18 
-21 

28 
-  6 

27 
-  3 

3 
-39 

-  4 
-32 

10 
-15 

14 
-14 

11 
-26 

23   25 
-  9  -12 

45 
24 

51 
37 

52 
16 

19 

-  3 

19 
0 

21 
7 

28 

0 

26 
6 

25   28 
18-4 

31 

-10 

23.5 
-  3.5 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

29 

0  • 

9 

-  8  ■ 

6 
-  2 

23 

0 

29 

4 

20 
-13 

19 
-10 

30 
15 

27 
14 

31 
21 

29 

-12 

16 

-11 

28 
16 

21 

•30 

5 

-25 

4 
-22 

21 
-16 

10 
-31 

11   15 
-29  -  6 

31 
-  3 

42 
31 

53 

40 

51 
-  3 

20 
-  2 

23 
11 

21 
12 

24 
13 

24   23 

14   U 

21 
9 

22.7 

-  0.4 

VERHON 

MAX 

MIN 

27 
6  • 

15 

-  8  • 

20 
-  8 

28 
-  2 

40 
U 

35 
-  5 

22 
-  6 

32 

17 

39 
8 

43 
19 

34 
-14 

26 

-14 

39 

6 

30 
•2S 

13 
-24 

3 

-18 

17 
-15 

19 
-30 

18   29 

-28  -15 

35 

-10 

41 
32 

52 
39 

50 
5 

26 

6 

29 

11 

36 

9 

38 
11 

33   28 

14    7 

34 

-  1 

29.9 
-  0.7 

WEST  BURKE 

MAI 
MIN 

9 

-le  - 

0 
•24  ■ 

2 
-22 

IS 

-10 

28 

•  1  ■ 

14 
-28 

10 
-24 

29 

4 

29 

-  1 

31 
5 

16 
-22 

11 
-22 

29 
9 

10 
-38 

-  2 

-40 

-  5 

-40 

2 
-22 

-  2 
-30 

10   21 
-30  -15 

32 

-12 

37 
27 

50 
34 

40 
-  8 

10 

-10 

20 
-10 

18 

4 

24 
10 

26   25 
12  -11 

22 
-14 

17.7 
-11.3 

WILDER 

MAX 
MIN 

13 

-20  ■ 

11 
•22  ■ 

14 
-21 

24 
-  8 

36 
2 

21 
-16 

16 
-18 

27 
12 

32 
9 

16 

12 

26 
-27 

13 
-26 

31 

-  4 

17 

-34 

11 
-36 

-  2 
-25 

10 
-20 

13 
-31 

16   24 
-30  -16 

32 
-13 

45 
29 

54 
40 

50 
0 

20 
0 

22 

8 

27 
5 

34 
8 

29   26 
8-6 

28 

-  7 

24.4 
-  8.1 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

1« 
-IB  ■ 

10 
•22  ■ 

20 
-13 

39 

-  4 

34 

4 

16 

•20 

26 

11 

31 

7 

37 
9 

27 

10 

12 
-27 

31 
-  8 

29 
-10 

9 
•18 

-  I 
-31 

13 
-20 

14 
-22 

14 
-30 

23   28 
-  7  -16 

46 
25 

53 
26 

49 
13 

20 

-  4 

20 
2 

23 

7 

32 

3 

29 

9 

26   26 

21-7 

29 
-  6 

25.2 
-  5.2 

;  folloslDg  Stat 
14    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  EKGLAXD 
JANUARY  1957 


Station 

Day  of  month 

t 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

■ 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

KINGSTON,  R.  I. 

MEASURED  UNDER  SOD 

2  INCHES  (b) 

MAX 

HIN 

34 
32 

32 
31 

32 
30 

32 
30 

32 
30 

32 
29 

33 
32 

33 
31 

33 
30 

32 
31 

31 
28 

32 

27 

32 
30 

30 
27 

27 
22 

30 
27 

30 
28 

27 
19 

27 
20 

26 
24 

33 
26 

33 
32 

34 

31 

31 
30 

31 
30 

32 
31 

32 
30 

34 

31 

33 
32 

33 
31 

32 
31 

31.4 
28.8 

4  INCHES  (b) 

MAX 

MIR 

34 
31 

32 
31 

31 
29 

32 
30 

32 
30 

31 
29 

32 
31 

33 
30 

32 
30 

32 
30 

30 
28 

31 
27 

31 
29 

30 

26 

27 
23 

29 

27 

29 
27 

27 
20 

26 
22 

26 
23 

32 
27 

33 
32 

33 
30 

30 
29 

31 
29 

31 
29 

31 
29 

33 
31 

33 
31 

32 
31 

32 
31 

30.7 
28.4 

8  INCHES  (b) 

5  PM 

35 

33 

33 

34 

33 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

34 

34 

32 

31 

31 

30 

30 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32.4 

12  INCHES  (b) 

i  PM 

34 

36 

36 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

32 

32 

33 

32 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33.0 

BURLINGTON  UNI  OF  VT. 

HEASDRED  UNDER  SOD 

1  INCH  (c) 

MAX 

MIN 

32 
32 

32 
32 

32 

32 

32 
32 

32 
32 

32 

31 

32 
31 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

30 
29 

29 
28 

30 
28 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

32 
30 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

31 

32 

31 

32 
32 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

31.3 
30.7 

3  INCHES  (c) 

MAX 
MIN 

33 
32 

33 
32 

32 

32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

?l 

32 

32 

32 

32 

32 
32 

31 
31 

32 

31 

32 
31 

31 
30 

30 
29 

30 
29 

30 
30 

30 
29 

30 
30 

30 
29 

31 
32 

32 

32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

32 
31 

31.9 
31.2 

10  INCHES  (c) 

MAX 
MIN 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32.7 
32.8 

(b)  Soil  type:   Brldgehaapton  ellt  loaa.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grasa»  clipped  to  2  Inches. 

(c)  Soil  type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Sover :   Kentucky  blue  grass. 


R8FERENCS  NOTES 

AddltloD*!  InforBatloD  regarding  the  climate  of  New  Bnglaod  say  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllnatologls 
Massachusetts)  at  feather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Uassachuaetts,  or  to  the  State  Cll: 
Bureau  Airport  Station,  Vlndaor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  aad  letters  follovlng  the  station  naae,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  lo  nlles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  «11I  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

■oDthly  aad  seasonal  snovfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  lo  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  Blsslng  or  were  received  too  late  to  be  Included  In  this  issi 


aporatloo  in  inches,  and  wind  Boveaeot  In  miles.   Uonthly  degree  day  totals 


IwaporatiOB  is  measured  lo  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  sho 


follo«ing  Table  6. 


taken  at  the  present 


Data  lo  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  vhen  published. 


Index  lists  obser 


Saow  oo  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  aod  CAA  mtatlons.   for  these  statio 


.  ground  values  are  at  7:30  a.m.,  E.S.T. 


-  Ho  record  in  Tables  3,  6,  7  aod  the  Station  Index.   Xo  record  in  Tables  2  and  5,  is  indicated  by  oo  entry.   Consult  the  annual  issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly 
precipitation  totals. 

tt  Mount  Washington,  Mew  Hampshire  not  used  lo  computing  averages  or  extremes  for  State  or  Section. 

-f  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amoont  included  lo  folloviog  measurement,  time  distribution  uokoown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  «lodshleld. 

»  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod~covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

AM  This  entry  lo  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  iodicates  recorder  statloos.   These  statioos  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data". 

D  Water  equivalent  of  snovfall  vholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

G  In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "G"  iodicates  tha*  soil  temperatures  are  published. 

M  One  to  nine  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

B  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data, 

S  Storage  precipitation  station.   Precipitation  measuremeots,  made  at  Irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or  August  Issues  or  delayed  data  December  Issue  of  this  publlcatlo 

38  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  etinset. 

T  Trace,  as  amount  too  small  to  measure. 

T  Includes  total  for  previous  month. 


Information  concerniog  the  history  of  changes  in  locations,  elevations 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Cove: 
be  found  la  the  latest  issues  of  Local  Cllmatological  Data,  Annual  for 


xposure  etc.  of  substations  through  1955  nay  be  found  In  the  publication  'Substation  History'  for  Kew  England.  That 
eot  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  60  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may 
e  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  EHGLAIII) 
JANUARY   1957 


StaUon 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONWECTICDT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

1.0 

1.1 
2 

1 

T 
T 

2.4 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

.3 
T 

2.4 
2 

3 

T 
2 

2 

2 

1 

T 

.6 

1.8 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

DAUB  DRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

2.0 
2 

2 

T 
2 

2.0 
3 

.7 

4 

4 

3 

3 

3 

2.0 

5 

1.5 
5 

5 

5 

5 

5 

2 

- 

- 

_ 

1.0 

2.0 
3 

.5 
3 

T 
2 

2 

2 

GROTOH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

.1 
1 

2.6 
2 

2 

2 

1.0 
3 

2 

2 

.5 
2 

2 

.2 
2 

2.0 
4 

4 

4 

4 

3 

2 

T 

.4 

T 

1.5 
1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

HARTFORD  BRAINARD  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.9 

2.6 
4 

3 

T 
2 

3.4 
3 

4 

4 

4 

3 

.3 
4 

1.7 
4 

5 

5 

5 

4 

4 

T 

.3 

.3 

T 

T 

4.6 

5 

4 

.2 
3 

BABTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

2.5 
4 
.2 

3 
.2 

.1 

3 

.2 

4.7 
3 
.2 

5 

.7 

T 
5 
.7 

T 
S 
.7 

4 
.5 

.2 
4 

.5 

4.0 
6 
.6 

7 
.7 

7 
.7 

7 
.7 

6 
.6 

5 
.5 

2 
.3 

T 

.5 

.8 

T 

.4 

4.0 
4 
.4 

T 

4 
.5 

.1 
3 
.4 

UAMSFIELD  BOLLOW  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
4 

4 

4 

4 

2 

2 

3.0 

5 

1.0 
5 

4 

1.0 
4 

2.0 

6 

6 

1.0 
6 

6 

6 

2.0 
8 

2.0 
9 

9 

9 

9 

7 

3 

T 

1.0 

T 

T 

5.5 
5 

5 

4 

HIDOLKTOWN  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

T 

T 

1.6 
T 

1.4 
3 

3 

T 
3 

2.6 
3 

4 

3 

T 
3 

3 

.3 
3 

4.5 
5 

7 

7 

7 

6 

5 

1 

T 

.8 

1.0 

1 

1 

2.0 
3 

2 

.2 
2 

MOHAWK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

3.0 
5 

5 

T 

4 

1.5 
5 

4.0 
8 

8 

1.0 
8 

7 

7 

2.0 
8 

2.0 
9 

9 

9 

9 

8 

5 

- 

- 

T 
T 

1.0 

2.0 
3 

T 
2 

6.0 
7 

6 

5 

HODMT  CAHMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1 

1 

1 

T 
T 

3.1 
3 

3 

.2 
3 

1.8 

5 

T 
4 

4 

T 
4 

4 

4 

1.8 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

1 

T 

T 

T 

T 

.4 

2.2 

1 

1 

.4 

2 

T 

1 

T 

1 

NEW  EATEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.3 

T 

1.0 
2 
.2 

1 

.3 

1 

2.5 
2 
.2 

2 
.3 

2 
.3 

.2 

2 

.3 

1 

1.2 

1 

3.1 
3 
.3 

5 
.2 

4 
.2 

4 
.2 

T 
4 
.2 

2 
.2 

1 

.9 

2.4 
2 
.1 

1 

.2 

1 

1 

.4 

1 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
8 

T 
8 

7 

' 

T 
7 

7 

2.9 
10 

T 
10 

.1 
10 

1.7 
11 

5.7 
16 

14 

1.2 
15 

T 
14 

T 
13 

2.0 
15 

2.5 
16 

15 

15 

15 

T 
15 

9 

2 

1 

.1 

1 

1.0 

1.2 
2 

1.8 
3 

5.0 
7 

.1 

7 

7 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

1.0 
5 

.4 

5 

T 
5 

1.2 

6 

2.5 
8 

8 

.1 
8 

8 

8 

2.0 
10 

2.1 
12 

11 

11 

11 

11 

6 

T 

T 

T 

.7 

.2 

1 

1 

5.7 
7 

6 

6 

SHUTTLE  MEADOW  RESVB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

- 

_ 

_ 

_ 

. 

3.5 

- 

T 

1.5 

3.0 

_ 

_ 

- 

_ 

2.0 

2.0 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

.8 

.5 

.2 

3.5 

. 

_ 

WESTBROOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1 

1 

1 

.3 

1 

4.2 
5 

5 

.2 
4 

1.5 

5 

5 

5 

.5 

5 

5 

5 

5.0 
10 

10 

10 

10 

9 

7 

4 

T 

T 

T 
T 

.5 

2.0 

T 

T 

.5 
T 

T 

.3 

T 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

2 

2 

2 

1 

1 

3.0 

4 

4 

T 
4 

2.0 

6 

2.0 
8 

8 

8 

8 

8 

2.0 
10 

1.0 
11 

11 

11 

11 

11 

3 

1.0 

1.5 
3 

2 

2.0 

4 

4 

4 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

13 

13 

1.3 
10 

10 

T 
9 

4.0 

11 

T 
12 

10 

3.9 
10 

14 

1.0 
14 

2.0 
16 

16 

16 

2.5 
16 

1.0 
20 

20 

20 

T 
20 

20 

15 

4 

1 

2.7 

1 

.6 

2 

T 
2 

9.0 
4 

T 
11 

10 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

10 

10 

2.0 
12 

12 

12 

2.2 
13 

T 
10 

T 
10 

2.4 
13 

13 

T 
13 

1.0 
14 

14 

14 

7.0 
21 

1.8 

18 

18 

18 

T 
18 

T 
13 

4 

T 
T 

1.7 
1 

T 

5.0 

3 

2 

6.8 
8 

3.2 
8 

6 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
3 

3 

- 

1.0 
4 

4 

4 

.5 
5 

- 

- 

3.0 
8 

6 

.3 

6 

1.5 
7 

7 

7 

4.5 
12 

.5 
12 

- 

- 

- 

8 

- 

3.5 

- 

- 

5.1 
2 

5.1 

- 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

- 

_ 

.2 

.9 

- 

1.0 

3.0 

T 

T 

.3 

T 

T 

_ 

- 

T 

5.0 

- 

_ 

T 

. 

_ 

_ 

.5 

_ 

1.0 

T 

T 

T 

2.5 

- 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

18 

18 

T 
18 

18 

18 

6.5 
24 

24 

23 

4.6 
27 

27 

27 

27 

27 

27 

5.5 
32 

3.1 
35 

35 

35 

35 

30 

20 

8 

8 

.8 
8 

8 

8 

8 

6.5 
15 

15 

15 

CARIBOO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

19 
1.6 

19 
1.6 

T 

19 

1.6 

1.8 

19 

1.6 

T 

21 

1.6 

T 
20 
1.6 

1.4 
20 
1.6 

T 

20 

1.7 

.2 
19 

1.6 

T 

18 

1.6 

18 
1.6 

.8 

18 
1.6 

.5 

19 

1.6 

T 

18 

1.6 

18 
1.6 

3.7 
18 

1.6 

1.3 
24 
1.9 

T 

24 

2.0 

.1 

24 
2.0 

24 
2.0 

.1 

24 

1.8 

19 

1.6 

2.3 

13 

1.9 

16 
2.0 

.2 

15 

2.0 

.3 

15 

2.0 

.6 

15 

2.0 

T 

15 

2.0 

.7 

15 

2.0 

T 

15 

2.0 

T 

15 

2.0 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

4 

4 

4 

2.4 

6 

5 

5 

1.6 
6 

3.0 

7 

.4 

7 

3.8 
10 

.2 
10 

3.6 
11 

3.9 
13 

.2 
14 

.2 
14 

7.2 
20 

1.2 
21 

21 

20 

20 

18 

6 

T 

T 

T 

.2 

T 

1.9 
2 

1 

1 

2.0 
3 

.2 
3 

2 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
9 

9 

9 

9 

.7 
9 

9 

.5 
9 

5.0 
12 

12 

T 
12 

3.5 
14 

T 
14 

3.0 
16 

T 
16 

16 

T 
15 

5.0 
19 

18 

18 

17 

T 
17 

15 

8 

5.5 
5 

T 
5 

4 

4 

5.5 
9 

8 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

. 

1.0 

- 

- 

5.0 

1.0 

. 

- 

1.0 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

. 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
18 

18 

18 

1.3 
19 

19 

19 

3.5 
22 

T 
22 

22 

1.0 
23 

23 

T 
23 

.2 
23 

23 

23 

8.3 
31 

4.2 
30 

T 
28 

T 
28 

28 

24 

22 

T 
12 

12 

.3 
12 

.5 
12 

T 
12 

T 

12 

2.5 
15 

1.0 
15 

14 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
19 

19 

19 

1.0 
19 

T 
20 

20 

T 
20 

T 
20 

.2 
20 

20 

T 
20 

.1 
20 

.5 
21 

T 
21 

21 

3.5 
21 

2.0 
27 

27 

T 
27 

T 
27 

T 
27 

25 

T 
8 

5 

T 
5 

1.0 
6 

T 
6 

T 
6 

1.0 
6 

T 
7 

7 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

_ 

. 

- 

1.0 

. 

- 

3.0 

_ 

_ 

2.0 

- 

1.0 

- 

- 

- 

8.0 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

5.0 

- 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

6 

6 

6 

6 

1.5 

7 

7 

1.1 
8 

6.2 
14 

T 
13 

.3 
12 

4.2 
IS 

.6 
15 

2.3 
16 

T 
16 

T 
16 

T 
16 

7.2 
22 

22 

21 

21 

T 
20 

12 

1 

T 
T 

T 

3.8 
4 

.3 
4 

4 

4 

5.1 
8 

8 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 

_ 

_ 

.9 

. 

- 

4.5 

- 

_ 

1.3 

_ 

- 

.3 

- 

- 

5.8 

7.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.3 

1.3 

- 

- 

4.5 

3.9 

- 

MILLINOCEET  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
17 

17 

17 

1.2 
17 

18 

18 

2.0 
19 

20 

T 
20 

T 
20 

20 

T 
20 

.6 
21 

21 

21 

3.0 
21 

.4 
24 

24 

24 

T 
24 

24 

15 

T 
3 

1 

1.0 

1 

.4 
2 

T 
2 

T 
2 

2.8 
2 

T 
5 

5 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

10 

.6 
11 

12 

12 

1.1 
12 

13 

13 

.6 
12 

13 

T 
13 

1.1 
14 

14 

14 

5.7 
14 

.8 
24 

24 

24 

.2 
24 

24 

14 

T 
3 

1 

1.0 

1 

2.0 
3 

3 

3 

3.0 
3 

.7 

6 

6 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

11 

1.7 

11 
1.7 

11 
1.6 

T 
9 
1.6 

9 
1.6 

.3 

8 

1.6 

6.4 

11 

1.8 

14 
1.9 

T 

11 

1.7 

7.5 

11 

1.7 

12 
2.1 

.4 

12 

2.1 

.4 

12 

2.1 

12 
2.1 

T 

12 

2.1 

8.0 

14 

2.1 

.6 

20 

2.4 

20 
2.4 

20 
2.3 

17 
2.2 

16 
2.1 

13 
2.6 

1 

T 

2.3 
T 

.4 

3 

.1 

2 
.1 

1 

9.0 
3 
.2 

10 
.7 

T 
9 
.7 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

_ 

. 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

. 

- 

- 

- 

_ 

. 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

. 

_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
5 

5 

5 

.7 
5 

5 

5 

5.0 
9 

1.5 
10 

9 

3.5 
12 

12 

.7 
12 

1.5 
13 

13 

13 

7.0 
19 

2.5 
21 

21 

21 

21 

T 
18 

11 

T 

T 

.7 

T 

2.0 
2 

2 

2 

3.5 
5 

2.0 
7 

7 

RUMFORD  1  33E 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

- 

- 

- 

.3 

- 

.4 

7.0 

- 

- 

3.0 

- 

- 

.7 

- 

- 

13.3 

.2 
2 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

.8 

.4 

- 

- 

15.8 

- 

- 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-    16    - 


Tabl*  7-  Contlnusd 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAMD 
JANUART  1957 


Stabon 

Day  oi  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SQOA  PA!  DAM 

SHOWFALL 
SII  OH  GHD 

_ 

_ 

_ 

1.5 
18 

_ 

_ 

1.5 
19 

_ 

T 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

T 

6.5 
22 

7 

. 

. 

_ 

. 

3.0 
13 

. 

. 

. 

. 

. 

1.0 
14 

. 

. 

MASaACHDSITTS 

AHAas 

3K0WFALL 
SR  OM  GHD 

1.0 
5 

5 

5 

5 

5 

4 

3.0 
6 

4 

T 

4 

1.5 
5 

5.0 
10 

10 

1.0 
11 

10 

10 

1.5 
11 

2.0 
12 

12 

12 

12 

8 

T 

1.5 

1 

1.0 
2 

T 
2 

1.5 
3 

3.0 

4 

4 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

3 

3 

3 

2 

1 

.2 

1 

1.9 
3 

3 

3 

2.7 
5 

5 

5 

.1 
5 

5 

5 

3.5 

7 

7 

7 

6 

6 

3 

.7 
1 

1 

.1 

1 

2.4 
2 

2 

.5 
3 

BLUE  HILL 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

T 
9 

8 

8 

T 
7 

6 

T 
6 

9.5 
17 

1.2 
16 

T 
15 

4.0 
18 

17 

16 

.1 
15 

15 

14 

4.8 
17 

.2 
15 

15 

14 

14 

10 

2 

.2 

T 

1.5 

1 

.2 

T 

T 

2.8 
3 

3 

.1 
3 

BOSTOH  WB  AIRPORT 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 
WTR  EQDIV 

5 
.9 

5 
.9 

4 
.8 

T 
3 
.7 

2 
.6 

.3 

2 

.5 

9.5 
7 
.8 

T 

12 

1.5 

T 

10 

1.2 

1.4 
6 
.8 

7 
1.0 

T 
7 
.9 

.2 

6 
.8 

6 
.8 

T 
6 
.8 

4.7 
6 
.8 

7 
.9 

6 
.8 

5 
.8 

5 
.7 

4 

.7 

T 

1.1 

.3 
1 

T 
T 

3.1 
1 

3 
.3 

T 
3 
.3 

BROCTTOM 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

5 

5 

4 

T 
4 

3 

3 

4.2 

8 

1.0 
8 

T 
7 

2.0 
9 

T 
9 

9 

T 
8 

8 

T 
8 

4.0 
12 

T 
12 

12 

T 
12 

11 

9 

4 

T 
T 

1.5 
2 

T 
T 

T 
T 

4.5 
3 

T 

.1 

SNOWFALL 
SH  OH  GHD 

1.0 
5 

5 

5 

5 

2 

2 

1 

3 

T 
2 

T 
2 

1.0 
3 

3 

T 
2 

2 

2 

2.0 
4 

3.7 

6 

6 

6 

6 

4 

2 

T 
T 

1 

1 

T 

5 

4 

3 

TALL  Rim 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

6 

6 

5 

T 
4 

4 

T 

4 

4.3 
6 

5 

T 
3 

2.4 

5 

5 

4 

T 
4 

4 

3 

2.7 
5 

5 

4 

4 

3 

2 

1.0 

1 

T 
1 

.2 

T 

T 

4.0 
3 

3 

T 
2 

HATSRHILL 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

.5 
12 

10 

10 

T 
8 

8 

T 

7 

9.5 
16 

2.8 
16 

T 
14 

4.5 
19 

18 

16 

.3 
15 

15 

15 

3.5 
18 

.2 
17 

16 

15 

15 

11 

5 

T 
T 

1.2 

T 

T 

T 

3.0 
3 

3 

T 
2 

BOLTOEE 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

.7 
3 

3 

3 

3 

2 

2 

3.0 
5 

T 

4 

T 
4 

1.0 
5 

5.0 
10 

9 

T 
8 

8 

8 

2.5 
10 

2.0 
12 

12 

11 

10 

8 

5 

T 

.7 
1 

.5 

1 

T 
T 

2.2 
2 

.8 
3 

3 

LAKE  COCHITDATX 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

5.0 

4.5 

_ 

.3 

4.5 

_ 

- 

. 

. 

1.7 

2.5 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.7 

T 

T 

1.5 

1.0 

_ 

MIL  FORD 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

4.0 

_ 

.8 

3.0 

_ 

. 

- 

_ 

2.0 

2.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

1.0 

_ 

.2 

3.0 

1.0 

. 

tUmjCOT   ¥B  AIKPOBT 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 
WTR  EQDIV 

3 
.3 

3 

.3 

2 

.2 

1 

T 
T 

.9 

.1 

1 

T 

.7 

T 

T 

.3 

T 

5.6 
3 
.2 

3 
.4 

T 
3 
.4 

T 
3 
.4 

3 
.4 

2 
.4 

.1 

.6 

1 

.3 
T 

T 

.3 

T 

T 
T 

T 

im  BSDFOBD 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

S 

4 

3 

- 

- 

- 

4.0 

4 

1.5 

4 

3 

.5 
3 

3.0 
3 

3 

3 

3 

3 

4.5 
6 

6 

6 

5 

4 

3 

T 

T 

T 

1.5 

.3 

3.5 

1 

PmSriKLD  WB  AIRPORT 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

T 
3 

T 
3 

3 

.3 
3 

3 

1.4 
3 

1.0 
5 

T 
5 

.5 

4 

6.8 
5 

11 

8 

T 

7 

.3 

6 

2.2 

7 

8 

7 

6 

6 

5 

2 

T 

T 

1.3 

T 

1 

T 

1 

.2 
1 

3.0 
3 

T 

4 

.7 
3 

ROCKPORT  1  ESS 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

6 

6 

6 

6 

5 

1.0 

6 

12.0 
18 

17 

T 
15 

4.0 
18 

17 

16 

1.0 
17 

17 

2.0 
19 

7.0 
26 

25 

25 

25 

24 

11 

T 
T 

2.0 
2 

T 

1 

1 

5.0 
6 

5 

4 

SNOWFALL 
SH  OH  GHD 

8 

8 

8 

T 
8 

4 

T 
4 

24.0 
15 

T 
12 

T 
11 

7.0 
15 

13 

12 

T 
12 

12 

T 
12 

3.0 
15 

T 
12 

12 

11 

6 

4 

2 

T 
T 

1.0 

T 

T 
T 

T 

4.0 
4 

T 
3 

T 
3 

SAKD»ICH 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

2 

2 

2 

T 
1 

1 

T 
1 

3.0 

4 

4 

T 

4 

1.5 
4 

4 

T 
4 

- 

T 

4.0 
5 

5 

4 

4 

4 

T 

1.0 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

4.0 
4 

4 

4 

SOnTHBRIDGE  3  E 

SNOWFALL 
SN  OH  GHD 

1.0 
8 

8 

8 

8 

8 

7 

2.0 
9 

1.0 
10 

T 
9 

1.5 
11 

5.0 
15 

15 

.5 
15 

T 
15 

15 

2.5 

16 

3.5 
19 

19 

19 

19 

18 

12 

2 

1 

1 

1.0 

1 

1.5 
3 

1.5 
2 

3.0 
5 

T 
5 

5 

SPBIXGrlELD  ARMORY 

SHOWFALL 
SH  ON  GHD 

2 

4 

3 

2 

4.0 
6 

4 

4 

4 

4 

4.0 
8 

8 

8 

8 

8 

6 

.5 

T 

T 

T 

4 

2 

2 

STXRLIHG 

SNOWFALL 
3H  OH  GHD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.3 

- 

T 

6.2 

- 

- 

1.1 

- 

- 

5.7 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

1.3 

T 

- 

3.4 

- 

T 

STOCIBRIDGE 

SHOWFALL 
SN  ON  GHD 

3 

T 
3 

3 

3 

3 

T 
3 

3.0 
5 

4 

.5 

4 

6.0 
10 

10 

9 

1.0 
10 

T 
10 

T 
10 

3.8 
12 

12 

12 

11 

10 

8 

T 

1.0 

1 

1 

1.0 
2 

1 

2.5 
3 

3 

1.5 

4 

WALPOLI 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

9 

9 

8 

T 
5 

5 

T 
5 

8.6 
13 

1.0 
12 

T 
11 

4.7 
15 

15 

14 

T 
13 

12 

12 

6.9 
19 

.2 
14 

14 

14 

13 

8 

3 

.2 
T 

.9 
1 

T 
T 

T 

2.8 
2 

2 

T 

1 

WE3T  cumiiHoroN 

SHOWFALL 
SN  OH  GHD 

12 

11 

11 

T 
11 

10 

T 
10 

2.0 
12 

11 

T 
10 

5.0 
15 

15 

14 

3.0 
16 

15 

14 

5.0 
19 

18 

17 

15 

14 

10 

7 

2 

2 

.5 
2 

1.3 
3 

T 
3 

2 

3.5 

5 

6 

1.5 
6 

VIST  OTI3 

SNOWFALL 
SH  OH  GHD 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

2.8 

_ 

_ 

.5 

4.0 

_ 

1.7 

T 

T 

2.5 

1.2 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

.8 

2.0 

_ 

2.0 

- 

. 

VlRCUZlnWR 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

1.3 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

2.8 

1.5 

_ 

1.0 

2.8 

_ 

.1 

.1 

_ 

.7 

3.3 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

. 

, 

_ 

_ 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

5 

3 

2 

T 
2 

1 

T 

1 

5.8 
2 

6 

T 
6 

5.2 

6 

6 

T 
8 

.4 

6 

6 

T 
6 

4.3 
8 

11 

11 

11 

11 

10 

2 

1.0 

T 
1 

1.3 
T 

T 
T 

3.7 
2 

T 
3 

T 
2 

KEW  BAMPSaiRE 

Binoi 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

13 

12 

12 

.5 
11 

.4 

11 

10 

1.4 
11 

.7 
12 

.2 
11 

6.7 
17 

16 

14 

.6 
14 

T 
13 

13 

2.0 
15 

2.6 
17 

16 

15 

15 

13 

7 

T 
T 

T 

1.3 

1 

1.2 
2 

T 
2 

1 

3.0 
4 

.4 
4 

4 

BIBLII 

SHOWFALL 
SN  OH  GHD 

1.0 

- 

- 

.5 

1.0 

- 

- 

6.0 

- 

1.0 

3.0 

1.0 

- 

- 

- 

- 

4.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.5 

- 

- 

1.0 

5.0 

. 

BETHLEHZa 

SHOWFALL 
SH  ON  GHD 

T 
12 

12 

12 

T 
12 

T 
12 

T 
12 

T 
12 

2.0 
13 

T 
13 

2.0 
14 

14 

14 

T 
14 

14 

14 

T 
14 

3.0 
15 

15 

15 

15 

13 

9 

T 
2 

2 

1.0 
3 

1.0 
4 

T 
4 

4 

3.0 

7 

T 

7 

6 

CAIXOR  HOURTAII 

SNOWFALL 
SN  OH  GHD 

- 

- 

_ 

1.0 

3.0 

_ 

8.0 
33 

2.3 
36 

38 

8.0 
42 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

5.0 
44 

3.0 
47 

- 

- 

14 

.5 

14 

1.0 

15 

3.0 
17 

17 

17 

4.5 
23 

1.0 

25 

CORCORD  WB  AIRPORT 

SHOWFALL 
SN  ON  GHD 
WTR  EQDIV 

17 
2.2 

17 
2.2 

17 
2.2 

T 

15 

2.2 

14 
2.1 

1.2 

14 

2.1 

4.6 

17 

2.2 

20 
2.5 

T 

18 

2.5 

4.6 

18 

2.6 

23 
2.8 

21 
2.8 

T 

19 

2.8 

18 
2.8 

.1 

17 

2.8 

4.3 

17 

2.8 

22 

3.0 

22 
3.0 

20 
2.9 

18 
2.9 

18 
2.8 

14 
2.3 

4 

.6 

4 
.6 

.7 
3 

.6 

.2 
4 

.6 

4 

.6 

3 
.6 

4.8 
4 
.6 

8 
.8 

T 
7 
.8 

DORHAM 

SNOWFALL 
SH  OH  GHD 

.1 
13 

13 

12 

T 
12 

11 

.1 
11 

4.8 

16 

1.0 
17 

T 
16 

4.0 
20 

20 

T 
18 

T 
17 

17 

17 

2.1 
19 

.9 
20 

19 

19 

19 

17 

13 

5 

5 

.2 

5 

1.3 

8 

6 

6 

6.2 
12 

T 
11 

11 

EAST  DEERIKG 

SNOWFALL 
SN  ON  GHD 

16 

16 

16 

16 

15 

T 
15 

9.0 
24 

_ 

- 

8.5 

- 

- 

. 

- 

_ 

4.7 

.5 

- 

24 

- 

- 

- 

.5 

.3 

4.5 

5 

- 

- 

FIRST  COnr  LAKE 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

2.0 
16 

T 
16 

.5 
15 

1.0 
15 

5.0 
19 

18 

18 

.8 
16 

T 
16 

1.5 
17 

1.5 
17 

.5 
17 

2.0 
18 

17 

.3 

17 

17 

3.5 
19 

19 

.3 
19 

.5 
19 

18 

16 

12 

.2 
12 

12 

2.5 
15 

15 

.8 
15 

.2 

16 

5.0 
20 

T 
20 

ntAKKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SH  OH  GHD 

15 

15 

15 

14 

13 

13 

7.0 
20 

1.0 
20 

18 

8.0 
26 

25 

24 

23 

22 

22 

4.5 
26 

1.5 
28 

26 

25 

25 

23 

19 

14 

14 

.5 
14 

1.0 
15 

15 

15 

5.5 
21 

.5 
21 

19 

Se«  reference  notes  following  Station  Index. 


Table  7-  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAMI) 
JAHDART  19S7 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAHOVBR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
13 

12 

12 

.6 
12 

11 

.6 
12 

3.1 

15 

T 
13 

12 

8.5 
19 

17 

T 
16 

1.3 
17 

16 

15 

4.8 
20 

.8 
18 

18 

T 
17 

16 

14 

9 

4 

1.0 

5 

.5 
5 

T 
5 

5 

2.9 

7 

7 

T 
7 

JEFFERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
12 

12 

12 

T 
12 

2.0 
14 

14 

14 

1.0 
IS 

T 
15 

T 
15 

2.0 
16 

T 
18 

1.0 
16 

16 

18 

T 
18 

4.0 
20 

20 

20 

T 
20 

20 

S 

T 

.5 

1 

l.S 

2 

2 

2 

1.0 
3 

4.0 
7 

7 

EEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 
11 

10 

10 

9 

9 

9 

2.0 
11 

1.5 
12 

T 
12 

.9 
12 

4.4 
16 

15 

T 
14 

14 

14 

1.0 
15 

4.3 
18 

17 

18 

18 

15 

11 

5 

3 

.9 

4 

3 

3 

1.8 

4 

2.2 

8 

5 

LAKEPOHT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.3 
17 

17 

17 

16 

.1 
14 

14 

4.7 
18 

4.8 
21 

21 

1.9 
21 

5.1 
26 

25 

.2 
24 

22 

20 

.2 
20 

6.2 
25 

24 

23 

23 

19 

16 

11 

10 

10 

1.8 
12 

11 

11 

1.9 
11 

3.6 
14 

13 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

9 

8 

T 
8 

8 

.3 
8 

2.1 

10 

12 

T 
12 

3.7 
12 

16 

.1 
18 

.2 

17 

T 
17 

T 
17 

1.5 
19 

T 
19 

T 
19 

T 
19 

19 

14 

10 

6 

T 
3 

T 

2 

T 
1 

1 

3.5 

1 

4 

T 
3 

ylLAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

7 

7 

6 

2.0 
8 

8 

7 

2.0 
9 

9 

9 

2.0 
11 

11 

11 

1.5 
12 

11 

11 

2.0 
13 

2.0 
15 

14 

13 

13 

9 

4 

3 

1 

.5 
2 

2 

.5 
2 

7.0 
9 

1.0 
10 

10 

IIILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
16 

16 

16 

16 

13 

13 

7.0 
20 

4.7 
24 

22 

1.0 
22 

4.6 
26 

26 

.2 
26 

26 

26 

1.0 
27 

3.1 
30 

30 

30 

30 

30 

24 

9 

4 

.9 
5 

5 

4 

1.6 
6 

1.9 
8 

7 

IIOnUT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

8 

7 

1.5 

7 

T 

7 

.3 

7 

2.0 
8 

7 

.4 

7 

5.0 

7 

.1 
8 

4.2 

7 

1.7 

7 

6 

6 

6.2 
9 

T 
6 

.6 
6 

.4 
6 

.3 
6 

6 

3 

.5 
3 

3 

.9 
3 

.5 
3 

.6 
3 

.8 
3 

5.8 

5 

4 

4 

NASHUA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
12 

12 

12 

11 

11 

11 

5.0 
15 

5.0 
20 

20 

19 

5.3 
24 

24 

24 

24 

24 

24 

29 

30 

29 

29 

27 

20 

5 

5 

5 

.7 
6 

3 

2 

1.5 

4 

3.0 
3 

3 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
30 

30 

30 

l.O 
30 

T 
30 

T 
30 

5.5 
35 

.5 
34 

T 
33 

4.0 
37 

36 

T 
36 

2.0 
37 

T 
36 

35 

8.5 
43 

2.0 
40 

T 
39 

T 
38 

36 

33 

28 

T 
19 

19 

.5 
20 

.5 
20 

T 
20 

T 
20 

6.0 
28 

1.0 
27 

25 

PORTSMOOTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

11 

11 

11 

1.0 
12 

13. 0 
25 

22 

20 

6.0 
26 

26 

.1 
26 

T 
26 

26 

1.5 
28 

3.5 
31 

30 

28 

26 

26 

18 

12 

6 

5 

2.1 

7 

.7 
8 

4 

4 

5.5 
10 

10 

.1 
5 

SURRY  MOUNTAIN  OAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

15 

14 

14 

13 

13 

13 

1.8 
15 

1.0 
16 

.2 
16 

1.0 
16 

3.0 
19 

18 

.2 
18 

17 

17 

.7 
17 

3.0 
20 

20 

19 

18 

IS 

15 

6 

6 

6 

.7 
6 

5 

5 

1.0 

8 

2.5 
9 

9 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
15 

15 

15 

15 

15 

15 

2.5 
17 

1.0 
17 

16 

2.0 
18 

1.5 
19 

19 

.2 
19 

18 

17 

.2 

16 

4.0 
20 

19 

18 

17 

15 

10 

5 

4 

3 

.5 
2 

2 

2 

1.7 

4 

1.0 

4 

4 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
12 

T 

- 

- 

1.0 

1.0 

3.0 

2.0 
20 

. 

1.0 

7.0 
27 

1.0 

1.0 

T 

1.0 
25 

1.0 

6.0 
28 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

T 
3 

. 

1.0 

T 

. 

T 

3.0 
5 

. 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

19 

19 

T 
19 

19 

19 

4.5 
22 

22 

1.0 
22 

4.8 
26 

.1 
26 

T 
26 

2.5 
28 

T 
28 

28 

7.0 
35 

3.0 
38 

38 

38 

38 

30 

22 

12 

T 
12 

1.0 
13 

1.0 
14 

T 
14 

T 
14 

3.8 
17 

T 
17 

17 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.4 

T 

T 

1.1 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

.7 

T 

T 

T 

T 
T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

3.8 
4 

4 

T 
3 

1.5 
4 

T 
4 

4 

3 

3 

3 

3.0 
6 

.5 

7 

5 

5 

4 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

1.8 
2 

1 

.7 
1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3 
.2 

2 
.2 

1 

T 

1 

T 

T 
T 

3.5 
2 
.2 

3 
.3 

T 
2 
.2 

2.6 
2 
.2 

3 
.3 

2 
.2 

T 
2 
.2 

2 
.2 

T 
2 
.1 

3.5 
3 
.2 

5 
.3 

4 
.2 

3 
.2 

3 
.2 

2 
.1 

T 

1.0 

.1 

1 

.5 
T 

.1 
T 

3.5 
4 
.3 

T 
4 
.4 

T 
3 
.3 

WOONSOCKBT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
5 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

4.0 

6 

4 

1.0 
4 

3.0 

6 

5 

3 

3 

3 

2.0 

5 

2.0 

7 

5 

4 

4 

3 

2 

1.3 

1 

1 

.5 

1 

4.5 

4 

4 

3 

VERUONT 

BENNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1.0 
4 

4 

T 
3 

T 
3 

4.0 

7 

7 

1.0 
8 

8 

8 

T 
8 

3.0 
10 

10 

10 

10 

8 

1 

T 
T 

1.0 

1 

T 

1 

T 

T 

1.0 
1 

1.0 
2 

1 

BLOOUFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
11 

11 

11 

2.0 
13 

2.0 
15 

15 

2.0 
16 

1.5 
17 

.3 
17 

17 

17 

1.5 
18 

18 

. 

. 

2.0 
18 

5.0 
23 

23 

23 

23 

23 

16 

5 

T 
5 

.3 
5 

.2 

5 

5 

1.0 
6 

8.0 
13 

1.5 
13 

13 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
4 
.2 

T 
4 
.4 

T 
4 
.4 

T 
3 
.3 

T 
2 
.2 

T 
2 
.2 

T 
2 
.2 

T 
2 
.4 

T 
1 

.9 
1 

2 
.3 

T 
2 
.2 

1.3 
3 
.3 

T 
■  3 
.2 

2 
.2 

2.0 
2 
.1 

4 

.5 

T 
4 
.4 

4 
.4 

4 
.3 

T 
3 
.3 

T 

1.2 

1 

1.1 

1 

.8 

3 

.2 

T 
3 
.3 

.3 

2 

.3 

4.7 
4 
.2 

.1 
6 
.4 

T 
6 
.8 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
19 

19 

19 

T 
17 

T 
16 

T 
16 

2.5 
17 

17 

T 
16 

7.0 
22 

22 

T 
20 

2.5 
23 

23 

21 

3.2 
24 

T 
24 

24 

T 
21 

21 

18 

15 

T 
13 

13 

.5 
13 

.9 
14 

T 
14 

14 

4.0 
18 

T 
17 

16 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
15 

15 

15 

14 

T 
13 

12 

.7 
12 

12 

12 

2.0 
14 

3.0 
17 

16 

1.5 
17 

16 

16 

.2 
16 

3.0 
IS 

18 

T 
18 

17 

16 

14 

10 

9 

9 

1.0 
10 

10 

10 

2.0 
11 

2.0 
13 

12 

EKOSBUBG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
6 

6 

6 

4.0 
10 

10 

10 

10 

10 

2.0 
12 

12 

11 

10 

10 

1.0 
11 

11 

2.0 
13 

1.0 
14 

14 

.5 
14 

11 

9 

T 

4.0 

4 

4 

.5 
5 

1.0 
6 

6 

T 
6 

6.0 
12 

T 
12 

11 

LEUINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

7 

7 

7 

3.0 
9 

3.0 
11 

11 

10 

.5 
11 

.5 
11 

10 

9 

8 

2.0 
8 

- 

- 

3.0 
8 

1.5 
10 

- 

10 

- 

6 

- 

2.5 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

6.0 
9 

9 

9 

yONTPELIER  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

T 
12 

12 

T 
5 

T 
5 

T 
5 

T 
5 

T 
5 

T 
5 

2.0 
4 

6 

.2 
6 

.3 
7 

T 
7 

T 
7 

2.0 
7 

9 

9 

9 

8 

T 
8 

6 

T 
T 

T 

1.0 
T 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

2.6 
2 

T 
3 

3 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

5 

T 
5 

T 
5 

1.7 

7 

T 
7 

.1 

7 

T 
7 

7 

.3 
6 

2.6 
9 

.1 
9 

.9 
9 

.5 
10 

T 
10 

T 
10 

2.3 
12 

12 

T 
11 

T 
11 

T 
11 

T 
7 

T 

2.0 
2 

2 

.7 
2 

.5 
3 

T 
3 

.3 

4 

6.1 
10 

T 
10 

9 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

_ 

_ 

. 

12 

_ 

2.0 
13 

_ 

_ 

3.0 
16 

4.0 
IS 

. 

2.0 
17 

_ 

_ 

_ 

16 

- 

_ 

- 

12 

6 

4 

3 

3 

- 

_ 

• 
3 

5.0 

6 

4 

READSBORO  1  S3E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
17 

17 

17 

17 

T 
16 

15 

3.3 
18 

T 
17 

T 
17 

1.5 
17 

4.2 

21 

20 

1.5 
21 

T 
20 

T 
20 

2.0 
22 

3.3 
24 

24 

T 
24 

24 

23 

20 

5 

T 

4 

4 

2.0 
6 

.5 
6 

T 
6 

1.2 

8 

2.0 
10 

T 
10 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
8 

8 

8 

8 

7 

6 

6 

5 

5 

3.0 
8 

8 

T 
8 

8 

8 

8 

8 

2.0 
10 

10 

10 

10 

9 

5 

- 

- 

- 

T 
5 

T 
5 

5 

3.5 
8 

T 
8 

8 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

T 
3 

3 

T 
3 

6.0 
9 

8 

8 

.5 
8 

8 

8 

2.5 
10 

T 
10 

10 

10 

9 

7 

T 
T 

.3 

T 

1.0 

1 

1 

T 

2.0 
2 

T 
2 

1 

ST.  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

- 

I 

- 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

; 

- 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
9 

8 

7 

2.2 
8 

1.0 
8 

8 

1.3 
8 

.5 
8 

.5 
8 

4.0 
10 

10 

T 

2.0 
10 

T 
10 

_ 

2.0 
10 

2.0 
13 

12 

12 

11 

10 

6 

T 

4 

- 

.3 

T 

1.0 

1 

1 

1 

5.5 
6 

T 
6 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

11 

9 

9 

7 

2.0 

9 

1.0 
10 

10 

1.0 
11 

5.0 
16 

15 

.5 

15 

15 

15 

1.0 
18 

4.5 
21 

21 

21 

20 

19 

15 

5 

3 

2 

1 

1.0 

1 

1 

1.0 
2 

5.0 

7 

WEST  HARTFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
9 

9 

- 

- 

- 

- 

.5 
9 

T 
9 

- 

.5 
9 

7.0 
16 

- 

- 

- 

- 

T 
15 

1.0 
16 

- 

- 

- 

- 

10   7 

6 

- 

- 

- 

- 

2.0 
8 

3.0 
11 

9 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1957 


laollaes  are  drawn  throufh  points  of  approslwitely  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fron  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


HEW  EXGLAMD 
JAMDABT  1957 


■  NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE   MILES 
10  0  10         20         30         40 


STB   HERIDIAI 


STATION   LEGEND 

9°    «i  <J  Precipitation  only 

(D  Precipitation,   storage 

O  ■•--O-  Precipitation   and   Temperature 

V"  T"*^  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type   of  gage         O    Non- recording, 
•    Recording,        »    Botti  types. 

Double  circle  combinations    indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approzlMitelj  equal  values.  Hourly  precipitation  data  froa  recorder  ■ubstktlona  will  be  available 
In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
JANUARY   1957 


XTOC    .    AsheTllle.    H.    C. 8/56 

Isollnes  are  drawn  throuKh  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW   ENGLAND 
JANUARY   1957 


N¥HC.,  Asbevllle,  N.  C.  8/56 

Isollnes  are  drawn  through  points  of  approzlmatel;  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fro»  recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 


STATION  INDEX 


coiwecTrcuT 


SAKERSVlLLE 
BALTIC 
aARKMANSTEO 
BEACOM  FALLS 

8LOOMFIEL0 

eaiOGEPORT  we  «p 

SRISTlX   3   M 

saoo«L>7« 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLIN6T0N 
CANOLEWOOD  LAKE 
COCKAPONSET  RAN6ER  STA 
COLCHESTER 
COLLlMSVlLLE  1  S 

CREAM  HILL 
OANBURY 
OAVSON  LAKE 
OERev 
EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLA6E 

SROTON 

HARTFOAO 

HARTFORO  BRAINARO  FLO 

•HARTFORD  M  AIRPORT 
HEMLOCKS  RESERVOIR 
JEWETT  CITY 
KENT 
LAKE  KOHOtCC 

LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 
MANSFIELD  mOLLO«  DAM 
MEAO  PONO  RESERVOIR 
MIOOLETOWN  MB 

MIDOLETOWN  I,    M 

MILFORO 

MCHAMK  RANOER  STA 
MOOOuS  RESERVOIR 
MOUNT  CARmEL 

NATCHAI>G  ranger  STA 
NATHAN  i;ALE  ST  FOREST 
MEN  HARTFORO 

NEW  HAVEN  MB  AIRPORT 
N EM  INC TON 

NORFOLK  2  SH 
NORTH  9RANF0RQ 
NORTH  GUILFORD 
NORwALK  GAS  PLAN' 
NORWICH  Pue  UTIL 


0120  INEii  HAVEN 
022T  LITCHFIELD 
02)1  N£M  LONDON 
0209  IlITChFIELO 
03T3  .NEM  MAVEN 

I  ART FORD 
AIRFIELD 
J»30  HARTFORD 
|0918  MiNOHAM 
|0««J  ILITCHFIELO 


0806  I 


PLT 


PAL<HAUC  FOREST 

PEOPLES  RAmGER  STA 

PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM  LAKE 

ROCKVILLE 
ROCKV  RIVER  DAM 
ROUND  PONO 
SALISBURY 
SAUOATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUG  0AM 
SHUTTLE  MEAOOi'  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  9  N 
STEVENSON  DAM 

STORRS 

tmomaston 

torrington 

TORftlNGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

fWATERBuRT  CITY  HALL 

mepamaug  reservoir 

WEST6R00K 
nest  hartford 
mEST  hartland 

hmigville  reservoir 
mmitnev  lake 
migham  reservoir 
hillimamtic 

MOLCoTT  RESERVOIR 
M00D8URY  3  w 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

BRASSUA  DAM 
9RIDGT0N  1  MNH 
BRUNSWICK 
CARIBOU  MB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 

CDRINNA 

CUPSUPTIC   STOREhOOSE 

EASTPORT 

EAST  SANGERvlLLE  5  SE 

EAST  WiNTMROP 

ELLSWORTH 
EUSTIS  T  m 
FARMINOTON 

FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 

GARDINER 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 


HIH, 


I  2  S 


HOULTON   CAA    AP 
HOULTON    1    NE 
JACKMAN 
JONES BORO 
LAC    FRONT lERE 

L=WISTON 

LO»t^<    FALLS   DAM 

MACHOS 

MADISON 

MIDDLE    0A» 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET   CAA    .-y 

MOOSEHEAD 
»OLD    TOWN    CAA    AIRPOR') 
•ORONO 


I09T3  JHARTFORD 
llOB3    FAIRFIELD 
,1480  IMIOOLESEI 
1499  .NEW    LONDON 
|l536  [HARTFORD 

ilTlS  LITCHFIELD 
'17»! JFAIRFIELD 
1790  InEW   haven 

il8M  IFAIRFIELD 
'2169    NEW    HAVEN 


2288 

FAIRFIELD 

26SS 

LITCHFIELD 

3207 

SEW  LONDON 

3448 

HARTFORO 

3451 

mARTFORO 

3456 

HARTFORO 

3583 

FAIRFIELD 

3857 

3905 

LITCHFIELD 

39B9 

NEW  LONDON 

4096 

FAIRFIELD 

4443 

MARTFORO 

4400 

(4S99 

FAIRFIELD 

MIOOLESEI 

4767  MlOOLESEA 
4790    NEW    HAVEN 

4933  ILITCHFIELO 
5018  ImIDOLESEX 
5077  JNEW  HAVEN 

|5125  jwINDHAM 
5131  TOLLAND 
5262  JLITCHFIELD 

!52t3  inew  haven 
[5205  ImARTFORD 

5445    LITCHFIELD 


|5910  InEw    LONDON 

[6131  INEM    LONDON 
16239  ,LITChFIElD 
;6Sft7  InEh   haven 
16645  MINDHAM 
'6655  IFAIRFIELD 


i6«42    - 

1*966  ILITCHFIELO 
7002  JFAIRFIELD 

'7109  ILITCHFIELO 
7157  IFAIRFIELD 

73T3  ILITCHFIELO 
7432   HARTFORD 
7946    TOLLAND 
7970    FAIRFIELD 
,8065  IFAIRFIELD 

8130  ItOLLAND 
8324  'LITCHFIELD 

!8436  (LITCHFIELD 
8441  jLiTCHFIELD 

18408  JFAIRFIELD 

18911  NEW  HAVEN 
19007  NEW  HAVEN 
9067  JHIDOLESEX 
19162  >1ARTF0RD 
'9174  HARTFORD 

9508  HARTFORD 
19544  NEW    HAVEN 
9568   LITCHFIELD 
|9592  :wlNOHAM 
[9759  h^W    HAVEN 


19763   I 


ITCHFIELD 


1   50 
1    10 

41    41 


>1  29 

'1  28 

1  34 

9  kl  40 

7  '41  52 

7  |41  23 

fc   41  22 

7   41  19 

h   41  17 


I   5  Ul   33 

4   Al     12 
7    41    50 


41  53 
1  46 
41   53 

1    16 


7 

41 

48 

i7  1 

3  09 

t. 

41 

'*  1 

3  02 

4, 

41 

in  ' 

3  02 

4 

*1 

18 

2  26 

5 

41 

46 

2  47 

S 

42 

00  ' 

2  58 

5 

41 

44  ' 

2  57 

Obser 
vation 
Time 


ANSON  I A  WATER  CO 
WATER  8UR  HARTFORO 
BALTIC  MILLS  CO 
WATER  BUR  HARTFORO 
VINCENT  MULESKI 

ENG  DEPT  MARTFORO 

WEATMER  BUREAU 
WELLINGTON  C.LOURIE 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN  LIGHT  *  POWER 

WATER  BUR  HARTFORO 
CONN  LIGHT  ♦  POWER 
PARK  *  FOREST  CON 
MONO  J.  KUSZALA 
COLLINS  COMPANY 

CREAM  MILL  FARM 
JOSEPH  P.  SINKO.  JR, 
■JEW  MAVEN  WATER  CO 
BIRMINGHAM  WATER  CO 
OA  '«Ew  HAVEN  WATER  CO 

5P  BRIDGEPORT  HVORAULIt 
8A  |C0NN  POWER  COMPANY 
TER  •  ELEC  DEPT 
G  DEPT  MARTFOkO 
G  TftEATMcNI  PLANT 

S.  WEATHER  UURdAU 
IDGEPORT  HYDRAULIC 
MID  JJEWETT  CITY  WTR  CO 
6P  HART  C.  OLIVER 
6A  ^Ew  LONDON  WTR  wkS 

8A  JSTAMFORD  WATE**  CO 
eA  »KANCMEST£R  wTR  DEPT 

BA  Corps  of  enijineers 

aA  [STAMFORD    WATER    CO 
410  |U*    S.    WEATHER    BUREAU 

URNEL    BAILEY 

lAVEN    WATtH    CO 
BA  |ST    PARK    ♦    FOREST    COM 
MID 

AGR    E. 

OA  IST  PARK  ♦  FOREST  COM 
OA  |ST  PARK  ♦  FOREST  COM 
'EK  BUR  HARTFORO 
..  WEATHER  eUREi 
IID  JENG  DEPT  HARTFORD 

SA  kowARO  C.  CHlLOS 
BA   ^Ew  • 
8A  NEW  I 

OA  CONN  LGT  *  PWI 
,0A  JEPT.  PUBLIC  1 


BP   7A 


ST  I 


FOREST  COM 
FOREST  COM 
><EW  HAVEN  WATER  CO 
ALPHONSE  BONNER 
GREENWICH  WATER  CO 

ROCKVILLE  WTR  *  AQue 
CONN  LIGHT  +  PUWER 
itlDGEFIELD  WTR  SUP 
HAROLD  MYERS 
BRIDGEPORT  hYDRAUl 


BUR  ENG  MA 
WTR  COM  NEi 
CONN  LIGHT 
STAMFORD  MUSEUM 

LIGHT  *  POWE 


|,p 


10273  iKENNESEC 
l0275  KENNEBEC 
0355  PENOBSCOT 
0371  HANCOCK 
0400  WALDO 

'0814  ^somerset 
0044  Cumberland 
0934  Cumberland 
1175  aroostook 
;14t2  aroostook 

!l628  PENOBSCOT 
1756  OXFORD 
2426  WASHINGTON 

;2442  PISCATAQUIS 
2539  KENNEBEC 

2620  HANCOCK 
,2705  FRANKLIN 
l2765  FRANKLIN 
12860  AROOSTOOK 

2076  AROOSTOOK 

3046  KENNEBEC 
3110  OXFORD 
3261  WASHINGTON 
3353  PISCATAQUIS 
3800  iCUMBERLANO 

3892  aroostook 
3097  aroostook 
4006  somerset 
[4103  [washington 
4420  Iaroostook 

4566  androscoggin 
14701  [somerset 
14870  [washington 
4927  somerset 

5261   OXFORD 

|5304  IPENOBSCOT 
[5300  [PENOesCOT 
15460  SOMERSET 
'6425  PENOBSCOT 
'6430  IpEnOBSCOT 


11   .44    40 

4    44    23 

I    4    44    24 


'   9   45   40  ,   69   SO 


)  ><I0  JROBEHT    , 

i  HID  f4lO  <IvlL 
i  HID  HID  U. 

5P  AC Aw I. 


TAIN 


OF  CONN  AljR  WEPT 
3AvlD  K.  LINCOLN 
TORRINGTON  wT.«  Co 

torrington  register 
bridgeport  myqraulk 

BUR  ENG  WATERBURY 
•iEW  HAVEN  WATER  CO 
JAMES  RINTOUL 
MATER  BUR  HARTFORO 
■*ATEt<  euR  HARTFORO 

I  COM  NE«  BRITAIN 

I  MAVEN  WATER  CO 

KATERBURy  maTEK  CO 

:0NN  LIGHT  *  POWER 

MTR    COM   NEW    BRITAIN 

R    S*    JOMNSUN 


Ref« 

To 
Tables 


I'Cl 


69  13 

70  51 

[    66    59 
69    16 


,   4   44  32      6S   26 

9   45  IT  ,   70   35 

:   g  |44  40      70   09  . 

;15  '46  40  ' 


20 

8P 

1100 

6P 

70 

OP 

1000 

MID 

360 

6P 

1470 

80 

7P 

400 

5P 

173 

24 

1240 
420 

6P 

15 


I   36 


'    9  '44  13      69    47  140      SS       SS 

1    44  24       70    50  I      700  7P 

14  Wi  11      67   48  06  !  HID 

9  l45  27  [  69   35  ,   1061  MID  HID 

[13  r43  51   !   70   48  I      380  ^ID  HID 


BP  «.  C.  TALBOT 

7A  ^ENNEBECK  WTR  PWR 
6P  kNDREM  J.  SANBORN 
MID  M.  S.  NAVY 

tlo  Ui   Sa   WEATHER  Bureau 

no  IaBBIE  M.  pAuutT 

6P  MAVMUND  R<  PAlMcR 

»A  MRS.  NELLIE  SPINNEY  | 

7P  LaLTER  a.  hicks 

5P  HRS>  ELMER  J.LELAND 

4P  JAUGUSTA  WATER  DIST   I 

OA  MANOWR  HYOHO-CLCC  cJ 
IID  LiLLA  ThERHIEN       [ 
6P  fc.  S.  PREBLE        I 
7A  JAMES  A.  SCKlFItLO 
6P  LORENZO  VOISINE      [ 

SS  OARDINER  WATER  DIST 

7P  KUMFORD  FLS  PWR  CO   | 

iTATc  FISH  maTCmERY 

^Gh    £•    SAWYER 

CLNTRAL    MAINE    POWER 


15   • 


67    ' 


459  ^10  HID   k:iVlL 


AERO. 


15  46 

00 

67 

50 

410 

6P 

9  145 

37 

70 

16 

1160 

5P 

4  |44 

39 

ie» 

15^6 

42 

70 

00 

1200 

6P 

1  44 

06 

70 

14 

1B2 

MID 

9  r45 

14 

70 

12 

1160 

7A 

43 

67 

26 

40 

9  44 

54 

260 

6P 

1  44 

*7 

70 

55 

1500 

11  45 

39 

60 

42 

3B8 

5P 

,1  145 

39 

60 

41 

405 

IID 

9  [45 

39 

1028 

,1  144 

57 

60 

40 

124 

IID 

"r 

" 

60 

42 

US 

4P 

>  Central  maIne  power 

ving  c.  mason 

s.  customs 


,  LA  MONTAdNE 

AERO.  ADM. 
►"HYS  DEPT  U  OF  ME 


ORONO  2 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  OAH 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
ROXeuRV 
RUMFORD  3  SW 

RUMFORO  1  SSE 
SANFORO  2  NNW 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 
SOUTHWEST  HBR  CG  DEP 

SQUA  PAN  0AM 
SWANS  FALLS 
THE  FORKS 


WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELO 
WINSLOW 
WOODLAND 

MASSACHUSETTS 


County 


BOYLSTON 
BRIOGEWATER  M.I 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 
CHARLTON  2 

CHATHAM  LTSTA 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

COHASSET 
COLOBROOK 
EAST  PEPPERELL 

EAST  WAREHAM 
EOGARTOWN 

FITCMBURG  2  S 
FRAMINGHAM 

FRANKLIN 


GROTON 

HAROWICK 

HATCHVILLE 

MAVERHILL 
HEATH 

holyoke 
hoosac  tunnel 
hub6ar0st0n 
hyannis  3  ne 

IPSWICM 

JEFFERSON 
KNIGHTVILLE  Di 
LAKE  COCMITUA- 
LAWRENCE 
LEXINGTON 


MANSFIELD 

MENDON 
MIDOLESORO 

MiDOLETON 

MILFORD 
MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 
MOUNT  wACHUSET 
NANTUCKET  WB  All 

new  bedford 
newburvport 
new  salem 
nortmbridoe 


OUABBIN  INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 

SEGREGANSET 
SMELflURNE  FALLS 
SOUTHBHIDGE  3  E 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  PONO 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STERLING  3  N« 
STOCKBRIOGE 
SWAMP SCOTT 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 


WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  BfllMFIELD 

WEST  CUMHINGTON 
WESTFIELD 
WESTON 
WEST  OTIS 
wESTOVER  FIELD 


6435  PENOBSCOT 
6900  CUMBERLAND 
6905  CUMBERLAND 
6927  PENOBSCOT 
6037  AROOSTOOK 

T1T4  .PISCATAQUIS 


7330  [OXFORD 
7479  'yORK 
7827  ISOMERSET 
7940  OXFORD 
8301  HANCOCK 

I  AROOSTOOK 
,  OXFORD 
,  SOMERSET 

I  WALDO 
I  OXFORD 

.  YORK 

I  PENOBSCOT 

I  Ikennebec 

9691  WASHINGTON 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
IDDLESEX 
WORCESTER 


0551  InORFOLK 
0562  HAMPSHIRE 
1666  WORCESTER 
1736  NORFOLK 
'770  [SUFFOLK 

■  Oeoi  'WORCESTER 
10840  plymouth 
■0860  [plymouth 
[1097  Imiodlesex 

1 1344  [worcester 

11376  [barnstable 

11425  [HAMPDEN 
11436  IhamPSMIRE 
14*7  [SUFFOLK 
Il561  IwORCESTER 

,1582  [NORFOLK 

ilSeS  IwORCESTER 
[2369  [MIDDLESEX 
.2451  [PLYMOUTH 
,2501  jDUKES 

12642  IbRISTOL 

2806  :worcest£r 
2975  middlesex 
2997  inorfolk 
3052  [worcester 

3270  Imiodlesex 
,3401  worcester 

[3471  ibarnstable 

350&    ESSEX 
|3549  [FRANKLIN 

[3702   iHAMPOtN 

3713  IBERKSMIRE 
3772  [WORCESTER 
!3B21  BARNSTABLE 
3876  ESSEX 

[3931  IWORCESTER 

i39B5   IHAMPSMIRE 
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SALISBURY 

7098 

ADDISON 

2 

■.S 

54 

73  06 

370 

7A 

:enT  VT  PUBLIC  SERV 

3 

MERIDEN 

SULLIVAN 

33 

16 

7A 

JOHN  F.  MC  NAMARA 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

7142 

BENNINGTON 

5 

1.2 

60 

72  57 

2360 

8A 

iEORGE  6RIGGS 

MILAN  7  N 

5400 

1 

44 

40 

13 

1160 

8P 

UNION  WTR  POWER  CO 

3      7 

SEARSBURG  STATION 

7152 

3ENNINGT0N 

5 

1.2 

52 

72  56 

1560 

BA 

4EW  ENGLAND  PwR  CO 

3        C 

MILFORO 

5412 

HILLSBORO 

10 

42 

49 

39 

300 

9A 

ANDREW  £.  ROTMOVIUS 

3      7 

SOMERSET 

7401 

5 

1.2 

58 

72  57 

2080 

8A 

6A 

JEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5 

MOUNT  WASHINGTON 

5639 

COOS 

1 

44 

16 

18 

5262 

■IID 

IID 

4T.WASH.  OBS*  CORP  * 

2  3  5    7  C 

SOUTH  LONDONDERRY 

7617 

:\:iz: 

6 

1.3 

11 

72  49 

1030 

7A 

iAY  E.  LYMAN 

3 

5712 

HILLSBORO 

42 

IIP 

7A 

PENNICHUCK  WTR  WKS 

2  3  5 

SOUTH  NEWBURY 

:)RANGE 

5 

■*>> 

72  05 

374 

IRS.  ISABEL  WHITNEY 

NELSON 

5730 

CHESHIRE 

5 

42 

59 

08 

1520 

6P 

DAVlO  P, WHEELWRIGHT 

INAC  12/53 

SPRINGFIELD 

7954 

i^lNDSOR 

5 

1.3 

16 

72  27 

300 

9A 

iPRlNGFLO  TERM  RWY 

3 

NEW  DURHAM 

6780 

STRAFFORD 

10 

43 

10 

»UBLIC  SERV  CO  N  H 

ST0CKBRI06E 

8057 

WINDSOR 

5 

^3 

47 

72  45 

740 

UD 

RAYMOND  LA  ROCK 

C 

NEW  LONDON 

5643 

MERRIMACK 

10 

43 

25 

69 

1345 

'110 

6P 

COLBY  JR  COLLEGE 

2  3  5    7 

TOWNSHENO 

8436 

WINDHAM 

6 

t3 

02 

72  40 

420 

BA 

IRS.  BEATRICE  SHINE 

^     c 

NEWPORT 

5868 

SULLIVAN 

s 

43 

22 

10 

700 

8A 

H.  P.  SHEPARD 

3 

TUN8RIDGE 

8483 

3RANGE 

5 

k3 

55 

72  29 

620 

5P 

iHARLtS  0.  ADAMS 

INAC  12/52 

NORTH  CHICHESTER 

5982 

MERRIMACK 

10 

43 

23 

360 

7A 

<:ENNETH  M.  HUCKINS 

3 

TYSON 

8512 

WINDSOR 

3RANGE 

5 

43 

28 

72  42 

1080 

UD 

LDITH  SPAULOING 

C 

NORTH  STRATFORD 

6234 

COOS 

5 

44 

45 

38 

900 

-JEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

UNION  VILLAGE  DAM 

8556 

5 

1.3 

46 

72  16 

453 

BA 

:oePS  OF  ENGINEERS 

3       C 

NORTHWOOD 

6366 

ROCKINGHAM 

43 

12 

SS 

SS 

UNIVERSITY  OF  N>  H, 

2  3  6 

VERNON 

B600 

"IINDHAM 

5 

1.2 

46 

72  31 

228 

BA 

BA 

:ONN  RIVER  POWER  CO 

2  3  5    7 

PETERBORO   2  S 

HILLSBORO 

10 

42 

51 

57 

1000 

6P 

6P 

G.  A.  MORI  SON 

2  3  6 

WAITSFIELO  1  S 

8644  fcVASMINGTON 

2 

;4 

11 

72  51 

780 

1ENRY  J.  PERKINS 

3 

PlNKHAM  NOTCH 

6818 

COOS 

13 

I>4 

15 

Ij 

2000 

7P 

7P 

J.  a.  DODGE 

2  3  6     C 

5 

1.3 

03 

72  47 

9S0 

BA  t4RS.  EDITH  PLIMPTON 

3 

PITTSBURG  RESERVOIR 

6856 

COOS 

5 

45 

03 

23 

1350 

410 

^  H  MATER  RtSUUKCES 

WATER6URV 

5806  WASHINGTON 

2 

<4 

23 

72  46 

432 

aA 

lEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

PLYMOUTH  1  WNW 

GRAFTON 

43 

670 

aA 

BA 

MILLARD  F.  WIGGETT 

2  3  6 

WEST  eURKE 

9099  Caledonia 

f4 

71  58 

ilLMAN  H,  FORD 

2  3  5 

PORTSMOUTH 

6980 

ROCKINGHAM 

1, 

43 

04 

47 

JEPT  PUBLIC  WORKS 

WEST  HARTFORD 

3329  ■flNDSOR 

6 

.3 

43 

72  25 

410 

BA 

;VA  K.  OOUBLEOAV 

3      7 

SOUTH  OANBURY 

7967 

MERRIMACK 

10 

43 

29 

63 

690 

8A 

EDNA  F.  POWERS 

3 

WEST  TOPSHAM 

J5e8  JRANGE 

5 

^'. 

08 

72  18 

- 

6P 

1ARY  A.  BAGLEY 

3 

SOUTH  LYNOEBORO 

8081 

HILLSBORO 

42 

53 

47 

649 

7P 

HARRY  W.  MOLT 

3 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

9691 

WINDSOR 

5 

43 

39 

72  19 

360 

BA 

iTUART  A.  ELLIOTT 

3 

SOUTH  SUTTON 

8169 

MERRIMACK 

10 

43 

19 

55 

750 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

5 

WHITIN6HAM  3  W 

S735 

llNDHAM 

5 

42 

47 

72  56 

1450 

BA 

It    J.  SUTTON 

3 

SOUTH  WEARE  1  SE 

8194 

HILLSBORO 

10 

43 

03 

42 

500 

8A 

LEON  H<  GRANT 

WILDER 

WINDSOR 

43 

72  18 

370 

8A 

JEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5 

SUNAPEE 

8502 

SULLIVAN 

5 

■•3 

23 

1040 

c 

WOODSTOCK  3  ENE 

>9a4 

(INDSOR 

5 

43 

38 

72  2B 

560 

6P 

&P 

:EnT  VT  PUBLIC  SERV 

2  3  5 

5URRV  MOUNTAIN  OAH 

8539 

CHESHIRE 

5 

^3 

00 

19 

540 

SA 

8A 

i(  G*  LAWTON 

2  3  5    7  C 

NEW  STATIONS 

TAMWORTH 

6606 

CARROLL 

13 

43 

52 

15 

QLIVE  L.  FOLKINS 

TfiOV 

8741 

CHESHIRE 

42 

1000 

7A 

3 

WEST  MEDWAY  MASS. 

3316 

(DRFOLK 

3 

f2 

08 

71  26 

210 

6P 

6P 

■RANCIS  D.  DONOVAN 

2  3  5    7 

WALPOLE  2 

CHESHIRE 

43 

09 

26 

430 

SA 

4RS>MARI0N  W.ANDROS 

3      7 

WARREN  I    SE 

6885 

GRAFTON 

10 

43 

55 

63 

700 

410 

>i  H  FISH  HATCHERY 

C 

CLOSED  STATIONS 

WATERVILLE  VALLEY 

8960 

GRAFTON 

10 

43 

57 

30 

1500 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

^ 

AUSTIN  R,  1. 

3676 

fASHINGTON 

^ 

il 

36 

71  39 

590 

BA 

LDMUND  R,  GREENE 

XOSED  12/56 

VTEST  HENNIKER 

9291 

MERRIMACK 

10 

43 

10 

51 

480 

8A 

IRS. HELEN  A.  DOWLIN 

3 

RANDOLPH  VT. 

>712 

IRANGE 

5 

43 

56 

72  40 

800 

6P 

6P 

.ESLIE  W,  LAMSON 

:loS£0   1/57 

WEST  LEBANON 

9318 

GRAFTON 

5 

38 

19 

550 

6A 

8A 

iRANITE  ST  ELEC  CO 

2  3  5 

WEST  HUMNEY 

9474 

SRAFTON 

10 

48 

51 

610 

xLVA  M,  CHlVELL 

3      7 

WHITEFIELD 

9618 

COOS 

5 

44 

23 

36 

1045 

7A 

'UBLIC  SERV  CO  N  H 

3 

WILMOT 

9576 

MERRIMACK 

10 

<.3 

27 

56 

900 

BA 

4RS.  RUTH  M.  GRACE 

3 

WINCHESTER 

9725 

CHESHIRE 

5 

42 

46 

23 

450 

4ID 

CARL  D,  GRUPE 

C 

WINDHAM 

9740 

ROCKINGHAM 

10 

42 

19 

174 

5P 

6P 

HERMAN  E,  BAKER 

2  3  5 

W0LFE80R0  FALLS 

9865 

CARROLL 

10 

36 

12 

520 

CENNETM  BERRY 

2  3  5 

WOODSTOCK 

9940 

GRAFTON 

10 

43 

39 

41 

720 

6P 

6P 

=RED  S,  BROWN 

2  3  6    7 

YORK  POND 

9966 

COOS 

^ 

30 

20 

1500 

8A 

J,    S.  BUR  FISHERIES 

^ 
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NEW  ENGLAND  -  FEBRUARY  1957 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Extremely  high  maximum  temperatures  near 
the  end  of  the  month,  long  periods  of  mild 
weather,  light  precipitation,  and  very 
light  snowfall  were  the  major  weather 
features  for  February  in  New  England. 
Warm,  cold,  wet,  and  dry  phases  of  the 
weather  cycles  were  rather  uniformly  appli- 
cable to  the  entire  area. 

The  average  temperature  was  higher  than 
the  long-term  mean  at  every  station  for 
which  the  comparative  figure  has  been 
established.   Temperatures  reached  at 
least  65°  in  each  of  the  six  States  with 
a  reading  of  71°  on  the  26th  at  Plymouth, 
Mass.,  as  the  top  value.   Minimum  readings 
were  more  than  twenty-five  degrees  below 
zero  in  each  of  the  three  northern  States 
at  one  or  more  stations  on  the  12th,  with 
-29°  at  Squa  Pan  Dam,  Maine,  marking  the 
bottom  of  the  freeze.   The  lowest  reading 
in  the  three  southern  States  was  -5°  at 
West  Cummington,  Mass.,  also  on  the  12th. 

Precipitation  departures  from  the  long- 
term  mean  also  displayed  a  high  degree  of 
uniformity  in  that  they  were  negative  with 
the  exception  of  a  few  small  positive  values 
in  Maine  and  New  Hampshire.   Station  totals 
ranged  from  0.62  inch  at  Ware,  Mass.,  to 
3.32  inches  at  Mount  Washington,  N.  H. 
Windham,  N.  H. ,  was  a  close  second  as  a 
dry  spot  with  0.68  inch  and  North  Guilford, 
Conn.,  was  an  equally  close  second  in  the 
wet  category  with  a  total  of  3.26  inches. 
The  greatest  amount  for  one  day  was  meas- 
ured at  more  than  80  percent  of  the  stations 
on  the  26th  or  27th  and  North  Branford, 
Conn.,  gained  recognition  under  this  heading 
with  an  entry  of  1.53  inches  on  the  27th. 

WEATHER  DETAILS 

Temperatures  were  near  average  at  the 
beginning  of  the  month,  climbed  fairly 
high  on  the  4th  and  maintained  mild  levels 
through  the  10th.   The  major  cold  period 
of  the  month  was  from  the  11th  through  the 
13th  but  the  average  temperature  on  the 
coldest  day  was  only  10  to  12  degrees  below 
the  seasonal  average.   A  second  mild  period 
extended  from  the  14th  through  the  19th 
and  the  drop  on  the  20th  would  hardly 
qualify  as  a  cold  snap  since  temperatures 
went  little,  if  any,  below  average  for  the 
time  of  year.   Mild  temperatures  reappeared 
by  the  22nd  and  a  sharp  warm  up  starting 
on  the  25th  produced  extremely  high  maximum 
readings  except  in  northern  Maine  and  near 
Long  Island  Sound  on  the  26th.   New  high 
maxima  for  February  were  noted  in  Maine  at 
Portland,  in  Vermont  at  Burlington,  and  in 


Massachusetts  at  Blue  Hill  Observatory, 
Boston  and  Nantucket.   Pittsfield,  Mass., 
and  Concord,  N.  H.  were  short  of  their 
record  high  marks  by  one  and  two  degrees 
respectively.   A  colder  trend  on  the  after- 
noon of  the  27th  dropped  temperatures  to 
between  5  and  10  degrees  below  average  on 
the  28th. 

Precipitation  occurrences  were  moderately 
frequent  through  the  18th  but  amounts  were 
very  light  except  during  the  night  of  the 
lst-2nd,  on  the  9th,  and  on  the  17th.   From 
the  19th  through  the  25th  New  England  was 
virtually  free  of  precipitation  other  than 
light  amounts  in  portions  of  the  three 
northern  States  the  19th,  23rd  and  25th. 
A  wet  spell  the  last  few  days  of  the  month 
produced  moderate  to  heavy  precipitation 
in  most  areas,  largely  in  the  form  of  rain. 

WEATHER  EFFECTS 

Activities  of  agricultural  interests  amount- 
ed to  little  more  than  the  care  of  live- 
stock and  the  performance  of  routine  winter 
chores.   Snow  and  ice  coated  surfaces  caused 
hazardous  conditions  for  pedestrian  and 
vehicular  traffic  in  Connecticut  and  eastern 
Massachusetts  on  the  1st -2nd  and  in  Maine 
on  the  9th.   Central  and  northeastern  Maine 
experienced  similar  hazards  due  to  an  ice 
storm  during  the  night  of  the  26th=27th. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Up  to  6  inches  of  snow  in  Connecticut  and 
eastern  Massachusetts  during  the  afternoon 
and  night  of  the  1st  created  chaos  on  the 
highways.   One  death  and  six  injuries  were 
reported  as  being  due  to  weather  conditions 
that  were  a  major  factor  in  causing  numer- 
ous auto  accidents. 

Transportation  schedules  were  disrupted  in 
Maine  on  the  9th  by  2  to  7  inches  of  snow 
that  was  a  major  factor  in  numerous  highway 
accidents,  but  only  one  serious  injury  was 
reported. 

An  ice  storm  during  the  night  of  the  26th- 
27th  made  travel  hazardous  in  many  areas  of 
central  and  northeastern  Maine.   Ice  accu- 
mulated to  half  an  inch  in  the  Caribou  - 
Presque  Isle  area  and  damaged  trees  and 
wire  lines. 


FLOODS 


None. 


J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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TABLE  2 


Temperature 


CONNECTICUT 

NORTHWEST 

CREAM  HILL 

FALLS  VILLAGE 

KENT 

NORFOLK  2  SW  A 

SALISBURY 

SMEPAUG  0AM  A 

WIGWAM  RESERVOIR  A 

DIVISION 

CENTRAL 

COLCHESTER 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARO  FLO   //R 

HARTFORD  MB  AIRPORT       R 

MANSFIELD  HOLLOW  0AM 

MIOOLETOWN  WB 

MIOOLETOWN    «    W  A 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT     A 

PUTNAM 

STORRS 

WATERBURY  CITY  HALL 

DIVISION 

COASTAL 

BRIDGEPORT  WB  AP  R 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT      R 
NORWALK  GAS  PLANT  A 

STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 

DIVISION 

MAINE 

NORTHERN 

CARIBOU  WB  AIRPORT      //R 
CUPSUPTIC  STOREHOUSE 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HOULTON  CAA  AP 

•f  HOULTON  1  NE 
JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM  t 

MILLINOCKET 
MILLINOCKET  CAA  AP 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
SOUA  PAN  DAM 

DIVISION 

SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 
FARMIN6T0N 
GARDINER 
HIRAM  2  S 
LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 
t  ORONO 
PRENTISS 
RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  1  SSE 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WINSLOW  t 

WOODLAND  / 

DIVISION 

COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 


37.3 
39.7 
34.7 
37.5 
38.0 

AS. 6 


42.2 

<>1.4 

41.4 
43.3 

41.4 
42.3 
43.2 
42.9 
41.1 

38.5 
42.6 


41.9 
41.9 
43.4 
42.8 
44. 2M 


25.3 
31.1 
28.9 
30.7 
27.9 

27.9 
29.8 

30,1 
31.5 
31.0 

27.7 
28.7 
29.3 


33.8 
33.6 
39.8 
33.3 
32.0 

37.2 
35.5 
37.4 
38.1 

35.7 

35.0 
33.3 
36.4 

33.5 

36.4 
34.2 
37,8 
35.1 
35.3 


37. IM 
37,5 


22.6 
20.4 
18.9 
22.0 
21.6 

21,9 


22.9 
24.3 
23.0 
22.1 
21.6 

23.3 
27.1 
24.9 
24.7 
20.0 

21.9 
27.7 


26.1 
25.1 
25.7 
24.1 
22. 5M 


5.6 
1.2 

2.7 
7.0 
5.8 

9.9 

5.3 
4.4 
6.7M 
B.9 

6.7 

4.0 


15.8 
14,6 
16.0 
10.7 
12.5 

13.5 
10.4 
12.5 
11.0 

15.5 

8.4 
10.8 
16.0 

7.4 

11.7 
16.0 
10.6 
13.7 
12.0 


20.  6H 
15.5 


30.0 
30.1 
26.8 
29.8 
29.8 

32.8 


32.6 
32.9 
32.3 
31.8 
32.5 

32.4 
34.7 
34.1 
33.8 
30.6 

30.2 
35.2 


34.0 
33.5 
34.6 
33.5 

33. 4M 

33.8 


15.5 
16.2 
15.8 
18.9 
16.9 

18.9 
17.6 
17.3 
19. IM 
20.0 

17.2 
16.4 
16.0 


24.8 
24.1 
27.9 
22.0 
22.3 

25.4 

23.0 
25.0 
24.6 
25.6 

21.7 
22.1 
26.2 

20.5 

24.1 
25.1 
24.2 
24.4 
23.7 

23.9 


28. 9M 
26.5 


=  32 

III 
Q  u.  f- 


6.9 

4.8 


3.9 
4.4 


26 
26 

26 
26 
25 
27 
25+ 

26 
25+ 


60  27 

57  27 

62  28 

59  27 

59  25+ 


7        -18       2 

27       -25    |l2 

-27 

-20 

16 


3  + 
3 

3+ 
3 

3+ 
12 
12 
12 

3 

12+ 

3 


974 
975 
1063 
981 
977 

896 


902 
892 
910 
926 
903 

906 
842 
860 
867 
958 

969 

834 


3+  864 

12  876 

12  845 

L2  875 

3  883 


2 

2  + 
12+ 


•2  0 
22 
■15 
■14 
16 

-20 
-14 
-29 


13 
12 

2+ 
12 
13 

2 

12+ 
12 


12 
12 

12 
12 
12  + 

13 
13 
13 

13 

13 

13 

13 

1 

1+ 


4  12 

5  tl3 


1380 
360 
1372 
1286 
1345 

1288 
1326 
1332 
1277 
1251 

1331 
1357 
1369 


1121 
1138 
1034 
1197 
1193 

1104 
1173 

1114 
1127 
1096 

1206 

1196 
1081 

1240 

1141 
1110 
1134 
L129 
1150 


999 
1070 
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Precipitation 


.98 
1.12 

1.49 
1.11 
1.73 

1.71 


1.96 
1.46 
1.54 
1.64 


-  2.36 

-  2.01 


III 
Q  ul  t- 


-    1.57 
1.50 


2.35 

2.15 

2.70   I-       .12 

2.25 

1.84 

1.98 
2.08 


1.78 
2.45 
1.57 
2.50 
2.32 

2.12 


2.00 
1.51 

1.23 
1.92 

2.10 
1.46 
.72 
2.01 
2,15 

2.04 
1.43 
1.78 


.90 
1,60 

1.13 
1.16 
1.00 

1.07 
1.18 
1.34 
1.48 
1.29 

1.04 
1.48 
1.36 

.80 

.85 
.93 

1.50 
,95 

2.00 

1.21 


2.25 

1,45 


1.49 
.01 


.17 
.51 


.21 
.42 


1.67 
2.05 
1.60 
2.32 

1.71 

2.03 

1.96 

1.91 


1.40 

.41 


.47 
.42 


.27 
.69 


.81 
.74 
.49 
.68 
.61 

1.17 
1.01 
1.26 
1.10 
.80 

.97 
.70 


.92 

.91 
1.10 


.52 
.49 
.84 
.47 
•  55 

.60 

.51 

.41 

.61 

1.05 

.60 

.60 
.50 


.33 
.44 
.57 
.37 

.50 

.56 
.40 
.55 
.53 
.59 


.43 
.40 
.56 
.37 
.69 


.92 
.50 


5.3 
5.2 
2.4 
3.5 

3.0 

3.3 
3.2 

4.1 

4.5 
3.4 


4.4 
5.0 
6.5 


22.2 
12.0 
15.0 
9.7 
21.2 

28.0 

4.5 

21.1 

13.7 

13.1 

14.7 


5.9 
13.5 


9.3 

11.0 


7.0 
4.6 
5.9 


4.5 

5.0 

6.0 

6.5 

11.1 


See  Relerence  Notes  Following  Station  index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 

Temperature 

Precipi 

tation 

0.  ^ 

s   1 

1  1 

S  i 

<  2 

> 
< 

III 
III 

D  U.  i- 

1 

D 

3 

1 

1 

i 

No  ol  Days 

0 

1  Js 

8.6  E 

a  C:  ^ 

8 
1 

1 

Sno-A 

Sleet 

No 

oi  Days 

Station 

Max 

Mm 

0 

1" 
Q  0 
«  O 
1  o 

S 

I 
o 

2 

^1 

8  > 

0   > 

h,£ 

o2 

-  o 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

JONESBORO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

AM 
//R 

35. 3M 

35.4 

34.5 

38.5 

37.5 

17, 5M 

18.7 

15.5 

21.0 

16.1 

26. 4M 

27.1 

25.0 

29.8 

26.8 

5.0 
5.3 

58 
48 
4b 
63 
64 

26 

25+ 

28 

26 

26 

-  2 
2 

-  2 
4 
3 

12 
12 
12 
13 
12 

1076 
1053 
1112 
980 
1062 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

8 

13 

7 
8 

27 
28 
28 
27 
27 

1 
0 
2 
0 

0 

1.31 
2.74 
2.49 
1.59 
1.56 

.05 
-  2,27 

.61 

1.02 

1.08 

.82 

.77 

27 
27 
27 
27 
27 

2.4 

11.8 

7.0 

1.5 

6 

3 

8 

1 
14  + 

1 

4 
5 
5 

4 
4 

1 
2 
2 

1 
1 

0 
1 
1 
0 
0 

ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 

37.7 
41.1 

19.9 
14.9 

28.8 
28.0 

49 
67 

4 
26 

4 
-  5 

12 
12 

1009 
1032 

0 
0 

7 
4 

27 
26 

0 
2 

1.68 
1.69 

.70 
.71 

27 
27 

3.2 
5.0 

7 
22 

I 
2+ 

4 
6 

1 

1 

0 

0 

DIVISION 

27.5 

1.85 

5.2 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 

KNI6HTVILLE  DAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

ST0CKBRID6E 

AM 
AM 
AM 
R 

36.3 
38.3 
39.1 
36.1 
38.2 

17.7 
16.3 
16.3 
16.9 
17.9 

27.0 
27.3 
27.7 
25.5 
28.1 

5.4 
4.6 

4.8 
5.0 

59 
61 
63 
59 
60 

27 
27 
27 
26 
26 

3 
3 
2 
4 
0 

12+ 
12+ 
12 
12 
3 

1059 
1048 
1037 
1070 
1028 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
5 
8 

10 
7 

27 
25 
25 
27 
27 

0 
0 
0 
0 

1 

.87 
1.27 
1.24 
1,02 

,82 

-  1.46 

-  1.72 

-  1.49 

-  1.80 

.40 
.59 
.57 
.45 
.32 

27 
27 
27 
26 
26 

3.0 
7.8 
6,0 
7,1 
4.5 

4 
6 
8 
6 
6 

1  + 
1  + 
2+ 
2 

1 

2 
3 

4 
2 
3 

0 
1 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WEST  CUMMINGTON 

37.1 

14.1 

25.6 

61 

26 

-  5 

12 

1095 

0 

9 

28 

1 

1.37 

.53 

27 

5.7 

7 

2 

5 

1 

0 

DIVISION 

27.0 

1.10 

5.7 

CENTRAL 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL 
CHARLTON  2 
CHESTNUT  HILL 

// 

40.2 
38.8 
39.9 

44.0 

22.2 
17.6 
23,8 

26.0 

31.2 
28.2 
31.9 

35.0 

7,5 
6,2 
7.7 

64 
64 
67 

58 

26 
26 
26 

25 

9 

-  2 

11 

12 

12 
12 
12 

12 

939 

1023 

923 

832 

0 
0 
0 

0 

5 

6 
7 

2 

25 
24 
27 

23 

0 
2 
0 

0 

1.10 

.88 

1.77 

1.50 

-  2.08 

-  1.77 

-  2,37 

.61 
.30 
.77 

.71 

26 
27 

27 

27 

1.4 
3.5 
4.5 

3.2 

4 
8 
5 

2 

2 
2 

2 

4 
5 

5 

1 

0 

1 
1 

0 
0 
0 

0 

CLINTON 

FITCHBURG  2  S 

FRAMIN6HAM 

HAVERHILL 

LAKE  COCHITUATE 

AM 
AM 
AM 

AM 

41.0 
42.6 
43.0 
42.6 
43.0 

20.8 
20.6 
22.6 
23.8 
21.6 

30.9 
31.6 
32.8 
33.2 
32.3 

6.0 
7.0 
6.4 
5.8 
6.3 

65 
68 
70 

70 
70 

27 
27 
27 
25 
27 

9 
9 
9 
9 
5 

3 
12 

3 
12 

3 

950 
929 
895 
882 
911 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
4 
2 
3 

26 
26 
26 
24 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

1.33 
1.30 
1.27 
.89 
1.31 

-  2,44 

-  1.94 

-  2.64 

-  2.05 
^  2.45 

.50 
.58 
.58 
.42 
.60 

27 
27 
27 
27 
27 

3.6 

11.0 

3,6 

2,1 
3.3 

2 

1+ 

4 
4 
4 
2 

4 

1 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

LAWRENCE 

LEXINGTON 

LOWELL 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 

40.9 

43.3 
36.6 
42.6 

22.5 

24.2 
16.4 
25.8 

31.7 

33.8 
26.5 
34.2 

7.4 

8.6 
3.7 
6.7 

67 

69 
59 
65 

26 

25 
27 
25 

7 

8 
3 
9 

3 

12 

12+ 

12 

925 

870 

1070 

855 

0 

0 
0 
0 

3 

2 
11 
2 

^6 

24 
27 
?4 

0 

0 
0 
0 

1.06 

1.03 
1.19 
1.17 

-  2.20 

-  2.12 

-  1.69 

-  2.26 

.31 

.47 
.65 
.58 

9 

27 
27 
27 

1.5 

2.0 
6.0 
3.5 

3 

2+ 

3 

3 

2 
4 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  MEDWAY 

AM 

38.8 
40.2 
42.4 
42.7 
43.8 

14.7 
18.7 
22.7 
21.6 
22.3 

26.8 
29.6 
32.6 
32.2 
33.1 

6.6 

64 
53 
70 
56 
58 

27 
25 
25 
25 
26 

0 
5 
9 
4 
5 

12 

12 

3 

3 

3 

1052 
987 
899 
915 
890 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 
2 
3 
2 

27 
28 

?4 
?4 

1 

0 
0 
0 
0 

1.11 
1.30 
1.84 
1.78 
1.09 

-  1.34 

.45 
.47 
.77 
.68 
.64 

10 
9 
27 
27 
27 

3.5 

2.7 
4.9 
2.3 

5.0 

5 

4 
4 
2 

2 

2 
2 
2 

2 
3 
6 

5 

4 

0 
0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

43.9 
40.3 
3-7.7 
42.1 

22.8 
22.9 
21.8 
22.1 

33.4 
31.6 
29.8 
32.1 

7.3 

5.7 
7.0 

70 
65 
63 
67 

25 

26 
26 
26 

9 
9 
8 
9 

12+ 
3+ 
12 
12 

881 
930 
979 
913 

0 
0 
0 
0 

2 
5 
9 
3 

>4 
?6 
>7 
!6 

0 
0 
0 
0 

1.15 
1.51 
1.42 
1.32 

-  1.55 

-  1.15 

-  1,91 

.60 
.49 
.59 
.72 

27 
26 
26 
27 

3.0 
3.7 
6.2 
5.1 

4 
3 
6 

2 
2 
2+ 

5 
6 
3 

3 

1 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

31.6 

1.30 

3.9 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

//R 

AM 
AM 
AM 

42.0 
43.9 
41.8M 
40. 9M 
41.5 

27.3 
24,6 
25, 3M 
22. 9M 
27.4 

34.7 
34.3 
33. 6M 
31. 9M 
34.5 

5.5 
6.4 

3.8 

68 
69 
69 
56 
55 

26 
26 
27 
27 
27 

13 

5 
13 

4 
19 

12 

3 

3 
3 

7 

842 
854 
875 
919 
849 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
3 
3 
2 

!4 
>4 
>5 
>6 
!3 

0 

0 
0 
0 
0 

1,34 
.93 
1.50 
1.62 
2.46 

-  1.59 

-  2.19 

-  1.65 

.43 
.49 
.57 
.48 
1.11 

27 
27 

10+ 
10 

4 

2.8 

4.0 

3.5 

5.0 

3 
5 

2+ 
2 

5 
2 

6 

4 

0 
0 
2 
0 
2 

0 

0 
0 
0 

1 

FALL  RIVER 

t  HYANNIS  3  NE 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 

R 

42.0 
42.2 
42.1 

40.2 
42.6 

26.1 
25.0 
27.0 
27.9 
29.8 

34.1 
33.6 
34.6 
34.1 
36.2 

5.8 
4.4 

3.0 

7,2 

54 
60 
64 
54 
56 

?6 
26 
26 
!6 

?7 

16 
5 
14 
17 
23 

3 
3 

12 
3 

?1 

861 

912 
846 
858 
799 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

2 
2 
2 

2i 
>4 
!3 
!4 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

1.76 

1.77 
1.16 
2.30 
1.32 

-  2.07 
-1.85 

-  1.96 

-  1.12 

-  2.39 

.44 
.71 
.60 
.73 
.49 

27 
4 

27 
3 
2 

3.8 

2.2 

6,1 
3,0 

3 

4 
5 
0 

1+ 

2 
2 

7 
7 
4 
7 
5 

0 

1 

1 

2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 

AM 

45.2 
41,6 
42.4 
38.4 
40.6 

27.5 
32,5 
21,7 
24,5 
26,8 

36.4 
37.1 
32.1 
31,5 
33,7 

8,4 
7,5 

4.7 

71 
60 
67 
60 
66 

25 
26 
27 
25 
25 

15 
20 
4 
18 
13 

3 
15 

3 

3+ 
12 

795 
778 
917 
933 
872 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
2 
9 
5 

?4 
20 
!6 
!6 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

1.28 

1.80 
1.47 
1,33 

-  2.79 

-  2.54 

.50 

.61 
.63 
.52 

10 

10 
27 
27 

4,5 
2,5 
5.7 

7 
6 

4 

2 
2 
2 

4 

6 

4 
5 

1 

1 
1 
1 

0 

0 
0 
0 

SANDWICH 

SWAMPSCOTT 

TAUNTON 

42.3 
40.5 
43.3 

27,8 
26,5 
24,2 

35.1 
33.5 
33.8 

7,2 
7,2 

63 

54 
66 

26 

26 
25 

18 
13 

5 

3 

12 

3 

83  3 
875 
867 

0 
0 
0 

1 
4 
2 

26 

24 
24 

0 
0 
0 

1,41 
1.33 
1.57 

-  2.02 

-  2.37 

.33 
.63 

.50 

3 
27 

27 

3.0 
4.0 

5 

4 
6 

1+ 

2 

2 

5 

5 
6 

0 

1 
1 

0 
0 
0 

DIVISION 

34.2 

1.54 

3.8 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FASYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 

AM 

35.3 
35.3 
33.1 

33. OM 
27.5 

12.1 

7.0 

9.6 

6.3M 

4 

23.7 
21.2 
21.4 
19. 7M 
14.0 

5.0 
5.0 

2.4 

62 
54 
61 
51 
45 

25 
27 
26 
26 
27 

-  8 
-17 
-10 
-22 
-27 

12 

12 
12 
12 
12 

1153 
1221 
1216 
1264 
1423 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
12 

14 
15 
21 

27 
27 
27 
27 
>8 

3 
9 
4 
7 
14 

1.25 

.89 

,83 

1,43 

2.45 

-  1.76 

-  1.32 

.06 

.93 
.24 
.66 
.80 
.54 

27 
10 
27 
27 
18 

6.5 
7.9 
3.0 

33.9 

4 

6 

32 

18+ 

1+ 
19 

2 
4 
1 
5 
8 

1 

0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

GRAFTON 
LANCASTER 
ft  MOUNT  WASHINGTON 

//R 

37.4 
35.1 
16.8 

10.9 
7.8 
2.5 

24.2 

21.5 

9.7 

4.2 

64 
51 
39 

25 
25 
26 

-12 
-17 
-10 

12 
12 
20 

1135 
1214 
1541 

0 
0 
0 

10 
9 
25 

28 
!7 

>a 

5 
9 
14 

1.09 
1.30 
3.32 

-  1.43 

.69 
.61 
.85 

27 

27 

9 

4.7 

7.9 

17.9 

12 
12 

4 

1+ 
19 

4 

2 

4 
9 

1 
1 

1 

0 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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V 

^J-lXX'X 

M  i.  ± 

N_^J 

LJV.X 

>^^j. 

^_yA  Aj 

1-1 

L  A 

NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1957 

Temperature 

Precipitation 

.  S 
Si  3 
2  5 

s  1 

<  2 

> 
< 

III 
III 

O  U.  !- 

I 

1 

S 

i 

1 

>- 

& 
$ 

1 

N 

o  oi  Days 

1- 

III 

Q  £  H 

1 

s 

1 

1 

Snow 

.  Sleel 

No  oi  Days 

Station 

Max 

Mm 

H 

&   § 
X  0 

1 

2 
5 

1 
5 

^1 

6  s 

hi 

5  > 

s5 

hS 

A 

PINK  HAM  NOTCH 

33.3 

9.3 

21.3 

4.9 

58 

26 

-  9 

12 

1216 

0 

16 

27 

6 

2.15 

-   .98 

.77 

27 

19.5 

33 

17 

6 

1 

0 

DIVISION 

20.9 

1.42 

11.9 

SOUTHERN 

BLACKWATER  0AM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  OEERING 

R 

AM 
R 

39.0 
37.9 
38.7 
^1.9 
38. l. 

14.2 
6.1 
14.8 
19.1 
14.7 

26.6 
22.0 
26.8 
30.5 
26.6 

5.6 

7.0 

56 
66 
66 
69 
66 

26 
27 
26 
26 
26 

-  9 
-17 

-  5 
3 

-  8 

12 
12 
12 
12 
12 

1068 
1196 
1062 
958 
1071 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
6 
2 
7 

28 
27 
28 
26 
27 

3 

11 

2 

0 

2 

1.14 
1.48 
1.13 
1.16 
D  1.24 

-  1.17 

-  1.66 

.68 
.82 
.37 
.42 
.63 

27 
27 
9 
27 
27 

5.5 
4.5 
2.8 
2.3 
4.2 

15 

7 

10 

5 

1 

1+ 
1  + 
2 

3 

3 

4 
4 
3 

1 
1 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

38.5 
37.3 
36.7 
39.1 
37.0 

14.1 
11.8 
15.4 
17.4 
13.7 

26.3 

24.6 
26.1 
28.3 
25.4 

6.3 

7.3 
7.1 

66 
65 
62 
65 
64 

26 
26 
26 
26 
26 

-  8 
-12 

-  4 

1 

-  6 

12 
12 
12 
12 
12 

1076 
1125 
1087 
1022 
1103 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

12 

8 

6 

10 

28 
28 
27 
28 
27 

3 

4 
1 
0 
2 

1.17 
1.23 
1.18 
1.22 
1.12 

-  1.53 

-  1.14 

-  1.46 

-  2.40 

.63 
.60 
.52 
,47 
.64 

27 
27 
26 

27 
27 

5.0 
2.1 
3.7 
4.2 

19 
7 
5 

1+ 
1+ 
1 

2 
4 
3 
3 
2 

1 
1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 

37.8 
36.3 
41.2 
40.7 
35.0 

13.1 
15.4 
16.1 
17.3 
17.2 

25.5 
26.9 
28.7 
29.0 
26.1 

2,0 
4,6 

64 
60 
68 
68 
59 

26 
25 
26 
26 
26 

-  6 

-  2 
0 
3 
0 

12 

1 

3  + 
12 
12 

1101 
1092 
1010 
1001 
1082 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
3 
4 
14 

27 
28 
28 
27 
27 

1 
2 
2 

0 
1 

.88 
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6.9 
9.0 
4.5 

20.7 
20.5 
19.8 
22.0 
18.8 

6,6 
4,3 
4,7 
6,6 

56 
60 
59 
49 
52 

16 
27 
27 
25 
26 

-19 
-13 
-16 
-23 
-26 

12 

12+ 

12 

12 

L2 

1233 
L240 
1259 
U98 
1285 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
10 
13 
11 
13 

27 
27 
26 
!7 
27 

12 
8 
8 
5 

12 

1.66 

1.10 

1.09 

.80 

.70 

-  .26 

-  1.35 

-  .99 

-  1.50 

.60 
.70 
.68 
.29 
.20 

27 
27 
27 
27 
9 

23.1 
2.9 

6.0 
13.5 

27 
12 

11 
11 

24 

1+ 

1+ 
19+ 

5 
2 
2 

3 
4 

1 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UN IV 

AM 

34.3 
34.4 
25. IM 
32.8 
37.5 

8.9 
11.9 
4.6M 
5.7M 
14.1 

21.6 
23.2 

14. 9M 
19. 3M 
26.8 

2,1 
9,4 

60 
58 
48 
52 
63 

27 
26 
25 
26 
26 

-12 
-12 
-24 
-20 
-  9 

12 

12 

1 

12 

12 

L207 
1166 
1397 
1271 
1088 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
12 
23 
13 

7 

28 
!7 
27 
?7 
27 

6 

2 

10 

10 

1 

1.29 
.78 
1.83 
1.75 
1.18 

-  .23 

-  1,07 

.78 
.38 
.70 
.55 
.76 

27 
26 
27 
26 
27 

13.6 

4.1 

12.0 

10.4 

6.0 

11 

3 

32 

10 

18 
18+ 
21+ 
18+ 

4 
3 
5 
5 
3 

1 

0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

SAINT  JOHNSBURY 
WEST  BURKE 

AM 

37.1 
32.3 
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1.16 

.60 

26 

2 

1 

0 

DIVISION 

26.7 

1.14 
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1  + 

1084 
1148 
1090 
1196 
1040 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
9 
15 
4 

28 
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36.5 

36.4 
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1.01 

-  .84 

-  1.76 
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t   DATA    RECEIVED   TOO   LATE   TO   BE 
INCLUDED    IN   DIVISION  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.02   .20 

.90   .02 

.49 

.46 

.49 

.19 

.11 

.02 

.18 

.03 

■  06 

■  31 

T 
.26   T 

T     .01 

T 

• 
■  84 

.09 

.82   .70 

.99 

.43 

.01   .47 

HIRAM  2  S 
HOULTON  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 
JACKMAN 
JONESBOHO 

1.40 
1.02 
2.10 
1.4< 
2.4« 

T 

T 
.10 

.13 

T 
.03 

.93 

.03   .18 
.10   .03 
.02   .09 

T 

.09 

.42 

.23   .03 

.76 

T 

•  14 
.03 

.12 

.07 

T 
.03 

.99 

.45 

.10   .09 

.14 

T     T     T 
T     T 

.02 

T     T 

.03 

.27 

.30 
.08 

.36   .92 

.06   .90 
.05   .60 
.26   .51 

.35  i.oa 

•  05 

LEWISTON 

L«NG  FALLS  DAM 

HACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  BAN 

1.20 
.72 
3.10 

T 

T 

T 

.17   .01   T 

•  06 

•  4« 

T 

T     •» 

.la 

.06 
.22 
.»> 

.M 
.04 

T 

T 

.01 

T 

.06 

.16 
.01 

.09   T 
.06   T 
.39   T 
.02 
.10   .06 

T 

T     T 

.01 

T 
.09   .02 

T 
T 
T 
T 
.01 

.01   .59 
.03   .41 
.38  1.21 
T     .34 
.38 

.04 

MILLIMOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

HOOSEHEAD 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

2.01 
2.19 
1.17 
1.4a 

T 

.09 

T 
T 

•  08 

T 
•  02 

T 

T     T     .30 
T 
T     .33 

.41 
.03 
.26   T 

T 

T 

T 

T 
.04 

T 
T 

.07 

.03 

T 
.02 

.61   .22 
1.09 
.20   T 
•  43 

T 

T     T 

T     T     T 

T 

T 

.08 
.11 

.06 
.02 

•15   ^38 
.12   .33 
.09   .34 
.23   .43 

.01 

T 

See  Reference  Notes  Foltovlng  station  Index 
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Table  3— Continued 

FEBRUARY 

1957 

■g 

Day  of  month 

Stotioo 

a 

& 

1    1    2    1    3 

4    I    5        6 

78        9 

10   I    11    1   12 

13 

14 

15 

16 

17      18 

19      20      21 

22  1  23  I  24 

25  {  26 

27 

28  1  29  1   30 

31 

MM* 

\.ii 

.*♦ 

.12 

T 

.05 

.04 

.03 

.30 

.38 

POUTLAND 

1>M 

T          T          .11 

.«* 

T 

T 

T 

.04 

T           .17 

.82 

KSTum  «■   MWOKT      //» 

liM 

T          T          .11 

.*2 

T 

T 

T 

•  04 

T            .20 

.77 

MtNTItS 

RECOAO  MISSING 

r^Esauc  ISLE 

l>0* 

T 

.41      T 

■  93 

,10 

.01 

•  09 

T 

.02 

.47      .22 

.60 

•  irMfNW   (M 

I,** 

.42 

■  24 

.07 

,27      ,10 

.07      .10 

.40 

MOOJUIO 

ItU 

,09 

.10 

.*4 

T 

T 

,31 

.01 

.70 

MXBURV 

t«0 

.12 

,05 

.71 

•uwam  1  a 

•  •0 

T 

.*0 

T 

•  04 

T 

T           .21 

.19 

•IMFtM    1    tSt 

••» 

T           .«• 

T 

T 

•  04 

,02 

T 

.09 

.31 

•AWc  1  ma 

l.M 

.13 

.U 

.22 

.41 

.11 

.71 

SOUTH   ANCOVER 

liOl 

■  12 

.1* 

.11 

T 

.94 

SQWA    PAN   MM 

liT* 

T 

.** 

•  U 

.07 

T 

.17      .44 

.90 

TK   I'OIIKS 

■  9« 

T 

.3* 

T 

.17     T 

T 

.49 

OKITT 

•n 

.47 

.47 

.17 

.22 

.40 

UF*n   MM 

i.oa 

.4* 

.14 

.02 

.11 

.02 

.08 

.03       .02 

.46 

»Esi  aurroH  2  mnit 

1.90 

T                        .11 

.90 

T 

T 

•  10 

.21 

.96 

•EST    EMFIELO 

i.»i 

.** 

.44      .05 

.04      .07 

.32 

■  IMSLOI 

.M 

.01 

,32 

T 

.21 

.17 

.02 

KOeOLAMI 

IiOO 

.04 

T 

T                        .90 

.04 

.14 

•  M     T 

.49 

MASSitOWSEm 

•MMS 

.»? 

T           .0*      T 

.09      .0} 

,22 

T 

T 

.09      T 

T 

7 

T 

.40 

AMKRST 

1(10 

.4*                 .0* 

.1* 

T 

.01 

•  01 

T           .41 

ASHBVRHMAM 

1.23 

.01      .07      T 

.93 

,*3      T 

T 

.02 

T 

.04 

.61 

ASKLAMO 

>.» 

.13 

.1* 

,14 

.01 

.07 

.61 

A^nOL    S    E 

l.U 

.49      .03 

.10 

,*9 

.08 

.42 

•EECXKOOO 

1.S2 

.01       .31       .02 

.16 

.53 

T 

.09 

.10 

.60 

HLOcaTom 

1.1* 

.0*      .11 

.04 

,27 

T 

.01 

,10 

.95 

»I»0<   HIU.   MM 

.at 

.03      .09 

.14 

.17 

.14 

T 

.01 

T 

•  04 

.30 

•LUE   MILL                               // 

1.77 

T           .27      .17 

.0* 

.23 

.14      T           .01 

.03 

,01 

•  oa 

T 

T           T 

.77 

T 

••STON   as  AiaPWT           //« 

l.M 

.12      .44      .20 

.27 

.49      T           T 

.02 

T 

•  09 

.10 

.43 

T 

8«TLST«« 

_ 

.14 

.19 

. 

_ 

•  99 

,02 

.99 

•  ■•CCTM 

.93 

.42       .14      .04 

.47 

.07 

T 

•  02 

,06 

.40 

CW8LT0M    J 

BECORO   MI5SIN5 

CHATHAM  UTST* 

- 

.10      .90    1.40 

.49     - 

. 

.09 

.09 

- 

CMESTEI 

l.M 

.49      iB 

.47 

.*4 

.01 

.99 

OCSTEKFIELO 

l.It 

.09      .10 

.01      T 

.*0 

T 

,09 

T 

.63 

T 

CHESTNUT    HILL 

i.ao 

.02      .1* 

.22 

.10 

•  91 

,M 

.71 

CLINTON 

1.33 

.24 

.01 

.29 

.14 

.02 

,01 

•  09 

,03 

.90 

COMASSET 

1.50 

• 

.24     T 

.97      T 

T 

,04 

T 

.57 

coLDaaooK 

1.20 

.2* 

.24 

T 

,03 

.02 

.63 

EAST    PEPPEMU. 

i.oa 

.01       .0* 

.09 

.34 

T 

.03 

.96 

EAST   WADEHAM 

1.02 

.19      .23 

•  92      T 

.44      T 

T 

T 

.13 

.08 

■  21 

saAaToaN 

2.44 

.94 

l^U       ^02 

.*1 

■  37 

PALL   «IVE« 

1.74 

.20      .11      .22 

,03 

.29 

.28                   T 

.01 

•  10 

.06 

■  44 

T 

PITCHBUaa    2    S 

1.30 

.10 

,11 

.47 

•  01 

.03 

■  98 

FtUMIweHAM 

1.27 

.u 

,1* 

.3* 

•  01 

.07 

■  98 

PaAMKLIN 

l.il 

.M 

,19 

.*7 

.04 

■  69 

•MDNOI 

1.33 

.01      .14 

,05 

.** 

•  01 

.02 

■  09 

■  63 

■MToa 

.•a 

.02      .01      .01 

,04 

.21 

T 

•  01 

T 

■  04 

■  91 

NARDWiOC 

.M 

.02      ,12 

,04 

.21 

.02 

■  03 

■  44 

MATCHVILLE 

1.70 

.14      .24      .01 

,91 

.91 

T 

■  08 

■  19 

T 

HAVERHILL 

.a« 

T           .04       .07 

.02 

.21 

.04 

T 

T 

T 

■  05 

T           T 

■  42 

T 

NEATH 

1.90 

.0»      .09 

.40 

T 

.04 

T 

■  11      T 

T 

■  82 

T 

HOtYOKE 

1.31 

T           .11 

,99 

.41 

T 

T 

T 

.02 

T 

•  68 

HOOSAC    TUWIEL 

1.27 

T           .41      T 

,10      .03 

.*2      7 

T 

.01 

T 

.07      .01 

T 

•  99 

.01 

HVSeAROSTOH 

l.ia 

.03      .01 

.11 

.11 

.01 

.03 

•  64 

NTAWIS    3    NE 

1.77 

.14       .22       .15 

.71 

.10 

.28 

.01 

.10 

.06 

IPSalcH 

1.39 

.01      .11      .01 

.12 

.*0 

,91 

.02 

.08 

•  99 

J^PERSOM 

i.ia 

.22 

♦ 

.30 

T 

•  6* 

KNlfiNTVIILE  MM 

1.2* 

.10      .12 

.09 

.40 

T 

T 

T           T 

•  97 

1.31 

.1* 

.14 

.1* 

T 

.07 

•  60 

LAHBEHCE 

i.aa 

.49      .99      .09 

.31 

T 

•  07 

.21 

•  25 

LE1IN«T0N 

RECORD   MISSING 

LOaEU. 

1.03 

.09      .04 

.29 

.13 

T 

T 

.08 

.47 

NAMSFIELO 

1.77 

.02      .14      T 

.12 

.94                   T 

T 

.02 

.21 

.64 

MIOOLEBOaO 

RECORD  MISSING 

NIOOLETON 

1.14 

T           .B      T 

.11 

.» 

T 

T 

.05 

.90 

HILFeSO 

l.*l 

.42      .13      .02 

.11 

.39 

T 

.02 

.10 

.64 

■iu.eu«T 

1.32 

T           .11 

.19 

.34 

T 

T 

.08 

.60 

NtNTAGUE   CITY 

1.2* 

T           .09 

.09    r 

.*a 

T 

T 

.03 

T 

•  67 

HDUNT   aACnUSET 

RECORD  MISSING 

NAMTUCIIET  as  Aia»o«T       a 

2.30 

.U      .09      .71 

.11 

T          .19 

.29      T           T 

T 

T 

•  19 

T 

.04 

•  04 

.20 

NEa    SEDFOttD 

1.32 

T           .**      .09 

.17 

.11 

.21 

T 

.08 

T 

•  21 

NEaBUPYPOOT 

1.12 

T           .09 

.1* 

.tl 

T 

T 

T 

.09 

•  41 

NEa    SALEM 

1.2* 

.49      .01 

.0* 

.*a 

,02 

.02 

•  54 

NOPTHeRIME 

l.M 

.U 

.09 

.3* 

.02 

.07 

.70 

PELHAM 

1.11 

.4*      .09 

.09 

.24 

T 

.02 

.09 

.97 

PELHAM    2 

i.ia 

.10      .10 

.29 

.09 

.09 

.10 

T 

.96 

PEMSNOKE 

1.41 

.01      .29      .01 

.2* 

.44                 T 

T 

.04 

.04 

.90 

PERU 

1.27 

.12      .11 

.34 

.03 

.11       .08 

.92 

PCTEHSHAM  AN                          N 

1.34 

.01      .17 

.0* 

.37 

.29 

.10 

.40 

PITTSFIELO  as   AiaPORT      a 

1.02 

.44      .01      .03 

.02 

.29 

T 

,03 

T 

•  07 

.01      T 

T           T 

.03 

•03       •49 

•  01 

PLAINFIELS 

i.n 

.03      .91 

.34 

.03 

.19      T 

•  71 

PLTMOUTH 

1.24 

.09      .29      T 

.19 

T 

.90      T           T 

,02 

•  01 

T 

.26 

PtINCETON 

l.*9 

.30 

•  19 

• 

.39 

.08 

.60 

PasvlNCETMN    1    N 

. 

.29      •           .33 

• 

1.42 

. 

aUAMIN    INTAKE 

1.21 

.0*      ,10 

.10 

.34 

T 

•  02 

.09 

.9* 

■OCMESTER 

1.40 

.10      .39      ,02 

.22      T 

.41                 T 

•  03 

,10 

.37 

ao<n»0«T    I    ESE 

l.*7 

T            .1*       .21 

.M 

.42     T          T 

,04 

T 

.03 

,04 

.63 

SALEN    AJR    STATIOM 

1.31 

T            .14      ,11 

.10 

.09      T           T 

,13 

•  02 

•  02 

T 

T           T 

.92 

T 

SANDalOi 

l.*l 

,22      ,09      .11 

.91 

.21 

.11 

•  07 

.02 

.14 

T 

SESREOAHsrr 

1.94 

.19 

.14 

.14 

T 

,1* 

.91 

SICLBURNE    FAU.S 

i.ia 

.41      .04       .01 

.40 

•  01 

,09 

.49 

S0UTH8RI0«E    3    E 

2.10 

.02      .14      .02 

.91 

.11 

T 

•  01 

,07 

1.24 

SOVTh  E«RE3«]MT 

i.ia 

.09      .13 

.03 

.» 

.44 

.09 

.90 

SPOT   PONO 

1.4* 

•  19 

.2* 

.43 

T 

T 

.08 

.70 

SPRINSFIELO  AaMOBY 

1.17 

.14 

.02 

.29 

.12 

.98 

STER1.IN* 

1.7a 

.14 

.02 

• 

.41 

.04 

.01 

.07 

.80 

STOCUaiOtE 

.a2 

.1*                   T 

.24 

.04 

T 

T 

.04 

.02      T 

T 

T 

T           .12 

T 

SWANP SCOTT 

1.33 

T          .U      .19 

.01 

■  22 

.10                 T 

T 

T 

.09 

.61 

T 

TAUNTON 

1.97 

.21       .19 

.29 

■  12 

.24 

T 

.01 

.03 

T 

.90 

TUU.T  MM 

1.11 

.0*      ,0« 

.04 

.44 

T 

•  01 

.49 

.4* 

TURNERS    FALLS 

1.30 

•OS      ,01       ,09 

■  ♦7 

T 

•  02 

.04 

•  M 

.24 

"ALPOLE 

i.a* 

T            ,14      ,17 

.09 

■  M 

.24      T           T 

T 

T 

.01 

.01 

r 

.77 

T 

aAL^OLE    1    S 

1.7a 

,01      .U      ,02 

.14      .43 

■  12 

.** 

T 

.04 

.04 

.44 

■ARE 

■  42 

,43      .47 

.03 

.19 

.1* 

•ARE      2 

•n 

.U      .14 

.14 

.09 

.3* 

•ASHINOTON    2 

.43 

.02      .10 

.4* 

.19 

T 

T 

.04      .02 

T 

.*4 

T 

aasTER 

1.39 

,01      ,1* 

.11 

.14 

T 

.03 

.44 

•H.T  CUMHIHOTON 

1.37 

,12      T 

T 

■  M 

T 

T 

.03 

.12 

.09      T 

T 

T          .17 

.93 
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Table  3-Continued 

FEBRUARY 

1957 

Station 

1 

Day  of  month 

1 

2  1 

3 

M 

5   6 

7   8   9 

10  1  11  1  12 

13 

14  1  15 

1^ 

V 

18 

19 

20^  21 

22  1  23  1  24 

25 

26  1  27 

28  1  29   30 

31 

HESTPIELD 
WEST  MEDWAY 
VESTON 
•EST  OTIS 
KESTOVER  ft€LO 

1.90 

l.og 

1.19 

T 

T 

.12 
.13 

.10 
.19 
.19 
.08 
.» 

.10 

T 

.03 

.02 
.» 

•  20 
.U 

.44 

.42 

.M 

.M   T 

T 
T 
T 

T 
T 

T 
.01 

T 

•  04 
.08 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
.49 

64 
90 
46 
19 

T 

WEST  R»TLAtlO 
WINCMENDON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

1.92 

RECORD  MISSING 
.07   .03   .07 
T     .14   .09 

.23 

T 
T 

•  M 

•  29 

.2* 

.98 

.09 

.01 

T 

.04 

T 
.02 

.09 
.09 

.03 

T 

T 

T 

.99 

69 

29 

72 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BATH  2  SW 

BENTOW 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  0AM          R 

•  M 

1.25 

.ag 
.n 

l.M 

T 
.01 

.08 
.09 

T 

T 
•  02 

•  12 
•  01 

T 

•  29 

T     T 

.07 

.24   .02 

T 

.18 

.01 
.01 

.18 
.03 

.04 
.08 
.07 

.04 
.06 

T 
T 
.02 

T 
T 

T 

.03 

.16 

T 

.01 

T 

T 

63 
93 

21 
66 
98 

.19 

.11 

BOW  GARVINS  FALLS 

BRADFORD 

BUCKS  CORNER 

CAWTON 

CANNON  MOUNTAIN 

1.39 
.« 

1.11 
l.M 
2.92 

T 
.01 

T 

.10 
.03 
.03 
.02 

.09 

T 

.08 

•  24 

.49 
.39 

.29 

.42 

.34 

T 

T     T 

T 

.04 
.04 

•  09 

•  la 

•  33 

T 
.08 

.11 

T 

.05 

T     .06 

•  01 

1 

79 
90 
62 
82 
33 

.06 

.03 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  W9  AIRPORT      R 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

l.Sl 

1.01 
1.19 

i.«a 

1.4* 

.03 

T 
T 

.10 

.03 
.01 

.17 

T 
.09 

•  37 

.53 

.26 

.35   .03 
.55 

T 

.04 

.02 

•  13 

.03 

.10 
.06 

T 
.12 

T 
T 
T 
.20 

T 

.07 

T 

•  39 

•  08 

82 
70 
28 
48 
59 

T 
.01 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABYAN 

1.16 
I  1.2t 
1.20 
l.«9 
1.4B 

T 

.02 

T 

.01 
.15 

T 

.13 

.04 
.09 
.03 

•  32 

•  47 

.02   .44 
.20 

.17 
.01 
.46 

.08 

T 

T 
T 

T 
D.09 

T 

.09 
.03 
.08 
.20 
.10 

.05 

T 

T 

.10   .15 

•09   ^02 

.09 

T 
T 

42 
.53 
60 
53 

SO 

.02 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZWILLIAM  3  SW 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
61LMANT0M 

2.*5 
1.12 
I.IT 
1.23 
I.IA 

.04 
.01 

.09 

T 
.04 

.03 
.09 

.09 

.19 

.03 

.37 
•  29 

.21   .08 

.42 

.07 

.22 

.34 

T 

.02 

.27 

.06 

.10 
.07 

.54 
.05 

.13 

.02   .07 

•01     •la 

T 

•  24 

42 
51 

63 
60 
73 

.03 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

JEFFERSON 

KEENE 

l.og 

1.A2 

l.ie 
,*i 

1.22 

T 

T 
T 

.07 
.03 

.01 

T 
.21 

T 
T 

T 
.03 

•  28 

•  24 

T 

T 
.45 

.02 

.21   T 
.49 

T 
T 

.02 
.02 

.09 
.03 

.05 
.05 

T 

.11 

.09 

.10 

T 

T 
.05 

T     T 

T 
T          ^04 

•  02 

•  92 

T 
T 

69 

62 
36 
|41 
.47 

T 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

1.12 
.99 

1.30 
.08 
1.95 

T 

.01 

T 
T 
T 

T 
T 

•  31 

•  17 

•  42   T 

•  34 

•  11 
T 

•  69 

T 

T 
.02 

.09 

.09 
.17 
T 
.22 

T 

.02 

T 
.03 

.09 

T 

T 

T     T 
T     T 

T     .01 

T 

.02 

T 

T 

•  47 
1 

94 
.59 
.91 
.22 

.05 

MAC  DOW  ELL  DAM 
MANCHESTER 
MARLOW 

MASSABE5IC  LAKE 
MERIDEN 

.99 
.9> 

1.09 

i.oa 

•  SI 

T 
T 

T 

.03 

T 
T 
.01 

T 
.06 

.04 

.29 

.11 

T 

.20 

.10 
.21 

.44 

•  20 

•  15 
.22 

T 
T 

T     T 

•  04 

T 

.02 

.03 
.02 

T 

•  39 

T 

.49 

.27 
.54 
.57 
.57 

MILAN  T  N 

MILFORO 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

NASHUA  3  N 

NEW  LONDON 

1.07 

i.» 

3.32 

1.05 

T 
T 

.03 
.01 
.03 

T 

.18 

.47 
.05 

.12 

.89 

.29 

•  46 

•  03 

•  42 

•  19 

T 
.01 

.01 

.07 

.08 
.04 
.20 
.03 
•  24 

.40 

.27 

•  03 
•  16 

.20 

•  24 

.99 

66 

.40 
.52 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH  STRATFORD 

NORTHHOOD 

PETER80R0  2  S 

.78 
1.28 

1.67 
1.27 
.89 

T 
T 
T 

T 
T 

T 
.09 

.06 

.04 
.08 

.09 

T 

.03 

T 

.27 
.23 

.23   T 

•  46 

.99   T 
.23 

.02 

.01 

.01 

T 
.05 

T 

.09 

.18 

.06 

.01 

.20 

.02 

T     T 

•  07 

•  DA 

•  01 

•  51 

•  69 

.94 
.99 

.40 

T 

PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  0AN6URY 
SOUTH  LYNDEBORO 

2.15 
1.60 
1.28 
.92 

1.05 

.01 

.02 

.03 

.15 

.04 

.05 

T 

.01 

.43 

.58 

•  13 

•  54 

•  25   T 
•09   .36 

.01 

.01 

.05 

.09 

.07 
.03 

.29 
.19 

.10 

.05 

T     T 

•04   ^04 

.19 

T 

T 

1 
.21 

.77 
00 
.24 
.60 
•  52 

T 

SOUTH  WEARE  1  SE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH 

TROY 

WALPOLE  2 

1.05 
1.30 

.BA 
1.05 

.09 

.04 

RECORD  MISSING 

.01 

T 

.10 

.02 
.02 

.49 
.90 

.38 
.38 

T 

.01 

.04 

T 

T 

T 

.95 

.61 

•.tl 

WEST  HEMNIKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
WILMOT 

i.ia 

.S3 
1.38 
1.17 
1.12 

T 
T 

T 
T 

T 

.12 

T 
T 
T 
.04 

T 
.02 

T 

T 

.49 

.24 

.29   .08 
.20   T 
.35   T 

T 

T     T 
T 
T 

.06 

.03 
.20 
.21 
.11 

T 
.03 

T 
.03 

T 

T 

T     T 

T 

T 
•  02 

.04 

59 

56 
77 
54 
62 

.02 

.10 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 

.98 

1.27 
1.97 

1.50 

.09 

T 

.03 

T 

T 

T     T 

.12 
.45 
.39 

.09 
.14 
.21 
.47 

T 

T 
.05 

.02 
.04 
.16 
.14 

T 
.14 

T 

T 

T 
•  10 

T 
.09 

1 
.04 

41 
94 
11 
91 

T 

RHODE  ISLAND 

SLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

WOOMSOCKET 

1.27 
l.*9 

i.«a 

1.70 

.23 

.07 
.17 
.02 

.05 

.11 

.09 
.17 

.29 

.01 
.12 

.09 

.09 

.07 

T 

.13 

T 

.20 
.18 
.34 
•  29 

.16   T 

.19 

.17   T     T 

.49 

T 

T 

T 
.02 

.07 
T 

.02 
•  08 

.09 
.11 

.13 

• 
T 
.90 

r 

93 
63 
31 

77 

.05 

T 

.03 

VERMOMT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BETHEL 
BLOOMFIELD 

1.09 
1.18 
1.01 
1.01 
1.99 

•  04 

T 
.03 

.02 

.07 

.03 

.01 
T 
•  01 

•  11 

.17   .01 
.39 
.31   T 

.40 

T 
T 

.02 

.01 
.06 
* 
.18 

.K 

T 
.35 

.20 

T 

r 

.06 

T     .02 

.02 
T     .08 

.07 

T 
T 

64 
79 
47 
92 

90 

.06 
.02 
.03 
.14 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

.90 
1.77 
I.OA 
1.10 
1.29 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
.01 

T 
T 

•  02 

•  03 

T     .06 

T 

.30 

•  01 

•41   •OA 

•  04 
.19 

.17 

T 
T 

T 

T 
T 

.02 
.02 

.01 

.21 

T 

.04 

.13 

T 
.22 

T 
.07 

T 

.05 

T 

T 

.01 

T     T 
.01   .04 
T     T 

.01 

T 
T          .11 

T 

T 
T 

.97 
.19 

T 

22 
49 
68 

70 
79 

.07 
•  22 

CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
EAST  BARKET 
ENOSBURS  FALLS 

1.A7 
1.92 
1.A2 

l.og 

.80 

T 

T 
T 
T 

•  02 

.02 

.13 

.12 
.42 

.10 

.09 

.17   .03 

.21 

.08 

.07 

.10 

.14 
T 

.07 
.09 

.12 

.02 

T 

•  08 
.01 

.10   .02 

T 
.04 

T 

.01 

T 

T 
.09 

T    1 

.19 

.03 
.11 

21 

70 
79 
68 
29 

•  02 
.04 

ESSEX  JUNCTION 
OILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMINGTON 
MANCHESTER  CENTER 

1.01 
1.15 
1.09 
.70 
l.*4 

T 

T 
T 

.01 

T 

T 

.02 

.11 

T 
T 

T     .20 

.11   .04 
.32   T 
.09   .07 
.10 
.93   .01 

T 

.07 
.29 
.17 
.17 
.28 

T 

.04 
.09 
.15 

.03 

T 
T 

T 

T     T 

T 

T     T 

.02 

.04   T 

.01 

T 
T 

.01 
.01 

73 
92 

62 

10 
7J 

.06 

T 
.11 

T 
.04 

See  Reference  Notes  Pollovlng  Station 
-  32  - 
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Table  3— Continued 


3 

Day  of  month 

station 

^ 

1    {    2    I    3 

4    1 

5    I    6 

7    1    8    1    9 

10  I 

11   I   12 

13  1   14  1    15 

16  1 

17   1 

18 

19 

20 

21 

2Z  1  23  1  24 

25 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

MAaSFVfCU 

1.21 

T 

.01 

T 

.14 

T 

T 

.17 

.63 

.09 

T 

■  M 

•  04 

.71 

.93 

NAYS  MIU. 

i.n 

.02      .07 

.17 

.91 

T           .09      .03 

•  19 

T 

T 

.99 

HC    INCOE   FAU.S 

i>>i 

T 

T 

.02 

.M 

T 

.11 

•  02 

•  01 

T 

.01 

•  02 

•  92 

.04 

NICOLE SEI 

i.n 

.14 

.03 

.13 

•  16 

.01 

.01 

T 

T 

T 

•  79 

•  03 

MOMTrELUD   CM  AIVMT 

.TB 

T                        T 

T 

T          .11 

.01 

T 

T           T 

.01 

.09 

•  01 

T 

T 

T 

.01      T 

T 

•  39 

•  19 

MOUNT   HAKSFIELB 

l.BI 

.«1 

.09 

.04 

.19 

.39 

.20 

•  19 

.03 

.96 

•  09 

•  04 

.70 

l<tl(««T 

l.Tf 

T                        .02 

.03 

T           .91      .39 

.09 

T 

.09 

.23 

•  01 

T 

.03 

T 

.00 

•  19 

•  99 

•  21 

NWTK'ULO  nsatcx  uaiv 

1>U 

.12 

T 

T 

.09 

•  29 

T 

T 

T 

•  76 

PERU 

liIA 

.40 

.24 

•  60 

PlTMOUrH    UVION 

la21 

.01 

.«• 

.1* 

.06 

.01 

.09 

•  02 

•  02 

•  04 

•  74 

•  02 

RANOOU>M  CENTES 

1.10 

.24 

.09 

•  09 

.79 

•  EAOIN6   HIU. 

!•» 

.12 

.24 

.97 

JIEAO&SOM    1    SSE 

l.M 

.02      .07 

.12 

.01 

.4* 

T 

T           T           .02 

.U 

T 

•  01 

T 

T 

.72 

•  02 

HOCWSTER 

l.*l 

.U 

T 

.IB 

•  07 

T 

T 

•  »a 

RUT  LAW 

.« 

.09 

.03 

.06 

•  01 

T 

T 

•  72 

ST    ALSANS   BAY 

l.l* 

.23 

.01 

.01 

•  09 

•  01 

•  60 

•  09 

SAINT    JOHNSBURT 

l>2f 

T 

.U 

.10 

T 

.11 

.0* 

•  06 

T 

•  03 

•  6< 

SALISBURY 

1.10 

.14 

•  04 

1^09 

•  07 

SEARS8UH6   MOWITAIM 

1.70 

.09      .04 

.12 

.04 

.92 

.02 

T           .01 

•  20 

•  10 

•  03 

•  66 

SEARSSURG    STATIW 

2.0* 

.02      .04 

.07 

.02 

.99 

.91 

•02      .02      T 

.27 

•  11 

•  01 

T 

T 

.99 

T 

SOMERSET 

l.M 

1 

•  U 

•  01 

.40 

.03 

T           .01 

•  29 

•  09 

.01 

T 

.90 

•  04 

SOUTH    LOWMNOERRY 

l.OI 

T 

.04 

•  90 

T 

•  U 

•  03 

T 

.60 

SOUTH  NEUBKRY 

l.U 

.01 

.U 

•  12 

•  09 

T 

.02 

T 

.69 

•  12 

sniiHcnELS 

RECORD  HISSINS 

TOWNSHENO 

RECORD  HISSING 

UNIW   VIUJICE   MM 

l.M 

T 

T 

.22 

.09 

T 

.09 

T 

T 

T 

T 

.91 

•  14 

VERMW 

1.2B 

.09 

.01 

.90 

.01 

•  03 

.70 

■AITSFtELO    1    S 

l.AO 

.12 

T 

T 

•  19 

•  IB 

.99 

■AROSBOm 

1.2B 

T 

.03      T 

.49 

T 

•  16 

T 

.62 

•  02 

MATERBURY 

i.rr 

T 

.22 

.19 

•  97 

•  04 

•  09 

.76 

WEST    BURKE 

l.M 

.09 

.09 

.02 

.60 

.09 

.07 

•  09 

.09 

•  09 

.10 

.09 

.33 

■  EST   HARTFOTO 

.«9 

.20 

•  03 

.99 

•  09 

WEST   TOfSmjl 

l.T» 

T 

• 

.20 

• 

•  49 

1.10 

KHITE    «I»ER   JUKCTIOM    IN 

l.OA 

T 

.02 

•  22 

•  09 

.69 

•  07 

UHITINfiMAM    i    « 

1.7S 

.01      .09 

.13 

•  99 

T          T 

•  22 

T 

T 

.76 

•  ILDER 

1.09 

T 

T 

.22 

T 

T           T 

•  02 

T 

.70 

•  11 

•OOOSTOCK    I    ENE 

1.01 

.01 

.39 

T 

.01 

T 

T 

.66 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relab 

ve    humidity  averages  - 
percent 

Numbei  of  days  with  precipitation 

a 

III 

StatioD 

1 

a.a  0. 

1 
1 

a  ^ 
£  e 

Direction 

oi 
fastest  mile 

« 
«  o 

<3J 

•3 

PI  m 

a, 

H 

i 

s 

S 

3 

s 

1 

o 
en 

I 

4 

CM    S 

•3 

.2 

BI/OCE    ISLAND   »B   AIRPORT,    R.    I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

5 

0 

0 

0 

13 

6.9 

BLOE   HILL,    MASS. 

W 

12 

15.5 

41 

WNW 

10 

75 

75 

58 

68 

6 

5 

4 

1 

0 

0 

6 

46 

6.4 

BOSTON   WB   AIRPORT,    MASS. 

w 

12 

17.0 

41++ 

NW 

20 

68 

68 

56 

66 

4 

4 

5 

0 

0 

0 

13 

66 

7.0 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,    COKN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

77 

58 

70 

5 

2 

4 

1 

0 

0 

12 

7.2 

BURLINGTON  (B  AIRPORT,    VT. 

s 

24 

8.8 

32 

S 

3 

65 

66 

53 

67 

10 

5 

1 

1 

0 

0 

17 

54 

6.9 

CARIBOO   WB   AIRPORT,    ME. 

NW 

19 

11.5 

37++ 

NW 

23 

76 

71 

67 

73 

10 

7 

4 

1 

0 

0 

22 

- 

7.1 

CONCORD  WB   AIRPORT,    H.    H. 

NW 

19 

7.4 

27 

SW 

23 

76 

76 

50 

65 

4 

1 

4 

0 

0 

0 

9 

62 

5.7 

BART70RD   WB   AIRPORT,    CONN. 

NW 

16 

11.0 

38 

NW 

20 

64 

66 

49 

60 

3 

4 

3 

1 

0 

0 

11 

45 

6.9 

■  IDDLETOWN   WB,    CONN. 

- 

- 

9.4 

42tt 

NW 

10 

- 

- 

- 

- 

2 

4 

4 

0 

1 

0 

11 

- 

- 

Mr.    WASHINGTOK,    H.    H. 

W 

52 

34.5 

107tt 

W 

18 

82 

74 

76 

81 

1 

5 

8 

1 

0 

0 

15 

45 

7.2 

MJITVCDT   WB   AIRPORT,    MASS. 

WKW 

12 

13.0 

36 

NE 

12 

78 

79 

68 

79 

6 

3 

5 

2 

0 

0 

16 

44 

7.6 

n«   HAVEN   WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

7.2 

26 

N 

28 

- 

77 

57 

- 

2 

6 

3 

2 

0 

0 

13 

57 

7.2 

PITTSriELD    WB   AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

10 

2 

0 

0 

0 

16 

- 

- 

PORTLAND    WB   AIRPORT,    ME. 

N 

20 

9.9 

29 

SW 

18 

73 

71 

51 

64 

6 

1 

3 

1 

0 

0 

11 

63 

5.2 

PROVIDENCE    WB   AIRPORT,    R.     I. 

SW 

14 

11.1 

38++ 

3 

27 

74 

74 

56 

69 

5 

3 

6 

1 

0 

0 

15 

60 

7.1 

WORCESTER  WB  AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

13.4 

40++ 

WNW 

10 

- 

- 

- 

- 

5 

6 

2 

1 

0 

0 

14 

- 

6.4 

tt   PeBk  Gust 

See  Reference  notes  rollovlns  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBROtRY  1967 


Station 

1 

2 

3 

4 

12 

Day 

Of 

Month 

!| 

S 

6 

7 

8 

y 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  30 

31 

1  s 

> 

< 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

33 
29 

37 

20 

37 
16 

60 
34 

40 
26 

37 
27 

43 
29 

44 
26 

42 

25 

47 
29 

38 

26 

32 

16 

34 
19 

35 
26 

44 
28 

40 
25 

37 
27 

42 
28 

50 
28 

38 

24 

43 
20 

44 
26 

45 
29 

45 

31 

57 
33 

45 
33 

60 

31 

33 

21 

41 19 
26.1 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

32 
22 

36 

24 

43 
10 

45 
25 

39 
21 

38 
24 

40 
19 

41 
29 

44 
24 

46 
30 

36 
19 

33 
11 

35 
13 

37 
18 

39 
23 

38 
16 

34 
23 

43 
26 

47 
32 

32 
20 

46 
15 

45 
18 

49 
30 

44 
28 

59 
30 

66 
40 

57 
40 

41 
12 

42(2 
22>9 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

37 
22 

33 
16 

34 
19 

39 

33 

35 

19 

41 
23 

34 
25 

37 
26 

40 
25 

36 

29 

32 
19 

30 
7 

27 
12 

32 

10 

39 

19 

32 
24 

30 
18 

37 
25 

40 
26 

29 
18 

36 

19 

42 
27 

45 
29 

40 
24 

48 
37 

59 
41 

53 
28 

28 

10 

37.3 
22.6 

DANBURY 

MAX 
MIN 

32 
26 

35 
22 

39 
12 

46 

33 

40 
24 

42 

27 

41 
25 

40 
29 

43 
21 

46 
31 

34 
20 

31 
12 

32 
16 

34 
25 

42 
26 

36 
20 

34 
23 

42 
26 

46 
31 

35 

20 

40 
17 

47 
20 

50 
29 

47 
28 

67 
32 

59 
36 

57 
32 

32 

18 

41.4 
24.3 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

33 
18 

33 
19 

37 

4 

42 
32 

40 
19 

41 
16 

42 

18 

39 
25 

42 
16 

42 

30 

32 
22 

33 

7 

32 

14 

35 
26 

40 
21 

36 
17 

35 
13 

39 
27 

40 
22 

31 
21 

38 
18 

43 
15 

48 
24 

43 
27 

50 
28 

61 

30 

54 
30 

30 
14 

39.7 
20.4 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 
MIN 

31 
19 

37 
15 

39 
12 

43 
33 

35 

23 

39 
25 

42 
22 

40 
22 

42 
22 

44 
29 

33 
18 

32 

13 

30 
19 

37 
26 

41 
22 

40 
17 

36 
24 

43 
27 

47 
26 

33 
18 

44 
17 

45 
20 

61 
31 

46 
32 

69 
33 

64 
41 

58 
22 

31 
16 

41.5 
23.0 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 

le 

36 

14 

37 
9 

45 

31 

38 
22 

41 
21 

44 
21 

42 
24 

38 
20 

43 
29 

33 

19 

30 

9 

32 

19 

37 
25 

41 
23 

39 

18 

35 
23 

43 
30 

44 
26 

32 

18 

44 
15 

45 
21 

51 
30 

44 
29 

69 
33 

64 
36 

56 
22 

33 

16 

41.4 
22.1 

KENT 

MAX 
MIN 

t^ANSFIELO  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

35 
13 

35 

24 

41 

2 

44 
34 

43 
18 

41 
21 

40 
17 

44 
24 

43 
16 

44 
40 

40 
17 

33 

10 

32 
14 

36 
24 

40 
23 

40 
13 

35 
23 

42 
28 

46 
26 

38 
21 

44 
13 

45 
13 

51 
23 

48 
30 

60 
26 

66 
31 

60 
47 

47 
16 

43.3 
21.6 

MIDDLETOWN  WB 

MAX 
MIN 

32 
23 

36 

13 

42 
11 

45 
33 

36 
27 

37 
24 

41 
23 

40 
25 

46 
22 

45 
28 

34 
20 

31 
11 

33 
17 

37 
27 

40 
22 

38 

19 

35 
25 

42 
29 

46 
27 

32 
23 

42 
19 

45 

21 

49 
28 

44 
29 

68 
29 

63 

34 

60 
25 

33 

18 

41.4 
23.3 

MIDDLETOWN  <>  W 

MAX 
MIN 

36 

29 

33 

24 

40 
14 

44 
36 

46 
26 

38 

28 

39 
26 

42 
33 

40 
23 

46 
39 

40 
22 

32 

11 

30 
16 

37 
28 

37 
25 

38 

20 

38 
26 

38 
28 

45 
36 

46 
22 

36 

20 

42 
23 

48 
31 

49 
30 

50 
34 

62 

44 

60 
60 

61 

16 

42.3 
27.1 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

34 
26 

38 
24 

39 
12 

48 
34 

44 
25 

39 
27 

42 
23 

42 
28 

44 
21 

46 
34 

36 

22 

33 
11 

36 

16 

38 
25 

44 
25 

40 
18 

36 

25 

44 
22 

48 
34 

37 
23 

46 
21 

43 
23 

50 
27 

47 
29 

60 
29 

58 
35 

68 
41 

41 
18 

43.2 
24.9 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 
27 

38 
16 

39 
15 

49 
33 

38 
27 

40 
25 

42 

24 

43 
24 

46 
22 

47 
29 

36 
23 

32 

14 

35 

19 

36 
27 

43 
24 

39 

20 

37 
27 

42 
29 

49 
27 

37 
25 

44 
24 

42 
26 

44 
23 

46 

31 

53 
33 

63 

34 

57 

30 

33 
20 

41  •« 
26.1 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

32 
21 

27 

20 

26 

9 

36 
24 

39 

17 

29 
17 

36 

17 

38 

27 

32 

17 

40 
26 

36 

19 

27 

4 

25 
5 

28 
14 

30 
20 

32 

15 

34 
17 

28 
18 

35 
25 

35 

18 

23 

15 

29 
12 

38 
13 

43 
23 

37 
23 

48 
36 

68 
46 

51 
10 

34.7 
18.9 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

35 
27 

34 
25 

38 
24 

39 
30 

52 
26 

42 
27 

39 
28 

45 
28 

44 
26 

44 
27 

46 
23 

38 
16 

34 
17 

33 
21 

37 
27 

44 
23 

40 
26 

38 
26 

46 
30 

51 
22 

38 
21 

44 
23 

46 
26 

46 
28 

48 
29 

58 
36 

55 

37 

62 
21 

43.4 
25.7 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

34 
25 

34 
26 

30 
11 

44 
30 

48 
26 

37 
27 

39 
20 

42 
29 

44 
23 

47 
37 

47 
27 

36 

10 

34 
11 

35 
20 

40 
25 

42 
18 

31 
27 

39 
26 

46 
29 

50 
22 

36 

20 

45 
19 

4« 
25 

48 
31 

54 
30 

59 

34 

64 
44 

47 
20 

42.9 

24.7 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

33 

12 

38 
17 

42 
5 

43 
33 

37 

19 

42 

18 

39 
17 

39 
22 

43 
16 

43 
31 

31 

19 

28 

12 

29 

15 

36 
22 

39 
22 

39 

14 

35 

18 

42 
21 

46 
21 

34 
14 

43 
13 

46 

14 

52 
23 

44 
25 

60 
27 

57 
39 

60 
32 

32 

18 

41.1 
20.0 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

29 

19 

32 

18 

36 

12 

39 
33 

35 
20 

49 
17 

39 
26 

37 
27 

40 
21 

39 
29 

30 
20 

32 
6 

30 
12 

34 
22 

39 
21 

33 
20 

31 
17 

37 
22 

36 
26 

27 
17 

36 

17 

39 
15 

44 
31 

46 
34 

47 
32 

57 
41 

50 
29 

30 
12 

37.6 
22t0 

SHEPAU6  DAM 

MAX 
MIN 

31 
15 

30 
22 

32 

4 

39 

31 

40 
19 

36 
18 

38 

18 

39 
23 

35 

16 

40 
34 

38 
21 

30 
11 

29 

14 

32 
23 

35 
22 

37 
16 

34 
20 

34 
25 

38 
25 

40 
20 

31 
IB 

36 

17 

42 
26 

46 
27 

43 
30 

64 
32 

52 

46 

52 

15 

38.0 

2i.e 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

34 
25 

38 
23 

38 
30 

51 
33 

44 
20 

40 
28 

44 
26 

44 
24 

40 

le 

45 
34 

37 
18 

33 

13 

31 

18 

35 
26 

43 
25 

39 

17 

36 

25 

42 
27 

48 
26 

39 

20 

43 
17 

44 
17 

49 
26 

48 
27 

66 
29 

55 

30 

69 

34 

42 
21 

42.8 
24.1 

STORRS 

MAX 
MIN 

31 
21 

33 
19 

35 
16 

40 
29 

34 
22 

37 
23 

37 
23 

38 
25 

44 
24 

45 
25 

32 
16 

27 
11 

28 
16 

33 

21 

36 
21 

37 
21 

31 
23 

37 
27 

42 
23 

32 
19 

39 
11 

40 
21 

48 
26 

40 
26 

66 

29 

62 

40 

53 

20 

32 

16 

38.5 
21.9 

WATERBURY  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

34 
28 

34 
20 

40 
16 

48 
34 

38 
28 

42 
30 

44 
30 

40 
26 

47 
26 

48 
30 

37 
21 

30 
17 

36 
20 

38 
28 

42 
28 

40 
24 

37 
28 

42 
32 

46 
36 

34 
26 

40 
25 

4« 
26 

54 
34 

46 
32 

60 

40 

60 
40 

60 
30 

30 
20 

42.6 
27.7 

WESTBRQOK 

MAX 
MIN 

34 
27 

39 
25 

43 
8 

48 
34 

45 
23 

27 

42 
18 

42 
25 

46 

17 

44 
28 

40 
17 

33 
13 

36 

19 

37 
25 

41 
27 

40 
13 

42 
20 

48 

33 

46 
12 

42 
12 

44 
16 

49 
24 

48 
24 

59 
26 

54 
30 

59 
46 

48 
20 

44.2 
22.5 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

36 

9 

34 

24 

38 

7 

45 
23 

46 

24 

40 
23 

40 
28 

42 
27 

42 
18 

43 
35 

44 
20 

37 

10 

32 
16 

44 
25 

40 
24 

42 
18 

38 

13 

38 
15 

44 
17 

37 
21 

42 
20 

44 
17 

50 
26 

61 
30 

52 

30 

61 

34 

60 
42 

60 
18 

43.6 
21.9 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

24 

15 

27 

3 

36 

12 

44 
28 

33 
18 

37 
9 

40 
17 

36 
16 

36 

11 

40 
IS 

22 

6 

18 
-  2 

20 
-  3 

28 

7 

33 
22 

37 
19 

32 
26 

36 

24 

36 

23 

28 

20 

36 

20 

39 
13 

42 
24 

28 
14 

43 
25 

48 
32 

39 
16 

28 
9 

33.8 
15.8 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

21 
12 

26 

2 

37 

4 

42 
26 

31 

13 

39 

e 

42 
19 

34 
13 

37 
12 

39 
18 

24 
6 

20 
-  4 

23 

-  4 

28 
17 

33 
23 

39 
18 

33 
24 

36 
20 

36 

20 

27 
17 

36 

16 

38 
13 

42 
22 

36 

14 

41 
23 

37 
34 

37 
16 

27 

7 

33.6 
14.6 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

36 
21 

33 

16 

37 
12 

44 
34 

41 
22 

38 

12 

41 
20 

38 
26 

9 

40 

33 
17 

22 

4 

24 
7 

31 
20 

32 

25 

38 
25 

36 

30 

36 
23 

18 
28 

37 
22 

38 

20 

39 

21 

40 
29 

38 

18 

43 
22 

48 
34 

50 
31 

32 

9 

37.1 
20.6 

BELFAST 

MAX 
MIN 

33 

12 

30 

4 

37 
0 

47 
28 

37 
20 

41 
5 

45 
10 

35 
24 

39 
6 

43 
27 

29 

13 

23 

-  4 

26 

-  5 

31 

10 

35 
17 

43 
20 

36 

28 

38 
23 

40 
24 

33 
9 

42 
20 

40 
11 

41 
19 

39 

18 

48 
23 

46 
32 

42 
31 

32 

8 

W.5 
15.5 

BRIOGTON  1  NNN 

MAX 

MIN 

31 
16 

36 

10 

33 

9 

48 
22 

38 
17 

44 
5 

47 
14 

40 
22 

32 

9 

41 
27 

29 

13 

27 
-  6 

28 

-  6 

34 

7 

42 
18 

43 
19 

35 
23 

42 
22 

38 
27 

30 

11 

39 

19 

43 
9 

46 
23 

43 

14 

49 
24 

66 

43 

68 

24 

32 

12 

39.8 
16.0 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

25 

19 

29 
11 

38 

4 

45 
28 

34 
20 

38 

10 

38 
18 

34 
19 

37 
11 

40 
23 

|26 

10 

20 
-  2 

22 

2 

29 
11 

34 
19 

36 
18 

33 
26 

41 
27 

29 
22 

38 
23 

36 
14 

42 
26 

40 
20 

42 
28 

58 
37 

41 
17 

28 

12 

35. J 

17. S 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

16 

-  e 

18 
-18 

30 

1 

34 
18 

20 
0 

32 

-  3 

39 
6 

23 
2 

29 

-  1 

28 

11 

11 
-  6 

7 
-12 

IS 
-14 

26 

12 

29 
16 

31 
20 

26 

15 

28 
17 

29 
15 

25 
11 

30 
19 

33 
11 

33 
18 

20 

4 

19 
8 

26 

17 

31 
3 

20 

-  3 

25.3 
5.6 

CORINNA 

MAX 
MIN 

22 

3 

25 
-  8 

32 
-  2 

43 
22 

32 

13 

37 

-  4 

42 

5 

34 
8 

32 

1 

36 

25 

25 

9 

20 

-11 

21 
-11 

27 

4 

34 
20 

38 
12 

33 
25 

35 
19 

3« 

24 

27 

14 

38 

18 

38 

8 

43 
17 

37 

11 

41 
19 

38 
32 

39 
24 

28 
3 

33.3 

10.7 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

MAX 
MIN 

30 
-  9 

21 
-18 

26 

-12 

35 

11 

34 

4 

26 
-16 

36 
-  3 

4a 
2 

21 

-  9 

32 

3 

33 

4 

19 
-25 

25 
-20 

22 
-14 

30 
-  2 

35 
15 

35 
21 

30 
17 

30 
18 

29 

10 

21 
10 

30 
-  9 

35 

-  4 

38 

1 

27 
10 

42 

20 

49 
33 

35 

-  4 

31.1 
1.2 

EASTPORT 

MAX 

MIN 

34 
15 

25 

8 

38 

13 

43 
32 

34 
21 

38 
13 

41 
21 

38 
19 

38 
12 

38 
26 

26 

12 

16 

2 

21 

8 

29 
18 

32 
23 

41 
26 

33 
27 

36 

18 

39 
27 

30 
21 

38 

19 

43 
21 

41 
24 

39 

18 

39 
23 

48 
29 

48 
22 

7 

35. 4 
18.7 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

22 

5 

24 
-  8 

34 

4 

42 
28 

32 
12 

34 
-  3 

40 
22 

36 
10 

34 

5 

30 
22 

22 
12 

20 
-  8 

20 
-14 

28 
8 

32 

20 

41 
20 

32 
22 

34 
18 

32 
25 

24 
18 

34 
18 

39 
15 

40 
18 

36 

10 

36 

18 

35 

30 

36 

18 

29 
i 

32.0 
12.5 

EAST  WINTHROP 

MAX 
MIN 

28 
6 

26 

2 

36 
-  6 

43 
20 

41 
17 

36 

4 

42 
8 

38 
16 

36 

1 

42 
29 

35 

6 

34 
-  8 

21 
-  2 

30 

7 

33 
18 

39 

13 

37 
20 

37 
26 

37 
26 

34 
17 

39 

21 

39 
5 

41 
18 

40 

16 

42 
22 

32 

34 

48 
32 

3« 

10 

37.2 
13.5 

tea   lollovlDK  StktLi 

-  34   - 


Table  S-Continuad 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENCLANO 
FEBRUARY  1957 


Station 

Day 

Ol 

Month 

w 

1    , 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 
Si 

FAHHINfiTON 

MAX 
HIN 

29      28      33 
2   -    6   -    ♦ 

44 
21 

37 
15 

38 
-    3 

44 

3 

32 

IS 

30 

2 

41 
26 

27      21 
-    1    -16 

22 

-12 

31 
2 

39 

17 

39 

1 

39 
21 

31 
23 

36 

26 

29 
18 

37 
18 

40 

1 

44 
20 

38 
14 

49 
29 

S3 
33 

44 
22 

12 

4 

15  (5 

10<4 

FWT   KENT 

MAX 
MIN 

26      20      28 
-  9  -27  -13 

35 

20 

35 

-   I 

19 

-11 

41 
-  9 

29 

7 

23 
-10 

25 

9 

18      13 
2   -22 

17 
-29 

27 
6 

32 

14 

36 
24 

39 

20 

35 
20 

32 

15 

31 
14 

34 

3 

39 
3 

38 
17 

30 
2 

19 
6 

28 
14 

30 
12 

2« 

^11 

28.9 
2.7 

SAROINER 

MAX 
HIN 

it      30      37 

<        8-3 

4» 

20 

40 
15 

40 

4 

42 

9 

36 

19 

37 

4 

41 
29 

34      21 
7-7 

21 
-   3 

29 

1 

33 

16 

39 
9 

38 
19 

39 
24 

39 
17 

32 

14 

40 
16 

39 

4 

44 
17 

39 

16 

43 
21 

34 
31 

44 
30 

33 
8 

37.4 
U>5 

6REENVIIXE 

MAX 
MIN 

23      29      30 

3   -20         1 

39 
26 

28 

4 

39 

-    7 

44 
-    1 

36 

7 

28 
-   2 

33 

17 

19      16 
2-11 

22 

-20 

27 
-   1 

29 
17 

33 
21 

30 
22 

31 
14 

32 
22 

23 

10 

32 

16 

37 
3 

40 
11 

32 

4 

32 
14 

40 
30 

34 
15 

30 

0 

30.7 
7.0 

HIRAM    1    S 

MAX 
HIN 

3*      35      3* 
15      17        5 

38 
19 

34 
12 

42 
2 

44 

5 

34 
9 

35 

9 

♦3 
14 

33      26 

3    -12 

26 

-10 

31 
2 

40 
12 

41 

1 

34 
24 

40 
20 

39 

19 

32 

12 

42 
12 

42 

4 

46 
18 

39 

16 

49 
26 

63 

38 

44 
14 

30 

7 

38.1 
11.0 

HOULTOM    CAA   AP 

MAX 
MIN 

17      20      34 

-8-15         ♦ 

35 

21 

23 

2 

34 
2 

45 
3 

34 
-   2 

32 

-  2 

31 

4 

14        9 
-12    -16 

15 
-16 

26 
14 

29 

19 

31 
18 

27 

le 

28 

16 

30 
23 

32 

14 

33 

21 

39 
9 

39 

14 

26 

6 

22 

10 

24 
15 

32 

5 

19 
-  2 

27.9 
>.8 

MOULTOtl    1    NE 

MAX 
MIN 

20      22      32 
-   2   -15      10 

40 
28 

30 
9 

20 
4 

39 
10 

24 

2 

33 

5 

34 
12 

12        7 
0  -12 

18 
-20 

27 
12 

30 
16 

34 
20 

28 
25 

34 
22 

33 
20 

30 
22 

32 
25 

39 

18 

39 
23 

32 

10 

22 

10 

20 
10 

30 
12 

20 
0 

27.9 
9.9 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

20      20      28 
6  -18        6 

35 

10 

20 

0 

30 
-    4 

40 
-   8 

32 

3 

32 
-  9 

26 

16 

18      22 
0   -22 

28 
-14 

29 
0 

33 
14 

40 
16 

30 
18 

28 
16 

28 

10 

20 
10 

30 

4 

36 
14 

34 
10 

24 
2 

37 
12 

44 
36 

40 
16 

30 
0 

2«.8 
5.3 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

31      23      27 

3        4        5 

38 

20 

43 
20 

32 

9 

39 
14 

41 
23 

28 

11 

39 

19 

39      23 

14-2 

19 

-    1 

22 

1 

31 

18 

31 
22 

43 
26 

31 
27 

3« 

30 

*7 
15 

2« 

15 

37 
17 

41 
22 

42 
17 

31 
19 

42 
30 

47 
30 

48 
5 

34.5 
15.5 

LEMISTOM 

HAX 
HIN 

26      32      34 
10        6        2 

4« 
26 

34 
16 

40 
10 

44 
15 

33 

10 

35 

8 

39 
20 

26      22 

7        1 

23 

1 

30 
9 

35 

21 

38 

14 

32 
27 

37 
24 

37 

21 

28 
22 

38 

22 

49 
13 

43 
22 

30 
18 

47 
28 

62 
35 

40 
15 

29 
11 

35.7 
19.5 

UM6  FAtXS   DAM 

HAX 

MIN 

30      17      23 
-11  -15  -15 

37 
9 

35 

13 

25 
-    2 

36 

-   2 

45 

4 

21 
2 

30 

4 

39      12 

9    -14 

19 
-15 

21 
-    9 

26 
6 

31 
19 

36 
20 

30 
18 

28 
22 

28 

10 

21 
10 

30 

I 

35 

2 

39 
9 

29 

5 

47 
20 

4» 
32 

34 

0 

30il 
4.4 

MACISON 

MAX 
HIN 

23      28      32 

-4-9-4 

43 
16 

36 
12 

40 
-    7 

44 

0 

40 
15 

31 
0 

38 
25 

29      24 
1    -16 

25 

-19 

28 
-   2 

35 
12 

40 
10 

34 
19 

34 
15 

35 

27 

25 

11 

38 
16 

40 
1 

41 
20 

38 
12 

42 
23 

43 
31 

42 
23 

30 
6 

8.4 

MILLINOCKET 

HAX 
HIN 

22      20      26 

-10  -10  -   8 

33 

39 
1-4 

27 

-    4 

37 

-    1 

42 
3 

39 
9 

31 
9 

32      21 

4    -14 

17 
-13 

26 

-   8 

28 
15 

29 
18 

37 
24 

34 
12 

34 
21 

35 

15 

29 

16 

40 
15 

39 

18 

39 

9 

27 
14 

32 

17 

33 
22 

35 

31.5 

6.7 

MILLINOCKET    CAA    AP 

HAX 
HIN 

21      28      32 

-    2   -10   -    3 

40 
25 

27 

10 

38 

-    4 

42 

0 

3* 

11 

31 

8 

32 

18 

29      18 
-    7    -13 

18 
-15 

26 
1-4 

29 

38 
19 

31 

20 

30 
16 

34 
23 

28 

19 

36 

21 

38 
19 

>9 
17 

30 
13 

31 
17 

30 
23 

34 

7 

27 
-  6 

31.0 
8«9 

OLD   TOKN    CAA   AIRPORT 

MAX 
MIN 

22      26      37 
5-1-4 

44 
29 

31 

5 

41 
-    2 

43 

5 

26 

5 

37 
3 

36 

18 

20      18 
4-7 

22 

-10 

28 
11 

31 
23 

40 
15 

33 

24 

35 
19 

37 
28 

27 
10 

37 

17 

41 
3 

43 
16 

3Z 
12 

42 
22 

37 
33 

37 
13 

30 

6 

33.3 

10.8 

oaoHo 

MAX 
MIN 

30      28      34 
9        2        2 

44 
30 

38 
20 

42 
5 

44 
12 

40 
22 

37 

11 

37 
30 

30      27 
13        0 

26 
-   3 

30 
18 

32 
23 

42 

20 

39 
27 

38 
20 

40 
25 

26 
14 

40 
19 

40 
8 

44 
21 

40 
16 

40 
26 

40 
23 

36 
26 

34 
8 

36.4 
16.0 

POOTUkNO 

MAX 

HIN 

28      29      37 
22      15      17 

48 
32 

38 
24 

38 

15 

42 
29 

34 
29 

38 
22 

46 
25 

33      28 

18        5 

26 

4 

28 
19 

36 
22 

41 
19 

38 
25 

40 
23 

40 
27 

32 

17 

42 
20 

40 
20 

44 
26 

43 
21 

51 
31 

63 

38 

48 
17 

28 
12 

38.9 

21.0 

PORTUkND   MB   AIRPORT 

MAX 
HIN 

27      29      38 

10      11         6 

47 
24 

37 
15 

42 

5 

41 
10 

34 
13 

37 
10 

44 
23 

29      23 

11         3 

29 

4 

30 
13 

37 
19 

41 
15 

36 
26 

40 
25 

39 

22 

30 

13 

40 
14 

40 
16 

49 

24 

34 
21 

47 
30 

64 
38 

46 
17 

27 
12 

37.9 
16.1 

PRENTISS 

HAX 
HIN 

PRESQUE    ISLE 

HAX 

HIN 

23      20      30 
-4-20         4 

35 

29 

31 

-    4 

33 

0 

40 
8 

37 

7 

24 

1 

29 

14 

14         9 
3    -14 

13 
-19 

29 
7 

29 
8 

35 
19 

28 
21 

30 
13 

33 
18 

27 
13 

31 
18 

36 
11 

39 
18 

34 
3 

19 
8 

22 
17 

31 
13 

16 

-   4 

27.7 
6.7 

RIPOSENUS   QAM 

MAX 
MIN 

30      16      25 
2  -15  -15 

33 

11 

35 

5 

24 
0 

36 

3 

4« 
11 

22 

0 

31 

9 

30      12 
0    -14 

17 

21 

-14 

24 
12 

29 
18 

34 
22 

29 

11 

28 

17 

30 
11 

24 

10 

34 

2 

36 

3 

39 
3 

24 

4 

30 
IS 

32 
24 

31 

-10 

28.7 
4.0 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

35      32      38 
20      14        8 

49 
27 

38 
22 

41 
13 

43 
26 

37 
22 

39 
12 

42 
30 

32      23 

16         4 

27 
9 

31 
19 

34 
24 

40 
18 

35 

24 

38 
26 

41 
25 

30 
15 

40 
20 

40 
16 

43 
25 

37 
20 

45 
25 

48 
35 

49 
31 

32 
11 

37.7 
19.9 

RUMPORD   3   SM 

MAX 
HIN 

23      27      32 
8-9-5 

43 
23 

31 

3 

37 
-    5 

45 
3 

35 

-   1 

30 
-    3 

38 
12 

22      22 

-   3   -13 

21 
-15 

27 
-    3 

37 
10 

38 

7 

30 
25 

34 
23 

34 
20 

24 
18 

34 

11 

39 

4 

42 
18 

29 

12 

40 
25 

56 

30 

41 

9 

28 

4 

33.5 

7.4 

RUMFORO   I   SSE 

HAX 
HIN 

26      31      33 

6-4        2 

45 
26 

33 

13 

42 
0 

49 
9 

39 

7 

30 
3 

40 
18 

29      27 
6-9 

26 

-10 

39 

0 

40 
15 

42 
12 

33 
27 

37 
24 

35 

25 

26 

17 

36 

21 

42 
10 

44 
22 

30 
12 

41 
26 

98 

30 

42 
12 

32 

7 

36.4 
11.7 

SANFORO    2    NNM 

MAX 
HIN 

32      33      36 

7         9-1 

47 
25 

41 
12 

43 

1 

43 

8 

40 
16 

35 

6 

43 
30 

39      29 

7-9 

26 
3 

32 

14 

39 
19 

41 
17 

37 
20 

41 
17 

38 
1* 

34 
18 

43 
13 

44 
12 

50 
20 

46 
20 

50 
25 

67 
33 

61 
37 

44 
17 

41.1 
14.9 

SQUA   PAN   0AM 

HAX 
HIN 

23      22      31 

-    1    -27   -10 

39 
27 

34 
-    2 

36 

-10 

43 

-    5 

37 
11 

30 
-   8 

26 
14 

14      13 
3    -29 

17 
-24 

25 

4 

30 
12 

33 
18 

30 
23 

31 
12 

34 
20 

28 
9 

34 

4 

40 
-   9 

38 

7 

39 

6 

20 

10 

26 

18 

31 

7 

21 
-12 

29.3 
2.6 

UNITY 

HAX 

HIN 

28      26      36 

13        3        8 

42 
30 

34 

17 

37 

10 

42 

19 

34 

20 

37 

12 

37 
27 

27      20 
10-4 

20 

-  6 

28 

7 

31 
18 

39 
19 

32 

21 

34 
26 

39 

26 

27 
16 

36 
16 

36 

14 

43 
25 

38 
13 

42 
22 

46 
3* 

42 
29 

28 

6 

34.2 
14.0 

VEST    BUTTON    2    NNH 

HAX 
MIN 

33      34      35 

2        4        0 

47 
21 

37 

10 

42 

-    1 

43 
5 

34 

7 

35 

4 

44 
IB 

26      22 

9-5 

24 
-   7 

32 

10 

37 
11 

40 
2 

37 
17 

39 
22 

39 
20 

30 

7 

40 
9 

41 

6 

47 
20 

35 

17 

48 
28 

62 
35 

49 
15 

29 
10 

37.8 
10.4 

NINSLOW 

MAX 
HIN 

27      23      29 
-5         5         6 

36 
11 

46 
19 

33 

3 

39 
5 

4* 
15 

30 
9 

37 

15 

40      25 

13         2 

21 

0 

23 
2 

30 
17 

39 

18 

40 
19 

34 
26 

37 
27 

37 
21 

30 
21 

40 
12 

40 
15 

42 
17 

31 
18 

44 
29 

45 
33 

44 
10 

35.1 
11.7 

MOOOLANO 

HAX 
HIN 

32      23      28 
-5-5      17 

37 
32 

44 
19 

33 
6 

40 
8 

49 
13 

3« 
9 

37 
14 

38      21 
10-4 

17 
-   5 

20 
3 

30 
17 

38 

11 

44 
20 

42 
18 

34 
18 

34 
16 

28 

15 

38 

14 

39 
17 

44 
16 

40 

13 

40 
23 

41 
23 

44 

4 

35.3 

12.0 

MASSACHUSETTS 

AOAHS 

HAX 
HIN 

33      31      29 
3      18        8 

38 

14 

41 
20 

31 
14 

36 

14 

44 
24 

34 
18 

38 
26 

38      23 

18        3 

24 
3 

32 

18 

32 
18 

37 
18 

38 
20 

30 
20 

36 
26 

34 
18 

29 
17 

30 
14 

40 
19 

49 
22 

40 
22 

46 
32 

59 
38 

47 

11 

14.3 

17.7 

AMHERST 

HAX 
MIN 

31      42      35 

14      18      10 

42 
31 

39 
24 

42 
16 

44 
24 

43 
23 

37 
20 

42 
31 

31      29 
19        9 

30 
14 

33 

24 

40 
20 

37 
19 

39 
24 

41 
30 

40 
26 

33 
22 

42 
17 

43 
20 

47 
29 

43 
29 

53 
35 

64 
44 

57 

20 

31 

14 

40.2 
22.2 

BIRCH    HILL    0AM 

HAX 

MIN 

31      35      37 

12      19         0 

42 
33 

39 

19 

39 
6 

41 

13 

40 
27 

34 
13 

41 
32 

33      28 
16-2 

28 

4 

29 

15 

38 
12 

37 

9 

32 
21 

38 
26 

36 
28 

33 

17 

38 

11 

41 
6 

47 

14 

42 
23 

50 
34 

64 
42 

59 
34 

34 

7 

38.8 
17.4 

BLUE   HILL 

MAX 
MIN 

32      34      39 
24      19      21 

42 
30 

37 
23 

41 
17 

37 
25 

37 
27 

44 
26 

49 
31 

32      29 

21       11 

25 

16 

31 
17 

36 
22 

40 
23 

32 
22 

41 
26 

43 
30 

33 

19 

40 
18 

49 
22 

50 
29 

41 
26 

58 
28 

67 
46 

59 
31 

32 
15 

39.9 
23.8 

BOSTON    KB   AIRPORT 

MAX 
HIN 

35      37      40 
25      23      25 

46 
36 

40 
28 

44 
29 

41 
30 

41 
30 

42 
30 

47 
30 

32      23 
21      13 

27 
19 

32 

21 

40 
25 

43 
26 

36 
29 

43 
31 

45 
31 

35 
25 

42 
24 

43 
26 

53 
34 

43 
29 

60 
35 

66 
47 

64 
25 

34 
17 

42.0 
27.3 

BROCKTON 

HAX 
MIN 

34      38      42 
23      23        5 

49 

39 

43 
27 

43 
19 

40 
19 

45 
27 

43 
19 

90 
39 

40      30 
26      18 

28 
20 

36 
21 

37 
26 

44 
13 

38 
25 

44 
29 

48 
28 

39 
22 

42 
20 

48 
23 

50 
23 

49 
29 

97 
29 

69 
41 

63 

39 

45 
20 

43.9 
24.6 

CHARLTON    2 

MAX 
MIN 

S*«  r«f«r«BC«  not**  follovlaf  Statlos  lBd«z. 
-   35  - 


Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1957 


Station 

Day 

Ol 

Month 

0 

S 

& 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  30 

31 

> 
< 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

37 
23 

37 

21 

41 
25 

46 
35 

45 
26 

45 
21 

45 
25 

40 
32 

38 
27 

46 

34 

40 
24 

31 
12 

28 

17 

35 
16 

39 

24 

43 
20 

41 
26 

43 
29 

44 
33 

38 
22 

41 
26 

46 
23 

53 

30 

50 
27 

59 

31 

66 
47 

66 

35 

46 
16 

44.0 
26<0 

CLINTON 

MAX 
MIN 

35 

15 

32 

18 

37 
9 

41 

17 

46 
23 

39 
18 

42 
16 

40 
27 

41 
22 

42 
28 

47 
19 

33 
10 

26 

11 

28 
16 

35 

16 

38 
16 

40 

18 

35 

26 

41 
26 

44 
20 

35 
19 

43 
17 

46 
19 

49 
27 

40 
29 

52 
36 

66 

44 

57 

13 

41  lO 
20>6 

COHASSET 

MAX 
MIN 

36 
22 

32 
20 

34 

13 

46 
28 

36 
19 

40 
19 

40 
23 

45 
35 

48 
28 

30 
22 

29 
23 

35 

26 

35 
15 

42 
20 

36 
29 

43 
29 

46 

20 

33 
23 

38 
23 

40 
30 

50 
29 

38 
29 

96 
36 

69 
48 

66 
24 

41.6 
23.3 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

37 
19 

33 
25 

35 

4 

42 
19 

45 
21 

37 
24 

41 
14 

40 
22 

40 
17 

45 
31 

48 
24 

32 
22 

30 
23 

32 
19 

37 
23 

35 
13 

42 
22 

36 
28 

43 
27 

47 
22 

40 
17 

44 
26 

45 
26 

40 
27 

49 
36 

56 
41 

54 
25 

40.9 
22.9 

E06ART0WN 

MAX 
MIN 

39 
30 

34 
29 

35 
29 

45 

34 

45 
28 

37 

29 

43 
19 

40 
22 

42 
25 

45 
34 

50 
28 

35 
25 

30 
25 

32 
24 

40 
25 

37 
20 

43 
21 

37 

29 

41 
31 

45 
25 

36 

24 

41 
20 

46 
23 

45 

33 

41 
30 

51 
37 

66 

41 

49 
28 

41.6 
27.4 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

35 
25 

37 
23 

42 

15 

45 
35 

37 
26 

41 
27 

40 
23 

42 
29 

47 
28 

48 
32 

34 
22 

26 
16 

28 

20 

36 
23 

36 
26 

42 
22 

35 
27 

44 
29 

49 
30 

35 
21 

44 
21 

46 
21 

47 
31 

45 
31 

56 
33 

64 

44 

57 
32 

34 
20 

42.0 
26.1 

FITCHBURG  2  S 

MAX 
MIN 

37 
10 

33 
16 

37 

14 

41 
15 

46 

20 

39 
16 

44 
21 

45 
28 

44 
20 

42 
27 

45 
16 

34 
9 

26 
12 

31 
15 

34 
19 

43 
18 

42 
16 

34 
16 

42 

30 

43 
21 

36 
19 

43 
16 

48 
24 

64 
27 

45 
27 

57 
41 

68 
50 

58 
12 

42.6 
20.6 

FRAMIN6HAM 

MAX 
MIN 

32 

18 

32 

20 

39 

9 

42 
25 

47 
25 

40 
19 

47 
20 

46 

26 

43 
24 

45 
27 

47 
22 

34 
10 

25 

11 

28 
16 

33 

20 

40 
12 

44 
21 

35 

23 

43 
31 

44 
22 

35 

20 

43 
21 

49 
30 

54 
26 

44 
31 

63 

37 

70 
49 

61 

15 

43.0 
22.6 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

34 
20 

37 
20 

36 

11 

48 
34 

41 
25 

44 
17 

42 
22 

42 
30 

37 
22 

47 
34 

38 
20 

28 
9 

29 
16 

37 
19 

42 
23 

42 
16 

37 
26 

45 

26 

44 
32 

36 

22 

44 
23 

44 
19 

64 
26 

45 
26 

56 

31 

70 
45 

59 

34 

34 

14 

42.6 
23.6 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

36 

30 
17 

34 

7 

41 

7 

41 
18 

36 

12 

40 
11 

46 
20 

37 
17 

43 
18 

38 
17 

35 
3 

31 
3 

28 
16 

30 
15 

39 
15 

36 

15 

30 
20 

36 

27 

35 

18 

30 
13 

36 
15 

40 
15 

47 
24 

39 
26 

50 
34 

61 
35 

45 
14 

38.3 
16.3 

HYANNIS  3  NE 

MAX 
MIN 

35 
30 

34 
29 

41 
5 

45 
35 

43 
25 

42 
23 

39 

13 

40 

31 

40 

14 

50 

37 

43 
26 

29 
23 

32 
24 

37 
19 

37 

31 

41 
11 

43 
26 

43 
26 

47 
28 

40 
23 

37 
21 

45 
10 

47 
27 

43 
30 

49 
23 

60 
41 

64 
44 

45 
24 

42.2 
25.0 

KNIGHTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

31 
6 

32 
16 

32 

4 

34 
9 

40 
20 

36 

13 

41 
12 

46 
19 

38 
14 

40 
18 

40 
16 

32 
2 

26 
6 

30 
15 

34 
17 

43 

13 

36 

15 

32 
22 

40 
25 

37 
17 

28 

14 

40 
13 

45 

15 

50 
25 

43 
28 

91 
33 

63 

38 

52 

12 

39.1 
16.3 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

37 
11 

32 

17 

41 
5 

41 
18 

47 
24 

41 
17 

47 
17 

40 
23 

42 
23 

44 
29 

47 
22 

34 
10 

22 
12 

29 
17 

34 
19 

41 
15 

43 
25 

36 
29 

43 
29 

44 
22 

36 

20 

43 
18 

48 
26 

52 
28 

44 
30 

62 

36 

70 
45 

63 

15 

43.0 
21.6 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

35 
16 

39 
18 

39 

7 

47 
34 

36 
25 

43 
16 

42 
16 

37 
26 

38 
22 

45 
30 

33 

21 

25 

10 

27 
15 

35 

17 

40 
22 

43 
16 

36 
25 

43 
26 

42 
32 

34 
22 

40 
19 

44 
21 

46 
26 

44 
26 

67 
32 

67 
43 

54 
28 

29 

14 

40.9 
22.5 

LEXINGTON 

MAX 
MIN 

LOWELL 

MAX 
MIN 

35 

23 

38 
20 

40 
16 

46 
34 

44 
25 

44 
16 

44 
22 

41 

30 

36 
24 

45 
34 

38 

21 

32 

8 

28 
16 

34 
17 

42 
22 

43 
16 

38 
25 

43 
28 

42 
31 

38 
23 

43 
21 

4« 
20 

53 
29 

50 
26 

57 
31 

69 
42 

61 
39 

39 
14 

43.3 
24.2 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

36 
2'. 

36 
26 

36 

20 

47 
32 

40 
28 

41 
21 

40 
24 

40 
32 

39 

25 

46 
33 

34 
25 

31 
14 

30 
19 

34 
23 

40 
27 

43 
21 

41 
28 

41 

30 

44 
36 

40 
26 

40 
23 

42 
23 

90 
31 

46 
30 

»6 

34 

64 
42 

to 

40 

42 
20 

42.1 
27.0 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
30 

34 
24 

50 
17 

43 
34 

35 
29 

41 
26 

39 

23 

41 

24 

45 
26 

47 

31 

34 
27 

30 
25 

32 
26 

37 
26 

37 
23 

41 

24 

37 

30 

42 
31 

43 
34 

37 
27 

34 
25 

43 
24 

44 
32 

39 
28 

47 
32 

54 
39 

49 
35 

39 

29 

40.2 
27.9 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

35 
28 

40 
26 

41 
25 

46 

36 

39 
29 

44 
32 

40 
30 

46 
33 

46 
33 

50 
31 

35 
24 

29 
24 

30 
24 

39 
26 

36 
29 

42 
28 

37 
30 

46 
30 

49 
32 

36 
25 

45 
23 

46 
27 

4« 
36 

48 
33 

54 
36 

55 

4« 

96 

32 

34 
27 

42.6 
29.8 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

27 

19 

30 

8 

36 
6 

38 
24 

33 
16 

41 
11 

43 
16 

38 

17 

40 
16 

39 
21 

27 
11 

30 

4 

26 

13 

30 
23 

38 
19 

34 
16 

27 

16 

37 
24 

34 
18 

23 
14 

31 

14 

38 
13 

44 
23 

36 

22 

53 
29 

99 

38 

51 
12 

27 
9 

36.1 
16.9 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

37 
27 

37 
25 

42 
16 

48 
37 

45 
25 

46 
23 

41 
26 

41 
30 

44 
22 

50 
40 

43 
26 

30 
24 

31 
24 

39 
20 

35 

29 

46 
20 

42 
22 

46 
29 

50 
32 

42 
23 

40 
21 

46 
24 

51 
30 

47 
30 

96 
29 

71 
47 

65 

44 

S2 
24 

49  .2 

27.9 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 
MIN 

38 
32 

36 

32 

41 
30 

42 
38 

40 
32 

45 
32 

45 
31 

39 
36 

38 
32 

42 
40 

42 
32 

32 

27 

37 
27 

34 
31 

36 
20 

42 
31 

42 
32 

42 
32 

45 
38 

40 
30 

36 

30 

46 
32 

46 
35 

40 
32 

44 
34 

60 
40 

S3 

42 

42 
29 

41.6 
32.9 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

37 

21 

33 
24 

38 

4 

41 
9 

45 
23 

39 
24 

44 
15 

40 
18 

41 
21 

46 
22 

47 
25 

33 

19 

26 
20 

27 
18 

38 
22 

36 
13 

43 
18 

37 
27 

44 
26 

49 
25 

36 

18 

41 
16 

46 
19 

46 
28 

49 
28 

96 

37 

67 

43 

60 
29 

42.4 
21.7 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

32 
26 

30 
23 

35 

18 

45 
33 

36 
25 

37 

18 

38 
26 

36 

31 

21 

48 
28 

28 
22 

26 

IS 

29 

19 

31 

20 

32 
23 

37 
18 

34 
27 

41 
26 

42 
27 

30 
22 

36 

22 

42 
26 

47 
26 

37 

29 

94 
25 

60 
38 

98 

26 

31 
20 

38.4 
24.9 

SALEM  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

31 
25 

36 

21 

38 
23 

4« 
35 

40 
27 

40 
24 

40 
29 

40 
32 

39 
26 

44 
35 

35 
23 

29 
13 

28 
18 

32 

20 

37 
25 

42 
22 

34 
27 

41 
28 

43 
35 

33 

23 

40 
23 

41 
25 

48 
33 

41 
27 

57 
32 

66 

4* 

60 
31 

32 
1* 

40.9 
26.8 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

35 
29 

37 

24 

42 

18 

44 
34 

37 
25 

44 
26 

41 
26 

40 
26 

46 
26 

SO 
29 

34 
28 

29 
28 

34 
29 

38 
22 

36 

27 

45 
24 

38 
28 

45 
30 

48 
32 

19 
24 

38 
21 

46 
24 

46 
32 

40 
28 

54 
32 

63 

44 

98 

31 

34 
28 

42.3 
27.6 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
HIN 

28 

10 

28 
13 

31 

7 

31 

10 

41 
17 

34 
11 

38 
11 

42 
16 

39 
15 

38 
16 

39 
19 

30 

3 

29 
3 

27 
18 

31 

15 

39 
16 

32 

15 

30 
23 

3* 

29 

35 
22 

29 

11 

37 

14 

40 
14 

43 
28 

40 
29 

90 
30 

99 

33 

4« 
13 

36.6 
16.4 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

34 
24 

37 
22 

34 
16 

42 
32 

43 
24 

42 
22 

43 
26 

43 
32 

42 
26 

43 
34 

36 

24 

32 

9 

32 

17 

35 
25 

43 
23 

43 
22 

35 
24 

44 
29 

44 
32 

36 

20 

49 

19 

45 
22 

50 
32 

46 
30 

56 
34 

69 

44 

69 
44 

4S 

14 

42.6 
29.6 

ST0CK8R  lOGE 

MAX 
HIN 

30 
20 

34 
7 

37 

0 

38 

30 

35 
17 

42 
12 

42 
10 

42 
23 

♦I 
20 

39 
20 

32 

16 

32 

4 

30 
1-4 

34 
22 

41 
20 

36 

14 

30 
19 

40 
24 

37 
24 

28 
19 

36 

17 

40 
12 

44 
22 

40 
24 

4S 
28 

60 
33 

53 
20 

29 

11 

3*. 2 
17.9 

SWAMPSCOTT 

MAX 
MIN 

32 
25 

34 
22 

'36 
28 

4« 
36 

43 
26 

40 
23 

40 
29 

40 
30 

38 

27 

4* 
34 

3« 
22 

27 
13 

26 
21 

31 
21 

36 

25 

40 
26 

3« 
22 

42 
25 

45 
34 

35 

24 

38 
22 

38 
25 

48 
32 

46 
26 

54 
32 

64 
44 

»3 

32 

3> 

M 

40.S 
26.9 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

35 
24 

38 
23 

42 

5 

4S 
35 

43 
22 

44 
22 

40 

15 

40 
27 

43 
1« 

48 
38 

36 
23 

31 
16 

27 
21 

36 
21 

38 

27 

43 
13 

37 
26 

45 
29 

49 
27 

38 
22 

43 
20 

48 
15 

48 
24 

45 
30 

56 

29 

6« 

39 

61 
44 

44 
21 

43.1 

24.2 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

33 

3 

3e 

12 

35 
4 

36 

12 

41 

20 

36 

7 

41 
10 

42 
25 

3« 
12 

39 
16 

42 
17 

30 
0 

30 
3 

28 
13 

10 

11 

4« 
10 

38 

13 

33 

22 

3« 
28 

12 

16 

12 

9 

40 
10 

42 
15 

47 
23 

39 
29 

92 

31 

64 

34 

4* 
10 

38.8 
14.7 

TURNERS  FALLS 

MAX 
HIN 

33 

11 

37 

19 

33 

7 

43 
29 

39 
19 

41 
10 

4S 
16 

40 
27 

34 
IS 

47 
30 

34 
19 

32 
S 

31 

10 

34 
19 

42 
IS 

39 

15 

39 

22 

41 
20 

40 
26 

34 
10 

44 
12 

41 

14 

4« 

25 

41 

25 

»3 

30 

63 

32 

49 
30 

32 

12 

40.2 

WALPOLE 

MAX 
HIN 

33 
20 

38 

21 

42 
9 

46 
35 

38 
21 

44 
16 

39 
20 

41 
26 

43 

21 

48 
34 

34 
20 

2* 

11 

28 

15 

39 

19 

39 

23 

42 

13 

3« 
25 

42 
27 

44 
30 

15 

21 

44 
19 

47 
18 

92 

26 

43 
27 

60 
29 

70 
41 

61 

34 

3* 
If 

42.4 
22.7 

WALPOLE  I  S 

HAX 
MIN 

34 
1« 

38 

20 

42 

4 

44 
37 

38 
18 

42 
12 

40 
17 

43 
21 

40 
22 

48 
40 

44 
20 

25 
10 

28 
M 

37 

la 

38 
22 

41 
10 

41 
24 

42 
26 

46 
28 

3« 

20 

42 
18 

46 
10 

52 

17 

90 
29 

98 
32 

«4 

4« 

*2 

34 

32 
17 

42.7 
21.6 

NEST  CUMMINGTON 

MAX 

MIN 

32 

10 

30 

15 

34 

4 

40 
30 

40 
11 

40 
5 

48 
9 

38 
22 

34 
9 

40 
26 

31 
11 

26 
-  5 

27 

2 

29 
19 

38 

10 

14 

8 

32 

12 

39 

22 

33 

IS 

26 

15 

39 

8 

39 
6 

46 
19 

40 
21 

92 
29 

61 
31 

90 
26 

28 

7 

37.1 
14.1 

WEST  MEOWAY 

HAX 
HIN 

36 
19 

40 
21 

♦  1 

6 

4* 

34 

♦I 
20 

4« 
16 

4« 
18 

45 
21 

42 
18 

4« 
28 

3« 
22 

24 
10 

29 
1« 

37 
21 

40 
22 

43 
11 

36 
24 

44 
27 

47 
29 

17 
20 

47 
19 

52 

12 

47 
29 

4* 
31 

61 
29 

68 

44 

61 

43 

40 
19 

43.8 
22.1 

WESTON 

HAX 
HIN 

36 
21 

38 
IB 

42 

15 

45 
34 

44 
23 

44 
15 

45 
15 

40 
28 

38 
24 

47 
33 

36 
21 

32 
• 

28 
9 

33 

IS 

39 
21 

43 
14 

40 
24 

43 
27 

4S 
30 

42 
20 

42 
IS 

47 
16 

93 

29 

49 
27 

61 

30 

70 
46 

64 
42 

41 
11 

41.9 
22.8 

WESTOVER  FIELD 

MAX 

MIN 

J3 

18 

38 

15 

35 
9 

42 
32 

36 

24 

41 

19 

42 
22 

41 

24 

38 

20 

43 

30 

32 

24 

2« 

9 

30 
I* 

3* 
2S 

41 
23 

38 
19 

34 
25 

42 

30 

41 

27 

12 

22 

47 
19 

43 
20 

4« 
26 

41 
31 

93 

34 

69 

41 

56 

20 

11 

19 

40.1 
22.9 

otes  fotlovlng   Station   Indaz. 
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T 
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AT 
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3 

NEW  ENGLAND 
FEBRUARY   1997 

Day 

Of 

Month 

1 

Sutton 

§ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

2« 

20 

32 

20 

37 
20 

42 

30 

34 

21 

40 
23 

38 
25 

37 
26 

25 

41 
25 

11      21 

14        8 

29 

1* 

17 

IS 

17 
22 

29 
21 

17 
26 

40 
21 

10 
18 

IB 

14 

20 

49 

30 

n 

24 

94 
11 

41 

44 

99 

19 

24 

11 

»».T 
U«S 

KMCE&TER 

NAX 
MIN 

3S 

19 

39 
20 

40 
15 

45 

34 

36 
21 

47 
16 

43 

21 

38 

23 

34 

21 

43 
12 

35      2« 

18        B 

28 

14 

M 

1« 

41 

40 
18 

36 
23 

41 

24 

41 

28 

41 
19 

41 

17 

47 
M 

92 

27 

44 
IS 

98 
28 

47 
49 

68 
32 

32 

U 

4aal 

a«i 

NEH   HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
HIM 

10 
10 

27 
S 

34 
11 

40 
28 

30 

6 

38 

5 

4« 
16 

39 

17 

33 

10 

M 

22 

22      22 
8-8 

28 

0 

11 

U 

39 

7 

37 
6 

2« 
22 

14 

20 

11 

IB 

24 
11 

29 

16 

• 

43 

4 

M 
4 

4S 
22 

42 
4* 

94 

a« 

s 

Wal 

BERLIN 

MAX 
MIN 

3* 

-   7 

22 

-   ♦ 

30 

-   2 

38 

L2 

10 

30 
-    3 

39 
0 

30 

8 

30 

1 

IS 
> 

31      20 

12   -17 

2« 

-12 

26 
-   9 

11 

1 

17 
5 

3« 

14 

30 
23 

14 

24 

32  - 

14 

22 

14 

>1 

-   3 

n 
1 

41 

a 

44 
21 

M 
2S 

84 
117 

4S 

1 

Me* 

TiB 

BETHLEHEM 

MAX 

MIN 

21 

5 

28 

2 

32 

9 

37 
26 

28 
8 

37 
6 

45 

34 
13 

14 

9 

28 
U 

IB      29 

*  -10 

29 

-   1 

1* 

0 

M 

8 

15 

6 

24 
18 

11 

17 

11 
20 

20 
10 

30 
10 

39 

3 

40 
20 

24 

1 

4* 

19 

M 

*» 

98 

8 

IS 
-  1 

Bel 
•e« 

BLACKNATER  DAM 

MAX 
MIN 

27 
IS 

30 
13 

31 

4 

44 
2* 

37 
16 

46 
0 

47 

4 

41 
27 

30 

M 

28 

31      29 

19-9 

2* 

-  4 

M 

42 

9 

40 
5 

33 

21 

40 
24 

21 

31 
16 

M 

18 

42 

7 

4S 
21 

48 

17 

94 

24 

44 
28 

27 

IB 
9 

Me* 
Mea 

CAHPTON 

MAX 
MIN 

26 
-   6 

31 
9 

37 
-   3 

30 

13 

45 
11 

37 
-   6 

4S 
-  3 

♦7 

4 

34 
-  J 

14 
9 

40      30 
U   -17 

30 

19 

-  t 

M 
-   5 

43 

-  2 

40 
9 

12 

IB 

41 
23 

34 
11 

29 
16 

18 

-    1 

4* 

4 

44 
IS 

14 

4B 
IS 

44 
34 

48 
1 

MeB 

•el 

CONCORD  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

27 
10 

3S 

10 

4 

44 
23 

3« 

17 

40 
5 

4« 
8 

15 

34 

9 

41 
26 

31      27 
9-9 

27 

0 

11 

40' 
14 

39 

8 

3> 

1« 

42 
28 

17 
29 

30 
19 

98 

17 

49 
10 

4« 
20 

M 
21 

94 
IB 

44 
2B 

44 
U 

10 

u 

MeT 
Mel 

[>UtHAM 

MAX 

MIN 

13 

36 
1« 

37 

4 

47 
30 

43 

23 

43 
8 

44 
11 

40 
25 

M 

13 

4* 
33 

1*      27 

19        3 

28 

10 

14 
17 

«1: 

20 : 

41 
12 

3« 

14 

44 
28 

40 
28 

14 
22 

42 
22 

44 
14 

24 

44 
23 

H 

28 

M 
12 

42 
>9 

14 
12 

41.B 
16.1 

EAST  OEERINfi 

MAX 
MIN 

33 
12 

16 

35 

7 

44 
27 

36 

15 

41 

3 

45 
11 

3« 

20 

32 

9 

41 
28 

30      2« 

17-8 

27 
-   3 

10 

14 

40  ! 
6 

40 
6 

31 

20 

41 
23 

18 

21 

10 
15 

34 

9 

42 

6 

47 
23 

1« 

94 
24 

44 
M 

94 

24 

27 

4 

Me4 

MeT 

FA8YAN 

MAI 
MIN 

20 
7 

24 
-    5 

35 

-    4 

37 
16 

30 
6 

37 

7 

47 
2 

30 
8 

36 

20      24 
2   -22 

29 

-   6 

14 
10 

34 
-   9 

18 

•  7 

38 
1« 

31 
18 

30 
14 

18 
8 

30 
10 

17 

14 

40 
18 

29 

2 

22 

•1 
M 

44 

4 

10 
-  9 

He* 
•  e* 

FIRST  COWl  LAKE 

MAX 
MIN 

26 

-11 

1* 
-IS 

29 

-14 

33 

14 

30 

6 

22 

-13 

34 

41 

7 

1» 
-    5 

32 

9 

30      12 
0  -27 

28 

20 

I 

28  : 

2 

31 
3 

34 

11 

22 

14 

29 

M 

24 
8 

1* 

8 

22 

-   7 

11 

-  4 

17 
-  2 

24 
-   1 

41 
24 

49 

-10 

Mef 

•e4 

FRANKLIN    1    NX 

MAX 
MIN 

28 

a 

34 
15 

32 

2 

45 

25 

40 
17 

41 
0 

48 

4 

3* 

24 

30 
S 

41 
2* 

29      27 

18-8 

27 
-  9 

14 

19 

42 

6 

39 
5 

34 
IB 

41 
2« 

49 

24 

12 

20 

14 

19 

42 
9 

4? 
21 

4i 
IS 

4? 
27 

44 
2S 

90 
25 

12 

7 

Met 

Mel 

FRANKLIN    FALLS    DAM 

MAX 

MIN 

26 
6 

30 
13 

32 
0 

43 

22 

38 

10 

40 
-    1 

43 

1 

41 
25 

28 

5 

39 
25 

29      26 
16   -12 

2« 

-   7 

32 

12 

41 

4 

18 

2 

31 
16 

18 

25 

M 

21 

11 

16 

12 

8 

42 
3 

44 
IB 

42 
14 

44 
25 

49 

27 

51 
24 

IS 

7 

S7e» 

Ue« 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

21 
8 

30 
13 

>4 

-    1 

42 

25 

37 
8 

41 
-    5 

48 

2 

39 

20 

32 
3 

18 

27 

27      28 

15   -12 

27 

-   7 

12 

11 

37 
0 

40 

1 

31 
15 

M 

23 

19 

22 

28 

19 

14 
U 

44 
2 

44 
21 

IB 

19 

>4 
24 

•4 
21 

41 

28 

99 

1 

Me4 

HANOVER 

MAX 
MIN 

28 

1* 

33 
13 

37 

8 

40 
32 

34 
14 

40 

4 

44 
11 

39 

19 

32 

10 

M 
26 

28      24 

9-4 

29 

6 

31 

19 

18 
8 

34 
9 

32 
24 

19 

26 

14 

24 

28 

15 

»4 
14 

17 

8 

49 
23 

M 

IS 

91 
27 

»2 

34 

47 

U 

11 

7 

MeT 
Ue4 

KEENE 

MAX 
MIN 

31 
10 

37 
19 

34 

4 

41 

30 

39 

20 

42 
9 

4« 

12 

39 

26 

34 
13 

41 
11 

31      12 

11        1 

27 

7 

12 

14 

40 
U 

36 

13 

31 

21 

41 
27 

17 
27 

33 

14 

39 

U 

42 
12 

44 
20 

4« 
23 

51 

30 

49 

30 

90 

31 

11 

IS 

Mel 

He4 

LAKEPORT 

MAX 

MIN 

26 

13 

32 

14 

35 

7 

4} 
25 

34 
17 

41 
3 

4« 

10 

33 

9 

30 

7 

39 

21 

29      29 

7-6 

27 

-    4 

12 

12 

42 

8 

17 
8 

12 

22 

19 

23 

34 

27 

28 
19 

14 

17 

42 

7 

45 

20 

17 
17 

94 

27 

44 
14 

44 
13 

11 

7 

17>S 
UeT 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

26 
6 

28 

-   5 

35 

1 

39 

27 

31 

7 

38 
-    5 

44 
3 

3« 
3 

31 
-   1 

15 

22 

29      29 

6  -IT 

24 
-12 

14 
10 

18 

• 

36 

-   4 

31 
23 

15 

21 

33 

1« 

15 

15 

34 

17 

14 

-   4 

42 

13 

14 

4 

42 
24 

41 
19 

44 
11 

31 

S 

Mel 

Te* 

LEBANON    CAA    AIRPORT 

MAX 
MIN 

2S 

9 

36 

11 

37 

5 

42 

29 

38 

11 

44 
2 

4« 
9 

3« 

11 

33 

10 

49 
23 

2«      27 
4-8 

30 

4 

12 

18 

8 

39 

8 

33 

20 

19 

25 

39 

17 

29 
12 

39 

11 

40 

7 

45 
25 

39 

14 

94 
28 

»4 
31 

44 
12 

32 

8 

Me* 

Uel 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

26 
-   2 

32 

9 

36 

4 

42 
28 

33 

21 

38 

8 

39 

10 

33 

12 

34 
12 

18 

24 

29      24 

11        0 

28 

4 

32 
17 

16 

14 

38 
9 

33 
Ifl 

38 
2« 

34 
26 

28 
17 

34 
20 

42 

U 

47 
24 

14 
21 

50 
32 

60 
2S 

44 
14 

31 
10 

Me* 

»e4 

MASSABESIC    LAKE 

MAX 
MIN 

32 

8 

36 

18 

47 
0 

46 
27 

41 
17 

42 

5 

44 

7 

40 
25 

35 

11 

41 
31 

39      29 

14         0 

28 

2 

34 
11 

40 
14 

48 

7 

3« 

19 

49 
26 

»fl 

26 

19 

14 

M 

17 

44 
10 

90 
21 

47 
22 

99 
29 

44 

2« 

98 

32 

14 
10 

MeZ 
Mel 

MOUNT   WASHINGTON 

MAX 
MIN 

7 
-   4 

4 
-    4 

25 

3 

20 
0 

8 
-   6 

17 

4 

23 
13 

13 
-    8 

24 

7 

25 

-    5 

9      13 
-5-4 

10 

4 

19 

4 

13 

6 

17 
9 

9 

1 

8 
-   3 

7 
-  2 

0 
-10 

12 

-   3 

18 
9 

1« 

2 

21 

-  4 

34 

21 

IB 

32 

38 

5 

24 

11 

Me* 
2e» 

NASHUA    3   N 

MAX 
MIN 

30 

13 

38 
11 

39 

5 

47 
30 

38 

20 

44 
6 

43 

10 

37 

15 

35 

14 

45 
29 

14      27 
19        3 

29 
8 

39 

17 

40 
16 

41 
9 

35 

18 

42 
28 

40 
27 

11 

20 

40 
17 

46 
12 

91 

24 

41 
24 

97 

27 

•8 

14 

94 

19 

29 

11 

MeT 
ITe* 

NEW   LONDON 

MAX 
MIN 

30 

16 

31 
14 

35 

13 

40 

15 

39 

16 

35 

11 

36 
22 

28 
17 

31 

14 

43 
12 

27      23 

12        0 

22 
8 

28 
19 

32 
13 

36 
18 

30 
21 

32 
24 

34 
26 

30 
16 

29 

17 

44 
14 

42 

30 

41 

15 

43 
28 

9B 

42 

91 

24 

27 

4 

Me* 

t7,t 

NORTHHOOO 

MAX 
MIN 

35 

18 

34 
15 

35 

16 

4t 

30 

42 

19 

42 

14 

43 
19 

47 
26 

34 
20 

47 
31 

34      31 
■  13         0 

28 
9 

17 
9 

40 
19 

40 
1« 

35 

22 

41 
25 

39 
18 

14 
18 

19 

18 

42 
17 

50 
27 

49 

IB 

91 

21 

47 
41 

68 
29 

30 

9 

41  e* 
Mel 

PETERBORO   2   S 

MAX 
MIN 

30 
18 

31 
16 

3« 

12 

42 

33 

35 

19 

38 

13 

41 
19 

36 
26 

33 

20 

38 

29 

29      24 
15-2 

25 

2 

30 
19 

17 
10 

37 
14 

31 
19 

37 

24 

34 
27 

10 
16 

14 

19 

4B 
11 

44 
24 

18 

19 

92 

31 

41 

3B 

92 
24 

28 

7 

Me* 
Mel 

PINKHAM    NOTCH 

MAX 
MIN 

30 
11 

26 
-   2 

32 

2 

40 
24 

27 
10 

39 
2 

48 
9 

3« 

7 

27 
2 

17 
18 

21      26 
3-9 

21 

0 

30 

-  4 

33 

1 

3« 
6 

25 
19 

29 

14 

28 
19 

22 

11 

30 
15 

17 
2 

40 
18 

31 

9 

91 
20 

94 

17 

44 
13 

28 

0 

Me* 
Be* 

PLYMOUTH    1    WNW 

MAX 
MIN 

30 
10 

31 
-   1 

33 

7 

42 

10 

33 

-   5 

40 
-    6 

45 

0 

31 
2 

32 

8 

40      27 
14  -15 

2« 

-19 

2* 
-   9 

12 

-   4 

41 
-    I 

34 

0 

32 

21 

44 
22 

39 

16 

27 

15 

14 

2 

40 

4 

47 
14 

12 

14 

47 
27 

41 

2« 

42 

9 

MeB 
te2 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

33 
18 

35 

a 

36 
3 

45 
22 

36 

12 

44 
19 

36 
22 

39 
18 

38 
25 

44 
25 

32      26 

10        7 

28 

11 

34 
16 

40 
18 

39 

12 

39 

24 

40 
25 

40 
26 

31 
21 

41 
18 

41 

14 

24 

17 
24 

94 

IS 

44 
34 

90 

21 

32 

»4 

4S.1 
Met 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

MAX 
MIN 

32 

1 

28 
15 

34 

4 

35 

11 

42 

16 

37 

7 

43 

10 

45 
15 

38 
12 

35 

18 

41      29 

19   -   1 

31 

5 

34 
14 

35 

9 

37 
9 

38 
16 

36 

26 

45 
26 

19 

16 

11 
8 

IS 

9 

42 
12 

50 
20 

41 

22 

92 

30 

44 

32 

4S 

9 

Me* 
Ue* 

VEST   LEBANON 

MAX 
MIN 

30 

-    5 

23 

11 

34 

5 

38 

10 

42 

11 

35 

3 

40 

4 

44 
6 

33 

9 

33 

14 

40      24 
17-4 

27 
-   1 

31 
8 

32 

7 

39 
8 

36 

11 

34 
26 

39 
26 

35 
19 

2a 

12 

34 

8 

41 
12 

44 
19 

14 

19 

14 

30 

41 
33 

42 
9 

*7e0 
UeT 

W I NDHAM 

MAX 
MIN 

37 
8 

41 
19 

39 

3 

48 
31 

44 
20 

45 
9 

4« 

11 

42 
23 

12 

4« 

32 

38      34 
19        4 

28 

6 

38 
11 

43 
18 

42 
10 

40 
21 

46 
25 

43 
28 

38 
16 

43 
18 

49 

19 

93 

28 

44 
24 

57 
29 

78 
33 

44 
37 

17 

11 

4*  el 
Mel 

WOLFEBORO   FALLS 

MAX 
MIN 

26 
6 

31 
15 

3« 

2 

44 
22 

33 

16 

37 

1 

42 

7 

37 
21 

33 

8 

42 

27 

30      23 
9-8 

28 

-   6 

32 

19 

38 
13 

41 

4 

39 

22 

19 

26 

39 
25 

30 
18 

37 
17 

42 

5 

4« 
17 

IB 

17 

48 
24 

42 

29 

48 
24 

32 

8 

We* 
Ue* 

MOOOSTOCK 

MAX 
MIN 

29 

11 

31 
6 

28 

0 

46 
24 

34 
12 

40 
-    1 

45 

4 

37 
17 

26 
3 

40 
25 

27 
12 

27 

-12 

28 

-  9 

32 

10 

40 
0 

16 
2 

32 
23 

38 

22 

34 

24 

26 
15 

34 

18 

41 
3 

41 

19 

18 
14 

48 
26 

41 
11 

45 

17 

31 
1 

Me* 

Ue4 

iot«>   follo*lDc   atatl< 

-   37    - 


Table  5 -Continued 

E 

A] 

LY 

T 

EN 

IPI 

:Ri 

\T 

U] 

RE 

s 

NEW   ENGLAND 
FEBRUARY    1957 

Station 

Day 

Of 

Month 

CT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND    WB    AP 

MAX 
MIN 

36 

2S 

34 

24 

42 
20 

42 
35 

38      39 
29      27 

40 
26 

41 
33 

47 
34 

43 
30 

36 
24 

29 
19 

33 

25 

35       38 
29      27 

40 
25 

35 

30 

40 
31 

46 

30 

36 
25 

38 
24 

41 
25 

43 
33 

43 
32 

51 
32 

54 
41 

51 
32 

34 
26 

40«2 
28*4 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

36 

20 

40 
13 

43 
33 

37      39 
22      23 

40 
25 

44 
24 

46 

28 

34 
17 

26 

14 

27 
19 

36      38 
20      22 

40 
18 

34 
24 

43 
27 

47 
27 

34 
19 

43 
18 

47 
21 

50 
27 

44 
27 

59 
29 

66 
46 

59 
29 

31 
15 

41.6 
23  tl 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

3'> 
28 

38 
24 

41 
16 

45 
35 

44      40 
23      25 

40 
19 

42 
26 

44 
23 

47 
38 

38 
20 

31 
15 

32 
21 

37      40 
23      26 

41 
15 

38 
26 

44 
26 

48 
27 

42 

20 

43 
17 

44 
14 

47 
22 

46 
29 

55 

28 

62 

38 

60 
48 

60 
19 

43.3 

24.7 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
26 

37 
17 

41 
12 

43 
34 

37      39 
27      26 

40 
23 

41 
28 

47 
25 

48 
32 

33 

22 

27 
14 

28 
21 

37      39 
23      27 

42 
19 

36 

27 

44 
30 

49 
30 

35 

24 

44 
22 

47 
23 

51 

28 

44 
30 

60 
29 

69 

43 

62 

28 

32 

20 

42.3 
26.4 

VERMONT 

BELLOWS    FALLS 

MAX 
MIN 

30 
0 

2i 

15 

36 
8 

34 
9 

42      38 
19         8 

40 
8 

45 
15 

38 

13 

39 
16 

41 

21 

27 

1 

31 

1 

30      32 
11      11 

41 

11 

33 
13 

35 
23 

43 
28 

37 
15 

31 
17 

38 

14 

40 
14 

44 
20 

39 
20 

51 
31 

61 
11 

38 
10 

37.9 

14.4 

BENNINGTON    2    NW 

MAX 
MIN 

31 

10 

31 
14 

40 
8 

39 
29 

33       39 

16       12 

48 
18 

38 
16 

42 

19 

43 
26 

27 

12 

30 
0 

34 
16 

41      40 
24      13 

38 
15 

33 
20 

36 
25 

37 
24 

32 
12 

36 

7 

42 

11 

46 
24 

40 
18 

57 
31 

6S 
11 

53 

22 

32 

7 

18.5 

17.2 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

19 

0 

25 

-    8 

34 

1 

36 

21 

31       36 

-    1    -10 

46 
2 

45 
9 

31 
-   6 

34 
22 

23 

1 

25 
-19 

36 

-    6 

34      36 

2-6 

38 

0 

35 
24 

33 
20 

33 
22 

30 
14 

28 
17 

37 
-    8 

40 
15 

36 

-    1 

43 
24 

66 
34 

51 
14 

34 
-  2 

36.1 
6.3 

BURLINGTON    WB   AIRPORT 

MAX 
MIN 

27 

7 

27 

4 

37 
22 

39 
23 

30      39 
12         7 

43 
28 

36 
16 

38 
15 

39 
18 

18 
-    3 

22 

-   6 

31 
17 

36      29 
24      13 

37 

11 

31 
25 

36 
26 

33 

23 

24 
16 

29 
15 

37 
9 

40 
21 

36 

16 

48 
36 

60 
31 

31 

12 

26 
5 

34.3 
19.8 

CAVENDISH 

MAX 

MIN 

27 
6 

31 
8 

35 
-   3 

45 
26 

36      42 

7-4 

47 
2 

40 
16 

34 
3 

39 
26 

30 
12 

27 
-12 

29 
-    8 

32      41 
12    -    1 

35 

3 

33 
19 

39 
23 

36 
21 

30 

7 

35 
9 

40 
2 

47 
18 

39 
IS 

61 
21 

63 

23 

40 
19 

31 

4 

17.6 

8.9 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

32 

-    4 

22 

4 

33 

1 

33 

7 

40      31 

4-4 

42 

-    4 

48 
5 

31 
2 

12 

8 

37 

11 

20 
-13 

27 
-13 

10      33 

7        0 

38 

0 

35 
3 

30 
14 

39 

16 

15 

14 

29 

14 

33 

0 

43 

1 

42 
10 

38 

10 

47 
27 

60 
33 

36 
3 

35.4 

9.6 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

30 

S 

30 
6 

37 
16 

41 
30 

33      41 

9       12 

42 
25 

39 
19 

36 
16 

39 
28 

28 
9 

27 
-   3 

12 

11 

17      16 

24      12 

33 
22 

30 
19 

38 

21 

36 

26 

31 
14 

34 
13 

40 
10 

42 

28 

M 
21 

50 
27 

62 

41 

61 
15 

27 

9 

17.1 
17.1 

DORSET    1    S 

MAX 
MIN 

32 

13 

32 

10 

40 
7 

40 
32 

34      41 
14         9 

47 
IS 

38 
23 

38 
14 

43 
23 

26 
13 

26 

-   3 

29 

12 

36      32 

15        9 

40 

11 

31 
19 

35 
23 

35 
20 

29 
15 

35 

7 

44 
8 

41 
20 

18 
16 

62 

28 

64 
34 

61 
19 

10 

4 

17.9 
15.4 

EAST   BARNET 

MAX 

MIN 

30 
-    2 

19 
3 

29 

6 

36 

11 

39      30 
6-3 

36 

-    3 

44 

7 

29 
3 

33 
6 

35 

10 

14 
-16 

24 
-11 

27      33 

0        2 

33 
0 

31 

1 

28 
24 

36 
23 

32 

15 

21 
IS 

10 

-   1 

14 
2 

40 

11 

16 

12 

42 
37 

69 
36 

16   ' 
1 

12.6 
6.8 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

31 
-    7 

29 
-    8 

38 
17 

38 
26 

31       40 
4-2 

42 
11 

37 

7 

37 
3 

38 

20 

20 

1 

30 
-23 

33 

7 

40      35 

13        6 

31 

15 

31 
24 

3« 
21 

32 
13 

26 

10 

32 

-    1 

40 
9 

40 
8 

28 
6 

48 
36 

49 
24 

38 
12 

26 

0 

34.9 
8.0 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

26 

-    3 

28 
-15 

35 

4 

3« 
26 

28      3« 

2   -13 

44 

2 

36 

-   2 

33 
-   6 

36 

20 

20 
-    3 

21 
-26 

25 

-   7 

38       30 
0-3 

38 
3 

32 
23 

30 
20 

11 

22 

23 
12 

27 
8 

35 
•11 

19 
13 

12 
2 

43 
17 

62 
19 

40 
9 

14 
-   1 

lltl 
4.9 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

36 

0 

20 

-    1 

31 
2 

36 

17 

38      30 

7-1 

41 

1 

4a 

15 

n 

9 

M 
14 

17 
11 

-12 

29 

-10 

28      12 

11        1 

36 

4 

34 
8 

29 
25 

17 
23 

32 

15 

21 

14 

10 

-    1 

19 

3 

41 

9 

43 
12 

41 
32 

60 
31 

12 
5 

14.3 

8.8 

M9MTPELIER    CAA   AIRPORT 

MAX 

MIN 

26 

10 

31 

3 

34 
16 

39 
22 

28      38 

7        1 

47 
18 

11 

9 

33 

8 

39 

20 

20 
-   6 

24 
-12 

27 
9 

30      39 

10         5 

33 
5 

29 
23 

36 
22 

10 
20 

20 
12 

29 

9 

19 

4 

41 

21 

31 

10 

61 

31 

68 

43 

49 
8 

36 
6 

14.4 

11.8 

MOUNT   MANSFIELD 

MAX 
MIN 

25 
-2* 

14 
6 

24 

5 

28 
13 

29      26 
9         4 

29 
21 

41 

38 

9 

20 

16 
-   8 

12 
0 

26       26 

8       10 

23 

10 

16 
-   9 

16 

16 
8 

18 
-   8 

16 
3 

26 

9 

26 

17 

24 
-   2 

3S 

10 

4S 
11 

42 

-   4 

22 
-  9 

29.1 

4i6 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

2S 
-    5 

29 
-10 

36 

15 

36 
16 

28      41 
1-2 

4« 
14 

11 

1 

34 
3 

36 

11 

14 
-19 

18 
-20 

26 

0 

17      30 
8-1 

36 

5 

28 

19 

36 

19 

31 

20 
10 

29 

34 
-    6 

40 
11 

30 

0 

44 
27 

92 

14 

IS 
1 

28 

-  2 

32.S 

6.7 

MORTNFIELD   NORWICH   UNIV 

MAX 
MIN 

3* 
10 

35 

10 

33 

4 

42 
29 

M      42 

8        1 

48 
11 

42 
21 

♦1 
1* 

4S 
26 

27 
10 

24 
-  9 

27 

6 

10      19 

IS        4 

34 
6 

33 

21 

3« 

27 

16 

25 

29 

14 

29 

19 

40 

4 

42 
20 

36 
11 

92 

27 

•3 
39 

66 

15 

30 

9 

17.6 
14.1 

REAOSBORO    1    SSE 

MAX 
MIN 

38 

2 

29 

18 

31 

4 

40 
8 

40      11 
IS        9 

18 

9 

46 
16 

16 

16 

41 

17 

37 
1* 

30 
-    1 

26 

-    1 

27      10 

14      U 

41 
12 

40 
14 

30 
19 

14 
26 

37 
16 

30 
11 

14 
11 

19 

12 

49 
23 

M 

23 

92 

31 

32 

46 
11 

17.1 

14.2 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

34 
14 

34 
13 

40 
13 

40 
34 

36      42 

12      12 

48 
21 

41 
25 

19 

16 

41 
28 

29 
12 

10 
0 

32 
16 

IS      36 

24      14 

40 
15 

32 
23 

39 
25 

36 
21 

30 
15 

34 
14 

43 
12 

44 
26 

42 
16 

66 

30 

66 
3« 

56 

15 

12 

9 

18.7 
M.l 

ST   ALBANS   BAY 

MAX 

MIN 

30 
-   2 

27 
-    4 

38 

19 

38 

19 

37      16 

11      11 

41 
22 

36 

16 

36 

14 

38 
25 

28 
2 

19 

-   7 

30 
9 

38      11 
19         8 

36 

11 

32 

19 

3« 
21 

33 

24 

28 
14 

30 
19 

11 

19 

26 

16 
13 

46 
22 

69 

20 

21 
11 

19 

4 

13.8 

».4 

SAINT    JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

30 
-    8 

34 
1 

3* 

6 

40 
29 

19      40 
6-3 

46 
6 

42 
18 

11 

2 

M 
29 

27 
8 

27 
-16 

30 
-   2 

16      17 

14        1 

34 

0 

31 
29 

38 
22 

36 

24 

29 

14 

31 
18 

18 
-    2 

4a 
i« 

41 

9 

43 
24 

60 
19 

56 

16 

10 

4 

17.1 
10.9 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

31 

10 

26 

14 

27 
2 

36 

9 

18      28 

12-2 

M 

-   2 

49 

16 

11 

8 

19 

19 

32 

10 

26 

-10 

28 
-   9 

29      28 

12       * 

37 
6 

32 

8 

22 

15 

29 
23 

30 
9 

23 

6 

11 

0 

19 

4 

40 
16 

37 
IS 

62 

14 

60 

40 

46 

6 

M.l 
8.9 

VERNON 

MAX 
MIN 

33 

0 

31 
13 

40 

4 

3S 

U 

44      40 
18        8 

40 
10 

43 
22 

40 
13 

19 

17 

49 
19 

30 

1 

12 

5. 

1!      13 

11      12 

41 

11 

36 
14 

14 
24 

41 
27 

40 
14 

39 

12 

41 
13 

44 
16 

4S 
26 

42 
26 

>4 

12 

•1 

14 

49 

12 

48.a 

».2 

MEST   BORKE 

MAX 
MIN 

28 
-13 

20 
-10 

29 

0 

36 

21 

4*      10 
-   2   -11 

17 

-U 

41 
0 

2< 

-  6 

19 

7 

39 

7 

9 

-22 

22 
-22 

26      36 

-9-6 

39 

-   8 

36 

-   8 

28 

20 

36 

22 

32 
12 

22 

11 

30 
-   9 

M 

-11 

10 
-   1 

27 
8 

42 
24 

(8 
11 

14 
-  * 

I2.9 
0.1 

WILDER 

MAX 
MIN 

31 

4 

23 

7 

34 

2 

3« 

8 

42      36 

9         1 

42 

0 

41 

6 

14 
8 

14 

13 

19 

17 

24 
-   5 

27 
-   9 

29      32 
10        9 

40 
2 

32 

8 

31 
26 

40 
26 

36 

11 

30 
12 

36 

7 

40 
9 

4« 
IS 

34 
17 

♦7 

10 

61 

12 

42 

8 

1S.6 

18.1 

WOODSTOCK    J   ENE 

MAX 
MIN 

2« 
9 

32 
11 

3« 
2 

40 
27 

35      37 

7-1 

46 
6 

37 
19 

12 
6 

19 

27 

28 

14 

24 
-   8 

28 

0 

31      1« 
16        2 

35 

4 

34 
20 

IS 

25 

34 
22 

29 

4 

33 

18 

37 

7 

46 
21 

40 
15 

60 
26 

60 
10 

41 

11 

4 

M.4 
U.4 

8e«   r*t«reiK«   DOtss   follovlnc  Station   Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENCLAKD 
FEBRUARY  19S7 


Station 

And 
Depth 

Day  of  month 

tt 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

>2 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STORRS,  CONN. 

HEASUKED  UNDER  SOD 

1-2  INCHES  (a) 

IIH 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

34 

33 

34 
34 

34 

34 

34 

3a 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

34 
32 

34 
32 

- 

- 

; 

2 

I 

; 

I 

34 
32 

3S 
34 

40 
35 

42 
35 

35 
35 

; 

4  INCHES  (a) 

iAZ 
■  IN 

I 

; 

; 

; 

I 

I 

- 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

34 
30 

34 
30 

32 
31 

32 

32 

32 

32 

32 
32 

32 
32 

- 

- 

- 

- 

32 
32 

- 

33 
32 

34 
32 

36 
34 

34 
33 

- 

8  INCHES  (a) 

lAX 
tIR 

I 

. 

- 

- 

34 
34 

34 
34 

34 
32 

3I 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

I 

_ 

- 

33 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34.0 
33.7 

KINGSTON.  R.  I. 

HIASOBED  UNDER  SOD 

2  INCHES  (b) 

■AX 
IIR 

32 
32 

33 
31 

32 
30 

34 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
31 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

34 
32 

33 
32 

33 
31 

33 
32 

33 
32 

33 
31 

32 
32 

34 
32 

34 
33 

34 
33 

34 
32 

34 
32 

34 
32 

34 
33 

34 
33 

36 
33 

38 
32 

32 
31 

33.5 

31.9 

4  INCHES  (b) 

lAX 
■IN 

32 
31 

32 
30 

32 
29 

33 
32 

33 
32 

33 
31 

32 
31 

32 
31 

33 
31 

33 
31 

33 
31 

32 
31 

32 
31 

33 
31 

33 
32 

33 
31 

32 

31 

33 
31 

34 
32 

33 
32 

33 

31 

33 
31 

33 
31 

33 
32 

34 
32 

34 
33 

35 
31 

31 
29 

32.8 
31.1 

8  INCHES  (b) 

5  PH 

32 

31 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

31.8 

12  INCHES  (b) 

9  PH 

32 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32.1 

BURLINGTON  UNIV  OF  VT. 

MEASUHSD  UNDER  SOD 

1  INCH  (c) 

■AX 
■  IN 

32 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
31 

31 
30 

32 
31 

32 
31 

31 
30 

32 
32 

32 
28 

29 

25 

3D 
27 

32 
29 

31 
29 

31 
27 

31 
31 

32 
30 

32 

31 

31 
29 

31 
28 

32 
26 

32 
31 

32 
28 

32 

32 

33 
32 

33 
32 

32 
31 

31.6 
29.9 

3  INCHES  (c) 

■AX 

■IN 

32 
32 

32 

31 

32 

31 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

32 

31 

32 
32 

31 
31 

32 
32 

32 

30 

30 
27 

30 
28 

32 
30 

31 
30 

31 
28 

31 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
30 

32 
29 

32 
27 

32 
31 

32 
29 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

31.8 
30.6 

10  INCHES  (c) 

■AX 
■IN 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
32 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

32.4 
32.1 

(a)  Soil  type: 

(b)  Soil  type: 

(c)  Soil  type: 


Woodbrldge  loajn.   Ground  cover:   Grass  sod. 

BrldgehaiDptoD  silt  loam.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2  inches. 

Melrose,  fine  sandy  loan.   Cover:   Kentucky  blue  grass. 


REFER£HCE  NOTES 

AddltlOQJil  laforaatlOQ  reg&rdlag  the  cllaate  of  Hev  Engl&nd  nay  be  obtained  by  vrltlng  to  the  State  CllBatologlst  for  Morthern  aod  Central  Nev  England  (Maine,  Ke*  Baapshlre,  Veraont ,  and 
HaBBachuaetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  UassachuaettB,  or  to  the  State  CIlaatologlBt  for  Southern  Hew  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather 
Bureau  Airport  Statloa,  Windsor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  naae,  such  as  12  SSV,  indicate  distance  in  alles  and  direction  froa  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  Id  the  June  and  Decenber  Issues  of  this  bulletin. 

Moathly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  13  aoaths  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletia. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  aissing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 


fvaporatioQ  is  Measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  tinlass  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6, 


adjusted  to  represent  observatlona  taken  at  the  present 


Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  ground.  Saaples  for  obtaining  •easureaents  are  taken  fro: 

observations:  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  In  apparent  Inconsistencies  lo  the  record.   Wate 
Is  aeasured  at  selected  stations  when  two  or  sore  inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Entries  of  Snowfall  in  Tables  2  and  7,  aod  la  the  seasonal  snowfall  table,  include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 


tlaes  in  the  standard  of  tiae  in 


Saov  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  tiae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a. a.,  X.8.T. 

-  Ho  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  lo  Tables  3  aod  5,  is  Indicated  by  do  entry.   Consult  the  annual  Issue  of  this  publication  for  interpolated  aoothly 
precipitation  totals, 
tt   Mount  Washington,  New  Haapshire  not  used  in  coaputlng  averages  or  extreaes  for  State  or  Section. 

+   And  also  on  a  later  date  or  dates. 
■*^      Fastest  observed  one  sloute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•   Aaouat  Included  in  following  aeasurement ,  tiae  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  wiDdsbield. 

9     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  theraomaters  are  exposed  in  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  bulldlog. 
AM   Data  based  on  obserratiooal  day  ending  before  noon. 
AR  This  entry  In  tiae  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  aooth. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C  Indicates  recorder  stations.   Thsse  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data". 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  uslog  a  ratio  of  1  locb  water  equivalent  to  every  10  inches  of  oew  soowfall. 

G   In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  teaperatures  are  [mblished. 

H  One  or  more  days  of  record  aissing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  aissing.   See  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  thla 
station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aontb. 

R  AaouBta  from  recording  gage  (Tbese  aaounts  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  amounts  to  be  published  later  In  "Hourly  Preolpitation  Data".) 

S  Storage  precipitation  station.   PreclpltatloD  aeasureaents ,  aade  at  irregular  Intervals,  will  be  published  in  the  July  or  August  Issues  or  delayed  data  Dsceaber  Issus  of  this  publlcatiOD. 
S3   This  entry  in  tiae  of  observation  coluaa  lo  Station  Index  aeans  observation  aade  near  sunset. 

T  Trace,  an  aaount  too  aaall  to  aeasure. 

T   Includes  total  for  previous  aonth. 

Inforaatlon  coocernlng  the  history  of  changes  to  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  19BS  aay  be  found  la  the  publication  "Substation  History"  for  lev  Ingland.   That 
publication  aay  be  obtained  froa  the  Super Inteodeot  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Vaahington  29,  D.  C.  for  SO  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  aay 
be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  oeots. 

Subscription  Price:   30  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  t2.S0  per  year.   {Yearly  subscription  includes  the  Aaniuil  Summary).   Checks,  aad  money  orders  should  bs  mads  payable  to  tha 
Super Is teadeot  of  Docuaents.   Raalttanee  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Super intendest  of  Doouasots,  Government  Printing  Office,  Washington  30,  0.  C. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1957 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTB  EQUIV 

4.4 
T 

4 
.2 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
3 

4.0 

7 

7 

5 

2 

2 

1 

1 

T 

.2 
T 

T 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.9 
4 

.1 
3 

T 

T 

T 

T 

T 

HARTFORD  BRAINARD  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
3 

.4 

4 

4 

2 

1 

T 

T 

T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.7 
3 
.5 

.5 

6 

.6 

4 

.6 

4 
.5 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.3 

T 

llANSFIELD  BOLLOW  DAll 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
4 

3.0 
6 

5 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

HIDDLETOWN  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.7 
2 

.3 

5 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

.2 

MOHAWK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

5 

2.5 

7 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

T 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

1.0 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
2 

2.7 
4 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EQUIV 

4.6 
1 

T 
6 
.5 

3 
.3 

1 

T 

T 

T 

T 

.1 
T 

.3 

T 

T 

T 

NORFOLK  2  3W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
8 

3.0 
10 

T 
9 

7 

6 

5 

4 

4 

3 

1.0 
2 

.1 
2 

2 

.2 
2 

.3 
2 

T 
2 

2 

2.5 
4 

.5 

4 

T 
3 

T 
3 

.1 
3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

5 

3.0 
8 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

.9 
1 

1 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

2.7 

- 

- 

- 

. 

- 

_ 

. 

. 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

T 

_ 

- 

- 

. 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

WKSTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

3.0 
3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
5 

4.0 
9 

9 

6 

3 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

.5 

1 

T 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

9 

6 

5 

5 

4 

T 
2 

3.1 
2 

4 

3 

3 

3 

3 

T 
3 

2.0 
3 

.8 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

3 

T 
1 

1 

1 

T 

T 
T 

5.3 

4 

2 

2 

2 

.1 
2 

.7 
3 

T 
3 

1.6 
3 

5.2 

7 

5 

4 

T 
4 

4 

3 

T 
1 

1 

.6 
1 

T 

T 
T 

T 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

4 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BRA3SUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

T 

T 

.3 

. 

- 

.2 

- 

4.0 

T 

- 

- 

T 

- 

.2 

T 

1.8 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

.2 

1.5 

- 

- 

T 

BRIDGTON  1  NHW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

14 

12 

12 

12 

11 

11 

2.1 
13 

1.4 
14 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

.5 
13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

11 

8 

5 

5 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

14 

2.0 

T 

14 

2.0 

.1 

13 

1.9 

.1 

12 

1.8 

T 

11 

1.8 

11 
1.8 

1.7 

10 

1.8 

T 

10 

1.9 

5.0 

10 

1.9 

3.3 

17 

2.8 

T 

17 

2.5 

16 
2.5 

16 
2.5 

2.8 

15 

2.4 

.1 

18 

3.2 

T 

18 

3.2 

.7 

18 

3.2 

T 

17 

3.2 

T 

16 

3.2 

.1 

15 

3.2 

15 
3.1 

13 
3.1 

1.2 

12 

3.0 

.8 

12 

3.1 

6.0 

14 

3.2 

.3 

18 
3.5 

T 

17 

3.8 

17 
3.5 

KASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1 

.2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.3 

T 

3.2 

T 

T 

T 

T 
T 

3.6 
3 

T 
2 

T 

4.3 
3 

T 
3 

T 
2 

T 
2 

1 

T 

T 

T 

.2 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

8 

8 

8 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2.0 

.8 

1 

3.0 
3 

1.0 
3 

2 

2 

2 

T 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

5.0 
12 

12 

11 

11 

2.0 
13 

13 

13 

12 

9 

9 

8 

7 

6 

6 

6 

8.0 
14 

14 

13 

13 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
13 

13 

T 
12 

T 
11 

T 
10 

10 

10 

.2 

9 

3.4 
12 

3.0 

15 

14 

14 

14 

.1 
14 

T 
14 

12 

2.4 
14 

T 
14 

T 
14 

.1 
14 

14 

14 

T 
14 

14 

.5 
15 

14 

T 
13 

13 

HODLTON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
7 

7 

1.0 

7 

8 

T 
8 

8 

8 

1.0 
9 

2.0 
9 

1.0 
12 

12 

12 

T 
12 

2.0 
14 

T 
14 

T 
14 

11. 0 
21 

25 

.2 
25 

T 
25 

T 
25 

25 

T 
25 

T 
24 

3.0 
25 

27 

24 

24 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

_ 

. 

3.5 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

1.0 

_ 

_ 

. 

_ 

- 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

7 

7 

2 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.2 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 
T 

T 

3.0 
2 

T 
2 

2 

T 
2 

T 
2 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

T 

3.1 

2.4 

. 

_ 

_ 

T 

- 

1.8 

.5 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

_ 

- 

- 

T 

_ 

HILLINOCKET  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

.7 
4 

4 

T 

4 

4 

T 
3 

T 
3 

S.O 
2 

.3 
8 

8 

8 

T 
8 

1.0 
8 

T 
9 

.3 
8 

11.8 

16 

20 

T 
18 

T 
18 

18 

12 

12 

10 

1.0 
11 

12 

10 

10 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

5 

3 

2 

2 

2 

T 
1 

5.0 
6 

5 

4 

3 

T 
3 

T 
3 

3 

T 
3 

4.0 
7 

7 

T 
6 

5 

5 

4 

3 

3 

T 
2 

1 

T 
1 

1 

PORTLAHD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
8 
.7 

T 

7 
.7 

7 
.7 

5 
.9 

4 
.5 

4 
.5 

3 
.5 

2 
.5 

.8 

2 

.5 

1 

1 

1 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

.7 
1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

I 

- 

- 

- 

I 

I 

; 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

- 

I 

I 

I 

- 

I 

BOCELAMD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1.0 
2 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

2.2 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

BimroBD  1  3SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

4.1 

T 

- 

- 

- 

T 

- 

.5 

.4 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  7   -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEK  ENGLAND 
FEBRUARY  1957 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16   17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SQUA  PAD  DAH 

SNOWFALL 
SM  ON  GND 

_ 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

T 

6.0 

. 

"7 

. 

2.1 

. 

1.0 

T 

2.5 

1.5 

yASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
4 

.5 

4 

T 

4 

.5 
3 

T 
2 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

1 

T 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

.1 

.1 

BLUE  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
3 

3.0 
5 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.5 

1 

.2 

T 

T 

.7 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

BOSTON  »B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.5 

1 

.9 

3 

.4 

3 
.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

BROCKTOH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

T 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

E.\ST  »AREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3.5 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 
3 

1.5 
3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

.1 
T 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

1.0 
2 

1 

T 

T 

T 

.6 
T 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

2.5 
5 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

LAKE  COCHITUATZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

3.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

. 

. 

.3 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

; 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

- 

- 

: 

: 

: 

_ 

_ 

- 

_ 

-_ 

: 

- 

-_ 

;; 

- 

: 

: 

- 

- 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EflUIV 

4.6 

.5 

5 

.5 

3 
.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
3 

.6 
6 

5 

T 
3 

2 

2 

2 

1 

1.1 

1 

T 

1 

1 

1 

.3 

T 
1 

1 

3.0 

T 

.1 
3 

T 
2 

T 
1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

2.0 

6 

2 

T 

T 

.5 

T 
T 

SALEM  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

1.3 

.2 

T 

.2 

T 

T 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.5 

5 

.5 
5 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

_ 

- 

T 

T 

T 

T 

SOCTHBRIDGE  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

5 

3.5 
8 

.3 
8 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

T 
3 

.3 
3 

3 

3 

1.0 
3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

3.5 
3 

3 

1 

1 

T 

T 

T 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2.6 

- 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

.8 

- 

_ 

- 

1.1 

.3 

_ 

1.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  OK  GND 

3.0 

6 

5 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

.5 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

4.5 
4 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.1 

.2 

T 

.1 
T 

T 

WEST  COMMIRGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

1.5 
7 

T 

5 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

1.5 
3 

T 
3 

3 

3 

T 
3 

.4 
3 

2 

1.8 
4 

.5 
4 

T 
3 

3 

3 

3 

2 

T 

2 

2 

T 

1 

T 

T 

T 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

.8 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

T 

_ 

_ 

1.5 

_ 

T 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
2 

1.7 

5 

5 

2 

T 

.7 

.5 
T 

.3 

T 

1.3 

1 

T 
T 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BEirroii 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

.3 
3 

T 
3 

2 

2 

2 

1.5 
3 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

.2 
2 

.8 
3 

2.2 
4 

T 

4 

T 

4 

4 

4 

3 

1.0 

4 

1 

T 

.5 

T 

T 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

.3 

3.0 
3 

.3 

_ 

_ 

. 

. 

_ 

1.1 

2.0 
3 

.4 
3 

_ 

- 

- 

- 

.5 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

5 

1.0 
4 

4 

4 

3 

3 

T 
3 

T 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1.0 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

T 
3 

2 

1 

1.0 
2 

2 

CANNON  MOUMTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

25 

25 

25 

1.0 
26 

26 

25 

24 

1.3 
25 

2.0 
26 

25 

22 

22 

22 

22 

22 

4.0 
25 

2.4 

26 

1.5 
26 

26 

1.0 
26 

26 

26 

1.0 
27 

24 

19 

.6 
16 

16 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

7 
.8 

.1 
7 
.8 

T 
6 
.8 

5 
.8 

5 
.7 

5 
.7 

5 
.7 

4 
.7 

2.5 
3 
.6 

5 
1.0 

4 

.9 

4 

.9 

T 
4 
.9 

T 
3 
.8 

3 
.8 

.2 

2 

.8 

2 
.8 

2 
.8 

T 
2 
.8 

2 
.8 

2 
.8 

2 

.8 

2 
.7 

1 

1 

1 

T 

T 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

.3 
10 

10 

8 

7 

7 

7 

7 

1.5 
8 

5 

5 

5 

T 
5 

T 
5 

4 

T 

4 

.5 
4 

T 
4 

4 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

«AST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1.0 
5 

4 

3 

2 

1 

2.0 
2 

2 

2 

2 

.2 
2 

.5 

.5 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 
19 

19 

T 
19 

.3 
18 

3.5 
21 

20 

18 

.8 
17 

17 

2.5 
20 

1.5 
20 

20 

20 

19 

19 

19 

3.0 
21 

9.5 
31 

3.0 
32 

1.0 
30 

3.0 
31 

T 
29 

27 

4.0 
27 

T 
26 

23 

20 

.5 
20 

IBAXILIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

19 

18 

18 

18 

17 

16 

16 

2.5 
19 

.5 

19 

IS 

18 

18 

18 

17 

17 

2.0 
19 

19 

19 

19 

19 

19 

18 

17 

16 

14 

13 

12 

BUOVSR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

6 

T 
5 

T 
5 

5 

5 

5 

1.6 
7 

6 

6 

6 

T 

6 

T 
6 

6 

.5 

6 

T 
6 

6 

6 

6 

6 

See  reference  notes  following  Station  I 
-  41   - 


Table  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1957 


Stahon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JEFFERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7 

7 

7 

T 
5 

T 
5 

5 

5 

T 
5 

5 

2.0 
5 

T 
5 

5 

5 

5 

4 

4 

1.0 
5 

2.0 

7 

1.0 

7 

T 
7 

T 
7 

T 
7 

7 

1.0 

5 

5 

4 

T 
T 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
5 

.6 
4 

4 

T 
3 

2 

2 

2 

1 

1 

1.5 
1 

1 

1 

1 

.4 
1 

1 

1 

1.2 
1 

T 

T 

T 

TT 

T 

T 

T 

T 

T 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

11 

11 

T 
11 

_ 

_ 

11 

2.6 
13 

_ 

_ 

_ 

T 

_ 

_ 

1  .5 
14 

.1 
14 

_ 

T 

_ 

_ 

_ 

10 

_ 

8 

6 

4 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

T 
2 

1 

1 

1 

1.0 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

HILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

9 

9 

9 

8 

8 

7 

7 

2.0 
9 

2.0 
11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

2.0 
12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

.5 
10 

8 

6 

3 

3 

IIILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7 

1.0 
8 

7 

8 

5 

5 

4 

4 

4 

1.9 
5 

4 

4 

T 
4 

.2 

4 

4 

4 

.3 
4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

VOOirr  WASBINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

.1 
3 

T 
3 

4.7 

4 

2 

2 

2 

2 

4.4 

1 

.3 
2 

2 

2 

.1 
2 

.1 
2 

2 

.7 
3 

1.4 
3 

2 

2.0 
2 

2.7 
2 

2 

2 

1.4 
2 

2 

T 

1 

T 

1 

T 
1 

1 

NASEVA  3  M 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PIHSHAU  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

24 

24 

1.0 
24 

T 
24 

22 

21 

21 

6.0 
27 

1.5 
27 

27 

27 

27 

27 

26 

.5 
27 

6.5 
33 

1.0 
30 

1.0 
29 

T 
29 

T 
28 

28 

1.0 
29 

1.0 
29 

26 

22 

18 

18 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

3 

.4 
2 

1 

T 

.2 

T 

SDBRT  IIOBNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

1.0 
8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

2.5 
8 

8 

8 

8 

.2 
8 

8 

8 

.8 
9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

6 

3 

2 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

.4 
3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2.0 
3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

WEST  RUMNKT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

T 

. 

. 

.5 

_ 

. 

_ 

_ 

2.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

T 

_ 

2.0 

T 

T 

_ 

_ 

_ 

_ 

T 

_ 

_ 

_ 

T 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

17 

17 

16 

16 

15 

15 

15 

3.6 
18 

.5 
19 

19 

19 

16 

16 

15 

1.0 

16 

2.0 
18 

T 
18 

T 
18 

T 
18 

18 

18 

17 

T 
17 

16 

15 

6 

6 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 

.5 

T 

T 

T 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

* 
5 

3.8 
2 

T 

T 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQHIV 

2.7 
2 
.2 

.7 

5 

.4 

4 
.3 

2 
.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.1 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.8 
3 

2 

1 

1 

1 

1 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
2 

.5 
2 

T 

T 

1.0 

1 

T 

1 

T 
1 

BLOOHFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

13 

13 

.8 
13 

13 

13 

12 

12 

1.8 
13 

5.0 
18 

18 

17 

17 

17 

16 

16 

5.0 
21 

6.0 
26 

1.5 
26 

T 
26 

1.0 
26 

26 

26 

2.0 
27 

23 

20 

10 

10 

BHRLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.2 

5 
.5 

5 
.5 

5 
.4 

T 
2 
.3 

1 

1 

1 

T 
1 

T 

T 

.4 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.4 

T 

.3 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
16 

15 

15 

14 

13 

12 

11 

11 

3.0 
14 

T 
12 

12 

12 

T 
12 

T 
12 

11 

.3 
11 

.1 
11 

T 
11 

T 
11 

T 
11 

T 
11 

10 

10 

9 

9 

8 

7 

7 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
12 

12 

12 

T 
12 

.1 
12 

12 

12 

11 

10 

1.5 
11 

11 

11 

11 

T 
11 

10 

10 

.5 
10 

.8 
11 

T 
11 

11 

11 

11 

10 

T 
10 

10 

10 

8 

7 

ENOSBDRG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

9 

T 
6 

6 

4 

2 

2 

1.0 
3 

T 
3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3.0 
5 

T 
5 

S 

2.0 

7 

6 

5 

T 
3 

3 

2 

1 

T 

T 

LEMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

1.5 
3 

.5 
3 

3 

3 

.5 
3 

3.0 
6 

2.0 
8 

8 

8 

8 

6 

6 

6 

4.0 
10 

.5 
10 

.5 
11 

11 

11 

10 

1.0 
11 

11 

4 

T 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

2 

T 
2 

T 
1 

1 

1 

1 

T 
T' 

2.4 

T 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

T 
1 

1 

T 

1 

1.6 

1 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

2 

.1 
2 

T 
2 

1 

T 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
9 

9 

.3 
9 

.3 

7 

7 

5 

T 

4 

.2 

5 

3.6 
7 

.2 
8 

8 

8 

T 
8 

7 

7 

.6 
7 

3.2 
9 

.2 
10 

T 
10 

.3 
10 

T 
10 

8 

1.5 
9 

9 

6 

2 

2 

2 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

-_ 

- 

- 

. 

2 

_ 

- 

-_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
10 

1.0 
11 

11 

9 

7 

7 

6 

5 

5 

2.0 
6 

T 
6 

6 

T 
6 

T 
6 

.2 

6 

6 

2.5 
8 

T 
8 

T 
8 

T 
8 

T 
8 

8 

7 

7 

7 

6 

4 

3 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

5 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

3.0 
3 

1.0 

4 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

RITTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

ST.  ALBANS  BAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SAINT  JOHNSBURT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

4 

T 
3 

3 

3 

1 

1 

1.5 
3 

.8 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1.5 
4 

2.0 
5 

2.0 
4 

3 

3 

3 

3 

T 
3 

- 

- 

T 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

1.0 
8 

8 

5 

4 

3 

2 

T 

T 

2.0 
2 

1 

1 

1 

.3 

T 

T 

T 

.8 
1 

T 

WEST  HARTFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Isollnea  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data'. 
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in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 

-  44  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1957 


jnrac.  ,  Ashevllle,  N.  c. 8/56 

Isollnes  are  dravn  through  points  of  approxlaatelj  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NKW   ENGULHD 
FEBRUARY   1957 


NiniC..    Ashetllle.    N .    C. 8/56 

Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fro«  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data' . 


STATION  INDEX 


County 


'06M    HASTFOaO 

osoo  FAitnen) 

0830    HAATFOAO 


1    LITOlFICLO 


8URL1NCT0N  0873 

CANOLEirOOO   LAKE  Il093 

cocKAPCNser  ramacr  sta    Ii4«» 

COCC»CSTER  ,Uft« 

COLLIMSVILLE    1    S  lt»M 


CBtAM  MILL 

jni5 

LlTOriELO 

OANeuRV 

1762 

'AIRFIELD 

MMSON  LAKE 

179a 

VE*  HAVEN 

OEBBT 

!•** 

^AIRFIELD 

EAST  HAVEM 

?1»9 

NEM  HAVEM 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

22aa 

FAIBFIELO 

FALLS  ViLLAfiC 

'2asa 

LITCM«|EL0 

600 TON 

S£«i  lOMOOW 

jMd 

MAHTFORO 

KARTFOHO  SRAlMARO  FLO 

;5*5; 

HARTFORD 

HARTFORD 
FAIRFIELD 
IDOLESES 
EH  LOMOON 
HARTFORD 


■HARTFORD  MS  AIRKWT 
HEMLOCKS  RESERVOIR 
JE»ETT    CITY 

KENT 

LAKE  KONQMOC 

LAUREL  RESERVOIR 
HAMCMESTER 
IUMSFIElD  HOLLOW  DAM 
MEAD  tHJMO  RESERVOIR 

MIOCLETOVN  VB 

HIDOlETOmN  «  ■ 

MlLFORO 

MONAVK  RAN^R  STA 

MOOOuS  RESERVOIR 
MOUNT  CAHMEL 

NATCNAUG  RANGER  STA 

MATMAN  -iALE  ST  FOREST 

NE>  MARTFOW) 

NEK    MAVEN    WB    AIRPOBT 

NE«IMfTON 

HOAFOLK     2     SM 
MOSTM    BftANFORO 
MORTM    GUILFORD 
MOAWALK    6AS    PLANT 
MO««ICH    Pus    UTIL   PLT 

pauchaug  forest 
peoples  ram6er  sta 
prospect 

PUTNAM 
PUTnah    LAKE 

ROCK^ILLE 
ROCK'    ftUER    0AM 
ROUND    POND 

SALISSIJRY 
SAUGATi^CK    RESERVOIR 

SHEPAUG   DAM 
,   SHUTTLE    MEAOOV    RESVR 
,   STAfFOBD    SPRINGS 

STAMFORD    5    H 

STEVENSON  (MM 

STORRS 

THOMASTON 

TORRINGTON 

TOSRINGTON    2 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 


."IllE   RESERVOIR 

NE*    LAKE 

AN    B£SE.*VOIR 

IMANTIC 

OTT   RESERVOIR 

BURv    3    H 

KAINE 

AWGi>5TA    AiaPOftt 
AUGUSTA    CAA    AIRPORT 
eAWGDR    DO«    FIELD 

HARBOR 
BELFAST 

eSASSUA    DAN 

IIDGTON    1    NM« 
M\^SliICK 
CARIBOU    MS    AIRPORT 

CLA'TON    LAtE 

:ofiiwtA 

:uPSUPTtC    STOREHOUSE 
iASTPORT 

EAST    SANGCRVILLE    S    SE 
vINTHaoP 

•LLSMORTm 
£USTIS    T    NH 

•INGTON 

r   FAIRFIELD 

r  KENT 

■AROINER 
ULEAD 

MAND    LAKE    STREAM 
WEEHVILLE 
tlRAM   2    s 

LTOn    CAA    AP 

IMULTON    1    N£ 
■ACKMAN 
«NES80a0 
JC   FRONT lERE 


U>   TOWN    CAA    AIRPORT 


:3AM  inARTFORD 
|3Sa3    FAIRFIELD 

l3a»7  INEH    LONDON 

|3tto»  Ilitchfield 

|3989  JNEH  LONDON 

«09«  FAIRFIELD 
l4>**3  HARTFORD 
4A88  MINDHAM 
45S9  JFAIHFIELO 
:47S7  Imidolesei 

,*T«7  MlOOLESEl 
:at90  nem  haven 
1*933  litchfield 

ISOIS  MIDDLESEX 
3077  |NE«    HAVEN 

5123    WINOHAH 
3131    TOLLAND 
32«2   LITCHFIELD 
I3373  INEM    haven 
j52t3   HARTFORD 

15*45  LITCHFIELD 
15310  .NEM  HAVEN 
156*1  INE«  HAVEN 
15893  IFAIRFIELD 
5910    NE«    LONDON 

6131    NEK    LOrOON 
4239    LITCHFIELD 
a597    NEM    HAVEN 
«a*5    WINDHAM 
M55    FAIRFIELD 

a9*2    TOLLAND 
'a9««    LITCHFIELD 
7002    FAIRFIELD 
7109    LITCHFIELD 
7157    FAIRFIELD 

7373   LITCHFIELD 
7*32  iKARTFORD 
,79*6  {TOLLAND 

i79To  ;fairfield 

,8063    FAIRFIELD 

'a  138  TOLLANO 
832*  [LITCHFIELD 

l8*3A  Ilitchfield 

184*1  LITCHFIELD 
e*a8  .FAIRFIELD 


6911  INEM 


.VEN 
IEm  haven 
IIOOLESEX 
lARTFORD 
lARTFORO 


,917' 

■9508  JhARTFORD 
1954*  NEm  haven 
1956$  LITCHFIELD 
i9592  MiNOHAM 
I9739  -NEM  HAVEN 

,9703  iLITCfVIELD 


,0273  {KENNEBEC 
0275  iKENNEBEC 
0355  IPENOesCOT 

371  HANCOCK 
0*80  WALDO 

.  ,SOMERSET 
OS**  ICUHBERLAND 
0934  ICUMBERLAND 
1175  AROOSTOOK 
1*72  AROOSTOOK 

1628  PENOBSCOT 
11754  lOXFORO 

2*26  MASHINOTON 
'2*42  PISCATAQUIS 
J2539  iKENNEBEC 

12620  [HANCOCK 
2705  FRANKLIN 
2765  IfRaniu.IN 
|2«60  AROOSTOOK 
12878  AROOSTOOK 


[3046  iKENNEBEC 
3110  [oxford 

[3261  MASHlNGTi 
3353  PISCaTaO" 
3100  CUMBERLAND 


IS 


ROOSTOOK 
AROOSTOOK 
SOMERSET 

SHlNGTON 
AROOSTOOK 


4366  ANDAOSCOGGIN 

4781  SOMERSET 

*a7a  WASHIMGTOM 

4927  SOMERSET 

3261  OXFORD 

|330*  ipENOBSCOT 
I5309  (PENOBSCOT 
5460  ISOMERSET 
6425  [PENOBSCOT 
16430  PENOBSCOT 


44  06 

45  I* 
44    43 


Obser-I 
vation . 
Time  ! 


'3  16 

1  34 

3  29 

2  11 

3  33 

'2  29 

2  11 

3  311 
'2  3*  t 


.NSOMlA  MATER  CO 
lATER  BUR  HARTFORD 
D  ^LTIC  HILLS  CO 

ATER  BUR  HARTFORD 
INCENT  MULESKI 


NG  DEP 
jU*S>  HEATHER  BUREAU 
jHELLINGTON  C.LOURIE 
pONALD  J.  FIELDS 
koNN  LIGHT  *  POWER 

lA  IhATER  bur  HARTFORD 
D  kONN  LIGHT  *  POWER 
ST  PARK  *  FOREST  COM 
,RAYHOND  J.  RUSZALA 
SA  iCOLLlNS  COMPANY 

[CREAM  HILL  FARM 
JOSEPH  P.  SINKOt  M 
'new  haven  MATER  CO 
[BIRMINGHAM  MATER  CO 

|nEH  haven  WATER  CO 


BRIDGEPORT  HYDRAULIl 
iCONN  POhER  company 
0  MATER  ♦  ELEC  DEPT 
0  ENG  OEPT  MAHTFORO 
lA  SWG  TREATMENT  PLANT 

0  OtSi  WEATHER  BUREAU 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
JEMETT  CITY  MTR  CO 
MARY  C.  OLIVER 
NEM  LONDON  MTR  HKS 


aA  'STAMFORD  WATER  CO 
aA  MANCHESTER  WTR  DEPT 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
aA  STAMFORD  MATER  CO 
IID  lu*  S,    WEATHER  BUREAU 


R«fer 

To 
Tables 


3    5         7    C 


2 

57 

2 

53 

2 

** 

3 

13 

2 

43 

i 

23 

2 

0* 

1 

31 

) 

00 

2 

37 

54 

3 

38 

12M    12N    KORNEL    I 


SA  ^T  PARK  *  F 
HID  JFRANK  P.  0 
6P  {CONN    A6R    EX 


STA 


!  aA  IST  PARK  *  FOREST 
aA  ST  PARJC  ♦  FOREST  COM 
SA  WATER  SUR  HARTFORD 
MID  )hID  :U*S*  WEATHER  BUREAl 
PID  lENG  OEPT  HARTFORD 


RO  C.  CHiLDS 
BA  k*S.m    HAVEN  WATER  CO 
HAVEN  WATER  CO 
I  LGT  ♦  PWR  CO 
10*  [DEPT.  PUBLIC  uTiL 

TA  1st  park  *  FOREST  CO»4 
aA  [ST  PARA  •  FOREST  COM 
aA  jNEW  HAVEN  WATER  CO   I 
7A  ALPHONSE  BONNER      |  ; 
aA  GREENWICH  WATER  CO   I 


2  26 

510 

MID 

ftOCKVlLLE  mTR  ♦  AOOEJ 

3  26 

220 

7A 

tONN  LIGHT  •  POWER 

3  32 

785 

IRIOGEFIELO  MTR  SUP 

a  27 

1015 

5P 

5P 

WAHOLO  MVERS 

3  21 

295 

6P 

IbrIOGEPORT  MTUHAULlCJ 

3  18 

841 

12M 

12M 

BUR  ENG  MATtSeuRY 

2  49 

370 

8A 

WTR  com  new  BRITAIN 

2  IB 

625 

3  32 

200 

5P 

5P 

isTAMFOflO  MUSEUM 

'3  10 

60 

7A 

CONN  LIGHT  •  POMER 

2  15 

600 

410 

►♦ID 

«J  OF  CONN  AGR  OEPT 

3  05 

380 

JDAVIO  K.  LINCOLN 

3  07 

»ao 

AR 

1TORRIN6TON  WTR  CO 

3  08 

603 

8A 

JTORRINGTON  REGISTER 

J3    09 

320 

TP 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

3  02 

3*0 

410 

12M 

[auR  ENG  MATERBURY 

3  02 

leo 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

2  26 

*P 

2  47 

275 

eA 

IwATEH  BUR  HARTFORD 

'2  58 

1180 

8A 

[HATER  BUR  HARTFORD 

2  »e 
T>  i« 


'**  19   69  *8 


9  30  ' 
0  43  ! 
69  36  : 


dA  IWTR  COM  NEW  BRITAIN 
8A  hEH  HAVEN  HATER  CO 

12m  [watebburv  hater  CO 

7A  ICONN  LIGHT  •  POWER 
SA  WtR  COM  NEM  BRITAIN 

8A  OSCAR  5*  JOHNSON 


350  MID  ROBERT  A.  SMITH 
350  MIO  JMIO  ICIVIL  AERO.  ADM. 
202  MID  MID  XJ.  S*  AIR  FORCE 
•"   ■"  .  5P  ACAOIA  NAT  PARK 

I  8P  ft,    C*  TALBOT 


1100 


'9  32  I  1000 


70   8P  IMll 
MID  M>l 


NELLIE  SPINI 


'0    00 

0  14 
0  12 
7  26 
6«  34 
0   53 

68   42 


{    BA  jBANOOR    HYORO-ELEC    C 
MIO   LILLA    THEHRIEN 

6P  [    6P   <.,    S.    PREBLE 

I    7a   JAMES    A.    SCnOFIELD 

6P   ;    6P   1.0REN20    VOISINE 


[    SS   jGARDIMER    MATER    DIST  2 

,    7P    RUHFORD    FLS   PHR    CO  I 

^10    STATE    FISH    HATCHERY  I 

MIO  rlUGH    E.    SAWYER  ,    2 

MID  CENTRAL    MAINE    POMER  2 

HO  .'CIVIL    AERO.    AOH.  2 

6P   'HlLLIAM    CUMMING  I    2 

3P  [CENTRAL    MAINE    POWER  2 

7A    IRVING   C.    MASON  '    2 

6P    U.    S.    CUSTOMS  [INAC 


110  [< 


HON  I 


7A  [CENT  MAINE  PHR  CO 
7A  IMILLIAM  JORDAN 
6P  [MADISON  MILLS 
7P  EDWARD  A.  MILLER 


NORTH*  PAPER 
AREO.  ADM* 
7A  fi,    LA  MONTAANE 
MIO  hlO  klViL  AEAO.  AOM. 
*P  PMVS  DEPT  U  OF  ME 


a A  GREAT  I 

IID  [civil  , 


County 


ORONO  2 

PORTLAND 
PORTLAND  HB  AH 
PRENTISS 
PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURV 
RUMFORD  3  SH 

RUMFORD  1  SSE 
SANFORD  2    NNM 

5K0HHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 


SOUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
THE  FORKS 
UNITY 
UPPER  DAM 

WEST  BUXTC^  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
HINSLOW 
WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 
ASH6URNHAM 
ASHLAND 
ATMOL  3  e 

BEECHWOOO 
BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL 
VBOSTON  we  AIRPORT 

80YLST0N 

BRIDGEHATER  M.C.I. 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 
CHARLTON  2 


CHESTERFIELD 
CHESTNUT  MILL 
CLINTON 

COHASSET 
COLOBROOK 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EOGARTOWN 

FALL  RIVER 
FITCHBURS  2  S 
FR AM INGHAM 

FRANKLIN 


GROTON 

HAROWlCK 

HATCHVILLI 


LEXINGTON 

LOWELL 
MANSFIELD 

MENOON 


Ml DOLE TON 

MILFORD 
MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  MB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
NORTMBHIOGE 


PLAINFIELO 
PLYMOUTH 
PRINCETON 
PROVINCETOWN  3 
PROVINCETOWN  1 

OUABBIN  INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATI' 
SANDWICH 

SEGREGANSET 


SOUTHBRIDGE  3  I 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  PONO 

SPRINGFIELD  ARI 
STERLING 
STERLING  3  NW 
STOCKBRIDGE 
SWAMP SCOTT 

TAUNTON 


MARE   2 

MASHINGTON  2 

ME6STER 

WEST  BRIMFIELO 

WEST  CUMMINGTON 
HESTFIELD 
WEST  MEDWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 


PENOBSCOT 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
PENOBSCOT 
AROOSTOOK 

'ISCATAOUIS 

KNOX 

OXFORD 

OXFORD 


7330  OXFORD 
7*79  YORK 
7B27  SOMERSET 
79*0  lOXFORD 
8301  IhANCOCK 


a  398 


AROOSTOOK 

OXFORD 

SOMERSET 


WASHINGTON 


0120  HAMPSHIRE 

90  MORCESTER 

lODLESex 

0257  MORCESTER 


NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 


OaOl  IWORCESTER 

PLYMOUTH 
0860  PLYMOUTH 

lODLESEX 
13**  WORCESTER 


3702  HAMPDEN 
3713  BERKSHIRE 
3772  WORCESTER 
3821  BARNSTABLE 
3876  pESSEX 

3931  'WORCESTER 
3985  IHAMPSHIRE 
DOLESEX 
105  ESSEX 

IDOLESEX 


BARNSTABLE 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

NORFOLK 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

PLYMOUTH 

DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

FRANKLIN 


>313 


52*6 

5265 
5306 


IDOLESEX 
RISTOL 
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CORPS    OF    ENGINEERS 

3                    C 

NORTH    STRATFORD 

6234 

COOS 

5 

44    45 

71    38 

900 

6A 

NEW    ENGLAND   PWR    CO 

3 

VERNON 

8600 

W I  NDHAM 

-.Z    46 

72    31 

228 

8A 

8A 

CONN    RIVER    POWER    CO 

2    3    5         7 

NORTHWOOO 

ROCKINGHAM 

43    12 

71    09 

550 

SS 

SS 

UNIVERSITY    OF    N.    H. 

2    3    5 

PETERBORO      2    S 

6607 

HILLSBORO 

10 

71    57 

6P 

6P 

G.    A.    MORI  SON 

WAITSFIELD    1    S 
HARDSBORO 

8747 

WASHINGTON 

11    03 

72    51 

780 

BA 

MRS.     EDITH    PLIMPTON 

3 

PINKHAM    NOTCH 

6616 

COOS 

13 

44    16 

71    15 

2000 

7P 

7P 

J,    e,    DODGE 

2    3    5               c 

WATERBURY 

WASHINGTON 

44    23 

72    46 

<.32 

8A 

1EW    ENGLAND   PWH    CO 

3 

PITTSBURG    RESERVOIR 

5 

<>5    03 

HID 

N    H    WATER    RESOURCES 

C 

WEST    BURKE 

9099 

CALEDONIA 

44    38 

71    58 

900 

SA 

6ILMAN    W.    FORD 

2    3    5 

PLYMOUTH    1    WNW 

6945 

GRAFTON 

43    46 

71    43 

670 

8A 

WILLARO    F.     WIGGETT 

WEST    HARTFORD 

9329 

WINDSOR 

43    43 

72    25 

410 

BA 

bVA    K.    00U6LEDAY 

3               7 

PORTSMOUTH 

6960 

ROCKINGHAM 

4 

*3    04 

70    47 

40 

<ID 

HID 

DEPT    PUBLIC    WORKS 

2    3    5 

SOUTH    DANBURV 

7967 

MERRIMACK 

10 

<>3    29 

71    53 

690 

eA 

EDNA    F.    POWERS 

^ 

WEST    TOPSHAM 

Mil 

ORANGE 
WINDSOR 

43    39 

72    \% 

3I0 

6P 
BA 

MARY    Ai    BAGLEV 
STUART    A.    ELLIOTT 

3 

SOUTH    LYNDEBORO 

8081 

HILLSBORO 

10 

42    53 

71    47 

649 

7P 

HARRY    W.    HOLT 

3 

WHITINGHAM    3    W 

9735 

WINDHAM 

42    4  7 

72    95 

1490 

BA 

W.    J.    SUTTON 

3 

SOUTH    SUTTON 

8169 

10 

43    19 

71    56 

750 

PUBLIC    SERV   CO    N    H 

WILDER 

WINDSOR 

72    18 

370 

2    3    5 

SOUTH    WEARE    1    SE 

HILLSBORO 

10 

43    03 

71    42 

590 

8A 

LEON    M.    GRANT 

3 

WOODSTOCK    3    ENE 

9964 

WINDSOR 

43    38 

72    28 

660 

6P 

6P 

CENT    VT    PUBLIC    SERV 

2    3    6 

SUNAPEE 

8502 

72    05 

1040 

PUBLIC    SERV    CO    N    H 

SURRY    MOUNTAIN    0AM 

8539 

CHESHIRE 

5 

43    00 

72   1, 

540 

aA 

8A 

H,    G.    LAWTON 

2    3    6          7    C 

TROY 

8606 
8741 

CARROLL 

13 
6 

43    92 

42    49 

71  16 

72  11 

660 
1000 

8A 

OLIVE    L.    FOLKINS 
GEORGE    DUBINA 

3 

WALPOLE    2 

8865 

CHESHIRE 

5 

43    09 

72    26 

430 

6A 

MRS. MARION    M.ANDROS 

3               7 

NARREN    1    SE 

8865 

GRAFTON 

10 

<.3    95 

71    53 

700 

MID 

N    H    FISH   HATCHERY 

WATERVILLE    VALLEY 

8060 

GRAFTON 

10 

43    57 

71    30 

1500 

CORPS    OF    ENGINEERS 

s 

WEST    HENNIKER 

9291 

MERRIMACK 

10 

43    10 

71    51 

480 

eA 

MRS. HELEN    A,    DOWL I N 

3 

WEST    LEBANON 

9318 

GRAFTON 

43    38 

72    19 

590 

8A 

8A 

GRANITE    ST    ELEC    CO 

2    3    5 

WEST    RUMHEY 

9474 

GRAFTON 

10 

43    48 

71    51 

610 

ELVA    M,    CHIVELL 

WHITEFIELO 

9618 

COOS 

44    23 

71    36 

1046 

7A 

PUBLIC    SERV    CO    N    H 

3 

WILHOT 

9676 

MERRIMACK 

10 

43    27 

71    55 

900 

8A 

MRS.    RUTH    M.    GRACE 

■* 

WINCHESTER 

9726 
9740 

ROCKINGHAM 

5 

42    46 

42    47 

72    23 
71    19 

450 

6P 

6P 

MERMAN    e.    BAKER 

2    3    9 

CARROLL 

10 

43    36 

71    12 

520 

6P 

6P 

KENNETH    BERRY 

2    3    5 

WOODSTOCK 

9940 

GRAFTON 

720 

2    3    5          7 

YORK    POND 

9966 

COOS 

5 

44    30 

71    20 

1500 

8A 

U,    S.    8UR    FISHERIES 

^ 

(      1-ANDROSCOGGU 

1      2- 

<HAMPLAINr      3 

-CH 

lARLES, 

4-COA 
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5-C 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Snowstorms,  deficient  precipitation, 
and  predominantly  mild  temperatures  after 
the  first  six  days  were  the  major  fea- 
tures of  the  weather  for  March.   Average 
temperatures  were  above  the  long-term 
means  at  all  stations  for  which  compara- 
tive data  are  available  while  departures 
relative  to  precipitation  were  negative 
with  the  exception  of  a  few  stations  in 
eastern  Massachusetts.   Snowfall  totals 
were  much  greater  than  average  in  the 
Rhode  Island  and  eastern  Massachusetts 
area  and  considerably  less  than  average 
in  other  areas  of  New  England. 

Minimvun  temperatures  below  zero  were 
recorded  in  Maine,  New  Hampshire,  and 
Vermont  early  in  March  with  -14°  at 
Fabyan,  N.  H. ,  on  the  5th  as  the  lowest. 
The  highest  maximum  temperatures  for  the 
month  occurred  in  most  areas  from  the 
13th  to  the  15th  and  the  top  figure  was 
73°  at  Danbury,  Conn.,  on  the  14th. 
Nantucket  WB  Airport  gained  double  recog- 
nition in  the  precipitation  field  with 
2,38  inches  on  the  20th  as  the  greatest 
amount  for  one  day  and  6.08  inches  as 
the  greatest  total  for  the  month.   Lan- 
caster, N.  H. ,  was  the  arid  spot  with 
only  0.63  inch  of  precipitation  during 
March. 

WEATHER  DETAILS 

The  lowest  temperature  for  the  month  was 
recorded  at  most  stations  in  northern 
Maine  on  the  1st,  but  elsewhere  the  low- 
est reading,  with  few  exceptions,  was 
during  a  moderate  cold  snap  from  the  3rd 
through  the  5th.   Most  of  New  England 
experienced  mild  to  quite  warm  weather 
from  the  7th  through  the  24th  except  for 
brief  appearances  of  seasonal  temperatures 
the  lOth-llth  and  19th-20th.   Near  aver- 
age temperatures  for  the  time  of  year 
prevailed  from  the  25th  to  the  31st. 

Periods  of  precipitation  and  the  areas 
affected  were  rather  well  defined.   Nearly 
all  of  New  England  received  considerable 
precipitation  on  the  1st  and  heavier 
amounts  the  8th-9th  and  again  the  15th- 
16th.   Most  of  the  area  had  considerable 
precipitation  around  the  20th  and  several 
stations,  mostly  in  Massachusetts,  rec- 
orded rather  large  amounts  for  this  period, 
Precipitation  was  a  prominent  part  of 
the  weather  on  the  12th  except  in  Massa- 
chusetts, and  on  the  29th-30th  in  Massa- 
chusetts and  Rhode  Island.   Heavy  snow 


was  the  lot  of  northern  and  central  New 
England  on  the  1st  and  again  the  8th-9th, 
and  similar  treatment  was  meted  to  eastern 
Massachusetts  and  Rhode  Island  on  the 
20th. 

WEATHER  EFFECTS 

Ground-water  levels  rose  seasonally  except 
in  parts  of  Massachusetts  but  generally 
remained  below  average.   Streamflow  was 
near  median.   Snow  storms  interrupted 
electric  power  and  telephone  services  and 
caused  hazardous  road  conditions  over 
large  areas . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Four  deaths  and  numerous  injuries  in  auto 
accidents  were  attributed  to  a  heavy  snow- 
storm over  northern  and  central  New  Eng- 
land on  the  1st.   Street  conditions  were 
the  most  hazardous  of  the  whole  winter 
season  in  some  areas . 


Stormy  weather  the  8th-9 
combination  of  snow,  sle 
northern  and  central  New 
that  precipitation  fell 
ern  Massachusetts  and  in 
Wet  snow  clogged  many  ro 
travel  hazardous .  Traf f 
buted  to  the  storm  cause 
injuries  and  one  death, 
sleet,  and  glaze  broke  t 
lines  in  several  communi 


th  presented  a 
et,  and  wind  over 

England  except 
as  rain  in  south- 

the  coastal  area, 
ads  and  made 
ic  mishaps  attri- 
d  a  number  of 

High  winds, 
rees  and  utility 
ties . 


Four  to  twelve 
in  Rhode  Island 
on  the  20th  sha 
of  motor  vehicl 
trie  power  and 
Cod  and  adjacen 
and  many  autos 
Cape  Highway . 
to  the  storm,  f 
one  as  a  result 


inches  of  snow  that  fell 

and  eastern  Massachusetts 
rply  curtailed  movement 
es  and  interrupted  elec- 
telephone  services.   Cape 
t  areas  were  hardest  hit 
were  abandoned  on  the 
Five  deaths  were  charged 
our  due  to  exertion  and 
of  an  auto  accident. 


Several  dust  devils  were  reported  in 
Massachusetts  on  the  28th  with  one  at 
East  Shelbourne  developing  to  destructive 
proportions.   A  garage  was  demolished, 
and  a  barn  and  farm  trailer  were  damaged. 


FLOODS 


None. 


J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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Temperature 


CONNECTICUT 

NORTHWEST 

CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
KENT 

NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 

SMEPAUe  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION 

CENTRAL 

COLCHESTER 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARO  FLD   //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT       R 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDOLETOWN  WB 

MIDDLETOWN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

STORRS 

WATERBURY  CITY  HALL 

DIVISION 

COASTAL 

BRIDGEPORT  WB  AP 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 

DIVISION 


NORTHERN 

CARIBOU  WB  AIRPORT 
CUPSUPTIC  STOREHOUSE 
GREENVILLE 
HOULTON  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 
SOUA  PAN  DAM 


SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 
FARMINGTON 
GARDINER 
HIRAM  2    S 
LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PRENTISS 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  1  SSE 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WINSLOW 

WOODLAND 

OIVISIOM 

COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 


AM 

AM 


AH 
AM 


40>S 
45<1 


47.5 


".7.0 
<>8.1 

48>3 
49«6 

47i3 

47.7 

49.5 

45a6M 

47.5 

44.0 
48.0 


47.5 
46.7 
48.6 
50.4 
49.0M 


34.4 
38.0 
38.3 
37.2 
36.7 

38.0 
36.2 
40.4 
40.2 
35.5 

38.5 
38.1 


41.4 
42.2 

43.8 
42.2 
39. 3M 

43.7 
41.5 
44.3 
43.2 
41.0 

42.2 
43.0 
45.3 

39.9 

42.2 
41.9 
43.0 
42.2 
41.3 


41.1 
43.4 


E  E 


27.2 
25.6 


23.7 
26.4 


26.1 
26.3 


27.8 
28.5 
28.1 
28.4 

25.6 

28.5 
30.5 
29.0 
29. 9M 
25.1 

28. 1 

33.6 


32.6 
30.6 
30.3 
27.6 
26.  7M 


ie.2 

13.5 
17.1 
17.7 
19.5 

16.9 
16.1 
19,5 
20,0 
17.9 

15,7 
13.7 


24.6 
24.4 
24.7 
21.1 
20. 2M 

23.5 
22.8 
21.7 
21.6 
26.1 

20.2 
22.5 
24.7 

20.3 

22.7 
23.9 
21.6 
25,4 
22.6 


25.4 
24,6 


32.1 

35.6 


35,5 
36.9 


38,3 
38,4 
37.6 

37.9 
39.1 
39,3 
37. 8M 
36.3 

36,1 
40,8 


40.1 
38.7 
39.5 
39.0 
37, 9M 

39.0 


26.3 
25.8 
27.7 
27,5 
28,1 

27,5 
26,2 
30,0 
30,1 
26,7 

27,1 
25.9 


33.0 
33.3 
34.3 
31.7 
29. 8M 

33.6 
32.2 

33.0 
32.4 
33.6 

31.2 
32.8 
35.0 

30.1 

32.5 
32.9 
32.3 
33,8 
32,0 

32.6 


33.3 

34.0 


=  ^2 


3.1 
2.3 


1.4 
1.2 


3.2 
1.6 


3.2 
5.0 
2.5 


3.0 
4.1 
3.C 


3.3 

2,3 


3,3 

4,5 


1013 
898 


907 
866 


846 
822 
821 
816 

840 

832 
796 
790 
838 
883 


892 

0 

746 

0 

764 

0 

809 

0 

785 

0 

798 

0 

837 

0 

1194 

0 

1209 

0 

1149 

0 

1157 

0 

1134 

0 

1160 

0 

1198 

0 

1081 

0 

1076 

0 

1184 

0 

1170 

0 

1205 

0 

985 

0 

977 

0 

946 

0 

1027 

0 

1084 

0 

965 

0 

1012 

0 

983 

0 

1000 

0 

966 

0 

1041 

0 

993 

0 

924 

0 

1073 

0 

1002 

0 

987 

0 

1005 

0 

962 

0 

1018 

0 

976 

0 

953 

0 

5 

7 
6 

10 
9 
3 
2 


Precipitation 


31 

1 

31 

3 

31 

1 

31 

2 

30 

1 

30 

0 

31 

1 

30 

0 

31 

0 

31 

1 

31 

2 

30 

6 

31 

0 

29 

0 

30 

0 

31 

0 

31 

0 

31 

0 

30 

0 

31 

0 

31 

0 

29 

0 

31 

1 

30 

0 

29 

0 

30 

0 

30 

0 

31 

0 

30 

0 

29 

0 

28 

0 

29 

0 

28 

0 

REE 


-    2,29 

1,99 


2.04 
1.57 


1,77 
1,51 


2.63 
2.07 
1.87 
2.21 
2.14 

2.47 
2.56 
2.22 


2.23 
1.58 


1.44 
2.48 
2.16 
2.48 
3.08 

2.33 


1,46 
,96 
1.96 
1.61 
l.SO 

1.43 
1.90 
2.11 
2.62 
1,92 

1,61 
1.80 


1.62 
1.53 
1,43 
2.03 


1.75 
1.81 
2.15 
1.62 
1.68 

2.02 
1.79 
1.36 

1.34 

1.47 
1.65 
1.42 
1.87 
2.54 

1.73 


3,49 
3.21 


1.66 
1,60 


-  2,16 

-  1.64 


1.00 
.74 
.85 


1.43 
.92 
.30 


2.10 
1.77 
1.85 
2.62 

1.56 

2.25 

2.15 

2.02 


1.39 
.74 


,72 
.61 
.48 
.47 
,55 

.56 
,72 
.65 

.72 

.70 


.45 
.66 
.70 
.75 
.78 


.63 

,46 

1.17 

.57 

.60 

.48 
1.09 
1.07 
1,63 

.67 

.70 
.67 


.66 

.71 

.95 

1.25 

1.43 

1.30 

1.52 

1.25 

.69 

,83 

1.21 
.67 


•  64 

.87 

1.01 

.53 

1.20 
.50 


1.32 
1.84 


9.S 

4.5 


12.3 
8.7 


5.6 

4,3 


6.9 

3.0 
7,1 
8,3 
8,0 

7.8 
5.2 
2.2 


10.5 
4.0 


3.2 

2,7 
2,0 

T 
2.5 

2,1 


13.4 
3.3 
5.9 
9.6 
6.5 


7.7 

9.7 


14.5 
8.8 


5.7 

5.0 

,5 

6.9 


3.9 
1.9 
6.0 
3.0 
3.9 

2.7 
7.5 
2.5 

5.1 

6.2 

14.0 

3.0 

15.6 


No   of  Days 


2 
—  o 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-   51    - 
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NEW    ENGLAND 
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Temperature 

Precipitation 

D   1 

IS 

<  2 

«,  E 
2  E 

Hi     c 

i.   2 

< 

ill 

1.  i  I 

X 

1 

1 

No  ol  Days 

0 

3^2 
a  fZ  ^ 

1 

& 

Sno' 

1,   Sleet 

No 

of  Days 

Station 

Max 

Mm 

D 

& 

2 
o 

[7 

s 

5 

i,£ 

'\ 

BRUNSWICK 

41i3 

26,7 

34.0 

53 

22 

14 

5 

954 

0 

2 

27 

0 

2.55 

.93 

9 

5,9 

3 

3* 

5 

3 

0 

EASTPORT 

40. 4 

25,5 

33.0 

2.3 

52 

23 

11 

4 

985 

0 

2 

28 

0 

2.03 

-       .85 

.66 

9 

15,4 

5 

2 

6 

1 

0 

JONESBORO 

AM 

<>!•'• 

22.4 

31.9 

52 

23  + 

2 

1 

1023 

0 

3 

30 

0 

2.30 

.54 

9 

8,5 

5 

2 

0 

PORTLAND 

43.8 

27,8 

35.8 

56 

22  + 

15 

5 

898 

0 

1 

26 

0 

2.04 

.68 

9 

4 

2 

0 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

//R 

42.7 

24,4 

33.6 

2.1 

55 

23 

9 

5 

965 

0 

2 

28 

0 

1.91 

-  2.12 

.66 

9 

3.1 

2 

2 

4 

2 

0 

ROCKLAND 

43.1 

26,1 

34,6 

54 

23 

13 

5 

934 

0 

2 

27 

0 

2.59 

1.24 

9 

5.8 

5 

1 

4 

2 

1 

SANFORD  2  NNW 

45.2 

23.0 

34.1 

58 

13+ 

12 

5+ 

950 

0 

2 

29 

0 

D  1.58 

.85 

9 

7.0 

4 

2+ 

5 

1 

0 

DIVISION 

33.8 

2.42 

7.6 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAH5 

AM 

41.2 

25,0 

33,1 

4.1 

63 

15 

10 

5 

983 

0 

5 

27 

0 

.94 

-  2.68 

.35 

9 

3.6 

1 

1+ 

2 

0 

0 

HOOSAC  TUNNEL 

AM 

43.1 

23.8 

33.5 

2.9 

56 

15 

11 

5 

968 

0 

3 

29 

0 

1.23 

.37 

9 

10.0 

3 

30 

4 

0 

0 

KNIGHTVILLE  DAM 

AM 

44.9 

23,1 

34,0 

57 

15 

7 

5 

957 

0 

3 

29 

0 

1.57 

.50 

9 

7,0 

3 

2+ 

6 

1 

0 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

41.5 

25,3 

33.4 

2,6 

66 

14 

9 

5 

974 

0 

4 

28 

0 

1.10 

-  2.12 

.32 

9 

7.3 

2 

2+ 

5 

0 

0 

ST0CKBRID6E 

43.7 

24,2 

34.0 

2,5 

66 

14 

7 

5 

955 

0 

3 

28 

0 

1.53 

-  1.96 

.53 

16 

8.5 

2 

1+ 

5 

1 

0 

WEST  CUMMINGTON 

42.8 

21,0 

31.9 

66 

14 

2 

5 

1017 

0 

2 

31 

0 

1.41 

.51 

16 

7.8 

3 

9+ 

5 

1 

0 

DIVISION 

33.3 

1.30 

7.4 

CENTRAL 

AMHERST 

47.1 

27.6 

37.4 

3.9 

68 

14 

13 

5 

848 

0 

2 

25 

0 

1.55 

-  2.04 

.37 

9 

7.0 

3 

1  + 

5 

0 

0 

BIRCH  HILL  DAM 

44.6 

23.4 

34.0 

55 

14 

4 

5 

954 

0 

1 

28 

0 

2,35 

1.27 

9 

11.0 

8 

9 

5 

1 

1 

BLUE  HILL 

II 

43.8 

28,3 

36.1 

2.0 

52 

13 

14 

5 

890 

0 

2 

22 

0 

4,50 

.63 

1.39 

20 

24.7 

10 

20 

6 

4 

1 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

47.4 

28,1 

37.8 

56 

14 

10 

5 

840 

0 

0 

21 

0 

2,38 

.75 

9 

e 

2 

0 

CHESTNUT  HILL 

47.4 

30,7 

39.1 

3,1 

63 

13 

19 

4 

800 

0 

0 

19 

0 

3.31 

-   .77 

.95 

9 

11.0 

10 

2 

0 

CLINTON 

AM 

45.7 

26,9 

36.3 

1,9 

61 

15 

14 

5 

882 

0 

1 

24 

0 

2.60 

-  1.54 

.98 

9 

9.4 

6 

1 

0 

FITCHBURG  2  S 

AM 

46.6 

26,9 

36.8 

2,8 

64 

15 

IS 

5+ 

859 

0 

1 

26 

0 

2.56 

-   .96 

.63 

9 

8.0 

4 

2+ 

7 

2 

0 

FRAMINGHAM 

AM 

46.9 

28,4 

37.7 

1,9 

60 

14 

12 

1 

840 

0 

0 

22 

0 

2.92 

-  1,36 

.85 

9 

9.5 

8 

1 

0 

HAVERHILL 

46.8 

28.9 

37.9 

.7 

50 

22 

18 

5 

832 

0 

0 

23 

0 

1.71 

-  1,97 

.38 

16 

10.9 

3 

1  + 

6 

0 

0 

LAKE  COCHITUATE 

AM 

47.2 

27,4 

37.3 

2,2 

65 

14 

14 

5 

854 

0 

1 

23 

0 

3.00 

-  1,18 

.95 

9 

8.5 

8 

1 

0 

LAWRENCE 

44.4 

28,8 

36.6 

2,5 

60 

13 

17 

5 

872 

0 

2 

24 

0 

2,48 

-  1.38 

.68 

20 

10. S 

6 

2 

0 

LOWELL 

47.8 

29.2 

38,5 

3,8 

50 

13+ 

17 

5 

813 

0 

0 

21 

0 

2.84 

-   .76 

.75 

9 

11.0 

7 

2 

0 

SHELBURNE  FALLS 

AM 

43.2 

25.4 

34.3 

2,7 

66 

15 

11 

5 

943 

0 

3 

30 

0 

1,54 

-  1.82 

.51 

16 

6.5 

6 

1 

0 

SPRINGFIELD  ARMORY 

50,8 

30.3 

40.6 

3,6 

70 

14+ 

17 

5 

750 

0 

0 

21 

0 

1,91 

-  1.71 

.56 

16 

5.0 

3 

1 

6 

1 

0 

TULLY  DAM 

AM 

44,7 

22.7 

33.7 

65 

15 

4 

5 

952 

0 

1 

28 

0 

2,48 

.79 

9 

8.8 

4 

10 

6 

2 

0 

TURNERS  FALLS 

48.4 

24,6 

36.5 

2,3 

59 

14 

10 

5 

873 

0 

0 

27 

0 

1,77 

-  1.60 

.66 

16 

4.5 

6 

1 

0 

WALPOLE 

46,9 

27,4 

37.2 

65 

13 

11 

5 

855 

0 

0 

23 

0 

2.94 

1.08 

20 

16.0 

9 

20 

6 

2 

1 

WALPOLE  1  S 

47,5 

28.0 

37.8 

64 

13 

10 

5+ 

839 

0 

0 

20 

0 

3.52 

.91 

20 

6 

2 

0 

WEST  MEOWAY 

48,3 

26.7 

37.5 

53 

13 

11 

5 

846 

0 

0 

23 

0 

4.38 

1.10 

1 

9.5 

5 

20 

6 

4 

1 

WESTON 

48,0 

27,9 

38.0 

2,5 

64 

13+ 

13 

5 

830 

0 

1 

23 

0 

2.54 

-  1,09 

.72 

9 

12.9 

6 

20 

6 

2 

0 

WESTOVER  FIELD 

48,7 

30,6 

39.7 

59 

13+ 

15 

5 

777 

0 

0 

19 

0 

2.73 

.83 

20 

10.8 

4 

1 

7 

1 

0 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

42,8 

26,8 

34.8 

1,6 

59 

13+ 

12 

5 

927 

0 

4 

25 

0 

1.52 

-  1.81 

.49 

16 

11,3 

5 

21 

5 

0 

0 

WORCESTER 

46,5 

26,9 

35.7 

1,9 

55 

14 

12 

4 

869 

0 

0 

27 

0 

2.51 

-  1.31 

.83 

9 

12.9 

6 

2 

0 

DIVISION 

37,1 

2.62 

10.5 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

//R 

45.8 

32,3 

39,1 

1,5 

63 

13 

20 

5 

798 

0 

0 

15 

0 

3.38 

-   .06 

.91 

20 

11.5 

5 

21 

7 

4 

0 

BROCKTON 

48.3 

28.5 

38.4 

1.3 

54 

13 

16 

5 

814 

0 

0 

24 

0 

4.38 

.82 

1.8S 

9 

8 

20 

6 

3 

2 

COHASSET 

AM 

M 

0 

0 

EAST  WAREHAM 

AM 

45. IM 

29. IM 

37. IM 

.7 

57 

24 

18 

5+ 

859 

0 

0 

22 

0 

5.18 

.89 

1.78 

21 

14.0 

7 

21 

9 

4 

1 

ED6ART0WN 

AM 

46,0 

31.5 

38,8 

50 

24 

20 

5 

808 

0 

0 

20 

0 

5.27 

,93 

1 

9 

6 

0 

FALL  RIVER 

47,4 

30.4 

38,9 

2.0 

53 

13 

18 

5 

802 

0 

1 

20 

0 

3.73 

-   .48 

1.32 

20 

13.0 

7 

20 

7 

2 

1 

HYANNIS  3  NE 

45,7 

28.9 

37.3 

,8 

51 

14 

17 

5 

852 

0 

0 

23 

0 

3.04 

-  1,31 

.83 

21 

2 

0 

MIODLETON 

45.6 

32.0 

38.8 

58 

13 

20 

5 

807 

0 

0 

17 

0 

2.91 

-   ,91 

.75 

9 

10. S 

7 

21 

7 

2 

0 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

R 

44,0 

31.5 

37.8 

1,2 

54 

23 

21 

5 

836 

0 

0 

20 

0 

6.08 

2.03 

2,38 

20 

12.4 

3 

21 

10 

2 

2 

NEW  BEDFORD 

48,1 

33.1 

40.6 

4,1 

51 

23 

22 

5 

748 

0 

0 

14 

0 

2.34 

-  1,83 

,79 

20 

12.5 

7 

20 

7 

1 

0 

PLYMOUTH 

47,3 

30.9 

39.1 

2,6 

68 

13 

18 

5 

792 

0 

0 

17 

0 

3,76 

-   .83 

1,10 

20 

7 

4 

1 

PROVINCETOWN  3  N 

46,1 

35.5 

40.8 

5.1 

56 

13 

27 

5 

745 

0 

0 

10 

0 

3.45 

-   .28 

1.52 

8 

5 

3 

2 

ROCHESTER 

AM 

46,2 

28.5 

37.4 

53 

14 

17 

5+ 

848 

0 

0 

24 

0 

3.57 

.79 

9 

10,0 

5 

21 

7 

3 

0 

ROCKPORT  1  ESE 

41,2 

28.3 

34.8 

.6 

54 

13 

11 

5 

933 

0 

2 

24 

0 

3.72 

-   ,82 

.94 

8 

6.0 

3 

1 

« 

i 

0 

SALEM  AIR  STATION 

44.8 

31.5 

38.2 

57 

13+ 

18 

5 

824 

0 

1 

15 

0 

1.96 

.50 

20 

11.0 

5 

20 

5 

1 

0 

SANDWICH 

46.0 

31.3 

38.7 

60 

13 

20 

5 

813 

0 

0 

19 

0 

5.54 

2.26 

20 

9,5 

6 

3 

3 

SWAMPSCOTT 

TAUNTON 

47.8 

28.6 

38.2 

3.0 

64 

13 

14 

5 

824 

0 

0 

22 

0 

2.71 

-  1.50 

.94 

20 

13.0 

7 

1 

6 

1 

0 

WEST  LYNN 

M 

Division 

38,4 

3,81 

11.3 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

39,8 

19.2 

29. S 

58 

14 

-  1 

5 

1095 

0 

7 

31 

1 

1,92 

.93 

9 

12.6 

8 

10 

4 

1 

0 

BERLIN 

AM 

40,4 

19.9 

30.2 

3.3 

59 

15 

5 

5+ 

1071 

0 

4 

29 

0 

,94 

-  2.53 

.40 

16 

8.8 

4 

9+ 

3 

0 

0 

BETHLEHEM 

38,3 

18.0 

28.2 

1.8 

56 

14 

0 

5+ 

1135 

0 

8 

31 

2 

1.66 

-   .97 

1.08 

16 

5.0 

5 

10+ 

3 

1 

1 

FABYAN 

38,7 

14.6 

25.7 

57 

14 

-14 

5 

1179 

0 

8 

30 

4 

1.07 

0 

FIRST  CONW  LAKE 

AM 

34,7 

12,1 

23.4 

1.4 

52 

15 

-  9 

6 

1281 

0 

12 

31 

6 

.98 

-  2.14 

.20 

10 

8.9 

21 

4+ 

3 

0 

0 

GRAFTON 

42.3 

19,4 

30.9 

60 

14 

5 

4 

1052 

0 

4 

31 

0 

1.38 

,80 

9 

2,7 

4 

1+ 

3 

1 

0 

LANCASTER 

41,9 

17,6 

29.8 

55 

14+ 

-  8 

5 

1085 

0 

5 

30 

2 

.63 

,39 

16 

2,6 

5 

2+ 

2 

0 

0 

tMOUNT  WASHINGTON 

//R 

20,2 

7.3 

13.8 

1.8 

39 

15 

-10 

4 

1582 

0 

26 

31 

6 

3.58 

-  1.97 

1.27 

8+ 

20.3 

4 

27+ 

8 

2 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   52  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 -CONTINUED 

V- 

NEW  ENGLAND 
MARCH  1957 

Temperature 

Precipitation 

c  E 
S  E 
1  1 

1 
> 
< 

8.  s  s 

X 

1 

1 

1 

1 

o 

No  o(  Days 

"d 

a  C  ^ 

>- 

& 
1 

o 

1 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

Min 

2 
(2 

1] 

2  % 

2 

1 
o 
o 

1 

kl 

o  t 

S  > 

PINKHAM  NOTCH 

3«t2 

19.4 

27.8 

3,4 

55 

14 

6 

19 

1147 

0 

8 

31 

0 

1.52 

-    5.48 

.72 

9 

14.5 

21 

10 

3 

1 

0 

DIVISION 

28.3 

1.26 

7.9 

SOUTHERN 

blackwater  dam 

CAMPION 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

R 

AM 
R 

V3.5 

<>6.2 
43>1 

22.9 
21.3 
24.3 
25.9 
21.0 

33,2 
32,1 
34.4 
36.1 
32,1 

2.6 
2.7 

64 
61 
61 
63 
61 

14 
15 
14 
13 
14 

12 

8 

12 

16 

7 

4 
1 

4 

4+ 

4+ 

978 

1011 

942 

890 

1012 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
2 
0 
2 

30 
31 
29 
28 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

1.46 
1.34 
1.22 
1.49 
1.78 

-  1.82 

-  1.74 

.58 
.52 
.40 
.53 
.61 

8 

10 

16 

9 

9 

3.5 
1.3 
2.7 
6.1 
8.0 

7 

2 
3 
2 

1+ 

2 

1 
1+ 

4 
3 

5 

4 
4 

1 
1 

0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

FRANKLIN  1  NM 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

44>« 
42.8 
*3,3 
«6.S 

22,7 
21,3 
22,6 
23,4 
23,9 

33.6 
32.1 
33.0 
35.0 
33.7 

2.7 

3.S 

3.0 

61 
61 

59 
61 
61 

14 
15 
14 
14 
14 

9 

7 

4 

6 

13 

4 

4 
5 
5 
4+ 

966 

1016 
985 
923 
963 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
3 
0 
5 

29 

31 
29 
27 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

1.03 

1.08 
1.47 
2.84 
1.15 

-  2.30 

-  1.15 

-  .37 

-  2.82 

.46 
.40 
.78 
1.35 
.39 

9 
16 

9 

10 

9 

3.0 
3.0 
5.6 
9.2 

3.4 

5 
14 
3 
5 
5 

1 
2 

9+ 
10 

1+ 

3 

4 
4 
6 

4 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 

43i6 

40,7 
42«9 
45.7 
39.1 

20.8 
25.5 
23.7 
24,2 
24.9 

32.2 
33.1 
33.3 
35.0 
32.0 

.5 

1.7 

61 
54 
60 
61 
55 

14 

13+ 

13 

13 

14 

3 
15 
11 
10 
10 

5 
5 
6 
4 
11 

1007 
979 
977 
925 

1016 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

5 
2 

1 
3 

31 
30 
28 
27 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

1.29 
1.27 
1.48 
2.10 
1.53 

-  2.34 

-  1.60 

.78 
.43 
.38 
.61 
1.08 

9 
9 
30 
9 
9 

6.5 
3.0 

7.9 
3.9 

4 

5 
2 

10 

2 

3+ 

3 

4 
5 
7 
2 

1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

AM 

44.0 
42.3 
42.7 
44.0 
44.3 

25.6 
24.3 
20.2 
25.1 

21.4 

34.8 
33.3 
31.5 
34.6 
33,0 

3.1 

59 
62 
61 
61 

67 

13 
14 
15 
13 
15 

13 

11 

6 

15 
4 

5 

5 

4 

4+ 

5 

927 
973 
1033 
936 
989 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 
2 
0 
3 

27 
31 
31 
29 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

1.32 

1.15 
1.96 
2.01 

-  2.27 

.68 
1.25 
.40 
.59 
.65 

9 
9 

16 
16 
10 

15.7 
10.4 

2 

9 

7 

1 
9 

10+ 

4 

3 
5 

6 

1 
1 

0 

1 

2 

0 

1 

0 
0 
0 

WEST  LEBANON 
W I NDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

AH 

43.3 
47,7 
43.2 
41.6 

20.6 
25.2 
23.3 
22,4 

32.0 
36.5 
33.3 
32.0 

61 
62 

56 

60 

15 
13 
14 
14 

4 
10 
10 

8 

5 

4 

4+ 

4 

1017 
876 
974 

1015 

0 
0 

0 
0 

3 
0 
2 
2 

30 
27 
30 
31 

0 
0 

0 

0 

1.22 

1.79 

1.23 

.49 
.64 
.90 
.69 

9 
9 
9 
9 

7.0 

11.8 

2.5 

2.3 

3 

5 

6 

10+ 

1  + 
1+ 

4 
5 

2 

0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

33.4 

1.52 

5.8 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 
R 

44.4 
46,  7M 
47,3 
47.5 

32,8 
28. 4M 
30,5 
28,2 

38.6 
37. 6M 
38.9 
37.9 

1.5 

2.1 
2.6 

57 
65 
65 
62 

23 
13 
13 
14 

24 
14 
18 
12 

4+ 
5 
5 
5 

812 
845 
804 
834 

0 
0 
0 
0 

0 

1 
0 
0 

12 
24 
18 
22 

0 
0 
0 

0 

3.18 

3.29 
3.85 

-  .36 

-  .29 

-  .88 

1.13 

.95 

1.06 

1.34 

20 
20 
20 
20 

4.2 

10.5 
12.6 

2 

6 

6 

21 

21 

20 

7 

6 

7 

3 
3 

4 
2 

1 

0 

1 . 

1 

DIVISION 

38.3 

3.44 

9.1 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 
LEMINGTON 

AM 
AH 

42.2 

40.7 
38.1 
43,0 
39,2 

16.9 
14.6 
16,5 
18,0 
15,5 

29.6 
27.7 
28.3 
30.5 
27.4 

3.7 

.4 

2.1 

2.6 

57 
59 
55 
60 
55 

14 
15 

15 
15 
15 

-10 

-  1 

-  5 
-10 

-  9 

5 

5+ 
5 
11 
5 

1091 
1149 
1129 
1062 
1161 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
6 
7 
6 

29 
31 
30 

30 
30 

4 

4 
2 
3 

4 

.94 

1.77 

1.07 

1.36 

.71 

-  1.47 

-  1.14 

-  1,57 

-  1,48 

.28 

.84 
.59 
.80 

.33 

16 

10 

10 

9 

9 

8.0 

10.3 

7.5 

16.5 
5.8 

12 

17 

12 
2 

2+ 
10+ 

10+ 
3+ 

4 
3 
3 

4 
2 

0 
2 

1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UN IV 

AH 

40,1 
39.5 
28. 6M 
40.2 
41,7 

18.9 

20,3 
12, 7M 
14,6 
19,8 

29.5 
29,9 
20. 7M 
27.4 
30.8 

1.1 
4.4 

55 
56 

48 
55 
59 

15 
14 
14 
14 
14 

0 
4 

-  4 

-  6 

-  2 

5+ 
11 

4+ 
5 
11 

1093 
1081 
1367 
1159 
1052 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
23 
7 
4 

30 
31 
31 
31 
31 

2 

0 

3 
3 
1 

1.44 
1.13 
1.29 
1.43 
1.29 

-  1.16 

-  1.27 

.64 
.59 
.47 
.66 

9 
9 
9 
9 

12.8 
12.1 
22.8 
10.2 
17.5 

9 
10 
43 

8 

10+ 
10+ 
10 
10 

3 
3 
4 
3 

2 

1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

SAINT  JOHNSBURY 
WEST  BURKE 

AH 

42,5 
40.5 

19.7 
10,4 

31.1 
25.5 

2.5 

54 
59 

14+ 
15 

-  2 

-10 

5 
5+ 

1042 
1220 

0 

0 

2 

7 

30 
31 

1 
7 

1.14 
1.32 

-  1.43 

-  1.44 

.73 
.60 

9 
10 

3.7 

2 

9+ 

2 

4 

1 
1 

0 
0 

DIVISION 

28.2 

1.24 

11.6 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NW 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 

R 

45,1 

40.5 
42.3 

23,8 
22.2 

21.0 

34.5 
31.4 
31.7 

2.1 
1.0 

66 

57 
56 

14 
15 
14 

6 

5 
4 

5 

5+ 
11 

939 

1035 

995 

0 
0 
0 

2 
6 
3 

28 
29 
29 

0 
0 
0 

1.33 
.95 

1.29 

-  1.24 

-  .95 

.47 
.61 
.83 

16 
9 
9 

7.0 
8.6 
9.0 

2 
7 

2+ 
10 

4 
2 
2 

0 

1 
1 

0 
0 
0 

DORSET  1  S 
RUTLAND 

43.7 

23.5 

M 
33,6 

2.7 

63 

14 

8 

5 

966 

0 
0 

1 

27 

0 

.92 

-  1.71 

.66 

9 

8.5 

6 

10 

2 

1 

0 

ST  ALBANS  BAY 

41.8 

20.6 

31.2 

55 

15 

6 

5 

1038 

0 

4 

30 

0 

1.13 

.94 

9 

1 

1 

0 

DIVISION 

32. S 

1.12 

8.3 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

AH 

AM 
AM 
AM 

44,5 
43,6 
43.4 
37.5 
48,1 

22.5 
18.2 
22.7 
18.4 
22.8 

33,5 
30.9 
33.1 
28.0 
35.5 

1.7 
3.1 

64 
61 
66 
60 
70 

15 
14 
15 
15 
15 

7 

-  5 
8 

-  6 

7 

5 
5 
5 
5 
5 

971 
1050 

984 
1143 

908 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
3 
10 
0 

29 
31 
30 
31 
30 

0 

I 

0 

1 

0 

1.80 
1.71 
1.36 
1.79 
1.71 

-  1.24 

-  1.43 

-  2.92 

-  2.82 

-  1.74 

.90 
.81 
.47 
.74 
.54 

9 
9 
9 
9 
16 

4.4 
9.0 
7.5 
17.0 
5.0 

3 
12 

6 
20 

2 

10+ 

9+ 

10+ 

10+ 

2 

5 
4 
5 

5 
5 

1 
1 

0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

MILDER 
KOODSTOCK  3  ENE 

AM 

43.2 
42.3 

21,1 
19,4 

32,2 
30,9 

1.9 

61 
56 

15 

14 

3 

1 

5 
5 

1012 
1051 

0 
0 

4 
4 

29 

30 

0 
0 

1.28 
1.47 

-  1.15 

-  1.71 

.44 
.66 

9 
9 

3.5 

4.0 

2 

6 

2+ 

9+ 

4 
4 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

32.0 

1.59 

7.2 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 
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NEV  ENeiAND 


Table  3 

MARCH 

1997 

■3 

Day  of  month 

Station 

0 

s2 

1  1  2   3 

4    5  1  6 

7  1  8 

9 

10   1 

1  '^ 

13  1  14  {  15 

16 

17  1  18 

19 

20 

21 

22  1  23  {  24 

25   26  1  27 

28  1  29  1 

30 

31 

CONNECTICUT 

*NSONI« 

2.oe 

.36 

17 

T 

.61 

•  46 

•  21 

•»I 

••1 

BAKERSVIIJ.E 

i<7e 

•     .53 

40 

.02 

•  63 

•  16 

BALTIC 

2<«0 

.65 

•  12 

46 

T 

.41 

.62 

•  14 

BARKHAMSTEO 

1.77 

.31   .14   .03 

26 

.59 

.10 

•  30 

BEACON  FALLS 

RECORD  MISSING 

BRIDGEPORT  MS  AP        R 

l.«A 

.45   T 

.07 

16 

.01 

.25 

.23 

.07 

.20 

T    T 

T 

T 

BRISTOL  3  W 

2.12 

.47   .«• 

.02 

47 

.67 

.22 

.19 

BROOXLVN 

2>eo 

.54   .02 

.21 

65 

T 

•  40 

T 

•  77 

•  69 

•  11 

BULLS  BRIDGE  DAM 

1.61 

.16   .16 

36 

.17 

.01 

.46 

•  09 

•  14 

.01 

SURLINSTON              R 

2.23 

•     .36 

.04 

41 

.04 

•  76 

•  06 

•  19 

•  01 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

2.73 

.40   .13 

65 

.24 

T 

.60 

•  99 

•  96 

T 

T 

T 

COLCHESTER 

2.63 

.32   .16   T 

.16 

66 

.02 

.56 

.72 

•  06 

T 

T 

COLLINSVILLE  1  S 

RECORD  MISSING 

CREAM  HILL 

1.43 

.35        T 

.11 

29 

.03 

.16 

T 

•  19 

•  10 

OANBURY 

2.07 

.46   .12 

46 

.07 

.61 

.03 

•  U 

•  11 

.61 

T 

T 

DAWSON  LAKE 

2.00 

.19   .13 

42 

.10 

.69 

•  26 

•  IT 

.61 

•61 

•  64 

DERBY 

2.1A 

•  35 

>• 

.69 

T 

•  24 

•  10 

•61 

EAST  HAVEN 

2.13 

.36   .06 

26 

.20 

.01 

.51 

•  29 

•  10 

.66 

•  61 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

2. 16 

.65   .02 

.14 

26 

T 

.70 

•  06 

•  27 

.62 

T 

FALLS  VILLAGE 

1.29 

.15   .06   T 

26 

.12 

.41 

.02 

•  22 

•  61 

SROTON 

4.40 

1.24 

.03   .23 

46 

.03 

.01 

.67 

•  11 

1.90 

•  01 

T     .62 

•69 

T 

HARTFORD  8RAINAR0  FH>//« 

1.67 

.26   T 

.22 

33 

.24 

.26 

T 

.46 

•  06 

T 

T 

HARTFORD  We  AIRPORT     R 

2.21 

.45        .02 

T     .40 

28 

T 

.47 

.19 

T 

.99 

•  01 

T 

T 

T 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

2.ie 

.60   .05 

.12 

29 

•  74 

•  16 

.24 

.69 

T 

T 

KENT 

RECORD  MISSING 

LAKE  KONOHOC 

2.99 

.40   .16 

.40 

20 

.70 

.39 

•  92 

.61 

.!• 

LAUREL  RESERVOIR 

2.67 

.57   .13 

4« 

•  07 

.77 

•  61 

.24 

•  06 

.66 

••1  .(1 

•  IS 

MANCHESTER 

2.14 

.25   .16 

T 

40 

.30 

.50 

.19 

•  14 

T 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

2.14 

.27   .09 

40 

•  22 

.59 

•  29 

•  12 

.04 

MEAD  POND  RESERVOIR 

2.46 

.32   .13 

.01 

31 

•  03 

.01 

.72 

•  01 

•  17 

•  19 

.66 

.61 

•  >I 

•  »1 

MIDDLETOWN  WB 

2.47 

.43   .05 

T     .29 

66 

.01 

.22 

.40 

•  04 

•  49 

•  03 

T 

.61 

MIDDLETOWN  4  W 

2.36 

.43   .04 

■  13 

66 

.02 

T 

.72 

T 

.32 

.26 

T 

T 

T 

MILFORD 

2.41 

.64   ,14 

27 

•  06 

.69 

.26 

.30 

.67 

•  61 

MOHAWK  RANGER  STA 

1.71 

.12   .28   T 

T 

41 

.09 

.90 

.02 

.29 

T 

T 

T 

T 

MOUNT  CARMEL 

2.22 

.65   .02 

.17 

27 

T 

T 

.57 

•  05 

•  44 

•  09 

T 

T 

T 

NATCHAUG  RANGER  STA 

1.94 

.06   .12   T 

T 

15 

.56 

.50 

•  10 

•  10 

.11 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

2.57 

.47   .10   T 

.02 

41 

.34 

T 

.61 

•  12 

•  40 

T 

T 

NEW  HARTFORD 

1.70 

.30   .10 

30 

.01 

.69 

•  06 

•  26 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 

2. 46 

.66   T 

T     .13 

36 

T 

.01 

.19 

.39 

•  19 

•  90 

T     .67 

T    T 

•  64 

NORFOLK  2  5N 

2.04 

.26   .17   .03 

•  01   T 

.01 

60 

.18   T 

.01 

T     T 

.41 

T 

•  04 

•  30 

T    T 

.01   T 

•  61 

T 

NORTH  BRANFORD 

2.91 

.35   .10 

.10 

40 

.26 

.79 

.29 

•  46 

•  16 

•  01 

.61 

•  61 

NORTH  GUILFORO 

2. 96 

•  26  ,n 

.03 

43 

.26 

.30 

.61 

.26 

•  46 

.61 

.01 

•  01 

NORWALK  GAS  PLANT 

2.16 

•  43 

4« 

.70 

.29 

.11 

T 

•  16 

T 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

- 

•52   .07 

62 

.06 

.72 

- 

- 

•  69 

PACHAUG  FOREST 

3.09 

.54   .20 

57 

•  05 

•  56 

.62 

•  40 

•  94 

.69 

PEOPLES  RANGER  STA 

1.46 

.26   .11   .01 

T 

26 

.02 

T 

.57 

•  02 

•  21 

PROSPECT 

2.80 

.23   .23 

.02 

41 

.60 

.69 

•  10 

•  2* 

.61 

•  •1 

PUTNAM 

2.46 

.21   .10 

T 

55 

.10 

•  70 

•  29 

•  40 

T 

.19 

PUTNAM  LAKE 

- 

.54   .06   T 

61 

•  04 

- 

•  03 

•  22 

•  09 

.07 

•  07 

•  11 

ROCKY  RIVER  DAM 

1.46 

.21   .09 

24 

•  08 

•  67 

•  02 

•  14 

.01 

ROUND  POND 

1.96 

.55 

.15 

45 

•  50 

•  10 

.06 

•  05 

.09 

•  69 

SALISBURY 

1.57 

.13   .04   .02 

.22 

16 

•  04 

•  74 

.02 

•  12 

.06 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

2.11 

.61   .03 

.15 

32 

T 

•  6* 

.09 

•  16 

.04 

.61 

T 

SHEPAUG  DAM 

1.77 

.37   .07   .01 

.07 

21 

•  10 

•  67 

.02 

.03 

.20 

.61 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

2.25 

.33   .13 

.02 

32 

.14 

•  59 

.23 

.26 

.61 

STAFFORD  SPRINGS 

RECORD  MISSING 

STAMFORD  i    N 

2.46 

.60   .02 

T     .13 

37 

T 

T 

•  79 

.14 

.17 

.02 

.69   T 

T 

•  11 

T 

STEVENSON  DAM 

2.19 

.47   .19   T 

30 

.12 

•  56 

.14 

.31 

•  61 

•  61 

STORRS 

2.23 

.33   T     T 

T     .19 

59 

T 

.27 

•  26 

T 

.97 

T 

T 

T 

TORRINGTON 

1.72 

.47 

29 

•  6« 

.26 

TORRINGTON  2 

1.36 

.32   .07 

T 

31 

.66 

.06 

.14 

T 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

2.36 

.65 

.13 

21 

.02 

.63 

•»5 

.04 

•  61 

T 

T 

WATERBURY  CITY  HALL 

1.56 

•  40 

.10 

26 

• 

.50 

•  09 

.25 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

2.22 

•34   (10 

32 

.06 

.69 

.22 

.20 

•  01 

.66 

WESTBROOK 

3.08 

.54   .06 

.16 

63 

T 

.02 

•  96 

•  06 

•  76 

.06 

.10 

.06 

.61 

WEST  HARTFORD 

2.14 

.39   .13   T 

.01 

45 

.16 

•  9« 

•  19 

•  20 

T 

WEST  HARTLAND 

1.79 

•  50 

36 

•  56 

• 

•  39 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

2.09 

.40   .10 

.06 

41 

.04 

•  67 

.20 

•  IB 

.61 

WHITNEY  LAKE 

2.26 

•50   .08 

23 

.11 

.72 

.19 

•  39 

.61 

.01 

•  61 

WIGWAM  RESERVOIR 

1.51 

•40   ^06   T 

.10 

05 

.05 

.61 

.12 

•  12 

WILLIMANTIC 

2.06 

•26   .16 

25 

•  60 

.29 

.92 

WOLCOTT  RESERVOIR 

2.49 

•55   .12 

.03 

43 

.01 

•  6S 

' 

.26 

•  39 

.69 

WOODBURY  3  W 

1.56 

•03   .48 

22 

.12 

•  97 

.04 

•  12 

T 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

1.62 

.12   .02   T 

.46 

66 

T 

.03 

•  39 

T    T 

T 

BANGOR  DOW  FIELD 

1.53 

.32   .01   .01 

.14 

71 

T 

.20 

T 

•  12 

.02   T 

BAR  HARBOR 

3.49 

.33   .11 

1 

32 

.75 

.26 

•  31 

.10 

•  27 

BELFAST 

3.21 

.23   .15   .05 

1 

64 

.15 

T 

.26 

•  46 

.03 

T 

BRASSUA  DAM 

2.08 

.12 

T 

60 

.75   T 

.16   T 

•  21 

.04   T 

BRIOGTON  1  NNW 

1.43 

.07 

96 

T 

•  22 

•  1« 

BRUNSWICK 

2.65 

.22   .01   .24 

.63 

93 

T 

.04 

•  94 

.04 

T 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

1.46 

.21   .10   .01 

.01 

T 

63 

.03 

.10 

.16   .02 

•  15 

T     T 

•  02 

T 

T 

CORINNA 

2.03 

.20   .05   .05 

1 

25 

.07 

•  09 

.11 

•  21 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

.96 

.06   .03 

T 

4« 

.14   T 

.04   T 

•  21 

T 

EASTPORT 

2.03 

.24   .17   .06 

66 

.04 

.46   T 

•  01 

.11   T 

T 

•  22 

•  02 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

- 

- 

1 

43 

.10 

•  25 

.11 

•  20 

EAST  WINTHROP 

1.75 

•11   .04 

1 

30 

T 

.02 

•  26 

.01 

•  01 

ELLSWORTH 

2.56 

.34   .01 

50 

.84 

.34 

.39   .02 

.20 

FARMINGTON 

1.61 

.03 

1 

52 

•  04 

•  19 

.01 

•  06 

FORT  FAIRFIELD 

1.65 

.26   .03 

•  09 

33 

.42 

.26 

.20 

GARDINER 

2.13 

.37   .02   .05 

T    1 

23 

.04 

.01 

•  04 

•  36 

.01 

T 

T 

eiLEAD 

1.44 

1 

18 

.26 

GREENVILLE 

1.96 

.07   .01 

1 

17 

.27 

.12 

•  04 

.28 

T 

HIRAM  2  S 

1.62 

.07   T 

.53 

60 

T 

•  24 

T 

T 

.09 

HOULTON  CAA  AP 

1.61 

.33   .11   .01 

T 

.11 

57 

.03 

•  10 

•  10   T 

.10 

T 

•  19 

HOULTON  1  NE 

1.50 

•10   .26   T 

60 

.20 

•  20 

•  09 

•  10 

T 

JACKMAN 

1.43 

.07 

46 

•  30 

.15 

•  41 

.01   .01 

JONESBORO 

2.30 

.42 

54 

•  33 

.42 

.23 

T 

.16 

T 

LEWISTON 

1.68 

•16   •Ol   T 

.30 

83 

T 

.04 

•  30 

T 

.62 

LONG  FALLS  DAM 

1.90 

.06 

1 

09 

.50   T 

.15 

.10 

MACHIAS 

2.52 

.04   .45   T 

.01 

43 

•42   •OS 

.37   T 

.22   .06 

•  16 

.91 

T 

MADISON 

2.02 

.13   .04   T 

1 

21 

.27 

•  06 

T 

.26 

T 

.09 

MIDDLE  DAM 

.91 

.02   .03   .06 

.01 

47 

.02 

.01 

.16 

.07   .02 

MILLINOCKET 

2.11 

.31 

T 

30 

1.07 

.30 

.04 

.09 

MILLINOCKET  CAA  AP 

2.62 

.19   .02   T 

.21  1 

63 

.16 

.26 

.15 

T 

MOOSEHEAD 

2.06 

.09 

76 

.76   .03 

.17   T 

.17 

.08   T 

T 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

1.79 

.27   .05 

.31 

67 

T 

.26 

.21 

T 

See  Refereoce  Kotes  Following  Stfttloo  lodes 
-  M  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Tobla  5— Continued 


3 

Day  oi  month 

Station 

1 

S 

1  I  2    3 

4    5  '  6 

7  I  8 

9 

10   11   12 

13  1  14   15 

16 

17  1  18 

19   20 

21 

22   23   24 

25  1  26   27 

28  1  29  1 

30 

31 

OWJHO 

I. IT 

.}4'  T    T 

.41 

.u 

T 

.09 

T 

.^2 

PORTLAW 

2.0A 

.26   T     T 

.59 

.68 

T 

.01 

T 

.48 

T     T 

.02 

T 

OMTLAMO  »B  AIRPORT   //R 

1.91 

.20   T     T 

.97 

.66 

T 

.01 

T 

.39 

T 

.09 

T 

PRENTISS 

RECORD  MISSING 

PRESOue  ISLE 

1<B2 

T     .60   .09 

T 

.67 

.18 

•31   •Ol 

.09 

•  09 

T 

T          T 

RIPO«£NUS  0AM 

1.<1 

.07 

•  41 

•  70 

•  24 

.13 

•  06 

ROCKLANO 

2.5» 

.42 

.01 

1^24 

.09 

.03 

•  09 

•  59 

•  01 

.03 

.12 

ROXBURY 

l.A* 

.04   T 

•  96 

•  01 

•  39 

•04 

RUHFORO  3  SX 

1.3* 

.03        T 

.44 

•  64 

.07 

.19 

T 

•  01 

RUMFORO  1  SSE 

l.AT 

.06   T 

.46 

•  87 

T 

.06 

T     T 

•  02 

SANFORO  2    NNV 

>  l.SS 

.16  D.IO  D.IO 

•  89 

.32 

T 

.05 

T 

SOUTH  A«OOVER 

l.<2 

.13 

l^Ol 

.04 

•  36 

•  08 

SOUA  PAN  DAM 

1.80 

.27 

.13 

•  67 

•  16 

.39 

•  IS 

THE  FOOKS 

1.91 

.03   T 

1^30 

•  31 

.13 

•  14 

UNITY 

1.69 

.22   .02 

l^Ol 

•  05   T 

•  05 

.04 

.23 

.03 

UPPER  DAM 

1.01 

.oa  .03  .01 

.09 

•  47 

•  03 

•  OS 

•  29 

.02 

•  01 

VEST  BUXTON  2  NNW 

1.42 

.11 

.52 

•  93 

T 

.24 

.02 

T 

WEST  ENFIELD 

1.97 

.16 

.62 

.69 

.30 

•  09 

.13 

KINSLOH 

1.S7 

.14        T 

1.20 

.25   T 

.07 

.12 

.00 

T 

KOOOLANO 

2.SA 

.90   .14 

.50 

.44 

.43 

.10 

T 

.19 

.24 

MASSACnUSETTS 

AOAMS 

•  9* 

.09   .06   .01 

T 

.35 

.OT   T 

.34 

.04 

.02 

AKHERST 

1.S9 

.24 

T     .10 

.37 

.33 

.09 

.26 

.16 

ASHBURNHAM 

2.29 

.13   .17   T 

.02 

•  67 

.57 

.37 

T 

T 

.29 

T 

.01 

.02 

ASHLAND 

3.*« 

.32   .20 

.04 

l^OS 

.23 

•  48 

.36 

.39 

.27 

•  12 

ATHOL  3  E 

2.«0 

.16   .20 

•  50 

.86 

•  40 

.34 

.04 

.08 

8EEOM000 

RECORD  MISSING 

BELaCRTOim 

2.«< 

.34   .17 

.01 

.45 

.29 

•  52 

.07 

•  46 

.29 

.10 

BIRCH  HILL  DAM 

2.39 

.29   .06 

.03 

1.27 

T 

T 

•  37 

.20 

•  12 

.09 

BLUE  HILL             // 

A. 90 

.79   ,01 

T     .86 

.91 

T 

•  32 

1.39 

•  07 

T     •OO 

.40 

BOSTON  KB  AIRPORT     //R 

3.39 

.90   T 

.01   .87 

.19 

T 

T 

•  59 

T     .91 

T 

.19 

.20 

BOTLSTON 

3.0a 

•     .58 

• 

1.25 

.02 

•  47 

• 

.92 

.24 

BDOCXTON 

*.3a 

.62   .01 

•  38 

1.89 

T 

T 

•  26 

1.13 

.10 

.01 

•  02 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

2.39 

.18   T     T 

•  08 

.79 

T 

•  94 

.28 

.22 

T 

.33 

CHATHAM  LTSTA 

2.90 

.40        .35 

•20   ^40 

.40 

•  19 

•  35 

• 

.90 

.09 

.10 

CHESTER 

RECORD  MISSING 

CHESTERF  lELO 

l.eo 

.19   .06 

.58 

.02 

.01 

•  62 

.32 

T     T 

CHESTNUT  HILL 

3.31 

.19   .1* 

.06 

.99 

.15 

•  49 

•  20 

.22 

.99 

•  16 

.20 

CLIPrrON 

2.60 

•41   .01 

.17 

.98 

T 

•  49 

.42 

.11 

•  09 

COHASSET 

- 

- 

.04 

1.77 

.05 

_ 

- 

_ 

COL08ROOK 

2.62 

.29   .18 

.01 

• 

1.14 

•  53 

T 

.46 

•  09 

EAST  PEPPERELL 

2.69 

.18   .22 

T 

.71 

.43 

•  37 

•  10 

.04 

.33 

•  02 

.29 

CAST  HAREHAM 

9.19 

.98   .11 

.10 

.59 

.oa 

.07 

•  26 

•  04 

.49 

1.78 

.12 

.02 

.96 

EDSARTOVN 

9.27 

.93   .72 

.16 

.58 

.05 

.07 

.69 

.01   .87 

.90 

.04 

.12 

.17 

FALL  RIVER 

3.73 

.74 

T     .46 

.41 

.06 

.34 

T    1.32 

.26 

.14 

FITCHBURG  2  S 

2.96 

.19   .14 

.11 

.63 

.59 

.41 

T 

.02 

•  37 

.08 

FRAHINBHAM 

2.92 

.27   .21 

.02 

.89 

.12 

T 

•  44 

•  29 

•  34 

.06 

.12 

FRANKLIN 

3.69 

.23  1.06 

.04 

.90 

.09 

•  31 

•  4B 

.49 

• 

.19 

BARONED 

2.60 

.19   .19   T 

.02 

.89 

.55 

•  46 

.24 

T 

•  IS 

•  01 

BROTOM 

2.42 

.20   .10 

.04 

.79 

.29 

T 

T 

•  39 

T 

.00 

.32 

•  06 

•  26 

HAilOVICK 

2.14 

.22   .11 

.02 

.99 

.31 

•  49 

.29 

•  10 

•  01 

HATCMVILLE 

9.09 

.84   .45 

.10 

.69 

.01 

.06 

•  34 

.68 

1.38 

T 

•  08 

.40 

HAVERHILL 

1.71 

.34   T 

T     .13 

.21 

T 

T 

•  38 

.31 

.08 

.01 

•  25 

T 

HEATH 

1.B4 

.18   .12   .02 

.02 

.98 

•  12   T 

.48 

T 

.21 

•  00 

HOLYOKE 

1.7t 

.20   .12 

.39 

.34 

•  47 

.02 

.28 

T 

T 

HOOSAC  TUNNEL 

1.29 

.09   .07   .01 

T 

.37 

.11   T 

T 

•  39 

•  16 

•BT 

2.33 

.11   .12 

.16 

.96 

.68 

•  41 

.06 

•  17 

•  04 

HYAIMIS  3  NE 

3.04 

.49   .09 

.02   • 

.39 

•  49 

.80 

•  81 

T 

•  09 

IFSVICH 

3.03 

.17   .37 

T 

1.23 

.01 

T 

•  19 

.11 

.05 

.90 

•  44 

JEFFERSON 

- 

.40   .21 

1.46 

•  sa 

.92 

— 

mieHTVILLE  DAM 

1.97 

.25   .10 

.50 

•  37 

T 

.29 

•  10 

LAKE  COCMITUATE 

3.00 

.16   .21 

.01 

.99 

.14 

T 

•  47 

.33 

.48 

•  09 

•  14 

LAURENCE 

2.49 

.23   T 

.02   .36 

.21 

.01 

.06 

•  92 

•  68 

T 

T 

.39 

ION ELL 

2.B4 

.40   .02 

.02   .17 

.79 

.08 

T 

.59 

.40 

•  10 

.19 

HANSFIELO 

3.40 

.36   .19   T 

.07 

.85 

.06 

.01 

.33 

T 

.38 

.75 

T 

.10 

.30 

HIDOLEBOOO 

3.53 

•     .89 

• 

.60 

.04 

.25 

1.37 

.30 

.08 

MIDOLETON 

2.91 

.20   .18 

.79 

.07 

•  62 

.09 

.20 

•  49 

•  09 

•  10 

MILFORO 

2.77 

.20   .22 

.03 

.68 

.32 

T 

•  44 

.38 

•  12 

• 

•  18 

MILLBURY 

2.73 

.24   .21 

.02 

.94 

.41 

T 

•  59 

•  23 

•  40 

T 

•  09 

MOHTASUE  CITY 

1.70 

.11   .17 

T 

.30 

.02 

T 

•  57 

•  18 

•  26 

T 

MOUNT  HACHUSET 

RECORD  MISSING 

NANTUCKET  >B  AIRPORT    R 

6. OB 

1.71   T     .01 

T     .30 

.13 

T 

.13 

•  33 

T 

•28  2.18 

•  17 

•  03 

T     .20 

•  41 

NE*  BEDFORD 

2.34 

.40 

.16 

.30 

.02 

.03 

•  37 

T     .79 

.10 

T 

•  17 

WEVBURYPORT 

2.09 

.04   .16 

.01 

.97 

.01 

T 

T 

.56 

.02 

T 

.21 

T 

.21 

HEW  SALEM 

1.72 

•     .30 

.02 

.49 

.16 

.40 

.02 

.21 

•  10 

.02 

NCPTMSRIDSE 

2.7a 

.12   .20 

.03 

•  73 

.12 

T 

.71 

.37 

•  06 

.24 

PELMAM 

1.98 

.11   .11 

.01 

•  38 

•  19 

•  39 

T 

.27 

•  40 

.10 

PELMAM  2 

2.99 

.20   .26 

T 

•  36 

•  40 

•  42 

.09 

•  30 

•  60 

.02 

PEMBROKE 

4.10 

.92   .42 

.04 

.98 

.04 

•  18 

T 

.97 

1.01 

T    T 

•  01 

.93 

PERU 

1.82 

.16   .12   .09 

.03 

.41 

•  10 

•  46 

.02 

.30 

•  08 

PETERSHAM  AN           R 

2.18 

•     .30 

.71 

.40 

•  30 

.29 

•  16 

.02 

PITTSFIELO  «B  AIRPORT   R 

1.10 

.17   .01   T 

T 

T     .11 

.12 

T 

T          .27 

T 

T 

T     .16 

.03 

T     .01 

•  02 

PLAIHFIELD 

1.67 

.20        .06 

.01 

.38 

.12 

•  52 

.34 

•  04 

PLYMOUTH 

9.76 

.76   T 

.63 

.72 

T 

T 

.01 

•  22 

1.10 

.22 

•  10 

PRINCETON 

2.83 

.19   .06 

• 

1.48 

.59 

» 

•  47 

.08 

PROVINCETOWN  3  N 

3.49 

1.00 

1.92 

.98 

•  29 

•  18 

QUASeiN  INTAKE 

2.71 

.32   .16 

.11 

.62 

.24 

•  49 

•  09 

•  IT 

•  26 

.11 

ROCHESTER 

1.97 

.42   .18 

.66 

.79 

.06 

.04 

•  38 

.04 

•  12 

•  76 

.06 

•  64 

.20 

ROCKPORT  1  ESE 

3.72 

.92   T 

.94 

.74 

T 

T 

.97 

.74 

T 

•  21 

SALEM  AIR  STATION 

1.96 

.29   T 

T     .06 

.46 

T 

•  3T 

.90 

T 

•  M 

SANDW ICM 

9.94 

1.24 

T    1.06 

.27 

.07 

.20 

.04  2.26 

•  01 

•04   •Ol 

•  »4 

SESRE6AN5ET 

3.96 

•     .76 

.09 

.90 

.08 

.22 

, 

1^12 

•  18 

.08 

SHELBURNE  FALLS 

1.64 

.09   .10   T 

T 

•  49 

.10 

T 

•  91 

.21 

•  18 

S0UTH8R1D6E  3  E 

2.93 

.20   .17   T 

.02 

•  69 

.33 

T 

•  90 

T 

.20 

.54 

T 

•  02 

.10 

SOUTH  E6REN0NT 

1.07 

.21   T     .07 

.01 

.19 

.08 

.01 

.40 

.01 

.13 

SPOT  POND 

4.11 

.31   .27 

.01 

1.93 

.07 

•«T 

.31 

.55 

•  31 

T 

SPRINGFIELD  ARMORY 

1.91 

.39 

.29 

.39 

•  S« 

•  16 

.21 

T 

.01 

STERLING 

3.13 

.29   .06 

1.81 

.01 

•  51 

■  40 

•  07 

ST0CK8RID6E 

1.93 

.26   T     .09 

.10 

•  34 

T 

T 

T 

•  91 

T     ^29 

T 

T 

SMAMPSCOTT 

RECORD  MISSING 

TAUNTON 

2.71 

.36   T 

•  43 

•  46 

.03 

•  26 

•  94 

.09 

T     •Bt 

•  IB 

TULLY  DAM 

2.46 

.14   .10 

.03 

•  79 

.64 

•  4T 

T 

.29 

•  B2 

T 

TURNERS  FALLS 

1.77 

.29 

.11 

.39 

•  SB 

•  21 

•  IB 

•ALPOLE 

2.94 

.94   .02 

T     .37 

•  16 

T 

T 

•  11 

uoa 

.04 

•82 

•  4B 

<ALP01E  1  S 

3.52 

.48 

T     .69 

•  43 

.00 

.03 

•  40 

.91 

.03 

•  08 

•  41 

HARE 

2.69 

.21   .29 

.01 

•  49 

.31 

>M 

.45 

•  M 

«ARE   2 

2.67 

.21   .24 

T 

.15 

.69 

•  95 

.08 

.40 

•  04 

•  IS 

■  ASMINGTON  2 

1.33 

.08   .10   T 

T 

.30 

.11   T 

,*i 

.29 

T 

T 

KEBSTER 

3.04 

.28   .17 

.01 

.70 

.07 

T 

•  69 

.29 

.72 

•  86 

•  11 

»EST  CUMMINGTON 

1.41 

.21   T     T 

.10 

.28 

T 

•  51 

T 

T     .29 

.01 

T 

•  01 
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Table  3-Continued 

MARCH 

1957 

Station 

■3 

Day  of  month 

1  1 

2  1 

3 

4  {  5  I  6 

7    1 

8  I 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14 

1  '^ 

16 

17 

18 

19  1  20 

21 

22  23   24 

25  1  26  1  27 

28j  29  1  30 

31 

WESTFIELD 
MEST  LTNN 
MEST  MEDWAY 
HESTON 
WEST  OTIS 

liBl 

2.5* 

1>*S 

.20 

1.10 
.33 

.20 

.07 

T 
.09 

.04 

-    -    - 

T 
T 

T 

.44 
.13 

~;89 

.73 
.72 

• 

.14 

.02 
.32 

- 

T 

- 

- 

.48 
.40 

:n 

" 

■ 

•o; 

•  93 

•  90 

T 

T 

.04 

.21 

■ 

T 

•  02 
•08   •SI 

•  78 

•  14 

WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 
WINCHENDON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

2.T3 
3.3B 

l.»2 
2>51 

.4< 
.23 

.18 
.38 

T 
.32 

T 
.01 

- 

-   -   - 

T 

T 

T 

•2a 

.02 

.21 
.22 

.41 

• 

.49 

.B3 

1.32 

- 

T 
T 

T 

.39 

.02 

•  20 
■  90 

.49 

•  90 

- 

- 

T     .83 

T 

T     .20 
.38 

.14 
.92 

.01 
•  09 

-   -   - 

T 
T 

.08 

.01   .09 
•  12 

.47 

NEW  HAMPSHIRE 

BATH  2  SW 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM          R 

1>9« 
1.92 
•  94 

l.»S 

.09 

T 
.20 

.17 
.13 

.05 
.15 

.10 
.07 
.04 

T 
•  01 

.01 

T 
.98 

.13 
.93 
.24 
.39 

.27 

.89 

.18 
.18 

.08 

T 
T 

.03 

T 

T 
T 

•  31 

•  48 

.40 
1.08 

•  39 

•  02 

T 
T 

T 
T 
•  04 

T 

.09 

T 

T 

BOW  SARVINS  FALLS 

BRADFORD 

BUCKS  CORNER 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

1>M 
1.6« 

1>91 

.07 
.07 

T 

.17 
.14 
.20 
.08 
.14 

T 

.07 
.06 
•  16 

•  09 

T 
T 

T 

.37 
.88 

.43 
.22 
.88 

.20 
.44 
.41 
.92 
.13 

T 
T 

.08 

.04 

T 

.03 

.03 

.94 

•  >8 

•  47 

•  49 

.27 

T 

T 
•  09 

T 
.08 

•  06 

.08 

•  07 

•  01 

T         T 

.03 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

OIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

liSO 
1>22 
l.OA 
2.2B 

T 

.02 

.18 

» 

.10 

•  19 

T 

•  28 

T 
•  21 

T 

T 

.18 

.13 
.52 
.31 
•  39 

• 

.24 
.49 

•  32 

1>19 

T 

T 
.01 

.18 

T     T 

.10 

•  33 

.29 

.40 

•  82 

T 
■  18 

T 

.01 

T 
•  03 

.17 

T 
T 

T 

•  05 

•  06 

T 
T 

DURHAM 

EAST  DEERINe 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FA6YAN 

l.«9 
1.7B 
1.01 
1.07 
1.07 

.24 

.20 

T 
.09 

T 

T 

•  02 

•  21 

•  08 

•  09 

T 

•  02 
.07 

T         T 

T 

.08 
.23 

.99 

.61 

::: 

• 

T 

•  17 

•  09 

•  60 

•  01 

•  02 

•  05 

T 

T 

•  37 

•  98 

•  39 

•  10 

•  30 

■  10 
.09 

T 

T 
.06 

.09 

.09 

T 

T 

T 
T         T 

T     ^21 
•  03 

T 

T 

T 

FIRST  CONN  LAKE 
FIT2WILLIAH  i    SW 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILMANTON 

2.18 

1.03 
l.OS 
.98 

.13 
.18 
.10 
.22 

•  08 
.13 

•  08 

•  09 

.07  T 

.01 

.18 

•  9« 

•  46 

•  29 

.42 

•  20 

•  49 

•  18 

.08 

.06   T 
.01 

•  14 

•  82 

•  39 

•  40 

•  14 

.08 

.07 

.02 
.04 

T 

.24 

T     .01 

•  01 

T 
T 

.01 

SRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

JEFFERSON 

KEENE 

1.3a 

1.99 

1.47 
1.17 

2.a4 

.10 
.13 

.12 

.13 

•  02 
.22 

.06 
.24 
.21 

T 
•  19 

T 

.09 

T 

.13 

.80 
•  74 
.78 

T 

•  08 
T 

.29 
1.39 

T 

•  04 
.04 

.03   T 

T 

T 

•  37 

•  42 

•  14 

•  33 

•  48 

.04 

T 

7 
•  07 

T 

.28 
.21 

T 

T 

•  04 

•  04 

.08 

T 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

1.19 
1.01 
.63 
1.29 
1.20 

.02 

.02 
.28 

.12 
•  13 
.13 

T 
T 

T 

.02 

T 

T 

T 
T 
.12 

.07 

.30 
•  21 

.02 
.78 
.20 

.28 
.32 
.03 

T 
.40 

T 

.02 

.01 

T 

.12 

•  34 

•  33 

•  39 

•  03 

•  48 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T         ^02 
•  02 

T 
T 

MAC  DOWELL  DAM 
MANCHESTER 
MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MERIOEN 

2.59 

1.27 

1.46 
1.93 

.10 
.21 
.20 
.28 

T 

.14 

.10 
.02 
.30 

.10 

T 

.01 

.04 
.17 

.10 

.72 
.43 

.10 
.38 
■  84 

.78 
1.20 
.49 

.10 

.01 

■  01 

T 

.06 

•  98 
■  33 

•  27 

•  40 

T 
.06 

.20 

.12 

T 
T 

•  05 

•  05 
T 

•  18 

T 

MILAN  7  N 

HILFORD 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

NASHUA  3  N 

NEW  LONDON 

.91 
2.01 
1.S8 

2.10 
1.53 

.18 
.13 
.15 

• 

.12 
.12 
.18 
.30 
.09 

.03 
.08 
.07 

.01 
1.27 
.02 

.40 
.81 

1.27 
.81 

1.08 

.23 

T 
.27 

T 
T 

T 
T 

.30 
.11 

•  08 

•  34 

•  10 

•  31 
.28 

.17 

.04 

T 
T 
.01 

.22 
.25 

T 

•  23 

•  10 

T    ^04 

.07 

T 

.12 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH  STRATFORD 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

1.71 
1.27 
.77 

1.32 

T 
T 

.23 
.27 

.21 
.23 

.08 

T 

.01 

T 

.05 

T 

.02   T 

T 

T 

T 
.20 

.69 

.44 
T 

.68 
1.29 

.97 

.07 
.20 

T 

.01 

T 

■  03 

.28 

•  44 

•  33 

.26 

•  03 

T 

.08 

T 
■  40 

T 
.01 

.04 

.04 

.15 
T 

T 

PINKHAM  NOTCH 
PLVMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 

1.52 

1.15 

1.9a 

1.41 
2.22 

.09 

.32 

T 
.29 

.08 

T 
.14 

.04 
.07 

T 

T 

.13 
.39 

.40 

.26 

.72 
.33 
.39 

.74 
1^12 

.08 
.21 

.01 
.01 

■  01 

•  28 
.40 
.59 
.32 
.36 

.06 

T 

.05 

.08 
.15 

T 
.03 

T 

T 

.01 

T     .21 

.05 

SOUTH  WEARE  1  SE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TROY 

WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 

2.02 
2.01 
2.22 

1. 7a 

1.89 

.11 

.10 

.11 
.12 

.14 
.13 
.29 
.18 
.13 

T 
.02 

T 
T 

•  81 

•  55 

1.19 
.98 

.84 

.24 

.65 

.19 

.48 

.01 

T 
T 

.52 
■  38 
.49 

.19 
.49 

.13 
.2C 
!o5 

.06 
.02 

•  09 
T 

•  02 

WEST  LEBANON 
WEST  RUHNEY 
WHITEFIELD 
WILMOT 
WINDHAM 

1.22 

1.44 
1.13 
1.50 
1.79 

.01 

T 
.20 

.14 
.09 
.10 
.18 
•  09 

T 
•  10 

T 

T     T 

T 

T 
.08 

.49 
.49 
.02 
.31 
.64 

.23 
.39 

.43 

.70 

T 

.03 

.01 

T 
T 

■  02 
.03 

.03 

T 

.31 
.49 

•  44 

•  31 

•  33 

T 

.01 

T 

.01 

T 

.19 

T 

T 
.09 

T 

T     .25 

T 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 

1.23 
2.04 

.11 
.03 

•  02 

•  01 

•  08 

T 

•  01 

•  14 

T 

T 

.08 
.61 

.90 
.69 

.81 

■  02 
.25 

T 
T 

.02 

.01 

T 

T 

•  48 

•  32 

T 
T 

T 
.03 

T 

T 
T 

.01 

T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

WOONSOCKET 

3.18 

3. as 

3.29 
2.95 

.58 

.74 
.53 

.18 

T 

.50 

T 

T 

.25 

•  04 

T 
T 

T 

.29 

•  45 
.28 
.82 

.03 

.14 
.94 

.48 
.90 

.90 

.08 

.01 

T 

.02 

.02 

.02 

.03 
.02 

•  58 

•  47 

•  33 

•  34 

.30  1.13 

.99 

T    1.34 

.01  1.06 

.12 

T 

T 

.11 

T 

.64 

T 
T 

T     T     .19 

•29   ^22 

•02   .09   .27 

T     .07   .19 

.11 

.24 

VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BETHEL 
BLOOMFIELD 

1.43 

i.eo 

1.33 

i.ai 

.94 

.04 

T 

.11 
.14 
.28 

.18 

.06 
.02 

•  01 

.29 

.02 

.90 
.90 
.21 

.17 

.68 
.38 

.07 
1.14 
.17 

.02 

T 
T 

.04 

.03 

T 

•  26 

•  47 

■  28 

.03 

.02 

.22 

.05 

T 

.10 
.29 

T 

T 

.03 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

.99 
.9) 

1.71 
1.77 
1.41 

.07 
.12 

•  01 
.10 
.08 

•  08 
.09 

T 

.08 

T 

.01 

.07 

T 
.02 

T 
T 

.13 

.17 

.81 
.09 
.81 
.58 

.78 

T 

.28 

.01 

.84 

.18 

.08 
.11 

.08 
■  01 

T 

T 

■  04 

T 

.04 

■  22 

■  46 

■  24 

■  18 

T 

•  03 

T 

•  05 

.01 
•  08 

T 
T 
T 

T 

.02 

.03 

T 

T     T 

T 

CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 

1.29 

1.73 

1.07 
1.3« 

.13 

T 

.06 
.08 
.10 
.08 
.04 

.10 

•  09 

T 

T 
T 

.03 

.81 

•  02 

•  89 

•  10 
.80 

1.14 

.99 

.18 

.01 

.12 

.03 
.02 

T 

■  17 

■  23 

■  19 
•  01 

•  05 

T 
T 

.08 

.03 
.21 

ESSEX  JUNCTION 
elLHAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMINGTON 
MANCHESTER  CENTER 

1.23 

1.97 
1.48 
.71 
1.87 

T 

.08 
.08 
.12 

.09 
.02 

.01 
.03 
T 
.09 

•  09 

T 
T 
T 
T 

.99 

.22 
.89 
.33 

.87 

.49 
.39 

.10 
.09 
.19 

T 
.22 

T 
.03 

.04 

T 
T 

.06 

.02 
1^22 

•  12 

•  11 

•  49 

T 
•  03 

T 

•  03 

•  09 

T 

.19 

T 

T 

T 
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Table  3— Continued 


S 

Day  oi  month 

Station 

^ 

2    1    3 

4        5        6 

7    1    8 

9 

10  1   11  1 

12 

13  1   14  1    15 

16 

17 

18 

19      20  I   21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

musiguiAi 

-m — — • — 

.29 

« 

1.07 

T 

.09 

~i77 

T 

HAVS   MILL 

2.10 

.1« 

.24      T 

T 

•  04 

•  M 

.14 

•  91 

•  24 

•07 

HC    IHDOE    FALLS 

1.11 

•10      •OA 

.01 

.11 

.70 

.01 

.19 

•  01 

alOOLESEI 

l.M 

•OB      .07 

.01 

.44 

.92      T 

T 

.10 

•  02 

T 

WMTPeLlE"   CA*    AIHPOKT 

l.ll 

.14 

•  OB      T 

T 

T            ^20 

.90 

.01 

T 

T                        .03 

T 

.01 

T 

T 

MOONT    MAKSFIELO 

i.n 

.00      .0> 

.03 

•  02 

.47 

.92 

.09 

.10 

.09 

•  10 

■  01 

NtirPWT 

i.*> 

.12 

.0*      .09 

•  01 

•  24 

.M 

.09 

.04 

•01                   ^09 

.07 

.OB 

•  41 

T 

• 

NMTnFlELO   RARKIOt   UttIV 

i.n 

T 

•  12 

• 

1.17 

T 

T 

T 

»E«U 

1.2B 

.40 

.34 

.92 

►LrMOOTH    UNIM 

1.7* 

.11      ^12 

.09 

.09 

.19 

.01 

.03 

•  91 

•  09 

I.IB 

•  U 

.99 

.24 

.IS 

•  01 

•EAOINS   HILL 

1.07 

.10 

■  OB 

.94 

.04 

•  24 

T 

•EADSeOOO    1    SSE 

l.M 

.10 

.09      .00 

T 

T 

.47 

.11      T 

.39 

•  21 

••1 

•eCHESTEl) 

1.41 

•  M      .00 

T 

1.09 

T           .11 

.29 

T 

•UTLAIC 

.02 

.09 

•  00 

T 

•  M 

•  02 

.03 

•  10 

ST    ALBAMS   BAY 

1.1> 

•  01 

.00 

.04 

•  01 

•  OS 

SAINT    JOWlSeuKT 

1.1* 

.01 

•  00      T 

•  79 

•  09 

•  02 

•  20 

.04 

T 

SALISBUHY 

1.57 

.14 

1^10 

•  04 

•  24 

•  01 

•02 

SEABSaURS   MOIMTAIN 

l.X 

.00 

•OB      .10 

•  01 

•  01 

•  41 

•  20 

«42 

.14 

T 

SEA«5BU««    STATIO* 

l.*2 

.00 

•10      .21 

.02 

•  01 

.92 

•  14      T 

•  19 

.17 

T 

•  0> 

SOMERSET 

1.7* 

.01 

•OB      ,11 

.01 

T 

.74 

.14      •OI 

.4B 

.14 

T 

SOUTH  LO*C>ONO€RRY 

1.70 

•  02 

•11       •OA 

T 

T 

1.09 

T 

T           •OI 

■  19 

.12 

T 

SOUTH  NEWWWT 

1.2S 

•19      •OT 

.29 

.49 

.30 

T 

TOUNSHENO 

RECORD 

HISSING 

UNION  VltUME  OW 

1.01 

.17      T 

T 

.49 

■  44      T 

.04 

.47 

T 

T 

VERNON 

1.71 

.OB 

.M 

.99 

.22 

.02 

•  94 

•  19 

•  OS 

HAITSFIELO    1    S 

l.» 

.00      .OB 

.04 

.19 

.29 

•ARosaom 

l.SO 

.10 

.19      T 

T 

♦ 

.77 

•  19 

T 

•  19 

T 

MATES BURY 

l.M 

.1* 

• 

1.42 

T 

■  07 

•EST    BURKE 

1.J2 

.12      .OB 

•  OB 

.M 

.40      .04 

•  04 

.12 

•  OB 

•EST   HARTFORO 

l.M 

.20 

.47 

•  2« 

■  47 

•  03 

■EST   TOrSHAM 

2.01 

.94 

•  21 

.74 

•  90 

T 

MHtTE   RIVER    JUNCTION    IN 

i.sa 

T 

.14      T 

.99 

•  t9 

•  02 

■  11 

T 

.01 

■HITHMHAN    3    > 

1.09 

.10 

•IS      •OB 

T 

T 

.44 

•  11 

■  13 

.22 

•09 

•ILOER 

1.26 

T 

.19      T 

.44 

•  30     T 

T 

.02 

■  34 

•  01 

T 

KOOOSTOClt    3    ENE 

1.4T 

.22 

T 

.M 

•  27 

i02 

T 

.30 

T 

T 

• 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

hi 
III 

1 

3 

<-^  i 

Stition 

1 

fil 

• 
• 
> 

< 

g  1 

a    1 

9 
_1 

o  S 

<3J 

a 
m  w 

r4 

a 
n  m 

8 

3 

A 

8! 

§1 

3 

BLOCK   ISUUro  «B  AIRPORT,    R.    I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

1 

4 

2 

1 

0 

14 

- 

- 

BLUE  BILL,    MASS. 

MV 

27 

14.6 

41 

NE 

8+ 

73 

73 

55 

65 

3 

3 

2 

3 

1 

0 

12 

51 

6.0 

BOSTON  DB   AIRPORT,    MASS. 

mr 

20 

17.4 

52 

NW 

10 

67 

67 

54 

61 

5 

1 

3 

4 

0 

0 

13 

60 

6.1 

BRIDGEPORT   WB    AIRPORT,    CONM. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

70 

50 

62 

5 

3 

5 

0 

0 

0 

13 

- 

5.6 

BURLINGTOK   WB   AIRPORT,    VT. 

N 

19 

6.3 

36 

NW 

9 

69 

66 

43 

58 

6 

5 

1 

1 

0 

0 

13 

67 

6.4 

CARIBOC    KB    AIRPORT,    HE. 

NW 

17 

12.2 

34++ 

WNW 

24 

79 

78 

65 

75 

5 

5 

5 

1 

0 

0 

16 

- 

5.7 

CONCORD   WB   AIRPORT,    ».    H. 

MW 

17 

8.5 

34 

H 

10 

75 

71 

46 

63 

5 

3 

5 

0 

0 

0 

13 

57 

6.0 

BA8TE0RD  WB  AIRPORT,    CONN. 

NW 

20 

11.4 

40 

NW 

10 

64 

67 

44 

52 

6 

2 

6 

0 

0 

0 

14 

61 

6.2 

MIDDLETOWN  WB,    CONN. 

- 

- 

8.6 

38tt 

NE 

8 

- 

- 

- 

- 

2 

5 

5 

1 

0 

0 

13 

- 

- 

Wt.    WASHINCTOM,    N.    H. 

NW 

33 

30.5 

94tt 

WNW 

24 

79 

84 

83 

82 

6 

3 

6 

0 

2 

0 

17 

45 

7.0 

NANTOCIET   WB   AIRPORT,    MASS. 

NKW 

18 

12.4 

40 

NE 

20 

81 

74 

62 

80 

5 

2 

8 

0 

1 

1 

17 

55 

5.9 

NEW  HAVEN   WB  AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

7.7 

26 

NW 

10 

- 

74 

56 

- 

6 

3 

5 

2 

0 

0 

16 

58 

6.0 

PITT3EIELD    WB    AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9 

4 

5 

0 

0 

0 

18 

- 

- 

PORTLAICD   WB  AIRPORT,    ME. 

WWW 

13 

10.1 

29 

SE 

9+ 

78 

73 

56 

67 

6 

2 

2 

2 

0 

0 

12 

57 

6.0 

PROTIDBNCE  IB  AIRPORT,    R.    I. 

NW 

19 

11.0 

33++ 

NW 

10 

74 

70 

49 

64 

5 

3 

2 

3 

1 

0 

14 

60 

5.5 

■ORCESTEB  WB  AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

13.1 

34++ 

WNW 

10 

- 

- 

- 

- 

5 

4 

5 

0 

0 

0 

14 

- 

s.e 

tt  Pea*  Oiist 

S«e   Befereoce  lfot«a  Follorlnc  StmtiOD    Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1957 


Station 

Day 

Of 

Month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  Ap 

MAX 
MIN 

37 
29 

42 
27 

40 
28 

38 

24 

41 
20 

39 

24 

42 

31 

40 
36 

41 
35 

43 

30 

49 
27 

47 
35 

61 

30 

62 

37 

43 
37 

S3 
39 

57 
31 

50 
30 

41 
36 

36 
33 

49 
33 

50 
33 

61 
38 

56 

35 

50 
31 

43 
36 

49 

40 

56 

40 

51 
40 

51 
37 

93 
30 

47  •5 
32(6 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

34 
26 

44 
22 

34 
21 

33 
18 

39 

12 

43 
16 

40 
25 

37 
33 

37 
32 

39 

30 

49 
21 

51 
36 

64 
26 

70 
32 

49 
34 

58 

37 

52 
27 

48 
22 

42 
32 

37 
32 

47 
30 

94 
29 

58 
25 

52 
25 

50 
23 

46 
33 

50 
36 

51 
35 

50 
34 

48 
34 

51 
29 

47.0 
27<8 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

3* 
22 

41 
21 

33 
20 

30 
13 

34 
11 

44 
20 

38 
30 

35 
32 

34 
31 

34 
25 

41 
16 

56 
32 

60 
32 

70 
40 

62 

33 

53 
36 

48 
28 

45 
25 

37 
28 

33 
28 

41 
29 

90 
26 

55 
32 

48 

30 

45 
22 

43 

31 

49 
35 

52 
32 

48 

31 

48 
29 

47 
22 

44.6 
27.2 

DANBURY 

MAX 
MIN 

3B 
26 

45 
19 

35 
23 

34 
18 

38 
16 

40 
IB 

41 
28 

39 
33 

38 
32 

40 
28 

47 
24 

59 
36 

67 
27 

73 
35 

56 
35 

56 
36 

52 

26 

49 
23 

44 
32 

38 
31 

48 
32 

52 
27 

98 
28 

54 
27 

50 

28 

45 
33 

50 
37 

54 
35 

91 
35 

49 
33 

51 
24 

48.1 
28.5 

FALLS  VILLAOE 

MAX 

MIN 

36 

25 

44 

19 

38 
23 

32 

12 

37 

11 

40 
13 

43 
24 

41 

34 

39 
33 

38 
30 

46 
20 

54 
32 

65 
23 

72 
25 

53 

29 

56 

35 

49 
22 

49 
24 

39 

30 

37 
32 

44 

31 

53 

24 

97 
23 

51 
23 

46 
26 

50 
34 

48 
35 

52 
33 

50 
27 

47 
27 

90 
16 

47.0 
25.6 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 
MIN 

34 
25 

47 
22 

38 
21 

35 
20 

43 

18 

45 
18 

45 
27 

37 
34 

40 
35 

39 
27 

52 
23 

51 
26 

66 
24 

71 
29 

53 

36 

99 
36 

52 
28 

48 
26 

41 
33 

33 

30 

48 

31 

56 
28 

98 
23 

52 

26 

52 

27 

46 

34 

51 

37 

54 
37 

50 
31 

50 
34 

54 
24 

48.4 
28.1 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

35 
25 

4S 
22 

36 

19 

34 
17 

41 
16 

44 
19 

44 
29 

38 
34 

41 
35 

37 
28 

49 
20 

51 
32 

67 
26 

69 
31 

53 

33 

58 
35 

51 
27 

49 
24 

41 
34 

36 

31 

50 
33 

97 
30 

99 
27 

53 
27 

51 
26 

49 
36 

90 
37 

94 
37 

51 
32 

50 
32 

53 

27 

48.3 
28.4 

KENT 

MAX 
MIN 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 

MIN 

36 
26 

45 
19 

43 
18 

34 
14 

40 
9 

47 
10 

45 
22 

41 
34 

39 
33 

39 
31 

49 
20 

91 

31 

67 
20 

71 
27 

61 
36 

98 
38 

92 
22 

48 
20 

46 

31 

41 

31 

50 

31 

96 
24 

60 
23 

97 
22 

52 

23 

90 
35 

92 

32 

58 
32 

51 

33 

48 
33 

92 
19 

49.6 
25.6 

MIODLETOWN  WB 

MAX 
MIN 

33 
26 

44 
17 

36 
24 

33 

20 

40 
16 

44 
20 

42 

28 

39 
35 

40 
33 

38 
27 

49 
25 

52 

30 

64 
27 

69 

30 

47 
36 

57 
33 

52 

28 

48 
24 

39 
33 

34 

31 

48 
31 

94 
29 

98 
28 

53 

27 

50 
26 

47 
35 

50 
38 

53 
36 

51 
34 

50 
34 

53 
24 

47.3 
28.9 

MtDOLETOWN  1,   W 

MAX 
MIN 

32 
25 

43 
24 

44 
28 

36 
21 

33 
18 

40 

21 

44 
28 

42 
34 

37 
34 

40 
32 

41 

24 

91 
38 

60 
32 

64 
36 

67 
36 

50 
39 

56 
28 

51 
26 

48 
35 

39 

31 

49 
31 

48 
32 

96 
30 

58 
30 

52 
29 

50 
35 

48 
36 

50 
38 

52 
34 

50 
32 

49 
29 

47.7 
30.5 

MOUNT  CARHEL 

MAX 

MIN 

33 
26 

45 
20 

37 
25 

35 

20 

41 
16 

4« 

21 

43 
27 

41 

34 

41 
32 

41 
29 

52 

23 

94 
36 

67 
26 

68 
34 

60 
36 

58 
38 

54 
25 

52 

22 

46 

34 

39 

31 

50 
31 

99 

31 

60 
31 

55 

29 

93 
28 

48 
34 

50 
31 

53 
36 

92 

34 

92 

30 

53 

28 

49.5 
29.0 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
27 

41 
26 

39 
27 

3« 

23 

43 
21 

40 
21 

44 
31 

40 
35 

41 
35 

42 
29 

52 
26 

51 

30 

54 
25 

63 
31 

41 
37 

51 
34 

55 

30 

46 
29 

39 
33 

34 
32 

50 
33 

90 
31 

60 
36 

56 

30 

48 
30 

46 

34 

44 
34 

51 
39 

90 
35 

52 
35 

93 
30 

46.7 
30.6 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

2« 

11 

33 
17 

39 
17 

27 
11 

26 

7 

30 
9 

40 
17 

38 
29 

33 

30 

33 

25 

30 
15 

37 
26 

46 
30 

97 
30 

64 
32 

41 
33 

49 
26 

42 
26 

40 
28 

34 
28 

41 
28 

38 
28 

47 
25 

50 
24 

45 
22 

43 
23 

45 
32 

49 

31 

48 
27 

44 
26 

45 
21 

40.5 
23.7 

MORWALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

33 

18 

38 
25 

44 
27 

39 
21 

40 
19 

42 
22 

44 
24 

43 
34 

40 

34 

42 

34 

43 
26 

92 

32 

95 
29 

66 
33 

68 
36 

44 
36 

59 
29 

57 
27 

50 
35 

40 
32 

39 
33 

48 
28 

99 
35 

63 

30 

58 

30 

51 
34 

45 
36 

47 
38 

93 

40 

53 
35 

92 
27 

48.6 
30.3 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

33 
24 

29 
28 

34 
26 

37 
21 

30 
18 

36 

19 

35 

27 

44 
32 

42 
35 

38 
32 

41 
22 

92 

37 

53 
31 

43 
30 

44 
38 

50 
30 

55 
29 

51 
37 

42 
32 

47 
30 

96 

31 

97 
28 

53 

24 

54 
26 

54 
35 

49 
38 

53 

37 

92 

37 

59 

36 

48 
26 

45.6 
29.9 

PDTNAM 

MAX 
MIN 

34 
24 

46 
15 

35 
16 

33 

13 

39 
9 

48 
10 

40 
22 

37 
28 

41 
33 

39 
21 

48 
20 

50 
31 

64 
20 

67 
28 

94 
35 

57 
37 

51 
21 

50 
18 

44 
30 

35 

30 

51 
28 

53 
23 

99 
23 

53 

28 

90 
28 

47 
36 

49 
35 

52 

31 

91 

32 

46 
33 

91 
19 

47.5 
25.1 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

34 
22 

41 
20 

34 
18 

30 
9 

34 
10 

43 
16 

39 
26 

39 
33 

38 
29 

45 

27 

43 
15 

47 
34 

60 
32 

67 
32 

67 
33 

53 
36 

51 
25 

44 
24 

37 
29 

34 
28 

42 
29 

50 
26 

55 

28 

47 
36 

44 
22 

45 
30 

46 

35 

50 
33 

46 
31 

46 
29 

47 
22 

45.1 
26.4 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

36 
25 

39 

17 

41 
22 

33 

14 

32 

13 

38 

17 

42 
26 

40 
32 

37 
32 

36 
26 

38 
20 

49 
32 

55 

26 

99 
29 

64 
33 

48 
37 

51 
25 

47 
21 

45 
31 

36 

29 

41 
30 

48 
26 

51 
26 

53 

25 

48 
24 

47 
32 

47 
29 

50 
32 

49 
29 

47 
28 

46 
20 

44.9 
26.1 

STAMFORD  S  N 

MAX 
MIN 

38 
22 

44 
18 

43 
25 

39 
18 

41 
14 

44 
16 

42 

27 

39 
35 

39 
32 

42 
29 

50 
20 

57 

34 

67 
29 

68 
29 

63 
35 

57 
35 

56 
24 

52 
22 

47 
32 

38 
32 

48 
31 

93 

31 

61 
26 

60 
25 

62 

27 

99 

32 

44 
36 

57 
34 

91 
37 

52 
32 

54 
22 

50.4 
27.6 

STORRS 

MAX 

MIN 

33 
23 

41 
25 

32 
20 

31 
17 

36 
15 

43 
IB 

38 
26 

33 
30 

33 
30 

34 
24 

43 
20 

48 
34 

61 
32 

67 
37 

48 
34 

53 
35 

47 
31 

45 
27 

38 

31 

31 
29 

45 
29 

91 
31 

54 
35 

49 
31 

48 
25 

44 
30 

47 
35 

51 
32 

48 
32 

44 
28 

49 
25 

44.0 
28.1 

WATERBURY  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

38 
28 

44 
28 

34 

27 

34 
24 

38 
20 

48 
24 

45 
36 

38 
38 

43 
37 

38 
28 

48 
28 

60 
42 

66 
36 

68 
37 

46 
38 

56 

40 

50 
33 

48 
28 

40 
37 

38 
34 

47 
37 

56 
34 

98 
36 

51 
34 

51 
31 

48 
38 

51 

41 

55 

40 

52 
39 

48 
38 

50 
30 

48.0 
33.6 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

36 
29 

44 
20 

40 
21 

37 
14 

41 
12 

47 

14 

43 
25 

41 
35 

41 

34 

44 
26 

91 
20 

51 
34 

64 
20 

65 

26 

42 
36 

58 
38 

53 

19 

44 
33 

38 
32 

53 

31 

56 
26 

62 

24 

58 
23 

56 

46 
33 

49 
33 

52 

33 

94 
37 

91 
28 

93 

19 

49.0 
26.7 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

38 
24 

40 
18 

44 
24 

34 
13 

45 
15 

36 

14 

38 
IS 

42 
32 

42 
39 

42 
29 

44 
22 

44 
34 

61 
29 

64 
28 

69 
32 

55 

40 

49 
25 

49 
21 

47 
23 

48 

30 

48 
30 

44 
26 

96 
27 

56 
27 

45 
29 

90 
27 

50 
32 

42 
34 

94 
30 

50 
30 

47 
22 

47.9 
26.1 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

28 
16 

40 
25 

34 
16 

26 
14 

35 

14 

43 
20 

39 
22 

42 
30 

42 
32 

37 
25 

41 
18 

35 
21 

50 
27 

90 
32 

40 
27 

38 
32 

40 
29 

36 
24 

43 
19 

39 
25 

47 
32 

52 
30 

49 
31 

39 
29 

46 
25 

49 
27 

46 
28 

44 
23 

44 
25 

41 
25 

48 
21 

41.4 
24a« 

BANGOR  OOW  FIELD 

MAX 
MIN 

26 

12 

38 
26 

39 

15 

26 

12 

36 

14 

44 
18 

42 
23 

45 
30 

47 
34 

39 
25 

39 
20 

38 
20 

51 
28 

52 

30 

42 
30 

35 

33 

40 
29 

38 
26 

45 

21 

40 
25 

45 
28 

92 

30 

90 
28 

39 

28 

48 
27 

91 
25 

47 
26 

44 
22 

44 
23 

43 
25 

48 
22 

42.2 
24.4 

BAR  HARBOR 

MAX 

MIN 

29 
23 

39 
26 

37 
24 

32 

15 

38 

15 

44 
22 

44 
20 

43 
30 

47 
35 

41 
33 

41 
22 

39 

24 

42 
30 

41 
31 

40 
26 

39 
28 

40 
30 

39 
27 

41 
23 

37 
24 

41 
29 

51 

31 

91 
30 

48 
25 

42 
26 

42 
22 

40 
25 

39 
20 

39 
22 

42 
25 

46 
29 

41.1 
29.4 

BELFAST 

MAX 
MIN 

28 
15 

43 
24 

39 
21 

30 
11 

38 

IS 

48 
22 

42 
16 

43 
29 

43 
33 

41 
30 

44 
21 

40 
19 

49 
28 

49 
34 

42 
27 

38 
34 

40 
28 

40 
28 

44 

20 

40 
24 

46 
30 

56 

30 

93 

27 

45 
27 

51 
28 

49 
24 

48 
26 

41 
22 

41 
23 

49 
26 

90 
22 

43.4 
24.6 

BRIOGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

30 
22 

43 
25 

36 
23 

26 

11 

39 

14 

48 
19 

42 
22 

38 
30 

40 
32 

38 

26 

43 
17 

38 
21 

99 

19 

55 

25 

46 
30 

39 

32 

42 
29 

39 
26 

45 
18 

38 
28 

51 
33 

59 
32 

92 

30 

45 
27 

48 
24 

50 
27 

48 
31 

49 
23 

46 
23 

49 
24 

50 
22 

43.8 
24.7 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

29 
22 

42 
27 

34 
21 

28 
16 

34 
14 

45 
21 

38 
23 

42 

31 

44 
33 

38 
27 

42 
22 

36 
24 

45 
27 

46 
33 

41 
29 

39 
33 

44 
29 

37 
28 

39 

21 

38 

30 

50 
35 

53 

31 

51 
32 

42 
30 

44 
28 

49 
29 

43 
28 

41 

29 

41 
26 

40 
28 

48 
24 

41.3 
26.7 

CARIBOW  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

28 

0 

28 
18 

32 

11 

21 
3 

31 

7 

34 

18 

38 
11 

44 
28 

36 

30 

37 
20 

24 
10 

35 

10 

39 
32 

40 
29 

42 
27 

33 

31 

35 

21 

31 

19 

39 

17 

40 
19 

37 
28 

40 
28 

36 
26 

31 
22 

36 
26 

38 
20 

35 

15 

30 

10 

33 
6 

29 
9 

35 

17 

34.4 
18.2 

CORINNA 

MAX 
MIN 

25 

10 

41 
23 

37 
14 

27 
8 

36 
11 

44 
15 

42 
18 

42 
28 

45 

25 

38 
26 

38 

16 

47 
15 

52 
21 

51 
32 

39 
22 

36 
32 

40 
28 

37 
23 

45 
16 

40 
20 

46 
30 

52 
28 

48 
22 

39 
24 

48 
25 

90 
21 

46 
26 

44 
17 

44 
19 

43 
21 

46 
17 

42.2 
21.1 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

MAX 
MIN 

31 

3 

28 
12 

38 
5 

2« 

-  I 

21 

-  6 

28 

1 

40 
2 

36 

14 

42 
28 

39 
24 

29 

5 

39 
9 

33 
13 

47 
16 

90 
19 

41 
31 

36 
23 

36 

18 

31 

-  1 

43 
16 

37 
26 

43 
19 

53 

18 

43 
26 

31 
21 

39 

11 

48 
24 

46 
17 

44 

7 

49 
14 

40 
9 

38.0 
13.5 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

27 
22 

37 
22 

39 
26 

29 

11 

38 

13 

39 

19 

40 
23 

40 
31 

43 
34 

42 
36 

39 
15 

42 

21 

42 
32 

38 
34 

42 
32 

41 
28 

42 
32 

41 
27 

45 
23 

39 
26 

35 

28 

48 

31 

52 
28 

44 
27 

42 

29 

47 
25 

40 
25 

38 
20 

40 
23 

39 
24 

42 
23 

40.4 
25.9 

EAST  SANGERVILLE  5    SE 

MAX 
MIN 

25 
16 

39 
15 

25 
8 

32 

8 

41 
11 

32 
17 

43 
28 

44 
32 

40 
25 

33 

15 

40 
15 

49 

20 

49 
30 

38 
29 

35 
30 

39 
26 

34 
20 

42 
15 

39 
18 

42 
28 

47 
27 

46 
22 

36 

24 

42 
21 

47 
21 

42 
18 

40 
19 

40 
18 

38 
20 

41 
18 

39.3 

20.2 

EAST  WINTHROP 

MAX 
MIN 

29 
16 

43 
18 

41 
20 

31 
14 

35 
12 

44 
20 

43 

20 

43 
30 

43 
32 

40 
30 

44 
17 

44 
20 

91 

20 

48 
28 

48 
28 

40 
31 

42 
29 

40 
26 

42 
20 

41 
24 

50 
32 

53 
26 

52 

25 

47 
27 

48 

26 

48 
22 

47 
26 

49 
24 

42 
22 

43 
23 

48 
20 

43.7 
23.5 
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Table  S-ConUnuad 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
MARCH    1957 


Station 

Day 

Oi 

Mod 

th 

0 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FARMINSTON 

MAX 
HIN 

29 
12 

42 
28 

35 

19 

26 

15 

34 
14 

45 
22 

41 
16 

41 
29 

42 
32 

38 

26 

44 
14 

34 

55 

19 

92 

26 

42 
29 

38 
36 

40 

2e 

35 
25 

43 
15 

38 
22 

42 
32 

50 
26 

48 
23 

39 

27 

45 
26 

50 
23 

45 

26 

44 
IS 

43 
20 

41 
21 

47 
18 

41.5 
22«8 

GARDINER 

MAX 
MIN 

29 

15 

41 

16 

}« 

16 

32 

14 

17 
12 

51 
16 

44 
18 

42 
29 

44 
30 

40 
28 

48 
17 

38 

17 

61 

20 

91 
27 

46 
25 

40 
31 

41 

28 

40 
21 

44 
16 

39 
22 

60 
31 

54 
26 

53 

21 

46 
23 

48 
24 

50 
21 

46 
26 

44 
21 

44 
22 

42 
24 

10 

18 

44i6 
21i7 

GREENVILLE 

MAX 
HIN 

29 

0 

35 

21 

35 

5 

21 
5 

31 

13 

18 

13 

40 
9 

41 
30 

41 
31 

19 

22 

31 

9 

41 

11 

90 
18 

49 
21 

36 
24 

34 
31 

38 
22 

33 

19 

41 

7 

38 
13 

39 
26 

46 
29 

42 
19 

32 

21 

40 
21 

47 
16 

41 
21 

39 

14 

40 
6 

17 
14 

43 

16 

M.l 

17.1 

MIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

30 
1« 

43 
23 

35 

19 

30 
14 

35 

6 

44 
9 

39 

IB 

39 
30 

42 
32 

16 

23 

49 

19 

15 

20 

55 

21 

94 
24 

40 
10 

39 
28 

44 
24 

39 
20 

44 
15 

44 
27 

53 

30 

54 

23 

53 

22 

44 
21 

48 
20 

47 
28 

46 
27 

47 
21 

44 
21 

40 
29 

90 
19 

43.2 
21.6 

HOULTON  CAA  AP 

MAX 

MIN 

2« 

-  * 

29 
13 

30 

7 

20 
0 

32 

9 

17 
17 

41 
8 

46 
2S 

39 

32 

39 

23 

31 

13 

44 
19 

44 
32 

41 
30 

47 
24 

37 
32 

39 
23 

35 

21 

44 
19 

40 
16 

33 

29 

44 
26 

44 
22 

36 

24 

17 
21 

41 
18 

35 
18 

32 
9 

34 
5 

12 

7 

41 
12 

17.2 
17.7 

MOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

24 
-  2 

28 

18 

24 
18 

22 

B 

32 

7 

35 

18 

41 
8 

46 
28 

40 
27 

37 
32 

34 

14 

44 
13 

42 
32 

40 
14 

44 
26 

36 

27 

37 
24 

34 
23 

41 

22 

43 

17 

33 

28 

44 
28 

45 

27 

36 
23 

16 

28 

38 

17 

44 
19 

35 

10 

14 

6 

29 
6 

19 

20 

16.7 
19.5 

JACUUN 

MAX 
MIN 

2S 

4 

32 

10 

30 
6 

27 
6 

30 

10 

16 
17 

38 
14 

40 
30 

40 

34 

35 

25 

30 

6 

32 

15 

IS 

18 

90 
IS 

51 

25 

43 
29 

37 
27 

31 
14 

29 

15 

49 

16 

40 
20 

39 

25 

48 
22 

39 
21 

12 

20 

40 

14 

50 
21 

45 

8 

40 
6 

44 
14 

40 
15 

18.0 
16.9 

JBNESBOaO 

MAX 
MIN 

28 
2 

28 

20 

17 
25 

36 

6 

28 
9 

18 

17 

64 
22 

42 
28 

49 

31 

44 
34 

42 
20 

41 
19 

49 
21 

49 
31 

44 
28 

41 

28 

39 

27 

41 
32 

39 
IS 

49 
23 

39 
27 

38 
29 

52 
26 

52 

22 

43 
26 

48 

24 

48 
22 

41 

21 

41 
18 

41 
21 

42 

16 

41.4 
22.4 

LEW I STOW 

MAX 
MIN 

29 
19 

42 
2« 

14 

19 

27 
17 

33 

16 

43 
22 

39 
24 

41 
30 

40 
32 

35 

26 

41 
21 

15 

24 

93 

24 

92 

31 

40 
33 

IS 

32 

44 
29 

35 

26 

41 
21 

18 
28 

48 
34 

50 
31 

49 
28 

39 

30 

43 
27 

46 
27 

45 

27 

45 
25 

43 
25 

38 
26 

46 
26 

41.0 
26.1 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

31 

0 

28 

11 

34 
14 

28 

10 

20 
6 

27 
5 

17 

10 

31 

11 

38 

27 

18 

20 

30 
0 

14 

8 

12 

49 

IS 

51 
21 

38 

30 

35 
25 

33 

17 

30 
16 

42 

18 

39 

20 

40 
26 

45 
26 

40 
21 

30 
19 

39 

18 

45 

20 

41 
15 

40 
12 

40 
12 

M 

14 

16.2 

14.1 

MADISON 

MAX 

MIN 

21 

-  I 

40 
19 

IS 

12 

27 

8 

34 

8 

45 

11 

40 
16 

41 
27 

4* 

30 

45 

25 

41 
19 

16 

16 

51 

19 

92 

24 

41 

28 

16 

31 

40 
28 

36 
24 

46 

14 

40 
20 

46 
30 

92 

29 

48 
19 

40 
25 

46 
25 

92 

21 

46 
26 

46 
10 

45 
20 

41 
21 

4S 
14 

42.2 
20.2 

MILLIMOCKET 

MAX 
MIN 

27 

1 

2» 
5 

14 

2 

34 

8 

32 

12 

14 

16 

39 

12 

45 
17 

49 

30 

41 

IB 

39 

14 

19 

13 

40 
IS 

50 
2S 

50 
21 

40 
27 

34 
27 

40 
29 

40 
21 

45 
20 

41 
29 

44 
26 

51 

27 

47 
26 

38 
26 

47 
19 

49 
24 

42 

16 

41 
14 

41 
16 

19 

21 

40.4 
19.5 

HILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

'I 

J7 
13 

35 

8 

24 

6 

n 

12 

43 
IS 

43 

12 

43 

27 

40 
32 

38 

24 

35 

16 

40 
13 

50 
30 

47 
27 

18 
22 

39 

32 

38 

23 

34 
24 

45 
19 

40 
20 

41 
30 

49 
29 

44 
28 

38 
26 

46 
25 

48 
21 

42 
24 

44 
19 

40 
10 

40 
12 

49 

20 

40.2 
20.0 

OLD  TOMN  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

2« 
11 

37 
26 

M 

13 

27 

7 

16 

12 

44 
20 

45 

17 

48 
29 

51 

33 

40 
24 

40 
20 

41 

18 

54 
29 

90 
26 

44 
26 

16 

31 

41 
32 

37 
22 

48 
18 

43 
21 

43 
32 

52 

29 

50 
23 

40 
27 

48 
26 

52 

20 

44 
26 

44 
21 

44 
17 

41 
21 

47 
It 

43.0 
22.5 

OnONO 

MAX 
HIN 

2* 
22 

42 
25 

40 
24 

32 

U 

39 

13 

4« 
20 

44 
20 

48 
30 

44 
23 

40 
31 

44 
21 

42 

20 

99 

30 

M 
33 

52 
28 

40 
12 

49 

34 

38 
21 

48 
22 

48 
25 

42 
31 

94 

28 

90 
26 

48 
27 

50 
28 

53 

29 

92 

27 

47 
22 

49 

21 

44 
24 

48 
22 

49.3 

24.7 

POe-LAND 

MAX 
MIN 

30 
24 

44 
21 

40 
25 

35 

19 

38 

15 

49 
20 

41 

27 

41 
32 

4* 

31 

IS 

28 

45 
22 

39 
29 

48 
27 

43 
32 

42 
35 

41 
39 

44 
20 

45 
27 

39 

23 

39 
30 

54 
34 

96 

30 

56 

32 

49 
29 

47 
29 

47 
33 

42 
34 

47 
26 

41 

27 

41 

30 

91 

24 

43.8 
27. 8 

FMTLAHO  WB  AIRPORT 

MAX 
MiN 

11 

41 

22 

38 

20 

31 

13 

M 

9 

46 

12 

39 
21 

40 
32 

41 

34 

37 
28 

44 
23 

16 

22 

51 
23 

45 

30 

42 
33 

40 
30 

47 
27 

41 
23 

40 
17 

39 

30 

52 
33 

94 

25 

99 

26 

46 
23 

48 
27 

44 
28 

41 
26 

n 

42 
24 

42 
27 

90 
22 

42.7 
24.4 

PRENTISS 

MAX 
MIN 

-PCESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

-    4 

30 
18 

10 
10 

24 

4 

14 
8 

15 

15 

39 
5 

45 
2* 

38 
30 

16 

32 

32 

10 

36 

9 

39 

31 

19 

32 

19 
25 

37 
29 

37 
30 

34 
25 

37 
18 

39 
13 

36 
27 

41 

27 

41 
24 

35 

21 

36 

26 

39 

16 

35 

15 

12 

8 

10 

4 

31 

7 

17 

15 

39.3 

17.9 

RIPOCENUS  0AM 

MAX 
MIN 

2« 

0 

2* 

8 

13 

7 

32 

0 

31 
3 

38 
6 

40 

6 

42 

17 

41 
29 

42 
31 

34 
10 

32 
5 

37 
22 

48 
27 

49 
29 

38 
27 

38 

24 

36 
18 

32 

14 

43 
17 

40 
18 

41 

27 

47 
22 

42 
20 

33 

21 

41 
17 

47 
20 

42 
12 

38 
10 

42 

10 

19 

14 

18.5 
19.7 

aSCKLAND 

MAX 
MIN 

24 

41 

26 

39 

22 

30 
15 

M 

13 

45 
19 

42 

27 

41 

33 

44 
34 

40 
30 

41 

21 

19 

25 

91 

26 

49 
35 

41 
27 

38 

36 

44 
29 

40 
26 

42 

21 

39 

26 

50 
30 

93 

32 

94 

31 

46 
22 

50 
27 

48 
26 

44 
28 

42 
29 

44 
24 

41 
28 

49 
21 

41.1 
26.1 

RVHFaeO  3  SM 

MAX 

MIN 

30 
11 

39 

IS 

11 
15 

24 

7 

29 

14 

42 
15 

17 
11 

37 
29 

19 
33 

35 

18 

38 

13 

14 

16 

91 
18 

54 
26 

38 
29 

36 

27 

40 
26 

32 

15 

41 

14 

38 

20 

47 
30 

50 
26 

46 
23 

37 
25 

42 
23 

90 
21 

46 
23 

45 

17 

42 
20 

41 
21 

46 
29 

19.9 
20.1 

8UHP0RD  1  SSE 

MAX 
MIH 

31 
13 

41 
25 

11 

17 

29 

14 

32 

14 

45 
20 

40 
16 

46 
30 

41 
32 

14 

24 

40 
14 

14 

19 

59 

19 

59 

23 

40 
29 

19 

32 

42 
28 

33 
23 

44 
20 

40 
24 

48 
33 

52 

27 

47 
25 

38 
23 

43 
21 

91 

24 

49 
28 

49 
20 

49 

20 

44 
24 

48 
22 

42.2 
22.7 

SANFOSO  2  NNW 

MAX 
MIN 

3« 

1* 

43 

16 

40 

30 

18 

35 

16 

48 
12 

46 
28 

40 
30 

44 
28 

42 
28 

45 
12 

49 

18 

98 

20 

58 

26 

48 
33 

40 
33 

49 

24 

40 
23 

44 
16 

38 

27 

51 

26 

55 

24 

55 

25 

52 

21 

90 
26 

50 
26 

42 

31 

48 
29 

46 
21 

40 
27 

90 
1« 

45.2 
29.0 

SaUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

2« 

-  S 

11 

19 

11 

-  4 

22 
-  8 

35 

8 

40 

4 

41 

0 

49 
21 

M 

29 

37 
14 

31 

11 

42 
2 

45 

39 

41 
11 

50 
16 

35 

29 

40 
30 

37 
17 

41 

14 

40 
9 

40 
28 

44 
28 

43 

14 

37 
21 

40 
24 

42 

11 

17 
9 

33 

3 

14 
-  3 

11 

-  2 

41 

6 

18.1 
»9.7 

UNITY 

MAX 
MIN 

25 

15 

39 

22 

16 

22 

26 

10 

36 

11 

43 
16 

19 

22 

42 

30 

44 
32 

39 
25 

40 
17 

19 

21 

51 

25 

50 
31 

43 

29 

36 

31 

39 

30 

44 
25 

41 

20 

18 

26 

45 

30 

91 
28 

49 

30 

42 
25 

46 

24 

49 
25 

44 
25 

41 
20 

41 
25 

41 
24 

91 
29 

41.9 
23.9 

VEST  BUXTON  2  NNK 

MAX 
MIM 

31 

19 

43 
24 

18 

16 

32 

9 

30 

6 

40 
9 

40 
16 

40 
32 

43 
30 

16 

24 

45 

17 

35 

21 

56 

18 

91 

29 

40 
33 

40 
30 

45 
24 

40 
20 

42 

15 

18 

29 

50 
29 

94 
23 

94 

23 

48 
20 

47 
23 

45 

26 

46 
29 

46 
23 

46 
22 

40 
21 

49 
16 

41.0 
21.6 

KINSLOM 

MAX 
HIM 

29 
13 

36 

20 

42 

24 

36 

17 

27 
17 

36 

20 

46 
20 

41 
25 

43 

33 

44 
35 

36 

21 

43 
21 

36 
26 

56 

30 

52 
28 

39 
32 

38 

31 

40 
28 

36 

22 

42 
28 

41 
31 

49 
31 

14 

27 

50 
29 

39 

24 

47 
26 

92 

30 

47 
24 

48 
24 

49 
29 

44 
29 

42.2 
25.4 

•OODLANO 

MAX 
MIN 

29 
5 

29 
22 

17 

26 

39 

11 

29 

14 

40 
18 

41 
17 

47 
17 

40 
31 

41 

34 

42 

15 

40 
17 

47 
21 

43 
31 

41 
29 

48 
30 

44 
34 

42 
26 

40 
19 

47 
23 

43 
29 

39 

28 

44 
26 

48 
29 

40 
32 

45 

21 

90 
22 

44 
16 

40 
19 

40 
22 

44 
20 

41.3 
22.6 

MASSACHUSETTS 

AO«MS 

MAX 
MIM 

2a 

12 

27 

24 

36 
23 

29 

15 

29 

16 

12 

16 

M 

20 

41 

34 

17 
11 

19 

22 

31 

17 

M 

18 

47 
76 

17 

27 

69 
11 

49 
37 

49 
26 

40 
28 

17 
27 

36 
32 

35 

30 

44 
29 

49 
23 

51 

23 

44 
23 

40 
10 

51 

35 

4« 
33 

47 
27 

49 

30 

4* 

20 

41.2 
29.0 

AMHERST 

MAX 
MIN 

32 
24 

42 
21 

34 

21 

32 
18 

40 
13 

46 
18 

44 
27 

37 
31 

40 
13 

»7 
26 

47 
22 

49 

14 

64 
24 

64 
12 

99 
11 

97 
18 

47 
32 

45 
30 

41 
29 

19 

11 

51 

30 

96 

27 

99 
28 

52 

26 

52 

27 

4S 
14 

90 

IT 

54 

12 

93 
29 

47 
21 

92 

21 

47.1 
27.6 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

33 

22 

38 
18 

35 

IB 

29 
15 

14 

4 

43 

14 

42 
IS 

14 

31 

14 
31 

14 

27 

41 

13 

41 

29 

99 

16 

27 

64 
14 

51 

34 

48 
21 

42 
26 

40 
22 

19 

29 

49 
28 

52 

25 

94 

20 

49 

19 

47 

19 

49 

32 

47 
32 

92 

26 

48 
26 

44 
12 

48 
14 

44.6 
21.4 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

30 
23 

43 

25 

15 

24 

30 

16 

16 

14 

43 

19 

17 
28 

36 

32 

42 

32 

16 

26 

47 
20 

49 
34 

62 
28 

96 
M 

49 
11 

46 
34 

49 
32 

47 
26 

40 
29 

14 

29 

49 
28 

51 
31 

94 

39 

90 
30 

48 
25 

42 
14 

41 

31 

46 
31 

49 
11 

19 

30 

44 
24 

41.8 
2S.1 

BOSTON  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 

25 

45 

32 

39 

26 

34 
21 

40 
20 

44 
25 

46 
10 

40 
35 

49 
17 

40 
28 

50 
24 

42 
14 

69 
11 

92 
M 

41 
IS 

47 
38 

51 
37 

50 
33 

39 

32 

17 
12 

53 

33 

98 

36 

99 

38 

51 

35 

52 

30 

44 
19 

41 
IS 

49 
19 

44 
19 

40 
32 

92 
29 

49.8 
12.1 

BDOCKTON 

MAX 
MIN 

33 

2« 

47 
25 

42 
26 

31 

IB 

40 
16 

46 

19 

42 
21 

40 
35 

46 
31 

41 
12 

51 

23 

99 

31 

64 
21 

62 

91 
16 

90 
17 

54 

29 

49 
28 

47 
30 

18 

11 

52 

31 

93 

30 

98 

26 

55 

25 

52 

28 

10 
34 

47 
38 

•  0 
91 

49 
34 

41 

32 

•  2 

21 

48. 1 
28.5 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

MAX 
MIN 

34 
24 

42 
22 

40 
23 

16 

17 
10 

45 
14 

41 

28 

17 

30 

16 
12 

14 

26 

44 
22 

44 
31 

62 
16 

66 

14 

9« 
11 

97 
31 

59 

32 

55 

25 

42 

28 

19 

29 

49 
31 

93 

30 

97 
33 

56 

28 

■48 
24 

49 
33 

48 
34 

91 

34 

92 
38 

49 

30 

90 

24 

47.4 
2«.l 

CWSTNOT  HILL 

MAX 

MIN 

34 
24 

40 
28 

45 
27 

37 
19 

40 
20 

4« 
22 

46 
26 

40 
31 

44 
35 

IS 

28 

90 
24 

91 
39 

61 

27 

61 

n 

48 
14 

50 
36 

50 
31 

49 
29 

4S 
31 

19 

30 

52 

31 

56 
35 

97 
38 

56 
29 

90 
28 

46 
37 

48 

38 

49 

19 

46 
16 

41 

12 

92 
28 

47.4 
10.7 

S*«   r*(«r«ac«   BOt«s   tollovlDg   StKtton   lBd*x. 
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Table  5- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH  :957 


Day 

Ol 

Month 

01 

SlaiioD 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

CLINTON 

MAX 
MIN 

29 
15 

33 

21 

44 
21 

!l 

39 

14 

39 
19 

48 
23 

40 
28 

37 
32 

38 
30 

^0 

47 
27 

48 
29 

99 
S3 

n 

92 

39 

91 
29 

48 
27 

47 
28 

41 
29 

39 
29 

52 

30 

99 
29 

58 
22 

93 

26 

49 
34 

46 
35 

47 
32 

92 
33 

47 
34 

43 
29 

45.7 
26<9 

COHASSET 

MAX 
MIN 

35 
2« 

32 

27 

47 
28 

38 
21 

34 

20 

38 

24 

43 
22 

40 
35 

39 

36 

48 
33 

39 
26 

48 
25 

48 
26 

62 
31 

42 
36 

49 
39 

49 

34 

41 

30 

EAST  NAREHAM 

MAX 
MIN 

33 

27 

34 
28 

43 
26 

38 
20 

34 
IS 

38 
18 

42 

24 

40 
36 

40 
37 

47 
32 

41 
23 

90 
24 

93 

24 

94 
34 

48 
35 

92 

36 

52 
32 

49 
28 

51 
31 

40 
32 

34 
31 

90 
27 

57 
27 

94 
26 

48 
32 

46 
37 

47 
34 

48 
36 

46 
33 

43 
23 

45il 
29.1 

eOSARTOWN 

MAX 
MIN 

39 

29 

39 

31 

43 
28 

40 
24 

36 
20 

40 
23 

42 
30 

41 
32 

41 
36 

46 
34 

♦2 
26 

91 
27 

90 
28 

97 
29 

90 
36 

46 
36 

53 
42 

90 
30 

48 
32 

42 
34 

40 
32 

50 
32 

92 
32 

60 
30 

90 
31 

49 
37 

46 
36 

50 
37 

46 
38 

50 
35 

46 
31 

46.0 
31.9 

FALL   RIVER 

MAX 
MIN 

32 

27 

44 
28 

38 
26 

34 
21 

39 
18 

45 
21 

41 
26 

40 
34 

45 
36 

41 
28 

50 
23 

91 

36 

63 
29 

59 
38 

90 
36 

56 
37 

53 

31 

60 
30 

43 
34 

36 

30 

50 
30 

63 

32 

99 
32 

55 

31 

61 
29 

47 
37 

48 
36 

90 
36 

90 
39 

40 
31 

93 

25 

47.4 
30.4 

FJTCHBURG   2   S 

MAX 
MIN 

30 
16 

39 

23 

43 
21 

36 
16 

34 

15 

39 

16 

90 
24 

40 

31 

37 
32 

40 

30 

37 
20 

46 
26 

47 
23 

63 
34 

64 
36 

59 

39 

52 
29 

47 
26 

48 
26 

42 

30 

37 
30 

94 
32 

60 
30 

60 
21 

91 
26 

52 

31 

46 
36 

49 
33 

99 

33 

49 
32 

46 
24 

46.6 
26.9 

FRAMINSMAH 

MAX 
MIN 

33 

12 

40 
29 

47 
25 

37 
19 

34 

17 

40 
21 

43 
26 

40 
29 

39 
33 

42 
32 

38 
23 

49 
27 

92 
26 

60 
34 

96 
36 

99 
36 

59 

29 

90 
27 

50 
30 

42 
29 

37 
30 

93 

34 

56 

28 

66 
29 

94 
28 

S2 
31 

48 
36 

49 
34 

93 

39 

49 
33 

43 
27 

46.9 
28.4 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

33 

25 

45 
26 

41 
26 

36 

19 

41 
18 

91 
20 

41 
23 

40 
33 

44 

34 

40 
29 

49 
22 

43 
29 

99 

25 

53 

36 

49 
38 

49 
38 

51 
29 

90 
29 

41 
26 

36 
32 

56 
31 

60 
32 

99 

30 

94 
30 

56 

28 

46 
36 

48 
36 

90 
31 

47 
31 

36 
33 

94 
23 

46.8 
26.9 

HSOSAC    TUNNEL 

MAX 
MIN 

29 
15 

36 
25 

38 
21 

30 
17 

30 
11 

35 

13 

40 
13 

43 
28 

39 
32 

37 
25 

34 
13 

41 
15 

43 
29 

97 
28 

64 
29 

49 
34 

56 
25 

42 
28 

41 
25 

38 
29 

39 

26 

49 
25 

92 
2'* 

64 
23 

48 
24 

46 
28 

46 

34 

47 
30 

90 
29 

48 
28 

46 
19 

43.1 
23.8 

MYANNIS    3   J4E 

MAX 
MIN 

3* 
30 

44 
30 

40 
27 

37 
20 

36 

17 

38 
20 

41 
22 

42 
36 

47 
37 

39 

31 

46 
26 

42 
27 

99 
29 

61 

29 

46 
36 

47 
37 

52 

33 

49 
21 

44 
29 

39 
28 

47 
32 

50 
28 

94 
30 

53 

25 

49 
29 

48 
33 

48 
35 

48 
28 

48 
32 

49 

34 

49 

28 

46.7 
26.9 

KMIfiHTVILLE  DAM 

MAX 

MIN 

28 
1* 

39 

22 

42 
18 

32 
12 

31 

7 

16 

10 

44 
14 

44 
26 

36 
32 

38 

27 

34 
20 

46 
22 

48 
22 

63 

26 

67 
31 

90 
34 

96 

21 

44 
26 

43 

26 

37 
30 

34 
30 

47 
24 

96 
22 

97 
20 

48 
24 

90 
26 

46 
32 

48 
34 

92 

24 

92 
26 

47 
19 

44.9 
23.1 

LAKE   COCHITUATE 

MAX 

MIN 

32 
IS 

42 
20 

47 
23 

39 
17 

39 

14 

41 
17 

49 
23 

39 
27 

19 
33 

42 
32 

40 
21 

90 
26 

91 

26 

69 

29 

97 
36 

92 

37 

92 
28 

90 
26 

49 
30 

40 
30 

33 

30 

93 

31 

95 

25 

99 
28 

53 

26 

93 
35 

48 
36 

93 
33 

93 
39 

91 
39 

42 
26 

47.2 
27.4 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

32 
2« 

46 
25 

37 
28 

32 

18 

37 
17 

46 

21 

40 
24 

46 
32 

39 

32 

39 
28 

46 
21 

46 
30 

60 
29 

53 
34 

44 
38 

46 
32 

46 
27 

46 
29 

40 
28 

36 
31 

94 

30 

99 

33 

47 
35 

90 
30 

90 
27 

44 
35 

46 
35 

49 
32 

47 
33 

38 

32 

48 
28 

44.4 
28.8 

LOWELL 

MAX 
MIN 

3S 

2* 

4« 
26 

43 
25 

31 

18 

.  40 
17 

48 
21 

49 

24 

39 

33 

41 
14 

it 

12 

49 
21 

47 
33 

60 
29- 

60 
36 

47 
37 

90 
36 

48 
28 

90 
31 

47 
27 

19 

30 

99 

31 

97 
32 

59 

30 

54 
29 

92 
27 

SI 

34 

48 
36 

93 

32 

48 
34 

49 

33 

94 
27 

47.8 
29.2 

MIDOLETON 

MAX 
MIN 

3S 

41 

27 

44 
28 

38 

22 

M 

20 

48 
24 

42 

26 

40 
37 

44 
37 

44 
39 

44 
26 

47 
32 

98 

28 

96 
38 

44 
40 

46 
40 

48 
31 

46 
32 

46 
30 

38 

34 

90 
34 

49 
36 

54 

32 

It 

48 
31 

47 
40 

45 
40 

44 
39 

44 
34 

4» 
27 

45.6 
32.0 

MANTUCKET  WB   AIRI>ORT 

MAX 
MIN 

17 
31 

43 

32 

19 

28 

31 

26 

36 

22 

18 

21 

40 
31 

48 

37 

49 
17 

41 
29 

44 
27 

47 

34 

92 

31 

91 
37 

44 
36 

48 
32 

48 
29 

49 
28 

41 
33 

37 
32 

46 
31 

49 
34 

94 
35 

47 
31 

42 
32 

43 

37 

45 
34 

41 

30 

44 
32 

49 
32 

44.0 
31.5 

NEW   BEDFORD 

MAX 
MIM 

3* 
32 

4« 
31 

40 
26 

38 

24 

42 
22 

49 
24 

44 
31 

42 

38 

47 
38 

43 
28 

53 

25 

48 
37 

60 
34 

99 

40 

46 
38 

96 

37 

52 

32 

90 
33 

42 
34 

36 

33 

92 

32 

63 

35 

61 

38 

56 
35 

92 
32 

49 

40 

49 

40 

90 
38 

43 
32 

93 

28 

48.1 
33.1 

PITTSFIELD   MB   AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 
23 

3« 
22 

27 
19 

27 
12 

32 

9 

41 
15 

40 
26 

39 

32 

34 

28 

29 

20 

36 

12 

47 
31 

56 

28 

66 

30 

49 

93 
33 

39 
26 

39 
26 

36 

27 

33 

28 

39 
31 

90 
28 

93 

24 

45 
26 

37 
22 

44 
34 

49 
34 

49 
31 

44 
24 

47 
23 

41.5 
29.3 

m-YHOtlTH 

MAX 
MIN 

39 

30 

47 
28 

44 
26 

38 

19 

40 
18 

40 
19 

39 
24 

39 
36 

41 

40 

41 
33 

67 
24 

91 

32 

68 
29 

60 
37 

44 
37 

48 
37 

54 
33 

93 

29 

42 
36 

38 
33 

92 

32 

91 

32 

99 

30 

65 

31 

92 

28 

49 
36 

49 

38 

48 
39 

44 
33 

47 
26 

47.3 
30.9 

PBOVINCETOWN   3   N 

MAX 
MIN 

♦1 
32 

42 
34 

16 
33 

36 
29 

39 
27 

18 
30 

44 
32 

45 
37 

90 
38 

90 
33 

44 
31 

94 
34 

96 

38 

48 
42 

SO 
34 

46 
39 

90 
41 

46 
34 

49 

38 

38 
32 

90 
32 

48 
40 

94 

48 

50 
38 

51 
33 

46 

40 

42 
40 

44 
34 

48 
32 

44 

30 

46.1 
39.9 

aaCBESTER 

MAX 
MIN 

33 

27 

34 
27 

45 
27 

39 
M 

36 

17 

41 
17 

41 

24 

40 
31 

40 
36 

49 

33 

41 
24 

91 

26 

92 

24 

30 

94 
35 

90 
38 

53 

30 

52 
26 

90 
30 

40 
33 

34 
31 

90 

30 

94 
26 

99 
24 

99 

28 

90 
32 

49 
37 

49 

32 

49 
32 

42 
29 

46.2 
28.5 

mCKMRT   1   ESE 

MAX 
MIN 

32 

27 

36 
2« 

41 
25 

29 

18 

14 
11 

39 

21 

18 

26 

40 

34 

39 

38 
28 

42 
22 

40 
27 

94 
24 

48 
34 

40 
36 

42 

34 

47 
28 

43 
27 

37 
30 

34 
30 

44 
30 

46 
32 

99 

30 

47 
29 

44 
27 

42 
33 

40 
39 

40 
30 

40 
32 

38 

29 

44 
24 

41.2 
28.3 

SALEN   AIR   STATION 

MAX 
MIN 

32 

27 

46 

30 

39 
28 

13 

20 

37 
18 

40 
20 

19 

27 

41 
35 

44 
38 

40 
33 

48 
21 

49 
39 

97 
28 

50 
40 

42 
37 

44 
38 

50 
35 

47 
30 

38 
29 

34 
32 

51 
32 

97 
33 

96 

33 

94 
33 

93 

29 

49 
36 

47 
38 

43 

37 

44 
36 

40 
33 

50 
30 

44.8 
31.9 

SANDWKN 

MAX 
MIN 

34 
32 

42 

30 

40 
26 

36 
22 

42 
20 

38 

21 

40 
28 

40 
37 

49 
18 

44 
28 

91 

24 

59 

32 

60 
29 

47 
38 

48 
36 

49 
37 

52 

32 

90 
30 

40 
36 

36 
33 

47 
33 

92 

30 

94 

32 

64 
32 

44 
28 

46 
38 

iJ 

49 
34 

46 
36 

49 

32 

49 

27 

44.0 
31.3 

SHELBUEME   FALLS 

MAX 
MIN 

2S 

33 
24 

36 

22 

30 

18 

30 
11 

16 

13 

49 
14 

41 
26 

34 
32 

37 
28 

33 

21 

49 

24 

43 
29 

60 
11 

66 

30 

90 
31 

94 
25 

40 
31 

39 
29 

38 
29 

34 
31 

46 
30 

92 

29 

64 
23 

47 
25 

48 
31 

49 

34 

48 
30 

92 

29 

48 
30 

44 
21 

43.2 
25.4 

SPRINGFIELD   ARMORY 

MAX 
MIN 

3+ 

2* 

49 
27 

41 

26 

39 

19 

42 
17 

46 
22 

46 
29 

41 

34 

40 
33 

38 
31 

92 
22 

92 

37 

67 
29 

70 
36 

70 
36 

60 
38 

99 
32 

48 
29 

49 
32 

41 
30 

92 
32 

57 
32 

60 
30 

57 
31 

94 
27 

93 

37 

92 

37 

99 

37 

99 

32 

51 

34 

99 

27 

90.8 
10.3 

STOCKBRI06E 

MAX 
MIN 

39 

2* 

40 
16 

32 
19 

31 

9 

36 

7 

44 

8 

41 

21 

36 

31 

39 

30 

32 

24 

38 

19 

48 
29 

98 
23 

66 
29 

46 
28 

94 
34 

44 
24 

43 
29 

36 

28 

36 

30 

40 
30 

93 

28 

99 

23 

44 
24 

42 
33 

45 
33 

48 
32 

92 

29 

47 
26 

49 
26 

90 
19 

43.7 
24.2 

SWAMPSCOTT 

MAX 
MIN 

TA«irr«« 

MAX 
MIN 

33 

28 

47 
25 

1« 

25 

39 

17 

40 
19 

45 
14 

41 
22 

40 
35 

44 
37 

42 
32 

52 
22 

54 
32 

64 
23 

99 

31 

55 

37 

92 
38 

53 
31 

52 
26 

45 
31 

38 
32 

52 
32 

94 

25 

99 
25 

59 

24 

93 

26 

47 
36 

44 

38 

49 
34 

49 
37 

39 
31 

93 
29 

47.6 
28.6 

TULLY   BAM 

MAX 
MIN 

28 

11 

34 
17 

41 
19 

34 
11 

13 

4 

16 
10 

4« 

18 

42 
28 

39 

32 

39 

27 

39 

14 

46 

20 

42 
21 

98 
26 

66 

34 

92 

34 

55 

24 

44 
28 

49 
25 

40 
29 

33 
29 

52 
23 

55 

21 

56 

19 

90 
24 

49 
27 

47 
33 

47 
26 

S3 

26 

SO 
31 

47 
19 

44.7 
22.7 

TURNERS    FALLS 

MAX 
MIN 

39 

23 

42 

15 

36 

17 

34 
12 

M 
10 

44 
13 

4* 
21 

19 

32 

41 
33 

19 

25 

47 
18 

44 
32 

69 
22 

69 
28 

99 
28 

98 
39 

64 
26 

46 
26 

42 
25 

43 
31 

53 
28 

57 
23 

99 
22 

51 

21 

n 

48 
35 

91 
36 

99 

28 

91 

26 

49 
31 

91 

17 

48.4 
24.6 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

34 
29 

4 
24 

39 

21 

34 

14 

40 

11 

45 
14 

39 
22 

IS 

33 

42 
35 

40 
28 

91 

21 

92 

32 

69 

22 

97 
34 

53 

36 

48 

37 

52 
27 

49 
22 

44 
30 

39 

30 

53 

31 

56 

31 

98 

27 

94 
25 

52 

25 

47 
36 

47 
36 

92 

32 

48 
34 

18 

30 

91 
29 

44.9 
27.4 

WALPOLE    1    S 

MAX 
MIN 

3* 
23 

48 

24 

48 
22 

38 

12 

40 
10 

45 
10 

42 
20 

40 
34 

42 
39 

41 
36 

49 
22 

92 
34 

64 
21 

91 

32 

54 
36 

90 
40 

52 

30 

90 
32 

38 
32 

36 

32 

62 
31 

54 
28 

98 
24 

98 
22 

51 
26 

48 
14 

49 
37 

90 
34 

48 
38 

40 
36 

90 
18 

47. J 
28.0 

WEST   COMMINeTON 

MAX 
MIN 

34 
19 

36 

15 

30 
10 

29 
6 

33 

2 

47 
8 

39 

18 

16 

29 

39 

30 

34 
22 

41 

10 

49 
28 

97 
21 

66 
26 

46 
26 

48 
32 

52 

18 

38 
25 

36 

23 

35 

26 

43 
28 

90 
22 

93 

21 

46 

20 

45 

20 

43 
28 

49 

30 

48 
27 

46 
22 

41 

24 

46 
19 

42. e 
21. C 

WEST   LYNN 

MAX 
MIN 

51 
29 

90 
28 

46 
35 

49 
37 

47 
33 

44 
36 

40 
30 

90 
29 

WEST  MEBWAY 

MAX 
MIN 

33 

24 

47 
17 

40 
21 

36 

17 

41 
11 

91 

12 

40 
20 

38 
31 

42 
17 

41 

11 

51 
21 

47 
31 

61 

19 

98 
30 

57 
36 

95 

37 

52 
25 

92 
22 

44 
30 

37 
30 

53 

30 

98 

28 

60 
20 

54 
34 

92 

32 

48 
36 

92 
32 

48 
26 

SO 
36 

41 

37 

91 

22 

48.! 
26. 

weSTOII 

MAX 
MIH 

ft 
24 

4« 
25 

44 
24 

37 
16 

39 
13 

4« 
15 

46 
21 

39 

32 

41 
14 

39 
32 

90 

21 

40 
33 

64 
22 

64 
34 

49 
36 

50 
36 

51 
26 

49 
26 

47 
27 

39 

29 

53 

30 

1? 

59 

28 

57 
28 

51 
27 

51 
35 

48 
35 

91 
32 

47 
35 

44 
32 

91 
23 

48.0 
27.t 

WESTOVER   FIELD 

MAX 
MIN 

31 

24 

41 

24 

19 

24 

» 

20 

41 
IS 

49 

22 

4« 
27 

38 

32 

40 
34 

36 

31 

94 
22 

»4 
41 

69 
30 

69 
36 

54 
37 

60 
37 

49 
32 

44 
34 

40 
31 

36 

29 

52 

34 

96 
34 

57 
32 

61 
32 

53 

29 

53 

17 

96 

42 

96 
32 

94 
34 

46 
31 

94 
28 

48. 
30. < 

WWCESTER   WS   AIRPOKT 

MAX 
MIN 

M 

21 

40 
22 

10 
17 

2« 

11 

34 
12 

47 

19 

17 
27 

33 

30 

>4 
31 

31 

22 

42 
16 

49 

34 

99 
39 

59 

36 

90 
12 

52 
34 

43 
31 

43 
24 

38 
27 

29 

27 

48 
29 

91 
30 

94 
33 

47 
29 

47 
24 

44 
32 

44 
33 

49 

30 

44 
31 

41 

28 

49 
23 

42. 
26. 

&••   refarcaca   i 


I   follovlog  Station   lodez. 


Table  5 •Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH   1957 


Day 

Ol 

Month 

» 

SUUon 

o 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

KORCESTER 

MAX 
MIN 

33 

47 
26 

35 

23 

33 

12 

38 
15 

SO 
28 

43 
23 

35 
31 

39 
32 

37 
28 

46 

18 

46 
31 

63 

24 

65 
31 

53 

34 

55 

34 

48 
26 

46 
22 

42 
28 

33 
28 

50 
29 

53 

32 

57 
26 

50 
33 

49 
25 

47 
29 

50 
34 

59 

28 

48 
32 

49 
31 

90 
24 

46i9 

26<9 

NEN  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 

MIN 

2« 

13 

36 

20 

28 

16 

21 
9 

26 

-  1 

39 
5 

40 
13 

38 
26 

36 

30 

32 

17 

32 

4 

39 

14 

51 
19 

98 

26 

49 
26 

47 
32 

42 
26 

32 

20 

44 
10 

39 
30 

46 
29 

50 
26 

45 
25 

38 

20 

41 
20 

46 
23 

41 
30 

45 
16 

46 
18 

40 
22 

44 
14 

39<8 
19>2 

BERLIN 

MAX 
MIN 

33 

7 

33 

20 

39 
20 

30 
8 

20 

5 

2B 
5 

42 

10 

39 
17 

39 
32 

39 

28 

28 

9 

37 
15 

33 

14 

53 

22 

»9 

27 

44 
35 

44 
29 

38 
22 

33 
10 

46 
19 

40 
31 

46 
33 

50 

24 

46 
25 

35 

23 

41 
22 

52 

28 

47 
18 

48 
19 

48 
25 

42 
14 

40  <4 
19«9 

BETHLEHEM 

MAX 
HIN 

2« 

16 

34 
17 

25 

15 

21 

3 

25 

0 

38 
5 

42 

12 

39 

25 

36 

26 

32 

13 

32 

0 

32 

15 

49 
19 

96 

25 

92 

25 

46 
30 

39 
25 

25 

15 

43 

11 

37 
26 

43 
26 

44 
25 

43 
26 

34 
19 

37 
19 

46 
20 

41 
29 

49 

17 

44 
19 

39 
20 

41 
19 

IStO 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

31 
21 

42 
17 

33 

15 

29 

12 

32 
19 

45 
16 

40 
26 

38 
30 

39 
30 

30 
17 

40 
22 

37 
17 

98 

27 

64 
32 

46 
33 

44 
25 

43 

28 

40 
16 

45 

18 

38 
29 

51 
28 

94 
24 

91 

21 

45 
23 

46 
28 

47 
28 

46 
21 

52 
20 

49 

30 

46 
21 

46 
16 

43.9 

22>9 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

32 

8 

33 
23 

42 

14 

34 
IS 

28 

12 

33 

16 

46 
13 

42 
24 

39 
31 

39 

28 

29 

14 

39 

19 

37 
IS 

S5 

22 

61 
26 

44 
31 

44 
21 

39 
29 

38 
14 

46 
21 

41 
30 

91 
28 

94 
21 

91 
20 

42 
29 

4S 
26 

51 
32 

44 
17 

91 
18 

90 
29 

47 
18 

42 18 
21<1 

CONCORD  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 
22 

42 
21 

35 

18 

30 
12 

35 

14 

44 
16 

41 
19 

39 
32 

40 
34 

36 
25 

43 

19 

39 
29 

99 

23 

61 
28 

47 
34 

45 
28 

44 
23 

42 
25 

46 

17 

37 
31 

52 
29 

54 
29 

93 

23 

49 

24 

48 
26 

46 

30 

46 
28 

93 

22 

49 
27 

43 

29 

92 

19 

44.9 
24*3 

DURHAM 

MAX 
MIN 

3* 
24 

44 
26 

40 
20 

37 
16 

40 
16 

S2 

18 

42 

21 

41 
32 

44 
32 

40 
27 

49 
21 

44 
24 

63 

22 

98 
31 

42 
34 

42 
36 

47 
24 

44 
26 

41 
19 

38 

31 

J6 

29 

58 
28 

95 

26 

52 

28 

52 
27 

48 
31 

45 
33 

48 
25 

44 
26 

40 
30 

91 

21 

4«a2 
29  •9 

EAST  DEER  I  NO 

MAX 
MIN 

32 
19 

40 
19 

34 
17 

30 

7 

34 

7 

43 
9 

40 
14 

36 

28 

38 
32 

33 

21 

41 
16 

37 
24 

56 

16 

61 
26 

45 
32 

47 
32 

43 
21 

42 

24 

42 
15 

35 

28 

50 
26 

92 

25 

93 

22 

50 
22 

46 
21 

42 
27 

44 
26 

90 
19 

46 
19 

49 
20 

48 
18 

43.1 
21  lO 

F/«YAN 

MAX 
MIN 

31 
1* 

35 
22 

30 
10 

20 
5 

26 

-14 

37 

-  8 

37 
-  2 

37 
8 

39 
28 

28 

14 

31 
-  S 

36 

10 

47 
12 

57 
19 

48 
28 

45 
30 

32 

23 

29 

19 

34 

1 

38 
23 

43 

21 

93 

28 

48 
34 

37 
15 

40 
18 

42 
19 

46 
23 

49 

23 

48 
19 

38 

18 

42 

7 

38.7 
14.6 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

31 
-  5 

32 

15 

31 
9 

20 
-  I 

17 
-  2 

23 
-  9 

32 

-  6 

38 
24 

39 

28 

38 

21 

22 
-  2 

29 

1 

34 
16 

49 
16 

52 

20 

48 
32 

39 
22 

30 
17 

24 

1 

42 

6 

36 

24 

40 
21 

39 

22 

37 
16 

27 
19 

3S 

10 

46 
17 

43 

11 

40 
9 

41 
19 

19 

8 

34.7 
12.1 

FRANKLIN  1  NW 

NAX 
MIN 

32 
21 

44 
23 

35 

19 

29 
9 

33 

13 

45 
11 

41 
15 

39 
32 

40 
32 

36 
25 

40 
17 

39 
24 

58 
17 

61 
22 

47 
34 

44 
33 

44 
23 

40 
23 

47 
11 

40 
31 

51 
29 

54 
24 

52 

22 

46 
20 

46 
25 

48 
28 

46 
32 

51 
20 

90 
19 

47 
32 

90 
19 

44.4 
22.7 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

30 

IS 

44 
18 

30 
16 

32 

7 

24 

10 

40 
16 

42 
14 

40 
24 

36 

32 

38 

28 

38 
16 

39 
18 

56 

15 

99 

29 

32 

44 
32 

42 
20 

43 
26 

36 

15 

45 
27 

48 
28 

48 
24 

51 
20 

SO 
19 

41 
24 

43 
27 

46 

30 

44 
17 

48 
17 

48 
28 

49 

17 

42.8 
21.3 

6BAFT0N 

MAX 
HIN 

30 
13 

39 
18 

32 

15 

27 
5 

31 
6 

40 
12 

41 
10 

39 
29 

3« 

31 

33 

21 

38 
12 

36 
19 

59 

11 

60 
22 

46 
32 

45 
32 

40 
20 

38 
26 

45 
11 

40 
31 

49 
29 

93 

20 

90 
18 

42 
16 

44 
21 

47 
24 

46 
30 

49 

14 

48 
14 

49 
29 

48 
10 

42.3 

19.4 

HANOVER 

MAX 
MIN 

28 
20 

41 

21 

32 

19 

2« 

10 

33 

4 

41 
6 

41 
16 

37 
30 

32 

34 
22 

3« 
11 

37 
23 

95 

22 

99 

27 

48 
30 

48 
34 

45 
27 

39 
27 

46 
16 

42 

32 

50 
33 

94 
27 

92 

23 

41 
22 

49 
23 

49 

28 

49 
32 

49 
20 

90 
19 

49 
27 

49 
18 

43.3 
22.6 

KEENE 

MAX 
HIN 

33 

24 

41 
16 

37 
15 

33 

12 

37 
6 

45 

10 

44 
19 

38 
33 

39 

32 

36 

27 

49 
16 

44 
29 

58 
19 

61 
28 

56 
30 

94 

39 

49 
19 

46 
20 

44 
22 

40 
32 

53 

29 

97 
22 

56 
22 

90 
20 

49 

24 

48 

34 

48 
33 

93 
25 

91 

24 

49 
31 

92 

16 

46.9 
21.4 

LAKEPORT 

MAX 

MIN 

32 

19 

41 

26 

32 

20 

27 

13 

31 

13 

47 

19 

40 
15 

38 
30 

41 
32 

30 
22 

42 
16 

38 
24 

»7 

20 

61 
27 

46 
31 

49 
28 

42 
25 

40 
27 

45 
19 

38 
29 

50 
29 

94 
31 

51 
25 

42 
24 

48 
23 

47 
28 

46 
31 

93 

23 

48 
22 

44 
29 

90 
23 

41.4 
23.0 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

32 

10 

46 
22 

29 
16 

24 
1 

29 

-  8 

39 

-,  4 

43 

7 

40 
26 

38 
32 

41 
21 

36 

6 

42 

19 

51 

19 

55 

21 

54 
22 

95 
33 

41 
26 

32 
23 

43 

8 

40 
27 

4S 

29 

49 
26 

45 
20 

16 

18 

40 
23 

SI 
21 

44 
29 

46 
16 

46 
17 

40 
IS 

49 

11 

41.0 
17.6 

LEBAHOM  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

28 
20 

40 
15 

32 
19 

2« 
8 

33 
3 

41 

5 

43 

13 

37 
32 

36 
32 

33 

21 

39 

8 

39 

22 

96 
21 

61 
26 

SO 
2S 

90 
32 

42 
25 

39 
23 

4S 
15 

41 
32 

51 
32 

94 
27 

92 

20 

42 

20 

46 
23 

49 
27 

49 
26 

49 

16 

90 
17 

46 
29 

91 
19 

43.6 
20.8 

MANCHESTER 

NAX 
HIN 

32 

20 

37 
26 

32 

21 

26 
16 

30 
15 

40 
19 

41 

40 
30 

40 
32 

34 
23 

36 

18 

40 
25 

94 

23 

94 
29 

44 
36 

42 
27 

41 
26 

36 

28 

40 
21 

32 

29 

46 
32 

48 
28 

48 
25 

42 
27 

41 
26 

46 
32 

49 
32 

45 
24 

44 
30 

40 
28 

49 
29 

40.7 
29.9 

MA<I.SA8ESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

32 
22 

44 
18 

37 
14 

32 
12 

36 

12 

45 
11 

33 

39 

32 

40 
32 

3« 
2S 

41 

19 

39 

29 

66 
20 

56 
26 

43 
33 

42 
33 

46 
22 

44 
25 

41 
18 

33 

30 

49 
27 

90 
25 

93 

22 

♦7 
27 

46 
25 

44 
34 

44 
32 

4« 
29 

49 
26 

38 
30 

47 
17 

42.9 
21.7 

MSMMT  MASHtNGTOM 

NAX 
MIN 

2A 

11 

13 
5 

9 
-  6 

-  5 

-10 

9 
-  9 

24 
9 

24 

14 

23 
16 

>0 

12 

12 
-  3 

28 

6 

36 

21 

24 

36 

19 

39 
26 

29 

14 

15 
5 

5 

0 

26 
2 

19 
11 

21 
12 

20 
12 

17 
8 

8 

1 

19 

-  1 

24 

12 

22 

9 

20 

7 

21 

7 

21 

2 

17 

1 

20.2 

7.1 

NASHUA  i   N 

MAX 
MIN 

33 
2* 

42 
19 

37 
16 

32 

10 

39 

IS 

4« 
16 

41 
19 

39 
32 

40 
34 

3« 
26 

47 
20 

41 
26 

61 
19 

60 
28 

47 
3S 

47 
28 

47 
21 

48 
25 

41 
20 

16 
31 

55 

29 

99 
29 

97 
21 

49 
20 

50 
26 

47 
33 

48 
33 

51 
26 

48 
28 

41 
29 

92 

20 

45.7 
24.2 

NE«  LONDON 

MAX 
HIN 

31 
12 

39 
22 

34 
26 

27 
13 

29 

20 

3« 

16 

36 

26 

39 

27 

34 
30 

33 

21 

37 
10 

39 
24 

91 

27 

99 

36 

46 
30 

41 
31 

35 

26 

34 
25 

39 

20 

37 
27 

44 
28 

41 
24 

43 
25 

39 
21 

40 
29 

38 
28 

39 

31 

41 
28 

43 

27 

46 
31 

47 
30 

39.1 
24.9 

NOSTHMOOO 

NAX 
HIN 

31 
20 

48 
25 

37 
20 

31 
14 

34 

13 

41 
22 

48 
18 

40 
31 

41 
31 

36 
24 

43 
17 

40 
27 

59 
25 

56 

35 

41 
33 

42 
33 

45 
27 

41 
25 

44 
18 

58 
29 

53 
29 

53 
29 

53 
32 

48 
24 

49 
18 

45 
30 

46 
32 

50 
36 

48 
26 

39 
28 

51 
22 

44.0 
25.6 

PETERStM  2  S 

HAX 
MIN 

t9 

19 

3* 

23 

30 
19 

27 
12 

34 
11 

43 
16 

34 
19 

33 

29 

34 
29 

32 

22 

38 

15 

41 
29 

55 

22 

62 
32 

91 

31 

49 
32 

44 
27 

41 
28 

39 

20 

31 
27 

49 
26 

92 

29 

51 
27 

91 
25 

45 
22 

45 
30 

49 

31 

49 
26 

49 
23 

49 

30 

48 
22 

42.3 
24.3 

PIMUtAH  NOTCH 

MAX 
MIN 

2S 

14 

38 

22 

25 

15 

19 

9 

2» 

8 

37 
11 

36 

12 

34 
25 

37 
21 

32 

17 

36 

11 

32 

42 
17 

93 

22 

37 
23 

36 
28 

34 
24 

28 
19 

40 
6 

35 

25 

42 
28 

45 
30 

42 

30 

31 
23 

36 
18 

45 

18 

38 

27 

42 
IS 

38 
18 

34 
24 

42 
19 

36.2 

19.4 

PLTMOMTH  1  MNK 

MAX 
MIN 

9 

37 

21 

40 
10 

27 

6 

31 
11 

42 
12 

41 
14 

40 
29 

41 
26 

23 

37 
14 

36 

U 

4» 

20 

60 
26 

61 
30 

42 
29 

41 
23 

38 
13 

43 
18 

42 
28 

39 
31 

49 

27 

52 

21 

49 
20 

40 
22 

49 
29 

47 
31 

4* 

12 

49 
12 

47 
24 

4« 
20 

42.7 
26.2 

PWTSMOHTH 

HAX 
MIN 

33 
23 

4S 
25 

39 

21 

34 
U 

37 
1« 

45 
15 

41 
18 

39 
32 

47 
34 

38 
25 

49 

20 

40 
29 

61 
22 

41 
30 

41 
14 

43 
28 

48 
26 

43 
25 

38 
24 

38 
31 

52 

29 

92 

26 

96 
26 

90 
26 

SO 
25 

49 

31 

48 
28 

43 

27 

42 
24 

38 
21 

92 

24 

44.0 
29.1 

SORRY  HOONTAIN  OAH 

MAX 
MIN 

32 
U 

32 

13 

45 

13 

36 
7 

30 

4 

>4 
8 

41 
17 

4« 
25 

^ 

36 
2« 

33 

15 

3« 

21 

42 

17 

60 
28 

67 
26 

92 

34 

59 

23 

44 
28 

43 

21 

47 
28 

37 
29 

90 
21 

99 

22 

93 

18 

46 
23 

47 
29 

48 
32 

SO 
23 

92 

22 

4« 
28 

48 
14 

44.9 

21.4 

NEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

3} 

10 

2« 
IS 

40 
19 

31 

9 

30 

4 

34 

7 

41 
10 

43 

20 

37 
32 

36 

30 

30 
11 

17 

19 
23 

96 

23 

61 
29 

93 

30 

52 
23 

42 
27 

40 
17 

44 
22 

42 
32 

90 
26 

95 

20 

92 

18 

41 
25 

46 
28 

90 
33 

49 
18 

90 
18 

51 

28 

49 
IS 

43.3 
20.6 

MAX 

MIN 

34 
22 

47 
19 

49 
20 

10 

44 
15 

49 
19 

46 
IS 

40 
32 

39 

32 

34 

31 

49 
19 

48 

26 

62 

20 

99 

30 

46 
IS 

48 
39 

50 
21 

SO 
21 

40 
20 

40 
32 

57 
30 

99 

26 

60 
25 

55 

24 

S2 

26 

49 
34 

48 
33 

S3 

26 

48 
28 

43 

32 

99 

20 

47.7 
29.2 

VOCFEBOaO  FALLS 

HAX 
MIN 

33 

20 

43 
24 

36 

19 

28 

10 

32 

U 

43 
10 

41 
16 

40 
31 

42 
32 

34 
24 

39 

17 

42 
23 

94 
21 

96 

29 

43 
10 

42 
33 

44 
24 

40 
27 

45 
16 

39 
30 

49 
28 

92 
29 

50 
23 

42 
27 

46 
24 

49 
27 

48 
32 

48 
20 

48 
21 

44 
30 

48 
19 

43.2 
21.1 

VOOOSTOCK 

HAX 

MIN 

33 

14 

41 
28 

34 

14 

25 

a 

31 

13 

43 
20 

41 
15 

39 

30 

40 
30 

35 

21 

3* 

14 

37 
21 

51 

16 

60 
23 

44 
23 

40 
31 

38 
28 

3S 

24 

43 

13 

41 
28 

46 
32 

90 
31 

47 
23 

40 
27 

42 
23 

47 
31 

44 
31 

48 
18 

48 
18 

49 

29 

49 

20 

41.6 
22.4 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  KB  AP 

MAX 

MIN 

3S 

31 

43 
33 

37 
30 

3* 

24 

37 
24 

40 
26 

40 
34 

40 
36 

40 
36 

41 
30 

49 
27 

49 

34 

53 

32 

56 

38 

43 

37 

51 

40 

49 
33 

4« 
33 

40 
35 

39 

32 

49 
32 

49 
34 

§7 
3S 

90 

34 

49 
32 

49 
39 

45 
33 

49 
33 

48 
30 

42 
33 

47 
11 

44.4 
32.8 

•••   r«t*r«oe«   aotmrn  follo>lag   Btstton   lDd*x 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
MARCH    1957 


Station 

Day 

Of 

Month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

2* 

44 
25 

35 

24 

32   38 

17   14 

39 

2S 

38 
31 

40 
32 

39 
25 

n 

92 
31 

65 
28 

63 

38 

92 

34 

55 

32 

53 

29 

49 
25 

tl 

35 
29 

49 
29 

53 

31 

56 

35 

S3 

27 

51 
25 

47 
36 

48 
36 

SO 
32 

49 

34 

40 
28 

91 

24 

46.7 
28  (4 

KIM6ST0M 

MAX 
MIN 

33 
27 

42 
23 

37 
20 

3«   40 

18   12 

45 
IS 

41 
27 

40 
39 

42 
39 

42 
32 

51 
21 

90 
34 

60 
21 

62 
30 

52 
36 

57 
37 

54 
25 

62 

23 

45 
32 

38 
32 

SO 
31 

51 
26 

59 
27 

55 

27 

SO 
23 

46 
36 

49 
38 

49 
32 

49 
37 

45 

34 

91 
26 

47.5 
28.2 

PKOVIOENCE  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
27 

45 
28 

37 
25 

35   40 

21   18 

46 
21 

41 
27 

40 
35 

43 
36 

40 
28 

90 
24 

48 
34 

65 

27 

80 
36 

47 
37 

66 
35 

54 
30 

49 
29 

42 
34 

35 
31 

51 
32 

54 
34 

59 
33 

SS 

29 

61 
29 

47 
38 

47 
38 

48 
35 

49 
37 

41 

30 

92 

28 

47.3 
30.9 

VERWWT 

BELU)WS  FALLS 

MAX 
MIN 

34 
11 

32 
18 

42 

18 

35   30 

IS    7 

39 

S 

44 
13 

44 
23 

3« 

32 

36 
30 

32 
15 

41 
19 

39 
21 

61 

21 

64 
30 

51 
34 

62 
26 

43 
31 

45 
22 

45 
25 

38 
31 

51 
25 

56 

26 

53 

21 

46 
21 

47 
29 

48 
33 

50 
26 

55 

24 

46 
18 

44.5 
22.5 

BENNINeTON  2  NW 

MAX 
MIN 

33 

24 

38 
19 

30 
21 

32   36 

13    6 

43 
9 

47 
21 

43 
32 

39 

31 

34 
25 

34 

10 

46 
26 

59 
24 

66 
29 

56 
39 

54 
36 

42 
24 

39 

41 
28 

46 
21 

46 
28 

54 
22 

56 

21 

49 
23 

45 
21 

48 
31 

47 
35 

50 

26 

49 
21 

51 
15 

45.2 
23.8 

BLOOMKrELD 

MAX 
MIN 

34 
6 

3« 

26 

30 
11 

22   29 

0  -10 

38 

-  4 

43 

6 

43 

25 

41 
32 

39 

21 

31 

36 
16 

48 
16 

97 
23 

54 
21 

91 
34 

43 
26 

32 
22 

49 

5 

43 
34 

46 
28 

50 
26 

49 
20 

41 

18 

44 
23 

91 

19 

91 

26 

46 
IS 

47 
15 

46 
11 

42.2 
16.9 

BURLINSTON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 
1« 

3« 

23 

27 
21 

21   29 

14    5 

33 

10 

41 
16 

42 
32 

33 

31 

31 
16 

28 

45 
IS 

92 

31 

56 
28 

57 
33 

52 

34 

38 

30 

33 

22 

41 
18 

43 
30 

44 
29 

S2 

24 

46 
26 

38 
24 

40 
24 

46 
26 

46 
27 

43 
17 

47 
20 

45 
16 

40.5 
22.2 

CAVENOI SH 

MAX 
MIN 

34 
17 

41 
14 

33 
12 

29   34 

8-5 

43 

8 

43 

9 

38 

28 

36 

29 

34 

22 

38 

40 
19 

S8 
12 

61 

24 

50 
23 

49 
31 

40 
24 

40 
26 

44 
12 

40 
29 

48 
29 

52 

20 

50 
18 

45 
14 

45 
16 

46 
26 

47 
29 

50 
16 

49 

15 

48 
10 

43.6 
18.2 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

33 
3 

30 
13 

37 
11 

30   2* 

1  -  1 

30 
-  1 

39 
2 

43 
15 

38 
29 

35 

25 

25 

37 

0 

39 

11 

54 
14 

59 
21 

49 
27 

47 
20 

40 
23 

37 

12 

45 
12 

41 
23 

46 
20 

51 
23 

47 
18 

37 
18 

42 
23 

46 
27 

43 
19 

47 
17 

42 
13 

40.7 
14.6 

COSNKALL 

MAX 

MIN 

32 
15 

37 
19 

33 

25 

30   35 

14    8 

17 

9 

41 

14 

43 

28 

17 
29 

34 
14 

32 

44 
11 

41 
30 

56 
28 

51 

34 

53 

36 

46 
28 

38 
23 

43 
17 

45 
29 

43 
23 

47 
21 

51 
23 

43 
19 

43 
20 

41 
21 

44 
28 

46 
21 

50 
18 

42.3 

21.0 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

32 

20 

38 
18 

25 
22 

29   38 
14'   3 

42 

8 

41 

IS 

38 
20 

33 

29 

26 

24 

29 

38 

17 

44 
10 

EAST  BAWET 

MAX 
MIN 

30 
8 

27 
14 

34 
19 

2S   21 

6-5 

28 

-  1 

3« 

0 

40 
16 

10 

32 

36 

26 

26 

32 
12 

34 
21 

92 

22 

55 

26 

46 

34 

45 
28 

35 
26 

31 
11 

43 
18 

41 
32 

44 
26 

48 
23 

45 

19 

33 

24 

38 
22 

47 
28 

43 

18 

43 
18 

39 

15 

38. 1 

18.5 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

32 

11 

37 
22 

28 
1« 

28   30 

9-6 

38 
0 

4S 
10 

40 
31 

40 
32 

32 

18 

32 

-10 

47 
13 

93 

19 

58 
17 

60 
28 

50 

33 

38 
28 

32 
24 

46 
11 

43 
31 

46 
27 

54 

22 

47 
20 

37 
19 

43 
25 

54 

21 

54 

27 

48 
15 

50 
17 

48 
12 

43.0 
18.0 

LEMINSTON 

MAX 
MIN 

39 

10 

35 

20 

25 

7 

20   M 

-2-9 

13 

-  7 

43 

1 

41 
28 

41 
31 

33 

20 

30 

39 

9 

47 
19 

54 
22 

55 

23 

44 
34 

40 
22 

29 
20 

44 
6 

41 
26 

43 
28 

47 
25 

42 
19 

32 
21 

38 
23 

49 
16 

46 
25 

42 
12 

44 
11 

42 

8 

39.2 
15.9 

MIOOLESEX 

MAX 
MIN 

32 

8 

30 
19 

37 
IS 

28   29 

14    0 

30 

2 

39 

* 

43 

19 

40 
32 

34 

23 

29 

31 
S 

38 
21 

52 
21 

59 

27 

90 
36 

47 
28 

37 
25 

33 

13 

45 
19 

43 
31 

46 
23 

51 
23 

47 
20 

37 
24 

43 
24 

47 
30 

4« 
19 

47 
19 

40 
14 

40.1 
18.9 

HOMTPELICR  CAA  AIRf>WIT 

MAX 
MIN 

27 
IS 

38 

18 

25 

14 

22   27 

11    6 

38 

5 

40 
12 

43 
30 

12 

29 

2« 

16 

33 

38 

18 

50 
17 

56 
24 

46 
32 

45 

31 

35 

27 

31 
18 

46 
12 

41 
32 

43 
30 

49 
29 

44 
28 

34 
24 

42 

19 

49 
24 

42 
27 

46 

18 

48 
20 

44 
20 

39.9 

20.1 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

1 

29 
14 

18 
3 

2   10 

-4-4 

23 

4 

28 
16 

27 
14 

31 
18 

19 

2 

21 

41 
17 

37 
24 

48 
25 

46 
30 

38 
26 

27 
11 

20 
6 

27 

7 

30 
18 

28 
15 

36 

19 

30 
17 

30 

8 

35 

17 

33 

20 

30 

15 

12 

17 

30 

7 

28.6 

12.7 

NEVPORT 

MAX 
MIN 

30 

3 

38 
IS 

32 
9 

20   27 
4  -  « 

15 

-  2 

49 
3 

48 
26 

39 

26 

30 
8 

31 

37 

12 

54 
23 

59 

17 

53 

25 

44 
26 

38 

21 

30 
10 

40 
2 

43 
22 

43 
25 

30 
25 

42 

24 

34 
20 

40 
20 

4« 
17 

46 
20 

41 

IS 

47 
14 

44 
14 

40.2 
14.6 

NORTHFTELO  NORMICH  UNIV 

MAX 
MIN 

30 
13 

31 

23 

3« 

12 

25   20 

17    3 

18 

4 

41 

13 

40 
31 

39 

31 

12 

20 

31 

19 

16 

91 

M 

59 

24 

56 
25 

54 

29 

41 
26 

35 

24 

44 
13 

42 
32 

42 
32 

50 
23 

49 
24 

41 
20 

42 
22 

48 
23 

44 
31 

46 
19 

48 
17 

45 

14 

41.7 
19.8 

REAOSBOaO  1  SSE 

MAX 
MIN 

33 
14 

3« 

23 

39 

19 

27   3i 

IS    8 

17 
11 

90 

14 

44 
26 

36 

31 

37 
24 

31 
13 

41 
17 

47 
25 

55 

28 

66 
28 

52 
32 

63 

25 

40 
28 

39 
23 

39 

26 

34 
28 

46 
25 

S2 

23 

52 

22 

45 
22 

49 
26 

45 
31 

47 
27 

38 

21 

44 
18 

43.4 

22.7 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

33 

21 

43 

29 

34 
IS 

11  33 

12  8 

40 
10 

41 

18 

41 
33 

19 

34 

34 

2S 

33 

46 
22 

55 

24 

63 

30 

60 
30 

53 

38 

41 

28 

39 
27 

45 
19 

44 
34 

46 

30 

S3 

23 

91 
24 

42 
20 

41 
21 

49 
10 

45 

12 

49 
20 

49 
21 

49 

15 

43.7 
21.5 

ST  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

31 

« 

30 

21 

33 

18 

28   31 

8    « 

34 

8 

38 
12 

45 
30 

34 
32 

31 

12 

28 
13 

41 

14 

40 
32 

91 
24 

59 

30 

SI 
37 

42 
29 

34 
23 

42 
17 

45 

30 

48 
29 

54 
25 

48 
25 

45 
21 

42 

24 

49 
21 

51 
25 

46 
16 

49 
16 

45 

15 

41.8 
20.6 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

32 

10 

39 
23 

33 
IS 

31   29 

8-2 

}« 

1 

41 

10 

41 
27 

40 
31 

19 

21 

33 

15 

16 

51 

20 

54 
21 

54 
25 

47 
34 

46 
28 

45 
23 

44 
10 

42 
28 

46 
31 

51 
25 

49 
23 

44 
20 

40 
24 

90 
23 

47 
30 

45 

19 

48 
19 

46 
19 

42.5 
19.7 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

^ 

30 
19 

31 
17 

24   21 
1-8 

30 

6 

43 

13 

37 
22 

31 

27 

12 

20 

26 

41 

11 

47 
2« 

50 
29 

60 
28 

46 

30 

47 
25 

34 
23 

31 

15 

35 

21 

29 
26 

41 
20 

44 
19 

47 
18 

39 

17 

40 
20 

39 

28 

39 
23 

44 
17 

19 

19 

17.5 

18.4 

VERNON 

MAX 
MIN 

34 

14 

3» 

14 

43 
16 

37   IT 

14    7 

40 
11 

47 
18 

48 
27 

36 

32 

M 

29 

39 

19 

48 
22 

44 
21 

64 
28 

70 
27 

ss 

31 

57 
24 

47 
27 

47 
24 

46 
27 

37 
28 

55 

22 

59 

22 

59 

20 

52 
25 

SI 
31 

51 
33 

57 
29 

57 
25 

48 
16 

48.1 
22.8 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

32 

-  « 

30 
2 

40 

7 

28   24 

0  -10 

28 
-10 

1« 

-  8 

42 
5 

41 

24 

38 
26 

23 

31 
2 

IS 

11 

92 

11 

59 

11 

52 
20 

46 
24 

38 
20 

33 

0 

48 

1 

48 
28 

44 
22 

48 
18 

41 
12 

42 
22 

19 
23 

54 

16 

49 
14 

44 
11 

18 

11 

40.5 
10.4 

MILDER 

MAX 
MIN 

33 

12 

28 
17 

39 
17 

32   31 
8    3 

33 

6 

42 

10 

43 
21 

38 

31 

33 

29 

30 
10 

38 
18 

38 

24 

96 

25 

61 
28 

49 
30 

50 
25 

43 
28 

41 
17 

45 
23 

42 
33 

50 

26 

S3 

22 

52 
22 

43 
23 

49 
28 

50 
33 

49 
19 

50 
19 

46 
18 

41.2 

21.1 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

31 
17 

40 
12 

31 

12 

29   31 

8    1 

38 
5 

42 

11 

38 

28 

38 

10 

14 
23 

39 

39 

20 

54 

17 

56 
25 

50 

24 

48 
33 

42 
22 

37 
26 

43 
14 

41 
31 

47 
28 

l\ 

90 
20 

41 
15 

43 

21 

48 
28 

4« 
31 

47 
18 

49 
17 

48 

14 

42.3 

19.4 

a—  tmt»T»ac9  notes  follovloc  Station  Indoz. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
UARCH   1957 


Station 

Tlae 

Day  of  month 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STOKRS,  CONK. 

MXASDSKD  DHDSt  SOD 

1-2  INCHES  (•.) 

MAX 

HIN 

36 
35 

36 
36 

36 
35 

35 
35 

35 

35 

35 
35 

35 

35 

35 
35 

35 
35 

36 
35 

36 
34 

36 
35 

36 
35 

44 
35 

47 
36 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

48 
38 

51 
39 

SO 
39 

50 
38 

50 
42 

50 
42 

52 
43 

49 
43 

50 
38 

- 

MAX 

HIN 

32 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

34 
34 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

37 
36 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

38 
36 

42 
36 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

46 
38 

48 
39 

48 
40 

47 
40 

48 
43 

48 
43 

50 
44 

48 
44 

47 
40 

- 

•  laCHIS  (a) 

MAX 
KIN 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
35 

35 
34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

36 
35 

40 
36 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

40 

37 

40 
38 

42 
40 

42 
40 

42 
40 

42 
41 

44 
42 

43 

42 

44 
40 

- 

KINGSTON,  R.  I. 

nASUSZD  ONDIB  300 

2  INCHXS  (b) 

MAX 
HIN 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

32 
31 

32 
31 

32 
32 

33 
32 

34 
32 

36 
32 

38 
31 

38 
34 

43 
33 

46 
33 

42 
35 

47 
37 

44 

34 

45 
34 

40 
38 

38 
35 

45 
35 

46 
35 

50 
35 

48 
36 

49 
36 

45 
41 

48 
41 

46 
40 

47 
40 

44 
39 

47 
35 

40.8 
34.7 

4  laCHIS  (b) 

HAX 

MIN 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
30 

32 
29 

32 
31 

32 

31 

33 
31 

33 
31 

37 
30 

37 
33 

40 
32 

43 
33 

39 
35 

45 
36 

42 
34 

44 
34 

39 
37 

37 
35 

43 
33 

44 
35 

48 

35 

46 
36 

47 
36 

44 
41 

47 
41 

45 
40 

46 
40 

43 
40 

45 
36 

39.4 
27.0 

8  iNcass   (b) 

5  PM 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

34 

36 

36 

37 

37 

39 

39 

39 

40 

40 

40 

41 

41 

39 

34.9 

12  INCHK3  (b) 

5  PM 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

32 

32 

33 

34 

35 

36 

36 

37 

38 

39 

39 

40 

39 

40 

40 

40 

42 

34.9 

BOBLINGTON  DNIV  OF  7T. 

UASinua)  CNDER  SCO 

1  INCH  (c) 

HAX 
HIN 

32 
30 

32 
31 

32 
31 

31 
29 

31 
27 

32 
27 

32 
29 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

34 
33 

34 
32 

33 
32 

33 
32 

34 
32 

35 
32 

38 
32 

37 
32 

35 
32 

35 
32 

39 
32 

39 
32 

40 
32 

39 
33 

36 
33 

36 
33 

34.1 
31.5 

3  iBons   (c) 

HAX 
HIN 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

31 
30 

31 
2S 

32 
28 

32 
29 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32. 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

36 
32 

35 
32 

34 
32 

34 
32 

57 
32 

38 
32 

40 
32 

37 
33 

35 
33 

36 
33 

34.2 
31.6 

10  lacmts  (c) 

MAX 
HIN 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

11 

33 
32 

33 
32 

40 
32 

33 
33 

33 
33 

34 
33 

32.8 
32.1 

(a)  Soil  type:      Woodbrldge   loam.      Ground  cover:      Grass  sod. 

(b)  Soil   type:      Brldgehaapton   silt    loaa.      Ground  cover:      Kentucky  blue   grass,    clipped   to  2   Inches. 

(c)  Soil   type:      Melrose,    fine   sandy   loam.      Cover:      Kentucky   blue   grass. 


REFERENCE   NOTES 

AddltlOBA.1  iDformAtlon  regardla(  the  cllBAte  of  Rev  England  may  be  obtained  by  vrltlng  to  the  State  Cllmatologlat  for  Northern  and  Central  New  England  (Halo 
Haasacbaaatts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  PoBt  Office  Building,  Boston  9,  Uassachusetts,  or  to  the  State  CllaatologlBt  for  Southern  Nev  England  (Connect 
Bnreao  llrport   Station,   Wlodsor  Locks,    Connecticut,    or   to  any  Weather   Bureau  Office   near  you. 

ripirea   and   letter*   follovlng  the  station  naae,    such  as   12   SSW,    lodlcate   distance   in  alles   and  direction   from  the  post   office. 

Dslayed   data  and  correctioas  vlll  be  carried  only   lo  the   June  and  Deceaber   issues   of   this  bulletin. 

Monthly  aad  seasonal   SDOvfall   and  heating  degree   days   for   the  preceding   12  aonths  will   be  carried   in  the   June   issue  of  this  bulletin. 

Stations   appearing  In   the   Index,    but   for  vhlch  data  are  not    listed   in  the   tables,   either  are  alsslng  or  were  received   too   late   to  be   included   in   this    issue. 

nd   evanoratlon    In    inches,    and   wind   movement    in   miles.      Honthly   degree    day   totals 


Ivaporatlo 


is   Measured   In   the  standard  Weather   Bureai 


type    pan   of  4    foot    dlaaeter 


nlesB    othervlse   shown   by    footnote    following  Table    6. 


tlons   taXen  at   the   present 


Watsr  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive 
observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Water  equivalent  of  anov  on  the  ground 
la  ■enaured  at   selected  stations  when   tvo  or  more    inches   of   snow  are   on   the  ground. 


ktriea  of  Snowfall   in  Tables   2  and  7,    and   in   the  seasonal   snowfall   table,    include  snov  and  sleet.      Entries   of  snow  o 
and   6  and  snowfall   in  Table   7,   when   published,    are   for   the   24   hours  ending  at   time  of  observatio 


;round   include  snow,    sleet   and   ice. 
The   Station   Index   lists  observation   tinea   in   the  standard  of  tine   lo 


'  on  (round    in  Table   7    Is    at    observation    tine    for    all   except   Weather   Bureau  and  CAA   stations.      For    these    statlo 

No   record    in   Tables  2    and   S,    is    indicated  by   no  entry, 
extremes    for   State    or   Section. 


iS    snow   on   ground   values   are   at    7:30   a.n.,    E.S.T. 
Consult   the  annual    issue  of   this   publication   for   interpolated  monthly 


eference   indicates  that   the   thermometers  are  exposed    in  \ 


Bbelte 


-   Wo  record  in  Tables  3.  6,  7  and  the  Station  Index 
precipitation  totals. 
ft   Mount  Washingrton,  New  Baapshlre  not  used  in  coaputiog  averages 

>  And  alBO  on  a  later  date  or  dates. 
'*-*'  Fastest  observed  one  ainute  wind  speed.   This  station  la  not  equipped  with  autoaatic  wind  instruaents. 

*  Anount  Included  in  following  neaaurenent,  tine  distribution  unknown. 
//  Once  is  equipped  with  a  wlndsbleld. 

#  Tbemonetera  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  t 
on  the  roof  of  a  building. 

Al  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

AB  This  entry  in  tine  of  observation  coltimn  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  la  the  "Befer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  sta 
"Hourly  Precipitation  Data". 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estinated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  i 

G  In  the  "Refer  to  Tables"  colunn  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

I  One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  Table  5  for  detailed  daily  record. 
station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

B  Aaountfl  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  aaounts  to  be  published  later  in  "Bourly  Precipitation  Data".) 

S  Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  Intervals,  wilt  be  published  in  the  July  or  August  Issues  or  delayed  data  December  issue  of  this  publicatio 
SS  This  entry  in  time  of  observation  coluan  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  anount  too  saa.ll  to  measure. 

T   Includes  total  for  previous  month. 

laforaation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  nay  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  Hew  England.  That 
piblicatlOB  nay  be  obtained  froa  the  Superintendent  of  Docunents,  Governaent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  60  cents.  Similar  Infornatlon  for  regular  Weather  Bureau  stations  aajr 
ba  found  in  the  latest  Issues  of  Loca.1  Cliaatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  aa  indicated  above,  price  15  cents. 


processed  for  special  purposes  and  are  published  later  1 
owfall. 

Degree  day  data,  if  carried  fo 


cated 


this 


Bnbaeription   Price:      20   cents   per   copy,    nontbly   aad  annua 
taperlntendeot   of  Docunents.      Renittance   aad  corresponden 


$2.50  per   year.      (Yearly  snbaoription   Includes   the  Annual   Sunnary) .      Checks,    and  noney  orders   should  be  aade  payable   to   the 
regarding  subscriptions   should   be   sent    to   the   Superintendent    of   Docunents,    Oovernnent   Printing  Office,    Washington   25,    D.    C. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1957 


Station 

Day  o(  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.7 
1 

T 

T 

T 

.5 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.6 
3 

1 

T 

3.1 
3 

HARTFORD  BRAINARD  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.8 
2 

1 

_ 

T 
T 

4.0 
T 

.3 
3 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

4.5 
3 
.3 

4 
.4 

.5 

3 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.3 

T 

T 
3 
.3 

T 

T 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

4 

1 

T 

T 

T 

T 

4.0 

4 

MIDDLETOWN  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.6 
2 

_ 

1 

T 

T 

T 

.2 

T 

3.6 

T 

.4 

2 

MOHAWK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.0 
2 

T 
2 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1.5 
2 

2 

2 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 
2 

.1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

.2 

T 

T 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.3 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.4 

T 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.3 
3 

.8 
3 

.1 
3 

T 
3 

2 

2 

T 
2 

2.5 
3 

1.5 

4 

T 
4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.5 
T 

3.2 
3 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.1 
T 

T 
T 

.2 

T 

T 

T 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

-_ 

- 

_ 

- 

- 

-_ 

- 

- 

- 

- 

-_ 

- 

-_ 

- 

; 

_ 

_ 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
4 

.6 
4 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

.4 
T 

5.1 
6 

3 

T 

2.5 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

1.0 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

T 

. 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

. 

.2 

2.8 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

.5 

T 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

2.0 
3 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

.5 
T 

2.0 
2 

T 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 

1 

.4 
3 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

3.1 

T 

2 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.6 

4 

.1 
3 

.1 
3 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

1.2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BAR  BASBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

.5 

4 

4 

4 

3 

1 

2.0 

2.3 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.5 

- 

T 

. 

- 

- 

. 

4.2 

1.8 

T 

- 

.5 

- 

- 

- 

.2 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 

SN  ON  Gra 

.5 
5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

T 
4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3.1 

16 

3.5 

1.9 

21 

3.8 

.2 

21 

3.8 

.2 

20 

3.8 

20 
3.8 

19 
3.7 

T 

18 

3.7 

16 
3.6 

4.1 

17 

3.6 

T 

14 

4.0 

14 
4.0 

1.4 

14 

4.1 

1.7 

14 

4.4 

11 

4.3 

10 
4.2 

.7 

9 

4.1 

T 

10 

4.2 

T 

8 

4.0 

8 
4.0 

8 
3.9 

.1 

7 

3.9 

7 
3.9 

7 
3.9 

T 

6 

3.8 

T 

6 

3.2 

6 
3.0 

5 
3.0 

5 
2.9 

4 
2.9 

4 
2.7 

4 
2.7 

EA3TP0RT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.2 
3 

2.8 

5 

1.1 
4 

3 

2 

2 

1 

T 

5.3 
1 

T 

T 

2.7 

1 

.3 

T 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
3 

T 
2 

2 

2 

2.0 
2 

2.0 
2 

1.5 
2 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

14 

T 
14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4.0 
16 

T 
16 

16 

.5 
16 

.4 
15 

15 

14 

T 
13 

T 
13 

13 

12 

12 

11 

10 

10 

8 

6 

5 

3 

2 

1 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
24 

1.5 
29 

.1 
29 

T 
29 

29 

29 

29 

1.0 
20 

1.0 
22 

T 
13 

11 

1.0 
11 

1.0 
13 

10 

8 

T 
6 

T 

4 

3 

3 

3 

1.0 
2 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

" 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

I 

- 

I 

I 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.8 

5 

T 

4 

.2 
3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

2.8 
3 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

2.4 
2 

2.8 
3 

1 

T 

T 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

.3 

T 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

T 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

. 

- 

. 

. 

. 

_ 

- 

1.0 

. 

MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
10 

T 
14 

T 
14 

14 

14 

12 

12 

1.3 

10 

T 
12 

.2 

7 

7 

3.2 

5 

8 

3 

2 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
1 

.5 

4 

5 

3 

3 

3 

2 

3.0 

1 

T 

1 

T 

1.0 

1 

T 

T 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.0 

T 

T 
2 
.2 

T 
T 

T 

T 

T 

.3 

T 
T 

T 

T 

T 

.8 

1 

T 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
5 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

.3 

T 

1.0 

RUIiFORD  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

l.B 

2.7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.6 

- 

SQDA  PAN  OAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

5.0 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

3.0 

- 

- 

- 

4.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1957 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HASSACHUSCTTS 

AOAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.5 

1 

.3 

1 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T  ■ 

1.0 
1 

.3 

T 

AMHZXST 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

2.8 

3 

3 

T 

T 

2.4 

: 

1 

1.8 
1 

BLUE  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.6 
6 

.3 

4 

3 

3 

3 

T 

T 

T 

11.4 
10 

1.5 
5 

3 

T 

T 

3.9 
2 

BOSTOH  WB  AIRPOHT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQDIV 

3.9 
2 
.2 

T 
3 
.4 

T 

T 

T 

T 

"T 

T 

6.4 

1 

T 
5 
.7 

.2 

1.0 

T 

BROCKTOH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.2 

7 

T 
7 

4 

1 

1 

T 

T 

8 

1.0 
3 

2 

T 
T 

T 

CHAHLTON  MASONIC  ROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

I 

I 

- 

I 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

I 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

EAST  WABSHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

.5 
6 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

T 
T 

6.5 
7 

3 

T 

T 

T 

2.0 
2 

FALL  BIVEH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 
6 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

T 
T 

T 

7.0 
7 

2 

T 

.5 

HATEBHILL 

SNOWFALL 
SN  OK  GND 

3.5 
3 

.2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

1.7 

2.5 

T 

T 

HOLTOn 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 
3 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 
T 

T 

LAKE  COCHITDATE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1.5 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.5 

4.0 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

_ 

- 

- 

_ 

HILTCBD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.0 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

T 

. 

. 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

. 

- 

_ 

- 

2.0 

2.0 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

. 

_ 

_ 

T 

1.0 

lArniCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQniT 

T 

T 

T 

T 

T 

10.2 

1.5 
3 
.6 

T 

T 

.7 

RW  BIDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
3 

2 

7.0 

7 

1.5 
3 

1 

T 

PITTSFIZLD  TB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
1 

.3 
2 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

3.1 
1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1.6 

.3 
2 

T 

.1 

.2 

T 

BOCKPORT  1  S3X 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
3 

T 
2 

1 

1.0 

1 

T 

1.0 

1 

SALEM  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 
3 

T 

5.0 
5 

T 

3.0 

1 

1 

SAKDVICB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.S 

4 

4 

4 

2 

2 

4.0 

1.0 

aOOIBBBIDGI  3  ■ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

4 

2.8 

6 

T 
2 

2 

2 

2 

1 

.2 

1 

1 

2.3 

1 

1 

.5 

1 

4.5 
5 

1 

T 

3.0 

1 

BPSnOrilLD  AMIORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 

T 

2.0 
2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.2 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

4.2 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

.5 

_ 

STOCTBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

T 

1 

1.0 

1 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

3.0 

1 

T 
1 

T 

T 

T 

2.0 

1 

T 
T 

T 

lALPOLK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.2 

5 

.3 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

8.6 
9 

.5 
3 

1 

T 

1.4 
T 

T 

■I9T  CmOIIHOTOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

T 

T 

1.0 
1 

2.3 
3 

T 
3 

2 

T 

T 

T 

2.3 
2 

.2 

T 

T 

T 

R3T  MEDWAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

4.5 
5 

2 

T 

1.0 
T 

nST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 

T 

1.2 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

. 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

. 

_ 

T 

1.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

IIRCBXirDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

.2 

.8 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.4 
3 

T 
3 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

.3 

T 

2.2 
T 

1 

T 

T 

4.5 

T 

T 
5 

T 

T 

.9 

T 

nw  HAMP3HIRX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

2.1 
3 

1.0 

4 

4 

3 

3 

1 

.2 

1 

5.0 
6 

3.5 
8 

7 

6 

5 

4 

2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

.5 
1 

.3 

1 

4.0 

4 

2.0 

4 

3 

1 

1.0 

1 

BKTHZLHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

2.0 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

T 
2 

2.0 

4 

1.0 

5 

5 

5 

4 

3 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CAmrem  modntair 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

2.0 
20 

2.0 
22 

22 

21 

21 

21 

21 

3.7 
25 

2.2 
27 

27 

27 

27 

26 

24 

.5 
23 

2.2 
25 

1.8 

27 

27 

26 

26 

25 

25 

25 

25 

25 

1.0 
26 

26 

26 

26 

26 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQIJIV 

2.1 

T 

T 
2 
.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

DDRHAa 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
3 

T 
2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 
T 

.5 

1.9 

T 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.6 
2 

.4 
2 

2 

1 

2.0 
2 

1.0 
2 

2 

2 

1 

T 

1.5 

.5 

FIRST  COTN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

1.0 
19 

.3 
19 

1.3 
21 

T 
21 

20 

20 

20 

1.0 
20 

1.0 
21 

2.3 
21 

20 

19 

19 

18 

16 

1.0 

16 

1.0 
17 

17 

16 

15 

15 

14 

13 

T 
13 

13 

11 

11 

10 

9 

9 

See  reierence  notes  following  Station  I 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


SlaHon 

Day  of  monlh 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GHD 

* 
12 

2.0 

14 

13 

12 

12 

12 

11 

10 

1.0 
10 

10 

10 

10 

10 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

T 
7 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

T 
2 

1 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

1.0 

.7 

2.6 
3 

3 

3 

3 

2 

T 

JEFFERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

3.0 

5 

T 
5 

5 

5 

5 

T 

T 
T 

2.0 
2 

T 
2 

2 

1 

T 

.5 
1 

.5 
1 

T 

T 

T 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

1.5 
3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

2.0 
2 

3.0 
5 

3 

3 

2 

1 

T 

.9 

1 

.3 
1 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
5 

.4 

S 

.1 
5 

.1 
5 

5 

5 

4 

4 

1.3 

5 

.2 
4 

T 
4 

3 

3 

3 

2 

T 

T 

.1 

T 

T 

.5 

T 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.8 

T 
2 

T 
1 

.7 

3.0 
2 

T 
4 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

UILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2.0 

S 

.5 
6 

4 

4 

3 

3 

3 

2.0 
5 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

UILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
2 

.8 
3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

.4 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

2.9 
3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

1 

T 

HOBNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 
2 

1.6 
2 

.6 
2 

2 

1 

1 

1 

7.4 
2 

3.6 
3 

T 
3 

3 

3 

T 
3 

3 

.1 
3 

.8 
3 

1.9 
3 

.5 
3 

3 

T 
3 

3 

3 

3 

T 
3 

3 

3 

1.5 

4 

4 

T 

4 

.4 

4 

4 

NASBDA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
2 

2.7 
5 

2 

2 

2 

1 

T 

2.5 
3 

1.0 

1 

PIKKHAU  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
20 

1.0 
20 

.5 
19 

T 
18 

18 

17 

16 

2.0 
18 

6.0 
20 

1.0 
21 

20 

20 

18 

16 

IS 

1.0 
16 

.5 
16 

.5 

16 

15 

14 

13 

10 

9 

T 
9 

T 
9 

3 

T 
T 

T 

PORTSMODTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

I 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SDRRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 
3 

2.0 
5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

1.5 
4 

3.8 
7 

7 

7 

6 

5 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 

T 

T 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

2.0 
3 

2 

I 

T 

T 

T 

T 
T 

5.0 

5 

1.5 
5 

5 

4 

2 

1 

T 

T 
T 

WEST  RUHNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

.5 

T 

T 

T 

- 

_ 

_ 

1.0 

T 

- 

- 

- 

. 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

_ 

T 

_ 

- 

- 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
6 

.1 

6 

.5 
6 

6 

6 

5 

5 

5 

1.0 
3 

.2 
3 

T 
3 

3 

2 

2 

1 

T 
1 

T 

1 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

T 

2.0 

T 
2 

.7 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 
5 

T 
4 

4 

4 

3 

3 

2 

T 

5.9 

6 

1.2 
2 

T 

T 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQOIV 

4.3 
3 
.4 

4 
.5 

2 
.3 

1 

1 

T 

T 

T 

8.0 

T 

T 
6 
.7 

1 

T 

.2 

W0ON3OCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

2.3 
4 

2 

1 

1 

.5 

1 

5.5 
6 

1 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

2.0 
2 

1.0 
2 

2.0 
2 

T 

T 
T 

T 
T 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

2.5 
12 

.5 
12 

.5 
12 

12 

12 

10 

10 

8 

3.0 
10 

8 

- 

- 

6 

4 

1 

1 

1.5 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.0 

T 

.1 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

7.2 
4 
.4 

T 
7 
.5 

5 
.4 

3 
.4 

2 
.3 

T 
T 

.1 
T 

T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
9 

1.5 
10 

T 
10 

.2 
10 

9 

8 

8 

.2 
8 

4.0 
12 

1.0 
12 

12 

11 

9 

8 

7 

7 

T 

7 

T 
7 

7 

.1 

7 

.5 

7 

6 

5 

4 

3 

3 

T 
2 

2 

1 

T 

T 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

1.0 
8 

.3 
8 

T 
8 

8 

8 

8 

8 

3.0 
11 

6.0 
17 

17 

15 

15 

13 

10 

10 

9 

T 
9 

9 

8 

8 

7 

7 

5 

4 

2 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

T 
2 

.5 
2 

1 

T 

T 

T 

8.0 
8 

4.0 
12 

12 

7 

5 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

LEMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

1 

1.0 
1 

1.0 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

.5 
1 

1.5 
2 

2 

2 

1 

1.5 
2 

2 

MOirrPELIER  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

1.0 

1 

T 
1 

T 

1 

1 

1 

T 
T 

2.0 

T 

6.7 
4 

1.0 
10 

10 

8 

6 

4 

2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

I 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
2 

.5 
3 

.5 

4 

.1 
4 

4 

4 

3 

2.5 
2 

2.7 
6 

.6 
8 

7 

6 

5 

3 

1 

.4 

1 

1.2 
1 

.2 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

6 

6 

5 

4 

2 

1 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

4 

.5 
4 

1.0 

4 

I 

4 

3 

3 

T 
3 

2.0 

5 

2.5 
6 

T 
6 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

.5 
1 

T 

T 
T 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

2.0 
3 

3 

2 

2 

2 

1 

4.0 

4 

T 

4 

1.0 
4 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

RmXJlND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 
T 

T 

6.5 
5 

.5 
6 

5 

4 

2 

3T.  ALBANS  BAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

'- 

I 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

SAINT  JOHNSBURT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

1.0 

1 

T 

2.0 
2 

T 
2 

2 

1 

.5 

T 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

2.0 
2 

1.0 

1 

T 

T 

1.0 

1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.1 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 
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Isollnes  are  dran  through  points  of  approBlaately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  froa  recorder  substations  «111 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW   ENGLAND 
IIABCH   1957 
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STATUTE    MILES 
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Caribou  WB  AP 


STATION   LEGEND 

O    •  O  Precipitation    only 

CD  Precipitation,   storage 

O -#-<>-  Precipitation  and  Temperature 

-fy-^-^  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage        O      fJon-recording^ 
•    Recording,      9      Both  types 

Double  circle  combinations  indicate  tlie  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


Revised  WRPC,  Chattanooga,  Tenn.  1/57 

laollnes  are  draws  through  polnta  of  approzljutelj  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fro«  recorder  substations  will 
be  STailable  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


u 


County       g* 


CONNECTICUT 

ANSON I A 

aAKERSVtLLE 
BALTIC 
BARKHAMSTED 
BEACON  FALLS 

BLOOMFIELD 


LAKE  KONOMOC 


LAUREL 
MANCHtSTEB 
■■ANSFIELD  mOLLOII  OAM 
»EAO  CONO  RESERVOIR 
MIOOLETOWN  MB 

HIDOLETOON  «  « 

MILFOHO 

MOHAWK    RAMGER    ST A 

MOOOUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 

NATCHAUG  RAMGER  STA 

MATman  MALE  ST  FOREST 

Htm   MAfiTFoeO 

NEW  HAVe*«  MB  AIRPORT 

N£«INOTON 

MMFOLK  ;  sw 

NORTH    SRaNFORO 
MO«Th    GUILFORD 

NcwiiAt.it  Gas  plant 

NOAMtCM    PU8   UTIL    PLT 

pauchaug  forest 
peoples  ranger  sta 
prospect 

puTnam  lake 

ROCRVILLE 
ROCicr   RIVER  0AM 
ROUND    POMO 
SALISBURY 

S*t>CATuC«.   RESERVOIR 

SKPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFOeo  SPRINGS 
STamf0«O  5  H 
STEVENSON  DAM 

STORRS 
T0«BIMGT0N 
TOftOINGTON  2 
TRAP  FALLS  RESERVOIR 
•WATEBBURY  CITY  HALL 

■EPAWAUG  RESERVOIR 

VESTSeoOK 
■EST  HARTFORD 
WEST  HARTLAMD 
■HIGWILLE  RESERVOIR 


MAINE 

AUGUSTA    AIRPORT 
AUGUSTA    CAA    AIRPORT 
BANGOR    OOM    FIELD 
BAR    HARBOR 
BELFAST 

B4ASSUA    DAM 
■fllOGTON     <     NND 
BmjNSHICK 

CARIBOU    MS    AIRPORT 
CLAYTON   LAKE 

COHimA 

O^SUPTlc   STOREHOUSE 

CASTPORT 

CAST   SawGEOVIU^E   s   se 

CAST   mInTmROP 

CLLSWORTM 
CtfSTIS   T   N« 
PARMINGTON 
PORT   FAIRFIELD 
PORT    KENT 

CAROINER 
•READ 

BtAHO   LAKE   STREAM 
•REENVILLE 
HIRAM  J   s 


LEMISTON 

UM6    FALLS   OAH 

NACHIAS 

MAOISON 

MIDDLE   OAH 

HILL  I MOCK ET 
HILLIMOCKET   CAA   AP 
HODSeiCAD 
•OLO  TOWN   CAA   AIRPORT 


BRISTOL    )   M 

BROOKLYN 

BULLS   BRIDGE   OAm 

BURLINGTON 
CANOLEWOOD   LAKE 
COCKA^ONSET   RANGER   STA 
COLCHESTER 
COLLIfiSVlLLE    1    S 

CREAM  HILL 
OANSURV 
DAMSON  LAKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

6BOTON 

HARTFORD 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

PHARTFORD  MB  AIRPORT 
HEMLOCKS  RESERVOIR 
JEWETT  CITY 


I 

0120  'NEW  HAVEN 

0227  LITCHFIELD 
02»l 'NEM  LONDON 
029«  LITCHFIELD 
0973  NEh  HAVEN 

0*}«  mARTFORO 

OeOS  FAIRFIELD 

0890  HARTFORD 

0910  MlNOHAM 

0961  LITCHFIELD 

10973  HARTFORD 
109J  FAIRFIELD 
1««8  MIOOLESEX 
lh99  NEM  LONOON 
ISM  MARTFORO 

1715  LlTCMFIELO 
17«2  FAIRFIELD 
1796  NEM  HAVEN 
lS4k  FAIRFIELD 
2169  NEM  HAVEN 

22*8  FAIRFIELD 
2658  LITCHFIELD 
3207  NEM  LONDON 
)*««  HARTFORD 
>«51  HARTFORD 

3*56  MARTFORO 
3583  FAIRFIELD 
3857  NEM  LONDON 
3905  LITCHFIELD 
3989  NEM  LONDON 

*096  FAIRFIELD 
A*A3  HARTFORD 
««8S  MINOHAM 
4599  FAIRFIELD 
4757  MIDDLESEX 

'*767  MIDDLESEX 
>4790  [new  haven 
*933  'LITCHFIELD 

501B  ;hioolesex 

5077  INEM  HAVEN 

5123  iMiNDHAM 
5131  TOLLAND 
5262  LITCHFIELD 
52T3  NEM  HAVEN 
5283  HARTFORD 

'5449  'LITCHFIELD 
5510  NEM  haven 
5641  InEM  haven 
,5893  FAIRFIELD 
'5910  NEM  LONOON 

6131  NEM  LONOON 
'6239  iLITChFIELD 
'6597  nem  haven 

6645  VlHOHAM 
.6655  FAIRFIELD 

6942  TOLLAND 
6966  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 
7109  LITCHFIELD 
7157  FAIRFIELD 

[7373  JLITCHFIELD 
7432  HARTFORD 
7946  TOLLAND 
7970  FAIRFIELD 
6065  'FAIRFIELD 

8138 'TOLLAND 
8436  LITCHFIELD 
8441  LITCHFIELD 
8486  FAIRFIELD 

8911  |nE«  haven 

9007  .NEW  HAVEN 
9067  MIOOLESEX 
9162  HARTFORD 
9174  HARTFORD 
9506  HARTFORD 

9544  NEM  HAVEN 

9568  LITCHFIELD 

19592  WINDHAM 

i«759  NEW  HAVEN 

|9763  LITCHFIELD 


0273  KENNEBEC 
!0275  KENNEBEC 
10355  PENOBSCOT 
10371  HANCOCK 

|04S0  MALDO 

|0814  SOMERSET 
|0B44  CUMBERLANO 
'0934  CUMBERLAND 
|il75  ABOOSTOOK 
1*72  ABOOSTOOK 

1628  PENOBSCOT 
'1756  OXFORD 
12426  .MASHINGTON 
i24A2  PISCATAQUIS 

2539  KENNEBEC 

2620  HANCOCK 
2705  FRANKLIN 
2765  FRAMKLIH 
2866  ANOOSTOOK 
2878  AROOSTOOK 

3046  KENNEBEC 
3110  OXFORO 
3261  WASHINGTON 
3353  PISCATAQUIS 
3800  CUMBERLAND 

3892  AROOSTOOK 
3697  AROOSTOOK 
4  086  SOMERSET 
4183  WASHINGTON 
4*20  AROOSTOOK 

4566  ANDROSCOGGIN 
4781  SOMERSET 
4876  WASHINGTON 
•927  SOMERSET 
5261  OXFORD 

930*  PENOBSCOT 
5309  PENOBSCOT 
5460  SOMERSET 
6425  PENOBSCOT 
6430 , PENOBSCOT 


1  20  I  1300 
3  28  I   510 

2  59  I   160 


Obser 
▼ation 

Time 


2    41  I       169   HID 


3 
2 

25  t 

1 
3 

51  1 

1 
3 

54  1 

36 

Refer 

To 
Tables 


ANSONIA  HATER  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO 
MATER  BUR  HARTFORD 
INCENT  MULESKI 

NG  DEPT  HARTFORD 
.S.  WEATHER  BUREAU 
WELLINGTON  C.LOURIE  I 
DONALD  J.  FIELDS     | 
CONN  LIGHT  *  POWER 

:R  bur  HARTFORD 
CONN  LIGHT  *  POWER 
ST  PARK  ♦  FOREST  CON 
RAYMOND  J*  RUS2AL 
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4603 

ESSEX 

44  54 

71  31 

1015 

7P 

7P 

CONRAO  W.  BAKER 

2  3  5 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

3182  IMERRIMACK 

10 

43  28 

71  39 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5     c    MANCHESTER  CENTER 

4882 

BENNINGTON 

s 

*3  11 

73  02 

900 

7A 

»AUL  TODTSCHINOER 

3 

c 

CILMANTON 

""  K^'"'" 

10 

43  25 

71  25 

960 

7A 

ARTHUR  Gt  BROWN 

3             MAHSHFIELO 

4989 

WASHINGTON 

2 

4*  25 

72  16 

USO 

BA 

iREEN  MT  POWER  CORP 

3 

GRAFTON 

3530  JGRAFTON 

10 

43  34 

71  57 

840 

6P 

6P 

>HILL1P  K.  BROWN 

2  3  9           MAYS  MILL 

9029 

WINDHAM 

9 

42  49 

72  45 

900 

6A 

«RS.  FRED  MAY.  JR. 

3 

GREENVILLE 

3656  IHILLSBORO 

10 

*2  46 

71  *8 

B30 

7A 

SREENVILLE  MILLS 

3             MC  INDOE  FALLS 

5044 

CALEDONIA 

5 

4*  15 

72  03 

448 

8A 

CONN  RIVER  POWER  CO 

3 

HANOVER 

GRAFTON 

43  42 

72  17 

603 

8P 

6P 

JARTMOUTH  COLLEGE 

2  3  5      c     MIDDLESEX 

5132 

WASHINGTON 

2 

4*  16 

72  40 

*99 

GREEN  MT  POWER  CO 

2  3  5 

HILLSBORO  2  W 

HILLSBORO 

10 

43  07 

71  57 

750 

<IIO 

'UBLIC  SERV  CO  N  H 

C     MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

5276 

WASHINGTON 

2 

44  12 

72  34 

1122 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

HUDSON 

423* 

HILLSBORO 

10 

1.2  47 

71  26 

160 

'UBLIC  SERV  CO  N  H 

C     MORRISVILLE 

5366 

LAMOILLE 

2 

44  3* 

72  36 

600 

-ID 

WATER  ♦  LIGHT  OEPT 

c 

JEFFERSON 

*31* 

COOS 

6 

44  25 

71  28 

1*00 

7A 

:.  C.  MC  INTIRE 

3      7       MOUNT  MANSFIELD 

5416 

LAMOILLE 

16 

4*  32 

72  49 

3960 

5P 

5P 

WCaX  6DCSTG  CORP 

2  3  5 

KEENE 

4399 

CHESHIRE 

5 

42  56 

72  17 

490 

6P 

8A 

4ERTON  T*  GOODRICH 

2  3  9    7       NEWPORT 

95*2 

ORLEANS 

16 

44  96 

72  12 

766 

■IID 

410 

<4ILT0N  W,  DREW 

2  15 

7  C 

LAKEPORT 

4475 

BELKNAP 

10 

71  28 

562 

SS 

tENNETH  E.  GOULD 

2  3  5    7       NORTHFIELO  NORWICH  UNIV 

9733 

2 

4*  08 

72  40 

840 

6P 

7A 

EUGENE  R.  CLEVELAND 

2  3  5 

c 

LAKEPORT  2 

4*80 

BELKNAP 

10 

43  32 

71  28 

520 

>UBLIC  SERV  CO  N  H 

3    b                       PERU 

8335 

BENNINGTON 

43  14 

72  5* 

>AUL  Rt  OSTERTAG 

3 

7 

LANCASTER 

4SS6 

COOS 

5 

4*  29 

71  34 

910 

6P 

6P 

GARDINER  P.  SMITH 

2  3  5           PLYMOUTH  UNION 

64*6 

WINDSOR 

9 

43  32 

72  ** 

1220 

8A 

4RS.  EMILIE  MOORE 

LANDAFF 

4566 

GRAFTON 

5 

44  U 

71  54 

960 

410 

HERMAN  L.  TITUS 

C     RANDOLPH  CENTER 

6717 

ORANGE 

9 

43  97 

72  36 

1380 

8A 

rr    STATE  AGR  SCHOOL 

i 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

4656 

GRAFTON 

*3  36 

72  19 

562 

ilIO 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM* 

2  3  5   7      READING  HILL 

67*6 

WINDSOR 

5 

43  31 

72  34 

1900 

9P 

r.  F.  ROWLEE 

3 

LINCOLN 

4732 

GRAFTON 

10 

44  03 

71  40 

830 

MRS.  KATHLEEN  BOYLE 

3       c    READSBORO  I    5SE 

6761 

BENNINGTON 

9 

42  49 

71  02 

1122 

4EW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5 

MAC  OONELL  DAM 

5013 

HILLSBORO 

10 

42  5* 

71  59 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3        c     ROCHESTER 

0893 

WINDSOR 

9 

43  52 

72  *8 

660 

9A 

4RS.  BERNICE  ORDWAY 

3 

7 

MANCHESTER 

9072 

HILLSBORO 

10 

43  00 

71  28 

170 

<I0 

MID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

2  3  5           RUTLAND 

6995 

RUTLAND 

2 

*3  37 

72  58 

000 

6P 

6P 

5E0RGE  L.  KIRK 

2  3  5 

' 

MARLOW 

5150 

CHESHIRE 

3 

43  07 

72  12 

IIBO 

SA 

HARRIET  H.  PERKINS 

3             ST  ALBANS  BAY 

7020 

FRANKLIN 

2 

4*  *B 

73  10 

109 

6P 

•P 

Ct  STUART  PERRY 

2  3  9 

7 

MASSABESIC  LAKE 

5211 

HILLSBORO 

10 

71  24 

250 

6P 

6P 

MANCHESTER  WTR  WKS 

2  3  5  (^         SAINT  JOHNSBURY 

7094 

44  29 

72  00 

711 

4P 

*P 

FAIRBANKS  MUSEUM 

2  3  5 

MERIOEN 

5362 

SULLIVAN 

5 

*3  33 

72  16 

970 

JOHN  F,  MC  NAMARA 

,             SALISBURY 

7098 

ADDISON 

2 

43  5* 

73  06 

370 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

3 

MILAN  T  N 

5400 

COOS 

1 

44  40 

71  13 

1160 

6P 

UNION  WTR  POWER  CO 

3      7       SEARSBURG  MOUNTAIN 

7142 

BENNINGTON 

5 

*2  50 

72  57 

2360 

BA 

3E0RGE  BRIGGS 

3 

MILFORD 

5*12 

HILLSBORO 

10 

42  49 

71  39 

ANDREW  E.  ROTHOVtUS 

3      7       SEARSBURG  STATION 

7152 

BENNINGTON 

5 

42  52 

72  59 

1*60 

SA 

«EW  ENGLAND  PWR  CO 

c 

MOUNT  WASHINGTON 

5639 

COOS 

1 

44  16 

71  le 

6262 

4ID 

HIO 

MT.WASH.  06S.  CORP  , 

2  3  5    7  c     SOMERSET 

7*01 

WINDHAM 

5 

42  58 

72  57 

2060 

8A 

BA 

JEW  ENSLANO  PWR  CO 

2  3  9 

NASHUA  3  N 

5712 

HILLSBORO 

10 

42  48 

71  29 

125 

UP 

PENNICHUCK  WTR  WKS 

2  3  5          SOUTH  LONDONDERRY 

7617 

WINDHAM 

5 

43  11 

72  49 

7A 

tAY  E.  LYMAN 

NELSON 

5730 

CHESHIRE 

72  08 

1520 

6P 

DAVID  PtWHEELWRIGHT 

INAC  12/53       SOUTH  NEWBURY 

7646 

ORANGE 

5 

44  04 

72  05 

374 

8A 

4RS.  ISABEL  WHITNEY 

1 

NEW  DURHAM 

5780 

STRAFFORD 

10 

43  26 

71  10 

540 

MID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

C     SPRINGFIELD 

7954 

WINDSOR 

5 

43  16 

72  27 

300 

9A 

iPRINGFLO  TERM  RWV 

INAC   7 

/M 

NEW  LONDON 

5843 

MERRIMACK 

10 

43  25 

71  59 

1346 

4tD 

9P 

COLBY  JR  COLLEGE 

2  3  5    7       STOCKBRIOGE 

6097 

WINDSOR 

9 

43  *7 

72  *9 

740 

410 

tAYMOND  LA  ROCK 

C 

NEWPORT 

5868 

SULLIVAN 

5 

43  22 

72  10 

70O 

8A 

H«  P*  SHEPARD 

3             TOWNSHEND 

8436 

W I NOHAM 

9 

43  02 

72  *0 

420 

8A 

4RS.  BEATRICE  SHINE 

3 

c 

NORTH  CHICHESTER 

5982 

MERRIMACK 

10 

43  15 

71  23 

360 

KENNETH  M*  HUCKINS 

3             TUNBRIOGE 

6483 

ORANGE 

9 

43  59 

72  29 

620 

6P 

IHARLES  D*  ADAMS 

INAC  12 

-'52 

NORTH  STRATFORD 

623* 

COOS 

5 

4*  45 

71  38 

900 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3             TYSON 

8512 

WINDSOR 

43  28 

72  ^2 

1080 

410 

a^ITH  SPAULDING 

c 

NORTHWOOD 

k3  12 

71  09 

550 

SS 

SS 

UNIVERSITY  OF  N.  M, 

2  3  9           UNION  VILLAGE  DAM 

8556 

ORANGE 

9 

43  48 

72  16 

463 

BA 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

J 

c 

PETERBORO  2    S 

6697 

HILLSBORO 

10 

42  51 

71  57 

G«  A.  MORI  SON 

2  3  9           VERNON 

6600 

WINDHAM 

5 

42  *« 

72  31 

228 

8A 

6A 

:ONN  RIVER  POWER  CO 

2  3  9 

' 

PINKHAM  NOTCH 

6818 

COOS 

13 

44  16 

71  15 

2000 

7P 

7P 

J.  B.  0006E 

2  3  9     C    WAITSFIELO  1  S 

66** 

WASHINGTON 

2 

4*  11 

72  51 

780 

BA 

lENRY  J.  PERKINS 

3 

PITTSBURG  RESERVOIR 

6856 

COOS 

5 

45  03 

71  23 

1390 

HID 

N  H  WATER  RESOURCES 

Q            WAR0S60R0 

87*7 

WINDHAM 

9 

43  03 

72  47 

980 

6A 

4RS.  EDITH  PLIMPTON 

1 

PLYMOUTH  1  WNW 

GRAFTON 

10 

43  46 

71  43 

670 

6A 

8A 

WILLARD  F*  WIGGETT 

2  3  5           WATERBURY 

WASHINGTON 

44  23 

72  *6 

432 

4EW  ENGLAND  PWR  CO 

PORTSMOUTH 

^980 

ROCKINGHAM 

K3  04 

70  47 

40 

HID 

DEPT  PUBLIC  WORKS 

2  3  5           WEST  euRKE 

9099 

CALEDONIA 

5 

44  38 

71  5B 

900 

8A 

6A 

SlLMAN  W.  FORD 

2  3  9 

SOUTH  DANBURY 

7967 

MERRIMACK 

10 

43  29 

aA 

EDNA  Ft  POWERS 

3             WEST  HARTFORD 

9329 

WINDSOR 

5 

43  43 

72  25 

*10 

9A 

EVA  K.  DOUBLEOAY 

3 

7 

SOUTH  LYNDEBORO 

6081 

HILLSBORO 

10 

42  53 

71  47 

649 

7P 

HARRY  W,  HOLT 

3             WEST  TOPSMAM 

0988 

ORANGE 

5 

44  08 

72  18 

- 

6P 

4AHY  A.  BAGLEY 

3 

SOUTH  SUTTON 

6169 

MERRIMACK 

10 

43  19 

71  56 

790 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

S     WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

9691 

WINDSOR 

5 

43  39 

72  19 

360 

BA 

STUART  A.  ELLIOTT 

> 

SOUTH  WEAHE  1  SE 

6194 

10 

71  42 

990 

LEON  H.  GRANT 

3             WHITINGHAM  3  W 

9735 

WINDHAM 

9 

42  47 

72  59 

1450 

8A 

*.  J.  SUTTON 

3 

SUNAPEE 

8502 

SULLIVAN 

5 

43  23 

72  05 

1040 

HID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

r     WILDER 

976* 

WINDSOR 

5 

43  41 

72  18 

370 

8A 

8A 

'EW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  9 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

6539 

CHESHIRE 

5 

A3  00 

8A 

H.  G*  LAWTON 

2  3  5    7  c     WOODSTOCK  3  ENE 

9984 

Windsor 

9 

43  38 

72  26 

660 

6P 

tP 

:ENT  VT  PUBLIC  SERV 

2  3  9 

TAMWORTM 

8606 

CARROLL 

13 

43  52 

71  16 

660 

eA 

OLIVE  L.  FOLKINS 

INAC  12/96            NEW  STATIONS 

67*1 

CHESHIRE 

42  49 

GEORGE  DUBINA 

WALPOLE  2 

8855 

CHESHIRE 

5 

*3  09 

72  26 

430 

6A 

MRS. MARION  W.ANDROS 

3      7       CHARLTON  MASONIC  HOME 

13*5 

WORCESTER 

17 

42  08 

71  58 

980 

6P 

«P 

USONIC  HOME 

2  19 

7 

WARREN  1  SE 

8885 

GRAFTON 

10 

*3  55 

71  53 

700 

WID 

N  H  FISH  HATCHERY 

Q            WEST  LYNN  MASS. 

9289 

ESSEX 

4 

42  28 

70  98 

120 

9P 

9P 

'ETER  LINOSTROM 

2  3  9 

WATERVILLE  VALLEY 

8960 

GRAFTON 

10 

43  57 

71  30 

1500 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  STATIONS 

WEST  HENNIKER 

9291 

MERRIMACK 

10 

43  10 

71  51 

460 

MRS. HELEN  At  OOWLIN 

WEST  LEBANON 

9316 

GRAFTON 

5 

43  36 

72  19 

550 

8A 

8A 

5RANITE  ST  EL EC  CO 

2  3  5           THOMASTON  CONN 

8324 

LITCHFIELD 

7 

41  30 

73  05 

380 

7A 

DAVID  K.  LINCOLN 

CLOSED 

3/57 

WEST  RUMNEY 

947* 

GRAFTON 

10 

43  4B 

71  51 

610 

7A 

ELVA  Mt  CHIVELL 

3      7       CHARLTON  2  MASS 

WORCESTER 

17 

42  08 

71  57 

680 

9P 

9P 

OLIVER  E.  MAY 

CLOSED 

1/97 

WHITEFIELO 

9616 

COOS 

5 

44  23 

71  36 

10*5 

7A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

3            SWAMPSCOTT  MASS. 

8301 

ESSEX 

42  28 

70  9* 

20 

7P 

7P 

WESTON  K*  LEWIS 

CLOSED 

3/57 

WILMOT 

9676 

MERRIMACK 

10 

*3  27 

71  55 

900 

8A 

>4RS.  RUTH  M.  GRACE 

3 

WINCHESTER 

9726 

CHESHIRE 

5 

42  46 

72  23 

450 

<4}0 

CARL  Dt  6RUPE 

C 

WINDHAM 

9740 

ROCKINGHAM 

10 

42  47 

71  19 

174 

6P 

6P 

hIERHAN  E>  BAKER 

WOLFEBORO  FALLS 

CARROLL 

10 

43  36 

71  12 

520 

6P 

6P 

KENNETH  BERRY 

2  3  5 

WOODSTOCK 

9940 

GRAFTON 

10 

43  59 

71  41 

720 

^RED  S.  BROWN 

YORK  POND 

9966 

COOS 

5 

44  30 

71  20 

1500 

8A 

J.  S.  BUR  FISHERIES 

3 
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GENERAL 

Heat  and  drought  the  latter  part  of  the  month  were 
the  major  weather  features  of  April.   Stormy  wea- 
ther occxu-rences  early  in  the  month  involved  snow, 
glaze,  or  rain,  but  after  mid-month  stormy  weather 
of  significance  was  in  the  form  of  dust  devils. 

Average  temperatures  were  only  slightly  higher 
than  usual  in  northern  and  central  llaine  but  were 
frequently  as  much  as  4*  above  the  seasonal  level 
in  the  western  portions  of  Connecticut  and  Massa- 
chusetts and  the  southern  portions  of  New  Hamp- 
shire and  Vermont.   The  lowest  temperature  at 
Mount  Mansfield,  Vt.,  -C  on  the  11th,  and  the 
lowest  at  Fort  Kent,  Maine,  -3*  on  the  3rd,  were 
almost  as  frigid  as  the  lowest  reading  atop  Mount 
Washington,  N.  H. ,  which  was  -8*  on  the  3rd.   The 
lowest  temperature  recorded  in  Massachusetts  was 
13*  at  Birch  Hill  Dam  and  West  Cumaington.   The 
lowest  entry  in  records  from  Connecticut  was  14* 
at  Putnam  and  the  low  for  Rhode  Island  was  20"  at 
Kingston.   Plymouth,  Mass.,  gained  honors  for  the 
highest  temperature  in  New  England  for  April  with 
a  reading  of  90*  on  the  21st,  but  one  or  more  sta- 
tions in  each  State  in  the  area  recorded  tempera- 
tures of  85*  or  higher  during  the  hot  weather 
period  of  late  April. 


created  extremely  hazardous  fire  conditions.       i 
Brush  and  forest  fires  burned  for  days  out  of     ' 
control  destroying  several  homes  and  blighting 
thousands  of  acres  of  woodland.   Ground-water 
levels  generally  declined  and  reached  record  low 
stages  in  some  wells  in  Massachusetts,  New  Hamp- 
shire, and  Maine.   Runoff  ranged  from  slightly 
above  median  in  Connecticut,  Rhode  Island  and 
extreme  southeastern  Massachusetts  to  greatly 
deficient  in  Vermont  and  New  Hampshire. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Connecticut,  Rhode  Island  and  Massachusetts  were 
subjected  to  stormy  weather  from  the  evening  of 
the  4th  into  the  evening  of  the  6th.   The  early 
phase  of  the  storm  was  wind  and  freezing  rain  in 
north-central  and  northwestern  Massachusetts  while 
heavy  snow  accompanied  the  wind  in  other  areas. 
Precipitation  changed  to  rain  on  the  5th  and 
thunderstorms  appeared  over  most  of  the  area  by 
the  night  of  the  5th.   The  storm  was  a  major  fac- 
tor in  causing  numerous  traffic  mishaps  that 
claimed  five  lives  and  caused  many  injxiries.  Wind, 
plus  the  weight  of  snow  and  ice,  caused  trees  and 
wire  lines  to  break;  heavy  rain  caused  flooding  of 
cellars  and  low  areas;  and  lightning  damaged  a 
summer  house  at  Oyster  Harbor,  Mass. 


Precipitation  totals  indicated  deficiencies  of 
importance  in  Vermont,  N.  H. ,  and  central  Maine, 
while  slight  excesses  were  indicated  in  Connecti- 
cut and  Rhode  Island.   However,  since  the  major 
portion  of  April's  precipitation  fell  early  in 
the  month,  nearly  all  areas  were  dry  toward  the 
end  of  the  month.   Bethlehem,  N.  H. ,  was  the 
driest  station  with  only  1.03  inches  for  the 
month,  and  Wolcott  Reservoir,  Conn.,  was  the  wet 
spot  with  a  total  of  5.98  inches.   Rochester, 
Mass.,  reported  the  greatest  amount  for  one  day 
with  a  measurement  of  2.27  Inches  on  the  6th. 

WEATHER  DETAILS 

Early  April  presented  a  slight  predominance  of 
cool  weather  as  fairly  frequent  changes  in  tem- 
perature introduced  alternately  mild  and  cool 
spells  that  endured  for  periods  of  from  one  to 
about  four  days.   A  major  change  just  after  mid- 
month  introduced  a  period  of  very  warm  weather 
that  persisted  rather  generally  until  the  end  of 
the  month.   Maximum  temperatures  soared  to  ex- 
treme heights  on  the  21st  and  again  over  much  of 
the  area  around  the  27th-28th. 

Precipitation  was  very  frequent  through  the  9th 
and  measurements  indicated  heavy  falls  over  Massa- 
chusetts and  southward  the  4th-6th  and  over  Massa- 
chusetts and  northward  the  8th-9th.   Freezing  rain 
provided  an  ice  coating  in  north-central  and  north- 
western Massachusetts  with  an  extension  into  south- 
ern Vermont  on  the  5th,  and  heavy  snow  blanketed 
extensive  areas  during  each  of  the  periods  of  heavy 
precipitation.   Dry  and  windy  weather  prevailed 
from  the  10th  through  the  end  of  the  month  with 
precipitation  of  a  general  nature  reaching  the  area 
only  on  the  12th,  25th-26th,  and  29th,  and  giving 
incomplete  coverage  of  light  amounts  on  these  few 
occasions. 

WEATHER  EFFECTS 

The  first  half  of  April  was  unfavorable  for  out- 
door activities  as  well  as  for  plant  growth.   High 
temperatures  after  mid-month  induced  rapid  devel- 
opment of  vegetation  to  the  extent  that  crops  were 
as  much  as  a  week  ahead  of  average  by  the  end  of 
the  month.   High  temperatures  and  windy  weather 
the  latter  part  of  April  caused  rapid  drying  and 


A  snowstorm  the  8th-9th  provided  a  blanket  of  from 
1  to  8  inches  over  Maine,  New  Hampshire,  Vermont, 
and  Massachusetts  with  the  exception  of  the  Cape 
section  of  Mass.   Many  schools  in  northern  Massa- 
chusetts and  some  in  other  areas  closed  on  the  9th 
due  to  hazardous  road  conditions.   Traffic  mishaps 
were  numerous  but  mostly  minor  and  a  number  of 
people  were  injured. 

Other  occurrences  of  stormy  weather  reported  were 
labeled  as  dust  devils  and  occurred  during  the 
latter  half  of  the  month.   These  highly  localized 
disturbances  were  reported  as  having  developed  to 
such  an  extent  as  to  be  dangerous  to  persons  or 
property  on  ten  occasions.   The  first  occurrence 
was  at  Dover,  N.  H. ,  on  the  16th,  and  one  of  the 
last  at  Salem,  N.  H. ,  on  the  29th.   Four  dust 
devils  reported  in  Massachusetts  occurred  at 
Dracut  the  18th,  at  Sherborn  the  18th,  at  North 
Adams  the  23rd,  and  at  Westboro  the  29th.   Dust 
devils  occurred  in  Maine  at  Hachlas  the  21st  and 
at  Pittsfield  the  24th,  and  two  occurrences  in 
Rhode  Island  were  at  Woonsocket  the  22nd  and  at 
Greenville  the  29th. 

FLOODS 

None  on  major  streams. 

EARTHQUAKES 

Tremors  were  reported  at  Grafton,  N.  H. ,  the  22nd^ 
and  at  East  Barnet  and  Saint  Johnsbury,  Vt.,  the 
23rd. 

Earthquake  shocks  on  the  26th  were  reported  by 
seven  stations  so  located  as  to  suggest  that  the 
affected  area  included  southwestern  Maine,  most 
of  New  Hampshire,  and  northeastern  Vermont.   Sta-1 
tions  reporting  shocks  on  the  26th  were:   East 
Barnet  and  Saint  Johnsbury,  Vt.;  Manchester  and 
Milford,  N.  H. ;  and  Farmington,  Rumford  1  SSE  and] 
Sanford  2  NNW,  Maine.   Damages  reported  were 
limited  to  dislodged  pictures,  broken  dishes,  and] 
cracked  plaster  in  Manchester,  N.  H. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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TABLE  2 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1967 


Temperature 


1^2 

III 

Q  u.  f- 


No  of  Days 


Precipitation 


3  _3  2 


2.0 


CONNECTICUT 

NORTHWEST 

CREAM  HILL 

FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SW  AM 

SALISBURY 

SHEPAUe  0AM  AM 

WIGWAM  RESERVOIR  AM 

DIVISION 

CENTRAL 

COLCHESTER 

OANBURV 

HARTFORD  BRAINARD  FLD   //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT       R 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIOOLETOWN  WB 

MIDOLETOWN  AW  AM 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT     AM 

PUTNAM 

WATERBURV  CITY  HALL 

DIVISION 

COASTAL 

BRIOCEPORT  WB  AP  R 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT      R 

NORWALK  GAS  PLANT  AM 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 

MAINE 

NORTHERN 

CARIBOU  WB  AIRPORT      //R 
CUPSUPTIC  STOREHOUSE 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HOUUTON  CAA  AP 

HOOLTOH  1  NE 

JACKMAN 

LONG  FALLS  0AM  AM 

MILLINOCKET 

MIU.INOCKET  CAA  AP 

PRESOUE  ISLE 
RIPOQENUS  DAM 
SOUA  PAN  DAM 

DIVISION 

SOUTHERN    INTERIOR 

A06USTA    CAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 

BRIDGTON    1    NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 
FARHINGTON 
GARDINER 
HIRAM  2  S 
LEWISTON 

MAO  I  SON 

OLD    TOWN    CAA    AIRPORT 

ORONO 

PRENTISS 

RUMFORD    3    SW 

RUMFORD    I    SSE 

UNITY 

WEST   BUXTON    2    NNW 

WINSLOW  AM 

WOODLAND  AM 

DIVISION 

COASTAL 

BAR    HARBOR 


68. 
61* 
56. 
SB. 
69. 


60.2 
61.0 
59.8 
61.6 
63.2 

60.4 
60.7 
61.7 
62.'. 
60.5 

58.0 
62.6 


57.5 
60.5 
62.5 


60 

•  6 

45.1 
49.2 
48.8 
50.3 
46«9 

49 
47 

48 
50 
60 

iB 
.0 
.7 
.5 
,7 

49 
47 

60 

■  1 
•  6 

■  2 

54 
52 

57 
65 
51 

8 
9 
9 
0 

5 

57 
65 
56 
57. 
53, 

0 

e 

9 

1 

6 

55. 
53. 

3 

3 

53i 

4 

55. 
53. 

57. 
66. 
52. 

4 
8 
2 
1 
6 

54. 

IM 

37.8 
37.2 
34.7 
37.2 
37.1 

37.3 


37.6 
39.4 
38.1 
38.6 
35.7 

37,7 
40.5 
38.2 
37,9 
34,3 

36,9 

43,6 


39.2 
40.1 
38.6 


27.5 
25.3 
25.9 
26.8 
27.2 

29.0 
24.2 
26.2 
30.6 
29.4 

28,0 
26,7 
24,8 


34,2 
34,4 
32, OM 
30,1 
30,8 

32,8 
31.7 
31.2 
31,2 
34,8 

29.6 
29,9 


30.0 

31,6 
33, 6M 
31.4 
34.0 
29.7 


48. 


•  3 

49.3 
45.6 
47.8 
48.3 

50.0 


48.9 
50.2 
49.0 
50.1 
49.5 

49.1 
50.6 
50.0 
50.2 
47.4 


48.4 
60.3 
50.6 

48.2 

49.5 


36.3 
37,3 
37.4 
38.6 
38.1 

39.4 
36.6 

37.5 
40.6 
40.1 

38.6 
37.2 
37.5 


44.6 

43.7 

45.0M 

42.6 

41.2 

44.9 
43.8 
44.1 
44.2 
44.2 

42.4 
41.6 


41,7 

43,5 
43. 7M 
44.3 
44.6 

41.2 

43.4 


3.7 
2.3 


1.5 
.5 


1.2 
.3 


1.8 
1.7 


1.9 
1,1 


2.4 


B2    21 


70    21  10 

67    22+       10 
70    21+       10 


19 


505 
477 
584 
518 
504 

448 


485 
450 
482 
457 
463 

479 
435 
453 
445 
524 

519 
378 


496 

439 
435 


856 
824 

820 
786 
802 

761 
877 
821 
726 
742 

787 
826 
818 


609 
633 
605 
667 
705 

696 
630 
621 
619 
618 

671 
696 


692 

638 
629 
614 
604 
709 


14 


837 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  75   - 


4.52 
3.85 
6.26 

4.83 

4.38 


4.66 
4.86 
4.43 
4.35 
3.92 

4.64 
5.13 
4.76 


4.06 
4.79 
4.62 
5.38 
4.64 

4.72 


2.57 
2.79 

1.83 
2.59 

2.20 
2.37 
1.68 
1.67 
1.40 

2.17 
1.76 
2.87 


2.27 
2.64 
1.81 
3.00 
2.63 

2.48 
2.06 
2.88 
2.39 
2.24 

1.46 
3.62 


1.B6 

1.46 
2.22 
2.07 
2.07 
3.62 

2.37 


1.09 
.14 


1.71 
1,98 


,44 

1,62 


1,46 

,59 

1,77 

1,34 

2,28 


1,46 
1.86 


1.04 
.17 


.88 
.94 

1.06 
.92 

1.36 

1.32 


1.36 
1.24 
1.39 
1.41 
1.27 

2.01 
1.32 
1.51 


1.40 
1.42 
1.71 
1.30 
1.62 

1.67 


.60 
.77 
.82 
.35 
.66 

.90 
1.29 
.73 
.69 
.28 

.89 

.45 

1.03 


.43 

.57 
.62 
.74 
.84 
1.00 


7.0 
7.0 
13.9 
9.1 
5.5 

5.0 


5.0 

4.1 
5.5 
4.0 

3.8 
2.5 

1.4 


2.2 

4.0 


2.4 
1.4 
2.2 
3.5 
2.5 

1.0 


3.1 
6.0 

6.5 

4.0 

3.7 

2.7 

5.5 

4.6 


7.2 
10.9 
4.1 
8.9 
7.0 

6.2 

a.s 

5.5 

4.8 

4.7 
9.0 


4.6 

4.6 
7.0 
8.0 
4.6 
9.5 

6.8 
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TABLE  2  -  CONTI^aJED 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1957 


• 

Temperature 

Precip 

tation 

<  2 

> 
< 

ill 

O  t-  1- 

% 
x: 

X 

1 

% 

1 

1 

1 
I 

No  ol  Dai 

s 

1 

C 

1 

6 

1 

Sno\ 

».  Sleel 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

Min 

o 

II 

1  0 

1 

S 
2 

0 

1 

5  > 

si 

o  > 

si 

5  1 

gl 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

JONESBORO 

PORTLAND 

AM 

54.2 
52t'. 
30.6 
52.2 
55.1 

32.8 
35.3 
32.3 
29.9 
37.4 

43.5 
43.9 
41.5 
41.1 
46.3 

2.3 

83 
83 
81 
82 
85 

21 
21 
21 
22 
21 

19 
23 
18 
18 
25 

1 

4 
4 
4 

4 

638 
629 
697 
713 
558 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
2 
0 

14 

11 

14 

18 

9 

0 
0 

0 
0 
0 

2.93 
2.99 
2.82 
2.12 
1.67 

.25 

1,21 

1,05 

1.06 

1.33 

,42 

6 
5 

6 
6 
2 

5.0 
6.3 
5.3 
6.3 

5 
4 

9 
9 

2 

2 
2 
1 
0 

1 
1 
1 
1 
0 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2    NNW 

//R 

5*. 9 
60.6 

34.2 
34.0 
32.7 

44.6 
44.2 
46.7 

2.7 

85 
85 
82 

21 
21 
21 

17 
20 
16 

1 
1 
1  + 

610 
615 
546 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

11 

13 
15 

0 
0 
0 

1.91 
4.06 
2.23 

-  1,84 

,59 

1,33 

,52 

5 
6 
2 

5.9 

6.5 

5,0 

4 
5 
2 

10 
9 
9 

1 
4 
2 

0 

2 
0 

MASSACHUSETTS 

43.9 

2.73 

6,2 

WESTERN 

DIVISION 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 

KNieHTVILLE  DAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

STOCKBRIOCE 

AM 
AM 
AM 
R 

67.4 
56.3 
59.9 
56.6 
59.1 

35.1 
35.2 
34.1 
35,1 
35.8 

46.3 
46.8 
47.0 
45.9 
47.5 

3.8 

4.4 

3.9 
4.6 

84 
86 
84 
83 
84 

28 
28 
22 
27 
27 

17 
19 
15 
19 
16 

1  + 

558 
544 
540 
570 
623 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
15 
15 
15 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

3.11 
3.01 
2.85 
2.69 

3.27 

-  1,24 

-  1,39 

-  ,92 

-  ,46 

1,02 

1.07 

.90 

.37 

.98 

6 

6 

6 

8+ 

5 

3.9 

7,0 
6,0 
8,7 
9.5 

2 
6 
5 
5 

3 

9 
9 
9 
9 

4+ 

7 
6 
5 
13 
8 

2 

3 
3 
1 
2 

1 
1 
0 
0 
0 

WEST  CUMMIN6T0N 

57.9 

30.1 

44.0 

82 

27 

13 

1+ 

624 

0 

0 

19 

0 

2.93 

1,25 

5 

8,6 

4 

9 

6 

2 

1 

DIVISI6N 

46.3 

2.98 

7,2 

CENTRAL 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

CHESTNUT  HILL 

II 

61.0 
60.2 
SS.'i 
61.6 
62.2 

38.4 
34.6 
37.6 
37.9 
39.1 

49.7 
47.4 
48.0 
49.8 
60.7 

4.8 
4.3 
3.9 

85 
83 
84 
83 
87 

21 
27 
21 
21 
21 

21 
13 
25 
25 
26 

15 
3+ 
1+ 

461 
524 
504 
458 
431 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
13 
11 
10 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

2.75 
2.45 
4.01 
3.75 
3.52 

-  ,56 
,02 

-  ,40 

1,22 

,60 

.97 

1.14 

1.23 

5 

5+ 

6 

6 

6 

9,0 
5,5 
3,6 

1,2 

4 
3 

1 

0 

9 
9 
8+ 

6 
5 

7 
7 
9 

1 
3 
4 
4 
3 

1 

0 

0 

1 
1 

CLINTON 

FITCH8UR6  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAKE  COCHITUATE 

AM 
AM 
AM 

AM 

59.1 
61.5 
61.5 
62.5 
61.5 

37.2 
36.1 
38.0 
38.7 
36.6 

48.2 
48.8 
49.8 
50.6 
49.1 

3.2 
3.0 
2.9 
3.2 
3.1 

85 
86 
85 
86 
86 

22 
22 

29 
21 
22 

25 
20 
22 
25 
20 

1+ 

501 
479 
455 
431 
479 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
12 
11 
8 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

3.05 
3.13 
3.26 
2.02 
3.20 

-  ,92 

-  ,18 

-  ,43 

-  1.64 

-  ,71 

.98 
1.26 
1,30 

,52 
1,25 

5 

6 
6 
5 

6 

4,3 
6.0 
2,3 
3,5 

3,3 

0 

1 

9 

5 
6 
7 
4 
9 

3 

\ 
2 
2 

0 

I 

1 

0 

1 

LAWRENCE 
LOWELL 

SHEL8URWE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 

AM 
AM 

59.1 
64.1 
59.2 
64.2 
60.1 

38.0 
39.0 
34.9 
40.4 
33.8 

48.7 
51.5 
47.1 
52.3 
47.0 

3.3 
5.8 
3.9 
3.8 

85 
86 
82 
85 
87 

21 
21 
24 
21 
28 

23 
24 
19 
25 
15 

1  + 

491 
410 
533 
401 
538 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 
14 
11 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

2.30 
2.72 
2.35 
4,48 
2.29 

-  1.28 

-  .84 

-  1.60 
1.18 

1,07 
.84 
.90 

1.98 
.87 

5 
9 
6 
5 

4,2 
4,5 
4,5 
2,5 
5.5 

1 
5 

5 
9 

9 
9 

4 
6 
6 

1 
3 
2 
4 
2 

1 

0 
0 

1 

0 

TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  MEOWAY 
WESTON 

62.2 
60.2 
60. J 
62.7 
62.2 

36.4 
36.4 
38.6 
35.9 
35.6 

48.8 
48.3 
49.3 
49.3 
48.9 

3.0 
3.5 

86 
85 
86 
85 
86 

27 
21 
21 
21 
21 

16 
19 
18 
15 
18 

1+ 

487 
498 
477 
471 
479 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
11 
11 
11 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

2,39 
2.84 
4.18 
3.92 
3.79 

-  .74 

-  .61 

1.13 
.87 
1.10 
1.24 
1.10 

5 
2 
5 

5 
2 

3.5 
1.3 

T 
1.8 
2.5 

1 
0 
T 
3 

8 

5+ 
9 

5 
5 
7 
6 
6 

1 
3 

4 
4 
4 

1 

0 

1 
1 

2 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

62.7 
57.6 
60«S 

40.7 
37.0 
36.6 

61.7 
47.3 
48.6 

3.6 

3.1 

86 
83 
85 

21 
21 
21 

21 
23 
20 

15 
15 

1 

412 
628 
489 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 
11 

13 

0 
0 
0 

3.37 
3.91 
3.76 

.42 
.19 

,89 
1,63 
1,21 

S 

5 

2.0 
8.0 
6,6 

T 
3 

4+ 
9 

7 
7 
5 

3 

3 
3 

0 

1 
1 

DIVISION 

49.2 

3.19 

3.8 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

ED6ART0WN 

//R 

AM 
AM 
AM 

58.0 
62.5 
59. 3M 
56.8 
56.0 

40.8 
37.1 
38. IM 
37.0 
38.9 

49.4 
49.8 
48. 7M 
4«.9 
47.0 

2.2 

3.1 

2.6 

88 
87 
86 
84 
73 

21 
21 
22 
22 
22 

31 
18 
22 
22 
28 

4+ 
16 

46  6 
453 
481 
638 
536 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
11 
10 
11 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

3,78 
4.39 
4.63 
4.17 
3.87 

•  32 

,91 

-'  ,02 

1,68 
1,08 
2,00 
1,09 
1,16 

5 
6 
6 
6 
9 

1,1 
1.0 

1 

9 

6 

7 
6 

7 
7 

2 

♦ 
3 
3 
3 

1 
\ 

2 
2 
2 

FALL  RIVER 

HYANNIS  3  NE 

MIOOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

R 

59.3 
56. 9M 
59.3 
52.4 
68.6 

39.4 
36. 2M 
41.2 
38.2 
41.7 

49.4 
47. 6M 
50.3 
45.3 
50.2 

3.3 
2.9 

1.7 
4.5 

85 
80 
80 
68 
85 

21 
21 
21 
24 
21 

28 
16 
25 
31 
30 

1+ 

1+ 
15 

465 

518 
438 
579 
444 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
8 
6 
3 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

"4.64 
2,91 
2.97 
2.67 
2. IB 

.60 

-  .77 

-  .79 

-  .78 

-  1.73 

1.67 
,80 

1,10 
,85 
,84 

6 
9 
6 
2 

5 

2,6 

2,9 

,1 
T 

T 

3 
0 
0 

4 
9 

7 
6 
6 

7 
4 

4 
3 
2 
1 
2 

1 
0 

1 

0 
0 

PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

AM 

61.3 
64.7 
69.0 
53.5 
56.6 

38.5 
41.6 
35.9 
37.1 
40.4 

49.9 
48.2 
47.6 
46.3 
48.6 

6.0 
3.6 

1.8 

90 
74 
86 
85 
85 

21 
28 
22 
21 
21 

24 
33 
19 
26 
29 

15+ 

454 
498 
520 
593 
493 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

0 

10 

11 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

4.79 

5.37 
3.28 

3.11 

,52 

-  1.08 

1,67 

2,27 
,87 
,83 

6 

6 
9 

5 

,0 

,0 

,8 

1,0 

6,0 

0 
0 
0 

T 
1 

8 
8 

7 

6 

9 
6 

4 

3 

4 
4 

1 

2 
0 
0 

SANDWICH 
TAUNTON 
WEST  LYNN 

66.7 
61.9 

68.3 

39.0 
37.3 
38.6 

47.9 
49.6 
48.5 

4.6 

80 
88 
87 

21 
21 
21 

28 

18 
27 

15 
15 

510 
460 
494 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 

10 

8 

0 
0 
0 

3.79 
4.39 
3.36 

,26 

,97 

1,25 

,96 

5 
6 

5 

T 
T 
T 

0 
0 
0 

8 
8 
6 

3 
3 

4 

0 

1 

0 

DIVISION 

48.3 

3.78 

1,1 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 
AM 

55.9 
54.2 
53.5 
52.6 

47.8 

31.4 
29.6 
30.6 
27.8 
24.8 

43.7 
41.9 
42.1 
40.2 
36.3 

2.4 
2.3 

1.2 

80 
80 
79 
80 
76 

27 
29 
27 
27 
2S 

13 

17 

10 

5 

8 

4 
3+ 

4 
4 
4+ 

633 
686 
683 
738 
852 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

4 
5 

15 
17 
18 
21 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

1,68 
2.07 
1.03 
2.63 
2,67 

-  .82 

-  1.60 

-  .72 

.47 
•  S4 
,46 
,63 

,58 

2 
6 
2 

2 
30 

5,9 

T 
9,2 
9,9 

2 
T 
9 

9 

5+ 

7 

6 

7 
3 
7 
8 

0 

1 
0 
2 

1 

0 

0 
0 

% 

GRAFTON 
LANCASTER 

59.0 
55.1 

28.4 
30.3 

43.7 
42.7 

83 
81 

27 
27 

10 
12 

1+ 

4 

631 
660 

0 
0 

0 
0 

19 
18 

0 
0 

1,76 
2.12 

,47 
.57 

2 
2 

9,0 

T 

2 

T 

9 
6+ 

6 
9 

0 
2 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 


TABLE  2  -  CONTINUED 

IL 

l^D  1 

Slolion 

Temperature 

Precipitation 

2  ^ 

<  s 

i,    E 

E  i 

t  s 

<   2 

1 

> 
< 

13  2 
III 

Q   u.  f- 

1 

1 

1 

1 

1 

SI 

1 

No   of  Days 

I 

III 

1 
1 

6 

1 

Sno 

»,  Sleel 

No 

of  Days 

Max 

Mm 

1 

Q   o 
l"o 

S 
& 

B 

S 

o 

1 
2 

6  % 

0  i 

si 

5  > 

^1 

A 

■ttWUNT    WASHINGTON                    '/R 

30.7 

15.6 

23.2 

1,2 

53 

27 

-    8 

3 

1247 

0 

17 

26 

6 

4.44 

-    1,43 

.79 

5 

25.6 

8 

12 

IC 

4 

0 

PINKHAM    NOTCH 

50,7 

28.6 

39,7 

3,5 

78 

27 

13 

3 

754 

0 

3 

19 

0 

3.26 

-    2,06 

.75 

2 

13.0 

4 

9 

6 

2 

0 

DIVISION 

41.3 

2.15 

5.5 

SOUTHERN 

BLACKKATER    DAM                               R 

59.4 

33.0 

46.2 

86 

28 

16 

559 

0 

0 

14 

0 

1.81 

.82 

6 

6.5 

5 

« 

2 

0 

CAMPTON                                                     AM 

58.4 

31.2 

44.8 

85 

28 

16 

1  + 

600 

0 

0 

17 

0 

li98 

.58 

6 

4.8 

0 

CONCORD    WB    AIRPORT                    R 

60,3 

34.9 

47.6 

4.6 

84 

21 

15 

517 

0 

0 

12 

0 

1.56 

-    1.52 

.56 

5 

2.6 

2 

9+ 

0 

DURHAM 

60.5 

35,9 

48.2 

4.4 

86 

21 

18 

505 

0 

0 

11 

0 

1.78 

-    1.79 

.55 

5 

3.8 

2 

9 

0 

EAST   DEERING 

57, 9M 

31,5M 

44. 7M 

82 

21 

12 

605 

0 

0 

18 

0 

2.07 

.65 

S 

6.0 

0 

FRANKLIN    1    NW 

61.3 

33.9 

47.6 

4.8 

84 

27 

15 

518 

0 

0 

12 

0 

1.83 

-    1.70 

.53 

5 

4.3 

2 

9 

0 

FRANKLIN    FALLS    DAM 

58.1 

31.4 

44.8 

84 

28 

12 

602 

0 

0 

16 

0 

1.76 

.73 

6 

5.5 

5 

9 

0 

HANOVER 

59.1 

33.7 

46.4 

4.1 

83 

27 

17 

548 

0 

0 

14 

0 

1.45 

-    1,18 

.34 

5 

4.6 

0 

KEENE 

61.8 

34,2 

48.0 

4.3 

87 

27 

16 

504 

0 

0 

13 

0 

2.23 

-       ,86 

.73 

6 

6.2 

4 

9 

0 

LAKEPORT 

59.2 

34,3 

46,8 

86 

27 

19 

547 

0 

0 

14 

0 

2.02 

-    1.38 

.78 

6 

6.9 

6 

9 

0 

LEBANON    CAA    AIRPORT 

59.4 

32,3 

45,9 

85 

27 

14 

15 

569 

0 

0 

16 

0 

1.28 

.32 

9 

3.7 

4 

9 

0 

MANCHESTER 

57.3 

35.8 

46.6 

3.0 

86 

21 

17 

554 

0 

0 

14 

0 

2.11 

-    1.08 

.90 

5 

3.8 

0 

MASSABESIC    LAKE 

58.8 

33.6 

46.2 

83 

21 

15 

557 

0 

0 

13 

0 

1.93 

.61 

9 

0 

NASHUA    3    N 

60.7 

33.1 

46.9 

3.9 

84 

21 

14 

534 

0 

0 

13 

0 

2.41 

-       ,91 

.95 

6 

4.0 

4 

9 

0 

NEW    LONDON 

57.0 

34.7 

45,9 

78 

28 

14 

569 

0 

0 

14 

0 

5.5 

0 

NORTHWOOD 

60.3 

35,4 

47.9 

84 

21 

21 

15 

511 

0 

0 

12 

0 

2.22 

.68 

9 

0 

PETERBORO    2    S 

59.6 

34,7 

47,2 

83 

21 

22 

3+ 

531 

0 

0 

14 

0 

D    2.57 

.90 

6 

7.8 

4 

9 

0 

PLYMOUTH    1    WNW                                  AM 

59.2 

30.3 

44.8 

3.3 

84 

28 

14 

601 

0 

0 

20 

0 

1.96 

-    1,15 

.52 

6 

0 

PORTSMOUTH 

57.1 

34.5 

45.8 

87 

21 

20 

572 

0 

0 

11 

0 

2.30 

.88 

6 

3.1 

0 

SURRY    MOUNTAIN    DAM                       AM 

60,8 

33.1 

47.0 

88 

28 

14 

538 

0 

0 

13 

0 

2.22 

.66 

6 

6.0 

5 

9 

0 

WEST    LEBANON                                       AM 

59.2 

31.6 

45.4 

85 

28 

15 

1  + 

588 

0 

0 

17 

0 

1.13 

.32 

6 

5.0 

4 

9 

0 

WINDHAM 

62.5 

33.6 

48.1 

87 

21 

14 

502 

0 

0 

16 

0 

1.86 

.67 

9 

4.0 

T 

8 

0 

WOLFEBORC    FALLS 

59.3 

34,1 

46.7 

81 

27 

16 

543 

0 

0 

14 

0 

2.27 

-    1,94 

.66 

5 

6,0 

3 

9 

0 

WOODSTOCK 

57.8 

32.2 

45.0 

83 

27 

18 

595 

0 

0 

17 

0 

1.92 

.66 

2 

1.9 

1 

9 

6 

0 

DIVISION 

46.4 

1.94 

4.9 

K  (ODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND    W8    AP                    R 

53.4 

39.6 

46.5 

1.6 

68 

21 

30 

14 

548 

0 

0 

4 

0 

3.70 

.33 

1.09 

5 

1.1 

0 

6 

3 

1 

GREENVILLE 

60. 8M 

38. OM 

49. 4M 

86 

21 

24 

15 

469 

0 

0 

11 

0 

4.76 

1.32 

6 

3 

KINGSTON 

59.3 

36.7 

48.0 

3.5 

84 

21 

20 

1 

505 

0 

0 

11 

0 

4.34 

-       .29 

1.24 

2 

1.2 

0 

7 

4 

2 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT            R 

59.4 

39.5 

49.5 

3.5 

87 

21 

26 

1 

46  3 

0 

0 

8 

0 

4.46 

1,09 

1.92 

6 

2.1 

1 

5 

6 

3 

1 

DIVISION 

48.4 

4.32 

1.5 

VERMONT 

NOSTHEASTERN 

BLOOMFIELD 

55.8 

29.5 

42.7 

3.3 

81 

27 

10 

4 

663 

0 

0 

18 

0 

2.17 

-       ,90 

.34 

30 

0 

0 

CHELSEA                                                     AM 

56.3 

28.5 

42.4 

3,5 

81 

28 

13 

1+ 

672 

0 

0 

20 

0 

1.72 

-    1,07 

.51 

6 

4.1 

6 

1 

0 

EAST    BARNET                                          AM 

53.6 

31.8 

42.7 

2,3 

79 

28 

12 

4+ 

664 

0 

1 

18 

0 

1.70 

-       ,67 

.42 

2 

7 

0 

0 

ENOSBURG    FALLS 

56,8 

32.2 

44.5 

3,2 

80 

27 

13 

4 

607 

0 

0 

17 

0 

2.02 

-       ,89 

.59 

6 

2.0 

« 

1 

0 

LEMINGTON 

52,0 

26.7 

39.4 

78 

27 

7 

4 

762 

0 

1 

23 

0 

1.86 

.39 

12 

3,0 

2 

7+ 

a 

0 

0 

MIDDLESEX                                            AM 

55,9 

31.5 

43.7 

83 

28 

14 

4 

635 

0 

0 

17 

0 

1.70 

.39 

6 

3.1 

2 

9 

7 

0 

0 

MONTPELIER    CAA    AIRPORT 

54,1 

32.6 

43.4 

79 

27 

17 

4 

639 

0 

0 

16 

0 

1.34 

.34 

2 

2.0 

2 

9 

6 

0 

0 

MOUNT   MANSFIELD 

41, OM 

21. 4M 

31. 2M 

66 

27 

-    5 

11 

1009 

0 

12 

23 

2 

2.26 

.46 

2 

9.5 

26 

14 

9 

0 

0 

NEWPORT 

53,5 

28,1 

40.8 

-       ,4 

80 

27 

10 

4 

720 

0 

1 

19 

0 

2.79 

-       .15 

.63 

2 

5.0 

2 

7 

8 

2 

0 

NORTHFIELD    NORWICH    UN IV 

57,9 

30,6 

44.3 

4,0 

80 

26+ 

14 

4 

615 

0 

0 

18 

0 

1.23 

-    1.05 

2.0 

0 

SAINT    JOHNSBURY 

57,5 

31,5 

44.5 

2.4 

84 

27 

14 

4 

608 

0 

0 

17 

0 

1.86 

-       .75 

.45 

2+ 

5.0 

6 

0 

0 

WEST    BURKE                                            AM 

53,6 

25.2 

39.5 

82 

28 

8 

4+ 

759 

0 

0 

25 

0 

1.94 

-    1.56 

.38 

2 

7 

0 

0 

DIVISION 

41.6 

1.88 

4.0 

WESTERN 

BENNINGTON    2    NW 

59,2 

35,2 

47.2 

85 

27 

16 

15 

531 

0 

0 

15 

0 

2.65 

.95 

6 

5.0 

3 

9 

7 

1 

0 

BURLINGTON    WB    AIRPORT            R 

65,5 

35.3 

45.4 

3,1 

79 

27 

17 

4 

582 

0 

0 

14 

0 

2.11 

-       .52 

.55 

6 

1.0 

1 

5 

5 

1 

0 

CORNWALL 

58,5 

34.2 

46.4 

2,5 

84 

27 

15 

15 

557 

0 

0 

13 

0 

1.24 

-    1.03 

.29 

6 

4.0 

T 

9 

6 

0 

0 

DORSET    1    S 

56,1 

32.4 

44.3 

79 

26+ 

13 

15 

617 

0 

0 

15 

0 

3.20 

.84 

6 

3.0 

7 

3 

0 

RUTLAND 

59,3 

35.9 

47.6 

5,0 

83 

27 

17 

15 

524 

0 

0 

12 

0 

1.71 

-    1.40 

.41 

2 

3.0 

T 

9 

7 

0 

0 

ST    ALBANS    BAY 

55,7 

35,1 

45.4 

76 

27 

17 

1 

579 

0 

0 

15 

0 

1.32 

.55 

» 

3 

2 

0 

DIVISION 

46.1 

2.04 

3.2 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS    FALLS                                    AM 

59,2 

35,0 

47.1 

86 

28 

17 

537 

0 

0 

14 

0 

2.36 

-       .91 

.64 

6 

4.0 

3 

9 

7 

0 

CAVENDISH 

6P,3 

29.3 

44.8 

3,2 

87 

27 

12 

15 

601 

0 

0 

19 

0 

2.46 

-       ,88 

.65 

5 

9,6 

1 

i 

6 

0 

REAOSBORO    1    SSE                               AM 

58.0 

33.8 

45.9 

86 

28 

17 

1+ 

571 

0 

0 

16 

0 

3.23 

-    1,26 

1.10 

6 

6,7 

5 

9 

7 

1 

SOMERSET                                              AM 

51,6 

30.6 

41.1 

4.5 

81 

28 

8 

15 

709 

0 

1 

19 

0 

3.60 

-    1,07 

.90 

2 

10,0 

11 

9 

a 

0 

VERNON                                                       AM 

61,2 

34,0 

47.6 

87 

28 

15 

518 

0 

0 

15 

0 

2.27 

-    1.19 

.94 

6 

4,0 

4 

9 

5 

0 

WILDER                                                   AM 

58.8 

32.7 

45,8 

84 

28 

17 

572 

0 

0 

15 

0 

1.27 

-    1,90 

.37 

« 

3.0 

3 

9 

9 

0 

0 

WOODSTOCK    3    ENE 

58.6 

30.7 

44,7 

2.8 

83 

27 

15 

1+ 

603 

0 

0 

18 

0 

2.11 

-       ,88 

.70 

» 

e,o 

1 

S 

9 

1 

0 

DIVISION 

45.3 

2.47 

5,6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15 


22      23      24     25      26      27      28      29      30 


CONNECTICUT 

AN SON  I A 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAMSTED 
BEACON  FALLS 

BRIDGEPORT  WB  AP        I 

BRISTOL  3  H 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON  I 

COCKAPONSET  RANGER  STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
CREAH  HILL 
DANBUftY 

DAWSON  LAKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD//I 
MARTFORO  WB  AIRPORT     I 
HEMLOCKS  RESERVOIR 
LAKE  KONOHOC 

LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MEAD  POND  RESERVOIR 
MIDDLETOWN  WB 

MIDDLETCWN  4  W 

MILFORD 

MOHAWK  RANGER  STA 

WOUNT  CARMEL 

NATCHAU6  RANGER  STA 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

NEW  HARTFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    i 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PACHAUG  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 


WOODBURY  3  W 


HILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MOOSEHEAD 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 


T    1.09 

RECORD  MISSING 


4.07 
4.87 
4.49 
4.50 


4.79 
4f43 
4.35 
4.36 


5*39 

4*40 
3.9Z 

4*79 
4.64 

5.13 


4.27 
4.42 
4.62 


PROSPECT 

A.SO 

PUTNAH 

<>.3S 

PUTNAM  LAKE 

9>S2 

ROCKV  RIVER  DAM 

5.2« 

ROUND  POND 

t.a: 

SALISSURy 

3.85 

SAUOATUCK  RESERVOIR 

5.2S 

SHEPAUG  DAM 

5.26 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

5.U 

STAMFORD  9  N 

^•64 

STEVENSON  DAM 

«.3« 

STORRS 

♦  .10 

TORRINOTON 

».83 

TORRINGTON  2 

♦  .60 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

**51 

WATERBURY  CITY  HALL 

. 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

♦  .62 

WESTBROOK 

♦  .72 

WEST  HARTFORD 

♦  .3^ 

WEST  HARTLAND 

♦  .(>♦ 

WHiaVILLE  RESERVOIR 

♦  .92 

WHITNEY  LAKE 

5.18 

WIGWAM  RESERVOIR 

♦  .83 

WILLIHANTIC 

♦  .19 

WOLCOTT  RESERVOIR 

5.96 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

2.27 

BANGOR  DOW  FIELD 

2.6^ 

BAR  HARBOR 

3. Be 

BELFAST 

2.93 

BRASSUA  DAM 

l.Tl 

BRIDGTON  1  NNW 

1.81 

SfiUNGWICK 

2.9« 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

2.57 

CORINNA 

3.0C 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

2.79 

EASTPORT 

2.82 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

2.63 

EAST  WINTHROP 

2.^e 

ELLSWORTH 

3.16 

FARMINGTON 

2.06 

FORT  FAIRFIELD 

3.^3 

FORT  KENT 

- 

GARDINER 

2.86 

G I  LEAD 

1.2^ 

GREENVILLE 

1.83 

HIRAM  2  S 

2.39 

HOULTON  CAA  AP 

2.5« 

HOULTON  1  NE 

2.20 

JACKMAN 

2.31 

JONESBORO 

2.12 

LEWISTON 

2.2A 

LONG  FALLS  0AM 

1.61 

MACHIAS 

3.51 

MADISON 

!.♦« 

MIDDLE  DAM 

1.96 

li6T 
•  .♦0 
li63 
3i52 


.96  l.i 

.76  1.1 

.00 

.83  l.C 

.♦0   . 

.97  1.. 

.19  1. 

.81  1. 

.?♦  l.i 

•76  1.! 

.36   .1 

.73   .3 

.15  1,: 

.6^  l.< 

.19  1. 

•96  l.< 

.70   . 

.8^   . 

.35   . 

.39   , 

.♦1   . 

.91   .' 

.70  l.< 

.29  1. 

.56  1. 

•  55  1. 

•  15  1. 

•  01   . 

.32  1. 

.21  1. 

.97  1. 

.51   . 

.60  !• 

.62  1. 

•  62  !• 

.71   . 

.76   . 

.97  1. 

.♦6  1. 

.30  1. 

.60  1. 

.7^  I. 

•  60  1, 

•  ♦5  2. 

•  35  1. 

.87  1. 

•  77   . 

.92   . 

.91  1. 

•  36   . 

.03  1. 

[•62   . 

.66  1. 

•  •5 

•   2. 

•  98  !• 

[•92   • 

•  55   . 

.93  1. 

•  ♦2   . 

•  78  1. 

•    2. 

•  91  1. 

•  02  1. 

.32   . 

.52  1. 

•  10  1. 

.!♦ 

.5^ 

.10 

.21 

.82 

.♦6 

.36 

1.09 

.27 

RECORD  MISSING 


•09   tOA 

.08   .07 


•01  aog  T 


S«e  KefereDce  Rotes  Following  Station  Index 
-  78  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Tabto  3— Continued 


Day  of  month 


1 


13      14      15 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 


rOHTUWO   M   ilDPORT 
nOMTISS 
MieSSUC    ISLE 
lllPO«eNUS   DAM 

aocKijkW 
aoxsuKv 

RUNFOOO  >  so 
•UMFODD  1  UE 
SANFOAD  2  WtV 
SOUTM   AMOOVCR 

SQUA   PAN   0AM 

THE    FOtKS 

UNITY 

U^TER   DAM 

■CST   eUKTOH    2    MM 


RECORD  MI  SSI 
.2T 
f07      ■ 
111* 

•  04 
T          .11 

•  15 


AMMERST 
ASMURMHAM 
ASMJUV 
ATHOL    3    E 


ULCMERTOIM 

•IROI  HILL   DAM 

M.WE   MILL  / 

■OSTOM   we   AIRTOAT  / 

•OrLSTOM 

■ROCKTON 

O1ARLT0M  MASONIC   HOME 

CMATHAM  LTSTA 

OCSTER 

CMESTCRFIELO 
OKSTNVT   HILL 

CLIMTOM 
COHASSET 


rRAMIWMUl 


WTOWILLC 
HAVERHILL 
WATH 
HOLTOKE 
MOSAC  Twin. 


RNl«frviU.8  DAM 

LAKE   COCHITUATE 
LA>RENC£ 
LOWELL 
■UMSriELD 

mooLEeoao 

NUeLETOa 
HIL^ORO 
MILUURT 
aRMTAOUE  CITY 


1.97 

l.ST 

1.10 
2.22 
2>0T 
l^OT 

•  •11 


(•II 
2^Tt 
1,** 
t.M 

2.S2 

l.*0 
>•» 
2>«S 


III* 

liAl 
>.S2 
>.09 
AiOS 

2>S« 


>•!> 

Si2e 
S.RS 

2aM 
2.29 
laAT 

>•*• 

]>e2 
i.s* 
>•>• 

>.01 
2.47 


S.20 

2. 50 

2.72 

4. 51 
5.27 

i.«7 

S.74 
4.» 
l.ST 

a. SI 


RITTSPIELO  VB   AIRPORT      R 
RUIariELO 

RinosTH 

niMcrroN 

novmCETOKM   I    N 

OVMSIH    IKTAU 
ROCWSTER 
RKOMT    1    ISE 
SALIM  CS  AIR   STATIR* 
SANOVKH 

SCRRMAMSCT 
111  RIRIMR  FAILJ 

trnmntm  s  e 
SOUTH  (wsorr 

SPOT  PONO 

SPRIMPHLa  ARMMT 

•TERLIH* 

iTDCURIDRC 

TARMTM 

«U.T   DAM 

WIMERX   PALLS 
■ALMLE 
HALMLE    1    S 
MARE 
>ARI      2 

•ASMINBTIM   2 
nUTER 

•tST  CVR«INSTO« 


2.S0 
2.>« 

4.7* 
1.2* 


».47 
•  •S7 

S.2( 
S.ll 
>.7* 

4.77 
2.>t 
4.*7 
S.Ol 
4.  St 

4.4« 
2.S* 
S.27 
4.S* 
2.2* 

2.>* 
2.S4 

4. It 
1.4* 

3.62 

2.4* 
>.t* 
2.«S 


.22        .04 


.24   .01 
.29   .15 

.oa  .18 


3««  S«fer«nc«  Hot**  Follovlnt  StAtiOD  lodes 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 


Table  3— Continued 

APRIL 

1957 

Station 

•3 

Day  of  month 

1    2  1 

3 

4  {  5  I 

5 

7  1 

8  1 

9 

10  1  11 

1  '^ 

13  1 

-[ 

15 

16  1  17  1 

18 

19   20  1  21 

22   23  1  24 

25 

26   27 

28 

29   30 

31 

WESTFIELD 
WEST  LYNN 
WEST  MEDWAV 
WESTON 
WEST  OTIS 

3. 46 
3.36 
3.02 
3.79 

2.89 

.38 
.63 
.65 

.92  1 
.96 

1.24 
1.00 

.83 

06 
66 
75 
70 
60 

.01 

7 

.06 

.30 
.40 
.11 

7 

"96 
92 

70 
62 

74 

7 

7 

.02 

.09 

.07 

7 

7 
7 

.04 

.04 

.07 

.07   T 
.07 

.19 
.16 

.07 

7 
.03 

7 

.10 

.01 

weSTOVER  FIELD 

WEST  RUTLAND 
WINCMENOON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

3.37 

3.68 

3.91 
3.76 

T     .04 

■  67 

■  65 

.83 

.15 

.20   .89 

.39  1 

.11  1.63 
7    1.21 

19 
23 

41 
76 

T 
7 

.30 
.04 

.54 
.36 

77 
95 

28 
37 

-     - 

7 

.10 
.06 

7 
.14 

7 
.05 

7 
7 

- 

-           - 

.05 

.05 

7 
7 

.06 

.07 
.09 

.10 
.07 

.06   7 

.03 

7 

7     7 

.04 

7     .06 
.03 

NEW  HAMPSHIRE 

BATH  2  SW 

SENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM           R 

1.33 
1.68 
2.07 
1.03 
l.Bl 

.20 
.47 
.39 
•  46 
.22 

7 
.10 

T 

.13 
.06 
■  13 
•  08 

44 
25 
54 
03 
82 

.19 
.05 
.02 
.04 
.10 

.11 

15 
23 

r 

03 
90 

7     7 

.02   .38 

7 

.24 
.02 

.12 
.01 
.20 

■  02 
.03 

.02 

7 
7 
.01 

7 

.02 

.01 

7 
7 

.04 

.11 
.04 

7 

.10 
.12 
.30 

.03 
.07 

BOW  6ARVINS  FALLS 

BRADFORD 

BUCKS  CORNER 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

2.00 
2.30 
l.<>2 
1.9B 
2.66 

.17 
.30 
.22 
.39 

.81 

.37 
.13 

•  04 
.20 

T 

.06 
.09 
■  03 
.02 
.40 

67 
69 
36 
58 
33 

7 
T 

•  04 

•  14 

90 
64 
29 
31 
19 

.10 

7 
.05 

7 

7 
•  29 

7 
.06 

.11 
.13 

7 
.11 

7 
7 

7 

7 

.08 

7 
.01 

.03 

.04 

7 

7 
7 

.21 

.01 
.00 

.01   .11 
.30 
.31 
.12 
.22 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

OIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

2.1k 
1.7* 
1.36 
2.83 
2.3<. 

.42 
.26 

.43 

.19 
.22 

.47 
•  15 

.08 
.18 

■  56 

■  05 

1 

66 
29 
09 
50 
33 

•  02 

7 

•  64 

.07 

41 
37 
28 

97 

.03 

7 

T 

7 
•  02 

7 

.13 

.51 
.10 

7 

7 
7 

7 
.06 

7 
7 

7 

7 

7 
.18 

.08 
7     7 

.10 

7 
7 
.19 

.12 
.24 

.11 

7     .42 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABYAN 

1.7S 
2.07 
1.84 
2.40 
2.63 

.44 
.40 
.21 
•  46 
T     .63 

•  27 

.55 
.69 
.05 
.56 
.32 

29 
30 
78 
18 

.04 
.26 

7 

■  42 
.42 
39 
.17 
.20 

7 
.03 

•  01 
.11 

.41 
.32 

.05 
.02 

7 

7 

7 

.02 

7 

7 

7     .35 

7 

.27 

7 

.01 

7 
7 
.02 

.12 

7 

.01 
.07 
.09 
•  27 

•  55 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZWILLIAM  3  SW 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILMANTON 

2.67 
2.55 

1.83 
1.76 
1.90 

.33 
.55 

•  47 
.25 

.18 
.28 

.17 
•  61 

.04 
.30 
.53 

.05 

45 
73 
30 
73 
56 

.18 
•  02 

7 

.03 

08 
49 
34 
.30 

64 

7 
.03 

.03 

.08 

7 

.37 

.04 

.06 

.02 

.09 

.19 

.05 

7          7 

7 

7 

.10 
.02 

.09 
.09 

.03 
.02 

7     .98 

.10 
.11 
.12 

GRAFTON 
GRECNVILLE 
HANOVER 
JEFFERSON 

KEENE 

1.76 
2.47 
1.45 
2.35 
2.23 

.47 
.17 
.30 
.29 
.27 

.29 

.36 

•  17 

.33 

.21 
.34 
7 
.28 

19 
88 
24 
45 
73 

•  03 

.22 
.02 

7 
7 

34 
79 
29 
13 
49 

7 
.10 

.14 

7 
7 

.01 

7 

.43 

.07 

7 

7 
.01 

.03 

7 

7 
.02 

.01 

7          7 

7 

7 
.06 

.02 

7 

.03   7 

7 

.01 
.14 

.26 
.00 
.22 

.27 
.10 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

2.02 
1^78 
2>12 
U28 
2^28 

.41 
.26 
T     .57 
.29 
.38 

.17 
.30 

.30 

.01 

.42 

■  25 

■  11 

78 
73 
24 
21 
95 

7 

.07 
•  07 

■  03 

40 
.17 
.06 
.32 
.19 

7 
.07 

7 

7 

.32 

•  02 

.09 
•  08 

.19 

7 
7 

7 

.02 

7 
7 

.01 

.07 
.03 
.03 

.03   7 

.02 

.14 

7 

.14 

.17 
.15 

.13   7 

.36 

MAC  OOHELL  0AM 
MANCHESTER 
MAR LOW 

MASSABESIC  LAKE 
MERIOEN 

2>4« 
2.11 
1.61 

1.93 
1.27 

.30 
.47 
.42 
.36 

.20 

.25 

■  12 

■  18 

■  18 

■  90 
.10 
.57 

T 

87 
13 
32 
25 
37 

•  04 

.07 

•  59 

•  41 

•  30 

•  61 

•  30 

7 

.07 

7 

7 

.02 

.18 
.09 
.25 

.10 
.02 

.07 
.04 
.10 
.04 
•  16 

MILAN  7  N 

MILFORD 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 

2.12 
2.16 

4.44 
2.41 

.54 

•  18 

T     .58 

•  06 

.12 
■  28 

.51 

■  22 

■  79 
.17 

■  20 

22 

93 
62 
99 
40 

•  01 

•  21 

.11 

7 

•  06 

•  90 

•  48 

•  69 

•  40 

7 

•  43 

)1   ^74 

7 

.07 
•  02 

.04 
.06 

7 

7     .07 

.06 

.10   .01 

■  03 

.17   .07 
.01 
.13 
.02   7 

.05 
.24 
.08 

.09 
.24   .06 
7     .07 

.29 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH  STRATFORD 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

1.66 

1.95 

2.09 

2.22 

>  2.57 

•  30 

•  16 

•  20 

•  56 

•  57 

■  15 

■  33 

■  23 

■  12 

■  03 

.47 
D.08 

29 
69 
53 
28 

90 

.04 
.23 

7 
.04 

•  43 

•  99 

•  09 

•  68 

•  80 

7 
.10 

7 

7 

7 

•  02 

•  30 

7 

7 

7 

7 

.04 

.08   .11 

.13 

7 
.11 

.20 
.11 
.32 
.23 

.07 

PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LYNDEeORO 

3.26 
1.96 
2.30 
1.84 
2.27 

T     ^75 
.40 
.38 

•  15 

•  44 

.25 
■  35 

.47 
7 

.88 
.14 
1.02 

37 
52 
13 
55 

10 

.09 
.01 

.11 
.10 

.40 
.27 
.42 
.93 
.37 

.25 

.18 

.02 
.22 
.09 

T 

■  07 

7 

.01 
.02 

7 

7     7 

■  09 
.19 
.01 

.09   .01 

.06 

T 

.14 

.03   .50 

.14 
.06 
.12 

.10 

SOUTH  WEARE  1  SE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TROY 
WALPOLE  2 

WEST  HENNIKER 

2.31 
2.22 
1.63 
2.69 
2.27 

•  16 

•  28 
» 

.40 
.28 

.17 
.12 
.45 

.25 

.15 

.03 
.22 

• 

.40 

.11 

97 
06 
76 
60 
S3 

.01 

.07 

7 

.80 
3< 
37 
.69 
.61 

.09 

7 

7 

.01 
.09 

.10 

7 
7 

.12 

.43 

7 

.21 

.08 

.01 

.13 

.11 
.11 

WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
WILMOT 
WINDHAM 

1.13 
1.8« 
2.18 
1.77 
1.8« 

.17 
.33 
.39 
.14 
.33 

.07 
.16 
.18 
.28 

.11 

7 
7 

.08 
.48 

32 

44 
45 
57 
28 

.03 
.04 
.10 

7 

.26 

•  37 
.19 

49 
67 

7 

.02 

7 

.01 
.18 
.49 

.06 

7 
■  02 

7 

7 
7 

7 

7 
■  02 

7 

7 
.01 

7 

.03 

7 
7 

.01 
.14 
.13 

.02 

7 
7 

.12 
.20 
.26 

.10 
.08 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 

2.27 
1.92 
2.93 

.62 

•  66 

T     .79 

.36 

.66 

.42 
.09 

21 
29 
60 

.02 
.17 

.18 

.96 

10 

7 

.06 
.12 
.06 

.02 

7 

.24 

7 
7 
.03 

7 

■  01 

7 

7 

7 
7 

.01 
.09 

.02 
.03 
.13 

.11 
.22 
.32 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  W8  AP      R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

WOON SOCKET 

3.70 
4.76 
4.34 
4.46 
4.30 

7     .73 
1.12 
1.24 

T     .97 

.13 

.74 

.21  1.09 
1.22  1 
1.12 

.20  1.92 

.20  1 

62 
32 

84 
12 
84 

7 
■  09 

.37 

.21 
.58 
1 

49 
94 
96 
41 
10 

.02 

•  02 

•  06 

.09 

■  02 

■  09 

■  07 

7 

•  05 

.09 
.02 
.16 
.04 
.03 

7 

.02 

.01 
.12 
.21 

.08   7 
.10 

.01 

7 

7     7 
.01   .01 

VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BETHEL 
BLOOMFIELO 

1.52 
2.36 
2.69 

2.17 

.26 

.49 
.43 
.48 
.32 

.13 

.17 
.28 
.10 
.07 

.15 
.23 
.16 

.17 

• 

31 
64 
95 

16 

.10 
.04 
.23 
.57 
.23 

16 
46 
27 
.17 
.10 

.02   7 
.03        7 

•  28 

■  11 

■  27 

■  07 

7 
.02 

■  01 

7 

.03 
.05 

7 
.08 

.03 

.03 

.24 

.01 
.23 

.29 

7 

.23 

.12 

.34 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

2.11 
1.90 
2.4« 
1.72 
1.83 

.04   .21 
.18 
.52 
.22 
.33 

7 

.16 
.18 

•  46 
.05 
.69 

.10 
.12 

55 

40 
56 

51 
22 

.19 
■  01 
.13 
.10 

.01 

r 

05 
25 

16 

21 

7     7     •OO 

•  11 

•02   •OS 

.01        .04 

7 

■  10 
7 

.17 
.32 

7 
.01 

■  02 

■  02 

.01 

.09 

.09 
7 

.01 
.01 

7 
.04 

.04   .39 

.01 

7 

•  06 
7 

7 

•  09 

.09   7 

.09 

7     7 
.01 
.03 

7 

.03 

.14 

7 

.22   7 

.43 

.25 
.22 

•  17 

CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
EH0SBUR6  FALLS 

1.24 

2.30 
3.20 
1.70 
2.02 

.27 
.54 

.20 

.42 

7     .17 

.14 
■  14 

.23 
.15 

•  59 

•  12 

•  37 

29 
90 
84 
39 
59 

.10 
.15 

.14 
.10 

14 
14 
35 

06 

.01 

7 
7 

•  09 

•  30 

7 
.07 

.27 

.21 

7 

.03 

7 
.04 

.03 

.07 
■  20 
.01 
.23 

7 

.04 

.01 

7 

•  07 

.04 

.78 

7 

.14 
.29 

.1* 
T     .»• 

ESSEX  JUNCTION 
OILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMINGTON 
MANCHESTER  CENTER 

2.10 
1.17 
1.21 
1.B6 
4.38 

.18 
«01 
.07 
.10 
.88 

■  20 

.30 

■  03 

1.21 

.19 
.03 

•  13 

•  29 
.18  1 

30 
27 

18 
17 
06 

.24 

.02 
.22 

.19 
.04 

09 
.09 
15 
03 
.45 

.02 

.03 
7 
7 
.39 

■  06 

■  24 

■  10 

7 

7 
7 
7 
7 

.03 

■  10 

7 

7 

■  10 
.07 

7 
.02 

.44 

7 

7 
.09 

.09 
•  00 
7 
.12 

7 

7 
7 
.33 

.22 
.12 
.30 

.09   .30 

.14 

MARSHFIELO 
HAYS  MILL 

2.06 
3.29 

.53 

.43 

.21 
■  22 

.13 
.49  1 

OS 

.54 

.04 

■  19 
.72 

.01 

■  07 

7 

.18 

7 

.09 

■  02 

7 

•  05 

7 
.02 

7     .20 
•  It 

See  Reference  Kotes  Followlog  Statioo  lodex 


DAILY  PRECIPITATION 


Tobl*  3— Continu«d 


1 

Day  of  month 

station 

1    {    2    1    3 

4        5 

6 

7    1    8 

1     ^ 

10       1 

12 

13  1   U  1    15 

16      17  1 

18 

19      20  1   21 

22  1  23      24 

25 

26      27 

28  1 

29 

30 

31 

MC    INO«   FAU.S 

1.70 

.26      .11 
■33      .10 

.09 
.21 

.34 

■  39 

.11 

.10 

.09 
.06 

T 

.01 

T 

.16      T           T 
.11       .01      .09 

.04 

.04 

T 

T 

T 

.02 

.06 

.06 
.03 

T 

.04 

.07 

T 

T 

.29 
.09 
.36 

.21 
.27 

■OHTffl-ICT   CA*   AlUMBT 
MOUNT    MANSFIELD 
NCVMIIT 

l.M 

2.26 
2.70 

T            .3* 

•  A« 

■09      .63 

.22 
.29 
.96 

■  24 

•  24 

■  26 

T 

.10 

.11 

.14 
.13 
.07 

.02 

.11 
.16 
.16 

T           T 
.01       .05 
.11 

.15 
.03      .20 

.03 
.07 

.25 

T 

.32 

.01 

NMirMrlCLO  NOMUCH  UHIV 

1.2> 

.29 

» 

.97 

.12 

T 

.09 

T 

■  94 

.24 
.23 
.16 

.16 
.10 

.7*      .27 

.39 

■  40 

PLYMOUTH    UNION 

1.01 

.««      .2« 

.2» 

.62 

.11 

.37 

.01 

■  04 

.34                   .02 

.03 

.02 

.01 

lUMOOlM  CEMTEII 

l.oa 

.32      .02 

■  16 

■  66 

KWIM  HIU. 

l.ss 

.*6 

• 

RCAOSSORO    1    UE 

».23 

.91       .28 

.to 

1.10 

.02 

.63 

T 

T 

•10      .01      T 

T 

T 

.04 

T 
.02 

.01 

.13 

.30 

.10 

■OOCSTEa 

•VTLANO 

ST    ALBAMS   BAT 

2.0J 

l.Tl 
1.32 

.33      T 

.61 
•  91 

T 

.19 

.59 

■  33 

■  10 

.14 

.01 

■09       .26 

■  01 

T 

.02 
.06 

.02 

.02 

■  25 

.02 

SAIMT    J0W1S6ORY 

l.a« 

.69 

.«9 

.31 

.00 

.10 

.17 

SALISauRY 
SCAR$8U«6  MOUNTAIN 

l.»T 

>.3« 

.26       .19 

.62       .37 

.19 
.36 

• 
.06 

.30 

.13 

■  23 

■  33 

T 

.03 

.16       .04      T 

T 

.09 

.04 

.02 

T 

■  01 

T 

.20 
.10 

■  10 

■  le 

.12 

3.30 

.60      .33 

.46 

1.07 

.04 

■  92 

T           T 

sancDSET 

3.60 

.00      .37 

.36 

.70 

.01 

■  70 

.01      .01       .01 

.01 

SOtfTN   LONOONOERRV 

2.06 

.30      .16 

.29 

.00 

.02 

.42 

T 

SOUTH  NEMBUSY 

1.2A 

.10      .09 

.01 

.34 

•  00 

.16 

.01 

.07      T 

.02 

.02 

.01 

.23 

TOMNSICNO 

RECORD   MISSING 

.07 

.24 
■  03 

imiOM   VIU.A6E    DAM 

1.A6 

.22      .13 

.09 

.91 

T 

T 

2i27 

.."3      ,1* 

.34 

.04 

•  64 

UlTSriELD    1    S 

i.ao 

.91      .10 

.16 

.37 

•  09 

.11 

.10      T 

.02 

HABOSSOAO 

3.27 

.69      .12 

■71      .23 

.46 

•  12 

.93 

.01      T 

T 

.01       .01 

.01 

.01 

.06 

.14 

MATER BURY 

l.M 

•26      .07 

• 

•  40 

.24 

.03 

.18 
.30 
■  25 

VEST    BURKE 

l.»* 

.36      .12 

.10 

.24 

•  26 

.09 

.01 

.06 

MST   HARTFOSO 

1.67 

.20      .00 

.11 

.62 

.21 

VEST   TOFSHAM 

- 

- 

• 

.19 

■HIT!   RIVER   JUNCTION    IN 

1.4> 

.16      .12 

.12 

.41 

•  09 

.20 

T 

T 

T 

T 

.03 

.05 

■  18 

■  19 

miTIN«HAN   3   ■ 

3.37 

.63      .31 

.91 

1.02 

•  02 

.70 

HILOCB 

1.27 

.16      .11 

.07 

.37 

•  04 

.29 

T                       T 

wxwrrocK  s  ene 

2.11 

.40 

.40 

.70 

T 

.29 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

.peed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1 

3 

Station 

1 

1 

3  il 
III 

« 
> 

< 

i  1 

§       1 

a    J 

II 

N 

OH 

a. 

..  pq 

o, 

8 

g 

3 

I 

S 

1 

BLOCK  ISLARD  IB  IP,    R.I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

5 

3 

2 

1 

0 

14 

- 

6.1 

BLUE  BILL,    MASS. 

HI 

16 

16.4 

40 

IHI 

21 

70 

66 

46 

58 

3 

2 

3 

0 

0 

12 

S3 

5.8 

BOSTOR  WB  AIRPORT,    KASS. 

SI 

12 

18. S 

46++ 

I 

7 

69 

62 

47 

57 

5 

3 

4 

1 

0 

14 

68 

6.1 

BRIDGEPORT  »B  AP,    CfflW. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

71 

53 

65 

2 

7 

5 

1 

0 

17 

- 

6.3 

BUSLIHGTCW  IB  AIRPORT, VT 

S 

18 

7.9 

35 

S 

20 

80 

62 

42 

52 

10 

5 

4 

0 

0 

20 

54 

7.0 

CARIBOU  IB  AIRPORT,    MX. 

INI 

1* 

13.2 

47++ 

HI 

21 

77 

72 

56 

68 

5 

6 

6 

0 

0 

18 

- 

6.8 

COBCOKD  IB  AIRPORT,    H.H. 

HI 

17 

9.3 

31 

HI 

21 

69 

64 

39 

52 

7 

3 

3 

0 

0 

14 

60 

6.0 

HAKTTORD  IB  AP,    COHK. 

SSI 

13 

12.9 

38 

HI 

9 

74 

76 

49 

62 

5 

5 

4 

1 

0 

17 

59 

6.6 

MIDDLBTCRnc  IB,    COHH. 

- 

- 

9.7 

45% 

HI 

9 

- 

- 

0 

8 

3 

1 

1 

14 

- 

- 

■T.  lASHixcrroi,  x.  h. 

I 

71 

39.7 

118% 

I 

7 

90 

87 

83 

89 

3 

7 

6 

0 

0 

20 

35 

7.9 

lUUrniCEET  IB  AP,    MASS. 

I 

13 

14.2 

40 

H 

9 

83 

76 

64 

80 

5 

3 

6 

0 

0 

15 

59 

6.6 

m  EATRx  IB  AP,  com. 

- 

- 

8.2 

26 

E 

25 

- 

74 

56 

- 

4 

7 

4 

2 

0 

18 

58 

6.4 

PinSriELD   IB   AP,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

e 

6 

0 

0 

15 

- 

- 

POBTLAm)  IB  AIRPORT,    MS. 

wmf 

12 

11.4 

33 

W 

10 

77 

66 

49 

65 

6 

4 

3 

0 

0 

14 

62 

6.1 

PROTIDEXCE   IB   AP,    R.    I. 

SI 

12 

13.8 

33++ 

s 

2+ 

72 

68 

45 

61 

6 

6 

3 

2 

1 

0 

18 

62 

6.0 

I0BCE3TKR  IB  AP,    MASS. 

- 

- 

15.0 

39++ 

I 

7 

- 

- 

- 

- 

6 

3 

4 

2 

1 

0 

16 

- 

6.3 

%  Peal  Gust 

See  lAfereoce  Hotea  Pollowlnc  Stattoo  Isdex 
-  81  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
APRIL    1957 


Day     Oi    Month 


10      11      12     13     14      15     16      17     18     19     20     21     22    23     24     2S    26     27     28     29    30     31 


CONNECTICUT 
BRHWEPORT  MB  AP 

COLOieSTER 

CBSAM   MLL 

MNBDRY 

FALLS   VIULAflE 

aMTON 

mtTraM>  BRAINAKO  FLD 

MtTPW*  Ht  AIRMST 

HMSMELD  IMMEOtl   DAM 

MIMLCTOWN  «B 

MiMLrrmM  4  n 
mmiT  cAimaL 

Nn  IMVUI  MB  AIRraRT 

MMIF«»   2  SM 

MMAUC  MS  HJMT 

MMMB  PW  VTIL  MJWT 

PUTNAM 

SALItMRY 

talPAM  MM 

STAMraM  9  M 

STOMf 

WATIMINir  dTV  MAU. 

MBSTaRMK 

WMMAM  RESERVOIR 

MAIN! 
AMMTA   CAA  AIRMRT 

BANSM  MM  FIELD 

BAR  HARBM 

aSLRAST 

BRMSTON   1   RMH 

iRUHSWICX 

CARUeO  «B  AIRMST 

CMIMNA 

CBFSaFTIC   STOaStOKSE 

■ASTPMT 

EAST  SAMCCRVILLE  I  SE 

CAST  «iirrnR«> 


58   «0   «• 
30   3«   32 


52   54   49 
23   M   2* 


24  43   30 


55   5« 

23   3S 


59   5« 

23   3< 


40   4> 
31   31 


5*   9« 

19  49 


99   57 

23   38 


91   51 

2S   4« 


59   60 

23   4S 


52   «0 
»      1« 


49   95 
a   59 


94   5« 

27   40 


M   59 

24   41 


97   ft« 

14   41 


54   99 

2«   41 


50   54 

20   42 


54   42 
23   33 


0   54 

24   37 


57   40 
27   40 


4«   5« 

17   44 


54   54 

21   49 


57 
29 

4« 
31 

54 
25 

47 
32 

51 

4« 
41 

95 

1« 

90 
40 

99 

23 

94 

37 

50 
24 

4« 
31 

♦7 
23 

38 

20 

59 
21 

45 

57 

41 

12 

94 

27 

*• 
25 

47 
3« 

51 

29 

41 
99 

94 
18 

54 
32 

M   19 

32   32 


42   57 
31   31 


45   41 
30   31 


40   M 
32   32 


44   42 
32   12 


43   14 

31   30 


>•   40 
M   >1 


IT   37 

24   27 


4«   M 
39   10 


47   44 

2s  n 


44   17 
30   » 


M   15 

27   27 


47   44 
32   30 


42   45 
20   31 


42   40 
32   32 


44   4t 
31   32 


12   41 
20   32 


33   38 
27   33 


42   48 
22   11 


31   14 

14   31 


M   40 
22   28 


14   19 

M   22 


17   90 
25   32 


M   M 

20   2« 


45   41 

24   31 


44   19 

32   31 


44   41 
32   31 


49   42 
34   32 


44   41 

34   32 


54   40 
39   31 


55   44 
35   32 


47   49 
•5   15 


48   S7 

32   27 


59   47 

40   32 


41   32 
49   42 


44   14 
31   24 


90   17 
14   27 


57   44 

40   32 


41   17 
30   30 


48   93   48 
28   29   38 


42   51   4« 
24   28   33 


45   45 
35   32 


47   48 
34   32 


50   48 

54   34 


47   4? 
39   31 


44   44 
»   29 


M      17 
31   24 


45   48 
31   29 


44   33 

30   22 


44   90 
34   33 


45   40 
32   29 


47   44 
14   12 


49   58 
28   27 


48   99 
28   32 


4«   59 

30   30 


90   52 
29   30 


48   99 

29   28 


44   48 
30   31 


49   55 

22   24 


4«   50 
30   33 


52   40 
24   28 


44   54 
28   12 


44   53 

22   28 


41   4« 

29   29 


90   54 

32   24 


45   52 
29   31 


•  0   60 

34   34 


51   52 

19   22 


47   47 
32   32 


41   42 

24   25 


44   45 

30   28 


90   99 
30   33 


47   94 

32   28 


90  44 

29   29 


91   90 

32   28 


92   40 
31   31 


91   55 

34  37 


47   94 
28   22 


44  41 

22   24 


44   »1 

27   24 


44   92 
24   24 


M   41 
21   17 


46   12 

27   24 


45   44 
28   10 


48   S3 
24   23 


47   54 
33   29 


19   38 

21   20 


52   52 
24   22 


49   51 

29   18 


42   46 
24   22 


47   91 

27   22 


41   46 
28   24 


49   91 

21   18 


27   24   21 


29   22   24 


91   57 
30   30 


42   48 
29   29 


45   42   44 
32   28   29 


49   41 
27   24 


43   19 

10   21 


30   29   25 


91   49 
30   24 


24   44   42 


61   57   64 
23   45   46 


41   62 

29   44 


60   40 
19   45' 


60   60 
24   45 


54   53 

26      45 


53   59 

27   44 


56   58 

26   42 


51   63 

20   43 


67   59 

25   43 


54   56 
23   42 


58   58 
24   44 


54   57 

29   42 


42   41 

30   50 


98   54 

19   44 


59   60 

23   44 


94   54   98 

27   39   37 


54 
40 


92   59 

27   43 


61   59 

25   42 


50   58 
26   42 


51   59 

27   30 


20   33   30 


65   74   82 
48   43   48 


64   68   82 
49   39   53 


64   89 

41   52 


68   84 
30   45 


64   45   86 

40   36   51 


49   44   52 


57   83 
39   47 


62 

44 

64   65   70 
43   41   49 


68   88 
34   48 


70   85 

47   54 


68   81 

34  48 


44  44  81 

35  39  47 

43  17  79 

35  40  47 

60  57  42 

39  39  49 

58 
32 

48  75  72 

38  33 

55  99  83 

35  42  47 

63  47  68 

27  39  35 

04  44  79 

28  37  51 


42   83 

33   42 


59  99  81 

32  38  41 

64  63  78 

27  38  48 


69   75 

47   50 


70   79 
35   52 


76   79 
41   58 


72   80 
42   57 


79   82 

40   54 


70   78 
39   50 


75   79 
44   50 


74   74 
33   44 


71   79 
39   53 


45   74 
39   57 


48   80 
39   51 


60   77 
41   51 


48   TO 

44   47 


4«   77 

39   49 


76   72 

35   45 


74   77 
40   55 


48   78 
41   54 


76   82 
49   62 


44   78 

32   48 


42   61   82 

34   34   48 


44   77   71 
38   37   42 


66   79   65 

43   34   45 


47   47   44 

41   38   40 


41   47   71 
34   38   34 


75   79   79 
32   34   46 


66   77   73 
29   35   32 


59   43   99 

38   39   38 


48   79   49 
38   32   35 


47   74 
32   42 


52   71   62 
46   48   48 


41   74   77 

41   44   49 


76   79   81 
46   52   58 


73   60   89 
50   50   49 


56   66   59 
46  44   45 


67   79   82 

44  46   48 


67   74   83 
45   46   49 


75   74   81 
38   49   49 


64   74   80 

45   47   51 


80   44   79 


69   72   70 

45   47   49 


55   44   64 

47   48   48 


77   49   74 

45   45   47 


77   40   71 
47   49   92 


78   45   79 

44   44 


52   74   81 
39   44 


72   82 

48   47   51 


48   80   82 

64   50   56 


45   91   71 

39   39   45 


44   47 
38   39 


65  52  74 

39  38  42 

90  49  99 

40  40  45 

16  48  51 

28  35  41 

62  44  49 

28  36  42 


49   49   91 
33   36   39 


99   51 

28   38 


70   49   49 
37   40   44 


eO   76   69 
90   97   59 


SO   73   68 
55   59   41 


84   79   70 
52   59   51 


81   77   75 
55   56   48 


64   76   67 
44   49   44 


64   74   44 
50   58   48 


85   78   68 
50   99   47 


84   78   79 
49   94   49 


86   78   68 
48   94   41 


78   82   7» 
90   99   51 


80   74   74 
48   40   92 


72   TT   47 
47   92   47 


82   78   70 
54   52   44 


70  ai  7< 

90   92   54 


80   80   78 
45   54   52 


85   T7   65 

49   51   44 


78   70   48 
57   54   42 


80   79   70 
52   56   47 


81   81   78 
51   58   50 


74   48 
40   94 


74   77   72 
44   91   44 


«2   83   75 

52   48   44 


70   54 

44   41 


70   46   99 

44   44   41 


40   45 

40   42 


41   43 

44  *» 


74   70 
M   49 


71   63 

42   47 


41   56 
43   35 


69   61 
36   38 


78   98 
35   32 


49   42 

40   41 


79   44   40 

44   47   40 


s**  r«l«r«iw«  iiot«B  folli 
-   82 


rlof  Station   ln4«z. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
APRIL    1967 


Station 

Day 

Of 

Mon 

th 

0* 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

FAHMINGTON 

MAX 
MIN 

96 
22 

49 
33 

38 
22 

49 

21 

39 

24 

44 
30 

43 
36 

46 

30 

42 
26 

48 
28 

49 
29 

94 

27 

44 
29 

41 
26 

47 
21 

59 
22 

55 

34 

58 
32 

65 
33 

76 
33 

55 

64 
29 

72 
34 

71 
35 

62 

33 

60 
37 

76 
41 

73 
44 

47 

44 

58 
39 

55i8 

31.7 

FOKT   KENT 

MAX 
MIN 

38 

15 

38 
23 

24 

-    3 

39 

5 

33 

12 

36 

26 

43 
32 

34 
25 

36 

18 

41 
23 

42 
28 

49 

IB 

47 
27 

44 
28 

43 
20 

50 

21 

55 

25 

57 
22 

66 

22 

64 

31 

65 
36 

47 

33 

47 
32 

65 
36 

58 
39 

54 
36 

65 

42 

52 
37 

91 
38 

59 

31 

48.8 
25.9 

GARDINER 

MAX 

MIN 

it 

17 

50 
37 

43 
22 

47 
20 

43 
24 

40 
30 

44 
31 

47 
30 

44 
24 

50 
27 

51 

30 

50 
27 

49 
29 

44 
23 

90 
22 

55 

21 

56 

34 

58 
30 

63 
32 

64 
34 

81 
46 

65 
31 

78 
36 

70 
40 

63 

44 

59 

37 

71 
42 

74 

42 

69 

44 

98 

40 

54.9 
31.2 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

53 
23 

44 

31 

32 

15 

40 
14 

31 

18 

40 
24 

41 
32 

42 
25 

33 

21 

43 
23 

42 
25 

42 
23 

41 
24 

35 

21 

44 
17 

56 

IB 

51 
30 

56 
28 

65 

23 

67 

31 

74 
43 

63 

30 

73 
30 

64 
28 

45 
27 

45 
32 

65 
38 

64 
45 

45 

30 

90 
34 

90.3 
24.4 

HtRAM    2    S 

MAX 
MIN 

98 

18 

92 

28 

39 
22 

45 
14 

34 
28 

44 
31 

49 

34 

48 

31 

40 
27 

90 
29 

50 
31 

61 
34 

46 
24 

43 
19 

50 
16 

61 
19 

61 

33 

62 

33 

68 
23 

73 
35 

85 

45 

68 

40 

80 
32 

74 
41 

44 
40 

51 
41 

72 
42 

72 
42 

72 
43 

40 

42 

97.1 
31.2 

HOULTON    CAA    AP 

MAX 
MIN 

1,0 
21 

54 
22 

24 
15 

39 

13 

37 

17 

35 

31 

43 
33 

46 

27 

27 
20 

42 
26 

44 
29 

49 

21 

42 
26 

38 
22 

46 

21 

56 
19 

51 
28 

59 
26 

63 

26 

51 
41 

75 
31 

60 
32 

68 

34 

57 

30 

42 

28 

SO 
37 

57 

40 

62 

42 

42 

31 

49 
29 

48.9 
27.2 

HOULTON     1    NE 

MAX 
MIN 

90 
22 

40 
31 

31 
13 

39 
12 

37 
18 

35 

30 

42 

34 

47 
29 

32 

19 

47 
20 

49 
31 

50 
26 

45 
28 

38 
24 

45 
23 

57 
22 

52 
38 

60 
27 

64 
25 

54 
40 

75 
39 

61 
34 

69 

39 

57 
32 

43 
27 

48 
35 

66 
42 

62 

40 

44 
34 

49 
37 

49.8 
29.0 

JACKMAN 

MAX 

MIN 

A9 
16 

40 
24 

28 

10 

36 

12 

30 
12 

40 
20 

39 

30 

34 
22 

40 
23 

32 

20 

43 
20 

39 
16 

40 
23 

38 
22 

31 
15 

44 
19 

49 
25 

45 
32 

54 
24 

64 
30 

64 
30 

67 
29 

64 
28 

68 
28 

67 
29 

42 

30 

60 
37 

60 
42 

65 

29 

56 

30 

47.0 
24.2 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

22 

91 
32 

46 
20 

32 

18 

46 
21 

43 

27 

49 
35 

49 
31 

49 
23 

29 

22 

49 

27 

48 
26 

33 

29 

49 

29 

49 

20 

47 
25 

53 

36 

55 

31 

58 
29 

62 

38 

68 

34 

82 

34 

41 
36 

44 

41 

66 

38 

45 
36 

45 
35 

64 
40 

69 

39 

44 

39 

92.2 

29.9 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

57 
25 

48 
32 

39 

26 

43 
23 

34 

30 

40 
31 

44 
36 

44 
34 

34 
28 

48 

30 

50 
31 

58 
30 

42 

30 

41 
29 

46 
27 

56 
26 

54 
39 

56 
36 

61 
36 

70 
37 

79 
48 

44 
37 

76 
38 

71 
45 

45 
40 

50 

40 

49 

45 

70 
44 

47 
48 

54 
45 

93.4 
54>4 

LONG   FALLS    DAM 

MAX 
MIN 

42 

20 

92 

24 

42 

15 

29 

12 

37 
16 

31 
23 

40 
29 

37 
25 

40 
24 

31 
19 

43 

18 

41 
20 

39 
24 

37 
20 

34 
17 

42 
18 

53 

29 

49 
32 

54 
28 

63 
31 

70 
39 

72 
30 

64 
30 

71 
31 

68 
35 

39 
35 

54 
36 

63 
39 

47 
39 

61 
35 

48.7 
26.2 

MAOISOM 

MAX 
MIN 

9« 

20 

90 
30 

39 
20 

44 
19 

38 

22 

41 
27 

42 

30 

47 
25 

40 
25 

44 
27 

48 
28 

53 

25 

43 

27 

40 
22 

47 
19 

53 

19 

64 
34 

58 
31 

64 

31 

74 
32 

78 

45 

65 
30 

76 
29 

72 
36 

64 
31 

50 
37 

75 

40 

49 

44 

49 

41 

45 

39 

95.3 
29.5 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

4« 
25 

55 

35 

39 
18 

26 

19 

41 
22 

33 
26 

40 
33 

44 

30 

49 
26 

30 
22 

46 
31 

43 
26 

47 
29 

49 

22 

39 
25 

46 
26 

58 

35 

53 
31 

59 
27 

64 

40 

56 

43 

76 

37 

63 
37 

74 
36 

63 

26 

52 

36 

45 
39 

58 

40 

69 
35 

65 

40 

90.9 
30.4 

MILLINOCKET    CAA    AP 

MAX 
MIN 

95 

22 

43 
25 

27 
16 

41 
18 

35 

20 

38 
30 

43 
35 

46 

31 

31 
21 

45 

27 

43 
29 

46 
24 

49 

29 

40 
20 

48 
23 

58 
26 

52 
33 

59 

30 

65 
25 

56 

38 

77 
42 

63 

38 

76 
36 

44 
34 

40 
24 

45 
36 

59 
39 

67 
39 

49 
39 

51 
35 

90.7 
29a4 

OLD   TO«N   CAA   AIRPORT 

MAX 

MIN 

60 
17 

47 
29 

29 
22 

43 

19 

37 
22 

38 
33 

49 
36 

47 
30 

34 
23 

48 
29 

47 
25 

55 

23 

49 
28 

42 
26 

48 
23 

59 

21 

54 
30 

58 

30 

45 

28 

58 
32 

80 
44 

67 
31 

76 
36 

67 

30 

43 
27 

47 
38 

44 
43 

69 
45 

67 
39 

53 

39 

93.3 

29  .J 

0«ON0 

MAX 
MIN 

PMTLANO 

MAX 

MIN 

59 

28 

52 

36 

49 

28 

48 
25 

37 
34 

45 
34 

92 

38 

49 

37 

42 

28 

94 

29 

92 

35 

53 

40 

90 
30 

44 
29 

47 
26 

53 

29 

42 

44 

55 

41 

40 
41 

63 

43 

85 
53 

60 

41 

74 
43 

64 
44 

44 
43 

47 
40 

53 

44 

74 
43 

45 

51 

62 
45 

95.1 
»7.4 

PORTLAND  KB   AIRPORT 

MAX 

MIN 

57 
17 

53 

33 

41 
22 

49 

21 

37 
30 

44 
34 

51 
36 

49 
34 

40 
29 

51 

28 

91 

31 

55 

38 

47 
27 

44 
24 

49 
20 

54 
22 

60 
43 

54 
35 

61 
35 

63 
36 

85 
50 

41 

37 

71 
37 

44 

45 

44 
42 

49 
41 

59 

44 

75 
43 

47 
49 

59 
43 

54.9 

54.2 

MEMTISS 

MAX 
MIN 

PSES8UE    ISLE 

MAX 

MIN 

92 
22 

49 
32 

33 

12 

36 

10 

33 

16 

34 
27 

43 

31 

41 
28 

39 

16 

42 
21 

42 

30 

48 
23 

44 
28 

38 
20 

40 
20 

55 

23 

60 
36 

95 

29 

63 

26 

59 

37 

70 
41 

58 
31 

47 
37 

54 
33 

48 
26 

98 

34 

93 

40 

41 

41 

40 
33 

99 
39 

49.1 
24.0 

RtPOGENOS   DAM 

MAX 
MIN 

49 
21 

94 
32 

40 
13 

29 

10 

38 

13 

35 

22 

36 
32 

38 
25 

42 
22 

28 

20 

42 
29 

39 

20 

44 
29 

40 
24 

39 

19 

44 
22 

63 

32 

45 
28 

54 

25 

44 
32 

60 
39 

67 
31 

41 
36 

47 
30 

60 
29 

40 
33 

48 
37 

60 
42 

43 

32 

60 
35 

47.4 
24.7 

DOCKLAND 

MAX 
MIN 

93 

20 

49 
40 

42 
25 

47 
22 

41 
28 

47 
33 

91 

34 

90 

34 

45 
29 

90 
28 

91 

32 

52 

32 

47 
36 

49 
29 

49 
22 

55 
25 

60 
41 

58 
34 

99 

32 

57 
37 

85 

45 

62 

42 

47 
36 

44 
45 

54 

39 

46 

40 

54 

42 

69 

42 

69 

48 

56 

42 

54.4 
34.0 

RUMFOflO    3    SW 

MAX 
MIN 

5* 
20 

47 
27 

31 
20 

42 
16 

30 
25 

40 
30 

39 
35 

43 

30 

39 

27 

47 
29 

49 
27 

53 

27 

41 
26 

39 

29 

49 

19 

58 
21 

52 
31 

59 
30 

69 
32 

76 
32 

77 

34 

69 

30 

76 
36 

72 
36 

42 
36 

52 

39 

78 
42 

44 
47 

44 
40 

54 

34 

55.4 

39.0 

ROMFORD    1    SSE 

MAX 
MIN 

9* 

22 

49 
31 

33 

18 

44 
20 

33 

27 

43 
30 

41 
32 

44 
30 

37 
26 

48 
28 

49 
28 

95 

29 

44 
28 

41 
25 

47 
23 

60 
22 

53 

36 

60 
32 

72 
33 

76 
33 

78 

47 

71 
32 

77 
33 

76 
38 

53 
33 

54 
39 

79 
42 

47 

90 

44 

42 

55 

39 

55.4 
51.4 

SAItFORO    2    NNW 

MAX 
MIN 

6) 

16 

62 
43 

47 
21 

4« 
16 

49 
30 

90 
32 

90 

34 

49 
34 

42 
29 

90 
26 

91 
27 

63 
36 

91 

28 

47 
20 

91 

18 

64 
20 

61 

41 

64 
35 

67 
31 

77 
32 

42 
93 

79 
32 

80 
37 

79 
39 

63 
35 

41 

44 

40 
41 

72 

44 

71 
44 

44 

40 

44.4 
52.7 

SOUA    PAN    DAN 

MAX 
MIN 

94 
13 

49 
33 

32 
13 

38 

10 

»9 

12 

36 

28 

49 
33 

43 
28 

38 

19 

49 

22 

44 
30 

50 
15 

43 

29 

40 
18 

49 
IS 

55 

15 

50 
33 

57 
20 

Jl 

59 
29 

70 
34 

70 
28 

48 
28 

63 

25 

44 

29 

49 
33 

54 
37 

43 
34 

42 

28 

54 
35 

54.2 
24.4 

UNITY 

MAX 
MIN 

2« 

46 
38 

M 

21 

42 
17 

39 

25 

37 
28 

43 
33 

4» 

29 

49 
23 

47 

47 
28 

55 

32 

43 
27 

42 
27 

47 
22 

56 
29 

63 
40 

54 

36 

44 
39 

62 

43 

80 
55 

64 
38 

75 

40 

68 

44 

64 
33 

44 
34 

44 

41 

70 
43 

47 
43 

59 
39 

55.4 
35.4 

IIEST    BUXTON    2    NNW 

MAX 
MIN 

61 
16 

93 

30 

41 

24 

49 

19 

29 

44 

28 

92 
39 

4« 
32 

40 
28 

51 

29 

90 
27 

59 

36 

49 
23 

45 

22 

49 
18 

62 

19 

63 
36 

60 
32 

62 

33 

78 
31 

84 
49 

45 
32 

78 
32 

71 
39 

44 
35 

51 

40 

47 
43 

79 
42 

70 
44 

40 

40 

57.2 
51.4 

VtMSLOD 

MAX 
MIN 

4< 
24 

97 
32 

49 
24 

34 

21 

49 
27 

35 

28 

42 

34 

49 
33 

44 
28 

39 

26 

49 
32 

50 
33 

60 
30 

45 
28 

45 

27 

49 
26 

60 
38 

55 

36 

99 

34 

48 

37 

65 

48 

81 
41 

49 
38 

74 
41 

70 
34 

44 
39 

50 

41 

75 

47 

74 
44 

44 

42 

55.1 

54.0 

•OOOLANO 

MA!' 
MIN 

21 

99 

29 

♦7 
19 

2« 

17 

43 

21 

38 

24 

44 
36 

48 
39 

49 

27 

34 

20 

44 

31 

44 
29 

47 
33 

44 
28 

42 
24 

44 
21 

59 

26 

54 
30 

61 
28 

64 
29 

64 

40 

SO 
36 

44 

40 

74 
34 

63 

28 

47 
37 

97 
34 

94 
39 

54 
39 

44 
57 

52.4 

a«.7 

MASSAOtUSETTS 

ABAMS 

MAX 
MIM 

♦7 
20 

M 

90 
»4 

M 

17 

41 
2« 

42 
39 

49 

34 

37 
34 

47 
28 

34 

26 

42 
31 

49 
32 

60 
23 

42 
24 

34 

19 

43 
21 

54 
39 

60 
32 

47 

40 

49 

43 

77 

43 

40 
34 

72 
44 

77 

44 

79 
55 

40 
51 

74 
44 

44 
52 

75 

57 

75 

41 

57.4 

AMWERST 

MAX 
MIN 

•0 
21 

M 

37 

49 

29 

44 
2« 

34 

32 

48 
39 

♦7 
39 

41 
33 

40 
30 

98 

29 

54 

31 

70 
34 

47 
30 

44 
30 

52 
23 

42 
25 

60 
44 

49 
35 

49 

48 

71 

45 

•5 

50 

71 

44 

74 

45 

74 
51 

45 

49 

74 

44 

44 
50 

42 
54 

75 
54 

45 
45 

41.4 
54.4 

BlaCM  HILL   0AM 

MAX 
MIM 

91 

13 

99 

43 

4t 

24 

49 

23 

43 

31 

48 
33 

42 
34 

40 
34 

34 

28 

44 
27 

44 
29 

47 
31 

90 
27 

42 
29 

48 
14 

60 
18 

58 

43 

44 

29 

68 

41 

70 
38 

(2 

49 

40 

42 

74 
42 

74 
42 

71 
40 

74 

42 

49 
48 

74 
49 

73 

90 

72 

44 

44.2 
54.4 

BLUE   HIU. 

MAX 
MIN 

»7 
32 

5* 

41 

44 

27 

4« 
27 

38 

30 

49 
34 

48 
37 

43 

30 

34 

28 

90 
29 

95 

29 

71 

40 

44 

29 

43 

28 

49 
25 

61 
35 

63 

43 

49 

44 

46 

46 

45 

44 

44 
52 

47 
46 

74 

44 

44 

51 

54 
43 

43 
59 

76 
4* 

SO 
45 

71 
92 

42 

44 

54.4 
>T.4 

BOSTON   MB   AIRPORT 

MAX 
MIN 

M 

34 

97 
38 

4« 
32 

4« 
31 

41 

34 

92 

37 

90 
43 

43 
33 

42 

31 

53 

34 

57 
34 

72 
37 

48 

34 

44 
34 

52 
31 

62 

37 

63 

48 

97 
44 

62 
45 

49 

47 

44 
57 

59 

47 

42 
45 

43 

4« 

92 
45 

54 

43 

52 
45 

77 
44 

47 
54 

44 

44 

54.4 
44.4 

BUeCKTOM 

MAX 
MIN 

M 

IS 

97 

44 

»9 

31 

49 
30 

4* 

32 

60 
38 

92 

41 

44 
33 

4i 

30 

53 
29 

57 

31 

72 
31 

60 
33 

44 
30 

57 
22 

60 
23 

69 

44 

44 

39 

64 

44 

49 

39 

47 

53 

77 
38 

77 
37 

74 
45 

41 
41 

70 
42 

73 
45 

81 
44 

75 

57 

70 
47 

42.5 

57.1 

CKARLTON   MASONIC   HOME 

MAX 
HIM 

9« 

28 

94 
43 

1* 

25 

4* 
27 

47 
28 

49 
35 

44 
36 

44 
32 

34 
33 

44 
28 

54 
30 

74 
34 

61 
29 

49 
24 

44 
25 

99 

33 

62 

42 

49 

44 

47 
47 

4t 

40 

45 

52 

77 
44 

74 
39 

74 
47 

74 
43 

44 

42 

SO 

44 

41 

49 

74 
54 

49 
43 

41.4 
1T>4 

B*«  r*f«r«iic*   notes   follorlnc   Station   Indoz 
-    83    - 


Table  5>ContiQued 


DA.ILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
APRIL    1957 


Station 


CHESTNUT  UILL 
CLINTON 
CONASSET 
EAST  NARERAM 
EB6ART0WN 
fAU.  RIVER 

FiTaeuRe  2  s 

PKAMINOBAM 

HAVERHIfeL 

HMSAC   KIMMEL 

NVANNtS    1   NE 

RHtfiHTVILLE  DAM 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

MtBOLETON 

NANWCKET  «B  AlKPORT 

NEM   BEOFete 

PITBFCELC  KB  AIRPORT 

nnVINCETOWN   i   N 

■ecae&TER 

WCRI>«RT   1   ESE 
SALEM  OS  AIR   STATION 
SAtlOHMn 

staueuaui  palls 

SWmUltLC  ARHORT 

STOacSRiME 

TAWHTOH 

TMLLY   DAM 

TURNERS   KAfeLS 

KAtPOLE 

VALPOLE    1   S 

WEST   CUMHIMSTON 

MUX   LTHN 

MBST  MEOHAT 

WESTON 

WESTOVER   PteLD 

WOaCESTER   WB  AIRPOST 


Day     Of    Month 


91      9S 

M      «3 


M      SB 
22      tt* 


SO      SI 
22      36 


90      91 

29      43 


92      97 
28      37 


*a      «0 
22      «3 


62      M 
29      <>« 


44      9« 

1«      27 


94      93 

t«      43 


90      61 
IS      22 


93      60 

20      31 


62      90 

24      47 


96      »• 

29      49 


91      97 
34      39 


94      SO 

19      30 


96      »« 

24      49 


48      39 
31      32 


49      97 
31       33 


43      95 
33      35 


49      61 
32      41 


46      37 

32      31 


49      41 
32      33 


41      pO 
34      34 


4«      3S 

31      32 


41      SS 

33      41 


44     le 

30      32 


49      40 
31      23 


91      94 

19      36 


»4      SS 

34      37 


M      99 

31      4S 


92      96 
U      SB 


te      62 

19      29 


»9      fr7 
29      46 


9S      92 

16      36 


»4      97      92 
IB      44      27 


92      99 

IS      28 


•1     S9 

16     42 


B«      S« 

19      42 


98      96 

18      44 


99      99 

29      38 


98      96 

19     4« 


99      99 

18      30 


98      96 

30      38 


47  40  43 

29  32  39 

47  46  91 
29  3t  39 

48  42  46 
32  36  39 


92      96 

33      41 


96      S6 

36      44 


37      49 
29      36 


4S      62 

33      40 


42 

14 


49      39 
31      13 


41      90 

n    39 


49     >6 

30      32 


4S      44 

30      34 


S9      91 
33      36 


40      46 
32      39 


40      42 
27      30 


40      91 
33      36 


42      92 
32      35 


4«      92 
31      34 


44      S7      94 


26      29      33 


47      42 
38      30 


94      46 
39      32 


92      47 

41      37 


47      42 
36      32 


47      40 
34      31 


49      43 
39      30 


44      42 
39      30 


39      42 
34      29 


92      42 
36      33 


46      40 
34      30 


48      43 
38      31 


43      42 
34      29 


90      42 
38      39 


49      44 

34      34 


3«      39 

30      27 


49      42 
38      34 


93      48 

39      33 


38      32      29 


46      49 
38      33 


49      42 
37      29 


48      41 
33      31 


SB      >» 

30      28 


4«      43 
35      32 


42      40 
39      29 


43      42 
32      28 


46      41 
33      31 


44      37      32 


39      37 
28      29 


44      41 
33      30 


46      40 
39      S2 


S9      37 
31      28 


41      49 
30      29 


42      S3 

28      29 


92      94 
28      32 


41      90 
29      29 


42      91 
30      31 


99      97 

30      32 


40      49 
29      30 


94      93 
31      33 


42      91 

31      31 


91      92 

32      32 


92      93 

30      32 


90      90 
32      39 


47      47 
34      34 


93      92 

34      36 


40      91 

26      28 


94      »7 

30      32 


91      62 

28      31 


92      91 
31      33 


96      SO 
32      34 


42      44 
26      27 


90      60 
SI      32 


42      9S 

22      28 


9S      96 

28      32 


42      48 
28      29 


49      S9 

25      26 


91      97 

30      30 


92      96 

30      30 


41      91 

24      27 


»1      9* 

30      33 


92      98 

30      28 


91      94 

27      31 


4S      60 
32      36 


44      92 

28      28 


49      St 
32      28 


47      44 
30      26 


S2      47 
32      31 


43      48 
29      32 


47      51 

30      28 


50      46 
31       26 


48      BS 
33      26 


42      40 
28      19 


47      46 
31      32 


SO      43 
30      22 


43      S6 

29      26 


47      S4 
S2      26 


49      SO 
38      30 


46      44 
31      33 


49      SI 
S4      30 


39      44 

29      20 


47      49 
31      27 


49      46 
38      40 


49      49 
32      26 


44      47 
S2      32 


49      46 
33      28 


44      39 
30      21 


49      94 

29      29 


47      92 
30      23 


4e    49 

29      17 


47      92 

29      19 


46      91 
SI      20 


S7      46 
23      13 


4f      90 
S«      27 


46      94 
28      18 


49      92 

30      22 


42      99 

91      21 


41      49 
28      23 


51      63      65 
26      43      37 


57      60      64 
31       44      45 


48       58      SS 
23       37      32 


50      60       58 
20       32       34 


54      63       64 
23      36       36 


64      62      69 
29      47      38 


50      50      56 
33      43      40 


57      59      64 
37      46      49 


60       54      66 
43      43      48 


61       60      SB 
37      48      45 


98      59      60 
32      45      40 


62      62      69 

28      46      43 


57      67      68 
21      36      42 


52      62      58 
19      32      29 


69      60      70 

21      44      32 


62      63      67 

21      4S      33 


60      64      64 
22      46      36 


S6      59      6S 

18      35      27 


62      64      70 
18      44      36 


63      64      67 
24      49      34 


67      61       74 
23      48      42 


59      60      if 

33      42      43 


63      68 

44       40 


62      68 

43      43 


66      65       56 

44      41      47 


58      61       55 

44       36      47 


66       58       85 
46      45       52 


69      72      74 
46      41       53 


68  68  78 

40  39  53 

68  57  80 

36  33  47 

68  70  76 

40  36  50 

70  72  75 

44  42  53 

67  70  BS 

43  40  55 

72  75  86 

44  44  56 

64  68  80 

44  47  57 

57  52  64 

40  37  46 

65  57  85 
47  45  52 

67  72 

45  42 


62      67 
44       43 


64      58      71 
39      34      46 


65       65      66 
44      36      52 


60      62       80 
44      42      48 


69      72       72 


68  79  80 

45  44  53 

69  61  88 

46  40  52 


68      70 
42      35 


68      70 
42      42 


42      48      63 


68      78       78 
35      32      31 


62      71 
42      45 


70      72 
45      41 


66      69      83 
45      44      S3 


72      79 
43      47 


67      68 

37      48 


72       82 
39      42 


66      82 

41      50 


85      84 
44      50 


60      68 
41      43 


70      75 
45      52 


77 
42 

80 
53 

77 
40 

75 
49 

68 

44 

56 

50 

60 
34 

73 
44 

65 

41 

62 

46 

66 

43 

63 

50 

70 
40 

57 
44 

74 
38 

82 
48 

76 

44 

80 
S2 

78 

43 

80 
50 

79 
36 

67 
45 

74 
41 

82 

43 

82 
42 

80 
44 

77 
37 

64 

40 

79 

42 

69 

44 

78 
39 

76 
41 

81 

44 

6B 

49 

80 
38 

68 
45 

Bl 
39 

81 
44 

77 
44 

81 
53 

7B 
42 

47 
48 

60      62 

46      43 


71      62 
42      42 


61      53 
41      42 


65      59 

45      45 


75      SB 
41      43 


70      63 
44      42 


79      60 
48      48 


70      60 
43      43 


67      68 
45      42 


58      62 

45      45 


51      53 
42      44 


52      60 
46      48 


61      78 
49      47 


55      95 

54      43 


61      96 

38      44 


S3      91 

41      39 


52      S2 

44      41 


56      SS 

39      4S 


76      62      78 


79      75 
49      47 


63      79 

SB      48 


62      69 

40      44 

81      60 


41 


7S      74 
45      47 


S9      47 

39      42 


51      48      44 


72 
40 

78 
42 

S3 

43 

60 
42 

66 

39 

75 
43 

57 
SO 

64 

41 

71 

SO 

79 
49 

S9 

42 

72 
41 

83 

49 


68      62 
50      44 


83      75 

51      47 


80      70 
50      46 


63      70 
45      49 


74      65 
54      50 


83      77 
43      41 


85      78 
51      47 


75      67 
58      44 


77      72 
50      43 


70      68 
52      42 


85      78 
58      46 


SO      78 
58      46 


76      63 
58      48 


70      66 
54      52 


69      62 
54      41 


72      68 
51      47 


65      6S 

S4      SO 


80      71 
46      48 


63      64 
55      48 


47      58 

52      48 


83      76 
60      48 


75      70 
57      48 


82      76 

49      40 


76      73 
51      43 


70     49 
47      38 


45      43 

SB      44 


78      70 
58      46 


7S      70 
97      43 


74      44 

60      SO 


71      60 
57      41 
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Table  S-Conliiiued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
APRIL    1957 


Station 

Day 

Of 

Month 

0- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

se 

20 

95 

40 

46 
29 

46 
27 

41 
31 

50 
34 

45 

37 

43 
32 

40 
29 

47 
30 

54 
29 

72 
31 

44 
29 

43 
28 

90 
22 

60 
28 

60 
43 

68 
36 

69 
40 

70 
42 

89 
93 

71 
38 

SO 
43 

79 
50 

69 

42 

75 
43 

80 
45 

82 

48 

74 
98 

44 
49 

40.5 
14.4 

NEW  HAMPSHIRE 

/ 

BENTON 

MAX 
MIN 

5* 
21 

90 
31 

33 

16 

38 

13 

39 

26 

49 
34 

43 

30 

40 
26 

36 

23 

49 
\8 

41 
20 

53 

34 

38 

21 

36 

23 

44 
16 

57 
21 

52 
38 

60 
33 

68 
34 

79 
42 

75 

57 

70 
28 

75 
42 

7* 

40 

71 
43 

72 
42 

80 
46 

74 
53 

44 

37 

64 

34 

99  (O 

}1«4 

BERLIN 

MAX 

MIN 

45 
23 

57 

30 

46 
17 

30 
17 

40 
29 

34 
26 

55 
35 

41 
28 

41 
25 

34 

24 

47 
26 

46 
30 

49 

26 

36 

20 

40 
19 

45 

20 

57 
36 

48 
34 

58 

32 

75 
34 

79 
33 

77 
29 

72 
33 

76 
33 

75 
45 

48 
39 

65 
38 

47 
38 

80 
38 

44 
35 

14.2 
29.4 

BETNLEHEM 

MAX 
MIN 

49 
21 

50 
28 

30 

14 

37 
10 

35 
25 

47 
26 

37 
28 

39 

28 

36 

22 

44 
20 

42 
22 

46 

31 

37 
21 

34 
22 

46 
19 

55 

22 

49 
37 

56 

34 

66 

33 

76 

42 

74 

44 

69 

30 

73 

41 

74 
41 

68 
42 

67 
41 

79 
48 

69 
56 

46 
4« 

98 
32 

53.9 
10.4 

BLACKMATER  0AM 

MAX 
MIN 

16 

62 

34 

92 

23 

41 
23 

43 
23 

42 
23 

49 
38 

49 
35 

44 
32 

38 
28 

46 
32 

46 
32 

64 
29 

47 
23 

44 
21 

90 
21 

63 

40 

62 

31 

68 

36 

73 
38 

80 
54 

83 
33 

71 
34 

79 
39 

SO 
43 

50 
39 

73 
41 

86 

40 

76 
91 

79 
41 

99.4 

33.0 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

48 
16 

56 

31 

48 
21 

39 
18 

44 
26 

38 
29 

48 
32 

4« 
31 

45 
27 

39 

22 

50 
28 

47 
32 

97 
24 

49 

22 

42 
16 

48 
17 

61 
34 

58 
33 

67 
33 

73 
32 

81 
49 

81 
39 

74 
42 

80 
36 

82 
42 

90 
38 

71 

41 

81 

44 

74 
40 

71 
39 

58.4 
31.2 

CONCORD  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 

15 

54 
33 

43 
26 

49 
26 

36 
32 

91 
33 

91 

39 

46 
32 

39 

29 

52 

30 

52 

32 

66 

36 

47 
27 

49 

26 

91 

17 

62 
19 

62 

45 

66 
35 

72 
41 

78 
40 

84 
51 

70 
34 

82 

43 

76 

40 

50 
43 

72 
41 

82 
46 

77 
45 

75 

48 

42 

43 

40.3 
34.9 

DURHAM 

MAX 
MIN 

61 
18 

55 

44 

48 
27 

48 
26 

42 
32 

52 

34 

56 

40 

50 
38 

42 
29 

52 
32 

94 
32 

60 
38 

90 
31 

46 
26 

91 

23 

65 

21 

62 

42 

64 
36 

65 

37 

77 
34 

86 
56 

73 

34 

82 
39 

80 
43 

61 

40 

60 
40 

64 
44 

79 
43 

49 
51 

44 
44 

40.9 
39.9 

EAST  DEER  INC 

MAX 
MIN 

60 
12 

52 

32 

42 
22 

44 
19 

39 
29 

48 
30 

49 
32 

42 
30 

39 
26 

47 
27 

90 
29 

68 
32 

44 
26 

41 
21 

48 
18 

60 
18 

59 
42 

66 
28 

68 
36 

76 
38 

82 

92 

70 
31 

78 

40 

76 
40 

58 
38 

69 
38 

80 
42 

71 
44 

99 

38 

97.9 
11.9 

FABVAN 

MAX 
MIN 

50 
13 

48 
26 

30 

13 

37 
5 

31 
23 

51 
29 

37 
28 

37 
22 

30 
22 

42 
17 

41 
22 

48 
32 

37 
19 

32 

22 

42 

10 

55 

13 

47 
32 

57 
34 

66 
26 

75 
50 

77 
54 

69 

24 

73 
30 

75 

48 

56 
36 

75 
36 

SO 
36 

43 
49 

65 
33 

53 

31 

92.4 

27.8 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

49 
14 

48 
21 

41 
12 

26 

8 

34 
16 

33 

20 

49 
20 

30 

16 

36 

21 

30 
19 

41 
20 

40 
23 

38 

20 

32 
22 

26 
8 

39 
13 

50 
25 

41 
32 

52 
29 

62 

31 

69 
44 

69 
25 

69 
31 

69 
31 

66 

41 

42 
37 

65 

39 

74 
45 

64 
31 

60 
30 

47.8 
24.8 

FRANKLIN  1  NH 

MAX 

MIN 

62 

15 

57 
39 

41 
23 

45 

22 

40 

31 

91 

33 

90 

37 

46 
33 

41 
29 

91 

28 

91 

31 

•4 
34 

4« 
26 

4« 
23 

90 
20 

63 

IB 

62 

43 

67 

35 

72 
36 

80 
33 

83 

55 

72 

32 

79 

40 

SO 
37 

65 

42 

68 

41 

84 
46 

78 
45 

74 

SO 

70 

41 

41.1 
13.9 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

47 
12 

63 
28 

90 
22 

39 

IS 

42 
28 

34 
30 

48 
34 

48 
29 

42 

28 

34 
28 

48 
32 

48 

33 

62 

22 

49 

21 

40 
19 

48 
15 

63 
36 

60 
33 

66 

35 

72 
32 

80 
53 

82 
29 

72 
39 

79 
38 

80 
40 

48 
39 

68 
41 

84 
44 

76 
48 

74 
40 

98.1 
31.4 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

60 

10 

51 
36 

40 
21 

42 

13 

34 

27 

46 

31 

47 
33 

44 
24 

39 
26 

49 
27 

47 
29 

60 
30 

44 
19 

41 
19 

48 
10 

60 

13 

59 
33 

65 
28 

72 
29 

79 
31 

81 
43 

72 

25 

77 
33 

81 
30 

62 

42 

74 
38 

83 
38 

73 
42 

70 
35 

70 
37 

99.0 
28.4 

HANOVER 

MAX 

MIN 

5« 

18 

49 
32 

39 
22 

44 
17 

39 

30 

46 

34 

47 
36 

44 
28 

39 
28 

49 
24 

47 
30 

58 
29 

49 
24 

41 
26 

49 
18 

59 

20 

57 
44 

65 
34 

73 
36 

81 
44 

79 
54 

72 
33 

79 
45 

80 
39 

62 

44 

78 
44 

83 

44 

74 
53 

72 
42 

61 
39 

9«il 
11.7 

KEENE 

MAX 
MIN 

62 

16 

59 

41 

49 
24 

49 

21 

42 
31 

48 
34 

48 
38 

44 
32 

41 
29 

90 
23 

51 
28 

68 
35 

48 
29 

43 
23 

92 
18 

62 
19 

58 
45 

69 
29 

70 
41 

76 
37 

83 
47 

78 
34 

83 

45 

S3 
39 

59 
49 

SO 
49 

87 

42 

79 
50 

76 

48 

44 

41 

41.8 
14.2 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

62 

19 

91 

30 

40 
22 

4* 
22 

34 
28 

49 
31 

48 
36 

45 
32 

37 

27 

48 
28 

48 
29 

61 
35 

49 
27 

41 
26 

90 
21 

63 

23 

60 

44 

66 

37 

74 
38 

82 
38 

81 
59 

76 
36 

82 

43 

79 
41 

90 
44 

66 

39 

84 

44 

75 

44 

73 
46 

99 

39 

99.2 
34.1 

LANCASTER 

MAX 

MIN 

51 
16 

47 
34 

35 

17 

39 
12 

34 
27 

92 

31 

36 

31 

41 
26 

37 
25 

46 
22 

47 
27 

48 
31 

40 
22 

18 

25 

45 
14 

56 

17 

'51 

37 

59 
33 

68 
28 

77 
31 

75 
52 

70 
27 

75 
40 

76 
35 

66 

44 

47 
42 

81 
41 

79 
52 

44 
35 

99 

34 

95.1 
10.1 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

59 

IS 

50 
30 

42 
23 

44 
18 

39 

30 

4S 
33 

47 
37 

46 
26 

40 
28 

91 
25 

4« 
25 

98 

31 

43 
23 

41 
22 

90 
14 

99 
17 

59 

37 

66 
32 

73 
37 

82 
46 

80 
50 

75 

30 

81 
45 

82 

37 

96 

42 

80 
45 

89 

42 

79 
91 

73 
39 

40 

39 

99.4 
32.3 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

55 

17 

52 
32 

38 
24 

44 
25 

36 

32 

48 
32 

47 
37 

41 
32 

34 
27 

44 
28 

46 

30 

62 

36 

40 
30 

38 

28 

46 
26 

57 
26 

58 
46 

64 
36 

68 
43 

72 
40 

86 

52 

69 
37 

83 

45 

71 

47 

54 

44 

72 
41 

80 
45 

74 
44 

74 
90 

42 

42 

97.3 
19.8 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

60 

15 

55 

41 

43 
25 

44 
24 

37 
30 

51 
33 

4« 
35 

44 
36 

39 

29 

90 
29 

49 
26 

68 
33 

46 
28 

47 
24 

48 
17 

61 
19 

60 
41 

61 

30 

68 

40 

74 
3« 

83 

49 

67 
32 

SO 
40 

72 
38 

98 

39 

60 
41 

72 
45 

74 
43 

74 
47 

71 
42 

98.8 
11.4 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

28 
13 

31 
3 

4 
-  8 

Zl 

-  3 

41 
19 

39 
16 

17 
U 

19 

4 

14 
0 

19 
-  2 

20 
0 

30 
6 

12 
1 

10 
1 

11 
-  2 

25 

11 

27 
22 

31 
25 

37 
28 

47 
33 

46 
25 

43 
24 

47 
32 

50 
32 

40 
34 

48 
39 

93 

40 

47 
34 

38 
24 

26 

15 

10.7 
19.4 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

60 
14 

56 

35 

49 
25 

47 
27 

41 
32 

51 
33 

5« 

37 

44 
28 

42 
29 

50 
29 

52 
26 

72 
33 

49 

n 

44 
18 

92 

19 

62 

19 

61 
40 

67 
30 

71 
40 

79 
39 

84 
45 

68 

34 

82 

39 

72 
40 

92 
39 

48 

42 

80 
45 

81 
49 

79 
90 

62 
39 

40.7 
11.1 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

56 

14 

48 
30 

47 
22 

39 

20 

39 

27 

41 
30 

44 
37 

39 
29 

37 
20 

44 
21 

40 
29 

51 

34 

60 
31 

41 
29 

49 
22 

56 
20 

56 
42 

62 

39 

67 
41 

69 
49 

76 
59 

75 
39 

74 
43 

75 
55 

70 
54 

47 

42 

77 
49 

78 
46 

48 

50 

65 

34 

97.0 
14.7 

MORTHWOOO 

MAX 

MIN 

61 
16 

55 

43 

49 
22 

4S 

23 

42 
30 

51 
32 

92 

37 

48 
35 

42 

27 

49 
28 

52 

29 

66 

37 

47 
28 

44 
27 

90 
21 

62 
20 

60 
39 

65 
39 

70 
38 

74 
49 

84 
57 

67 
39 

79 
40 

77 
51 

60 

40 

47 
38 

74 
41 

79 
42 

73 
S3 

69  • 
39 

60.3 
19.4 

PETERBORO  2  S 

MAX 
MIN 

57 
23 

51 
39 

41 
22 

43 

23 

42 
30 

48 

31 

49 

36 

40 
31 

34 

26 

44 
27 

46 
27 

67 
35 

99 

26 

49 

27 

48 
22 

60 
27 

55 
41 

65 
30 

70 
40 

72 
38 

83 

49 

74 
38 

79 
41 

76 
49 

64 
43 

78 
40 

80 
44 

78 
92 

82 

48 

65 

38 

99.6 

14.7 

PIMKHAH  NOTCH 

MAX 
MIN 

50 
19 

46 
28 

29 

13 

39 
15 

20 

21 

46 

27 

3« 
29 

37 
26 

13 

21 

40 
18 

40 
22 

44 
32 

3« 

22 

32 

21 

41 
17 

53 

21 

51 
34 

S3 

34 

64 
30 

73 
33 

72 
48 

65 

28 

71 
39 

74 
3« 

55 
33 

41 
34 

78 
39 

41 

47 

43 

40 

50 
32 

90.7 
28.6 

PLYMOUTH  1  WNW 

MAX 
MIN 

4a 

14 

56 

27 

46 
20 

47 
20 

43 
22 

35 

27 

48 
32 

47 
32 

47 
28 

40 
26 

49 
29 

48 
31 

97 
26 

49 
23 

40 
20 

48 
17 

60 
29 

60 
32 

71 
31 

73 
32 

80 
45 

79 
39 

80 
42 

77 
38 

77 
40 

44 
34 

79 
33 

84 
49 

79 
41 

71 
37 

99.2 
10.1 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

58 

20 

56 

34 

45 
27 

48 
29 

38 

33 

50 
34 

38 

4« 
32 

41 
29 

S3 

30 

59 

30 

56 

36 

49 
28 

46 
27 

90 
29 

60 
23 

64 
41 

99 

35 

61 
35 

77 
39 

87 
48 

60 
38 

81 
39 

64 
39 

48 
37 

91 

19 

94 

42 

70 
42 

44 

48 

41 
41 

17.1 
Mil 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

50 
14 

62 
36 

92 

25 

41 

19 

45 
31 

38 
13 

48 
3« 

90 
34 

43 
28 

42 

20 

90 
28 

51 
33 

68 
25 

47 
24 

42 
16 

49 
18 

63 
38 

60 
28 

70 
38 

72 
39 

76 
48 

83 
32 

73 
41 

81 
40 

85 

44 

40 
49 

81 
42 

88 

48 

78 
48 

74 
41 

40.8 
ll.l 

WEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

50 
19 

58 

27 

90 
24 

41 
18 

44 
26 

38 
33 

44 
36 

47 
26 

49 
29 

41 
21 

47 
26 

49 
32 

59 

23 

41 

21 

42 
19 

48 

17 

60 
32 

59 

31 

66 
34 

73 
37 

81 

51 

80 
30 

75 
43 

80 
36 

81 
45 

99 

45 

SI 
43 

89 

90 

74 
40 

71 

41 

99.2 
11.4 

WINOHAM 

MAX 
MIN 

61 
14 

53 

41 

47 
27 

48 
26 

49 

32 

53 
32 

94 
35 

46 
33 

44 
30 

94 

29 

59 

27 

78 
32 

48 

30 

52 
24 

94 

17 

63 

18 

69 

44 

69 
30 

71 
40 

79 
28 

87 
47 

69 
32 

84 
39 

71 

41 

58 

39 

44 

41 

77 
41 

82 

44 

79 
91 

48 

41 

42.9 
11.4 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

59 

16 

52 

37 

38 

23 

49 

22 

39 
29 

50 
32 

90 

37 

49 
32 

43 

28 

48 
28 

50 
31 

69 
39 

4« 
29 

43 

29 

48 

24 

62 

20 

61 
41 

68 
36 

72 
37 

77 
36 

80 
53 

99 

32 

78 
44 

76 

40 

61 
42 

99 

40 

SI 
45 

77 
44 

74 
44 

48 
19 

99.1 

14.1 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

56 

IS 

90 
34 

34 

20 

42 
20 

37 
28 

50 
31 

49 

32 

43 
32 

39 

26 

49 
27 

45 
28 

90 
33 

43 
33 

40 
29 

41 

19 

60 
19 

54 
36 

64 
32 

71 
30 

81 
32 

81 
53 

71 
32 

76 

41 

79 
37 

•4 
40 

70 
19 

SI 

41 

71 
47 

71 
42 

47 
M 

17.8 
12.2 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

48 
3* 

53 

37 

47 
34 

39 
33 

95 

34 

56 

43 

92 

42 

4« 
37 

43 
32 

48 
35 

4« 
36 

59 

39 

42 

34 

46 
30 

46 
12 

52 

32 

50 

44 

59 
45 

99 

42 

93 

41 

68 
4« 

99 
46 

60 
41 

64 
4« 

52 

45 

40 
44 

55 

44 

40 
49 

44 

44 

44 
47 

11.4 
19.4 

•••   r«f«r«DC«   BotcB   follovlac  StKi 


Table  S- Continued 

L 

)A 

ILV 

(     'I 

"EJ 

MP 

KU 

A'J 

ruj 

t{E 

s 

NEW   ENGLAND 
APRIL    1957 

Day 

Of 

Month 

c 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
5 

SREEHVItLe 

MAX 
MtN 

2* 

3« 

♦0 

49 
27 

46 
26 

37 
30 

96 

32 

52 

39 

49 

29 

90 
29 

St 

29 

71 

37 

47 
31 

46 
28 

92 

24 

60 
43 

67 
43 

67 
4« 

67 
42 

86 
52 

68 

41 

75 

39 

72 

51 

56 

40 

72 

42 

75 
45 

84 
46 

76 
58 

64 
47 

60.8 
38  aO 

KIMtfSTON 

MAX 
NIN 

2< 

5* 

44 

57 
27 

45 
31 

41 
32 

59 

IS 

59 

42 

51 

36 

43 

32 

90 

27 

90 
29 

64 
36 

57 
33 

46 
2S 

47 
21 

S* 
22 

56 

44 

62 

40 

61 
47 

58 
33 

84 

50 

77 

44 

68 
32 

71 
4« 

67 
42 

68 
45 

66 
47 

74 
44 

71 
49 

66 

42 

59.3 
36.7 

PKOVIOCNCe  WB   MtWORT 

MAX 
HIM 

M 

26 

96 

36 

48 
32 

4t 

32 

41 
32 

61 
40 

94 
43 

47 
39 

43 
33 

91 
31 

99 

34 

70 
38 

48 
34 

47 
28 

49 
28 

59 
28 

62 

45 

63 
46 

63 

46 

65 

40 

87 
54 

64 

42 

75 
39 

71 
50 

57 
45 

69 

46 

67 

47 

71 
46 

72 
56 

66 

91 

99.4 
39.9 

VEMONT 

aeucMs  fAU.s 

MAX 
MtN 

SO 

17 

«0 
29 

90 
26 

44 
22 

44 
27 

16 

32 

44 
1« 

49 
35 

43 

29 

40 
10 

49 
32 

49 
35 

61 
26 

44 
27 

42 
18 

SO 
20 

61 

34 

60 
32 

70 
35 

69 

43 

79 
51 

81 
37 

71 
46 

82 

45 

83 

50 

97 
48 

80 
45 

86 
54 

73 
51 

71 
41 

99.2 
35.0 

BENNINSTON   2   NW 

MAX 
MIN 

•2 

20 

54 
33 

49 

22 

44 
23 

43 

30 

48 

40 

42 

34 

43 
32 

42 
27 

46 
29 

44 
27 

46 
32 

43 

18 

41 
19 

91 

16 

61 
21 

54 
46 

67 
28 

71 
40 

79 
49 

79 
60 

72 
32 

79 
46 

80 
47 

68 
52 

79 
52 

85 
43 

79 
54 

71 
49 

64 
41 

99.2 
35.2 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

•0 

49 
34 

37 
16 

40 
10 

38 
29 

49 
33 

40 
32 

44 
20 

41 
26 

46 

21 

46 
25 

44 
30 

40 
24 

18 
25 

44 
12 

S6 

17 

53 

3« 

57 

34 

69 

29 

74 
29 

76 
52 

70 
25 

74 
38 

79 

34 

74 
43 

63 

42 

81 

41 

79 

49 

68 

32 

60 
34 

55.6 
29.5 

BUKLINeTM  WB   AIIVMT 

MAX 
MtN 

2S 

49 
28 

39 

20 

ST 

17 

40 
28 

49 
36 

40 
36 

41 
28 

36 

24 

47 
22 

47 
26 

42 

11 

41 
27 

18 
28 

47 
23 

98 
25 

56 

41 

61 

41 

70 
37 

76 

54 

73 
46 

68 

34 

76 

50 

72 
43 

63 
52 

78 
53 

79 

49 

68 
56 

68 

40 

56 
36 

55.5 
39.3 

GAVENMSH 

MAX 
MIN 

00 
13 

90 
34 

42 
19 

41 

16 

39 
27 

45 
30 

46 
31 

44 
25 

39 

29 

49 

20 

46 

24 

98 
28 

44 
20 

41 
21 

49 
12 

58 

IS 

59 
39 

66 
24 

72 
29 

83 
29 

82 
50 

73 
27 

78 

38 

82 
35 

72 

45 

81 
49 

87 
38 

71 

47 

73 
36 

72 
36 

60.3 
29. J 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

*7 
» 

99 

24 

46 
20 

36 

13 

41 
16 

IS 
16 

44 
H 

4t 

24 

40 
26 

17 

27 

49 
27 

44 
27 

49 
20 

41 
23 

t9 
13 

47 
17 

56 
21 

57 
31 

61 

30 

76 
36 

80 
42 

72 
27 

73 
34 

78 

34 

79 
43 

96 
49 

80 
40 

81 

49 

73 
39 

70 
36 

56.3 

28.9 

caawAu. 

MAX 
MIN 

57 
2* 

99 

31 

41 
19 

41 
16 

46 
29 

48 
36 

46 
11 

46 
26 

41 
23 

40 
24 

46 
23 

44 
33 

44 
20 

42 
29 

90 
19 

S9 

27 

63 
42 

67 
41 

73 
34 

76 
47 

79 
56 

69 

33 

73 
41 

71 
40 

68 
46 

78 
91 

84 
4« 

71 

60 

72 
93 

66 
39 

98.5 
34.2 

DWSET    1   S 

MAX 
MIN 

«« 
17 

33 

36 

20 

36 

16 

16 
29 

19 
33 

16 

33 

36 

26 

39 

22 

40 
25 

38 

27 

19 

32 

39 

28 

40 
29 

90 
13 

53 

18 

52 

42 

71 
26 

77 
39 

77 
39 

76 
58 

67 
29 

78 
38 

:i 

71 
49 

79 
51 

79 
41 

70 
91 

71 
37 

68 
39 

96.1 
32.4 

EAST   BARNET 

MAX 
MIN 

92 

23 

4« 

20 

32 

12 

39 

12 

39 

31 

46 
34 

40 
29 

40 
28 

M 

2« 

44 
30 

44 
32 

43 
25 

19 

26 

14 

19 

49 
20 

56 

32 

93 
39 

58 

31 

68 
35 

78 
55 

76 

30 

71 
46 

79 
37 

74 
97 

54 

44 

68 
46 

79 
50 

69 

38 

67 

39 

93.6 
31.8 

ENeSBMS  PALLS 

MAX 
MIN 

M 

21 

47 
29 

35 

17 

39 

13 

44 
29 

48 
14 

36 
32 

49 

23 

48 
22 

47 
24 

42 

29 

49 

30 

42 
21 

19 

27 

48 
19 

58 

21 

52 
39 

63 

38 

71 
32 

79 
47 

73 
51 

72 

27 

74 

47 

77 
37 

73 
49 

76 

51 

80 
41 

72 

54 

67 
33 

57 
34 

56.8 

12.2 

LIMIMTM 

MAX 
MIN 

n 

4« 
29 

to 

19 

37 

7 

39 

21 

47 
21 

36 

22 

IS 
20 

34 
22 

44 
29 

49 
24 

40 
27 

37 
23 

34 
24 

42 
U 

54 
15 

48 
35 

55 

33 

65 
27 

74 
27 

74 

30 

69 

25 

72 

31 

70 
29 

98 
50 

66 

45 

78 
43 

68 
50 

62 

31 

51 
33 

52.0 
26.7 

MHOLESEX 

MAX 
MIN 

A« 
19 

» 

31 

21 

39 

14 

41 
19 

17 
31 

43 

33 

41 
26 

43 
27 

16 
2S 

49 
2S 

45 

30 

41 
26 

41 
2« 

36 

18 

47 
19 

58 
33 

59 

34 

63 

31 

71 
35 

79 
52 

76 
28 

73 
38 

77 
35 

79 
48 

59 

49 

80 
46 

83 
SO 

69 
35 

72 
39 

55.9 
31.5 

MMTPELKit  OUk  MRPQBT 

MAX 
MIN 

M 

20 

47 
2* 

»4 

40 
17 

34 
27 

43 

14 

40 
34 

39 
26 

19 
29 

4t 
26 

41 
26 

42 
27 

17 
24 

34 

24 

45 
20 

SS 

20 

53 
35 

63 
39 

69 
32 

78 
49 

73 
48 

71 
32 

75 
48 

79 
40 

96 

40 

77 
46 

79 
46 

64 
52 

69 

40 

52 
16 

94.1 
32.6 

MOUNT  MANSnELO 

MAX 
NIN 

M 

19 

40 

22 

6 

26 

4 

24 
20 

17 
21 

26 

M 

26 
12 

26 

8 

29 

9 

28 

-    9 

29 
20 

23 

11 

20 
8 

29 

3 

40 
19 

38 
27 

49 

31 

59 
35 

60 
29 

57 
47 

56 
30 

61 
35 

62 

44 

62 
31 

62 

41 

66 

42 

61 
27 

44 
19 

41.0 
21.4 

NEMPOST 

MAX 
MIN 

»7 
2> 

43 
21 

31 

14 

36 

10 

39 

24 

47 
10 

39 

28 

40 
20 

37 
20 

4« 
21 

46 
21 

41 

26 

40 
24 

33 

16 

49 
13 

ST 
21 

49 
33 

59 
33 

68 
28 

77 
39 

72 
34 

67 
26 

73 

40 

72 
35 

55 

43 

72 
42 

80 
42 

68 
45 

66 

34 

93 
32 

93.5 

28.1 

NMTMnCLS  HMHKM  MIV 

MAX 
MIN 

23 

34 

35 

19 

41 
14 

39 

28 

42 
30 

44 
32 

49 
26 

39 

29 

47 
23 

44 
27 

41 

31 

42 
27 

43 

24 

47 
15 

55 

18 

55 

39 

63 
33 

70 
31 

74 
32 

78 
33 

71 
28 

76 
42 

77 
35 

74 
45 

80 
47 

80 
43 

80 
40 

71 
39 

69 
36 

97.9 
10.6 

MAX 
MIN 

fO 

17 

57 
24 

24 

42 
24 

46 
29 

17 

12 

44 
33 

40 
11 

44 
27 

19 

27 

42 
29 

44 
12 

56 

23 

46 
26 

11 

17 

50 
22 

58 
32 

55 
32 

67 
36 

71 
39 

79 
53 

78 
35 

72 
42 

78 

44 

79 
46 

59 

47 

81 

44 

84 
53 

79 
50 

71 

41 

98.0 
13.8 

■DTLAN* 

MAX 
MIN 

21 

94 

94 

41 
22 

42 

20 

39 

10 

49 
16 

49 

36 

41 
28 

41 
21 

90 

21 

47 

29 

51 

39 

44 
22 

41 

29 

47 
17 

57 
22 

60 
44 

71 
39 

76 
45 

69 

61 

80 
61 

71 
33 

76 

43 

77 
44 

65 

47 

77 
53 

81 

46 

80 
97 

73 

44 

68 
37 

99.3 
19.9 

ST  ALMNS   BAY 

MAX 
MIN 

90 

17 

51 

32 

37 

1« 

36 
26 

41 

28 

46 
17 

41 
39 

42 

24 

41 
25 

49 
26 

47 
26 

46 
36 

43 

28 

42 

30 

4« 
21 

56 

30 

60 
41 

61 
42 

71 
31 

73 
53 

71 
51 

66 

32 

72 

51 

74 
41 

61 

47 

74 
S3 

76 
46 

71 
94 

69 

41 

57 
36 

99.7 
19.1 

SMNT  JMWSBURY 

MAX 
MtN 

53 

1« 

51 
>5 

36 

19 

40 
14 

16 

28 

46 

12 

42 
11 

41 
27 

40 
29 

47 
25 

46 
28 

44 
31 

41 

24 

36 

23 

46 

16 

57 
16 

54 
31 

60 
35 

70 
30 

81 
35 

79 
53 

72 
30 

79 
40 

75 
36 

76 
46 

69 
44 

84 
43 

78 
94 

78 
37 

44 

17 

97.9 
11.9 

SMERSET 

MAX 
MIN 

13 

54 
31 

47 
16 

39 

26 

39 

23 

14 

29 

M 
30 

32 
29 

19 

23 

34 

20 

39 

21 

42 
29 

53 

19 

16 

22 

14 

8 

41 
18 

50 
32 

47 
28 

99 

29 

64 

40 

72 

51 

72 

39 

69 
42 

72 
40 

73 
46 

51 

46 

74 
39 

81 

91 

66 
49 

65 
39 

91.6 
10.6 

VEineM 

MAX 
MIN 

»4 
IS 

62 
23 

59 

29 

4« 
25 

49 
31 

36 
32 

49 
36 

46 
39 

44 
30 

44 
24 

91 

27 

92 

31 

66 

27 

46 

27 

44 
20 

50 
20 

64 
35 

61 
31 

70 
39 

68 

39 

72 
49 

83 
36 

72 
44 

84 
42 

60 
42 

62 

47 

77 
45 

87 

51 

78 
49 

76 
41 

61.2 
34.0 

HE*7  B«MCI 

MAX 
MIN 

A4 
13 

51 

20 

42 
13 

42 

6 

16 

8 

40 
28 

49 
>1 

38 

16 

40 
20 

36 

22 

49 
24 

49 
23 

42 
20 

38 
20 

IS 

8 

45 
10 

57 
12 

50 
30 

58 
27 

70 
29 

78 
40 

75 
26 

72 
29 

75 
31 

74 
36 

52 

42 

71 

40 

82 
49 

69 

31 

68 
32 

93.6 

29.2 

WILMR 

MAX 
MIN 

to 

17 

«0 
2« 

90 

Z3 

42 

46 

2S 

38 
33 

45 
39 

47 
27 

44 
29 

41 
22 

91 
28 

46 
34 

51 

23 

44 
24 

42 
16 

50 
19 

59 
32 

55 

33 

66 

37 

74 
39 

78 
51 

81 
32 

70 
44 

81 
38 

81 
47 

57 

45 

60 
45 

84 
SO 

71 
41 

74 
41 

98.6 

32.7 

NMOSTBCK   1   EME 

MAX 
HIM 

H 
1» 

90 

34 

39 

19 

41 

18 

39 
29 

45 
32 

47 
12 

41 

25 

40 
23 

49 

20 

47 
28 

58 
31 

44 
21 

42 

22 

47 
15 

57 

17 

59 
39 

64 
29 

70 
33 

80 
32 

79 
51 

70 
29 

77 
41 

79 
36 

63 
43 

78 
47 

81 
41 

72 
44 

71 
37 

66 
39 

58.6 

30.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

MEIEPOCT  2,    R.    H. 
lUSaABXSIC  LAO,    X.    H. 

KTAP 
HMD 
■AX 
HIH 

IVAP 
WIHD 

« 
46 

• 
44 

.23 

7S 

• 
31 

• 
40 

• 
51 

.17 
116 

.07 
37 

.00 
54 

.16 
82 

.13 
70 

.09 
25 

.13 
49 

.12 
64 

.12 
32 

.16 
32 

.12 
41 

.10 
13 

.12 
29 

.17 
38 

.28 
35 

73 
44 

.23 

60 

.33 
65 
77 
39 

.21 
30 

.19 
20 
79 
43 

.23 
30 

.24 
40 
45 
43 

.10 
37 

.02 
10 
64 
37 

.04 
11 

.11 
20 
85 
44 

.13 
19 

.15 
20 
79 
45 

.11 
13 

.22 
35 
78 
44 

.21 
16 

.24 
70 
83 
36 

.28 
51 

3.71 
1271 

MAX  and  MIM  in  Table  6  refer  to  extreaes  of  teaperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  tlae  of  observation. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1957 


Station 
AAd 

Tl»e 

Day  oi  moath 

1 

r 

Depth 

» 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

STORSs,  comi. 

HEASUaXD  UXDEB  SOD 

1-2  INCHES  (a) 

HAZ 

SO 

52 

49 

46 

42 

46 

49 

45 

- 

48 

52 

57 

51 

48 

52 

54 

52 

60 

83 

59 

67 

69 

68 

66 

63 

68 

74 

73 

72 

66 

57.3 

MIN 

38 

46 

40 

39 

41 

40 

42 

42 

- 

38 

38 

41 

40 

38 

38 

39 

45 

47 

51 

48 

54 

52 

52 

57 

54 

54 

58 

58 

62 

S8 

46.6 

4  INCmsS  (a) 

HAX 

48 

50 

47 

45 

44 

46 

48 

44 

- 

46 

48 

54 

49 

46 

49 

52 

50 

56 

60 

56 

62 

64 

64 

64 

60 

65 

70 

69 

68 

64 

53.2 

MIN 

40 

48 

42 

40 

42 

42 

42 

43 

- 

39 

39 

42 

42 

41 

40 

41 

46 

48 

51 

50 

54 

52 

54 

58 

55 

54 

58 

59 

62 

60 

47.7 

8  INCHIS  (a) 

HAZ 

42 

45 

44 

43 

41 

41 

42 

42 

. 

42 

42 

44 

44 

42 

42 

44 

44 

48 

50 

50 

54 

54 

S4 

55 

54 

55 

58 

59 

60 

60 

48.1 

1 

MIH 

40 

43 

42 

40 

40 

40 

40 

41 

- 

39 

39 

41 

42 

41 

40 

41 

43 

44 

47 

48 

50 

50 

50 

53 

52 

52 

54 

56 

57 

56 

45.5 

m                     IIWSTON,  R.  I. 

HSASURED  UNDEB  SOD 

2  INCHES  (b) 

MAX 

48 

52 

48 

43 

44 

50 

49 

47 

44 

47 

48 

54 

50 

46 

50 

51 

49 

58 

61 

B5 

S3 

63 

63 

58 

57 

60 

64 

65 

67 

63 

53.9 

■IN 

37 

44 

39 

38 

37 

44 

41 

42 

38 

36 

36 

40 

42 

38 

36 

38 

45 

44 

49 

46 

50 

51 

50 

52 

50 

51 

53 

54 

58 

55 

44.5 

4  INCHES  (b) 

MAX 

48 

51 

47 

42 

44 

48 

48 

46 

43 

45 

47 

52 

48 

45 

49 

50 

49 

55 

58 

54 

61 

61 

61 

57 

56 

59 

61 

64 

65 

62 

52.5 

^ 

MIN 

38 

44 

40 

38 

37 

44 

42 

43 

39 

37 

37 

41 

42 

39 

37 

39 

45 

45 

40 

48 

51 

52 

51 

53 

51 

52 

54 

55 

59 

57 

45.3 

1     8  INCHES  (b) 

5  PM 

39 

47 

42 

41 

40 

43 

43 

43 

41 

40 

40 

43 

43 

42 

41 

41 

43 

45 

48 

47 

51 

51 

50 

51 

50 

SO 

53 

53 

54 

55 

45.6 

12  INCHES  (b) 

5  PM 

39 

43 

42 

41 

40 

43 

45 

42 

41 

40 

40 

42 

43 

42 

41 

41 

42 

" 

46 

47 

48 

49 

49 

50 

50 

49 

50 

SO 

53 

53 

44.8 

(a)  Soil  type:   Woodbridge  loaa.   Ground  cover:   Grass  sod. 

(b)  Soil  t7pe:   BrldKehaapton  silt  loaa.   Ground  cover:   Kentucky  blue  ^ass,  clipped  to  2  Inches. 


RXPKREMCB  K0TE3 

Addttlooa.1  iBforvfttloB  roK&rdlof  tbe  cllWLte  of  Rev  Koglaad  uAj   be  obtained  by  writing  to  the  State  Cliaatologlat  for  RortherD  and  Central  Rev  Bngluid  (Halne,  New  Baapshlre,  Teraont,  and 
Masaachuaetta)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Poet  Office  Building,  Boston  9,   HaaaachuaettB,  or  to  the  State  Cliaatologiat  for  Southern  Rev  Snglaad  (Coonecticut  and  Rhode  la^aad)  at  Weather 
Bureau  llrport  Station,  Windaor  Locks,  Connecticot,  or  to  may   Weather  Bureau  Office  near  jou. 

riguree  and  letters  follovlng  the  station  naae,  such  as  12  S9V,  Indicate  distance  In  ailes  and  direction  fros  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  vill  be  carried  only  in  the  June  and  Oeceaber  issues  of  this  bulletin. 

loathly  and  seasonal  saovfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aooths  vill  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  lodez,  but  for  vbich  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  aisslng  or  were  received  too  late  to  be  Included  in  this  iaaue. 

Dalesa  othervlse  indicated,  dlaensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Teaperature  lo  'T,    precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  aoveaent  In  alles.   Monthly  degree  day  totals 
are  the  suas  of  the  negative  departures  of  average  daily  teaperatures  froa  65*  F. 

Evaporation  is  aeasured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diaaeter  unless  othervise  sbovn  by  footnote  follovlng  Table  6. 

taken  at  the  present 


Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  tbe  ground.  Saaples  for  obtaining  aeasureaents  are  taken  froa  different  points  for  successive 
obasrvatlODs;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  tbe  snowpack  result  In  apparent  iDconslstencies  in  the  record.  Water  equivalent  of  snov  on  the  ground 
la  aeasured  at  selected  stations  when  two  or  aore  inches  of  snov  are  on  the  ground. 


atries  of  Snovfall  in  Tables  2  and  7,  and  in  tbe  seasonal  saovfall  table,  include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  o: 

for  the  24  hours  ending  at  tiae  of  observatlo: 


Tound  Include  snov,  sleet  and  ice. 
The  Station  Index  lists  observation  tiaes  in  the  standard  of  tli 


indicates  that  the  tberaoaeters  are  exposed  in  a  shelter  located 


processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 


Saov  on  ground  in  Table  7  la  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a. a.,  B.S.T. 

Ro  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   Ho  record  Id  Tables  2   and  S,  Is  indicated  by  no  entry.   Consult  the  annual  issue  of  this  publication  for  interpolated  aonthly 
precipitation  totals, 
tt   Mount  Wasblncton,  Rev  Baapshire  not  used  in  coaputing  averages  or  extreaes  for  State  or  Section. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 
**     Fastest  observed  one  ainute  wind  apeed.   This  station  is  not  equipped  with  autoaatic  wind  instruaents. 

•  Aaoont  included  in  following  aeasureaent ,  tlae  distribution  unknovn. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

f  Therao— ters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  fev  feet  above  sod>covered  ground;  hovever,  tbe  referen< 
on  tbe  roof  of  a  building. 
AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
Al  This  entry  in  tlae  of  observation  coluaa  in  Station  Index  aeana  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  aonth. 

C   In  the  "Refer  to  Tables'*  coluan  in  tbe  Station  Index  tbe  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  . 
"Hourly  Precipitation  Data". 

D  Water  equivalent  of  snovfall  vbolly  or  partly  estiaated,  using  a  ratio  of  1  inch  vater  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

G  In  the  "Refer  to  Tables'*  coluan  in  tbe  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  teaperatures  are  published. 

H  One  or  aore  daya  of  record  alasiog;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  aisslng.   See  Table  5  for  detailed  daily  rei 
atatloa.  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 

I  Aaounts  froa  recording  ga^e  (These  aaounta  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  amounts  to  be  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data".) 

8  Storace  precipitation  station.   Precipitation  aeasureaents,  aade  at  irregular  intervals,  will  be  published  In  the  July  or  August  issues  or  delayed  data  Oeceaber  iasi 
8S  Tbis  entry  In  tlae  of  observation  coluan  in  Station  Index  aeans  observation  aade  near  sunset. 

T  Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 

T   laclndes  total  for  previous  aonth. 

laforaatlon  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  aay  be  found  in  tbe  publication  "Substation  Bistort"  for  Rev  Ingland,   That 
fablieatlon  aay  be  obtained  froa  the  Superintendent  of  Docuaenta.  Covernaent  Printing  Office.  Washington  25,  D,  C.  for  60  cents.   Slailar  Inforaatlon  for  regular  Weather  Bureau  stations  aay 
be  fouad  in  the  latest  issues  of  Local  Cliaatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

iMbaeriptlon  Price:   30  cents  per  copy,  aonthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Tearly  subscription  includes  tbe  Annual  Suaaary) .   Checks,  and  aoney  orders  should  be  aade  payable  to  tbe 
■ttpariatendeat  of  Docnaents.   Realttance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents,  Oovernaent  Printing  Office,  Waabington  25,  D,  C. 


Degree  day  data.  If  carried  for  tbia 

of  this  publloatloa. 
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NEW  ENGLAND 
APRIL  1957 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GOT) 
WTR  EQUIV 

2.4 

T 

T 

T 

T 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
4 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

1 

HARTFORD  BRAINARD  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.9 

.1 
3 

1.0 

.1 

T 

HARTFORD  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WT  EQUIV 

3.1 

.2 

3 

.6 

1.2 

.8 
2 

.2 

T 
T 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
2 

T 
T 

■ilDDLETOWN  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.0 

1 

T 

.8 

T 

T 

IIOHAKK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

2 

1 

T 

4.0 
3 

2 

1 

1 

1.0 

1 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

T 

1.0 
T 

T 

T 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.2 

1 

T 

T 

T 

NORFOLK  2  3W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

5.3 
5 

4 

T 
2 

.1 
1 

5.5 
6 

.7 

5 

T 

4 

1 

2.3 
2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

NORWICH  PUB  ITIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

: 

- 

-_ 

- 

- 

_ 

-_ 

. 

_ 

_ 

. 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

-_ 

- 

I 

-_ 

. 

- 

-_ 

- 

- 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.6 

2 

.5 
T 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

- 

_ 

- 

2.7 

. 

- 

_ 

1.0 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

_ 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

T 

T 

T 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

T 

1.0 

1 

T 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

6.2 

4 

1 

T 

T 

T 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.6 
T 

T 

T 

T 

8.3 

T 

T 

T 

T 

T 

BAK  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

- 

- 

. 

- 

- 

. 

_ 

9.5 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

- 

- 

- 

. 

. 

- 

- 

_ 

- 

. 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

BRA3SDA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

_ 

2.5 

T 

T 

- 

T 

- 

- 

- 

_ 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

_ 

- 

BRIDGTON  1  NHW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 

1 

T 

2.5 
2 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

4 
2.6 

T 
4 
2.5 

4 
2.8 

4 
2.7 

.9 
4 
2.6 

.3 

4 
3.5 

1.0 

5 
3.6 

4 

3.6 

1.4 

4 
3.5 

.1 

5 

3.6 

5 
3.5 

T 
4 
3.5 

3 
3.3 

T 

3 

3.0 

3 
2.9 

3 
2.7 

2 
2.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

EA3TP0RT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

4.7 
4 

.2 
T 

T 

.2 

T 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

6.0 

6 

4 

1.0 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.3 
2 

.5 
2 

T 
1 

.3 
T 

T 

T 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

6.0 

T 
6 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

_ 

. 

- 

. 

3.0 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

T 

6.7 

7 

3 

T 

T 

T 

T 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

_ 

_ 

_ 

2.0 

.4 

- 

_ 

2.3 

_ 

_ 

- 

- 

T 

. 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GHD 

1.3 

1 

2.4 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1 

6.0 

6 

1 

T 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

5.5 
2 
.2 

4 

.3 

T 

T 

RIPOGEHUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

; 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

I 

I 

- 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

I 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

1 

5.0 
5 

T 

.3 

BDMFORD  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

- 

2.6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

See  reiexsnce  notes  f ollovring  Station 
-  88  - 
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TftbU  7  -  ContlDued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEIf   ENGLAND 
APRIL   1957 


Stafaoo 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5QIM  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  QND 

_ 

_ 

. 

. 

_ 

2.0 

- 

_ 

1.5 

2.0 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

MASSACHDSnTS 

ADAHS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
2 

T 

.5 
T 

AMHXXST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1 

3.0 
2 

3.0 

4 

BLOI  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

.8 

1 

1.3 

1 

.6 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIT 

T 

.1 

.3 

.7 
T 

T 

T 

BROCKTOI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

I 

- 

I 

I 

I 

I 

- 

I 

I 

I 

I 

I 

- 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

CHARLTOI  MASORIC  HOO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

EAST  WARZHAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

_ 

I 

I 

. 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

I 

FALL  RI7KR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

.4 

2.0 

T 

BAVSBHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.5 

1 

T 

T 

WOLYOa 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

2.0 
2 

T 

T 

LUB  COCHITTUTI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

- 

2.3 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

mLVOBD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

_ 

. 

- 

1.0 

. 

- 

. 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

JUWTVCIXt   WB  AIBPOBT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQDIV 

T 

T 

T 

.7 

Rff  BIDFOBD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PITTSriILO  IB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 

.3 
2 

T 

.2 

3.4 

T 

1.8 
5 

.1 
2 

T 

.7 

2 

T 

T 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

5.0 

T 

BAIDIICa 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

■ODTHBRIDGS  3  I 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

2.0 
2 

T 

1 

.2 

3PRIKFIELD  AUIORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
1 

STXBLIIW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

■_* 

- 

- 

4.6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STOCZBBIDGI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2 

2.0 
2 

2.5 
3 

2 

2.0 
2 

T 

T 
T 

WALPOLI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.8 
1 

.2 

T 

T 

nsT  CDmimTOH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

2 

T 

T 

2.5 
2 

2.6 

4 

T 
1 

T 

1.0 

1 

T 

T 

fJST  MIDWAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
T 

T 
T 

1.0 

T 

I0RCE3TXR  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

1.4 

1 

T 

3.0 

2.4 
3 

2 

T 

T 

NZW  BAHPSBIU 

BBITON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.6 
T 

T 

.4 

4.0 
2 

.5 

T 

anLiH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
1 

2 

- 

. 

3 

.5 

mi'HL.Miiint 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

CAnOM  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

34 

.5 
30 

30 

30 

30 

1.0 
31 

1.6 
34 

34 

6.0 
38 

39 

37 

1.9 
39 

1.4 

40 

1.6 
42 

42 

40 

.5 
38 

35 

30 

23 

14 

10 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 
WTR  B<jniv 

.1 
T 

T 

2.7 
2 
.3 

2 
.2 

T 

DDRBAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

3.7 

2 

T 

T 

lAST  DURING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

T 

5.5 
3 

_ 

- 

rilST  CORK  LAn 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

8 

8 

2.S 

7 

6 

3.0 
9 

2.5 
8 

1.0 
8 

T 
8 

8 

7 

T 
5 

.5 
5 

5 

5 

4 

4 

3 

1 

rUIILIR  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

.5 

1 

S—  r«f«T«nc«  note*  following  Station  Ind«x. 
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Table  7  -  Cent  Inued 

ux 

«V^ 

TV  X 

nj 

ULj 

r\j 

IJL^ 

kJ 

IIV, 

/»» 

VJ 

IN 

vai 

l'^ 

\Ji 

il^ 

APRIL  1997 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

. 

. 

.4 

. 

. 

. 

4.2 

JEFFERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

T 

2.0 
1 

T 
1 

1.5 
2 

1.0 
2 

T 

T 

T 
T 

t' 

i 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 

1 

4.0 

4 

1 

T 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

.5 

1 

6.2 

6 

.1 
2 

T 

T 

T 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

3.2 

4 

T 

.2 

T 

yiLAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

1 

1.0 
1 

1.0 
1 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

5.5 
5 

2 

T 

T 

yODNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

1.9 
5 

5 

5 

2.2 

S 

2.7 
4 

2.1 

B 

T 
5 

4.8 

6 

S 

.1 
5 

6.8 
8 

.7 
7 

.6 

7 

7 

T 
6 

.7 
6 

6 

5 

3 

T 

T 

T 

T 

2.4 

T 

.8 
2 

NASHUA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

PINKHAU  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

1.0 
T 

1.0 

T 

T 

S.S 
4 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 

1 

T 

T 

T 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

- 

- 

T 

_ 

. 

. 

3.1 

. 

. 

. 

T 

. 

. 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

5.0 
5 

T 
2 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

6.0 
5 

2 

T 

WEST  RUMNET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

4.0 
4 

T 

T 

T 

T 
T 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.7 

T 

.1 

T 

T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

.2 

T 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

T 

PBOTIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.7 

.4 

1 

T 

T 

T 

T 

WOON SOCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

VERMONT 

BENNINGTON  2  MV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
3 

T 

T 

2.0 
2 

BLOOHFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.8 
1 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.1 

1 

T 

T 
T 

T 

4.3 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

_ 

_ 

_ 

.3 

.3 

_ 

_ 

3.0 

_ 

. 

_ 

. 

.5 

_ 

. 

_ 

_ 

- 

. 

- 

- 

. 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

T 

. 

- 

T 

. 

1.0 

_ 

. 

. 

. 

- 

T 

1.0 

_ 

- 

- 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LEMIMGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 
2 

1.5 
2 

T 

T 

MONTPKLIKR  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

.6 
T 

1.3 
2 

T 

1.0 

T 

T 

T 

1.1 
T 

T 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

I 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

1 

T 
T 

T 

T 

5.5 
5 

3 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

2.0 
2 

T 

T 
T 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

2.5 
T 

T 

T 

ST.  ALBANS  BAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

I 

- 

- 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SAINT  JOHNSBHHT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

_ 

. 

':° 

- 

- 

_ 

3.0 

_ 

- 

. 

- 

1.0 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

WEST  HARTFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

Se«  reference  not«i  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


MEW  KMGLAND 
APRIL  1997 


45' 


NEW     ENGLAND. 
EXCEPT     MAINE 


44 


STATUTE   MILES 
0  10         20         30 


43 


STATION   LEGEND 

Precipitation  only 

Precipitation,   storage 
"*-*"  ■♦-*-     Precipitation   and   Temperature 
"*?"t"9"     Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage         O    /^on-recording; 
•   Recording,       a    Both  types. 

Double  circle  combinations   indicate  the  availability  of 
mare  detailed  meteorological  data. 


42 


7STH  OKIOIAll  TIME  ZOKX 


-—  44' 


y""^!  ^ 


73 


43' 


71* 


41' 


""thi^^tca^;:;  .^h^^-!?  g^e^g^g.g^.tgg-y  ^  ""-^  -"-•  °-^^  p^ecipit.tio,  data  .,o,  ,o,o..e.  .u.rt'::i':L';™..7..u:;'i,- 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  KNGLAMD 
APRIL  1957 


IteTlaed  WHPC,   Ch>ti 


iBollaaa  are  drsn  through  points  of  approzlHJitely  equal  values.   Hourly  precipitation  data  froa  recorder  substations  will  be  available 
la  tke  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
APRIL   1957 


Revised  WRPC,    Chattkoooga,   Tenn.    1/57 

laollnes  are  drawn  throngh  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fro»  recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


HEW  KNGLAHD 
APRIL  1957 


ReTlsed  WRPC,    Chattanooga,   Tean.    1/57 

Isollnes  are  drawn  through  points  of  approzlHately  equal  values.  Hourly  prectpltatloii>  data  from  recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


]       LTT 


AiAtmiA 

BAKERSVlLLE 

e*i.Tic 

BCACOM    FALLS 
BUMWriELO 


BULLS    MIOSC   EMM 

BUttLIMTOM 
CAH0L£«OO0  LAKE 
COCXAMttSET   RANCCil   I 
COLOCSTE* 
COU-IHSVIU-E    1    S 

CREAM   MILL 


County       w 


DAirSOIt  LAKE 
0E8B* 
EAST    rUVEM 


MMBTFOaO   V9   Ale^ORT 
HCICOOCS   RESERVOIR 

jEwrr  CITY 

LAKE  UMOHDC 
LAUREL  RESERVOIR 

MAMCHESTER 
MAMSFIELO  MOLLOM  0AM 
■EAO  niMD  RESERVOIR 
NIOOLETCMM  M 
HIODLETOMH  4  M 

HILfORO 

MMAVK    RAIMER    STA 

MOOOUS   RESERVOIR 

■omfT  carmel 

NATCMAU«    RAMeCR    STA 

MATWM    M.\LE    ST    FOREST 

NEW   HARTFORD 

MEM    HAVEN    irS   AIRPORT 

NEKIMTON 

NOAFOUC    2    $■ 

WOSTrt   SRANFOBD 
MORTM  «UILF0H0 
ttOtniAUi    &AS    PLAMT 
M0RVIO1    »ue   UtiL    RLT 
PAUCMAU6    FOREST 

«»EOW^S    RA»iS£«    STA 

PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM    LAKE 

ROCKVlLLE 

ROCKY    RIVER    MM 
BOUND   POND 
SALISBURY 

SAUfiiATUCK    RESERVOIR 
SfCPAM   DAM 

SHUTTLE    MEADOW    RESVR 
STATFORO    SPVIM6S 
STAIVOCO    S    M 
STEVEMSOM    0AM 
STORKS 

TOMIIMTON 
TORRIMATON    2 
TRAP    FALLS    RESERVOIR 
MATERBURY    CITY    HALL 
■EPAWAiW    RESERVOIR 

WESTBROOK 
WEST   HARTFORO 
WEST    HART  LAW) 
WHievlLLE    RESERVOIR 
WHITHEY    LAKE 

WfMAM  RESERVOIR 
WILLIHAHTIC 

woLcorr  reservoir 


AueUSTA  AIRPORT 
AUeuSTA  CAA  AIRPORT 
BAN60R  0O«  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

BRASSUA  0AM 
BR1D«T0N  1  HM> 
6RUHSWKX 

CARISOU  ¥9   AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 

CORIMU 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

EASTPORT 

EAST   SAHGERVILLE   »   SE 

EAST    HINTKROP 

ELLSWORTH 
eUSTIS    7    HU 
FARMIN^rON 
FORT    FAIRFIELD 
FORT   KENT 

AAROINER 

CILEAO 

MAMO   LAKE    STREAM 

«AEEMVILLE 

MIRAM    2    S 

NOULTOM    CAA    AP 
HOULTCM    1    N£ 
JACKMAM 
JONESBORO 
LAC  FRONT  I ERE 

LEWISTON 

UM6   FALLS   OAM 

MAOtlAS 

tUDISON 

MIDDLE   DAH 

HILLINDCKET 
MILLtNDCKET    CAA    AP 
II00SE>1EAD 
■OLD  TOWM   CAA   AIRPORT 


0170  NEW  HAVEN 
02J7  LTTOriELD 
0  2»1  NEK  LONDON 
r02««  LITOVIELO 
;0ST3    NEW    HAVEM 

0*S*  KARTFORO 
OBOB  FAIRFIELD 
0B3B   HARTFORD 

OfflB   iWlNONAM 
OMl   LITCirULD 


OBT3  I 

ll09S  iFAtRFIELO 

{lABO  MIOOLESEI 
l*n  NEW    LONDON 

l»M  |hartforo 

17l»  LITCHFIELD 
ITM  iPAIRFIELO 
1T*B  NEW  HAVEN 
1»4A  FAIRFIELD 
21B9  NEW    HAVEN 

3»«   FAIRFIELD 
26M  LITCHFIELD 
3207  NEW    LONDON 
i**»    HARTFORD 
3431   HARTFORD 

3«$»  HARTFORD 
33S3    FAIRFIELD 

3B57  JNEW  LONDON 
39B«  MEW    LONDON 

40M    FAIRFIELO 

A-M3  HARTFORD 
««•«  KlNDHAM 

•4737  MIOOLESEI 
*7«7  MIOOLESEI 

i»7«0  fi&l  HAVEN 
*933  LITOrtELD 
SOia  ptIDOLESEX 


a  123 


INOHAM 


;513l   [TOLL  AND 
9262  LITCHFIELD 
3273  NEW   HAVEN 
52B5   HARTFORD 
3***  LITCHFIELD 

9510  MEW  HAVEN 
5*41  NEW  HAVEN 
SB03  |fAIRFIELD 
9*10  flEW  LONDON 
«131   NEW    LONDON 

«23«  LITCHFIELD 
659T  NEW    HAVEN 
*«45  WItfOHAM 
««55    FAIRFIELD 
BOA 2  TOLLAND 

A«M  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 
7109  LITOfflELO 
7197  FAIRFIELD 
7373  LITOVIELO 

7432  ^ARTFORD 
794«  [TOLLAND 
7970  FAIRFIELD 
a06i    FAIRFIELD 
ai3«   TOLLAND 

B43*  LITCHFIELD 

•4*1  LITCHFIELD 

•4«B  FAIRFIELD 

<911  NEW    HAVEN 

9  007  NEW    HAVEN 

9067  MIDDLESEX 
9162  HARTFORD 
9174  HARTFORD 
950S  HARTFORD 
9944.   NEW    HAVEN 

9MB   LITCHFIELD 
05«2   « INOHAM 
OTS9  pl£m  HAVEN 
t»nj  LtTCWIEU) 


I       1 

0  2T)   KENNESCC 
0279   KCmEBEC 
0399    PtNOBSCDT 
0371    HANCOCK 
0480    WALDO 

0B14  SOMERSET 
0S44  CUMSERLANO 
0934  CUMSERLAMD 
1179  AROOSTOOK 
1472   AHOOSTO0« 


162S 
1796 
2426 
[2442 
[2539 

12620 

^709 
'2  765 
2868 
)2B7a 


3   20  '  1300      9P 
29  '     SIO      7A 


2  99  I 

3  09 

2   52  ' 


30 


Observer 


Reler 
To 

Tables 


IG   OEPT    HARTFORD 
«I0  b.S*    WEATHER    BUREAU       2    3    9 
8A  ^ELLINGTON    C.LOUfllE   ' 
6P  POHALO    Jt    FIELDS  \ 

TA  COtW    L1«HT    •    POWER      I 

BA  Later  bur  hartforo  i 

<ID  COMI  light  *  power 
8A  ST  PARK  ♦  FOREST  com! 
fAYMONO  J*  RUS2ALA 
3LLINS  CO>^*NV 


FARM  2  3  9 

>INKOt  JR*  2  3  5 
lATER  CO      3 
_   _ .           WATER  CO     3 
BA  ^EH  haven  HATER  CO      3 


3  19  '  2B0       5P  bftlDOEPORT  MYDftAULICJ    3 

3  22  980   6P  I  8A  CONN  POWER  COMPANY    2  3  5 

2  03  .  39  HID  NiD  bROTOM  PUBLIC  UTIL    2  3  9 

HID  ENO  OEPT  HARTFORD 

2  39  19  HIO  j  BA  GWC  TREATMENT  PLANT  12  3  9 

2  41  t«9  HIO  Lid  L>s<  weather  bureau  1239 

■3  16  240  I      7P  BRIDGEPORT  HYDRAULIC    3 

1  94  400  4ID  UEWETT  CITY  WTR  CO   | 

2  11  ;  IBO  BA  NEW  LONDON  WTR  WKS   I    3 

3  33  '  340  BA  BTAMTORD  WATER  CO    |    3 

2  29  i  392       BA  MANCHESTER  WTR  OEPT 

2  11  '  290  I  9P   BA  ICORPS  OF  ENGINEERS 

3  31  4*0  ,  BA  STAMFORD  WATER  CO 

2  34  133  MID  HIO  M*  Si  WEAThER  BUREAU  2  3  9    7  C 

2  43  <  369  a2M  [12H  ^IDRNEL  BAILEY 


30 


2  21  '  570  ' 
2  97  I  360  I 
2  53      i    i 

2  «4    190  ' 

3  13   1360 


2  97  I  420 

1  94    240  I  8P 

3  36    300  , 


3  27  '  1015   SP 


2  18    625  ; 

3  32    200  I  5P 


2  19  I  60O  MID 


lATER  CO 
FOREST  CON 
0  NEILL 
EXP  STA 
X  *■    FOREST  COM 

K  *    FOREST  COM 

BA  Hater  bur  hartford 
WEATHER  BUREAU 
:NG  OEPT  HARTFORD 
>WAR0  C.  CHILDS 

lEW  HAVEN  WATER  CO 
HAVEN  WATER  CO 
BA  JCONN  LGT  *  PWR  CO     2  3  5 
PUBLIC  UTlL     2  3  9 
OHEST  COM    3 

ORE ST  COM  3 

lEw  HAVEN  WATER  CO  3 

7A  IaLPHUNSE  SONNER       2  3  9 

BA  GREENWICH  WATER  CO  3 
IID  ROCKVlLLE  WTR  *  AQUE| 

7A  COW  LIGHT  *  POMER   j    3 
3P  RIDGEFIELO  wTR  SUP      3 
5P  HAROLD  MYERS        \  ^   ^    ^ 
SP  BRIDGEPORT  HYDRAULIcl    3 
IZM  BUR  ENG  WATERBUftV    i  2  3  S 


,  9  44  19  I  69  48 

9  44  19   69  4B 
'11  44  48  I  6B  49 


T^ 


Il2  l44  04  ;  70  43 

I  4  i43  53  69  96 

15  ^44  52  ;  66  01 

19  46  37  ,  69  32 


PEMOeSCOT  11  A4  97 

OXFORD  I  1  45  01 

WASHINGTON  I  4  k44  55 

piscataquis  111  ^5  ob 
Lenhebec 


HANCOCK 

FRANKi.[N 
FRANKLIN 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 


9  ^  19 

4  L4  32 
9  45  17 


70  91 
66  59 
69  16 
69  94 


70  35 
70  00 
67  44 
6B  34 


3046   KENNEBEC 
3110   OXFORD 
3261    VASHINOTON 
3393   PISCATAQUIS 
3800   ICUHBERLANO 


9  |44    13   I  69    < 


[4086   jSDMERSET 
41B3  (WASHINGTON 
4420  AROOSTOOK 

4366   AN0R0SC0G6II 
4781   .SOMERSET 
4878  IwASMINGTON 
4927  ISONERSET 
5261   /OXFORD 

9304  'pENOBSCOr 

's309  penobscot 
3460  Somerset 

16429  [PEMOeSCOT 

16430  IPEHOasCOT 


15  ^   07 
lis  46   08 

.  9  1^9   37 


67   4« 

69  99 

70  4B 

67    46 

67  90 
70  16 
67  39 
70   00 


'  9  49  14  I    TO    12 

'  4  44  43  I  47  24 

I  9  (44  48  I  49   54 

I    I   J44  47  !    70    55 


III   ,145  ; 

,'  g  k9  : 

II  k4  ■ 

III  1*4  ! 


1| 

I  MID 


4*9  HIO 

410      6P 
1140  I   9P 


!    COM    NEW 


BRITAIN 
com    LIGHT    •    POWER 
STAMFORD    MUSEUM 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Drought  breaking  rains  the  10th  and  freezes  around 
the  3rd  and  17th  were  the  major  weather  features. 

Average  temperatures  were  generally  near  seasonal 
in  western  Massachusetts  and  Vermont,  but  averages 
at  most  stations  in  other  areas  of  New  England 
indicated  somewhat  warmer  than  seasonal  weather. 
The  lowest  temperatures  of  the  month  were  recorded 
on  the  3rd  at  most  points  in  Connecticut,  Rhode 
Island  and  Massachusetts  with  only  slightly  higher 
minimum  readings  on  the  17th.   In  Maine,  New  Hamp- 
shire and  Vermont  the  occurrence  of  the  low  tem- 
perature for  the  month  was  primarily  divided 
between  the  3rd  and  17th  with  this  feature  indi- 
cated as  occurring  on  the  5th  or  6th  at  several 
stations.   Mount  Mansfield,  Vermont,  took  the  deep 
freeze  honor  with  5°  on  the  3rd,  but  temperatures 
at  most  stations  did  not  drop  below  25°.   The 
warmest  weather  of  the  month  occurred  around  the 
9th-10th  and  sent  thermometers  into  the  upper 
eighties  quite  generally.   Cohasset ,  Mass.,  took 
the  summer  heat  honor  with  91°  on  the  10th  against 
some  half  dozen  contending  stations  in  Massachusetts, 
Connecticut  and  New  Hampshire  that  turned  in  read- 
ings of  90°  . 

Precipitation  was  mostly  in  the  form  of  rain  and 
generally  lighter  than  average  for  May  except  in 
western  Massachusetts  and  Vermont  where  many  sta- 
tions indicated  somewhat  larger  than  average 
amounts.   Mount  Washington,  N.  H. ,  reported  the 
greatest  precipitation  total,  6.06  inches,  followed 
by  Tully  Dam,  Mass.,  6.05  inches,  and  Whitingham 
3  W,  Vt.,  5.79  inches.   Providence  WBAP,  R.  I., 
was  the  dry  spot  with  a  total  of  only  0.93  inch, 
but  Orono,  Maine,  with  1.06  inches  and  New  Bedford, 
Mass.,  with  1.16  inches  were  almost  as  dusty. 
Danbury,  Conn.,  measured  2.60  inches  on  the  15th 
to  gain  recognition  for  the  greatest  amount  in  one 
day.   Only  two  other  stations,  Westbrook  and  Steven- 
son Dam,  both  in  Connecticut,  reported  as  much  as 
two  inches  in  one  day. 

WEATHER  DETAILS 

A  cold  period  of  a  secondary  nature  around  the 
19th-20th  added  to  the  cold  snaps  around  the  3rd 
and  17th,  plus  the  warm  weather  around  the  9th- 
10th,  catalogs  the  periods  with  temperatures 
significantly  different  from  the  usual  values  for 
the  time  of  year. 

Precipitation  reached  only  small  portions  of  New 
England  during  the  first  nine  days  of  May,  and 
even  in  these  instances  amounts  were  insignifi- 
cantly small.   Widespread  thundershowers  associated 
with  the  passage  of  a  cold  front  on  the  10th 
introduced  a  six-day  rainy  weather  season  that 
broke  a  month-long  drought.   Showers  were  fairly 
frequent  but  mostly  light  from  the  16th  until 
about  the  27th  and  fair  weather  was  predominant 
towards  the  end  of  the  month. 

WEATHER  EFFECTS 

The  drought  of  late  April  and  early  May  was  the 
most  severe  such  occurrence  in  New  England  since 
September-October  1947.   Forests  became  veritable 
tinderboxes.   Fire  losses  ran  into  multimillion 
dollar  figures  as  large  areas  of  timberland  were 
charred  and  many  homes  destroyed.   Crop  damages 
due  to  the  drought  were  very  small.   Germination 
of  grain  and  vegetable  seeds  and  growth  of  grasses 
were  slow  due  to  lack  of  moisture  the  early  part 
of  May.   Preparatory  work  for  planting  progressed 
rapidly  during  the  dry  weather  and  was  one  to  two 


weeks  ahead  of  normal  when  rains  restored  moisture 
supplies . 

Apples  bloomed  heavily  early  in  May  under  weather 
conditions  that  were  very  favorable  for  pollination. 
Frost  damage  to  apples  the  17th  was  heavy  in  a 
limited  number  of  orchards,  mostly  at  lower  eleva- 
tions, in  Massachusetts  and  northward.   Cranberries 
were  generally  protected  from  frost  by  flooding. 

Potatoes  were  planted  in  Aroostook  County,  Maine, 
under  very  favorable  conditions,  and  earlier  plant- 
ings of  potatoes  in  southern  New  England  showed 
good  growth  the  latter  part  of  May.   Setting  of 
shade  tobacco  in  the  Connecticut  Valley  got  under 
way  about  ten  days  earlier  than  usual  with  plants 
that  were  unusually  free  of  disease. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Dust  devils  were  reported  from  several  locali- 
ties in  Massachusetts  early  in  the  month  with  pro- 
perty damages  indicated  in  some  instances. 

Winds  associated  with  the  drought-breaking  thun- 
derstorms on  the  10th  reached  destructive  force 
in  southeastern  New  Hampshire,  northeastern  Massa- 
chusetts, and  central  Connecticut.   Several  short- 
lived small  funnel  clouds  were  observed  at  Milford, 
N.  H.   Considerable  damage  to  buildings,  trees,  and 
wire  lines  was  indicated  in  several  communities. 

Heavy  rain  and  lightning  strikes  caused  minor  proper- 
ty damages  in  Fairfield  County,  Conn.,  on  the  14th. 

Several  features  of  thunderstorms  assumed  destructive 
roles  late  in  the  afternoon  of  the  15th  in  central 
and  eastern  Massachusetts,  southern  New  Hampshire, 
and  southern  Vermont.   Hail  up  to  1/2  inch  in  diam- 
eter fell  in  the  northern  portion  of  Worcester  County, 
Mass.,  and  winds  felled  trees  and  broke  utility  lines 
in  several  communities.   Several  homes  were  damaged 
by  lightning  in  eastern  Massachusetts.   Trees  were 
broken  and  pea-size  hail  fell  in  scattered  areas  of 
Southern  Vermont.   Several  New  Hampshire  towns  were 
inconvenienced  by  power  outages  as  falling  trees 
broke  power  lines  and  damaged  other  property.   Light- 
ning knocked  out  power  service  in  some  New  Hampshire 
communities  and  started  a  fire  that  destroyed  a 
house  near  Temple,  N.  H. 

Northeast  storm  winds  and  high  tides  smashed  small 
boats  and  yacht  club  installations  along  the  Massa- 
chusetts coast  on  the  20th  while  winds  caused  minor 
property  damages  at  inland  points. 

An  electrical  storm  during  the  night  of  the  23rd- 
24th  was  accompanied  by  destructive  winds,  and  hail 
the  size  of  golf  balls,  in  New  Haven  County,  Conn. 
Considerable  property  and  crop  damages  were  reckoned 
as  the  result  of  the  triple  element  storm. 

Damaging  lightning  strikes  were  reported  as  occur- 
ring as  follows:   during  the  wee  hours  of  the  24th 
at  Framingham,  Mass.,  and  in  the  southwest  portion 
of  Rhode  Island;  on  the  26th  at  Bellows  Falls,  Vt . ; 
on  the  27th  in  eastern  Massachusetts  and  northern 
Rhode  Island;  and  on  the  31st  in  the  central  por- 
tions of  Vermont. 


FLOODS 


None  reported. 


J.  T.  8.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga ,  Tennessee 
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CONNECT  I CUT 

NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 

CREAM  HILL 

FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SW                AM 

SALISBURY 

70, 8M 

73,6 
65.0 
68.9 

43.  OM 

45.7 

42.9 

42.4 

44.5 

56. 9M 

57.2 

58.3 

53,7 

56.7 

1.7 
2.0 

1.1 

81 
88 
82 
84 

9 
9 

10 
9 

28 
30 
27 
28 

3 
2+ 

3 
3 

262 
254 
233 
353 

270 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 

5 
4 
2 

0 
0 

0 
0 
0 

2.13 
2.27 
2.63 
2.54 
3.34 

-  1.71 

-  1.03 

-  .95 

.88 
.56 
.85 
.66 

.72 

21 
20 
21 
21 
20 

.0 
.0 
»0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
6 
6 

7 

1 
1 
1 
1 
2 

0 
0 

0 
0 
0 

SHEPAUG  DAM                 AM 
WIGWAM  RESERVOIR            AM 

67.5 
70.5 

44.2 

44.0 

55.9 
57.3 

82 
82 

11 
9+ 

31 

31 

3 
2+ 

287 
239 

0 
0 

0 
0 

1 

3 

0 
0 

2.26 
2.16 

.79 
.73 

20 
20 

.0 
.0 

0 
0 

5 
5 

1 
2 

0 
0 

DIVISION 

56.6 

2.47 

T 

CENTRAL 

COLCHESTER 

DANBURY 

HARTFORD  8RAINARD  FLO   //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT       R 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

70.3 
72.0 
70.7 
71.4 
T>,1 

44.1 
45.8 
45.8 
46.4 
42.1 

57.2 
58.9 
58.3 
58.9 
58,1 

-  .2 

-  .6 

-  .8 

85 
87 
87 
90 
87 

10 
10 

9+ 

9 

9 

31 
33 
33 
32 
27 

3+ 

3 

3 

3 

3 

248 
215 
227 
212 
228 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 

1 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

1.98 
4.60 
1.91 
1.69 
1.31 

-  1.88 

-  1.86 

-  1.97 

.74 
2,60 
.71 
,68 
,44 

15 
15 
20 
20 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
6 
6 

4 

1 
3 
1 
1 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

MIDDLETOWN  WB 

MIDDLETOWN  4  W              AM 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT     AM 

PUTNAM 

70, i 
69.9 
72.5 
71. 9M 
71.3 

46.0 
48.6 
46.1 
46. 5M 
41.4 

58,3 
59,3 
59,3 
59, 2M 
56.4 

4.2 

87 
85 
87 
86 
88 

10 

10+ 

10 

11 

10 

36 
34 
32 
33 
26 

3 
3 
3 
3 
3 

224 

20B 
194 
174 
276 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

1.60 
2.11 
3.38 
1.87 
1.99 

-   .95 

.56 

.81 

1.46 

1,08 

,65 

14 
15 
15 
15 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

6 

5 
4 

1 
2 
2 
1 
2 

0 
0 

1 

1 

0 

STORRS 

WATERBURY  CITY  HALL 

67.5 
72.0 

45.4 
Sl.l 

56.5 
61.6 

.0 

82 
88 

9+ 
10 

31 

39 

3 
3 

266 
163 

0 
0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 

1.59 
1.74 

-  1.91 

.41 
.65 

20 
14 

.0 
.0 

0 
0 

4 
5 

0 
2 

0 
0 

DIVISION 

58.5 

2.15 

.0 

COASTAL 

BRIDGEPORT  WB  AP           R 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT      R 

NORWALK  GAS  PLANT           AH 

STAMFORD  5  N 

69.7 
67.5 
67.3 
69.8 

73.1 

50,1 
46,1 
48,1 
47,0 
46,6 

59.9 
56,8 
57,7 
58,4 
59,9 

2.7 
1.0 

85 

84 
81 
86 
87 

10 
10 
1 
11 
10 

38 
34 
37 
35 
28 

3 
3 
3 
3 
3 

174 
262 
228 
224 

181 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

2.14 
3.60 
2.75 
2.76 
2.04 

-  1.46 

-  1.12 

1.15 
1.10 
1.17 
1.17 
.73 

14 
14 
14 
15 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
5 
5 

5 

1 
4 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

0 

WESTBROOK 

70. 3M 

43, 5M 

56. 9M 

86 

10 

29 

3 

256 

0 

0 

2 

0 

3.71 

2.00 

15 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

58,3 

2.83 

.0 

MAINE 

NORTHERN 

CARIBOU  WB  AIRPORT      //R 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

FORT  KENT                   AM 

GREENVILLE 

HOULTOH  CAA  AP 

60.9 
62.5 
65. <• 
64.9 
62.6 

37,6 
36,0 
34,7 
38,0 
37.5 

49.3 
49.3 
50.1 
51.5 

50.1 

.8 

2.0 
1.3 

80 
81 
82 
82 
82 

8 
10 
8 
9 
8 

26 
21 
22 
24 
26 

17 
17 
17 

5 

1+ 

482 
488 
461 
419 
454 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
16 
14 

9 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

1.62 
3.49 
1.71 
2.67 
1.66 

-  1.52 

-  1.50 

-  .55 

-  .67 

•  61 
.60 
.88 
.88 
.59 

15 
15 
28 
15 
15 

.5 

T 

.0 
2.3 

T 

T 
0 
0 
T 
0 

3 

2 

4 
7 
4 
9 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

HOOLTON  1  NE 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM              AM 

NILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

64.0 
59.5 
61.7 
64.2 
66.1 

38,8 
37,8 
36.7 
41.4 
39.7 

51.4 
48.7 
49,2 
52,8 
52.9 

-   .2 

.2 

1.7 

84 
77 
80 
85 
86 

8 
24 
10 

10 
8+ 

26 
25 
20 
29 
27 

5 

6 

3 

5+ 

6 

416 

496 
485 
388 
377 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
12 
14 

6 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

1.69 
3.08 
2.96 
1.62 
1.45 

-  .54 

-  .28 

-  1.54 

-  1.71 

.70 
.92 
.68 
.44 
.71 

15 
28 
11 
15 
IS 

T 

.0 

.5 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
7 
6 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
SOUA  PAN  DAM 

63.4 
61.0 
64.3 

37.4 
38.5 
34,6 

50.4 
49.8 

49.5 

-  .1 

-  .4 

82 
78 
83 

8 
9 
8 

24 
28 
21 

17 
17 

5 

44  6 
468 
476 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

11 
10 
16 

0 

0 

0 

1.33 
2.10 
1.83 

-  1.54 

-  1.78 

.55 

.50 
.62 

15 

11 
IS 

.3 

1.0 

0 

1 

3 

4 
7 
6 

0 
0 
0 

DIVISION 

50.4 

2.09 

.4 

SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  i    SE 

68.0 
67.6 
70.4 
68.5 
66.1 

44,2 
43,9 
45, 7M 
39.9 
40.1 

56.1 
55.8 
58. IM 
54,2 
53,1 

36 
88 
86 
88 
88 

9 
9 
9 
9 
9 

33 
33 
31 
27 
27 

2 

17 
17 

5+ 

5 

286 
299 
216 
341 
374 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
3 
10 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

2.98 
2.19 
4.31 
3.48 
3.11 

1.20 

.8« 

1.19 

1.25 

.90 

20 
IS 
20 
15 

IS 

T 
T 
.0 

.s 

1.0 

T 
0 
0 
0 
0 

3 

6 
10 

2 
2 
4 
2 
3 

1 

0 

2 

1 

0 

EAST  WINTMROP 
FARMINGTON 
GARDINER 
HIRAM  2  S 
LEWISTON 

68.9 
68.7 
68.8 
68.4 
66.5 

42.3 
40.8 
40.6 
41.8 
45.0 

55,6 
54.8 
54.7 
55.1 
55.8 

.4 
.8 

1.7 

84 
87 
86 
85 
86 

8+ 
9 
9 
9 

9 

29 
29 
29 
25 
35 

2 

6+ 
17+ 
17 
17 

291 
323 

319 
308 
290 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 
8 
2 
4 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.39 
3.07 
3.07 
3.03 
2.92 

-  .51 

-  .48 
.07 

-  .43 

.97 

1.03 

.95 

1.5S 
1.40 

20 
20 
20 
20 
20 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

MADISON 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PRENTISS 

69.1 
67.3 
68.5 

38.8 
39.3 
42.5 

54.0 
53.3 
55.5 

1.4 
1.7 

88 
87 
86 

9 
8 
8 

27 
27 
31 

6 

17 

3 

348 
367 
299 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 

11 

3 

0 
0 
0 

2.75 
2.56 
1.06 

-  .77 

-  2.12 

.79 

1.15 

,26 

20 
IS 
20 

T 
T 
.0 

0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 

1 

0 

RUMFORD  3  SW 

65.4 

38.7 

52.1 

1.5 

84 

9 

26 

19 

400 

0 

0 

e 

0 

3.73 

.45 

1,38 

20 

.0 

0 

2 

1 

RUMFORO  1  SSE 

UNITY 

VEST  BU)(TON  2  NNW 

HINSLOW                     AM 

MOOULAND                    AM 

68.2 

67. 4M 
68.2 
68.7 
68.0 

40.9 
43. IM 
40.4 
43.9 
40.4 

54,6 
56. 3M 
64.3 
56.3 
54.2 

1.4 

1.8 
3.5 

87 
85 
85 
88 
88 

9 
9 
9 
10 
9 

29 
31 
25 
32 
28 

6+ 

2 
17 
19 

1+ 

330 
314 
329 
287 
34  0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
6 
1 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

3.33 
2.78 
2.74 
2.60 
2.86 

.05 

-   .61 
.25 

1.27 

1.08 

1.37 

.85 

.83 

20 
1$ 
20 
21 
IS 

.0 
.0 
.0 
.0 
1.0 

0 
0 
0 
0 

1 

3 

2 

2 
1 
2 
2 

1 

1 
1 

0 
0 

DIVISION 

54.9 

2.9» 

.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   99    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


Nrw  ENGLAND 
MAY  l^bJ 


Temperature 

Precip 

tation 

»  s 

<  1 

1  i 

<  2 

< 

III 

S.  g  1 

a)  ^  Q) 
O  I^  i- 

X 

1 

? 

1 

& 
& 

N 

o   ol  Days 

1 

s  si 

3S-S 

1 
1 

1 

Snov 

»,  Sleet 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

Mm 

f^ 

X  6 

1 

s 

S 

S  < 

o  » 

5  5 

si 

S  > 

gl 

COASTAL 

1 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

EASTPORT 

JONESBORO 

AM 

64.9 
67,0 
6<>a6 
61.6 
64.1 

42.8 
41.7 
44.2 

40.1 
39.0 

53.9 
54.4 
54.4 
50.9 
51.6 

1.9 
2.8 

83 
87 
86 
79 
85 

8 
8 
9 
9 
9 

3() 
31 
32 
30 
27 

1+ 

6 
17 

1+ 
17 

353 
331 
331 
432 
413 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 

1 

4 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

2.74 
2.39 
2.39 

2.03 
3.04 

-  .61 

-  .46 

.71 
.78 
1.36 
.58 
.86 

16 
20 
20 
15 
20 

.0 
.0 
.0 
.4 
.3 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

6 
6 
6 

7 

3 
2 
1 
1 
2 

0 
0 

1 
0 
0 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

//R 

67.4 
66.6 
65.6 
72.5 

47.1 
42.4 
42.5 
41.5 

57.3 
54.5 
54.1 
57.0 

2.2 

B8 
87 
85 
87 

9 
9 
8 
9+ 

30 
27 
30 
25 

3 

17 
17 

3+ 

259 
331 
332 

257 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

4 

1 

5 

0 
0 
0 
0 

2.11 
2.28 
3.15 
3.31 

-  1.08 

.98 
1.08 
1.08 

.72 

20 
20 
20 
20 

.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
4 
7 
8 

1 
1 
1 
2 

0 

1 
1 

0 

DIVISION 

54.2 

2.60 

.1 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

ST0CKBRID6E 

AM 
AM 
AM 
R 

64.9 
67.4 
68.4 
66.1 
66.6 

41.6 
41.4 
41.0 
42.9 
41.1 

53.3 
54.4 
54.7 
54.5 
53.9 

-  2.3 

-  1.4 

.2 

-  1.5 

85 
84 
86 
84 
82 

10 

10 

10 

9 

9 

29 
30 
28 
28 
28 

6 
17 
2 
3 
2 

362 

327 
320 
329 
344 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

5 
4 
4 
3 

7 

0 
0 
0 
0 

0 

4.19 
4.68 
3.20 
4.09 
3.84 

.69 
1.27 

.33 

.36 

,91 
1.01 

.95 
1.03 

.82 

21 
21 
21 

10 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
6 

7 
9 

4 
5 
5 
4 
3 

0 

1 

0 

1 

0 

WEST  CUMMINGTON 

68.0 

37.8 

52.9 

82 

9 

24 

2 

367 

0 

0 

8 

0 

4.58 

1.24 

20 

.0 

0 

2 

DIVISION 

54.0 

4.10 

.0 

CENTRAL 

AMHERST 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

// 

69.9 

71.0 
68.5 
71.6 

45.5 

41.3 
47,0 
46.5 

57.7 

M 
56,2 
57.8 
59,1 

,7 
2.7 

87 

84 
88 
84 

9 

9 

10 
9 

31 

27 
32 

30 

3 

3 
3 
3 

241 

282 

251 
199 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

7 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.89 

4.64 
3.04 
2.23 

.14 
-   .46 

1.03 

1.10 

1.28 

.73 

20 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

a 

8 

a 

9 

4 

4 
1 

1 

1 

1 
1 
0 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBURG  2  S 
FRAM INGHAM 
HAVERHILL 

AM 
AM 
AM 

71.7 
67.7 
70.6 
70.9 
73.7 

50.2 
46.0 
45.5 
46,7 
48,6 

61,0 
56,9 
58.1 
58.8 
61.2 

3.0 
.5 

.5 

.6 
2.1 

88 
83 
88 
90 
90 

9+ 
10 
10 
10 

9 

36 
32 
32 
35 
36 

3 
17 
17 

6 

3+ 

170 
263 
238 
217 
158 

0 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.09 
3.31 
3.17 
3.72 
2.48 

.82 
.04 

-  .32 
.53 

-  .28 

1.05 

1.05 

1.38 

.68 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

7 
8 

7 

3 

3 
3 

1 

1 

1 
1 

0 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 
AM 

70.4 
70.4 
76.5 
67.5 
75.6 

45,6 
48,2 
48,5 
43,0 
48.1 

58.0 
59.3 
62,0 
55.3 
61.9 

.8 
2.2 
4.2 

.8 
2.8 

89 
88 
90 
86 
88 

10 

9 

9 
10 

9+ 

33 

35 
35 
31 
35 

17 

3 
3 

'I 

233 
204 
142 
298 
13  7 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.93 
3.73 
2.96 
4.65 
2.96 

.49 
,50 

-  .35 
1,21 

-  ,76 

1.38 
1.21 
1.04 
1.19 
.76 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
7 
7 
10 

3 
2 

1 
3 

2 

1 
1 

1 

3 
0 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  MEDWAY 

AM 

68.7 
73.5 
70.4 
72, OM 
73.8 

39,9 
43,0 
44.7 
47. 4M 
43,7 

54.3 
58.3 

57.6 
59, 7M 
58,8 

.2 

86 

89 
87 
89 
88 

iO 
9 

9+ 
9+ 
9 

29 

30 
31 
32 
29 

3+ 

3+ 

6+ 

6 

6 

327 
224 

248 
200 
220 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
3 
2 

1 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

6.05 
4.64 
2.30 
2.40 
2.74 

1,24 

1.04 

1.19 

1.12 

.82 

.78 

11+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 
6 

7 
10 

6 
3 

1 
2 
1 

3 

1 
1 
0 
0 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

73.6 
71,4 
66,1 
69.8 

45.6 
47.1 
45.1 
45.9 

59,6 
59.3 
55.6 
57.9 

2.3 

-   .4 

.5 

88 
87 
83 
85 

9+ 
9 

9+ 
9+ 

29 
35 
29 
30 

17 
17 

3 
3 

191 
197 
299 
238 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2 

0 
1 
2 

0 
0 
0 
0 

3.77 
2.60 
2.82 

3.44 

.78 

-  .54 

-  .22 

1.32 
.94 
.75 

1.08 

10 
11 

,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

9 

7 
8 
9 

2 
2 
1 
2 

1 

0 
0 

1 

DIVISION 

58.5 

3.46 

.0 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

EOGARTOWN 

//R 

AM 
AM 
AM 

69.0 
72.0 
69. 7M 
66.7 
64.4 

50.7 
44.8 
46. 7M 
46.2 
45.7 

59.9 

58.4 
58. 2M 
56.5 
55.1 

2.1 
.3 

1.3 

89 
88 

91 
83 
79 

9+ 
9+ 
10 
9 
9 

37 
31 
35 
32 
32 

3 
6 
3 
3 
6 

201 
218 
238 
264 
301 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 
1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

3.63 
1.86 

3.73 
1.41 
1.82 

.72 

-  1.08 

-  1.31 

.90 

1,07 

1,64 

.54 

.93 

11 
27 
11 
21 
15 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

4 
7 
3 

4 

3 
1 
2 
2 
1 

0 

1 
1 

0 
0 

FALL  RIVER 

HYANNIS  3  NE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

R 

69.2 
67,9 
68.8 
60,3 
68,6 

48.9 
44,6 

50,8 
45.6 
50.7 

59.1 
56.3 
59.8 
53.0 
59.7 

2.2 

1.3 

.7 
3.5 

85 
84 
83 
75 
84 

10 

8 

9 
24 

8+ 

37 
25 
38 
30 
38 

3 
6 

3+ 
17 
3 

204 
276 
185 
365 
184 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
4 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.34 
2.31 
2.77 
1.46 
1.16 

-  1.97 

-  .97 
,10 

-  1.45 

-  2.58 

.39 
.83 
1.10 
.46 
.65 

15 
17 
11 
14 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

7 
S 
2 

0 

1 
1 
0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

AM 

72.4 
64,9 
68.2 

64.5 
67.0 

47.3 
51.9 
44.4 
46.6 
49.2 

59.9 
58.4 
56.3 
55.6 
58.1 

4.1 
4.5 

1.1 

90 
78 
85 
86 
87 

10 
10 
11 

9 

9+ 

35 
40 
31 
34 
35 

3 
4 
6 
3 
3 

193 
203 
276 
304 
237 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.85 

1.30 
2.54 
3.25 

-  1.46 

-  .78 

.44 

.36 

.83 

1.67 

27 

15 
11 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

0 
0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 

1 

SANDWICH 
TAUNTOW 
WEST  LYNN 

68.0 
72.0 
69.0 

47.4 
45.1 
48.7 

57.7 
58.6 
58.9 

2.9 

86 

87 
89 

10 
10 
10 

36 

31 
35 

3 

6 
3 

238 
215 
220 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

1 
0 

0 

0 
0 

1.25 
l.SO 
2.81 

-  1.86 

.53 
.35 
.86 

20 
27 

11 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

4 
5 

7 

1 
0 
2 

0 
0 
0 

DIVISION 

57.7 

2.12 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 
AM 

67. 3M 

65,8 

65,2 

64.6 
59.1 

39. 7M 

39.6 

40.5 

35.8 

35.9 

53. 5M 

52.7 

52.9 

50.2 

47.5 

.5 
-  1,0 

83 
85 
83 
82 

77 

9 

10 

9 

9 

10 

23 
26 
26 

18 
21 

17 
17 
17 
17 
17 

357 
394 
385 
459 
534 

0 
0 
0 
0 
■  0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

11 

8 

14 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

2.90 
3.41 
3.73 
3.84 
3.70 

.47 
.88 

-   .18 

1.10 

.65 

1.06 

1.20 

.90 

20 
21 
15 
15 
15 

T 
T 
T 
.0 

1.1 

0 
0 

T 
0 
0 

3 

7 
8 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
3 
2 

1 

0 
2 
2 
0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-   100   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
MAY    1957 


Temperature 

Precip 

lotion 

1  1 

«  E 

E  i 
1 1 

> 
< 

III 

1  i  ^ 

a  l1  ^ 

1 

X 

& 

1 

5 

3 

1 

1 

No  ol  Days 

2 

33i 

8 
s 

(5 

1 

Sno\ 

1.   Sleel 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

M 

" 

2 

*§  "t3 

X   O 

2  % 

2 

o 

1 

0 

5| 
^  < 

kl 

°  1 

i 

GRAFTON 
LANCASTER 
tMOUNT  WASHINGTON        //R 
PINKHAM  NOTCH 

69.2 

67.0 
'.2.1 
62.6 

37.8 
38.7 
27.3 
39.5 

53,5 
52,9 
34,7 
51.1 

-      .6 
1.1 

84 
85 
58 

79 

9 

9 

23 

9 

17 

24 

9 

28 

17 

17 
3+ 
3+ 

359 
376 
933 
433 

~o" 

0 
0 
0 

~0 
0 

7 
0 

9 

20 

8 

~0 
0 
0 
0 

2,85 
2,89 
6.06 

4.33 

.74 
-   .39 

,93 

.90 

1.58 

1.27 

20 
15 
20 
20 

.0 

.0 

10.7 

2.5 

0 
0 
5 

T 

20 
20 

4 

11 

9 

3 
3 
3 

0 
0 
2 
2 

DIVISION 

51.8 

3.46 

.5 

SOUTHERN 

BLACKWATER  0AM             R 
CAMPTON                     AM 
CONCORD  KB  AIRPORT        R 

DURHAM 

EAST  DEERING 

68.5 
68.5 
69.7 
71.6 
67. 2M 

41,5 
39.5 
42.7 

44.5 
40.  7M 

55.0 
54.0 
56.2 

58.1 
54. OM 

1.4 
3.4 

86 
86 

87 
89 
83 

10 
10 

9 

9 

9+ 

26 

25 
27 
30 
24 

17 

17 
17 
17 
17 

314 
345 
284 
233 
341 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
4 

4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.57 
3.33 
1.95 
2.68 
3.01 

-  1.09 

-  .19 

1.10 
.87 
.80 
.83 

.70 

21 
21 
20 
20 
20 

.0 

T 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
7 
8 

7 

1 
3 
1 
1 
3 

1 
0 
0 
0 
0 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

71.0 
68.5 
68. <> 
71.6 
69.4 

42,4 
40,7 
41.6 

41.7 
44.5 

56.7 
54.6 
55.0 
56.6 

57.0 

1.6 

.3 

1.3 

86 

86 
84 
86 
86 

9 
10 
9 
9 
9 

26 
23 

27 
28 
30 

17 
17 
17 
17 
17 

259 
329 
312 
268 
265 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

5 
6 

5 
6 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.15 
3.02 
2.26 
4.14 
3.32 

-  .04 

-  .84 
1.03 

.11 

1.14 
1.00 
1.10 
.94 
1.37 

20 
21 
20 
11 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 

5 
3 

5 

2 
2 

1 
4 
3 

2 

1 
1 
0 

1 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSA8ESIC  LAKE 
NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 

68. <> 
69.8 
68.'. 
69.5 
66.1 

39,5 
43,4 
41,9 
41,0 
45,1 

54.0 
56i6 
55.2 
55.3 
55.6 

.2 

-  1.0 

86 
87 
84 
87 
78 

9 

9 

9+ 

9 

9 

28 
29 
26 
29 
31 

6+ 
17 
17 

2+ 
17 

341 
271 
303 
305 
295 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
2 

6 
4 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2.43 
2.83 
3.93 
4.44 
2.78 

-   .27 
1.44 

1.18 
.85 
.81 

1.03 

20 
21 
28 
11  + 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
8 
8 

1 
2 

4 
4 

1 

0 
0 
2 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  WNW              AM 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM         AM 

68.1 
67.2 
67.8 
69.0 

42.4 
38.9 
42.7 
39.2 

55.3 
53.1 
55.3 
54.1 

-   .9 

82 
85 
88 
85 

9 

10 

9 

10 

26 
25 
30 
27 

1 
17 
6+ 
2+ 

308 
371 
312 
334 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4 
7 
3 

7 

0 
0 
0 
0 

3.97 
3.15 
2.40 
3.24 

.10 

.81 
.90 
.81 
.80 

11 
21 
20 
21 

T 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 

9 

7 
6 
8 

3 
2 

1 
4 

0 
0 
0 
0 

WEST  LEBANON                AM 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 

WOODSTOCK 

68.0 
72,9 
71.'. 
67.8 

39.8 
43.3 
44.4 
40.8 

53.9 
58.1 
57.9 
54.3 

86 
90 
86 
85 

10 
9 
9 
9 

25 
25 
30 
25 

17 
17 
17+ 
17 

342 
232 
239 
329 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

7 
4 
3 

4 

0 
0 
0 
0 

1.96 
3.87 
3.51 
2.84 

.64 

.55 

1.09 
1.23 
1.14 

21 
11 
20 
15 

,0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

5 

8 

7 
3 

1 
3 
3 

2 

0 

1 

1 
1 

DIVISION 

55.5 

3.08 

T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP        R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT     R 

61.9 
71.5 
69.5 
69.3 

47.7 
45.7 
43.8 
48.2 

54.8 
58.6 

56.7 
58.8 

.6 

1.7 
2.0 

71 
85 
83 
87 

1+ 
9+ 

10 

10 

38 
33 
29 
36 

3 
3 
3 
3 

307 
218 
261 
222 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

2.40 

1.55 

1.99 

.93 

-  ,56 

-  1.87 

-  2.09 

1.05 
.63 

.38 

14 
27 

20 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
3 

2 

1 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

57.2 

1.72 

.0 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 

CHELSEA                     AM 

EAST  BARNET                AM 

ENOSBURG  FALLS 

LEMIN6T0N 

68.5 
67.1 
63.8 
67.8 

37.6 
35.4 
39.6 

41.2 

53.1 
51.3 
51.7 
54.5 

1.4 

-  1.1 

-  2.4 

•  1 

83 
86 
84 
85 

9 
10 
10 
23 

22 
22 
26 
24 

17 
17 
17 
5+ 

372 
424 
418 
337 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

13 

6 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

3.07 
3.51 
3.12 
3.65 

-   .06 
.49 
.12 
.17 

.93 

.90 

.88 

1.08 

15 
21 
21 
20 

T 
T 
T 

T 
0 
0 

3 

6 

7 
8 

7 

2 
3 

2 
3 

0 
0 
0 
2 

MIDDLESEX                   AM 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

65.8 
64.2 
52. 2M 
64.9 

58.1 

39,6 
40.7 
31. 4M 
38.7 
38.5 

52.7 
52.5 
41. 8M 
51.8 
53.3 

-  3.3 
.1 

85 
82 
68 

83 
84 

10 

9 
23 
23 

9+ 

25 
25 
5 
25 
23 

5+ 
17 

3 

6+ 
17 

386 
395 
711 
411 
362 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 
0 

8 
7 
15 
8 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

2.87 
2.44 
3.55 
3.33 
2.85 

.26 

.10 

.60 
1.04 
1.10 
1.17 
1.16 

IS 
20 
15 
20 
20 

T 

.0 
5.5 

.0 

T 

T 
0 
5 
0 
0 

3 

20 

6 
6 

a 
e 

8 

2 

1 
2 
2 

1 

0 

1 

1 
1 
1 

SAINT  JOHNSBURY 

WEST  BURKE                  AM 

69.'. 

65.9 

40.9 
34.1 

55.2 
50.0 

-  2.0 

86 
85 

9 
10 

26 

20 

17 
17+ 

318 
463 

0 
0 

0 
0 

6 
17 

0 
0 

2.83 
3.61 

-   .07 
.23 

.89 

.95 

20 
IS 

.0 

.0 

0 
0 

5 

8 

3 

2 

0 
0 

DIVISION 

51.6 

3.17 

.6 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT     R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

69.5 
64.8 
68.1 
67.3 
67,5 

41.4 
43.1 
40.5 
38.6 
43.2 

55.5 
54.0 
54.3 
53.0 
55.4 

-  1.4 

-  1.9 

•  4 

83 
83 
86 
33 
84 

9 
9 
9 
9 
9 

27 
27 
23 
22 
27 

3+ 

5 
17 
17 
17 

302 
350 
339 
370 
306 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

3 
8 
9 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

4.32 
2.95 
2.71 
3.63 
3.45 

.06 
-   .17 

.06 

.76 
.90 

1.02 
1.30 
1.13 

11 
20 
20 

20 
20 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
T 
0 
0 
0 

3 

7 

S 

7 

10 

7 

4 
3 

1 
2 
2 

0 
0 

1 
1 

1 

ST  ALBANS  BAY 

66.2 

44.7 

55.5 

83 

9 

31 

5 

308 

0 

0 

3 

0 

3.93 

1.4« 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

54.6 

3.50 

T 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS               AM 

CAVENDISH 

READSBORO  1  SSE            AM 

SOMERSET                    AM 

VERNON                      AM 

68.3 
70.5 
66.9 
60.8 
69.4 

41.4 
38.7 
40,2 
37,4 
40,3 

54.9 
54.6 
53.6 
49.1 
54.9 

1.4 
,0 

84 
85 
83 
76 
85 

10+ 

9 
10 
10 
10 

30 
21 
29 
23 
28 

17 
17 

3 
17 

3+ 

313 
323 
353 
487 
313 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

9 

6 

12 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

3.06 
3.32 
5.41 
4.63 
4.42 

,22 
,10 

1,91 
,46 

1,30 

.99 
1.20 
1.10 
1.21 
1.04 

21 
20 
21 
21 

.0 

T 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 

6 
S 

♦ 

0 

1 

2 
1 
1 

WILDER                      AM 
WOODSTOCK  3  ENE 

67,7 
67,5 

40,1 
39,6 

53.9 
53.6 

-   ,5 

84 
84 

10 
9 

27 
24 

17 
17 

339 

349 

0 
0 

0 
0 

6 
9 

0 
0 

2.09 
2.43 

-  ,46 

-  ,87 

.66 

1.16 

21 
20 

.0 

T 

0 

0 

S 
3 

1 

1 

0 

1 

DIVISION 

53.5 

3.62 

T 

See 

Refe 

rence 

Note 

sFol 

owing 

Sta 
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Ind 

ex 

DAILY  PRECIPITATION 


•g 

Day  of  month 

Station 

g 

1  {  2    3 

4    5  1  6 

7  1  8   9 

10 

11 

12 

13 

14   15 

16   17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22   23  1 

24 

25  1  26  1 

27 

28   29  1  30 

31 

CONWECTICUT 

ANSON I« 

J. 27 

•  21 

1.47 

.03 

T 

.59 

.97 

T 

BAKeRSVILl.E 

2,** 

■  20 

•  12 

•  09 

.42 

.01 

•  09 

.41 

.99 

.09 

.07 

•  02 

■  09 

BALTIC 

li2< 

•30   .40 

T 

•  10 

.30 

T 

.16 

BARKHAMSTED 

1.B2 

■  19 

•  30 

.30 

.24 

.76 

.01 

.09 

.03 

BEACON  FALCS 

RECORD  MISSING 

BRIOGEPORT  WB  AP        R 

>■!« 

■  19 

•  06 

•  04 

1.19   .16 

T 

T 

T 

.46 

.09 

.09 

BRISTOL  3  K 

RECORD  MISSING 

BROOKLYN 

1|2« 

■  01 

•  06 

•09   ^23 

T 

•  06 

•  01 

.29 

.12 

T     .05 

.19 

.22 

■BULLS  BRIDGE  DAM 

2.13 

■  11 

•  13 

•  09 

•  43 

•  01 

.37 

.66 

.19 

BURLINGTON              R 

2.31 

.09 

•  19 

•  02 

.60 

.07 

.35 

.94 

.03 

.06 

•  01 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

2.60 

.23 

•  01 

1.35 

•  01 

.09 

.61 

.30 

COLCHESTER 

1.98 

T 

•  19 

.14   .74 

T 

T 

.13 

.43 

.14 

T 

.29 

C0LL1N5VILLE  1  S 

2.2A 

.06 

•  22 

•  54 

•  00 

.10 

.26 

.85 

.06 

.02 

CREAN  MILL 

2.27 

.16 

•  25 

.24   .10 

.39 

.56 

.16 

.06 

•  04 

.04 

.29 

DANBORY 

A.BO 

•  16 

T 

2.60 

.27 

.01 

.93 

•  61 

DAH50N  LAKE 

3.22 

•  24 

•  02 

1.58 

.07   .02 

.46 

•  61 

DERBY 

l.*3 

•  17 

1.64 

.09 

.02 

.92 

n03 

EAST  HAVEN 

2.62 

•  19 

•  03 

1.54 

•  04 

.61 

•  41 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

2.66 

■  03 

•  15 

.14  1.47 

•  09 

.36 

•  09 

•  93 

FALLS  VIU.A6E 

2.63 

■  32 

.25 

.02 

.29 

•  02 

.03 

.37 

.86 

.02 

T 

.09 

.41 

OROTON 

3,60 

■  07 

.09 

1.10   .77 

.02 

T 

.64 

T 

.02 

.09 

HARTFORD  BRAINARD  FLD//R 

l.»l 

T 

T 

.10 

■2«   .24 

■  03 

.10 

.71 

.02 

.09 

.34 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 

1.6« 

•  16 

■  11 

.17 

T 

■25   ■ll 

T 

.06 

.04 

.68 

T 

*09   .01 

.09 

T 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

2.63 

.07 

.14 

•14  1^37 

•  10 

.43 

.14 

.24 

2.66 

.20 

1.73 

.03 

■  40 

.90 

LAUREL  RESERVOIR 

2.13 

.16 

.03 

.66 

.12 

.01 

.01 

.71 

.21 

MANCHESTER 

1.S9 

.03 

.06 

.53 

.08 

.08 

.60 

.09 

.11 

■  31 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

1.31 

•  07 

.03 

.42 

.02 

•  44 

.03 

.19 

.15 

MEAD  POND  RESERVOIR 

2.56 

•  16 

.04 

1.26 

.12 

.01 

.66 

.31 

MIOOLETOWN  MB 

1.60 

■  09 

•  01 

T 

.96   .24 

.02 

•  11 

.39 

T     .11 

.07 

MIDOLETOHN  4  W 

2.11 

T 

•  12 

.81 

.06 

•  02 

.58 

.28 

.04 

.18 

MILFORD 

2.20 

•  24 

1.26 

.06 

.01 

.51 

.10 

MOHAWK  RANGER  STA 

2.62 

•  16 

•  22 

.10 

.41 

T 

.07 

.90 

.96 

•  02 

•  03 

T 

.08 

.07 

MOUNT  CARMEL 

3.36 

•  06 

•  17 

T 

.44  1.46 

.17 

T 

.32 

.00 

T 

.67 

T 

T 

NATCHAUG  RANGER  STA 

1.50 

•  07 

.07 

.03 

■  33 

.09 

.02 

.33 

.07 

.06 

.49 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

1.66 

T 

.09 

.01 

.51 

.06 

T 

.06 

.60 

.04 

.16 

.01 

T 

.24 

NEW  HARTFORD 

1.67 

•  20 

.19 

.30 

.21 

.84 

.01 

.09 

.03 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 

2.79 

T 

•  U 

.09 

1.17   .32 

T 

T 

T 

.65 

T 

T     .37 

.03 

T 

NORFOLK  2  5W 

2.M 

T 

•  41 

.26 

.01 

T     .38 

•  01 

.09 

T 

.34 

.66 

.04 

.01 

.03 

T 

.30   T 

NORTH  BRANFORD 

3.39 

.17 

.01 

1.70 

.03 

.01 

.46 

.99 

NORTH  GUILFORD 

3.34 

.26 

1.77 

.03 

.04 

.47 

.77 

NORWALK  GAS  PLANT 

2.76 

•  45 

.06 

1.17 

.16 

.67 

.23 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

1.67 

.22 

1.08 

.12 

•  31 

.12 

.02 

PACHAUG  FOREST 

1.76 

.20 

.64 

•  03 

.02 

.02 

.47 

.15 

.03 

PEOPLES  RANGER  STA 

2.09 

•  29 

.27 

T 

.35 

.04 

.38 

.67 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

PROSPECT 

2.A6 

.12 

.03 

1.19 

•  02 

•  19 

.59 

.03 

.31 

.02 

PUTNAM 

l.»« 

■  13 

.06 

.03 

.33 

.06 

.09 

.65 

.09 

.06 

T 

T 

.65 

PUTNAM  LAKE 

2.92 

.13 

1.10 

.46 

T 

•  03 

.70 

.90 

T 

ROCKY  RIVER  DAH 

2.17 

.14 

.02 

.51 

.21 

.07 

•  77 

.06 

.39 

ROUND  POND 

3.47 

.07 

.14  1.44 

.13 

T 

T 

.73 

.06 

SALISBURY 

3.34 

T 

■  4* 

.43 

.02 

.39   .04 

.06 

.34 

.72 

•  18 

.03 

.09 

.07 

.52 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

3.06 

•  02 

.16 

.13  1.09 

.14 

T 

.98 

•  10 

.84 

T 

SHEPAUG  DAM 

2.20 

•  16 

•  23 

.46 

•  05 

.09 

.79 

.34 

.02 

.06 

.02 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

2.11 

.12 

.03 

.94 

•  03 

.39 

.76 

.07 

.13 

.04 

STAMFORD  5  N 

2.04 

T 

.16 

.06   .73 

.17 

•  01 

.02 

.66 

.24 

STEVENSON  DAM 

3.77 

.16 

T 

2.06 

.30 

T 

.58 

.99 

.01 

.09 

STORRS 

l.M 

T 

.06 

.39   .06 

.06 

.03 

.41 

.04 

.14 

.40 

TORRINOTON 

2.33 

■  16 

.25 

.49 

.50 

.62 

.07 

.06 

TORRINOTON  2 

1.96 

■  14 

.19 

.42 

.04 

.40 

.75 

T 

.04 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

2.S4 

•  14 

.06 

.24   .64 

.02 

•  46 

.12 

1.19 

WATER8URY  CITY  HALL 

1.74 

.69   .29 

•  10 

•  60 

.14 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

3.53 

.17 

.03 

1.75 

.09 

.47 

1.06 

WESTBROOK 

3.71 

•  04 

.15 

T    2.00 

.09 

.01 

T 

.35 

.24 

.87 

T 

WEST  HARTFORD 

2.24 

•  04 

•  12 

.03 

.48 

.10 

•  31 

1.01 

.06 

.08 

■  01 

WEST  HARTLAND 

2.16 

• 

•  6« 

.40 

* 

.62 

.30 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

2.32 

•  06 

•  16 

.04 

■  91 

.06 

T 

.37 

.90 

.04 

.10 

T 

.04 

WHITNEY  LAKE 

3.59 

•  18 

1.82 

.03 

•  4a 

1.04 

WIGWAM  RESERVOIR 

2.15 

•  29 

■  52 

•  02 

.09 

.73 

.31 

.27 

WILLIMANTIC 

1,»7 

•  04 

■  38 

•  30 

.02 

.46 

.50 

.17 

WOLCOTT  RESERVOIR 

2.39 

•  13 

.04 

■  55 

.06 

.02 

.30 

.95 

.05 

.19 

.10 

WOODBURY  J  W 

2.66 

•  11 

•  03 

.80 

.20 

.19 

.65 

.03 

.29 

.66 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

2.96 

T 

•  21 

.30 

.08   .77 

1.20 

T 

T     .05 

.09 

.13 

.19 

BANGOR  DOW  FIELD 

2.1« 

T     .05   T 

T 

.19 

.12 

■17   ■O* 

.66 

T     T 

T 

.09 

T 

■  09 

BAR  HARBOR 

2.74 

.06 

•  14 

.01 

■  99 

.71 

.28 

.58 

.01 

.01 

.01 

•  34 

BELFAST 

2.39 

•  29 

.04 

■  79 

.78 

.22 

.10 

T 

.29 

BRASSUA  DAM 

3.09 

T     .09   .10 

T 

.10 

•  39 

■72   .90 

.39 

.22 

.10 

.14 

.23 

.18   .01 

BRIOGTON  1  NNW 

4.31 

•  24 

.66 

.59 

.06 

1.19 

.19 

T 

.32 

1.06 

BRUNSWICK 

2.39 

T 

.19 

■21   ^29 

T 

1.36 

.14 

T     .01 

.09 

.03 

.11 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

1.62 

T     .02   .02 

T     T     T 

•  12 

■  61 

T 

.06 

T     .01 

.24 

.48   T     .06 

CORINNA 

3.46 

.03       .12 

.20 

•  26 

.13 

■01  1^29 

.10 

.61 

.23 

.05 

.34 

.15 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

3.49 

•03   .02 

T 

•  73 

■01  ■eo 

.16 

.33 

.46 

T 

.07 

.17 

.69 

EASTPORT 

2.03 

T     T     .06 

T 

•  29 

T 

■  96 

.08 

.17 

.09 

.33 

.19 

■  28 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

3.11 

.03        .10 

.40 

.60 

.90 

.10 

.60 

.08 

.30 

T 

EAST  WINTHROP 

3.39 

T 

•  20 

.34 

.02   .56 

.40 

.97 

.33 

.07 

■  11 

■  39 

ELLSWORTH 

3.11 

.02   .07 

.20 

.02 

•  36 

1.01 

.92 

.03 

.13 

■  02 

■25   .06 

FARMINGTON 

3.07 

•  23 

.19 

.34 

•  67 

1.03 

•  23 

.05 

T 

•  03 

.30   T 

FORT  FAIRFIELD 

1.26 

.09 

•  7? 

.04 

.02 

•  03 

.06   .25 

.09 

FORT  KENT 

1.71 

.45 

.16 

.02 

•  20 

.66 

6ARDINER 

9.07 

T 

T 

.20 

•  38 

.02   .66 

.13 

.95 

.35 

.09 

.29 

GILEAO 

2.32 

T 

.20 

•  06 

•  95 

.76 

.20 

.15 

GREENVILLE 

2.67 

.10   .03   .16 

T 

.36 

•  03 

•  12 

T     .66 

.02 

.39 

.04 

.15 

.20 

.23 

HIRAM  2  S 

3.03 

.29 

•  29 

.33   .22 

1.55 

.04 

T     T 

.12 

.13 

.10 

HOULTOM  CAA  AP 

1.66 

.10   .01   .01 

T 

T    .01 

.44 

T     .50 

T 

.20 

.06 

T 

.24        T 

HOULTON  1  NE 

1.69 

.12   .02   .09 

.20 

.12 

.70 

.03 

.10 

.10 

.09 

.18 

JACKMAN 

3.06 

.14 

.19 

•  49 

.29 

•  49 

.27 

.07 

.26 

.92 

JONESBORO 

3.04 

.01 

.14 

•  01 

.66 

■  43 

.86 

.46 

.26 

.17 

LEWISTON 

2.92 

.14 

•  36 

.05   .47 

1.40 

.15 

T     T 

T 

.21 

.14 

LONG  FALLS  DAM 

2.96 

■  04 

T 

■  04 

•  66 

.29   .34 

•  41 

.05 

.44 

•  03 

.37 

.31 

MACHIAS 

3.19 

.02   .09 

•  02 

.14 

.02 

•  34 

.92 

.76 

.02 

.37 

• 

.93 

MADISON 

2.76 

T     T 

■n 

•  17 

.32 

T     T 

•  70 

.79 

.18 

.04 

.04 

.29 

MIDDLE  0AM 

3.25 

.03 

■  70 

•  03 

.27 

■22   ■OT 

.94 

.01 

.10 

.13 

■  19 

MILLINOCKET 

1.62 

T     .04   .02 

T 

•  34 

■  44 

•  29 

.01 

.02 

.26 

.13 

.11 

MILLIMOCKET  CAA  AP 

1.49 

.09   .01   .03 

T 

•  34 

T 

■01   ^71 

.02 

T 

.06 

.13 

T 

.09 

HOOSEHEAD 

2.66 

.02   .10 

T 

■  04 

•  44 

■21   ^43 

•  48 

.31 

.09 

.05 

.22 

■  29 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

2.96 

T     .03   .02 

■  39 

T 

•04  1.19 

.66 

.01 

T 

.11 

T 

■  13 

OIIONO 

1.06 

T 

■  06 

T 

•  12  ,n 

.26 

.03   .02 

T 

T     .11 

.07 

■  22 

PORTLAND 

2.11 

•  09 

•  01 

•  40 

■24   tSl 

T 

T 

.96 

.02 

T 

T 

.06 

•  04 

PORTLAND  WB  AIRPORT   //R 

2.26 

■  03 

•  01 

•  36 

•24   .39 

T 

T 

1.08 

.04 

T 

T 

■  09 

.06 

PRENTISS 
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Table  3— Continued 


^ 

Day  of  month 

Station 

^ 

10  1    11   {   12 

H 

1    I    2    1    3 

4        5        6 

7        8    1    9 

13 

u  1 

15 

16      17 

18 

19 

20 

21 

22     23 

24 

25     26 

27 

28      29      30 

31 

MtrswE  isue 

tiJl 

.01     T          .02 

•11      tl3 

"^99" 

.01 

T 

.04 

T 

"706 

•39       ^02 

II>««ENUS   COM 

iiio 

.01      .00      .IB 

•08      ,tO 

.41 

.39 

.03 

.20 

•  19 

•  12 

■OCOJUID 

•  •M 

.02      T 

•02      (14      .03 

.23 

•  44 

.39 

1.08 

.38 

.01 

.03 

•  44 

TOXBWr 

>••« 

.01 

.90 

•  8T 

.36 

1,22 

.14 

• 

.31 

VUH^WO    )    5M 

9.TJ 

.09 

•9<      •Ol 

•  49 

.91 

•  67 

1,38 

.02 

.09 

.40 

T 

Kiwreoo  1  SSE 

>•» 

•  94 

•  96 

.21 

.72 

1,27 

.01 

T 

.27 

•  19 

SANFom  2  wn 

i,n 

•  n    .11 

•  9« 

.02 

•  44 

.30 

T 

.72 

.47 

T 

.09 

•  30 

SOimt   tNOOVEII 

9^29 

•27      120 

•  27 

•  78 

.11 

1.03 

.25 

.08 

•  IS 

Sav<   PAK   BM 

itn 

.M                   .14 

.27 

•  62 

.08 

.07 

.32       ^14      .03 

TW    FOUKS 

I^AO 

.02      T 

■0<      >»1 

,09 

■  40 

.28 

•  44 

.11 

.13 

.36 

i*ir» 

2.TS 

.09 

•0<      .21 

.03 

.02 

1,08 

.18 

.62 

.21 

.02 

.03 

.26 

U>OEtl    MM 

2^*1 

■01      .01 

•«7      ^02 

.06 

.19 

.64 

•  86 

.12 

.08 

VEST   etfXTOM    2   NHV 

>■» 

•  11                   T 

.31 

.20 

.27 

1.37 

•  07 

.01 

T 

.11 

.21 

•EST    EHFIEU) 

I.lt 

•  04 

•  40 

.10 

•  40 

.52 

•  30 

.02 

.05 

.19 

.10       .02 

KIHSLOa 

2^«0 

.24 

.11 

•  97 

.48 

.01 

•  85 

T 

T 

.34      T 

■OOOLWO 

llM 

.09      .04      .00 

•  41 

•  83 

.19 

.25 

.21 

.19 

.65 

tUSSACnUSETTS 

<MHS 

4^1« 

••2       .70 

•  08 

.49 

.09 

.04 

•  50 

•  91 

,09 

.06 

.14 

.26 

.09 

AMHEDST 

llM 

•70      •91       .10 

.01 

.47 

.09 

.04 

T 

1.03 

T 

,03       ,52 

.12 

.10 

ASHSURMMAM 

*a(a 

1^19       .02 

.03 

T 

.27 

.96 

.07 

,01 

1^09 

T 

.01 

.32 

.37 

ASnLANO 

l.H 

1^12       .40 

•  09 

.13 

,45 

.14 

.50 

,10 

.52 

.02 

.01 

.03 

ATMOl.    3    E 

SiZT 

1.22       .00 

.04 

.44 

,21 

•  OS 

.05 

i.oe 

.06 

.42 

.68 

BEOFORO 

. 

.           .           - 

... 

... 

.07       .42 

•  09 

•  11 

,38 

.12 

T 

.27 

.09 

T           ,12 

.07 

.18 

.01 

8EECHW000 

I^OO 

•  72       .49 

•  10 

T 

.26 

,26 

,17 

T 

T 

.35 

T           ,04 

.22 

.43 

aE\.CME«TOWN 

3^24 

•00       .30 

•  09 

.38 

.36 

,10 

T 

,03 

,97 

,10 

.24 

.01 

.12 

BIS01  HILL    OAK 

»^6* 

T         1.10       .70 

•  09 

•  39 

•  30 

,05 

.78 

,15 

.35 

.02 

.75 

BLUE   KILL                               // 

»•<" 

T 

.00    1.2«       .21 

T 

•  09 

,10 

.17 

,16 

T 

.32 

,23 

,04 

.09 

.04 

.29 

T 

BOSTON   >B   AIRPOKT           //l> 

9,*J 

.73      .90       .23 

T 

•  25 

.94 

T 

,12 

T 

•  22 

,04 

.01      T 

.29 

.15 

.19 

flOTLSTON 

>^>J 

•         1.95 

.14 

•  54 

,09 

» 

,54 

.03 

.78 

.06 

BroCHTOM 

l.M 

.29      .00 

T 

• 

.07 

.12 

T 

.24 

.03 

T 

1.07 

T 

CHARLTOM   MASONIC    HONE 

2^29 

.79      .IB 

•  16 

.20 

.07 

.11 

.37 

.11 

.11 

.19 

CHATHAM    LTSTA 

^•*9 

.20      .00 

•  32 

,33 

CHESTEI! 

RECOdC   MISSING 

CHESTERFIELD 

^•«0 

•87    1.03 

.97 

.06 

.15 

.99 

.03 

.60 

.30 

CHESTNUT    HILL 

«^0« 

1.09       •99 

•  29 

•  24 

.44 

.15 

•  55 

.04 

.22 

.41 

.11 

CLIMTON 

J^Jl 

•         1^34 

.14 

•  57 

.08 

•  51 

T 

.27 

.40 

T 

COHASSET 

9^T9 

1^84       ,90 

.34 

.26 

.14 

.02 

.29 

.34 

coLoeaooK 

4^04 

•         1.47 

.47 

.62 

,08 

•  61 

.03 

.42 

.28 

.06 

EAST    FEWEREIL 

9.»T 

1.10      .80 

.04 

•  05 

.19 

.17 

.02 

.09 

,01 

•  72 

.01 

.36 

.15 

EAST  aAREHAM 

1.41 

T 

•09      •08 

T 

T 

,92 

.01 

.05 

T 

T 

.54 

T 

.12 

T 

T 

EDCARTOHN 

1.S2 

•  19 

.02 

.93 

.07 

.02 

.49 

.01 

.13 

FALL   RIVER 

li94 

•10      •OO 

•  16 

.39 

.01 

.13 

T 

,30 

.02 

.02 

.15 

T 

FITCHBURG    2    S 

J^17 

1^09      •9« 

.06 

.17 

.10 

.07 

.71 

.02 

.31 

.12 

FRAMIN6MAM 

J^T2 

1^98      .37 

.10 

.12 

.50 

.13 

.42 

.70 

T 

FRAMKLIH 

2^49 

.00      .03 

.17 

.03 

.10 

,01 

.44 

.12 

.84 

SA  DONER 

4^07 

1^00      .72 

•  03 

.29 

.39 

.06 

.02 

.96 

T 

.03 

.06 

.18 

.32 

OROTON 

J.2T 

.99      .90 

•  00 

•  02 

.19 

.33 

.07 

T 

.69 

.02 

.02 

.05 

.23 

.10 

MARDVICK 

4.0« 

.91       .40 

•  03 

.43 

.56 

.11 

,02 

.69 

.06 

.68 

.02 

•  06 

.06 

HATOWILLE 

1|44 

.14      T 

.62 

.11 

T 

T 

•  43 

.14 

HAVERHILL 

2.4a 

•  M       .39 

T 

T 

.23 

.49 

.04 

T 

.20 

.10 

T 

.04 

.30 

•  05 

T 

HEATH 

9^S8 

1.19    1.14 

•  04 

T 

.66 

.09 

.08 

T 

.40 

1.25 

.02 

.14 

.09 

•  32 

.20 

H«LVOKE 

2^*4 

1.09      .20 

T 

.36 

.05 

T 

.02 

,ti 

.13 

.04 

T 

.08 

HOOSAC    T\t»mEL 

4^M 

.89       .73 

T 

T 

.98 

.03 

.09 

•  62 

1.01 

.07 

•  10 

.20 

•  34 

.06 

HUBSAROSTON 

>^9« 

•92       ^42 

•  03 

.34 

.31 

.08 

.03 

•  36 

•  12 

.02 

•  67 

.07 

HTAHNIS    J    NE 

2^)1 

.13 

.49 

.06      .83      .06 

•  45 

,14 

•  15 

IRS»10< 

3.19 

1.06      .42 

•  19 

.03 

.28 

.20 

.07 

,59 

•  03 

•  29 

.01 

JEFFERSON 

4.31 

•         1.32 

.30 

•  68 

.04 

* 

.56 

.02 

•  91 

.41 

.07 

nianTviLLE  mm 

9.20 

.60       .90 

•  90 

T 

.95 

.09 

•  90 

T 

.10 

LAHE    COCnlTHATE 

9tn 

1.98      .41 

•  09 

.13 

•  57 

.14 

.45 

.04 

•  71 

T 

.01 

T 

LAWRENCE 

J.TJ 

.98    1.21       .23 

•  09 

•  29 

.43 

,05 

T 

.47 

•  03 

T 

•  03 

.31 

.09 

LOIELL 

2.M 

T         1.04      .43 

•  23 

T 

.18 

.09 

,03 

.40 

,20 

•  04 

.27 

.05 

MANSFIELD 

t.«4 

•32       .04 

•  07 

T 

.17 

•  09 

,09 

.01 

,50 

.09 

•  02 

T 

.98 

MIOOLEBORO 

RECORD   MISSING 

MIOOLETON 

2.T7 

1^10       ,42 

•  04 

•  12 

.21 

.21 

,03 

,44 

.20 

HILFOUD 

2.00 

T 

•81       .18 

•  09 

.15 

,12 

.13 

T 

.48 

.02 

T 

.02 

.11 

MILLBURY 

2.70 

•97       ^23 

•  07 

,29 

,19 

.09 

.59 

.08 

.20 

.06 

.07 

MONT  AGUE   CITT 

9.M 

•79    1,13 

•  09 

,44 

.02 

.05 

.05 

1.03 

T 

.01 

.11 

.28 

.04 

MOUNT  HACHU5ET 

3.40 

I. 10      .35 

•  01 

.92 

.08 

.12 

, 

.65 

.07 

.49 

.10 

NANTOCKET  MB    AIRPORT        R 

1.4« 

.19      .09 

•  46 

•  IB 

.02 

•  02 

T 

.39 

T 

.23 

T 

T 

HEW    BCDFORO 

l.l* 

.02      .09 

.69 

.01 

.32 

.02 

.09 

T 

T 

NENBWTPOOT 

9.90 

.91       .99 

•  14 

•  1« 

.26 

.30 

.03 

.01 

.70 

T 

T 

.42 

.10 

NEV    SALEM 

4.29 

1.00      .39 

•  09 

•  40 

.14 

.07 

.18 

1.10 

.03 

.10 

.56 

.23 

M0RTH8»ID«E 

liM 

•56      .10 

•  03 

•  19 

.11 

.08 

,02 

.55 

.08 

T 

.16 

FELHAM 

4.»1 

1^17       .98 

•  04 

•  47 

.53 

.09 

,03 

1.09 

.04 

.60 

.09 

.13 

.11 

FELHAM    2 

B.2« 

1.36      .62 

•  99 

.54 

.12 

.20 

1.00 

.04 

.60 

.10 

.12 

.04 

FCMBKOICE 

liTl 

•  29      T 

•  09 

T 

•  29 

.03 

.07 

T 

T 

.47 

T 

.02 

■  OS 

T 

.49 

PERU 

4^M 

1^4«      •TO 

.99 

.01 

.95 

.28 

.01 

.01 

.24 

.03 

•  08 

FETERSHAM    AN                             R 

4.01 

1^89       •ST 

,23 

•  01 

•  29 

.05 

.15 

1.05 

,35 

.30 

FITTSFTELO  NB   AIRFO«T      R 

4.00 

1^03      •Ol       •29 

•  02 

•  9* 

.08 

.04 

.07 

.95 

.09      ,09 

T 

.22 

,10 

T 

FLAINFIELO 

4.99 

1|64      T 

.98 

.07 

1.47 

.02 

,27 

•  04 

.24 

FI.TM0OTH 

i^n 

T 

•28       •OS 

•  06 

T 

•  30 

T 

.07 

.34 

.27 

.06 

•  44 

PHINCETON 

4^20 

•        1.70 

•  58 

.59 

.12 

•  95 

.16 

,53 

,09 

F«OV1NCETOIIN    1    N 

_ 

.10 

•  08 

.10 

•  40 

_ 

.18 

•  27 

OUABBIN    INTAKE 

9.7« 

1.00      .49 

•  03 

.47 

.42 

.10 

T 

,17 

.80 

.04 

.20 

.02 

•  06 

.03 

ROCHESTER 

1.30 

.06      .10 

•  02 

.38 

.02 

,05 

.02 

.34 

.01      T 

.12 

,02 

.14 

ROC»0«T    1    ESE 

2.94 

T           .83      .29 

•  02 

T 

.23 

.20 

,07 

T 

.35 

.14 

T 

.04 

.30 

•  05 

SALEM  CS   AIR    STATION 

3>23 

T         U87      T 

T 

.18 

•  94 

•  22 

•  19 

•  30 

T 

T 

.10 

.05 

SANDWICH 

1^2I 

T           •lO      ^02 

T 

•  07 

•  99 

.02 

T 

.53 

.05 

.11 

SEGRESANSET 

RECORD   MISSING 

SHELBURNE  FALLS 

4^H 

1^11    1^19 

•  02 

T 

•  41 

.07 

.04 

.16 

1.09 

.01 

•  02 

.09 

•  35 

.13 

S0UTH8«I0«    J    E 

2^09 

•94     •oe 

,02 

•  38 

.10 

T 

.77 

.10 

.02 

T 

.02 

SOUTH   EGREMONT 

2.34 

•69       ^32 

•  03 

•  29 

.06 

.03 

.19 

.76 

.03 

T 

.02 

SPOT   POND 

3.00 

1>29       .AO 

•  02 

.10 

•  23 

.81 

.08 

.61 

.08 

•  22 

apeiNGFlEUO   ARMORY 

2.M 

•  72       .25 

T 

.12 

•  22 

.10 

.76 

.21 

.19 

.02 

•  30 

.11 

STERLING 

3.01 

•         1.83 

•  21 

,51 

.09 

• 

.56 

.16 

•  92 

.03 

STOCKBRIOSE 

9.04 

•75      ^42       .97 

.39 

.14 

.15 

.82 

.19 

.53 

•  07 

•  05 

TAUNTON 

1.90 

•19       ^04 

.01 

•  28 

.07 

.26 

.23 

.03 

.09 

•  01 

•  39 

T»LLY   0AM 

0.09 

1^04    1.04 

•  04 

•  01 

•  41 

,69 

.08 

.06 

1.03 

,01 

•  39 

•  64 

.73 

TURNERS    FALLS 

4.04 

.99    la  10      .47 

T 

•  41 

•  32 

.06 

.01 

•  88 

.13 

,07 

.33 

•  22 

•ALMLE 

2)30 

•03    1^12      •lO 

T 

•  05 

.09 

.09 

.14 

.01 

.91 

.10 

.06 

,01 

.02 

•  11 

»AL»OLE    1    S 

2.40 

•99      •lO 

.03 

.11 

.00 

.11 

.02 

•  31 

.16 

.08 

,02 

.03 

•  82 

WARE 

IiB« 

•74      ^29 

.06 

.34 

• 

.44 

.08 

.61 

•  15 

,18 

.04 

WARE      2 

3.»7 

•to      ^30 

.40 

.50 

,98 

.69 

•  18 

,30 

.03 

•  07 

•ASHIMSTON    2 

9.32 

N19    1.07 

.06 

.62 

T 

.07 

,13 

.91 

•  06 

1.17 

.03 

T 

.07 

WEBSTER 

i.r? 

.63      .13 

T 

•  17 

.09 

,02 

•  92 

T           .14 

.01 

.18 

■EST   CtMHINCTON 

4.9* 

T         1.12      .79 

» 

•  99 

.09 

.09 

1,24 

•  19 

.02 

.03 

.39 

•  03 

.18 

•ESTFIELO 

2.3« 

.99      .22 

•  28 

.06 

T 

.09 

•  80 

.09 

T 

T 

.29 

WEST   LYNN 

2.n 

.31       .66       ,18 

.08 

•  13 

•  60 

.01 

.06 

T 

.26 

•  09 

.09 

.19 

•  09 

T 

WEST   MEOWAY 

2.74 

•78       ,20 

T 

•  19 

.30 

.17 

T 

.30 

.20 

.19 

.92 

T 

•  17 

T 

WESTON 

3.77 

.02 

1<>2      ,30 

T 

•  14 

.69 

•  12 

T 

.25 

.19 

.02 

.34 

.42 

T 

WEST  OTIS 

2i(0 

•74      .92 

•  34 

•  06 

.02 

.13 

.79 

T 

T 

.20 

WESTOVER    FIELD 

2.00 

T 

.04      .12       .19 

.28 

.01 

•  09 

T 

.79 

T 

.11       .09 

T 

T 

•  10 

see   Reference  Hot**  Follovlac  St&tlon    Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  of  month 


11       12       13       14 


15 


16       17       18       19      20      21      22      23      24      25      26      27 


28      29      30 


WEST  RUTLAND 
WINCHENDON 

WORCESTER  W8  AIRPORT 
WORCESTER 


NEM  HAMPSHIRE 

BATH  2  SW 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATEIt  DAM 

BOW  OARVINS  FALLS 

BRADFORD 

BUCKS  CORNER 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZWILLIAM  3  SW 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILMANTON 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

JEFFERSON 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 
MANCHESTER 
MARLOW 

MASSA6ESIC  LAKE 
MERIOEN 

MILAN  7  N 

MILFORO 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEW  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH  STRATFORD 

NORTHWOOO 

PETERBORO  2  S 

PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 

SOUTH  WEARE  1  SE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TROY 

WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 

WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
WILMOT 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOON SOCKET 


VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2    N 
BETHEL 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  HB 
CANAAN 
CAVENDISH 
CHELSEA 

CHITTENDEN 


^•39 

2*82 
3*^4 


2«BS 
4*92 
2*26 

4i01 


2.80 
2.43 

2.47 

4.04 
2.83 
3.69 
3.93 
2.74 

3.S3 

4.41 
6t06 


2.74 
2.28 

3.04 


2.40 
2.23 
4.21 


RECORD  MISSING 


2.40 
1.S5 
1*99 


CORNWALL 

2a71 

DANVILLE 

3»04 

DORSET  1  5 

3>«! 

EAST  BARNET 

3.1! 

EN05BURG  FALLS 

3>69 

ESSEX  JUNCTION 

2.6S 

OILMAN 

3.22 

HUNTINGTON  CENTER 

2.M 

UEMINGTON 

MANCHESTER  CENTER 

3.21 

MARSHFIELD 

2.91 

MATS  MILL 

3.2< 

MC  INOOE  FALLS 

3.21 

MIDDLESEX 

2.8-; 

MONTPELIER  CA* 

AIRPORT 

2.44 

See  Referee^ 
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1.10 

.02  1 
1.36 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


8        9 


10       11 


13 


14       15 


22      23      24 


25     26      27 


28      29      30 


MOUNT    HANSFIELO 

IiSS 

MVtrmT 

>•» 

HOHTWIELO  NOKHICH   UHIV 

i.as 

»EltU 

*•*• 

Pt.VMOUTH   UNIOM 

I.A4 

•AIWOLFH  CIHTEK 

>.Tt 

RCADINfi   HIU. 

2. 7* 

•  EM>tM*0    1    UE 

>.»1 

MOVSTEI 

>.»T 

RUTUWO 

•  •4t 

ST   ALBANS   BAT 

i.n 

SAiKT  jamssunr 

I.SS 

SALIS8UBV 

1.00 

SEARSSUR6  WHMTAIN 

S>*1 

SCARSBUR6   STATION 

>>5« 

SONEHSET 

*•»> 

SOUTH    UMOONOERAY 

>.M 

SOUTH    NEDBUSr 

2>M 

TOWNSHENO 

UNION    VIUJME    BAN 

2.t> 

VEDMON 

*t«2 

KAITSFIELO    1    S 

2>T« 

■AROSBOao 

>■»« 

MATERBURT 

2.BB 

llEST    BURKE 

>••! 

RECORD  MISSING 


NEST  HARTFORD 

VEST  TO^SHAM 

MHITE  RlVEfi  JUNCTION  IN 

MHITINGHAM  3  « 

NILOCR 

HOOOSTOCK    3    ENE 


2«1« 
5«Tt 

2.09 


80 

.15 

*02 

»e 

•  45 

.02 

89 

*91 

•  04 

90 

•  05 

75 

•  21 

•  01 

57 

L.Ol 

REFERENCE    NOTES 


AddltloBftl  ioforwttloo  recafdlDS  tbe  cIlmAte  of  Hew  Boglaod  may  be  obtftlsed  by  writlog  to  tbe  Sta 
■asBk^zhusetts)  at  Weather  Bureau  Office.  1900  Post  Office  Bulldlog,  Boston  9,  Massachusetts,  or  t 
Bareau  Airport   Station,   Windsor  Locks,    Connecticut,    or   to  any  Weather  Bureau  Office   near   you. 


e  Cllmatologiat   for  Northern  and  Central  New  England    (Ualne, 
the   State  CllHatologlst   for   Southern  New  England    (Connectlc 


Flares  and  letters  following  the  station  aaae,  such  as  12  SSW,  Indicate  dlst 
Delayed  data  aad  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Is 
Monthly   and  seasonal  snowfall  and  heating  degree   days   for   the   preceding   12  mo 


nee    In   miles   and   direction    from   the    post    office. 

ues   of   this   bulletin. 

ths  will  be  carried   In   the   June    issue   of   this   bulletin. 


Sta 


appearing   In   the   Index,    but   for  which  data  are  not   listed   in   tbe   tables,   either  are   mlssiDg  or  were  received   too  late  to  be   included    In  this   issue. 

Temperature    in    *F,    precipitation    and   evaporation    In    Inches,    and  wind   movement    in    miles 


Monthly   degree   day   totals 


nlesa    otherwise 


by    footnote    following  Table    6. 


Long-term  means    for    full-time   stations    (those    shown    In    the    Station    Index   as    "U.    S.    Weather    Bureau")    are   based  on    the    period    1921-1950,    adji 
location.      Long-term  means    for    all    stations    except    full-time    Weather   Bureau   stations    are    based   on   the    period    1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice 
obmervations;  coosequeotly  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  tbe 
is    measured   at    selected   stations  when   {wo   or   more    Inches   of   snow   are    on    the   ground. 


ax    and   Uin    in  Table    6   refer 
sted  to  represent   observatio 


Entries   of    Snowfall    in  Tables    2   and    7,    and    In    tbe    seaso 


nths 


wfall  table,  include 


Entries  of  sn 


ground  include  snow,  sleet  and  ice. 
Tbe  Station  Index  lists  observatio: 


times  Id  the  standard  of  time  in 


w  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  tiae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.m.,  B.S.T. 

-  No  record  in  Tables  3.  6,  7  and  the  Station  Index.   Ho  record  in  Tables  2  and  5,  la  indicated  by  no  entry.   Consult  tbe  annual  issue  of  tbis  publication  for  interpolated  monthly 
precipitation  totals, 

tt  Mount  Washington,  New  Hampshire  not  used  In  computing  averages  or  extremes  for  State  or  Section. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 
•*~»  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  inatmmeBts. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknowo. 
//  Ga«e  is  equipped  with  a  windshield. 

*  Tbermoaeters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indlcatei 
on  the  roof  of  a  building. 

AM  Data  bamed  on  observational  day  ending  before  noon. 

AK  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes 
"Bottrly  Precipitation  Data". 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

C  la  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  Indicates  that  soli  temperatures  are  published. 

M  Oee  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this 
station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S  Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals,  will  be  published  in  the  July  or  August  Issues  or  delayed  data  December  issue  of  this  publicatioi 

98  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  aaouat  too  small  to  measure. 

T  Includes  total  for  previous  month. 


tbe  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located 


nd  are  published  later  in 


laSormatlon  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  New  England. 
'pablication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Wamhlngton,  25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  statlo 
■ay  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Cllmatological  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Sabmerlptlon  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  92.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and  i 
Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Governi 


That 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
MAY    1957 


Day     Of    Month 


10      II      12     13     14      IS     16      17     18     19     20     21     22    23     24     2S    26     27    28    29    30     31 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AP 

BULLS  BRIDGE  DAM 

COLCHESTER 

CREAM  HILL 


FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIOOLETOWN  WB 

MIDOLETOMN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATERBURY  CITY  HALL 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  OOW  FIEID 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

EASTPORT 

EAST  SAN6ERVILLE  5  SE 


83   62 

48   43 


78   64 
36   37 


80   69 
38   39 


80   60   >4 
41   40   34 


77   58   SO 
37   37   33 


77   75 
32   35 


71   78 
41   48 


SI   59 
38   42 


MAX 
MIN 


49 
28 

55 
31 

62 

28 

75   55   50 
46   36   31 

81   59   52 

44  44   39 

83   77   60 
30   39   29 

74   77   56 

45  31   31 


68   74 
35   35 


83   81 

40   40 


53   54 

30   34 


64   S3   48 


44   49 
30   33 


41   49   49 


38 

57 

34   38   41 


62   61 
42   41 


65   70 
45   42 


70   62 
50   42 


62   67 
38   35 


60   60 
39   30 


65   66 

38 


59   57 
40   42 


66   66 
31   27 


55   57 

34   32 


61   62   69 
33   27   28 


84   86 
42   44 


64 
41 

65 
44 

66 

39 

70 
41 

68 

32 

68 

40 

60 
41 

64 
38 

69 

37 

71 
45 

69 
43 

72 
43 

67 
35 

72 

31 

66 
39 

71 
42 

63 
45 

«6 

46 

69 
44 

73 
42 

63 

49 

63 
46 

55 

33 

63 

38 

67 

44 

65 

44 

65 

66 

71 
30 

66 

80 

30 

67 

79   82 
47   57 


84   90 
50   56 


80   81 
56   59 


84   86 
47   50 


72   74 
48   55 


82   82 
48   60 


85   65   62 
55   50   50 


86   67   69 

49   50   48 


80   77   65 
59   47   45 


87   74   66 
59   51   47 


84   62   63 
54   50   49 


74   77 
44   50 


82   86 
45   48 


S3   87 
52   60 


79   82 
43   48 


85  '85 
60   53 


79   65   58 
54   51   50 


85   86 
54   44 


79   79   65 
54   48 


82   54 
52   47 


87   81   64 
56   53 


82   62   58 

56   47   46 


70   68 
52   52 


86   72 
50   52 


82   82   60 
52   41   48 


78 

44 

85 
61 

86 

58 

75 

44 

67 
42 

79 
38 

87 
59 

88 
62 

65 

47 

67 
42 

74 
32 

83 
64 

78 
60 

78 
50 

62 

44 

79 
32 

87 
51 

86 
54 

69 
51 

62 

43 

80 
36 

84 
57 

86 
63 

82 
55 

6« 
42 

79 
36 

83 
56 

86 
56 

77 
47 

59 
45 

71 
35 

80 
46 

75 
48 

52 
39 

67 
34 

78 
32 

85 
55 

88 
55 

76 
48 

69 
36 

65 
26 

72 
45 

78 
62 

81 
51 

53 

31 

76 
34 

78 
51 

79 
48 

67 

47 

68 

40 

76 
33 

85 
51 

88 
56 

SO 
46 

66 
36 

81   74   84 
54   49   54 


77   73   78 
52   45   51 


75   67   76 
53   50   52 


83   71   82 
51   49   54 


78   73   85 
56   47   55 


73   69   74 
51   50   51 


79   74   84 
54   47   54 


78   75   S3 
55   50   55 


81   78   82 
54   43   52 


67   78   72 
52   51   55 


80   77   81 
51   54   53 


76   69   76 
SO   53   55 


65   72   70 
46   44   51 


63   83   70 
50   52   53 


62   79   77 
38   51 


80   78   82 
54   44   51 


74   70   77 
48   47   53 


73   74   70 
52   48   53 


83   77   82 
50   50   55 


76   72   78 
53   49   50 


80   77   86 
59   57   59 


72   73 
51   45 


72   72   70 
54   48   48 


68   65 

45   43 


73   63   63 

46   45   44 


6«   60   62 

43   40   40 


64   60   62 

46   43   44 


65   78 
46   45 


62   57   68 
46   46   42 


41  36  39 

72  61  61 

44  35  43 

61  65  64 

40  30  43 

58  57  51 

42  37  40 

72  66  56 

4«  38  45 


66   64 
53   48 


76   62 
49   36 


77   67 
49   36 


68   69 
43   37 


65   65 

43   40 


78   57 
43   30 


76   63 

43   31 


81   6« 

52   41 


72   62 
50   32 


53 
36 

60 
35 

51 
36 

59 
33 

60 
42 

55 

30 

56 

41 

62 
32 

74 
41 

62 

31 

63 
37 

53 
32 

42 
30 

50 
26 

53 

35 

58 
27 

60 
30 

46 
21 

48   55   63 
40   30   38 


53   61 

45   44 


54   63 
43   42 


49   67 
42   41 


51   57 
43   42 


48   59 
46   42 


52   67 
45   42 


62   47 
37   41 


60   48   70 
36   45   43 


59 
34 

56 

44 

63 
43 

71 
42 

62 
32 

52 

43 

72 
43 

73 
38 

63 
33 

57 
39 

70 
39 

73 
42 

55 

35 

47 
42 

67 

43 

70 

41 

65   76 

44   56 


64   77 
37   52 


63   72 

41   54 


65   77 
43   53 


69   80 
43   55 


66   78 
38   55 


63   73 

44   55 


67   71 
41   54 


64   64 
42   42 


63   75 

35   55 


70   83 
44   60 


64   74 
35   53 


76   81   75 
44   50   54 


77   76   75 

43   49   55 


81 

49   65 


56 
34 

60 
37 

67 
35 

68 
40 

59 
45 

66 

43 

62 

28 

52 

41 

71 
40 

76 
39 

80 
46 

75 
58 

58 
24 

59 
38 

50 
31 

67 

30 

68 
SO 

78 
55 

58 
36 

49 
41 

61 
42 

63 

40 

59 
43 

76 

45 

62 

28 

54 
40 

66 

40 

74 
35 

77 
45 

66 

53 

78   78   78 
62   57   62 


59   68   68 
35   49   38 


73   75   78 
43   52   65 


79 
55 


75   82 
38   52 


74   72 
48   S3 


77   79 
45   55 


80   71 
65   50 


75   77   80 
47   53   60 


74   74   78 


74   77 
44   52 


71   74 
50   56 


67   71   77 
39   53   59 


77   76 
46   54 


78   78   81 
37   49   51 


73   78   76 
46   61   63 


70   70   78 
44   52   61 


75   78   78 
42   55   63 


78   81 
51   61 


73   73 
41   49 


80   75 
39   55 


81   77   64 
48   56   55 


75   70 
63   48 


71   76 

44   51 


72   7J 
35   39 


67   72 
38   50 


70   74 
35   41 


M   71 

41   44 


74   74 
41   44 


76   77 
43   43 


74   77 
32   35 


73   75 
40   44 


64   74 
42   46 


73   74 
37   42 


67   72 
42   45 


SS   6« 
35   35 


68   74 
42   38 


74   78 
35   37 


68   75 
37   42 


72   73 
38   47 


46   40   44   42 


72   78 
44   48 


69   71 
34   39 


67   74 
36   42 


68   70   75   79 
51   44   41   49 


75 
53 

70 
52 

59 

48 

66 

48 

64 
54 

72 

47 

75 
48 

82 
45 

81 
45 

62 

52 

68 
62 

72 
43 

76 

41 

73 
44 

81 
50 

80 
56 

67 
56 

66 
53 

73 
41 

75 
42 

80 
51 

76 
48 

68 
63 

61 

62 

65 

43 

70 
45 

69 
45 

64 
51 

76 
39 

71 
43 

58 
48 

60 
47 

62 

42 

67 
45 

77 
45 

80 
43 

78 
53 

68 

53 

6« 

54 

69 

40 

73 

43 

80 
43 

65 
36 

74 
42 

78 
49 

79 
49 

61 
39 

62 
32 

64 
37 

78 
43 

66 
52 

53 

46 

68 
45 

66 
43 

73 
45 

70 
44 

77 
48 

77 
56 

64 
53 

59 
52 

66 

45 

70 
40 

77 
♦3 

8«e   r«t«renca   ootca   follovl&K  8ti 
-    106     - 


Table  5  •  Contixiued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENtLAND 
MAY    1V57 


Sution 

Day 

Of 

Month 

tr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EAST  HIHTHIiOP 

MAX 
MIN 

3* 

54 
29 

55 

36 

64 
36 

62 

40 

66 
36 

78 
34 

84 
52 

84 
50 

83 

51 

65 

38 

68 
37 

64 
46 

63 
46 

70 
45 

68 

40 

61 
31 

65 

44 

61 
32 

58 
40 

68 
42 

72 
38 

75 
52 

74 
56 

79 
40 

79 
62 

69 
64 

66 

54 

70 

41 

73 
42 

75 
44 

68.9 
42i3 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

58 

3* 

SO 
32 

47 
34 

63 

32 

64 
30 

70 
29 

76 
31 

83 
54 

87 
94 

81 
49 

67 
38 

64 
31 

70 
46 

65 
39 

69 
43 

62 
38 

60 
32 

64 

41 

60 
29 

53 

41 

71 

40 

75 
34 

81 
61 

74 

59 

80 
42 

77 
52 

69 
54 

64 
53 

71 
42 

74 
36 

80 
44 

68.7 
40.8 

FMT  HEMT 

MAX 
MIN 

30 

52 
26 

49 
25 

92 

30 

64 
23 

6« 

24 

73 
29 

82 

40 

81 
58 

70 
41 

72 
3) 

74 
44 

77 
42 

72 
31 

65 
35 

48 
26 

66 
22 

66 

23 

66 

30 

62 
29 

71 
28 

71 
37 

71 
39 

70 
45 

67 

40 

75 
38 

71 
46 

62 
46 

62 

42 

66 

39 

61 
37 

66.4 

34.7 

SARD I NED 

MAX 
MIN 

6* 
35 

54 

34 

90 
36 

69 

37 

62 
35 

69 

34 

79 
33 

84 
49 

86 

54 

82 

49 

65 

40 

61 

37 

68 
43 

63 
42 

74 
43 

64 
39 

69 
29 

66 

42 

60 
29 

93 

40 

70 
40 

75 
35 

78 
61 

75 
53 

81 

40 

72 
48 

65 

62 

57 
38 

71 
39 

75 
39 

75 
44 

68.8 
40.6 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

31 

45 

29 

43 

29 

60 
34 

61 
24 

68 
25 

75 
30 

81 
55 

82 

51 

62 
42 

69 
33 

67 
28 

72 
42 

66 
35 

33 

41 

47 
29 

69 

27 

68 
34 

62 
26 

54 
38 

70 
35 

75 
36 

80 
44 

70 
57 

78 
48 

73 
54 

64 
50 

69 

60 

66 
42 

70 
43 

79 
37 

64.9 
38.0 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

•4 
3« 

55 

36 

90 
28 

66 
39 

60 
39 

72 

34 

80 
39 

84 

SO 

85 
59 

79 

48 

69 

44 

99 

42 

65 

48 

64 
42 

79 
46 

56 

30 

60 
25 

65 
42 

60 
27 

46 

40 

68 

40 

72 

38 

80 
49 

76 
66 

80 

46 

72 
54 

69 

64 

66 

48 

71 
36 

76 
38 

78 
51 

68.4 
41.8 

HOU.T0M  CAA  AP 

MAX 
MIN 

«1 

2* 

41 

31 

49 

31 

53 

30 

58 

26 

67 
29 

72 
34 

82 

45 

79 
50 

95 

44 

68 

34 

68 
43 

70 
43 

67 
32 

49 
40 

44 
31 

62 
27 

69 
32 

69 
28 

57 
38 

66 
31 

70 
36 

68 
44 

70 

50 

78 
38 

71 
45 

66 
51 

63 
49 

63 
42 

70 
40 

79 
44 

62.6 
37.5 

HOOLTOW  I  NE 

MAX 
MIN 

4« 
27 

40 
33 

47 
31 

51 

57 
26 

69 

2a 

72 
36 

84 
45 

82 

51 

66 
48 

68 
36 

68 
38 

68 
46 

65 
36 

98 
34 

47 
33 

62 

27 

66 
36 

61 
28 

61 
35 

66 

34 

69 
38 

68 
44 

68 
66 

78 
42 

74 
60 

67 

61 

63 
52 

64 
43 

72 
42 

78 
45 

64.0 
38.8 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

A9 
32 

40 
29 

46 
28 

40 
29 

57 
26 

62 

25 

63 

30 

69 
45 

73 
55 

72 

90 

56 

37 

65 

30 

66 
42 

66 
35 

52 

38 

46 
29 

45 
27 

67 
28 

53 
26 

68 
41 

44 
36 

68 

37 

67 
49 

77 
61 

62 
49 

71 
49 

70 
61 

71 
50 

56 

42 

62 

40 

64 
37 

69.6 
17.8 

JOMESBOaO 

MAX 
MIN 

54 

31 

48 
32 

92 

31 

51 
32 

61 

30 

60 
32 

60 
35 

68 
39 

85 

50 

81 

52 

70 
40 

62 

34 

59 

42 

64 
39 

59 
41 

60 
39 

61 
27 

57 
34 

66 

30 

61 

41 

59 
41 

65 
36 

73 
42 

70 
47 

78 

61 

80 
49 

68 

47 

66 
46 

69 

41 

68 

43 

73 
45 

64.1 
39.0 

LE«ISTON 

MAX 
MIN 

61 

40 

51 

37 

49 

37 

63 

42 

61 

42 

67 
36 

78 
37 

84 
52 

86 
57 

74 
47 

64 
46 

58 
44 

65 
45 

62 

46 

78 
47 

92 

37 

68 
36 

64 
44 

58 
36 

46 
42 

69 
43 

74 
43 

76 

53 

72 
57 

79 
49 

72 
65 

63 

63 

64 

49 

68 

48 

74 

46 

74 
60 

66.6 
46.0 

LONG  FAUS  DAM 

MAX 
MIN 

90 
31 

53 

30 

48 
20 

42 
28 

58 

27 

63 
27 

64 
30 

73 
49 

78 
52 

80 
54 

59 

32 

65 
30 

61 
34 

66 
33 

63 
35 

67 
31 

44 
28 

92 
29 

57 
27 

61 
28 

45 
33 

67 

34 

72 
43 

78 
60 

66 
56 

74 
49 

68 
62 

65 
50 

57 
43 

65 

40 

67 
41 

61.7 
36.7 

MAOISOM 

MAX 

MIN 

62 
32 

52 
32 

52 

31 

62 

31 

68 
29 

70 
27 

78 

30 

84 
56 

88 

56 

78 
51 

68 
36 

62 
34 

72 
39 

66 

40 

63 

37 

68 

38 

58 
31 

63 
39 

61 

31 

68 
42 

70 
41 

74 
36 

82 
43 

76 
50 

80 
41 

79 
50 

71 
47 

64 

47 

69 

36 

74 
35 

79 
37 

69.1 
38.8 

MILLlmCKET 

MAX 
MIN 

52 

33 

41 
35 

48 
32 

49 
37 

61 
29 

61 
29 

69 

37 

73 

50 

84 
61 

85 
50 

59 
39 

69 
35 

66 

48 

74 
36 

68 
42 

53 

36 

48 
30 

55 

30 

60 
31 

62 

41 

50 
36 

67 

38 

74 
47 

78 
49 

68 
49 

79 
58 

74 
54 

57 
63 

66 

46 

68 
46 

73 
47 

64.2 
41.4 

■IU.IHOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

40 
30 

49 
33 

49 
32 

61 
35 

62 
28 

69 
27 

77 
34 

85 
45 

85 

59 

99 

43 

72 
39 

67 
33 

79 
47 

68 
36 

52 
42 

47 
36 

57 
29 

61 

30 

64 
29 

54 
43 

69 

35 

77 
36 

76 
46 

69 

48 

80 
66 

75 
53 

57 
63 

65 
49 

69 
46 

74 
46 

86 
45 

66.1 
39.7 

OLD  TOVN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

52 

26 

52 

32 

50 
32 

63 
32 

66 
28 

70 
29 

77 
31 

87 
52 

86 

57 

63 

42 

68 
35 

60 
30 

74 
46 

67 
36 

61 

44 

48 
30 

58 
27 

63 
33 

64 
29 

49 
42 

69 
42 

78 
36 

77 
49 

74 
62 

82 

43 

76 
51 

62 

64 

67 
49 

69 

45 

74 
40 

31 
43 

67.3 
39.3 

OMNO 

MAX 
MIN 

52 

34 

51 
34 

90 
31 

64 
35 

65 
32 

69 
34 

77 
38 

86 

54 

85 
61 

84 
48 

68 
39 

67 
36 

72 
49 

70 
41 

60 
43 

59 
38 

56 
32 

64 
42 

62 

33 

58 
44 

68 
42 

76 

40 

75 

48 

72 

64 

79 
46 

76 
52 

70 
63 

66 
62 

67 
44 

74 
48 

SO 
46 

68.5 
42.6 

POKTLANO 

MAX 
MIN 

6« 

*1 

56 

36 

50 
30 

63 

43 

56 
44 

64 
42 

83 
45 

85 
62 

88 

60 

81 
50 

60 
47 

53 

46 

64 
48 

98 
49 

78 

49 

59 

42 

69 
36 

63 

47 

68 

41 

50 
43 

68 
43 

72 
46 

76 
53 

80 
60 

81 
52 

73 
52 

58 

61 

68 
62 

76 

44 

76 
60 

70 
56 

67.4 
47.1 

POXTLANO  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
36 

54 
32 

49 
29 

62 

42 

56 

35 

64 
32 

81 
35 

85 
57 

87 
54 

80 
49 

61 

49 

92 

47 

69 

48 

57 
49 

80 
48 

56 
33 

65 

27 

62 

41 

67 
33 

46 

41 

67 
42 

72 
39 

76 

48 

79 

54 

80 

47 

73 
52 

68 
61 

67 

43 

72 
37 

76 

40 

70 
48 

66.6 
42.4 

PRENTISS 

MAX 
MIN 

PKESOUE  ISLE 

MAX 

MIN 

44 
27 

41 
32 

46 
30 

50 
29 

56 

26 

67 
26 

71 
38 

82 

46 

77 
51 

72 
43 

67 
34 

71 
39 

70 
41 

65 
33 

62 

40 

45 
30 

60 
24 

55 

30 

58 

30 

69 
36 

6« 

30 

69 

37 

64 
43 

68 
55 

76 

37 

75 
44 

69 

48 

62 
62 

63 

40 

67 

43 

78 

45 

63.4 
37.4 

KIPOeENUS  DAM 

MAX 
HIN 

JO 
32 

40 
29 

45 
30 

43 
31 

57 
30 

60 
30 

65 
34 

70 
40 

78 
57 

76 
46 

53 
33 

67 
37 

68 
46 

70 
37 

66 

40 

49 

30 

43 
28 

50 
30 

57 
31 

60 
40 

53 
35 

68 

37 

74 
44 

74 
47 

62 

43 

74 
52 

72 

51 

67 

51 

60 
40 

63 

40 

68 
43 

61.0 
38.9 

HOOOAND 

MAX 

MIN 

60 
36 

56 
34 

50 
37 

60 
36 

58 

41 

64 
33 

77 
38 

85 
49 

77 
51 

71 
50 

62 

45 

53 

38 

63 

44 

60 
47 

67 
44 

69 
42 

68 

30 

64 
43 

68 
33 

60 
43 

64 
43 

76 
40 

73 
47 

78 
53 

78 
41 

72 
52 

98 
50 

68 
60 

70 
39 

75 

42 

72 

45 

65.6 
42.6 

KUMPORD  3    SN 

MAX 
MIN 

55 

32 

50 
33 

42 
34 

61 
37 

63 
31 

69 
30 

77 
32 

81 
50 

84 
54 

68 
42 

69 
35 

97 
39 

68 
43 

69 
39 

70 
43 

60 
27 

68 
32 

60 
30 

60 
26 

42 

40 

68 
39 

72 
35 

79 
51 

70 
43 

78 
40 

70 
50 

67 
64 

60 
44 

67 
39 

74 
36 

78 
43 

65.4 

38.7 

RUHFOSD  1  SSE 

MAX 
MIN 

59 

34 

51 
30 

43 
31 

65 

34 

69 
32 

71 
29 

78 
34 

83 
55 

87 
52 

70 
47 

68 
41 

63 

34 

72 
47 

66 
41 

71 
45 

52 
32 

61 
29 

63 

41 

63 
29 

48 
40 

70 
41 

76 
37 

82 
64 

73 
58 

80 
40 

75 

51 

69 
56 

62 
SO 

69 

43 

75 
37 

81 
49 

68.2 
40.9 

SANPORO  2  NNW 

MAX 
MIN 

6« 

34 

64 
28 

55 

25 

63 

40 

65 
38 

70 
30 

83 
35 

84 
43 

87 
52 

87 

47 

78 
45 

60 
49 

71 

47 

69 
43 

82 
46 

80 
44 

62 
26 

66 

45 

68 

26 

52 

40 

69 

40 

74 
37 

82 
50 

81 
62 

80 
42 

80 
49 

72 
54 

72 
53 

72 
33 

78 
37 

78 
60 

72.3 
41.6 

SOUA  PAN  DM) 

MAX 
MIN 

42 
25 

41 
30 

45 
29 

52 
28 

59 
21 

67 
22 

73 
28 

83 
38 

77 
49 

66 

43 

70 
30 

72 
32 

68 
37 

69 
27 

64 
42 

44 
30 

62 

24 

66 
28 

60 
26 

69 
33 

69 
27 

71 
32 

65 

41 

70 
57 

79 
34 

74 
47 

72 
60 

63 

52 

64 
38 

68 
36 

80 
38 

64.3 
34.6 

UNITY 

MAX 
HIN 

57 
35 

51 
31 

46 
32 

62 

36 

62 

34 

68 
35 

77 
44 

as 

59 

89 
63 

81 

48 

67 
40 

61 
36 

73 
43 

64 
42 

69 
42 

56 

37 

56 
32 

62 

42 

61 
32 

69 
42 

67 

40 

79 
42 

80 
46 

72 
61 

78 
49 

75 
68 

66 
62 

63 

64 

67 
41 

78 
46 

67.4 
43.1 

NEST  eurroN  2  nmh 

MAX 
MIN 

54 
42 

68 
29 

46 
26 

64 
38 

58 
36 

66 
30 

81 
33 

S3 
49 

85 
47 

81 
49 

63 
41 

58 
44 

69 
47 

61 
41 

79 
47 

56 

30 

60 
25 

64 
37 

69 
28 

47 
41 

67 
40 

72 
40 

83 
47 

76 
60 

80 
45 

72 
52 

70 
63 

69 
42 

71 
36 

77 
38 

74 
49 

68.2 

40.4 

NINSUW 

MAX 
MIN 

57 
38 

62 
36 

54 
35 

48 
36 

66 
35 

67 
36 

73 
37 

80 
54 

86 
59 

88 
54 

66 
41 

70 
37 

61 

49 

71 
43 

67 
45 

73 
40 

52 

34 

61 
43 

65 
32 

62 

44 

60 
43 

71 
40 

77 
63 

83 

68 

74 

47 

82 

94 

76 
56 

66 
55 

66 

44 

71 
44 

76 

45 

68.7 
43.9 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

68 
28 

49 

33 

47 
31 

60 
28 

66 
32 

62 
28 

68 
33 

76 
49 

88 
52 

87 
55 

70 
43 

71 
39 

67 
49 

73 
39 

69 
42 

64 
38 

49 
29 

66 
35 

60 
34 

70 
42 

60 
41 

68 

34 

74 
46 

77 
49 

76 

46 

79 
46 

82 
46 

66 
49 

68 

45 

70 
46 

80 
47 

68.0 
40.4 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

58 

41 

71 
35 

54 

31 

45 

36 

55 

32 

66 
29 

61 
33 

71 
46 

78 
91 

85 

94 

82 
47 

51 
46 

60 
48 

79 
44 

73 
45 

76 
42 

59 

30 

62 

34 

58 

44 

94 
37 

46 
37 

63 

40 

67 

46 

75 
67 

63 

42 

69 
91 

64 
91 

74 
48 

64 
32 

66 
37 

77 
46 

64.9 
41.6 

AMHERST 

MAX 
MIN 

76 
41 

57 
37 

57 
31 

6« 

40 

68 

43 

70 
36 

80 
40 

82 

54 

87 
53 

84 
55 

51 
48 

99 

48 

79 
56 

76 
48 

82 

54 

61 
38 

63 
35 

65 

44 

54 
43 

46 
40 

67 

40 

69 
46 

79 
54 

71 
66 

77 
44 

72 
55 

79 
68 

62 

47 

73 
39 

77 
42 

79 
48 

69.9 
46.6 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

87 
48 

99 

47 

77 
51 

79 
47 

81 
51 

80 
47 

65 
34 

64 
48 

65 
39 

62 

44 

66 

41 

72 

49 

81 
63 

80 
65 

78 

44 

76 
56 

76 
58 

68 
64 

74 
42 

77 
41 

78 
49 

BIRCH  MILL  DAM 

MAX 
MIN 

71 
32 

67 
32 

55 

27 

63 
36 

65 
31 

70 
28 

77 

31 

79 
46 

84 
59 

83 
50 

78 
46 

99 

46 

73 
52 

72 
39 

77 
52 

77 
43 

63 
28 

62 

45 

61 

33 

91 
39 

67 
37 

67 
36 

77 
51 

78 
59 

78 
37 

73 
53 

IS 

74 
45 

70 
34 

76 
35 

80 

42 

71.0 
41.3 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

76 
44 

56 

36 

48 
32 

63 
38 

59 

44 

68 
42 

79 
47 

83 
57 

87 
59 

88 
62 

64 
44 

91 

44 

76 
47 

60 
49 

80 
48 

70 

44 

63 

34 

66 
46 

52 

46 

48 

40 

61 
39 

69 

44 

78 
60 

74 
63 

77 
49 

70 
55 

78 

58 

69 
92 

71 
41 

77 
55 

79 

49 1 

68.6 
47.0 

BOSTON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
47 

58 

41 

51 

37 

60 
43 

56 

49 

66 

46 

82 
52 

85 
65 

89 
63 

89 
52 

52 

48 

93 

48 

73 
53 

60 
90 

S3 
92 

64 
48 

61 

40 

59 
51 

54 
49 

61 

44 

63 
43 

73 
61 

80 
56 

79 
61 

80 
66 

64 
59 

79 
57 

68 
63 

76 
49 

79 
65 

76 
54 

69.0 
50.7 
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NEW  ENGLAND 
MAY  IstS? 

Day 

Of 

Month 

0) 

oi 

Ci-firtn 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

BROCKTON 

MAX 

MIN 

78 
36 

64 
39 

57 
35 

64 

40 

65 
42 

70 
31 

80 
35 

85 

45 

86 
56 

88 

51 

81 
49 

56 

47 

7« 
51 

75 
49 

82 

50 

80 
49 

62 
32 

60 
49 

60 
38 

50 
43 

64 

41 

69 
38 

80 

51 

77 
61 

76 
46 

73 
53 

"To 

60 

67 
62 

73 
42 

73 

40 

77 
40 

72.0 
44.6 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

MAX 
MIN 

72 
46 

73 
33 

64 
30 

63 
37 

66 
47 

69 
39 

75 
46 

80 
50 

84 
59 

82 
59 

SO 
47 

59 

45 

74 
52 

75 
47 

78 
50 

77 
46 

64 
34 

64 
45 

62 

44 

51 
39 

66 

38 

68 

43 

79 
48 

60 
58 

74 

47 

75 
52 

76 
63 

73 
56 

70 
43 

74 
49 

78 
48 

71.6 
46.6 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

74 
54 

70 
40 

51 
36 

59 
42 

55 

47 

70 
42 

80 
54 

84 
59 

88 
63 

88 
64 

as 

48 

54 
47 

76 
51 

74 
51 

83 
52 

61 
46 

62 

40 

69 
49 

54 
46 

50 

44 

64 

43 

73 

46 

81 
53 

61 
65 

79 
49 

77 
54 

73 

60 

68 
55 

72 
46 

79 
57 

80 

51 

71.7 
50.2 

CLINTON 

MAX 
MIN 

63 
41 

76 
36 

56 

33 

50 
39 

64 
45 

65 

36 

69 

45 

79 
56 

80 
57 

S3 
57 

81 
49 

SO 
46 

58 
48 

76 
47 

71 
51 

77 
46 

60 

32 

63 
45 

60 
40 

54 
44 

46 

40 

66 

45 

69 

64 

79 

61 

74 
58 

71 

41 

69 

69 

76 

50 

66 
45 

73 
42 

76 

48 

67.7 
46.0 

COHASSET 

MAX 
MIN 

63 

45 

76 

40 

58 

35 

53 

38 

65 

45 

58 
36 

70 
44 

83 

49 

87 

58 

91 
57 

89 

49 

SO 
46 

75 
47 

59 
90 

85 

49 

69 
36 

61 
44 

62 

43 

50 
43 

68 

46 

73 
52 

80 
56 

62 
50 

74 
57 

73 
54 

69 
45 

69.7 
46.7 

EAST  KAREHAM 

MAX 
MIN 

65 
39 

77 
39 

68 
32 

52 
34 

62 
41 

67 
36 

61 
41 

80 
53 

83 
52 

81 
52 

71 
48 

52 

48 

56 

48 

62 
51 

68 
49 

73 
52 

56 
37 

62 

49 

69 
41 

56 

47 

52 

43 

62 

43 

66 
52 

73 
66 

78 
48 

76 
56 

69 

57 

72 
55 

70 
43 

72 

47 

74 

45 

66.7 
46.2 

EDGARTOWN 

MAX 
MIN 

65 
36 

74 
39 

59 

38 

54 
38 

60 
36 

61 
32 

58 
42 

69 
47 

79 
53 

70 
53 

67 

50 

S3 

46 

56 
49 

60 
48 

66 

49 

66 
52 

67 
34 

59 
36 

60 
40 

57 
49 

51 
44 

62 

44 

62 

50 

66 
55 

76 

61 

73 
53 

64 
66 

70 

54 

70 
45 

70 
60 

71 

44 

64.4 
45.7 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

77 

44 

58 
39 

50 
37 

64 

41 

63 
47 

64 
42 

79 
46 

82 
58 

84 
58 

85 
61 

63 

48 

58 

47 

71 
53 

76 
52 

80 
50 

63 

48 

62 

43 

59 

46 

56 

46 

51 
42 

64 
42 

67 

47 

77 
54 

76 
62 

77 
51 

69 

55 

78 

69 

69 
54 

71 
46 

76 

49 

75 
48 

69.2 
46.9 

FITCHBURG  2  S 

MAX 
MIN 

64 
36 

75 
37 

57 
33 

50 
38 

70 

44 

67 

33 

74 

48 

81 
54 

84 
59 

88 

61 

87 
47 

54 
46 

62 

47 

76 
46 

72 
51 

79 
45 

61 
32 

71 
44 

66 

36 

66 
42 

46 

39 

70 
46 

72 
52 

82 

64 

77 
46 

79 
47 

68 

48 

78 
52 

69 
42 

75 
43 

SO 
49 

70.6 
45.5 

FRAMIN6HAM 

MAX 
MIN 

65 

41 

72 
39 

58 
36 

51 
39 

69 

45 

66 
35 

70 
40 

82 
54 

65 

51 

90 
54 

69 
49 

52 

47 

59 
47 

79 
49 

68 
51 

83 
48 

62 

37 

68 
44 

65 
44 

55 
47 

50 
41 

70 
44 

73 
68 

85 

60 

77 
49 

80 
54 

72 
57 

79 
64 

67 
46 

76 

43 

81 

45 

70.9 
46.7 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

77 

48 

63 

38 

55 
36 

70 
42 

63 

47 

75 

40 

84 

44 

86 
66 

90 
61 

88 

61 

81 
50 

53 

46 

76 
51 

69 
48 

83 

51 

79 
46 

66 

36 

66 
49 

62 

41 

51 
43 

73 
42 

74 
47 

83 
54 

81 
67 

61 
68 

77 
56 

72 
56 

68 
54 

76 
44 

82 
46 

79 
92 

73.7 
48.6 

HOOSAC  TUMNEL 

MAX 
MIN 

63 
36 

72 

31 

54 
31 

45 
33 

60 

33 

67 

31 

68 
38 

77 
50 

79 
51 

84 
55 

80 
48 

51 
46 

59 
46 

78 
43 

72 
47 

60 
44 

69 
30 

65 
35 

64 

40 

52 
39 

45 
38 

68 
39 

66 

38 

60 
64 

69 

39 

75 

44 

71 
62 

77 
47 

57 
39 

71 

40 

78 

45 

67.4 
41.4 

HYANNIS  3  NE 

MAX 
MIN 

72 

34 

67 

43 

54 
36 

58 
41 

59 
29 

60 
25 

74 
39 

84 
54 

76 
52 

78 
54 

74 
46 

58 
46 

66 
44 

67 
46 

77 
47 

66 
61 

69 
27 

57 
49 

58 
32 

53 
45 

55 
43 

65 

38 

73 
53 

60 
56 

79 
61 

71 
55 

75 
57 

74 
57 

69 
46 

74 
49 

72 
38 

67.9 
44.6 

KNI6HTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

66 
35 

73 
28 

58 
29 

47 
36 

61 
34 

67 
31 

69 

37 

79 
43 

62 

46 

86 

46 

84 

50 

50 

46 

61 
46 

76 
44 

71 
49 

81 
47 

61 
29 

66 
36 

64 
39 

52 

40 

44 
38 

66 

36 

70 
44 

78 
56 

70 
38 

76 

49 

78 

64 

78 
47 

58 

35 

73 
36 

77 
42 

68.4 

41.0 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

67 

40 

77 
36 

59 
34 

51 
37 

69 

44 

68 

35 

72 
36 

82 

48 

64 
56 

89 
54 

67 
50 

SI 

48 

56 

48 

78 
48 

69 
52 

80 
49 

60 
33 

66 

40 

62 
42 

56 
49 

50 
41 

68 

43 

72 

51 

81 
68 

75 
45 

77 
55 

73 
66 

62 
54 

68 
43 

75 
42 

79 
45 

70.4 
45.6 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

74 
45 

56 
37 

50 
35 

67 
41 

62 

47 

71 
40 

81 

44 

83 
56 

88 
60 

86 
58 

67 
47 

53 
47 

74 
52 

66 

51 

81 

50 

63 
46 

64 
37 

63 
48 

60 
43 

50 
44 

69 

42 

71 
46 

80 
54 

79 
67 

78 

48 

74 
57 

75 
58 

65 
54 

74 
46 

79 
45 

78 

50 

70.4 
48.2 

LOWELL 

MAX 
MIN 

75 

47 

71 
39 

58 
35 

69 
42 

65 

48 

73 
39 

83 

44 

85 

59 

90 
59 

89 
60 

84 
50 

55 

49 

75 
48 

76 

50 

84 
52 

83 
47 

68 
36 

69 

49 

66 

43 

54 
43 

70 
41 

75 
46 

82 
64 

83 
66 

81 
49 

SO 
57 

77 
59 

77 
54 

75 

44 

84 
44 

S3 
50 

75.5 
48.5 

MIDOLETON 

MAX 
MIN 

71 
49 

68 

41 

55 
38 

59 

45 

60 
49 

65 
41 

77 
45 

78 

58 

83 
62 

81 
62 

62 

51 

53 
50 

72 
53 

70 
50 

82 
52 

60 
50 

69 
38 

56 
62 

58 
42 

52 

42 

64 
46 

69 
49 

76 

66 

76 

67 

75 
61 

74 
60 

73 
59 

66 
57 

71 
46 

74 
55 

73 
58 

68.8 
50.8 

NANTUCKET  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 

40 

55 

42 

51 
39 

56 
42 

55 

35 

54 
35 

65 

44 

68 

50 

62 
52 

62 

51 

56 

46 

56 

46 

55 
49 

63 

47 

60 

51 

60 
37 

53 
30 

56 
37 

54 
40 

50 
43 

57 
41 

57 
46 

64 
53 

75 
64 

71 
52 

59 
52 

64 
54 

67 
65 

66 

51 

66 

51 

69 
48 

60.3 
45.6 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

79 
49 

59 
42 

52 
38 

61 
43 

60 
48 

62 
45 

78 
50 

84 
59 

84 
56 

82 
57 

63 
50 

59 
50 

69 
54 

71 
52 

76 
53 

63 
46 

60 
46 

60 
51 

57 

49 

53 
45 

62 

46 

65 
48 

75 
55 

76 

60 

78 

64 

66 
56 

77 

60 

78 
56 

71 
48 

75 
52 

72 
54 

68.6 
50.7 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
36 

53 
32 

42 
28 

59 

34 

64 
41 

64 
37 

76 
42 

79 

51 

84 
56 

79 
52 

52 
46 

66 

46 

69 
50 

69 
43 

79 
53 

57 
39 

62 

30 

61 
43 

48 
39 

45 
39 

65 

39 

65 

41 

79 
55 

67 
48 

71 
41 

77 
53 

75 
52 

53 

41 

68 

36 

74 
39 

78 

45 

66.1 
42.9 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

78 
43 

62 
39 

59 
35 

58 

41 

5« 

44 

69 

37 

82 
46 

86 

60 

89 

57 

90 
55 

86 
48 

55 

44 

76 

49 

74 
61 

83 
60 

60 
41 

64 
36 

58 
49 

54 
43 

60 
44 

60 

40 

70 
46 

83 
62 

78 
62 

78 
49 

75 
56 

83 
56 

70 
53 

66 
44 

79 
48 

78 
47 

72.4 

47.3 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 
MIN 

59 
49 

50 

44 

50 

44 

60 
40 

66 
49 

62 
54 

66 

50 

76 
59 

72 
53 

78 
56 

70 
50 

55 

51 

60 
50 

66 
50 

70 
50 

60 
50 

60 
48 

63 
50 

62 

50 

48 
46 

70 
46 

69 
54 

70 
54 

70 
58 

72 
56 

70 
56 

70 
60 

62 
58 

69 
56 

74 
57 

72 
58 

64.9 
51.9 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

64 
32 

77 
40 

58 

35 

52 

40 

61 
41 

64 
31 

64 
36 

79 
49 

82 
52 

84 
51 

85 
50 

53 
42 

58 

48 

72 
53 

71 

49 

60 
49 

60 
32 

60 
45 

59 
37 

54 
46 

52 

39 

62 

41 

67 
61 

80 
69 

76 

46 

75 
50 

69 

65 

60 
54 

66 
43 

73 

40 

76 

40 

68.2 
44.4 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

68 
49 

54 
38 

53 
34 

54 
40 

55 
41 

62 

40 

80 
46 

83 
60 

86 

56 

83 
52 

52 

45 

51 
44 

63 
45 

59 
49 

76 
46 

66 
45 

65 
36 

55 
47 

51 
45 

48 
43 

60 

41 

70 
46 

74 
49 

75 
62 

74 
48 

66 
65 

60 
51 

67 
62 

67 
44 

68 

48 

66 

47 

64.5 
46.6 

SALEM  CS  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

72 

44 

56 

43 

50 

35 

56 

38 

56 
45 

59 

44 

81 

47 

84 
60 

87 
61 

87 

60 

79 
46 

50 
47 

63 
51 

60 

60 

78 
48 

76 

46 

56 

37 

66 

50 

52 
48 

49 

44 

61 
43 

69 

47 

76 
54 

76 

61 

77 
51 

67 
58 

63 

53 

68 
57 

71 
49 

75 

53 

67 
52 

67.0 
49.2 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

80 
41 

61 
40 

55 
36 

59 
42 

61 
42 

65 
37 

76 
47 

84 
58 

S3 
54 

86 
55 

61 
46 

52 

47 

64 

49 

67 
50 

76 
52 

62 
39 

60 
39 

56 
42 

56 

42 

54 
46 

60 
46 

66 

48 

75 

64 

79 
58 

77 
60 

68 
54 

76 
69 

72 
53 

66 
45 

74 
50 

76 
47 

68.0 
47.4 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

61 
36 

71 
37 

54 
34 

44 
39 

61 

38 

67 

34 

69 
40 

77 
52 

61 

45 

86 
51 

83 

46 

56 
46 

61 
47 

76 
45 

77 
42 

80 
47 

69 

31 

61 
37 

62 

40 

52 

40 

43 
39 

66 

39 

68 

50 

75 
63 

67 
45 

74 
53 

72 
52 

79 
51 

59 
38 

74 

41 

79 

67.5 
43.0 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

77 
46 

76 
39 

76 
35 

66 

40 

69 

42 

72 

42 

82 

46 

83 
54 

88 
60 

88 
59 

86 
52 

67 
48 

77 
55 

77 
50 

83 
54 

83 
46 

66 
36 

68 

48 

64 

46 

63 
42 

68 

41 

69 

41 

81 
63 

82 

59 

79 
47 

79 
56 

SO 
61 

74 
53 

75 

44 

76 

47 

80 
47 

75.6 
48.1 

STOCKBRIOGE 

MAX 
MIN 

72 
32 

56 

28 

48 
29 

60 
35 

68 
32 

67 

36 

75 
30 

42 

82 
56 

79 

50 

62 

48 

63 

45 

69 

55 

69 

43 

78 
53 

60 

42 

60 
29 

56 

44 

47 

37 

44 
36 

63 
38 

64 
36 

79 
52 

71 
54 

70 
37 

77 
51 

75 
50 

56 
47 

67 
31 

73 
35 

76 
42 

66.6 
41.1 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

79 
33 

69 
39 

58 
35 

65 

71 

64 
42 

68 
31 

81 
33 

64 
45 

86 
56 

87 
52 

75 
49 

56 

46 

74 
52 

73 
48 

81 
52 

76 
50 

64 

33 

59 
50 

60 
36 

51 
44 

63 

43 

74 
42 

81 
52 

77 
61 

77 
43 

71 
52 

78 
60 

73 
52 

74 
43 

77 
41 

76 
39 

72.0 
45.1 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

64 

31 

75 
31 

56 
29 

46 
35 

65 

34 

67 
29 

70 
31 

80 
39 

82 
45 

86 
49 

63 

49 

49 
46 

57 
47 

75 
41 

75 
50 

60 

43 

60 
29 

66 

34 

66 
33 

52 

40 

45 
38 

70 
35 

69 

47 

79 
56 

73 
36 

79 

48 

69 
52 

76 
49 

63 
32 

75 
36 

79|  68.7 
43   39>9 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

75 
37 

56 

34 

51 
30 

66 
38 

69 
37 

73 
32 

80 

34 

84 
49 

89 
46 

87 
50 

81 
46 

60 
46 

76 
54 

76 
45 

83 
53 

62 
45 

66 

30 

65 
45 

65 
37 

53 

40 

68 
36 

70 

40 

78 
49 

80 
56 

78 

41 

77 

51 

SO 
59 

76 

49 

75 
37 

78 

36 

81   73i5 

44   43  lO 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

77 
34 

57 
37 

51 
33 

66 
39 

64 
41 

70 
31 

80 
33 

83 
50 

87 
58 

87 
52 

70 
47 

"' 

77 
50 

66 
49 

81 
51 

73 

44 

64 
31 

61 
47 

56 
47 

49 
43 

64 

41 

70 
42 

79 
52 

75 
64 

77 
43 

73 
54 

61 
59 

66 

51 

73 
38 

76 
38 

77 
40 

70.4 
44.7 

WALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

78 
37 

58 
40 

52 
37 

66 
41 

68 

4« 

72 
32 

80 
34 

84 
48 

89 
50 

89 
56 

70 
52 

56 
50 

78 
66 

71 
44 

82 
58 

76 
50 

66 

37 

62 

51 

61 
40 

52 
46 

64 
45 

72 

46 

82 

56 

78 
67 

82 

46 

72 
56 

60 
64 

68 
54 

74 

40 

78 
41 

72.0 
47.4 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

70 
30 

62 

24 

50 
26 

59 

33 

64 
28 

65 
28 

75 
32 

77 

41 

82 

40 

80 
45 

71 
42 

59 

42 

70 
55 

69 

37 

79 
50 

64 
39 

61 
25 

60 
41 

60 
33 

46 

35 

65 
36 

66 
32 

60 
51 

76 

51 

74 
36 

70 
46 

76 

47 

60 
44 

68 
33 

76 
33 

75 
39 

68.0 
37.8 

WEST  LYNN 

MAX 
HIN 

74 
48 

56 
38 

51 
35 

60 
41 

61 

46 

68 

41 

81 
47 

84 
61 

88 
61 

89 
57 

58 
47 

52 

47 

72 
49 

62 
50 

82 
50 

66 
45 

68 
37 

62 
49 

54 

44 

49 

43 

66 

42 

73 
48 

82 
53 

78 
65 

76 
51 

66 

68 

75 
57 

67 
64 

74 
46 

78 
49 

79!  69 lO 
50   46.7 

WEST  MEDWAY 

MAX 
MIN 

77 
32 

66 
36 

54 
34 

67 
38 

68 

40 

70 
29 

81 

31 

84 
46 

88 
56 

87 
52 

76 

48 

57 
47 

81 
S2 

74 
44 

82 
52 

79 
50 

66 

30 

64 
38 

63 
39 

60 
45 

71 
42 

72 
43 

84 
46 

60 
64 

80 
41 

77 
55 

84 
61 

69 
51 

76 
38 

79 
36 

791  73.8 
39l  43.7 

WESTON 

MAX 
MIN 

76 
52 

69 
35 

56 
32 

66 
39 

64 

43 

71 
37 

81 
40 

83 
54 

88 
56 

88 
58 

82 
47 

65 
47 

75 
60 

76 
44 

81 
50 

60 
46 

68 
29 

64 
46 

60 
37 

52 

40 

67 

40 

72 
47 

62 

51 

80 
63 

77 

44 

77 
56 

76 

56 

74 
51 

74 

41 

78 
39 

79' 

43 

i 

73.6 
45.6 

i 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MAY  1957 


Station 
MESTOVER  FIELD 
WORCESTER  W8  AIRPORT 
WORCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 
BLACKWATER  0AM 


CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  0AM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEW  LONDON 

NORTHWOOO 

PETERBORO  2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRV  MOUNTAIN  OAH 

WEST  LEBANON 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 

WOODSTOCK 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Ol  Month 


72   53 

<>0      33 


7*   54   50 
41   35   30 


55   *7 

32   32 


♦  7   J7 
30   27 


65   67   73 
Al   47   38 


36   43   38 


66   70 
38   30 


67   65   72 


64 
38 

57 


63   53 
31   34 


47   43 
26   26 


55   SO 
34   35 


S3   46 

30   31 


51   43 
34   33 


57   47 
30   33 


52   42 

3S   34 


52   4« 

34   34 


68   69 
32   31 


68   73 
32   30 


71   71 
43   35 


27   20   23 


59   70 
45   30 


36   3  7 
21   23 


63   71 
39   30 


7«   79 
46   59 


78   82 
50   59 


75 
37 

71 
37 

72 
30 

SO 


85   89 
49   53 


78   82 
38   55 


80   84 
39   58 


81   84 
49   48 


82   86 
39   43 


80  as 

45   52 


81   86 
47   50 


80   82   87 


51   55 

38   41 


83   87 
37   45 


83   54   52 
54   44   45 


85   64   56 
58   45   46 


80   67 
48   38 


74   65 
44   37 


55 

48 


13  14   IS 


76   75 
57   48 


73   70   77 
51   50   50 


76   73   79 
52   48   51 


45   40   48 


64   60   65 
38   36   46 


56   75   60 
46   40   48 


59   61   59 
39   36   43 


70   56   60 
31   23   38 


58 
46 


87   62 

54   49 


83   63 

48   43 


64   63 
44   37 


66 
35 


80   65 
44   44 


78   68 
50   43 


51   45   61 
38   32   40 


65   65   70 
43   39   43 


MAX   70 
HIN   26 


MAX  I  55 

MIN   35 


MAX   57 

MINI  30 


MAX   60 
MIN   32 


59   53 

32   29] 


57   53 
32   34 


63   52| 
36   34 


60   53 
32   31 


48   44 
35   33 


63   63 

36   38 


69   73 
35   41 


63   72 
28   42 


80   66 

48   44 


86   61 
52   46 


48   44 
34   32 


86   53 

50   48 


81   75 
58   45 


82 
50 


64   75 
36   45 


70 
41 


70   69   79 
50   33   47 


79 
49 


70  69  ai 

SO   44   48 


63   68   73 
46   38   48 


70 

40   46 


79   55   61 
39   25   37 


75   75   64 

44   30   47 


66   64   6« 

43   26   45 


82   54   64 
41   23   40 


63   61   63 

37   17   41 


53   61   63 
34   27   44 


55   64   65 

35   30   45 


53   56   41 

23   31   30 


60   54   70 
29   42   39 


64   64   46 
28   40   38 


58   43   74 
34   40   38 


74 
50 


47   47   47 


69   65   72 
49   47   46 


69   76 
43   49 


59 

42 


71   67 
38   43 


28   29   34 


62   65   64 
34   29   42 


75   54   57 
37   31   42 


66   58 
39   28 


55   54   58 

33   28 


80   52   60 
38   25   37 


39   27   39 
23   23   23 


55   46   70 

33   41   40 


56  47  64 

33  38  35 

54  45 

28  32  32 

65  60  45 

28  39  32 


61   58 
36   30 


68 1  72   79   82' 

29   39   41  I 


70   80   82 


68   63 
45   46 


62   67 
36   32 


30   40   45 


84   84   90 
36   54   46 1 


80   83   86 

38   45   59 1 


80   81   85 
39   46   47 


85   84 
48   46 


86   81 
50   45 


77   68 
53   40 


63'  59   76   74 

461  47   38   51 


69   71 
41   47 


76 

49 


77   71   80 
47   42   48 


69   78 
39   47 


81   56   65 
42   27   40 


77   69 
46   25 


65 

41 

46 


63   59   47 
30   37   40 


61   52   70 
33   42   40 


62   53   68 

30   41   38 


59   55   66 

29   38   34 


58   54   65 
29   35   35 


65   60   44 
28   41   38 


22  23   24 


44   50   51 


70   80   72 
45   51   63 


69   79 
38   53 


70   79 
40   53 


73   74 
36   47 


71   73 
35   37 


62   68 

33   41 


74   81 
38   50 


72   80 
29   49 


71   79 
38   51 


70   79 
35   52 


48   58 
32   40 


68   73 
44   50 


72   71   73 
46   55   56 


73   76 
54   57 


77   79   77 
57   49   45 


63   77 
52   54 


74 
46 

70 
43 

75 

38   48   54 

80   68   75 
40   52   60 

80   79   69 
46   56   55 


75   64   76 
33   50   52 


75   77 
49   60 


80   71 
48   52 


75   78 
46   57 


73 
39 

77 
32 

78  70  82 

41  52  61 

80  73  80 

38  51  62 

80  70  78 

47  55  57 

76  71  72 

39  49  57 


77  66  74 
59  46  52 

78  72  73 
39  50  56 

49  53  53 

29  40  38 

78  67  76 


77   71 
51   50 


77   67 
50   54 


72   82 

41   57 


75   67   70 


78   66 
38   52 


73   72 
41   49 


74   78 
37   49 


79   72 
52   60 


74   80 
36   50 


73   79 
38   51 


79   71 
39   43 


28  29  30  31 


73   75 
50   49 


71 

44 


75 
48 

SO 
50 

76 
52   35   36   46 


66   71 

38   40 


62 
37 


78   65   72 


62   69   76 
44   36   35 


65   71 
32   28 


75 
52 


77 
46 


48   62 

40   37 


75  71  75 
52  36  40 

76  60  70 
51  33  38 

76  69  73   78 

47  27  32   4« 

AS  70  76   78 

47  36  38   51 

73  72  79   83 

4«  34  38   46 

61  71  77   81 

45  43  43   54 

6«  67  72   79 

47  39  32   45 

59  72  74   79 

43  33  36   49 

80  69  80 

40  42  44 

68  70  76   76 

48  34  36 


38   45 
25   33 


74   71   74 
38   41   52 


68   78 

38   42 


63   68 
42   36 


77   61   67 
49   39   35 


76 
40 


75|  67.2 
40 1  38.9 


72;  67>8 
42.7 


80   64   71   78 
44   32   36   45 


79   60   72   75 
48   33   37   46 


6«   73   80   80 
48   36   38   44 


70 
42 


66   69   69 
41   45   36 


52l 


77   67. 
36   40. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
MAY    1957 


Station 

Day 

Ol 

Month 

tr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

71 
«6 

56 
42 

54 
38 

5« 

40 

56 
42 

56 

40 

65 
46 

71 
52 

67 
52 

68 

50 

57 
48 

67 
50 

64 
50 

62 
53 

63 
45 

57 

42 

59 
47 

53 

46 

52 

45 

59 

44 

58 

46 

63 

52 

69 
56 

71 
51 

61 
52 

64 
57 

64 
S2 

»4 
46 

68 

51 

46 

48 

41.9 
47i7 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

76 
39 

74 
36 

51 
33 

65 

38 

66 

40 

71 
34 

79 

45 

82 
57 

85 

57 

86 
58 

67 
46 

78 
52 

76 
49 

80 
50 

70 
45 

65 
36 

63 
46 

53 

40 

48 
40 

64 
39 

69 
43 

63 
51 

75 
58 

77 
46 

76 
53 

60 
63 

67 
50 

73 
40 

74 
41 

77 
41 

71. S 

45.7 

K I NGSTON 

MAX 
MIN 

80 
38 

78 
37 

60 
29 

59 
39 

60 
37 

61 

31 

78 
34 

80 
43 

82 

53 

83 
51 

61 
48 

71 
52 

74 
46 

76 

51 

72 
42 

59 

34 

60 
49 

59 

39 

53 

45 

61 
42 

63 

38 

73 
53 

75 
60 

75 

43 

69 

50 

74 
S7 

70 
52 

70 
37 

72 
40 

70 
38 

49.9 

43.8 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
40 

59 
40 

50 
36 

61 

42 

63 

45 

61 
38 

80 
46 

83 
56 

86 
61 

87 
60 

59 
48 

78 
54 

73 
51 

82 
52 

64 
43 

60 

40 

60 
48 

55 

45 

50 

43 

64 
43 

68 
46 

61 
53 

76 
58 

75 
52 

68 
56 

77 

to 

68 

51 

72 
4« 

74 
44 

71 
45 

89.3 

48.2 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

61 
35 

69 
35 

53 
35 

44 
37 

64 
33 

70 
32 

70 

33 

79 
36 

82 

47 

84 
50 

63 
47 

5S 

47 

57 

47 

68 
45 

71 
45 

84 

44 

58 
30 

64 
40 

65 
35 

56 
40 

43 
40 

73 
38 

69 
41 

76 
54 

74 
41 

S2 
51 

70 
53 

78 
48 

63 
36 

75 
41 

77 
44 

48.3 

41.4 

BENNINGTON  2  NW 

MAX 
MIN 

72 
32 

55 

34 

45 
27 

63 
34 

67 
28 

68 

28 

75 
32 

79 

45 

83 

47 

60 
46 

60 
45 

63 

47 

70 
55 

76 

40 

SO 
54 

66 

40 

61 

27 

65 
43 

63 
38 

42 
38 

67 

39 

n 

40 

SI 
55 

7S 
56 

74 
35 

79 
51 

78 
60 

68 
42 

34 

78 

40 

82 
49 

49.5 

41.4 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

54 
34 

47 
32 

47 
30 

72 
27 

65 
25 

66 
25 

76 
28 

80 
39 

83 
49 

81 
47 

70 
35 

71 
37 

64 
46 

68 
36 

66 
48 

63 
32 

55 
22 

»1 
34 

59 
25 

59 
39 

66 
33 

69 

32 

60 
55 

60 
57 

76 
37 

77 
46 

76 
56 

77 
49 

66 
35 

66 
33 

78 
41 

68.5 
37.6 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 

40 

50 
34 

41 
33 

58 
29 

61 
27 

67 
33 

79 
38 

80 
57 

83 

60 

60 
45 

67 

40 

65 
49 

64 
48 

64 
43 

61 

41 

47 
34 

56 
29 

5S 
37 

58 
33 

45 
42 

66 

40 

69 

44 

74 
56 

69 

54 

78 
44 

72 
59 

78 
57 

57 
49 

70 
40 

7S 
46 

79 
55 

44.8 
43.1 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

69 
32 

60 
25 

52 
29 

63 

31 

68 
27 

69 
24 

79 

34 

81 
39 

85 

44 

83 

55 

62 

42 

56 

43 

69 

48 

72 
34 

81 
51 

65 
39 

64 
21 

63 
40 

59 
28 

53 
37 

60 
36 

73 

32 

78 
49 

Ti 
58 

77 
37 

78 
48 

76 
57 

76 
47 

71 
33 

77 
37 

79 
43 

70.6 
18.7 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

56 
29 

62 

30 

50 
30 

40 
28 

61 
27 

67 

25 

68 
26 

80 
29 

81 
42 

86 
49 

65 

37 

66 

40 

57 
46 

67 

40 

68 
43 

75 
35 

57 
22 

61 
24 

67 
26 

61 

31 

44 
37 

70 

34 

73 
38 

82 
53 

74 

34 

SS 
37 

76 

53 

60 
48 

61 
32 

70 
34 

74 
M 

47.1 
15.4 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

65 
40 

55 

32 

52 
31 

61 
25 

71 
30 

70 
28 

81 
42 

83 
53 

86 
56 

83 
47 

65 

40 

63 

45 

67 
51 

65 
37 

71 
41 

52 
32 

50 
23 

60 
41 

63 
30 

57 
39 

58 
36 

66 

44 

71 
46 

71 

45 

76 
41 

71 
44 

78 

60 

72 
48 

71 
37 

7S 
46 

81 

44 

48.1 
40.5 

DORSET  I  S 

MAX 
HIN 

68 
30 

50 
35 

42 
30 

62 
27 

67 
26 

»7 
25 

76 
29 

79 

40 

83 
51 

75 

45 

56 
42 

59 

45 

71 
46 

71 
35 

78 
52 

58 
35 

64 
22 

58 

41 

56 
29 

50 
37 

67 

37 

68 
36 

75 
54 

73 
53 

74 
34 

66 
43 

76 
57 

69 
4« 

69 
30 

76 
39 

78 
44 

47.3 
38.4 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

54 
30 

57 
35 

47 
34 

43 
34 

58 
27 

64 
28 

64 
30 

77 
42 

80 

55 

84 
58 

59 
35 

68 

40 

59 
41 

62 
43 

67 
44 

73 
36 

47 
26 

57 
35 

60 
28 

57 
35 

42 
38 

65 
36 

»9 

42 

60 
59 

69 
40 

77 
52 

70 
54 

76 
51 

55 

37 

47 
36 

71 

44 

43.8 
39.6 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

55 

42 

51 
31 

40 
32 

63 
26 

65 
24 

67 
26 

79 
37 

82 

58 

82 
66 

68 

45 

71 
39 

72 

44 

67 
57 

69 
43 

58 
45 

49 
30 

57 
24 

62 

37 

62 

30 

59 
41 

70 
33 

71 
*9 

S3 
56 

73 
57 

77 
42 

76 
51 

77 
52 

68 

48 

69 
36 

76 
39 

83 

4« 

67.8 
41.2 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

52 
33 

46 

30 

41 
30 

57 
26 

62 
24 

63 
22 

76 
26 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

57 
29 

58 
35 

50 
30 

43 
32 

60 
25 

65 
26 

66 

30 

79 
41 

81 
52 

85 
57 

59 

41 

67 
44 

60 
49 

67 
43 

67 
45 

75 
36 

51 
25 

59 
36 

62 
26 

59 

35 

49 
38 

68 
35 

72 

45 

83 
55 

69 

41 

7S 
50 

70 
54 

78 
SI 

57 
35 

4« 
39 

74 
47 

4SaS 
39.4 

HONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
31 

49 
33 

38 
29 

60 
34 

64 
28 

67 
28 

77 
37 

78 
61 

82 
61 

61 
42 

65 

40 

57 
45 

67 
47 

65 
41 

72 
39 

47 
30 

58 
25 

58 
34 

57 
29 

41 
38 

66 
36 

71 
38 

79 
54 

66 
52 

75 
46 

68 

54 

75 

54 

54 

46 

6« 

38 

71 
39 

77 
52 

44.2 
40.7 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

37 
19 

32 
11 

28 

5 

41 
17 

47 
29 

51 
31 

63 
29 

66 
33 

67 

44 

62 

38 

52 
33 

55 
38 

53 

40 

53 

41 

53 

44 

47 
15 

42 
18 

43 
20 

43 
31 

39 
23 

52 
27 

57 

40 

68 
43 

63 

40 

S3 
41 

60 

44 

47 
32 

54 
31 

42 

41 

67 
41 

52.1 

31.4 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

51 
35 

56 
29 

41 
28 

58 
31 

64 
28 

64 
25 

77 
35 

79 
57 

82 

54 

58 
38 

70 
42 

67 
43 

65 
42 

70 
37 

60 
36 

45 
28 

54 
25 

58 
33 

59 

27 

47 

37 

66 

33 

67 

40 

83 

52 

65 

51 

76 

44 

72 
S3 

78 
51 

55 

42 

M 

40 

75 
39 

81 
4S 

44.9 

».7 

NORTHFIELD  NORWICH  UN IV 

MAX 
MIN 

60 
29 

51 
33 

48 
31 

53 
27 

64 
25 

66 

26 

78 
30 

79 
42 

84 
38 

84 
47 

69 
41 

56 

42 

64 
43 

66 
38 

68 
52 

68 

34 

58 
23 

58 
41 

59 
34 

59 
27 

66 

34 

71 
35 

81 
50 

78 
59 

76 
41 

75 
45 

76 
53 

75 
50 

67 

34 

75 

37 

74 
53 

48.1 
38>9 

REA0S60R0  I  SSE 

MAX 

MIN 

62 
35 

70 
30 

53 

29 

43 
33 

58 

31 

66 

30 

68 

34 

76 

48 

80 

50 

83 
55 

BO 
47 

50 
45 

60 
46 

70 
41 

72 
42 

SO 
42 

58 
30 

68 

33 

66 

38 

54 
38 

43 
38 

69' 
37 

66 

44 

78 
53 

68 
37 

70 
47 

72 
52 

79 
4« 

59 
32 

72 
39 

79 
4S 

44.9 

40.2 

RUTLAND 

MAX 

MIN 

65 
39 

51 
35 

46 
34 

60 
30 

64 
30 

67 
30 

79 
35 

80 
46 

84 

57 

80 
47 

62 
44 

60 
47 

66 
51 

70 
42 

76 
52 

52 
36 

59 
27 

60 
42 

57 
39 

52 

41 

64 

40 

69 

40 

74 
56 

74 
58 

79 
41 

74 
54 

7« 

61 

75 
50 

47 
36 

74 

44 

78 
S3 

47.5 
43.2 

ST  ALBANS  BAY 

MAX 

MIN 

58 
44 

52 
34 

46 
33 

66 
32 

63 

31 

66 

37 

79 
46 

81 
57 

83 
64 

72 
46 

64 
37 

63 
52 

65 
55 

64 
44 

64 
40 

48 
33 

52 
32 

61 
37 

61 
34 

58 
42 

66 

34 

68 

49 

73 
57 

68 
56 

76 
48 

72 

58 

76 
62 

66 

49 

46 

44 

75 
49 

77 
51 

64.2 

44.7 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
HIN 

58 
31 

53 
33 

47 
33 

60 
28 

66 

28 

67 
28 

78 
37 

81 
44 

86 
54 

84 
49 

72 
36 

70 
46 

61 
49 

68 
41 

70 
49 

66 

34 

58 
26 

60 

41 

60 
28 

59 

39 

67 
38 

69 

38 

SO 
54 

78 
58 

78 
40 

77 
51 

80 
61 

76 
52 

70 
38 

71 
36 

78 

48 

69.4 
40.9 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

55 

30 

64 
29 

47 
25 

36 
27 

55 

28 

60 
25 

61 
29 

70 

44 

72 
55 

76 
55 

73 
43 

46 
42 

58 
44 

66 
39 

67 
47 

73 
35 

50 
23 

58 
31 

5« 

32 

48 
34 

39 
35 

60 
32 

63 

44 

75 

50 

64 
36 

68 

50 

70 
52 

71 
41 

SI 
30 

42 
33 

71 
19 

60.8 
37.4 

VERNON 

MAX 

MIN 

6S 
32 

74 
32 

58 
28 

49 
37 

58 
28 

70 
30 

77 
31 

79 

44 

S3 

43 

85 
51 

83 
48 

52 
46 

58 
47 

76 
44 

76 
44 

82 
45 

61 
28 

65 

34 

67 
34 

55 
41 

45 

40 

70 
37 

66 

47 

76 
52 

74 
38 

79 
48 

70 
52 

79 
49 

65 
35 

7S 
39 

77 
49 

69.4 
40.3 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

54 
29 

55 
30 

48 
29 

40 
25 

68 
23 

65 
23 

65 

24 

78 
27 

82 
38 

85 
49 

58 
31 

70 
35 

64 
46 

65 
35 

70 
36 

67 

31 

45 
20 

56 
20 

58 
23 

60 
28 

44 
34 

68 
32 

70 
34 

80 
54 

76 
46 

78 
52 

60 
50 

74 
41 

45 

31 

7» 
35 

78 
45 

45.9 

14.1 

WILDER 

MAX 
MIN 

59 

34 

6« 

36 

SO 
35 

41 

31 

63 

31 

70 
30 

71 
32 

81 
41 

80 
46 

84 
49 

81 
45 

67 
36 

58 
48 

74 
44 

70 
43 

79 
42 

55 

27 

61 
35 

66 
31 

S8 

36 

47 
41 

70 
39 

69 

44 

77 
56 

74 
41 

79 
SO 

68 
S3 

79 
SO 

59 
38 

71 
39 

T3 
41 

47.7 
40.1 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

64 
30 

50 
29 

42 
30 

61 
28 

61 
30 

68 
27 

78 
29 

81 
42 

84 
45 

80 
49 

65 

42 

56 

45 

70 
31 

69 
39 

79 
52 

61 
38 

61 

24 

62 

42 

59 
29 

48 
39 

67 
38 

69 
35 

79 
47 

71 
59 

76 
37 

68 
50 

77 
56 

68 
47 

49 
33 

73 
34 

77 
47 

47. S 
19.4 

I  r«t«r«DC*  Dotaa  follovlof  Station  iDdvz. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  ENGLAND 
MAY   1957 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

lOCBISTER,  MASS. 
LAXSPOBT  2.  R.  H. 

USSABZSIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 
IIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
WIND 

.22 
60 
67 
37 

.23 
47 

.27 
74 

.14 

90 
57 
28 

.22 
52 

.24 

66 

.22 

75 
51 
27 

.16 
59 

.15 
41 

.21 
55 
73 
31 

.13 
9 

.17 
42 

.15 
35 
73 
40 

.21 
36 

.16 

40 

.24 

35 
75 
38 

.16 
9 

.17 
49 

.23 

30 
77 
40 

.25 
41 

.24 

44 

.16 
45 
79 
50 

.32 
57 

.31 
65 

.32 
85 
80 

51 

.28 
47 

.32 
63 

.45 
85 
77 
53 

.23 
37 

.31 
84 

.16 
50 
72 

47 

.06 
44 

.05 
85 

.05 
35 
54 
45 

.01 
6 

.03 
17 

.04 
20 
72 
48 

.05 
16 

.10 
25 

.18 
10 
73 
44 

.17 
32 

.19 
55 

.11 
25 
80 

47 

.28 
45 

.17 
57 

.19 
75 
66 
28 

.24 
41 

.16 
46 

.15 
50 
70 
28 

.21 
28 

.18 
40 

.18 
20 
68 
43 

.10 
13 

.06 
48 

.03 
25 
58 
35 

.12 
22 

.08 
69 

25 
43 
35 

.04 
66 

.00 
114 

50 
77 
45 

.08 
24 

.12 
46 

.44 

23 
73 

44 

.19 
34 

.22 

74 

.06 
65 
78 
51 

.10 
13 

.19 
40 

.29 
35 
78 
55 

.32 

61 

.35 
76 

.30 
65 
81 
45 

.27 
40 

.28 
45 

.22 

50 
71 
52 

.17 
11 

.07 
45 

.12 
20 
77 
58 

.00 
5 

.14 
39 

.00 
40 
64 
57 

.20 
45 

.26 
69 

.24 
45 
77 
39 

.20 
39 

.21 
34 

.23 

30 
81 
45 

.17 
8 

.24 
44 

.18 
35 
82 
53 

.23 
18 

B5.62 
B1690 

5.51 
1360 
71.1 
43.2 

5.40 
1005 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION 
AND 

TIME 

Day  ol  month 

JO 

« 

DEPTH 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

STORHS,  CONN. 

KSASUBSD  OHDEB  SCO 

1-2  INCHES  (a) 

MAX 

68 

63 

59 

63 

62 

65 

68 

70 

72 

73 

67 

62 

72 

74 

74 

70 

72 

66 

60 

56 

64 

67 

74 

72 

75 

72 

74 

70 

75 

75 

78 

68.8 

MIN 

53 

52 

49 

50 

52 

51 

52 

57 

59 

60 

58 

56 

59 

58 

61 

61 

55 

60 

56 

51 

50 

52 

58 

60 

57 

62 

64 

62 

56 

58 

58 

56.4 

4  IHCHES  (a) 

MAX 

65 

62 

58 

60 

60 

62 

64 

67 

69 

70 

67 

62 

69 

70 

71 

69 

70 

64 

64 

58 

62 

65 

71 

70 

72 

70 

72 

70 

. 

72 

74 

66.6 

MIN 

56 

54 

52 

52 

54 

53 

53 

58 

60 

60 

60 

57 

59 

59 

61 

62 

57 

60 

58 

53 

52 

53 

58 

64 

59 

62 

64 

64 

- 

62 

60 

57.9 

MAX 

58 

57 

56 

54 

54 

54 

56 

58 

59 

60 

60 

57 

60 

60 

61 

61 

60 

60 

58 

57 

54 

56 

60 

62 

62 

62 

64 

63 

. 

62 

64 

59.0 

HIN 

55 

54 

52 

52 

52 

52 

52 

54 

56 

58 

57 

55 

56 

58 

58 

59 

57 

58 

57 

54 

52 

52 

55 

60 

58 

60 

62 

62 

- 

61 

60 

56.3 

EINGSTON,  R.  I. 

MEASCBED  UNDEK  SOD 

2  MCHES  (b) 

MAX 

60 

58 

54 

58 

60 

58 

60 

62 

64 

65 

55 

59 

65 

67 

65 

64 

60 

58 

53 

52 

58 

58 

65 

65 

65 

63 

65 

67 

69 

69 

69 

61.6 

MIN 

50 

49 

46 

47 

48 

48 

47 

50 

53 

54 

53 

52 

56 

55 

56 

58 

51 

54 

51 

50 

49 

49 

54 

59 

55 

56 

55 

61 

63 

61 

61 

53.2 

4  INCHES  (b) 

MAX 

59 

57 

53 

57 

60 

57 

59 

60 

62 

63 

56 

58 

63 

65 

64 

65 

59 

59 

54 

53 

57 

56 

64 

65 

65 

62 

64 

66 

68 

68 

68 

60.9 

MIN 

52 

51 

48 

49 

49 

49 

49 

52 

55 

54 

54 

53 

58 

57 

58 

59 

54 

55 

52 

51 

50 

51 

55 

60 

58 

58 

56 

62 

65 

63 

63 

55.0 

8  INCHES  (b) 

5  PM 

53 

51 

51 

51 

51 

52 

52 

S3 

55 

56 

56 

54 

55 

57 

57 

58 

56 

57 

54 

53 

S3 

53 

55 

57 

57 

58 

59 

60 

58 

58 

59 

55.1 

12  INCHES  (b) 

5  PM 

53 

52 

50 

S3 

51 

51 

51 

52 

54 

54 

55 

54 

54 

56 

56 

57 

56 

56 

55 

53 

52 

52 

54 

57 

57 

57 

59 

59 

59 

58 

59 

54.7 

BUKLINGTON  DKIV  OP  VT. 

MEASURED  DNDER  SOD 

1  INCH  (c) 

MAX 

58 

55 

48 

56 

57 

56 

59 

62 

64 

59 

60 

60 

60 

58 

58 

56 

60 

59 

55 

53 

64 

59 

64 

67 

68 

65 

70 

62 

68 

68 

73 

60.7 

MIN 

50 

47 

46 

45 

44 

44 

47 

52 

56 

53 

51 

54 

56 

53 

54 

50 

47 

52 

48 

50 

50 

53 

55 

59 

56 

60 

62 

57 

54 

57 

60 

52.3 

3  INCHES  (c) 

MAX 

56 

54 

49 

54 

55 

55 

57 

61 

62 

59 

59 

58 

59 

58 

57 

56 

58 

57 

55 

53 

62 

58 

62 

66 

66 

63 

67 

62 

66 

66 

69 

59.3 

MIN 

51 

48 

47 

46 

45 

46 

48 

52 

56 

53 

52 

54 

56 

S3 

54 

51 

48 

52 

49 

51 

50 

54 

55 

59 

56 

60 

61 

58 

55 

57 

60 

52.8 

10  INCHES  (c) 

MAX 

53 

52 

51 

50 

50 

50 

51 

53 

55 

55 

54 

54 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

53 

52 

55 

55 

57 

59 

59 

60 

61 

61 

60 

60 

62 

55.1 

MIN 

52 

60 

48 

48 

48 

48 

49 

51 

53 

53 

52 

53 

54 

54 

55 

53 

51 

53 

51 

51 

51 

54 

54 

57 

57 

58 

59 

59 

57 

58 

59 

53.2 

(a)  Soil  Type 

(b)  Soil  Type 

(c)  Soil  Type 


Woodbrldge  loajs.   Ground  cover:   Grass  sod. 

Brldgehaapton  silt  loam.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2  Inches. 

Helrose,  fine  sandy  loaa.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  diiection 

Wind 
m. 

.p«d 
p.  h. 

Relative  humidity  aveiagea 
percent 

Numbei  ol  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

s 

a 

— 

1 

Its 

1 

< 

1  ^ 

£  a 

§   1 
1   1 

"SI 

<3J 

O  H 

a 

a, 

nn 

I 

s 

J, 
3 

0) 

I 

1 

o  S£ 
III 

BLOCI  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

. 

- 

_ 

. 

_ 

_ 

- 

5 

4 

2 

1 

1 

0 

13 

_ 

5.1 

BLUE  BILL,  MASB. 

SW 

13 

14.8 

37 

WNW 

1 

73 

66 

47 

64 

4 

5 

7 

0 

1 

0 

17 

59 

5.6 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

31 

16 

17.4 

48++ 

NW 

10 

68 

62 

49 

61 

4 

2 

7 

3 

0 

0 

16 

68 

5.5 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

67 

50 

62 

3 

4 

3 

0 

1 

0 

11 

- 

5.7 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

3SW 

13 

7.3 

34 

NW 

1 

75 

67 

49 

57 

8 

4 

2 

3 

0 

0 

17 

50 

6.8 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 

XI 

13 

11.7 

37++ 

W 

24 

76 

67 

45 

59 

8 

5 

3 

0 

0 

17 

- 

6.1 

CCHCORO  WB  AIRPORT,  N.  B. 

N1IW 

11 

8.2 

34 

NW 

1 

76 

67 

40 

56 

3 

3 

6 

0 

0 

13 

60 

5.6 

BARTPORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

SW 

18 

12.3 

41 

KW 

10 

80 

75 

51 

65 

4 

5 

5 

0 

0 

15 

60 

5.5 

MIDDLETOWN  WB,  CONN. 

- 

- 

8.9 

43% 

NW 

1 

- 

- 

- 

- 

2 

4 

4 

0 

0 

11 

- 

- 

VT.  WASHINGTON,  N.  H. 

w 

83 

30.4 

95% 

W 

3 

84 

83 

79 

82 

3 

3 

8 

2 

0 

17 

41 

7.2 

■ANTDCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

WSW 

15 

13.1 

34 

MW 

2+ 

84 

73 

66 

82 

4 

3 

5 

0 

0 

0 

12 

66 

5.6 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

7.3 

18 

K 

16+ 

- 

71 

58 

- 

7 

2 

3 

1 

1 

0 

14 

66 

5.5 

PITTSPIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

6 

3 

3 

1 

0 

15 

. 

. 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

w 

10 

10.6 

34 

XN 

1 

80 

65 

46 

67 

4 

5 

3 

0 

1 

0 

13 

65 

6.0 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

SW 

15 

13.3 

33++ 

NW 

1 

72 

63 

46 

60 

5 

8 

3 

0 

0 

0 

16 

70 

5.0 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

14.4 

34++ 

W 

28 

- 

- 

4 

3 

7 

1 

0 

0 

IS 

- 

5.9 

%  Peak  Gust 



aee   Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
BAY    1957 


Station 


CONNECTICUT 
NORFOLK  2   SW 

IIAIIIE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 
BRASSUA  DAU 
CARIBOU  «B  AIRPORT 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

GREENVILLE 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

LONG  FALLS  DAU 

lUCHIAS 

HAD  I  SON 

IIILLINOCKET  CAA  AIRPORT 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

RIPOGENUS  DAM 


SqUA  PAN  DAU 

NEW  HAUPSHIRE 
BENTON 


BETULEHEU 

CANNON  UOUNTAIN 

FIRST  CONN  LAKE 

JEFFERSON 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

UOUNT  WASHINGTON 

PINKHAU  NOTCH 

WEST  RUHNEY 

WOODSTOCK 

VERMONT 
BLOOUFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 
CHELSEA 
ENOSBURG  FALLS 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I  SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


2       3       4       S       6       7       8       9       10      11      12      13     14      IS      16      17      18      19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 


1.0 
2 


T 
3 

1.0 


i 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
MAY  1957 


laollnes  are  drawn  through  points  of  approxlnately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


113 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
BAY   1957 


73°  72°  71-  '"  ...i.cd  .KPC.  c».i....x.«.-  T.~.    ---  I  ■■■ 

drawn  througb  points  of   approximately  equal   values.      Hourly  precipitation  data   from  recorder  substations  will   be  available 
atlon   "Hourly  Precipitation  Data". 


isollnes   are  ua«wu    i.u±\jvf^u  ^uxuvd  x^x    o^^avtaxiiui 
In   the  publication   "Hourly  Precipitation  Data' 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
MAY  1957 


K    Revised  WRPC,  ChattaDooga,  Tenn .  1/57 

Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


115 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
MAY  1957 


R    Revised  WRPC,  Chattaaooga.  Tenn,  1/57 

Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


Station 


CONNeCTICUT 


BAKEASVlLLE 

BALTIC 

SAftKHAMSTED 

BEACON   FALLS 

8L0OMFIEL0 

BRIOGEPOAT   irB   I 

BRISTOL   )   « 

BftOOKLTM 

BULLS    WI06C    DAM 

BURLIMCTON 
CANDLEWOOO   LAKE 
COCKAPONSET   ftAN«£R    STA 
COLCHESTER 
COLLIMSVILLE    1    S 


County 


NEK    LONDOM 


'06>A  ImARTFOBD 
i080«    FAIRFIELD 
08>0    H«RTFORO 
OOie  |«INOHAM 
OMl  JLlTCMFieLO 

09T3  JMARTFORO 
1093    FAIRFIELD 
1*«8  'hIDOLESEX 
1«09  .MEM    LONDON 
193A    HARTFORD 


CREAM  MILL 

17IS  LITCHFIELD 

OAweuRT 

1T«2  FAIRFIELD 

DAMSON  LAKE 

17M  NEM  HAVEN 

DERer 

ISAAiFAIRFIELD 

EAST  HAVEN 

21«9  |NEM  HAVEN 

EASTOH  LAKE  RESERVOIR 

ZZBSiFAIRFIELD 

FALLS  VILLAGE 

2«5e;LlTCHFIEL0 

GROTON 

3207  NEV  LONDON 

HARTFORD 

34M  HARTFORD 

HARTFOAD  B8AIMAR0 

FLO 

3*51  HARTFORD 

•HARTFOAO    we    AIRPORT 
HEMLOCKS   RESERVOIR 
JEKETT    CITT 
LAKE    KONOMOC 
LAUREL   RESERVOIR 

MANCHESTER 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM 
UEACi    POMO    RESERVOIR 
MIOCM.ETOWN    W8 
MIOOLETOWN    4    W 

MILFORO 

MOHAWK  RAMCCR  STA 
MOODUS  RESERVOIR 
MOUNT  CARMEL 
IATCMAU6  RAMGER  STA 

lATHAN  HALE  ST  FOREST 
NEW  HARTFORD 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW 

NORTH  SRANFORO 
MORTH  GUILFORD 

WALK  GAS  PLANT 
NORWICH  Pue  UTIL  PLT 
PAUCHAUe  FOREST 

PEOPLES  RANGER  STA 

PROSPECT 

PUTNAM 

aiJTNAM  LAKE 

ROCSVILLE 

ROCKT  RIVER  DAM 
ROUND  POND 

ISBURV 
SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 

SrvjTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

TORRINGTON 
TORRINGTON  3 
TRAP  FALLS  RESERVOIR 
fWATERBUflv  CITY  HALL 
WEPAWAUG  RESEHVOIR 

WESTSROOK 

WEST  HARTFORO 
WEST  MARTLAHO 
VHIGVILLE   RESERVOIR 

WHtTNEV  LAKE 

WIGWAM  RESERVOIR 
MILLIMANTIC 
•OLCOTT  RESERVOIR 
MOOeuRT  3  w 

MAINE 

AUfiUSTA  AIRMMT 
AUGUSTA    CAA    AIRPORT 

IGOR   DOW   FIELD 
BAR   HARBOR 
SCLFAST 

BtASSUA   DAM 
UI06T0N    1   WW 
8RUHSWICK 

CARIBOU   WB   AIRPORT 
CLAVTO)    LAKE 

CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

EASTPORT 

EAST   SANGCRVILLE   5    SE 

CAST    WINTHROP 

ILLSWORTh 
eUSTIS   7   NW 
FMbllMGTON 
FORT   FAIRFIELD 
FORT   KENT 

•MOIHER 
«ILEA0 

UtANO  LAKE   STREAM 


t   CAA    AP 
LTOn   1    NE 

I    JACKMAN 

leseoRo 

I    LAC   FRONT lERE 


■IU.INOCKET 
HILLINOCKET    CAA    AP 

JnoosoieAD 

■MILO  TOWM   CAA   AIRPORT 


,3*M  HARTFORD 
35*3  FAIRFIELD 

3657  NEW  LONDON 
l3«a9  NEW  LONDON 
jk09« iFAlRFIELD 


.*4A)  II 


ITFORO 


4S99 iFAIRFIELO 
^757  MlOOLESEX 
1*767  jMlOOLESEI 

4790 [HEW   HAVEN 


4933 

LITCMFIELO 

5016 

MlOOLESEX 

5077 

NEW  HAVEN 

5125 

WINOHAM 

5131 

TOLLAMO 

5262 

LITCHFIELD 

5273 

NEW  HAVEN 

S2S5 

HARTFORD 

5445 

LITCHFIELD 

[5510 
15641 
5693 

5910 


6239 

.6597 
«fr45 
6655 
,6942 

696« 

,7002 
'7109 
17157 
7373 


794« 

7970 
,6065 


tS43« 
18441 
8488 
B911 
|9007 

9067 
9162 
9174 


NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 
NEW  LONDON 
NEW  LONDON 

LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 
HiNDHAM 
FAIRFIELD 
TOLLANO 

LITCMFIELO 
FAIRFIELD 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
LITCHFIELD 

HARTFORD 

TOLLANO 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD 

TOLLANO 

LITCHFIELD 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
NEW  HAVEN 

MlOOLESEX 

HARTFORD 
HARTFORD 
HARTFORD 
NEW  HAVEN 

LITCHFIELD 
WlNOHAM 
MEW  HAVEN 
LITCHFIELD 


10273  iKEMEBEC 

0275  IkENNEBEC 
0355  PENOBSCOT 
l0371  IhANCOCK 
0480 ! WALDO 

0914  ;SOMERSET 
0844  iCUMaERLAND 
|0934  jCUMeERLANO 
' AROOSTOOK 
AROOSTOOK 


628  I 


'ENO9SC0T 
IX  FORD 
lASHINGTOM 
'ISCATAOUIS 

ENHEBEC 


705  |F»*«L1N 
765  iFRANKLIN 
668  I  AROOSTOOK 
97a  lAROOSTOOK 

046  KENNEBEC 
no  lOXFORO 
261  WASMlNGTOM 
353  PISCATAQUIS 

aOO  CUMBERLAND 

692  AROOSTOOK 
897 lAROOSTOOK 
086  SOMERSET 
183 iWASHINGTON 
420  AROOSTOOK 

56«  ANDROSCOGfilN 
791  SOMEBSET 
876  WASHINGTON 
927  SOMERSET 
261  ,'OXFORD 

30*  PENOBSCOT 
309  PENOBSCOT 
460  SOMERSET 
4*25  iPENOesCOT 
6*30  IpEMOBSCOT 


*1  20 

41  50' 
41  37  t 

41  54  I 
41  27  I 


>1  29 

>1  28 
>1  94  I 


41  44 

41  56 

41  14 

41  38 

41  24 

41  10 

41  44 
41  4S 
41  12 
41  33 
41  33 


41  50 
41  30 
41  25 
41  53 

41  44 
41  53 
*1  16 
41  *2 

*1  58 


t  54 ; 

41  30  I 
41  54 
1  05 
41  S2 

>1  35  J 


41  43  { 

I 

1  39 
41  58 

41  08  I 

•  1  23  I 

•  1  48  I 


41  40 
41  43 
41  37 
1  34 


15  46 

15  4« 
9  4» 


48  24 
70  35 

I  70  09 

67  44 

68  34 

69  47 

70  58 
47  48 

69  35 

70  48 

67  48 

70  14 
67  39 

70  00 

70  14 
70  12 

47  28 

49  54 
1  70  55 

48  42 


Obser-i 
▼ation 
Time 


Refer 

To 
Tables 


Station 


ANSON  1 A  WATER  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
INCENT  HULESKI 

EHG  OEPT  MAftTFORD 
,  WEATHER  BUREAU 

WELLINGTON  C. LOUR t E 
iLO  J.  FIELDS 
I  LIGHT  *  POWER 

WATER  euR  HARTFORD 
I  LIGHT  *  POWER 
ST  PARK  •  FOREST 
RAYMOND  J.  liUSZAL 
COLLINS  COMPi 


CREAM  HILL  FARM 
JOSEPH  P.  SlNKOl  JR. 
NEW  HAVEN  WATER  CO   | 
BIRMINGHAM  WATER  CO  ' 
NEW  HAVEN  WATER  CO   I 


5P  BRIDGEPORT  HYDRAULlq 
BA  CONN  POWER  COMPANY 
IID  GROTON  PUBLIC  UTlL 
IID  IenG  DEPT  HARTFORD    , 
aA  SWG  TREATMENT  PLANT 


:r  j 


2  3  S 

WEATHER  BUREAU  I  2  3  5 

BRIDGEPORT  HYDRAULtO  3 
JEWETT  CITV  wTH  CO 

NEW  LONDON  WT8  WKS   |  3 

STAMFORD  WATES  CO  3 

MANCHESTER  WT»  DEPT     3 
CORPS  OF  ENGIisEERS  12  3  5 
STAMFORD  WATER  CO       3 

WEATHER  BUREAli  2  3  5 
KORNEL  BAILEV        2  3  5 


NEW  I 


VEN  1 


TER  CO 


3 


ST  PARK  ♦  FOREST  CoW 
FRANK  P.  0  NEILL 
CONN  AGR  EXP  STA     2  3  5 
ST  PARK  ♦  FOREST  COM   3 

ST  PARK  •  FOREST  O^    3 

TER  BUR  HARTFORD 

S>  WEATHER  BUREAU 
EN6  OEPT  HARTFORD 
EDWARD  C.  CM  1  LOS 


HAVEN  WATER  CO 

HAVEN  WATER  CO 

CONN  LGT  ♦■  PWH  CO 

OEPT,  PUBLIC  UTiL 

ST  PARK  +  FOREST  CO 

ST  PARK  •  FOREST  C0« 
NEW  HAVEN  MATER  CO 
ALPHONSE  BONNER 
GREENWICH  WATER  CO 
ROCKVILLE  WTR  -•  AGUE 

I  LIGHT  *  POWER 
RIOGEFIELO  wTR  SUP 

HOLD  MYERS 
BRIDGEPORT  MVORaulK 
BuR  ENG  WATERBURY 

8A  WTR  COM  NEW  BRITAIN 

BA  CONN  LIGHT  *  POWER 

STAMFORD  MUSEUM 

I  7A  CONN  LIGHT  *  POWER 

)  |U  OF  CONN  AGR  OEPT 

I  TORRINGTON  WTR  CO 
(  TORRINGTON  REGISTER 
>  IbRIDGEPORT  HYDRAULIC 
il  {BUR  ENG  WATERBURY 
K   InEW  HAVEN  WATER  CO 

»  JAMES  RINTOUL 
\  WATER  BUR  H1RTF0R0 
t  IwATER  BUR  HARTFORD 
k  twTR  COM  NEW  BRITAIN 
I  InEW  haven  WATER  CO 


12H  [WATERBURY  WATER  CO 

TA  icONN  LIGHT  *  POWER 

8A  [WTR  COM  NEW  BRITAI 

8A  bsCAR  S.  JOHNSON 

WID  ROBERT  A.  SMITH 

41D 

«IVIL  AERO.  ADM. 

«ID 

J.  S*  AIR  FORCE 

5P 

ACADIA  NAT  PARK 

8P 

R.  C.  TALBOT 

lie  u.  s.  1 

itD  b*    S.    I 
no  [abb IE    I 


■  BANGOR  HYDRO-ELEC  CO 
ILLA  THERRIEN 
6P  IC*  S*  PREBLE 

JAMES  A,  SCHOFIELO 
PHILIP  BOUCHARD 


GARDINER  WATER  DIST 
RUMFOftD  FLS  PWR  CO 
STATE  FISH  HATCHERY 
HUGH  £•  SAWYER 
CENTRAL  MAINE  POWER 


IVIL  AERO.  ADM. 

ILLIAM  CUMMING 

SP   CENTRAL   MAINE   POWER 

IRVING    C.    MASON 

..    CUSTOMS 


UNION  WATER  PWR  CO 
CENT  MAINE  PWR  CO 
ILLIAM  JORDAN 

MADISON  HILLS 

IN  WATER  PWR  CO 

9A  GREAT  NORTH.  PAPER 
10  CIVIL  AREO.  ADM. 
LAMOMTAGNE 
MID  CIVIL  AERO.  ADM. 
4P  ifHrS  OEPT  U  OF  ME 


County 


3 


2  3  5    7  C 


ORONO  2 

6435 

PENOBSCOT 

PORTLAND 

CUMBERLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

6905 

CUMBERLAND 

PRENTISS 

PENOBSCOT 

PRESQUE  ISLE 

693T lAROOSTOOK 

RIPOGENUS  DAM 

7174  PISCATAQUIS 

ROCKLAND 

7250  KNOX 

ROCKLAND  1  W  - 

7255  KNOX 

ROxeuRY 

7315  .OXFORD 

RUMFORD  J  SW 

7325  OXFORD 

RUMFORO  I  S5E 

Tsao'oxFORo 

SANFORD  2  NNW 

7479iYORK 

SKOWHEOAN 

7827 

SOMERSET 

SOUTH  ANDOVER 

OXFORD 

SOUTHWEST  HBR  CG  OEP 

8301 

HANCOCK 

5QUA  PAN  DAM 

8396 

AROOSTOOK 

SWANS  FALLS 

8641 

OXFORD 

THE  FORKS 

8721 

SOMERSET 

UNITY 

8936 

WALDO 

UPPER  DAM 

8942 

OXFORD 

WEST  BUXTON  2    NNW 

YORK 

WEST  ENFIELD 

9340 

PENOBSCOT 

9826 

KENNEBEC 

WOODLAND 
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MILTON  W.  DREW 

2  3  6    7  C 

GREENVILLE 

HILLSBORO 

10 

*2  46 

71 

*8 

830 

GREENVILLE  MILLS 

3             NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

5733 

WASHINGTON 

2 

08 

72  40 

6*0 

6P 

7A 

EUGENE  fl.  CLEVELAND 

2  3  5      C 

HANOVER 

3650 

GRAFTON 

*3  *2 

72 

17 

8P 

DARTMOUTH  COLLEGE 

2  3  6     C     PERU 

1* 

72  54 

1630 

HILLSBORO  2  W 

*062 

HILLSBORO 

10 

*3  07 

71 

57 

750 

MID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

C     PLYMOUTH  UNION 

6446 

WINDSOR 

5 

*3 

32 

72  44 

1220 

6A 

MRS.  EMILIE  MOORE 

3 

HUDSON 

*23* 

HILLSBORO 

10 

*2  *7 

71 

26 

160 

MID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

^             RANDOLPH  CENTER 

6717 

ORANGE 

5 

43 

57 

72  36 

13B0 

8A 

VT  STATE  AGR  SCHOOL 

3 

JEFFERSON 

4314 

COOS 

5 

4*  25 

71 

28 

1400 

7A 

C.  C.  MC  INTIRE 

3      7       READING  HlLL 

6746 

WINDSOR 

5 

*3 

31 

72  34 

1500 

5P 

T.  F.  HOWLEE 

3 

KEENE 

4399 

CHESHIRE 

5 

42  56 

72 

17 

490 

6P 

MERTON  T.  GOODRICH 

6701 

5 

46 

73  02 

1122 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5    7 

LAKEPORT 

4475 

BELKNAP 

10 

43  33 

71 

28 

562 

SS 

7A 

KENNETH  E.  GOULD 

2  3  6    7       ROCHESTER 

6893 

WINDSOR 

5 

*3 

52 

72  4B 

860 

9A 

MRS.  BERNICE  OROWAY 

3      7 

LAKEPORT  2 

BELKNAP 

10 

71 

6A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

3    6         RUTLAND 

6995 

RUTLAND 

2 

43 

37 

72  58 

600 

6P 

6P 

GEORGE  L.  KIRK 

2  3  5    7 

LANCASTER 

4556 

COOS 

^ 

44  29 

71 

34 

910 

6P 

6P 

GARDINER  P.  SMITH 

ST  ALBANS  BAY 

7026 

FRANKLIN 

2 

** 

46 

73  10 

106 

6P 

ep 

C.  STUART  PERRY 

2  3  5    7 

LANDAFF 

4568 

GRAFTON 

5 

4*  U 

71 

54 

960 

MID 

HERMAN  L.  TITUS 

C     SAINT  JOHNSBURV 

705* 

CALEDONIA 

5 

4* 

25 

72  00 

711 

*P 

4P 

FAIRBANKS  MUSEUM 

2  3  5    7  C 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

4656 

5 

43  38 

72 

19 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM* 

2  3  5    7       SALISBURY 

ADDISON 

2 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

LINCOLN 

GRAFTON 

10 

4*  03 

71 

40 

630 

8A 

MRS.  KATHLEEN  BOYLE 

3        c     SEARSBURG  MOUNTAIN 

7142 

BENNINGTON 

5 

42 

60 

72  57 

2360 

BA 

GEORGE  SRIG6S 

3 

MAC  OOWELL  DAM 

5013 

HILLSBORO 

42  54 

71 

59 

965 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3        c     SEARSBUR6  STATION 

7152 

BENNINGTON 

5 

42 

52 

72  65 

1660 

8A  iNEW  ENGLAND  PWR  CO 

3        C 

MANCHESTER 

5072 

10 

43  00 

71 

28 

eA  JNEW  ENGLAND  PWR  CO 

WINDHAM 

2060 

2  3  5 

MARLOW 

5150 

CHESHIRE 

5 

43  07 

72 

12 

1160 

6A 

HARRIET  M.  PERKINS 

3             SOUTH  LONDONDERRY 

7617 

WINDHAM 

5 

43 

11 

72  49 

1030 

7A 

RAY  E.  LYMAN 

3 

MASSABESIC  LAKE 

5211 

HILLSBORO 

10 

*2  59 

71 

2* 

250 

6P 

6P 

MANCHESTER  WTfi  WKS 

2  3  5  6         SOUTH  NEWBURY 

7646 

ORANGE 

5 

44 

04 

72  05 

37* 

SA 

MRS.  ISABEL  WHITNEY 

3 

MERIOEN 

5362 

SULLIVAN 

5 

*3  33 

72 

16 

970 

3             SPRINGFIELD 

7954 

WINDSOR 

43 

72  27 

300 

9A 

SPRlNGFLD  TERM  RWY 

INAC   7/56 

5*00 

COOS 

4*  40 

13 

1180 

8P 

UNION  WTR  POWER  CO 

3      7       STOCKBRIOGE 

8057 

WINDSOR 

6 

43 

47 

72  45 

7*0 

MID 

RAYMOND  LA  ROCK 

C 

MILFORO 

5*12 

HILLSBORO 

10 

42  *9 

71 

39 

300 

9A 

ANDRE-  E.  ROTHOVIUS 

TOWNSHEND 

8438 

WlNDHAM 

5 

43 

02 

72  40 

420 

BA 

MRS.  BEATRICE  SHINE 

3        C 

MOUNT  WASHINGTON 

5639 

COOS 

1 

4*  16 

71 

18 

6262 

MID 

MID 

MT.WASh,  06S.  CORP  . 

2  3  5    7  C     TUNBRIOGE 

8483 

ORANGE 

5 

43 

55 

72  29 

620 

6P 

CHARLES  0.  ADAMS 

INAC  12/52 

NASHUA  3  N 

5712 

HILLSBORO 

10 

42  48 

71 

29 

125 

IIP 

7A 

PENNICHUCK  WTR  WKS 

2  3  5           TYSON 

8512 

WINDSOR 

5 

43 

26 

72  42 

1060 

MIO 

EOITM  SPAULDING 

C 

NELSON 

5  730 

CHESHIRE 

*2  59 

72 

1520 

6P 

DAVID  P. WHEELWRIGHT 

INAC  12/53       UNION  VILLAGE  0AM 

8556 

ORANGE 

5 

72  16 

463 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3        C 

NEW  DURHAM 

5780 

STRAFFORD 

10 

43  26 

71 

10 

5*0 

«41D 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

C     VERNON 

8600 

WINDHAM 

5 

42 

46 

72  31 

226 

6A 

BA 

CONN  RIVER  POWER  CO 

2  3  6    7 

NEW  LONDON 

58*3 

MERRIMACK 

10 

*3  25 

71 

59 

13*5 

*\0 

5P 

COLBY  JR  COLLEGE 

HAITSFIELD  1  S 

86** 

WASHINGTON 

2 

44 

11 

72  61 

780 

BA 

3 

NEWPORT 

5868 

SULLIVAN 

5 

*3  22 

72 

10 

700 

BA 

H,  P.  SHEPARO 

3             WARDSBORO 

8747 

WINDHAM 

5 

43 

03 

72  *7 

960 

BA 

MRS.  EOITM  PLIMPTON 

3 

NORTH  CHICHESTER 

MERRIMACK 

10 

43  15 

3              WATERBURY 

8605 

WASHINGTON 

2 

23 

72  46 

432 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

NORTH  STRATFORD 

6234 

COOS 

44  45 

7] 

38 

900 

6A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3              WEST  BURKE 

9099 

CALEDONIA 

5 

44 

36 

71  58 

900 

8A 

6A 

GILMAN  W.  FORD 

2  3  5 

MORTHWOOO 

6366 

ROCKINGHAM 

t. 

43  12 

71 

09 

550 

SS 

SS 

2  3  5           WEST  HARTFORD 

9329 

WINDSOR 

5 

*3 

*3 

72  25 

410 

SA 

EVA  K.  DOUBLEDAY 

3     7 

PETERBORO   2  S 

6697 

HILLSBORO 

10 

42  51 

71 

57 

1000 

6P 

6P 

G.  A,  MORISON 

WEST  TOPSHAM 

9588 

ORANGE 

5 

44 

06 

72  18 

_ 

6P 

4ARY  A.  BAGLEY 

3 

PINKHAM  NOTCH 

6818 

COOS 

13 

4*  16 

Tl 

15 

2000 

7P 

7P 

J.  B.  DODGE 

2  3  5      c     WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

9691 

WINDSOR 

6 

43 

39 

72  11 

360 

6A  'STUART  A.  ELLIOTT 

3 

PITTSBURG  RESERVOIR 

coos 

N  H  WATER  RESOURCES 

C      WHITINGHAM  3  W 

72  55 

1450 

PLVMOUTH  1  WNW 

GRAFTON 

43  46 

670 

8A 

WILLARO  F.  WIGGETT 

2  3  5           WILDER 

WINDSOR 

5 

43 

41 

72  18 

8A 

NEW  ENGLAND  Pwft  CO 

2    3  5 

PORTSMOUTH 

6080 

ROCKINGHAM 

1, 

43  0* 

70 

47 

*10 

MID 

DEPT  PUBLIC  WORKS 

2  3  5           WOODSTOCK  3  ENE 

9964 

WINDSOR 

5 

43 

36 

72  28 

660 

6P 

6P 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

2  3  5 

SOUTH  D ANBURY 

7967 

MERRIMACK 

10 

43  29 

71 

53 

690 

8A 

EDNA  F.  POWERS 

NEW  STATIONS 

8081 

10 

42  53 

71 

HARRY  W.  HOLT 

SOUTH  SUTTON 

8169 

MERRIMACK 

10 

43  19 

71 

5« 

750 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

S     BEDFORD  MASS 

0636 

MIDDLESEX 

* 

42 

28 

71  17 

135 

5P 

5P 

NORTHEAST  WEA  SVC 

2  3  5    7 

SOUTH  WEARE  1  SE 

8194 

HILLSBORO 

10 

43  03 

71 

*2 

590 

SUNAPEE 

8502 

SULLIVAN 

43  23 

72 

05 

10*0 

MID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

C          CLOSED  STATIONS 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TROY 

8539 

87*1 

CHESHIRE 
CHESHIRE 

5 

5 

43  00 
42  49 

72 
72 

19 
11 

5*0 
1000 

8A 

eA 

H.  G*  LAWTON 

2  3  5    7  C        VQRIH    N 
3 

=  .0. 

CARROLL 

13 

" 

52 

71  16 

660 

s. 

CLOSED   1/57 

WALPOLE  2 

8855 

CHESHIRE 

5 

43  05 

72 

26 

430 

8A 

MRS. MARION  W.ANDROS 

3      7 

WARREN  1  SE 

6885 

GRAFTON 

10 

43  55 

71 

53 

700 

>4ID 

N  M  FISH  HATCHERY 

c 

■ATERVILLE  VALLEY 

GRAFTON 

71 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

WEST  HENNIKER 

9291 

MERRIMACK 

10 

43  10 

71 

51 

*80 

BA 

><RS. HELEN  A.  DOWLIN 

3 

WEST  LEBANON 

9318 

GRAFTON 

5 

43  3B 

72 

10 

550 

BA 

8A 

GRANITE  ST  ELEC  CO 

2    3  5 

WEST  RUMNEV 

9*74 

GRAFTON 

10 

43  48 

71 

51 

610 

7A 

ELVA  M,  CHIVELL 

3      7 
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9618 

COOS 

5 

*4  23 

71 

10*5 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

3 

WILMOT 

9676 

MERRIMACK 

10 

43  27 

71 

55 

900 

8A 

MRS.  RUTH  M.  GRACE 

3 

WINCHESTER 

9726 

CHESHIRE 

5 

42  46 

72 

" 

450 

A\t> 

CARL  D,  GRUPE 

C 

WINDHAM 

9740 

ROCKINGHAM 

10 

42  47 

71 

10 

174 

6P 

6P 

HERMAN  E.  BAKER 

2  3  5 

WOLFEBORO  FALLS 

9865 

CARROLL 

10 

43  36 

71 

12 

520 

6P 

KENNETH  BERRY 

2  3  5 

WOODSTOCK 

99*0 

GRAFTON 

10 

43  59 

71 

*1 
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6P 

6P 

FRED  S*  BROWN 

2  3  5    7 

YORK  PONO 
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NEW  ENGLAND  -  JUNE  1957 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

A  mid-month  heat  wave  terminating  in  violent 
thundersqualls  the  18th-19th,  hot  weather  and 
numerous  severe  thunderstorms  the  23rd-24th, 
and  tail-end  effects  of  hurricane  Audrey  the 
29th  were  the  major  features  of  this  month's 
weather. 

Average  temperatures  were  above  the  seasonal 
level  throughout  New  England  with  departures 
generally  of  the  order  of  3  to  5  degrees 
except  in  Maine  where  temperature  excesses 
were  somewhat  smaller.   Maximum  temperatures 
as  high  as  95°  were  recorded  in  each  of  the 
six  states  and  the  top  reading  for  the  area 
was  100°  at  West  Medway,  Mass.,  on  the  17th. 
Lebanon  CAA  AP,  N.  H. ,  and  Shelburne  Falls, 
Mass. ,  were  almost  as  hot  on  the  18th  with 
maxima  of  99°.   However,  June  was  not  all 
heat  since  the  records  indicate  sub-freezing 
temperatures  in  each  of  the  states  except 
Rhode  Island  during  the  early  part  of  the 
month.   Mount  Mansfield,  Vermont,  dropped  to 
26"  the  5th. 

Precipitation  was  greatly  deficient  in  Conn- 
ecticut, Rhode  Island,  most  of  Massachusetts, 
and  in  the  coastal  areas  of  New  Hampshire  and 
Maine.   Rainfall  increased  towards  the  north- 
west becoming  moderate  to  excessive  in  north- 
ern and  western  Vermont.   Much  of  the  precipi- 
tation was  associated  with  thunderstorm  activi- 
ty and  as  usual  stations  fairly  close  together 
frequently  accumulated  sharply  contrasting 
totals.   Block  Island  WB  AP,  R.  I.,  was  the 
driest  station  in  New  England  with  only  a 
trace  and  Mount  Mansfield  was  the  wet  spot 
with  9.52  inches. 

WEATHER  DETAILS 

Cold  snaps  around  the  3rd-4th  and  the  7th-9th 
gave  early  June  a  cool  characteristic  but 
after  the  10th  temperatures  were  much  above 
average  except  for  brief  respites  in  some 
areas  around  the  21st  and  26th.   Most  of  New 
England  experienced  hot  weather  of  heat  wave 
proportions  the  14th  through  the  18th  and 
again  for  a  brief  period  around  the  23rd-24th. 

Shower  type  precipitation  around  the  2nd,  7th 
and  14th  was  somewhat  scattered  and  amounts 
were  light  to  moderate.   Thunderstorms  the 
18th-19th  produced  heavy  rains  in  some  areas 
but  provided  very  little  moisture  in  many 
communities.   Quite  frequent  showers  after 
the  23rd  furnished  considerable  rainfall  over 
the  inland  areas,  but  amounts  of  rain  were 
mostly  light  at  stations  within  50  miles  of 
the  coast  line. 

WEATHER  EFTBCTS 

Crop  prospects  were  generally  good  until  mid- 


June,  but  heat  and  lack  of  moisture  curtailed 
vegetable  production  in  non-irrigated  fields 
and  caused  pastures  to  deteriorate  rapidly. 
Prospects  for  potatoes  were  generally  still 
good  at  the  end  of  June.   Apple  trees  were 
holding  a  better  than  average  crop.   The  area 
of  deficient  rainfall  in  June  extending  from 
the  southern  coast  northeastward  through  the 
coastal  region  of  Maine  was  still  in  need  of 
rain  at  the  end  of  the  month. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Stormy  weather  of  severe  proportions  affected 
large  areas  of  New  England  on  the  18th-19th, 
the  29th,  and  the  30th,   More  or  less  local- 
ized severe  thunderstorms  were  reported  from 
one  or  more  localities  on  the  16th,  23rd,  24th 
and  27th. 

Violent  thundersqualls  started  in  northwestern 
Vermont  early  in  the  evening  of  the  18th  and 
by  late  afternoon  of  the  19th  had  cut  a  swath 
of  destruction  in  a  huge  crescent  extending 
through  central  and  southern  New  Hampshire, 
southwestern  Maine,  northern  and  east-central 
Massachusetts,  Rhode  Island,  and  central 
Connecticut.   Tornadoes  were  identified  in 
Vermont,  New  Hampshire,  Massachusetts,  and 
Connecticut.   Lightning,  wind,  rain  and  hail 
appeared  in  damaging  roles.   Property  damages 
were  heavy  and  there  was  some  damage  to  crops. 
Two  deaths  in  Massachusetts  were  due  to  light- 
ning and  five  injuries  were  reported  as  due 
to  some  feature  of  the  stormy  weather. 

Hurricane  Audrey  moved  over  land  from  the 
Louisiana  coast  northeastward  through  New 
York  and  into  Canada  but  was  still  strong 
enough  to  cause  damaging  winds  in  Connecticut, 
Rhode  Island,  western  Massachusetts,  and 
Vermont  on  the  29th.   One  injury  was  attri- 
buted to  Audrey's  winds  in  New  England. 

Winds,  hall,  and  lightning  of  severe  thunder- 
storms in  Connecticut,  Rhode  Island,  Massa- 
chusetts, and  New  Hampshire  on  the  30th  caused 
considerable  damage  to  property  and  crops. 
The  loss  of  one  life  and  14  injuries  were 
reported  as  due  to  these  storms. 

For  detailed  more  storm  information  and  a 
report  on  hurricane  Audrey  see  Climatologlcal 
Data  National  Summary  for  June  1957. 

FLOODS 

None  reported  on  rivers.   Local  flooding  of 
short  duration  occurred  in  several  instances 
as  a  result  of  heavy  thunderstorm  rains. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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Temperature 
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32-s 
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CONNECT  icirr 

NORTHMEST 

BULLS  BR106E  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLA6E 
NORFOLK  2  SM 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 


AM 
AM 


DIVISION 

CENTRAL 

COLCHESTER 
tcOVENTRY  AM 

OANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO   //R 
HARTFORD  WB  AIRPORT      R 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDOLETOWN  WB 

MIOOLETOWN    <>   W  AM 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT     AM 

PUTNAM 
STORRS 

waterbury  ctty  mall 
d:visiom 

COASTAL 

BRIDGEPORT  MB  AP  R 

6R0T0N 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT      R 

NORWALK  GAS  PLANT  AM 

STAMFORD  S  N 

MESTBROOK 

DIVISION 


NORTHERN 

CARIBOU  WB  AIRPORT      //R 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

FORT  KENT  AM 

GREENVILLE 

HOULTON   CAA   AP 

MOULTON    1    NE 

JACKMAN 

LONG    FALLS    DAM  AM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET   CAA    AP 

PRESQUE    ISLE 
RIPOGENUS    DAM 
SQUA    PAN    DAM 

DIVISION 

SOtfTNCRM    INTERIOR 

AUGUSTA    CAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 

BRIOGTON    1    NNW 

CORINNA 

EAST    SANGERVILLE   t    SE 

EAST   WINTHROP 
FARMINGTON 
GARDINER 
niRAM    2    S 
LEWISTON 

MADISON 

OLD    TOWN    CAA    AIRPORT 

OMOMO 

RUMFORO    >    St) 

RUMFORD    1    SSE 

UNITY 

WEST    BUXTON    2    MNW 

WIMSLOW  AM 

WOOOLANO  AM 


•IVISION 
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79.6 

78<6 
79.8 

79.7 
82.6 


80. 1. 
81.3 
82.7 
83.2 
84.2 

84.6 
82.7 
82.0 
82.9 
82.8M 

a«>8 

79.1 


81.0 
77.1 


70.2 
75.0 
71.9 
76.0 
73.4 

74,0 
74.7 
74.2 
76.6 
76.3 

74.1 
73.7 
76.2 


77,4 
75,8 
80,1 
78,0 
76,3 

76,8 
79,1 
77.6 
79,1 
76,9 

78,2 
76,5 

76.5 
80,4 

76,3 
78,5 
79,0 


56.0 
58.1 
55.6 
55.5 
56.6 

56.6 

56.8 


55.6 
50.6 
57.3 
58.7 
58.9 

54,1 
59.0 
60.2 
58.0 
60. OM 

54,0 
57.3 


62.2 
57.7 
60.4 
59.0 
57.8 

54.4 


50.4 
50.0 
48.5 
49.9 
48.9 

51.6 
48.8 
48.1 
52,7 
51,1 

50.3 
61.0 
48.3 


53.9 
53.6 
54.3 
48.9 
49.7 

53,6 
52.1 
50.9 
52,0 
55,3 

49,7 
50,2 

49,7 
52.6 

53.1 
51.2 
53.8 
51.6 


69. 7M 

68.9 

69.8 

67.1 

68.2 

68.2 
69.7 


68.0 
66.0 

70.0 
71.0 
71.6 

69.4 
70.9 
71.1 
70.5 
71. 4M 

69.4 
68.2 


71.6 
67.4 


70.6 
70.6 


60.3 
62.5 
60.2 
63.0 
61.2 

62.8 
61.8 
61.2 
64.7 
63.7 

62.2 
62.4 
62.3 


65.7 
64.8 
67,2 
63.5 
63.0 

65.2 
65.6 
64.3 
65.6 
66.1 

64.0 
63.4 

63.1 
66.5 

64.7 
64.9 
66.4 
64.5 

64.9 


4.7 
4.6 


3.3 
2.7 


4.7 
4.1 


3.8 

1.1 


3.0 
2,2 


3.4 
.5 


2.2 
1.2 


2.4 
2.3 


3.3 

3.9 


2.8 
2.8 


178 
145 
189 
129 
168 

131 
156 
174 
103 
124 

147 
144 
153 


77 

90 

56 

114 

122 

78 
87 
95 
91 
73 

92 
117 

125 
73 

100 
93 
72 
86 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  121   - 


1.54 
1.58 
1.63 
2.44 
2,39 


2.64 
2.58 


1.86 
1.19 
1.69 
2.65 
1.99 

.59 

.95 

1.69 

1.72 

.23 

.86 
.75 
.54 


.40 
.25 
.96 
.93 
1.38 

.32 


3,98 
4,14 
3.84 
3.30 
2.02 

1.80 
2.76 
2.60 
3.11 
3.18 

2.51 
3.86 
3.29 


3.77 
2.60 
3. IS 
3,10 
2,80 

4.04 
3.66 
3.17 
4.42 
3.13 

2.84 
2.75 

2,69 
2.70 

3.71 
4.76 
3.56 
1.84 

3.26 


1.11 
1,63 


3.07 
2.85 


,34 

,42 

1.09 

1,31 
1,23 

.66 
.59 

1,19 
,64 


,91 

i>a2 


.63 

.45 
.63 
.52 
.62 

1.02 
.97 


1.02 

.59 

.62 

1.07 

1.22 

.24 
.33 

.67 
.94 

.11 

.24 
.22 
.24 


.84 
1.66 
.66 
.72 
.55 

.3} 

.50 
.65 
•  65 

.73 

.70 
.77 
.S3 


1.19 
.71 

1.19 
.79 
.60 

.81 

.85 

1.26 

1.21 

1.03 

.54 
.43 

.60 
.53 

.S3 

1.81 

.63 

,71 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
JUNE    1957 


Temperature 

Precipitation 

<  2 

2  1 
11 

> 
< 

III 

1 

Q 

\ 

1 

>• 

I 
I 

No  o 

Days 

£ 

III 

8 
6 

8 

Snow.  Sleet 

No 

ol  Days 

StaHoB 

Max 

Mm 

1 

II 

I  § 

1 

s 

s 

o 

I 

s  s 

si 

0  s 

o  \ 

COASTAL 

BAR  HARBOR 

72.0 

51.6 

61.8 

1.8 

88 

16  + 

39 

9 

136 

0 

0 

0 

0 

1.74 

-    1.53 

.72 

26 

.0 

0 

6 

1 

0 

BELFAST 

75.3 

51.1 

63.2 

96 

24 

38 

8 

118 

3 

0 

0 

0 

2.30 

.46 

19 

.0 

0 

9 

0 

0 

BRUNSWICK 

72.7 

54.4 

63.6 

89 

16 

43 

9 

97 

0 

0 

0 

0 

2.42 

.64 

25 

.0 

0 

5 

3 

0 

DAMARISCOTTA  MILLS 

76.6 

53.1 

64.9 

92 

24 

38 

8 

84 

2 

0 

0 

0 

1.87 

.82 

25 

.0 

0 

5 

1 

0 

EASTPORT 

67.8 

47.3 

57.6 

2.2 

90 

16 

37 

8 

227 

1 

0 

0 

0 

1.88 

-  1.04 

.64 

15 

.0 

0 

6 

1 

0 

JONESBORO 

AM 

72.0 

48.3 

60.2 

91 

17  + 

33 

8 

167 

2 

0 

0 

0 

1.53 

.48 

30 

.0 

0 

5 

0 

0 

PORTLAND 

76.3 

56.2 

66.3 

94 

24 

44 

8 

64 

3 

0 

0 

0 

2.49 

1.30 

25 

.0 

0 

5 

1 

1 

PORTLAND  W8  AIRPORT 

//R 

75.7 

52.4 

64.1 

2.3 

91 

24 

37 

9 

109 

1 

0 

0 

0 

2.38 

-   .94 

1.14 

25 

.0 

0 

5 

1 

1 

ROCKLAND 

73.7 

51.4 

62.6 

92 

24 

38 

4+ 

118 

2 

0 

0 

0 

1.95 

.95 

25 

.0 

0 

6 

1 

0 

SANFORO  2  NNW 

81.3 

51.3 

66.3 

94 

19 

35 

9 

74 

7 

0 

0 

0 

3.21 

1.16 

19 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

63.1 

2.18 

.0 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

AM 

79.7 

55.9 

67.8 

5.2 

94 

19 

38 

10 

65 

3 

0 

0 

0 

3.06 

-  1.14 

1.21 

27 

.0 

0 

6 

3 

1 

HOOSAC  TUNNEL 

AM 

81.1 

54.2 

67.7 

3.8 

92 

19 

38 

8+ 

52 

4 

0 

0 

0 

3.88 

-   .22 

1.19 

27 

.0 

0 

8 

2 

1 

KNI6HTVILLE  DAM 

AH 

81.7 

54.5 

58.1 

93 

16+ 

34 

10 

68 

6 

0 

0 

0 

2.10 

.75 

27 

.0 

0 

5 

2 

0 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

78.6 

54.7 

66.7 

3.7 

90 

18 

38 

8 

81 

1 

0 

0 

0 

2.91 

-  1.68 

.70 

30 

.0 

0 

8 

1 

0 

STOCKBRIOGE 

77.3 

53.7 

55.5 

1.9 

88 

18 

33 

10 

93 

0 

0 

0 

0 

3.34 

-  1.21 

.62 

19 

.0 

0 

8 

2 

0 

WEST  CUMMINGTON 

79.5 

49.9 

64.7 

90 

18 

31 

9+ 

104 

1 

0 

2 

0 

3.37 

•  83 

26 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

66.8 

3.11 

.0 

CENTRAL 

AMKERST 

82.3 

58.6 

70.5 

5.1 

94 

17 

41 

8 

36 

6 

0 

0 

0 

4.50 

.76 

2.74 

26 

.0 

0 

6 

2 

1 

BEDFORD 

82.2 

56.9 

69.6 

95 

16 

39 

9 

47 

6 

0 

0 

"0 

2.13 

.75 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

BIRCH  HILL  OAH 

81.0 

53.5 

67.3 

92 

17+ 

33 

9+ 

75 

5 

0 

0 

0 

3.30 

1.32 

26 

.0 

0 

6 

3 

1 

BLUE  HILL 

II 

79.5 

57.4 

68.5 

4.5 

91 

15+ 

44 

8 

43 

2 

0 

0 

0 

1.58 

-  2.60 

.82 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

80.0 

58.2 

59.1 

91 

16+ 

42 

8 

35 

4 

0 

0 

0 

3.91 

1.14 

16 

.0 

0 

8 

3 

1 

CHESTNUT  HILL 

82.6 

60.7 

71.7 

5.1 

94 

15 

50 

4 

12 

6 

0 

0 

0 

1.62 

-  1.80 

.45 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

CLINTW 

AM 

79.1 

58.3 

68.7 

3.3 

92 

17+ 

42 

9 

42 

3 

0 

0 

0 

2.48 

-  1.62 

.69 

27 

.0 

0 

8 

2 

0 

F1TCHBUR6  2  S 

AM 

83.0 

56.3 

59.7 

3.5 

97 

16+ 

39 

9 

40 

8 

0 

0 

0 

2.50 

-  1.09 

1.18 

20 

.0 

0 

6 

1 

1 

FRAMINSHAM 

AM 

8*. 2 

57.6 

70.9 

4.1 

96 

17 

41 

9 

29 

10 

0 

0 

0 

1.53 

-  1.75 

.75 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

HAVERHILL 

83.6 

58.8 

71.2 

3.6 

96 

15+ 

43 

9 

25 

8 

0 

0 

0 

1.67 

-  1.73 

.57 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

LAKE  COCHITIIATE 

AM 

83.2 

57.2 

70.2 

4.7 

98 

17 

40 

8 

32 

7 

0 

0 

0 

1.31 

-  2.10 

.62 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

LAWRENCE 

81.8 

58.3 

70.1 

4.0 

96 

15 

45 

9 

27 

5 

0 

0 

0 

2.24 

-  1.07 

1.66 

19 

.0 

0 

3 

1 

1 

LOWELL 

85.7 

58.7 

72.2 

5.5 

98 

15+ 

44 

8+ 

23 

13 

0 

0 

0 

1.99 

-  1.33 

.70 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

SHELBUMIE  FALLS 

AM 

82.0 

55.4 

68.7 

6.7 

99 

18 

40 

8+ 

52 

5 

0 

0 

0 

3.42 

-   .18 

1.29 

20 

.0 

0 

8 

2 

I 

SPfilNSFIELD  ARMORV 

85.5 

59.8 

72.7 

4.6 

97 

16+ 

40 

8 

21 

10 

0 

0 

0 

1.17 

-  2.61 

.52 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

TULLY  DAH 

AM 

81.8 

53.4 

67.6 

95 

17+ 

33 

8 

69 

5 

0 

0 

0 

3.50 

1.53 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

TURNERS  FALLS 

83.5 

56.9 

70.2 

3.4 

95 

15+ 

37 

8+ 

27 

6 

0 

0 

0 

3.14 

-   .39 

.92 

26 

.0 

0 

7 

2 

0 

WALPOLE 

80.6 

55.7 

68.2 

92 

15 

37 

8+ 

60 

5 

0 

0 

0 

2.12 

.88 

2 

•  0 

0 

3 

2 

0 

WALPOLE  1  S 

83.7 

60.0 

71.9 

94 

15+ 

40 

4+ 

40 

8 

0 

0 

0 

.90 

.31 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

WEST  MEOWAV 

85.0 

55.6 

70.3 

100 

17 

34 

9 

50 

8 

0 

0 

0 

1.82 

.68 

2 

.0 

0 

5 

1 

0 

WESTON 

82.8 

53.5 

68.2 

2.9 

94 

17 

36 

9 

54 

7 

0 

0 

0 

1.62 

-  2.44 

.39 

27 

.0 

0 

6 

0 

0 

WESTOVER  FIELD 

82.9 

59.4 

71.2 

95 

15+ 

41 

10 

31 

7 

0 

0 

0 

2.74 

.90 

26 

•  0 

0 

6 

3 

0 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

78.0 

56.7 

67.4 

2.0 

91 

17 

44 

4+ 

51 

2 

0 

0 

0 

3.23 

-   .71 

1.08 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

WORCESTER 

80.7 

56.8 

68.8 

2.6 

92 

15+ 

39 

9 

38 

5 

0 

0 

0 

2.99 

-   .35 

1.23 

26 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

69.8 

2.39 

.0 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

//R 

81.0 

61.5 

71.3 

4.1 

95 

15 

51 

8 

21 

5 

0 

0 

0 

1.62 

-  1.86 

.62 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

BROCKTON 

82.4 

56.0 

69.2 

3.0 

93 

16 

35 

9 

50 

4 

0 

0 

0 

.58 

-  2.45 

.17 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

COKASSET 

AM 

81. 9M 

56. 2M 

69. IM 

95 

16 

42 

4 

54 

5 

0 

0 

0 

3.30 

2.30 

28 

.0 

0 

5 

2 

1 

EAST  WAREHAM 

AM 

79.7 

58.4 

69.1 

5.2 

92 

17 

41 

4+ 

41 

2 

0 

0 

0 

.13 

-  3.74 

.12 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

EOSARTOWN 

AM 

75.7 

57.4 

56.6 

89 

17 

39 

4 

60 

0 

0 

0 

0 

.05 

.05 

13 

.0 

° 

0 

0 

0 

FALL  RIVER 

81.3 

61.0 

71.2 

5.7 

95 

16 

45 

8 

25 

4 

0 

0 

0 

.76 

-  2.44 

.60 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

HYAMNIS  i    ME 

79.6 

58.4 

69.0 

5.0 

88 

16 

31 

4 

49 

0 

0 

1 

0 

.06 

-  3.11 

.04 

12 

■  0 

0 

0 

0 

0 

MleOLETON 

78.8 

60.1 

69.5 

90 

15 

43 

9 

30 

1 

0 

0 

0 

.80 

-  2.66 

.50 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

R 

71.6 

57.1 

64.4 

3.5 

86 

16 

43 

4 

78 

0 

0 

0 

0 

.26 

-  2.98 

.22 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEW  BIBFORD 

79.0 

63.0 

71.0 

5.9 

92 

16+ 

49 

8 

19 

2 

0 

0 

0 

.06 

-  3.09 

.04 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLTWUTM 

83.5 

59.0 

71.3 

7.4 

95 

15 

41 

8 

31 

6 

0 

0 

0 

.49 

-  2.83 

.26 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

PMVINCETWN  >  N 

7S.7K 

62. 8M 

«9.SM 

t.« 

92 

16 

50 

9 

28 

1 

0 

0 

0 

1.55 

-  1.29 

1.03 

2 

.0 

0 

3 

1 

1 

ROCHESTER 

AM 

79.7 

56.5 

68.1 

92 

17 

37 

4 

58 

1 

0 

0 

0 

.25 

.19 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROCKPOtT  1  ESE 

74.9 

55.7 

65.3 

1.8 

89 

24 

41 

10 

88 

0 

0 

0 

0 

1.21 

-  2.97 

.65 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

SALEM  C«  AIR  STATION 

79.3 

60.3 

69.8 

90 

15+ 

49 

4 

27 

2 

0 

0 

0 

.36 

.20 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANOWICH 

78.6 

60.0 

69.3 

88 

16+ 

42 

4 

48 

0 

0 

0 

0 

.19 

.11 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

TAMMTCN 

82.7 

57.3 

70.0 

5.9 

95 

16 

37 

10 

46 

5 

0 

0 

0 

.50 

-  2.71 

.21 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

WEST  LYHH 

82.0 

58.8 

70.4 

95 

15 

46 

8+ 

27 

8 

0 

0 

0 

.84 

.48 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

OIVISIOH 

69.1 

.72 

.0 

NEW  HAMPSMRB 

NMTMRM 

BENTON 

78.5 

52.6 

65.7 

90 

18 

34 

8 

S3 

1 

0 

0 

0 

.0 

0 

4 

0 

BERLIN 

AM 

79.6 

51.9 

65.8 

4.3 

93 

19 

34 

8 

98 

6 

0 

0 

0 

3.69 

.03 

.65 

20 

.0 

0 

8 

3 

0 

BETHLfHBM 

77.8 

52.7 

65.3 

3.8 

90 

18 

37 

9 

88 

1 

0 

0 

0 

3.91 

.25 

•  S6 

28 

.0 

0 

9 

4 

0 

FABYAN 

76. 9M 

45. 8M 

61. 4M 

91 

18 

31 

3 

149 

1 

0 

3 

0 

3.59 

.65 

19 

.0 

0 

9 

4 

0 

FIRST  C0««  LAKE 

AM 

73.6 

4S.7 

61.2 

3.2 

S« 

16+ 

31 

9 

168 

0 

0 

2 

0 

4.42 

.05 

1.35 

19 

.0 

0 

9 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  122   - 
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NEW   ENGLAND 
JUNE   1957 


Temperature 

Precipitation 

<  2 

2  S 
11 

> 
< 

111 

1 

1 

? 

^ 

1 

1 

& 

^ 

o  o 

Days 

1 

III 

1 

8 

6 

1 

Snow.  Sleel 

No 

ot  Days 

Station 

Max 

Mm 

2  § 

1 

2 
5 

2 

o  S 

si 

o  i 

5  5 

hi 

5  > 

GRAFTON 
LANCASTER 
flMOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

1/9. 

80.3 
78>8 
54.8 
72.5 

48.4 
50.7 
41.2 
51.2 

64.4 
64.8 
48.0 
61.9 

3.6 
3.0 

91 
90 
68 
84 

15+ 
18 
18 
16+ 

27 
30 
25 
36 

9 
9 

7+ 
3 

109 

98 

501 

134 

4 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3 

1 

5 
0 

0 
0 
0 
0 

4.65 
4.16 
6.69 
3.40 

.43 
-  1.48 

1.19 

1.03 

1.38 

.66 

15 
24 
29 
29 

.0 
.0 

.1 

.0 

0 

0 

T 
0 

7 

8 

8 

12 

9 

3 

4 
7 
2 

1 
1 

1 

0 

DIVISION 

63,8 

3.97 

.0 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEER  INC 

RAM 
AM 

R 

82.1 
79. 8M 
81.1 
81.5 
78. 6M 

53.0 
50, 9M 
53.6 
54,2 
50. 9M 

67,6 
65. 4M 
67.4 
67.9 
64. 8M 

3.3 
4.3 

96 
92 

95 
94 
91 

15+ 
16+ 
15+ 
15+ 
15+ 

33 
32 
36 
37 
31 

9 

9 

8+ 

9 

8 

73 
92 
66 
62 
86 

9 
6 

7 
7 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

4.07 
4.46 
2.95 
1.56 
2.75 

-  .67 

-  1.92 

1.57 
.95 
.85 
.63 

1.01 

27 
26 
19 
19 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

12 

6 

4 
6 

3 
2 
2 

1 
2 

1 
0 
0 
0 

1 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

AM 

81.5 
80.5 
80.1. 
82.8 
80.0 

53,7 
51.8 
54.4 
54,5 
55.4 

67.6 
66.2 
67.4 
68.7 
67.7 

3.7 

3.7 
5.1 

94 
94 
93 
95 
93 

15+ 

16+ 

18 

17 

15 

35 
33 
36 
34 

39 

9 
9 
9 
9 
9 

62 
93 

67 
51 
61 

6 

8 

7 

7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.48 

4.49 
3.51 
2.23 
3.93 

.75 

.08 

-  1.00 

.60 

1.23 
.96 
.97 

.84 
1.18 

26+ 

27 

26 

27 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
7 
6 
8 

3 
5 

2 
1 
4 

2 

0 
0 
0 

1 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
NASHUA  3  N 
NORTHWOOD 

81.1 
82.2 
79.7 
81.3 
80. 't 

51.9 
54.9 
52.6 
53.1 
54.5 

66.5 
68.6 
66.2 
67.2 
67.5 

2.8 
2.0 

99 
98 
92 
95 
93 

18 
16 
15 
16  + 
16 

33 
39 
33 
35 
42 

9 

8+ 

9 

9 

4+ 

82 
48 
77 
63 
56 

7 
9 
2 
6 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.87 
2.01 
2.26 
2.08 
1.95 

-  1.19 

-  1.06 

.63 
.54 
.79 
.83 
.42 

26 

3 
19 
20 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
6 
4 
7 

3 
1 
2 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

AM 

AM 
AM 

78,3 
78.5 
78.6 
82.4 
81.3 

53.4 
49.4 
52.8 
53.4 
53.2 

65.9 
64.0 
65,7 
67.9 
67.3 

1.0 

92 
91 
9* 
95 
95 

17 

15+ 

24 

17+ 

19 

36 
30 
39 
32 

34 

8 
9 
9 
9 
9 

76 

112 
80 
67 
75 

2 

4 

4 
5 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.36 
5.07 
1.11 
3.47 
2.75 

1.63 

.89 

.48 

1.38 

.72 

19 

19 
27 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

3 
6 
8 

2 

0 
2 

1 

0 
0 

1 

0 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

82. 4H 

82.3 

79.0 

53. 2M 

64.4 

51.8 

67. 8M 

68.4 

65,4 

95 
94 
91 

15 
15 

15  + 

36 

37 
33 

10 
9 
9 

53 
48 
80 

5 
8 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.52 
3.19 

4.04 

-   .15 

1.12 
.88 
.57 

19 
19 
28 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 
8 
9 

1 
3 

3 

1 

0 
0 

DIVISION 

66,9 

3.09 

.0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  MB  AIRPORT 

R 
R 

73.1 
82.4 
78.9 
81.2 

59.0 
57.6 
56,2 
59.7 

56,1 
70,0 
67,6 

70.5 

3.1 

4.0 
4.9 

88 
94 
92 
95 

16 
15 
15 
15 

46 
39 
35 
43 

4 

8 

10 

10 

60 
33 
57 
35 

0 
7 
2 
6 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

T 
2.11 
.12 
.39 

-  2.86 

-  3.34 

-  2.78 

T 
1.33 
.10 
.23 

1+ 
24 
20 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
1 
2 

0 
1 
0 

0 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

68,6 

.66 

.0 

VER»«NT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 
MIDDLESEX 

AM 

AH 

AM 

80.7 
80,4 
77.4 
80.4 
79.5 

50.3 
50.3 
54.2 
53.2 
53.5 

65.5 

65.4 
65,8 
66,8 
66.5 

5.5 

4.0 
2.1 
4.2 

93 

95 
90 
93 
93 

18 

19 

16+ 

18 

19 

32 
32 
37 

34 
35 

9 

9 

8+ 

9 

8+ 

98 
94 
88 
80 
86 

3 
6 
2 

5 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.32 
4.75 
4.04 
4,82 
4.72 

-   .56 

1.41 
.74 

.64 

.53 
1.07 
1.09 

1.11 

2+ 
26 
26 

26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 
B 

10 

2 

4 
4 

4 

0 
2 

1 

1 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

MORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

SAINT  JOHNSBURY 

77,3 
65.1 
78.2 
80.9 
81,6 

52.9 
45. 2M 
50.7 
52.6 
54.0 

65.1 
55, 2M 
64.5 
66.8 
67.8 

1.0 
5.5 
3.8 

90 
76 
93 
92 
92 

18 

17 

18 

18+ 

18* 

34 
26 
35 
30 
35 

9 
6 
9 
8 
9 

98 

290 

110 

85 

66 

1 
0 

4 
5 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.11 
9.62 
4.07 
4.64 
4.11 

.64 

1.46 

.90 

.95 

2.28 

1.68 

.89 

.73 

25 
24 
25 

27 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
10 
8 
8 
9 

1 
5 
3 
5 

4 

0 

4 

1 

0 
0 

WEST  BURKE 

AM 

80,2 

47.5 

63,9 

92 

19 

29 

9 

119 

4 

0 

3 

0 

3.87 

.47 

1.15 

26 

.0 

0 

10 

2 

1 

DIVISION 

64.9 

4.64 

.0 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NW 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
tRUTLANO 

R 

81.5 
76.9 
81.4 
7*. 7 
77.2 

54.3 
57.5 
54.9 
51.7 
54.5 

67.9 
68.? 
68.2 
65.8 
65.9 

2.7 
3.0 

1.7 

92 
93 
93 
90 
90 

18 
18 
17  + 
17 
17+ 

35 
39 
36 
30 
36 

8 
9 
9 
8 
8 

56 
72 
56 
83 
60 

4 
3 
6 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.11 
7.35 
4.72 
4.95 
3.61 

3,78 
1.31 

-   .13 

1.91 
2,27 
,96 
1,43 
2.50 

26 
25 
2« 
26 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

1 
5 

4 
4 
2 

1 

2 

0 

1 
1 

ST  ALBANS  BAY 

79.2 

58.2 

68,7 

92 

18 

41 

5 

66 

2 

0 

0 

0 

4.51 

1,16 

26 

.0 

0 

7 

4 

1 

DIVISION 

67,8 

5.13 

.0 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
REAOSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERMON 

AM 

AM 
AM 
AM 

80.9 
82.4 
81.2 
74.4 
81.4 

55,7 
49,5 
53,1 
49,3 
55.1 

68.3 
66.0 
57.2 
61.9 
68.3 

2.9 
4.3 

95 
93 
92 
89 
94 

15+ 

17+ 

17 

17+ 

18 

37 
29 
36 
32 
37 

8 
9 

8+ 
10 
8+ 

66 
82 
63 
144 
54 

6 

7 
4 
0 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

3 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.40 
4.13 
3.05 
6.27 
3.29 

-  1.16 

•  30 

-  1.14 
1.88 

-  .31 

.88 
1.46 
1.08 
1.80 
1.34 

27 
26 
27 
26 

20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

9 

7 

7 

10 

7 

0 

1 
1 

1 
1 

WILDER 
WOODSTOCK  }  ENE 

AH 

80.8 
80.3 

53,8 
52,2 

67.3 
66.3 

3.7 

94 
93 

17+ 
18 

37 
33 

8+ 
9 

65 
75 

5 
6 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.10 
4.33 

.13 
.89 

.75 
.95 

26 

26 

.0 
.0 

0 
0 

7 
8 

1 
4. 

0 
0 

DIVISION 

66.5 

3.80 

.0 

t   DATA   RECEIVED   TOO   LATE   TO  BE 
INCLUDED    IN   DIVISION  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  123  - 


DAILY  PRECIPITATION 


■3 

Day  of  month 

station 

■3 

S 

12   3 

4   5   6 

7   8  1  9 

10  I  11   12 

13   14  1  15 

16   17   18 

19 

20   21 

22   23  1  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

ANSON] A 

1^00 

.03 

.18 

•  29 

.12 

.34 

■  04 

BAHEBSVIU-E 

i.a: 

.20 

.06 

• 

1.30 

■  04 

.22 

BALTIC 

•  SS 

T     T 

.73 

T 

■  19 

BARKHAMSTEO 

1^57 

.19 

•  09 

•  22 

.29 

.67 

■  04 

■  19 

BEACON  FALLS 

RECORD  MISSING 

BRIDSEPORT  KB  AP        II 

•  «0 

T     T 

T 

.09 

.06 

.23 

■  06 

BRISTOL  3  H 

RECORD  KISSING 

BROOM.  VN 

•  BA 

T     .09 

•  01 

.01 

■  06 

•  14 

T 

.04 

.16 

■  33 

BULLS  BRIOOE  0AM 

1>»4 

.16 

•01 

.02 

.02 

.49 

.63 

.23 

BURLINGTON              R 

•  »2 

.10 

•02 

•  03 

.18 

.29 

COCKAPONSET  RANQER  STA 

1<01 

T    .11 

T 

T 

•  99 

.02 

.29 

COLCHESTER 

x.»» 

.33 

■  09 

1.02 

.42 

COLLINSVILLE  1  S 

•  62 

.12 

•OS 

•  09 

.16 

.22 

.04 

COVENTRY 

1.19 

T     .16 

.02 

.24 

.99 

.18 

CREAM  HILL 

Lit 

.49 

•  19 

T 

T 

•  04 

.12 

■  44 

.04 

■  04 

.30 

T 

DANBURY 

!•»« 

.24 

.62 

■  02 

■  02 

.36 

.29 

.14 

DAWSON  LAKE 

l.ST 

.06 

•  94 

.01 

.27 

.39 

OERBY 

1^23 

.03 

.91 

•  27 

.10 

■  32 

EAST  HAVEN 

•  91 

.06 

•  44 

.17 

■  24 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

1.36 

.09 

.43 

.43 

■  11 

■  27 

.07 

PALLS  VILLAGE 

1<6> 

.49 

•  06 

■  07 

.14 

•  63 

.17 

.07 

SROTON 

■  29 

.04   .02 

.02 

•  19 

■  02 

T 

HARTFORD  BRAINARO  FLO//R 

2.69 

.16 

T 

1.07 

.04 

1^09 

■  31 

.02 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 

1>9« 

.29 

•  12 

T 

T 

■  03 

1^22 

T 

T 

.29 

■  08 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

1.12 

.62 

■  13 

■  24 

■  13 

tAKE  KONOMOC 

•  A2 

•  27 

■  10 

■  09 

LAUREL  RESERVOIR 

l^Al 

•  02 

.84 

.29 

■  29 

■  01 

MANCHESTER 

1.31 

.17 

T 

•  39 

.57 

■  22 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

.54 

.07   .06 

•  «1 

■  24 

■  20 

MEAD  POND  RESERVOIR 

1.71 

.06 

.93 

■  09 

.24 

■  31 

■  06 

MIDOLETOWN  WS 

>n 

.04   .27 

T 

.33 

.07 

■  23 

■  01 

MIDDLETOWN  1.  W 

1.6« 

.23 

•  01 

.67 

T 

■  96 

■  22 

HILFORD 

•  60 

•  04 

.22 

.01 

.04 

.29 

MOHAWK  RANOER  STA 

2^10 

•  33 

•  10 

T 

T 

.09 

■  09 

.91 

.60 

•  03 

■  38 

■  05 

MOUNT  CARMEL 

1^72 

T     .03   T 

T     T 

T 

T 

T 

.94 

T 

T 

T 

■  33 

T 

■  42 

T 

NATCHAUG  RANGER  STA 

1^22 

•09   ^30 

•  09 

.30 

■  20 

.10 

•  02 

■  20 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

1^9B 

T     ^19 

•  01 

.92 

.67 

T 

■  23 

NEW  HARTFORD 

2^07 

•  OS 

•  09 

.48 

.30 

.91 

•  04 

■  21 

NEW  HAVEN  HB  AIRPORT    R 

•  96 

T     •Ol 

T 

T 

T 

.06 

.44 

■  21 

■  19 

■  09 

NORFOLK  2  SW 

2^** 

•  44 

•  31 

T 

T     T 

T 

.17 

■  29 

.34 

.92 

■  31 

•  06 

NORTH  BRANFORO 

1^3A 

•  01 

•  03 

.92 

.07 

•  31 

NORTH  GUILFORD 

1^26 

•  12 

•  02 

.77 

.09 

•  30 

NORWALK  GAS  PLANT 

•  93 

T 

.42 

.07 

.18 

.20 

■  06 

NORWICH  PUB  OTIL  PLANT 

•  23 

•  03 

.11 

.09 

PACHAUG  FOREST 

•  64 

•  21 

.39 

.04 

PEOPLES  RANGER  STA 

1^76 

.10 

•  01 

.28 

■  33 

.37 

.28 

.21 

■  02 

PROSPECT 

1^93 

.27 

.20 

.70 

.01 

.39 

PUTNAM 

•  66 

.02   .24 

.03 

T 

•  14 

.16 

.02 

■  17 

PUTNAM  LAKE 

1^A« 

.03 

T 

.67 

.09 

■  30 

T 

■  29 

■  19 

ROCKY  RIVER  DAM 

1^16 

.12 

•  01 

.01 

•  09 

■  07 

■  69 

■  01 

■  20 

ROUND  POND 

l^SS 

T 

.61 

.39 

.06 

■  21 

■  32 

SALISBURY 

2.3« 

.62 

•  19 

.14   T 

T 

.24 

■  42 

■  36 

■  19 

.21 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

•  82 

.04  T 

.29 

.02 

.17 

■  21 

.09 

SHEPAU6  DAM 

1^90 

.11 

•03 

.02 

1.02 

■  49 

■  04 

■  23 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

2.60 

T     .18 

•  01 

■  99 

■  07 

•  ■43 

■  32 

STAMFORD  9  N 

1.3> 

.02 

T 

■  93 

■  10 

■  29 

■  20 

.24 

STEVENSON  DAM 

.63 

.02 

■  09 

■  43 

T 

■  09 

■  28 

STORRS 

.79 

T     .19 

•  02 

.19 

T 

.03 

T 

■  22 

■  14 

TORRINGTON 

2.03 

.19 

•  08 

.03 

1.40 

■  10 

■  24 

■  03 

TORRINGTON  2 

1.99 

.13 

.08 

T 

1.02 

■  36 

■  10 

■  26 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

•  49 

T 

.03 

T 

■  06 

■  39 

.03 

WATER8URY  CITY  HALL 

•  94 

.10 

■  20 

■  24 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

•  99 

.20 

■  29 

■  19 

■  39 

WESTBROOK 

•  32 

T     .06 

.03 

.11 

T 

■  10 

T 

WEST  HARTFORD 

1^41 

.23 

.02 

■  43 

.07 

.41 

■  29 

WEST  HARTLAND 

1^79 

.49 

.16 

• 

.72 

■  16 

■  26 

WHIAVILLE  RESERVOIR 

1^02 

.14 

.02 

•  97 

.04 

.29 

WHITNEY  LAKE 

2.29 

.10 

1^3S 

.49 

.32 

WISWAM  RESERVOIR 

1^93 

.14 

T 

.97 

.02 

.20 

.20 

WILLIHANTIC 

.99 

.19   .29 

.31 

.20 

WOLCOTT  RESERVOIR 

1.19 

.20 

.39 

.30 

.30 

WOODBURY  3  W 

.61 

.21 

•  01 

.03 

■  01 

.01 

.12 

■  01 

■  20 

■  01 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

3.77 

.39 

.03        T 

.33 

.09 

T     .09 

•  99 

T     T 

■  66 

1.19 

.01 

■  31 

■  11 

.09 

BANGOR  DOW  FIELD 

2.60 

.31 

.01        T 

.31   T 

.07 

.01 

.19 

T     .03   .03 

.71 

.27 

.39 

.01 

.34 

T 

BAR  HARBOR 

1^74 

.19 

.07 

.20   .01 

.18 

.03 

.20 

.01 

.06 

.72 

.02 

■  09 

BELFAST 

2.30 

.38 

.18 

.21 

.21 

.46 

.41 

.19 

■  10 

.20 

8RASSUA  DAM 

3.70 

.69 

.01 

•36   ^02 

.11        .08 

.92 

.32 

T          .93 

.99 

■  11 

■  04 

.36 

BRI06T0N  1  NNW 

3.19 

.22 

.01 

.99 

T 

.13 

■  24 

■  03 

.04 

1.19 

.20 

.02 

■  29 

.22 

.09 

BRUNSWICK 

2.42 

.96 

•  04 

.91 

T 

T     .10 

■  49 

.64 

.09 

.03 

T 

T 

.04 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

3.9> 

■  84 

■  10 

.67   T 

.11 

■49   .11 

.03 

■  72 

.17   .07 

.04 

•  44 

T 

T 

.19 

T 

CORINNA 

3.10 

.61   .11 

.32 

.03 

.10 

■  30 

.06 

.18 

.22 

.79 

.20 

.12 

.10 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

4.14 

.10   .18 

.42   .02 

.10 

1^66 

■  19 

.24 

.72 

T 

.19 

.09 

■  23 

DAMARISCOTTA  HILLS 

1.67 

.34 

.20 

.04 

.14 

■  26 

.62 

•  03 

.04 

T 

EASTPORT 

1.B6 

.12   .06 

.12 

.09 

.64 

■  04 

■  01 

.06        .01 

T 

■  37 

.30 

T 

.10 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

2.60 

.20 

.09 

.60 

.08 

T 

.90 

■  OS 

.15 

.20 

.92 

.21 

T 

.19 

•  07 

EAST  WINTHROP 

4.04 

.49   T 

■  01 

.40 

.09 

•  10 

.74 

.12 

T 

.67 

.61 

.09 

■  47 

.07 

•  02 

ELLSWORTH 

1.26 

■  21 

.21   .04 

•17        .01 

.19 

.06 

.01 

.23 

.01 

■  09 

•  07 

PARMINGTON 

3^66 

.30 

.06 

.34   T 

•  01 

■  03 

.32 

•  62 

.12 

.33 

.69 

.13 

.40 

•  13 

FORT  FAIRFIELD 

2^47 

.93 

.06 

.60   .02 

■06       ^20 

•  04 

.30 

.20   .02   .03 

.10 

.18 

T 

•  11 

FORT  KENT 

3^64 

.32   .31 

.12 

.66   .03 

•  09   ^41   ■60 

•  02 

.21 

.22   .04   .03 

.38 

.20 

.10 

■  10 

GARDINER 

3^17 

.42 

•  03 

.22 

.10 

■  07 

•  19 

.01 

.90 

1.26 

.08 

■  24 

.09 

T 

eiLEAO 

- 

.29 

.30 

.96 

.78 

■  19 

.96 

.08 

GREENVILLE 

3^30 

.72 

•  07 

.93 

.10 

T 

.61 

.03 

T          .10 

.24 

.41 

■  01 

.48 

T 

HIRAM  2  S 

4^42 

.31 

•  03        T 

.34 

T 

.01   .33 

.76 

.02 

1.21 

•  80 

■  39 

.24 

.02 

HOULTON  CAA  AP 

2^02 

.28 

•  01 

.99 

.03 

.08   T 

T 

•  19 

.02   .02   .01 

.12 

.32 

.03 

T 

.02 

.34 

HOULTON  1  NE 

l^eo 

.30 

T 

.99 

.02 

.03 

.19 

T 

.10 

.99 

■  10 

JACKMAH 

2^76 

.40 

.90 

.10 

•  24 

.47 

.26 

.90 

.11 

■  05 

.09 

JONESBORO 

1^93 

.26 

.04 

■  IB 

.19 

T 

.37 

•  04 

.01 

.46 

LEWISTON 

3.11 

.29 

T          T 

.41 

.01 

.12 

•  20 

T 

.61 

1.03 

.01 

■  36 

■  12 

.01 

LONG  FALLS  DAM 

2.60 

.41 

.49   T 

.06 

•  69 

.11 

.06 

.34 

■  29 

.02 

.29 

MACMIAS 

1.76 

.20 

•  01 

.14   .02 

.19        .43 

•  01 

.02 

.09 

T 

.34 

.19 

T 

■  03 

■  23 

MADISON 

2.64 

.54 

.37 

T 

T     T 

.92 

.09 

.40 

.30 

.18 

.14 

■  24 

.10 

HIDOLE  DAM 

3.92 

.46 

•  48 

■  06 

.04 

•  82 

.33 

■  26 

.26 

.92 

■  20 

.07 

MILLIMOCKET 

3.11 

.33 

•  02 

•49   .01 

.07 

■  06 

.69 

■  14   ^02   .07 

.90 

.49 

T 

.32 

MILLINOCKET  CAA  AP 

3.16 

.34 

T 

.92 

•  07 

T 

•  73 

.17   .06 

■  47 

.90 

.06 

■  20 

.06 

MOOSEMEAO 

3.94 

.92 

•  01 

.96   T 

.12   T     .03 

•  19 

.69 

T          .30 

.62 

■  14 

.02 

.02 

.36 

OLD  TONN  CAA  AIRPORT 

2.79 

.43 

•  02 

.43 

•  14 

.14 

T 

•  24 

T     T     .06 

•  32 

.39 

■  29 

T 

.33 

T 

MKMO 

RECORD  HISSING 

PORTLAND 

2.49 

.27 

.26 

T 

T     .19 

•  42 

T 

1.30 

T 

■  08 

.01 

T 

T 

POOTLAND  WB  AIRPORT   //R 

2.36 

.29 

.24 

T 

T     .17 

•  49 

T 

1.14 

.02 

.06 

.01 

T 

T 

PRESaUE  ISLE 

2.91 

.70 

•09  •oe 

.48   T 

•  09 

.12   .09 

.02 

•  02 

.24 

.16   T     .09 

T 

.31 

.01 

T 

.13 

.04 

See   aefereoce  Hotea    Folloviag   Stfttloa    Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tobl*  3— Contuiu*d 


Day  of  month 


13       14       15 


19      20      21 


22      23      24 


25      26      27 


28     29      30 


ll|PO«CNUS   0AM 
aOCKLAMD 

■oxBuav 

MWrOftO    3    SH 
RiMFOm    I    SSE 

SANFORD    2    Wl« 
SOUTH    AMOOVER 
SQUA    PAN    DAM 
TW    FOUILS 
UWITV 

UPPER    DAM 

VeST    eUKTON    2    I 

WEST    ENFIELD 

VINStOW 

HOOOLANO 


NAS5A04USETTS 


MOUNT    HAOtUSET 
NANTUCKET    MB    AIRPORT 
NEW    BEDFORD 
NEM BURY PORT 
NEW    SALEM 

NORTHBRlOeE 
PELHAM 
PELMAM    2 
PEMBROKE 
PERU 

PETERSHAM    A    N 
PITTSFIELO    MS    AIRP08T 
PUtlNFIELO 

plvmouTm 
princeton 

PROVlNCETOHN    3    N 
QUAaSIN     INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPORT    1    ESE 
SALEN    CG    AIR    STATION 

SANDWICH 
SEftREOANSCT 
tWLBURNE    FALLS 
SOUTHBRIOCE    3    E 
SOUTH    EftREMQNT 

SPOT    POND 

SP«IN«FICLO    ARMORY 
STERLING 
STOCKBR I D«C 
TAUNTON 

TULLY    DAM 
TURNERS   FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE    I    S 
HARE 

WARE       2 
WASHINGTON    2 

WEBSTER 

WEST    CUHHIN6TON 

WESTFIELD 

WEST   LVm 
WEST   HEDWAV 
>    WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER   FIELD 


t»71 
2*M 

}*70 

••23 
U29 


2tM 
««7« 


AOAMS 

laOB 

AwcasT 

*>>0 

ASHBURNHAM 

I.IT 

ASHLAMD 

1|25 

ATHOt    J    E 

*.« 

BCOFOAO 

t.li 

BCECHHOOO 

BELC>«RTOHN 

2>B* 

BIBCX   HILL    MM 

1|30 

BLUE    HILL                               // 

1.98 

BOSTON    He    AIRPORT           //R 

lit! 

BOVLSTON 

3.04 

BROCICTON 

•  SB 

CMARLTON   MASONIC   HOME 

3.«1 

CHATHAM  LTSTA 

<30 

CHESTER 

CHESTERFIELD 

2>73 

CHESTNin    HILL 

1.B2 

CLIMTON 

2.*B 

COHASSET 

3i30 

COLOBROOT 

3.1« 

EAST    PEPPERELL 

i.a: 

EAST    WAREHAM 

•  13 

CDfiARTOWN 

•  09 

PALL   RIVER 

•  T* 

FITCH8URS    2    S 

2^90 

PRAMINGHAM 

1<53 

nAMKLIN 

•  •I 

•ARONER 

3^M 

MOTON 

l^ST 

HARDKIOC 

♦  •3« 

NATCHVILLE 

•  OT 

NAVERHILl. 

1.67 

WATH 

2.B2 

HOLVOKE 

2.72 

MOOSAC    TUWEL 

3.aa 

HUB8AR0ST0N 

«.83 

HVAPMIS    ]    NE 

•  0« 

IPSmCH 

.62 

JEFFERSON 

2i61 

KNIfiHTVlLLE   0AM 

2^10 

LAJie    COCHITUATE 

1^31 

LAIRENCE 

2.24 

LOVELL 

l.M 

MANSFIELD 

•  96 

HlOOLEBOfiO 

.14 

HIOOLETON 

.60 

MILFORD 

1.17 

HILLBURY 

2.67 

MONTAGUE    CITY 

2.64 

i.a« 

9.09 
9^6« 


.29 
3.42 
1.41 

2.40 


RECORD  HISSING 


RECORD  HISSING 


RECORD  MISSING 


.04   .02   .11 


1.99 
.92 
1.92 


T     T     T 


.02   .12 

.01   .13 


S«e  Reference  Rot«N  rollowios  Statlo 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  oi  month 


25      26      27 


WEST  RUTLAND 
W I NCHENDON 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
HORCeSTER 


NEW  HAMPSHIRE 

BATH  2  SH 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 

BOW  6ARVINS  FALLS 

BRAOfORO 

BUCKS  CORNER 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  UB  AIRPORT 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERIN6 

EASTMAN  PALLS  DAM 

EftROL 

FABTAN 

FIRST  COfM  LAKE 
PITZHILLIAM  3  SN 
FRANKLIN  1  NN 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
6ILMANT0N 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

JEFFERSON 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  OOWELL  DAM 
MANCHESTER 
MARLOW 

MASSASESIC  LAKE 
HER  I DEN 

MILAN  7  N 

MILFORD 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 
NORTH  STRATFORD 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  5 
PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH  I  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LYNDE60R0 
SOUTH  WEARE  1  SE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TROY 

WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 
WEST  LEBANON 

WEST  RUMNEV 
WHITEFIELD 
WILMOT 
WINDHAM 
WOLFEBORO  FALLS 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOON SOCKET 


VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BETHEL 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 
DANV I LLE 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSeURG  FALLS 

ESSEX  JUNCTION 
eiLMAN 

HUNTIHGTOM  CENTER 
MANCHESTER  CENTER 
MARSHFIELD 

MAYS  HILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

HONTPELIER  CAA  AIRPORT 


RECORD  MISSING 


>«3« 

2.99 

4«6« 


^•42 

5«04 

4i4a 

4«4« 


4»U 

2.47 

4.32 
2.23 

3*93 

3*53 
4«16 
2.87 


4.25 
2.56 
6.M 


3.01 
2.72 
2.73 


2.44 
2.79 
2.79 


•  10 
1.19 


•43  1.23   T 


57 

1 

■  M 

28 

1 

•  07 

la 

1 

.60 

17 

•  96 

12 

1 

•  75 

»1 

1 

•  43 

11 

1 
1 

•  OS 
28 

12 

1 

•  61 

1 

•  03 

2e 

1 

30 

2 

82 

16 

1 

«1 

See  Reference  Notes  Pollovlng  Statlo: 
-  126  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Tobl*  3— Continuad 

NEN    ENSLAND 
JUNE    1957 

Station 

^ 

Day  of  month 

1    I    2    {    3 

4        5        6 

7        8    1    9 

10   1    11    1    12 

13  1    U   1    15 

16  1   17  1   18 

19 

20  1   21 

22  1  23  1  24 

25      26 

27 

28 

29  1   30 

31 

PWOHT   KANSF1O.0 

NCVPMT 

MMTmELO  NOItMlCn  UNIV 

nuM 

K.THOUTH   UmOM 

•  •91 

*i07 

•  •97 

».7« 

•  to 

■  00 

■  40 
•  29 

.12      •II 
•  27 

•  01 

•  9« 

•  20 

I^IS      •Ol 

•  1* 

.71 
.37 
.00      .03 

•  SI 

•  00 

•  OS 

•  09 

•  03      T 

•  07 
•IS                   .00 
.00      .03      .01 

.03 

1^20 

•  23 

•  90 

•  03 

•  03 

•  10 

•  OS 

2^2B 

•  10 

•  17 

•  S7 

•  74 

.40    1.07 

i.sa 

•90      •BO 
•48    2^1S 

.38    1.80 

•  98 

•  80 

.10 

.37 

.13 
.03 

.39       .37 

•03       •lO 
■  43      •OO 

.40    •n 

•S3       .05 

RAMOOCPH  CENTER 
REM)1M6   HItX 
REWSeOW    1    S5E 
ROCHESTER 
RUTL/WO 

I.OS 
!••* 
I.OS 
•  •TO 

3. SI 

■  07 

•  SO 

■  17 

•  29 
■AS      il2 
.29 

.34 

•  »2 

•  9S 

•  AS 
.SB 

T 

.09 

.18 

.02                   .07 

•  01      T           .01 
T                       T 

.98 

.10 
.28 

.40 

•  72 

•  31 

•  02 
.09 

2.50 

.93    1.10 
.71       ,99 
.03       .25 

.18    1.57 
.10      .03 

.06 
•  03 

1.08 
.22 

.02 

1.19 

.29 
.01 
.80 
.02 

.43      .03 
.72 

.25       .17 
.25       .42 

.04      .01 

ST  ALBAMS    BAY 
SAINT   JOtMSeuRr 

SALisewr 

SEARSauRC  MDUMTAIN 
SEARSBURfi    STAT  ton 

•  •>1 
t.ll 
*.»T 

>•» 

•  M 

•  01 

•  r7 

•  >• 

•  97 

•  41 
■  22 

•  01 

•  *• 

•  7S 

.72 
.00 
.40 

•  OS 

•  19 

.01      .02 

•01      ^14 

•  12 

•17      .01 

.OS      T 

•  01 

.90 

•  09 

•  67 

.08 
.02 
.84 
•  34 

.01 

.90 

•  .69 

.37 
•  11 

1.15 
•34      •BO 
•47      •BO 
•OS    1^50 

•07      ^78 

T 

.40 
.47 

.48 

•  63 

•  91 

.02 

■49      ^19 

•18      104 

■65       •IS 

•56     •as 

SOMERSET 

SOUTH    LOMOOWCRRT 

SOWTH  NEKtURT 

roNNSHEND 

miON   VIU.ME    MN 

•  •27 

•  •2S 

•  M 

RECORD 
RECORD 
■  OS 

■  S9 

■  22 

NISSIHC 
MISSING 

■  25 

•  03 

•  90 

•  47 

•  47 

•  04 

•OS      T           .37 

T                       T 

.03 

•  01 

T 

•  10 

.48 
•  08 

T 

•  27 

•  23 

•  47 

•06    l.BO 
•05    2^29 

•19    1^10 

.99 

•  30 

•  11 

T 
.07 

.46 

•61       .25 

.47      .14 

.19      T 

VERMM 
WITS^IELB    1    S 

■ARosaoao 

■ATERSURT 
VEST    BURKE 

><2« 
>•!* 

f.-n 
«•«« 
i.rr 

■  23 
•  91 
.22 
.77 
23      .39 

•  09 

•  29 

1.02 

•  30 
.07 
.70 

•  04 

•  OS 

•  21 

•  01 

•o: 

•  19 

•  14 

•  00 

.00 

•  91 

•  24 

1^34 
.01 

•  10 

•  24 

•  12 

•  90 

•  23 

•  95 

•  42 

.09       .29 
.60       .99 

.03    1.23 
.27    1.12 

1.19 

•  70 

•  16 

.01 

•  29 

•  02 
.39 
.35 

.13      .02 
T           .56 

•55     •oe 

■02      ■lO 

»EST   >«aTFORO 

•EST   TOPSHAN 

•MITE   RIVER   JUNCTIOH    IN 

•H1T1N«HAM    3    M 

•ILOER 

!•» 

I^IO 
>.5« 
3.17 

3.10 

■  09 

•  09 

22 

•  20 

•  20 

•  20 

T 
•  01 

•  4* 

•  42 

•  46 

•  40 

•  44 

T 
T 
T 

T 

•  99 

.03                   .01 

T           T 

.01                   T 

.60 

T 

•  13 

.18 
.85 

•  06 

•  44 

•  64 

•  32 

.31 

.57      .85 

.10      .15 
.16    1.17 
•03       .18 
•43       .75 

•  OB 

•  10 

•  IB 
.94 
.17 

.38 
.45 
.44 
.02 
•  4B 

■  35 

■29       ■IS 

■  16       ■lO 
•31       •OO 

■08      ■OB 

•OOOSTOCH    3    ENE 

A<33 

13 

•  01 

•  47 

T 

T           .01 

.02 

.48 

.72      .95 

•  40 

■94      ^54 

• 

REFERENCE  NOTES 

Addltloo&l  lotormatlOD  regarding  the  cllaate  of  Ne«  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllaiatologlst  for  Northern  and  Central  New  England  (Halne.  Hew  Haapshlre,  Ternoot,  and 
ladsacbtiaettB)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building.  Boston  9,  Haagachusetts,  or  to  the  State  Cllaatologlst  for  Southern  Hew  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather 
Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

rigorea  and  letters  follovlng  the  station  naae,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  alles  and  direction  fros  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  Jtine  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin, 

lODtbly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  lo  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  lo  the  tables,  either  are  BlSBlng  or  were  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

Inches,  and  wind  sovea 


eter 


nlese 


atherwlse 


by  footnote  following  Table  < 


wind  sovemeot  in  alles. 
Uax  and  yin  In  Table  6 


")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  take, 
the  period  1931-1955. 


Monthly  degree  day  totals 
fer  to  extreaes  of 

the  presen 


Water  equivalent  values  published  la  Table  7  are  the  wate 
observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  < 
18  aeasured  at  selected  stations  when  £wo  or  aore  Inches  ' 


equivalent  of  anow,  sleet  or  ice  on  the  ground, 
auses  of  local  variability  In  the  snowpack  resul 
f  snow  are  on  the  ground. 


Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  suceeasive 
In  apparent  Incoaslsteocles  In  the  record.   Water  equivalent  of  snow  on  the  ground 


Intries  of  Snowfall  In  Tables  2  and  7,  and  In  the  seasonal  snowfall  table,  Include  i 


'  and  sleet.   Entries  of  i 


local 
Snow  < 


ground  include  snow,  sleet  and  ice. 
The  Station  Index  lists  observatlo 


times  in  the  standard  i 


(round  in  Table  7  Is  at  observation  ti»e  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stati' 
ad  the  Station  Index.   No  record  In  Tables  2  and  5,  is  indicated  by  no  entry 
ed  in  computing  averages  or  extremes  for  State  or  Section, 


-  No  record  in  Tables  3, 

precipitation  totals, 
ft   Mount  Washington,  Mew  Bampshlre  not 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 
'*-f   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  Is 

•  Amount  included  In  following  measurement,  time  dlstrlbut 
//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield, 

'  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-< 
on  the  roof  of  a  building. 
AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
AB  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C   In  tbe  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  record 
"Bourly  Precipitation  Data", 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  wat 

G   In  tbe  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  s 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  r 
station,  have  been  adjusted  to  represent  tbe  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  aaouots  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  intervals,  will  be  published 
89  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

T   Includes  total  for  previous  aonth. 
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NEV  ENOLAM) 


SlaMon 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

CONNECTICUT 

ANSONIA 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BAKERSVILLE 

- 

- 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

BALTIC 

T 

- 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

BARKHAHSTEO 

- 

- 

~ 

"* 

~ 

" 

~ 

BEACON  FALLS 

- 

- 

- 

- 

" 

~ 

~ 

~ 

~ 

BRIDGEPORT  WB  AP 

T 

1.6 

9.6 

4.4 

3.2 

2.4 

21.2 

BRISTOL  3  W 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

BROOKLYN 

T 

e.9 

16.4 

3.0 

6.9 

2.9 

39.3 

BULLS  BRIDGE  DAM 

- 

- 

" 

* 

~ 

" 

~ 

BURLINGTON 

- 

- 

" 

" 

" 

" 

~ 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

_ 

. 

14.7 

4.0 

- 

- 

- 

COLCHESTER 

- 

12.0 

16.8 

5.3 

6.9 

- 

- 

COLLINSVILLE  1  S 

- 

> 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

CREAM  MILL 

2,0 

11.9 

23.0 

3.0 

9.5 

7.0 

96.0 

DANBURY 

T 

2.7 

11.7 

5.2 

3.0 

5.0 

27.6 

DAWSON  LAKE 

. 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DERBY 

- 

1.2 

- 

- 

1.9 

4.0 

- 

EAST  HAVEN 

- 

. 

- 

- 

. 

- 

~ 

"" 

~ 

~ 

~ 

■ 

" 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

. 

- 

~ 

~ 

2.0 

5.0 

- 

FALLS  VILLAGE 

2.0 

12.0 

18.9 

4.5 

4.9 

7.0 

48.9 

GROTON 

T 

6.1 

8.3 

4.0 

5.7 

1.4 

25.9 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

•  'i 

6.7 

14.3 

2.4 

7.1 

4.1 

35.0 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

\,0 

7.5 

18.3 

3.5 

8.3 

9.9 

44.1 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

- 

- 

11.0 

5.5 

~ 

2.0 

~ 

KENT 

•  s 

9.1 

21.3 

" 

~ 

~ 

~ 

LAKE  KONOMOC 

. 

. 

- 

- 

9.2 

- 

- 

LAUREL  RESERVOIR 

- 

- 

" 

~ 

~ 

~ 

~ 

MANCHESTER 

T 

- 

" 

" 

~ 

■ 

" 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

- 

- 

19.9 

3.0 

8.0 

4.0 

- 

MEAD  POND  RESERVOIR 

- 

- 

~ 

~ 

~ 

~ 

■ 

MIODLETOWN  WB 

T 

6.1 

14.4 

3.3 

7.8 

3.8 

39.4 

MIDDLETOWN  4  W 

- 

5.2 

14.8 

3.2 

9.2 

2.5 

- 

MILFORD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

*" 

~ 

~ 

- 

~ 

MOHAWK  RANGER  STA 

2>0 

8.5 

22.5 

4.9 

6.9 

9.0 

93.0 

MOUNT  CARMEL 

T 

4.1 

9.9 

4.1 

2.2 

1.4 

21.7 

NATCHAUG  RANGER  STA 

T 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

•  4 

12.4 

21.8 

4.1 

14.4 

2.8 

59.9 

NEW  HARTFORD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

T 

3.3 

13.5 

5.0 

2.7 

2.2 

26.7 

NORFOLK  2  SW 

8a7 

21.9 

25.5 

8.7 

12.3 

13.9 

T 

91.0 

NORTH  BRANFORO 

. 

. 

. 

_ 

. 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NORTH  GUILFORD 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

~ 

" 

- 

- 

~ 

NORWAUt  GAS  PLANT 

- 

2.1 

10.0 

6.5 

2.0 

3.5 

- 

NORWICH  5  SW 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

~ 

" 

~ 

~ 

NORWICH  PUS  UTIL  PLANT 

- 

- 

- 

~ 

~ 

~ 

" 

~ 

PAUCHAUG  FOREST 

_ 

7.5 

- 

- 

- 

- 

- 

PEOPLES  RANGER  STA 

laO 

11.0 

20.0 

4.0 

6.0 

6.0 

48.0 

PROSPECT 

. 

_ 

_ 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PUTNAM 

T 

16.1 

15.9 

4.5 

9.0 

3.1 

48.6 

PUTNAM  LAKE 

- 

- 

~ 

" 

~ 

~ 

~ 

ROCKY  RIVER  DAM 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

ROUND  POND 

• 

> 

- 

9.7 

1.3 

4.2 

- 

SALISBURY 

Si'i 

14.9 

24.6 

9.5 

8.7 

9.1 

*«.2 

SAU6ATUCK  RESERVOIR 

- 

- 

~ 

~ 

" 

~ 

~ 

SHEPAUG  DAM 

•  5 

13.4 

20.1 

4.8 

5.6 

9.9 

49  .9 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

•  2 

8.0 

18.0 

3.2 

6.5 

3.7 

3«.« 

STAFFORD  SPRINGS 

» 

- 

- 

•' 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

STAMFORD  5  N 

T 

- 

7.8 

6.6 

T 

2.9 

- 

STEVENSON  DAM 

- 

- 

" 

" 

~ 

- 

" 

STORRS 

.1 

11.4 

20.0 

3.4 

10.5 

2.2 

47.6 

THOMASTON 

_ 

8.0 

- 

4.0 

- 

- 

THOMPSONVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

TORRINGTON 

- 

- 

17.5 

2.0 

" 

~ 

- 

TORRINGTON  2 

T 

8.2 

18.0 

~ 

~ 

6.9 

~ 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

- 

- 

■ 

~ 

~ 

" 

" 

WATERBURY  CITY  HALL 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

- 

16.9 

- 

4.0 

4.0 

_ 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

~ 

~ 

~ 

~ 

- 

• 

" 

WESTBROOK 

3.6 

19.0 

3.5 

2.9 

1.0 

2».6 

WEST  HARTFORD 

- 

- 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

WEST  HARTLAND 

- 

- 

~ 

" 

* 

~ 

- 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

9.3 

22.2 

4.0 

8.9 

4.9 

48.9 

WHITNEY  LAKE 

•  - 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

" 

- 

- 

" 

— 

~ 

WIGWAM  RESERVOIR 

2i9 

8.0 

13.9 

3.0 

4.3 

9.0 

36.3 

WILLIMANTIC 

> 

~ 

- 

~ 

- 

WOLCOTT  RESERVOIR 

ItO 

9.9 

18.0 

4.2 

9.0 

4.0 

49.7 

WOODBURY  3  W 

•  5 

9.0 

14.5 

6.0 

5.5 

5.0 

40.9 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

T 

6>e 

22.2 

28.0 

9.9 

9.7 

7.2 

T 

79.8 

BANGOR  DOW  FIELD 

11.9 

16.6 

33.1 

13.5 

5.0 

10.9 

T 

91.0 

BAR  HARBOR 

4iO 

8.7 

29.7 

- 

7.8 

9.9 

- 

BELFAST 

9i0 

27.0 

- 

- 

9.0 

" 

BRASSUA  DAM 

T 

12.2 

20.9 

19.3 

8.2 

8.2 

2.9 

1.2 

68.1 

BRIOGTON  1  NNW 

10.8 

29.0 

27.0 

4.0 

.9 

4.1 

75.4 

BRUNSWICK 

7.9 

24.1 

26.4 

2.4 

9.9 

.   6.3 

73.0 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

.7 

9.B 

29.0 

14.0 

22.2 

13,4 

4.2 

.9 

93.8 

CORINNA 

11.1 

17.8 

31.4 

9.3 

6.9 

8.9 

.9 

89.9 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

- 

- 

- 

- 

13.0 

17.9 

26.0 

12.0 

3.3 

" 

T 

~ 

OAMARISCOTTA  MILLS 

^ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

EASTPORT 

T 

3.0 

14.7 

32.8 

11.8 

15.4 

9.3 

.4 

83.4 

EAST  SANGERVILLC  S  SE 

21.0 

11.0 

~ 

7.0 

1.0 

- 

EAST  WINTHROP 

T 

9.7 

22.5 

30.0 

5.4 

3.9 

6.2 

77.7 

ELLSWORTH 

14.0 

32.7 

6.8 

9.0 

9.0 

T 

See  Reference  Notes  Followlog  Station  Index 
-  128  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of    1956  -  1957  . 


FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 
6ILEA0 

GREENVILLE 
HIRAM  2  S 
HOULTON  CAA  AP 

MOULTON  1  NE 
JACKVAN 

JONESeORO 

LEXISTON 

LONG  FALLS  DAM 

HACnlAS 

MAOISON 

HIOOLE    DAM 
MIU.INOCKET 
MIU.INOCKET   CAA   AP 
MILLIMOCKET   DAM 
MOOSEICAC 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  CAA  AIRWJRT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND    MB   AIRPORT 

PRENTISS 
POESOWE    ISLE 
RIPOeCNUS   DAM 
aOCKLAMO 
K)I8«RV 

RUHFORD    3    SH 
RUHFOSD    1    SSE 
SANFMD    2    NN* 
SOVln  ANOOVER 
SOUA    PAN    0AM 

THE   FOKXS 
tminr 

UPPER   DAM 

WEST  BUXTON  2  NMW 

WEST  ENFIELD 

WINSLOO 
WOOOLANO 

MAssACHosrrrs 

JIOAHS 
AWIERST 
ASHBtlRNHAM 
ASM LAND 
ATHOL    }    E 

KDFORD 
BEECMWOOO 
BELCHERTOWN 
BIROI  HILL   DAM 
BLUE  niu. 

BOSTON   WB   AIRPORT 

BOTLST0« 

BROCKTON 

CHARLTON    2 

CHARLTON   MASONIC   HOME 

CHATHAM  LTSTA 

CHESTER 

OlESTERneUD 

CHESTNUT  niu. 

CLINTW 

COMASSET 
COLOeROOK 
EAST   PEPPEREU. 
EAST   WAREHAH 
eSaARTOHN 

FALL  RIVER 
FITCHBORG    2    S 
FRAMINCHAM 
FRAiaCLIN 
•AROMER 

SRSTON 
HAROWICK 
WTCHVILLe 
HAVERmUL 

WATH 

NOLrOKE 
nOeSAC    TUNNEL 
HUB8AROST0N 
WTAWIIS    3   NE 
IPSWICH 

JeFFERSON 
niSMTVILLE   MM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LEXINSTON 

ISWEtL 

MANSFIELD 
MIOOLEBORO 
MIDDLETOH 
HILFWO 


July 


Auguji 


September 


November 


11.6 

1,3 

14.0 

1S«5 
T,5 


14.0 
9>2 
lliO 


12(6 
11<2 


9>a 

9>5 


9t2 

12.0 

13.8 
15.6 
10.0 
IT.O 
11.1 

1.9 

9.0 


«.3 

S.l 


9.5 

7.3 
12.7 


27.0 
26.0 

2S.6 

40.0 
22.2 
23.5 


12.6 
14.1 


18.6 
21.3 


2.0 

9.0 
.7 


4.9 
5.9 


T 
«.0 


19.9 
17.5 


20.8 
21.0 

23.8 
22.6 
34.0 
24.0 


17.7 
23.0 


18.0 

15.7 


20.0 
19.1 
27.2 
R.O 


January 


36.6 
31.9 


11.4 
18.4 


le.o 

24.0 
22.7 

lSa4 

29.2 

9.8 


16.8 
23.0 


31.6 
35.0 

35.7 
41.9 
32.0 
26.0 
13.5 

18.7 
24.0 


31.4 
28.3 


22.0 
12.1 

26.6 
27.0 


February 


21.2 

28.0 


21.1 
9.1 


20.6 
22.8 
17,3 


1.0 

10 

•0 

11. e 

32 

i9 

1.9 

19 

i2 

10.9 

32 

lO 

- 

- 

26 

4 

4.0 

27 

0 

6.0 

- 

16 

6 

2.0 

24 

9 

17.2 
19.8 


S.l 
26.0 
20.0 


23.4 

17.9 


17.5 
25.0 
20.9 


14.6 
2«.9 
21.9 
23.5 
25.9 

30.8 


29.? 


26.9 

22.8 
20.0 
23.7 
20.0 


9.0 
10.9 


3.2 

4.0 

4.5 

5.0 

5.0 

5.0 

13.1 

7.0 


1.9 
6.9 

6.0 
5.0 

5.9 
3.0 
9.6 
6.5 


8.5 
3.9 


13.0 
2.7 


7.7 
6.9 


3.0 
1.4 
5.5 
3.6 


7.5 
2.5 


5.8 
8.5 

5.1 
6.2 
7.0 
5.0 
14.5 

5.0 


3.0 
15.6 


3.6 

7.0 
11.2 
12.8 


8.5 
11.0 
24.7 

11.5 
7.9 


25.0 
22.2 
20.0 


2.1 
4.5 


2.0 
2.2 


2.8 
8.0 
11.0 
9.4 


6.0 
7.1 
14.0 


13.0 
8.0 
9.6 

13.9 

11.0 


10.9 
10.0 


9.0 
10.0 


15.0 

11.0 
7.0 
8.9 

10.3 


10.9 
9.0 


April 


3.7 

1.5 


9.0 
7.0 


6.5 

5.0 

4.6 
4.6 
3.0 
5.0 
5.3 


May 


2.3 

T 


1.3 

T 


1.0 

T 


NEW   ENGLAND 


96.0 
85.2 

86.3 
98.3 
75. 8 


74.1 
79.9 


61.9 
72.2 


75.1 
69.7 


73.1 
65. 5 

87.5 
99.9 
93.0 
62.0 


71.7 
69.3 


57.6 
55.9 
92.2 


57.0 
71.0 
80.8 


42.1 
83.9 


75.0 
84.8 


47.3 
96.6 


71.8 
63.1 

71.0 


See  Referesce  Hotee  rdlovlng  Station    Index 
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NEW  ENGLAND 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

MILUBURV 

- 

- 

28.6 

3.5 

8.0 

l.t 

- 

MONTAGUE  CI  TV 

- 

- 

16.5 

3.2 

- 

2.9 

- 

MOUNT  WACHUSET 

- 

- 

- 

- 

- 

5.5 

- 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

2i2 

6.0 

8.9 

5.1 

12.4 

.1 

34.7 

NEW  BEDFORD 

6.5 

18.8 

3.0 

12.5 

T 

40.8 

NEWBURYPORT 

. 

_ 

21.3 

- 

7.0 

- 

- 

NEW  SALEM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NORTHBRIDGE 

- 

18.0 

- 

- 

- 

- 

* 

PEL HAM 

7.0 

21.5 

16.5 

3.5 

12.0 

5.5 

66.0 

PELHAM  2 

8>0 

22.5 

24.5 

3.5 

15.5 

7.5 

31.5 

PEMBROKE 

_ 

_ 

17.8 

5.4 

14.0 

_ 

. 

- 

PERU 

2.0 

32.1 

- 

- 

- 

- 

- 

PETERSHAM  *  N 

•  5 

28.5 

22.0 

6.8 

14.5 

U.O 

83.3 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

Sal 

21.6 

17.7 

7.1 

7.3 

8.7 

70.9 

PLAINFIELD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PLYMOUTH 

6.5 

. 

. 

- 

. 

PRINCETON 

8iO 

24.5 

22.5 

6.0 

12.0 

6.5 

- 

- 

PROVINCETOWN  3  N 

- 

- 

- 

- 

- 

QUABBIN  INTAKE 

•  5 

20.0 

19.5 

2.0 

9.0 

3.0 

54.0 

ROCHESTER 

5.0 

21.1 

4.5 

10.0 

.8 

- 

ROCKPORT  1  ESE 

T 

11.0 

34.0 

2.5 

6.0 

1.0 

54.5 

SALEM  CG  AIR  STATION 

2«0 

17.0 

39.0 

5.7 

11.0 

6.0 

80.7 

SANDWICH 

2.0 

13.5 

- 

9.5 

T 

- 

SEGREGANSET 

. 

- 

13.0 

25.5 

5.0 

18.0 

- 

- 

SHELBURNE  FALLS 

6>J 

15.8 

26.0 

6.0 

6.5 

4,5 

65.3 

SOUTHBRIDGE  3  E 

_ 

17.3 

24.0 

5.3 

16.8 

4.7 

- 

SOUTH  E6REM0NT 

•• 

15.5 

12.0 

5.0 

7.0 

- 

- 

SPOT  POND 

T 

IS. 8 

24.0 

2.2 

12.0 

2.0 

59.0 

SPRINGFIELD  ARMORY 

1.5 

10.9 

- 

3.5 

5.0 

2.5 

- 

STERLING 

5.2 

28.2 

25.0 

5.8 

10.3 

5.0 

79.5 

STOCKBRI06E 

S.S 

16.5 

20.3 

4.5 

8.5 

9.5 

64.8 

SWAMPSCOTT 

17.7 

21.2 

3.0 

- 

- 

- 

TAUNTON 

T 

22.0 

4.0 

13.0 

T 

- 

TULLY  DAM 

«.2 

21.5 

21.4 

3.5 

3.8 

5.5 

69.9 

TURNERS  FALLS 

4.0 

23.2 

13.2 

2.7 

4.5 

3.5 

91.1 

WALPOLE 

1.0 

24.2 

25.3 

4.9 

16.0 

1.3 

72.7 

WALPOLE  1  S 

T 

• 

- 

2.3 

- 

T 

- 

WARE 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

WARE   2 

> 

* 

- 

- 

- 

- 

- 

WASHINGTON  2 

1».0 

26.0 

26.5 

6.5 

8.9 

10.8 

88.3 

WEBSTER 

T 

13.8 

16.4 

3.2 

7.9 

- 

_ 

WEST  CUMMINGTON 

10.3 

28.1 

21.8 

5.7 

7.8 

8.6 

82.3 

WESTFIELD 

- 

- 

- 

- 

- 

WEST  LYNN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

WEST  MEDWAY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

15.0 

5.0 

9.5 

1.8 

- 

WESTON 

.7 

. 

23.0 

3.0 

12.9 

2.9 

. 

WEST  OTIS 

- 

15.9 

17.5 

- 

- 

- 

WESTOVER  FIELD 

3.7 

18.7 

16.2 

3.7 

10.8 

2.0 

99.1 

WEST  RUTLAND 

«.9 

> 

20.0 

- 

7.0 

6.0 

- 

WINCHENOON 

27.3 

13.6 

2.5 

7.5 

- 

- 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

.2 

18.2 

21.7 

6.2 

11.3 

S.O 

69.6 

WORCESTER 

1.9 

19.9 

23.3 

5.1 

12.9 

5.6 

68.3 

NEW  HAMPSHIRE 

BATH  2  SW 

5.0 

26.0 

16.0 

2.0 

7.0 

2.0 

58.0 

BENTON 

T 

9.« 

34.7 

21.0 

6.5 

12.6 

5.5 

T 

89.9 

BERLIN 

13.7 

19.0 

25.0 

7.9 

8.8 

- 

T 

- 

BETHLEHEM 

T 

9.0 

27.0 

12.0 

3.0 

9.0 

T 

T 

92.0 

BLACKWATER  DAM 

12.5 

38.5 

25.0 

5.5 

3.9 

6.9 

»1.9 

BOW  GARVINS  FALLS 

7.0 

_  ■ 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

BRADFORD 

1*.7 

37.0 

26.3 

4.3 

7.9 

7.5 

97.1 

BUCKS  CORNER 

10.8 

29.7 

28.7 

3.7 

6.2 

3.2 

82.3 

CAMPTON 

9.0 

26.0 

30.4 

4.5 

1.3 

4.8 

T 

76.0 

CANNON  MOUNTAIN 

11.3 

37.0 

40.3 

14.8 

19.4 

15.7 

2.0 

116.9 

CENTER  HARBOR 

3.0 

35.5 

28.1 

5.1 

T 

4.6 

76.3 

CLAREMONT 

9.5 

31.2 

26.5 

2.3 

6.8 

6.0 

82.3 

CONCORD  WB  AIRPORT 

10.3 

38.1 

20.5 

2.8 

2.7 

2.8 

77.2 

DIXVILLE  NOTCH 

T 

5.1 

21.9 

- 

9.0 

9.0 

7.0 

T 

- 

DUBLIN 

IS.t 

37.6 

19.0 

3.8 

- 

6.9 

- 

DURHAM 

*.3 

33.2 

20.7 

2.3 

6.1 

1.8 

70.4 

EAST  DEERINS 

1S.2 

- 

26.0 

4.2 

8.0 

6.0 

- 

EASTMAN  FALLS  DAM 

- 

- 

- 

4.7 

- 

ERROL 

T 

. 

. 

- 

— 

> 

- 

. 

FABYAN 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

9.2 

- 

FIRST  CONN  LAKE 

T 

T 

29.9 

29.4 

29.2 

3».9 

a.« 

9.9 

1.1 

IIT.I 

FITZMILLIAM  3  SM 

29.9 

6.0 

14.9 

. 

FRANKLIN  1  NW 

T 

9.9 

2«.3 

29.1 

- 

3.0 

4.3 

. 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

a.o 

11.0 

29.9 

5.0 

3.0 

9.9 

82.0 

GILMANTON 

11.6 

4.3 

2.2 

GRAFTON 

12.0 

11.8 

29.0 

4.7 

2.7 

9.0 

•5.2 

GREENVILLE 

A 

1.0 

- 

. 

- 

* 

— 

HANOVER 

•  •0 

K.S 

23.9 

2.1 

9.6 

4.6 

77.0 

JEFFERSON 

T 

T 

s.o 

19.9 

19.0 

7.0 

8.0 

6.0 

T 

*T.9 

KEENE 

••a 

31.9 

21.2 

9.7 

«.2 

6.2 

«2.a 

LAK6P0RT 

ia.6 

39.1 

33.8 

4.2 

3.4 

6.9 

97.0 

UKEPORT  2 

• 

* 

-. 

- 

. 

LANCASTER 

T 

2.7 

27.4 

l«.l 

7.9 

2.6 

T 

59.7 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

7.1 

24.0 

11.4 

1.0 

6.9 

3.7 

T 

fS.7 

LINCOLN 

10.3 

31.0 

32.0 

- 

2.0 

4.0 

- 

MAC  DOWELL  DAM 

11.9 

36.7 

24.9 

4.0 

13.0 

7.1 

9T.2 

MANCHESTER 

4.0 

18.6 

26.4 

2.9 

3.0 

3. a 

T».T 

MARLOW 

U.O 

31.0 

- 

T 

17.0 

- 

• 

MASSABESIC  LAKE 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

MERIOEN 

9.9 

29.0 

25.0 

2.5 

12.0 

3.9 

T 

81.9 

See  Reference  Notes  Follovlng  station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


NEW  ENGLAND 


Station 

Mr 

August 

Septembei 

October 

Novembei 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

MILAN    7   N 

12>0 

- 

21.0 

6.5 

4.9 

4.0 

= — 

MILFORO 

6<e 

33.6 

27.5 

3.4 

6.4 

9.8 

83.3 

MOUNT    NASHINGTOM 

5.9 

3>« 

30.7 

47.1 

31.8 

17.9 

20.3 

29.6 

10.7 

.1 

193.6 

NASHUA    3    N 

- 

28.3 

- 

- 

7.9 

4.0 

NEU    LONDON 

- 

- 

- 

- 

la.o 

4.2 

3.9 

9.9 

- 

- 

NEWPORT 

12.0 

27.0 

19.0 

2.0 

11.1 

5.0 

72.1 

NORTH   CHICHESTER 

6.9 

36.9 

24.5 

3.0 

2.0 

4.0 

76.9 

WORTH    STRATFORD 

11.0 

20.5 

22.0 

19.0 

3.5 

NORTHWOOD 

9.2 

22.0 

3.0 

_ 

_ 

PETERBORO      2    S 

IS. 3 

30.2 

25.6 

5.0 

15.7 

7.8 

T 

99.6 

PINKMAM   NOTCH 

T 

T 

23.0 

46.0 

32.0 

19.9 

14.9 

13.0 

2.5 

150.5 

PLYMOUTH    1    WNW 

. 

32.0 

4.0 

PORTSMOUTH 

9.9 

42.5 

33.5 

.6 

_ 

3.1 

^ 

SOUTH    OANBURY 

11.0 

24.0 

_ 

6.0 

_ 

SOOTH   LTN0€B0BO 

32.2 

28.0 

4.5 

9.3 

5.9 

- 

SOUTH   WEARE    1    SE 

_ 

33.0 

31.5 

2.6 

4.8 

. 

SURRY    MOUNTAIN    0AM 

9.9 

30.9 

16.3 

4.5 

10.4 

6.0 

77.6 

TAMWORTH 

TROY 

11.0 

• 

- 

4.5 

12.0 

_ 

_ 

WALFOLE    2 

13.0 

28.2 

19.6 

2.4 

9.5 

7.0 

75.7 

WEST    HENNIKER 

12.0 

36.0 

32.0 

4.0 

7.0 

6.0 

97.0 

WEST   LEBANON 

11.1 

32.4 

27.8 

2.5 

7.0 

5.0 

89.6 

WEST    RUMNEY 

10.9 

33.0 

4.5 

1.9 

4.0 

T 

WHITFIELD 

4.1 

24.0 

. 

3.6 

4.0 

3.8 

_ 

WILMOT 

17,0 

31.0 

32.0 

4.0 

6.0 

6.4 

96.4 

WINOKAM 

«.2 

36.4 

26.9 

2.0 

11.8 

4.0 

69.3 

WOLFEBOnO    FALLS 

9.9 

40.9 

30.9 

3.9 

2.9 

6.0 

93.3 

WOODSTOCK 

T 

8.9 

38.0 

28.7 

7.1 

2.3 

1.9 

T 

86.9 

YORK   PONO 

12.0 

28.5 

22.9 

9.0 

17.0 

5.6 

1.0 

96.0 

RH0O€    ISLAND 

AUSTIN 

^ 

_ 

. 

_ 

. 

BLOCK    ISLANO  WS   AP 

T 

2.2 

2.2 

2.8 

4.2 

1.1 

12.5 

eREENVILLE 

KlneSTON 

- 

4.1 

11.1 

3.6 

12.6 

1.2 

z 

PKOVIOCNCE   WB   AIRPORT 

T 

6.1 

14.8 

3.5 

10.5 

2.1 

37.0 

DOMSOCKET 

- 

14.0 

19.8 

2.8 

10.8 

1.0 

. 

VERMBXT 

8ARRE 

U.O 

29.7 

16.7 

3.8 

9.9 

3.5 

T 

70.2 

SCLLOaS    FALLS 

8.0 

33.9 

17.0 

1.3 

4.4 

4.0 

68.2 

BENHiNeTON   2   N» 

0.0 

16.0 

12.0 

2.5 

7.0 

5.0 

51.9 

SeTHEL 

9.0 

7.5 

SLOOMFtELO 

T 

It.  9 

24.4 

29.3 

23.1 

8.0 

- 

- 

- 

BURLt»l6T»N   WS   AIRPORT 

T 

T 

10.3 

2^.0 

12.2 

1.3 

8.6 

1.0 

T 

99.4 

T 

12.0 

21.5 

29.0 

20.0 

9.7 

2.2 

T 

90.4 

CAVESMSn 

14.9 

36.3 

20.6 

3.4 

9.0 

5.6 

T 

89.4 

CHELSEA 

T 

12.4 

27.3 

19.4 

2.9 

10.3 

4.1 

T 

72.4 

oniTEioew 

8.0 

24.0 

17.9 

2.0 

9.7 

3.0 

64.2 

CORNWALL 

8.9 

29.0 

_ 

_ 

9.0 

4.0 

. 

CMNVILLE 

_ 

_ 

_ 

DORSET    1    S 

12.9 

_ 

_ 

1.0 

« 

3.0 

_ 

EAST   BARNET 

8.7 

24.0 

- 

7.9 

T 

_ 

ENOSBDRG    FALLS 

T 

15.0 

13.9 

23.0 

6.0 

16.9 

2.0 

T 

76.0 

ESSEX    JUWCTIOM 

_ 

. 

_ 

SILMAN 

_ 

_ 

12.0 

_ 

_ 

_ 

1.8 

T 

_ 

NUNTIMeTOa   CENTER 

_ 

17.0 

16.0 

12.0 

_ 

2.9 

. 

LStlNSTOn 

T 

12.9 

20.0 

25.0 

13.5 

9.8 

3.0 

. 

_ 

MANCHESTER   CENTER 

- 

MARSMFtELO 

T 

_ 

_ 

18.0 

4.2 

. 

_ 

. 

. 

HATS   MILL 

12.3 

31.4 

27.8 

8.1 

7.9 

8.9 

99.6 

MC    imOE    FALLS 

7.8 

30.9 

20.8 

4.7 

6.1 

2.3 

72.6 

NIOCLESEX 

T 

11.2 

24.7 

17.6 

13.6 

12.8 

3.1 

T 

S3.0 

M«TPa.IER   CM  AIRMST 

T 

7.4 

29.1 

8.8 

4.1 

12.1 

2.0 

59.5 

HOOMT  MANSFIELD 

T 

T 

33.8 

28.0 

31.5 

12.0 

22.8 

9.9 

9.9 

143.1 

NEVMRT 

•  2 

11.8 

15 .3 

18.3 

10.4 

10.2 

5.0 

71.2 

■MTMFIELO   NMtWICM    aNIV 

12.0 

28.9 

6.0 

17.9 

2.0 

T 

PER* 

17.9 

34.0 

- 

- 

6.0 

- 

. 

^VHOWH 

- 

- 

- 

- 

numm^H 

7.6 

2SiS 

. 

. 

. 

. 

. 

ntmttm  cemter 

9.9 

28.3 

14.8 

2.0 

8.8 

1.3 

65.1 

REMING   HILL 

31.5 

9.0 

REAOSBOaO    1    SSE 

n.7 

32.9 

25.0 

6.0 

7.9 

6.7 

89.8 

ROCHESTER 

10.5 

8.9 

4.0 

S.O 

2.0 

RUTLAHO 

9.9 

23.8 

12.3 

1.0 

8.9 

3.0 

_ 

. 

(T  ALBANS    OAY 

. 

_ 

_ 

SAINT   J0HMS8URT 

T 

1.9 

27.0 

22.3 

7.8 

3.7 

5.0 

74.7 

SALISBURY 

SEARSBtIRS   MOUNTAIN 

».l 

31.2 

23.7 

13.7 

14.0 

5.5 

103.2 

SEARSeVRS   STATION 

14.2 

39.1 

24.8 

13.4 

14.4 

7.9 

109.4 

SOMERSET 

1«.0 

39.9 

27.3 

13.9 

17.0 

10.0 

127.1 

SOOTH   UMOONOERRT 

11.9 

32.9 

16.0 

2.0 

11.0 

7.0 

80.0 

tO«TH   NE»B«RT 

*.o 

31.9 

23.9 

9.0 

10.0 

- 

TONNSHEHO 

- 

- 

- 

- 

UNIRN   VILLASE   BAM 

3.1 

26.4 

25.9 

2.5 

4.1 

4.9 

T 

66.9 

VERNBH 

s.o 

28.8 

22.0 

4.1 

5.0 

4.0 

69.9 

WAITSnELO   1    S 

T 

9.3 

24.9 

13.3 

12.0 

3.9 

MAROCBSaO 

13.9 

3«.9 

23.0 

8.0 

10.9 

7.0 

98.5 

■ATERBHRY 

REST  BCRKE 

t.2 

23.4 

23.6 

6.5 

. 

NEST   HARTFORO 

8.9 

29.0 

14.5 

1.1 

6.2 

T 

99.3 

VEST  TOPSHAM 

13.0 

30.0 

16.0 

6.0 

11.0 

3.0 

78.9 

■nlTE   RIVER   JUNCTION    IN 

9.0 

28.9 

2«.0 

2.0 

2.9 

3.0 

74.0 

MITtHMMM   3   W 

11.0 

31.1 

22.8 

6.3 

10.7 

7.3 

89.2 

NILOeR 

8.0 

28.1 

24.9 

1.9 

3.5 

3.0 

68.6 

KOOOSTOCK    3   ENE 

10.0 

21.0 

2.3 

4.0 

6.0 

T 

See  Reference  Kotes  Fol loving  Station  Index 
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Table  3 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JUNE    1957 


Day     Oi    Month 


10       11      12      13      14      15     16       17.    18      19      20     21     22     23     24     2S     26     27     28     29     30      31 


CONNECTICUT 
BRIOEEPORT  WB  AP 

BULLS  BRI06E  0AM 

COLCHESTER 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

IMNBURY 

FALLS  VILLAGE 

«MT«N 

HARTFOR*  BRAINARO  FLO 

HARTFORD  KB  AIRWRT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MiaOLETOWN  WB 

MIDOLETOWN  4  W 

MOHNT  CARMEL 

NEW  MAVEN  WB  AIRPORT 

NWFOLK  2  SH 

NORWALK  OAS  PLANT 

MSKWIOI  PU«  UTIL  PLANT 

FUTNAM 

SALISBURY 

SMFAM  DAM 

STAMFORD  i   H 

sToaas 

MATIRtURY  CITY  HALL 

KSTBROOK 

MMMAM  RESERVOIR 

MAINS 
AUOUSTA  CAA  AIRPORT 

BAMfiOK  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRIDOTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORIMHA 

CUPSWPTIC  STOREHOUSE 

BlAMARISCOTTA  HILLS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


69   76 
57   61 


79   73 
»7   52 


78   75 

«9   49 


75   76 
40  61 


73   67 
51   57 


SI   71 
41   59 


69   70 
S4   59 


78   73 
53   55 


79   78 
47   61 


77   77 
56   57 


7»   75 
51   61 


75   74 
55   61 


76   75 
46   59 


75   75 

50   54 


80   79   70 
47   55 


75   68 
49   59 


73 
49 


75   75   68 
48   60   54 


72   67 
54   49 


76   74   75 
48   61   45 


76 

4« 

65 

49 

74 
51 

67 
46 

70 
48 

»8 
55 

71 

44 

65 
52 

65   69   62 


81   61   64 
S3   43   38 


78   70   68 
46   50   36 


74   76 
42   55 


72   67   65 


72  71  74 

50  57  56 

76  75  80 

42  49  48 

70  73  77 

46  49  47 

69  72  73 

33  40  43 

72  69  75 

45  52  52 

74  74  78 
41  50  50 

75  76  79 

41  48  48 

63  71  71 

42  5«  53 

74  74  80 

43  51  49 

76  76  79 
42  50  51 


75   78 
45   45 


53   52 
77   76 


75   79 
50   49 


73   74 
55   51 


72   70 
45   47 


71   76 
52   49 


39   46   48 


72 

47   49 


71 

48   47 


70   74 
51   51 


74   75 
50   49 


42   47   48 


64 
40 

68 

47 

69 
45 

72 

45 

74 
50 

68 

50 

60 

44 

67 
48 

65 

49 

64 
44 

61 

37 

-  61 
35 

67 

42 

72 
38 

69 
43 

6» 

35 

67 
36 

99 

33 

66   68   66 

40   46   49 


79   70 
52   40 


76   79 
53   34 


76   67 

59   44 


77  69  77 

58  39  41 

T7  68  69 

54  46  44 

82  70  76 
53  44  42 

80  71  77 

53  43  45 

81  75  77 

54  37  36 

81  69  75 

55  46  46 

79  80  69 

56  45  45 

84  71  74 

56  47  43 

83  68  72 
55  51  44 

73  72  63 

53  37  30 


6« 


80 
54 

73 

56  39 

74  75 

54  49   40 

81  82   74 

55  51   41 

79  6«   71 

90  43   44 


70   77 
44   43 


65   67   79 

43   40   41 


48   42   39 


70   73 
38   39 


69   69   78 

49   41   40 


69   68   71 
45   45   43 


37   35   39 

67   66   77 

47   36   32 


47   48   28 


66   72 

38   41 


31    as 

43   49 


83   83 
51   58 


85   88 
46   54 


80   78 
54   59 


84   88 
54   59 


87   87 

43   54 


84   87 
52   51 


84   89 
61   60 


75   82 

50   58 


76   84 
63   61 


81   84 
53   61 


78   80 
49   57 


82   91 
48   59 


82   82 
50   66 


71   80 
37   51 


81   87 
45   55 


82   86   71 
46   52   59 


76   81 

43   50 


SO   84 
43   46 


81   86   82 


74   80 
45   54 


72   78 
48   60 


81   86 
43   48 


78   78   90 
62   61   67 


85   93 
55   62   63 


82   87   89 
68   60   65 


85   83 
SO   59 


83   88   90 


87   90 
69   61 


61   65 
92 


87   90 
59   62 


79   79 
61   58 


86   88   92 
59   63   67 


92   94 
62   62 


89   89   92 
61   62   67 


86   85   87 
62   63   68 


87   88   93 
62   61   66 


80   83   86 
62   60   67 


79   80 
34   61 


90   83 
66   61 


86   83 
61   61 


81   92   94 
59   62   63 


84   89   90 
57   61   65 


80   84   87 
58   62   64 


83   89   90 
64   63   66 


63   61   63 


80   81   86 
69   68   61 


70   90 
53   59 


78   65   88 
55   55   98 


6«   69   72 

50   50   51 


38   59   57 


95   95 

70   72 


94   94 
66   65 


91   93 
60  60 


91   90 
70   68 


94   91 
66   66 


91   94 
71   73 


91   95 
67   67 


91   96 
68   72 


97   93 

64   64 


92   91 

69   70 


93   94   S3 
61   65   69 


92   94   94 
63   66   66 


90   00 
65   59 


94   90 
62   60 


89   86 
61   59 


64   65   46 


88   84   86 
58   61   47 


91 
58 


89   76 
46   41 


77   80 
56   56 


90   78   85 
67   68   64 


79   87 
62   53 


77   84 

58   54 


69   76 
60   54 


86   66 
61   63 


89   86 
50   53 


82   79 
50   53 


82   84 
43   45 


86   85 
62   57 


90   88 
50   53 


77   77 
66   65 


79 
62 

78 
60 

86 
55 

72 
49 

93 
60 

80 
53 

88 
59 

80 

54 

80 
60 

86 

45 

77 

51 

82 

48 

89 

57 

79 
53 

86 

55 

83 

50 

79 
67 

82 

64 

79 
62 

80 
62 

91 
56 

80 
60 

76 

58 

82 
52 

79 
60 

81 
53 

77 
62 

77 
54 

79 
61 

76 
52 

79 
56 

82 
63 

78 

58 

77 
54 

69 
54 

75 
49 

76 
55 

80 
43 

82 
52 

68 

37 

79 

56 

79 
50 

86   S3 

56   58 


86   S3 

59   62 


82   81 

57   60 


81   69 
57   57 


86   64 
55   55 


90 
48 

87 

53 

93 

54 

85 

59 

81 

59 

88 
66 

83 
51 

64 

56 

81 
65 

88 
68 

84 
57 

90 
64 

83 

53 

60 
55 

86 
66 

81   79   84 
48   48   63 


85   66   86 
54   63   66 


86 

66 

88 
62 

8« 

64 

80 
56 

85 
61 

92 
66 

74 
52 

SO 
59 

67 
63 

64 
50 

87 
59 

95 

69 

88 

50 

89 

49 

91 
66 

77 
68 

77 
62 

88 
66 

75 

54 

89 

59 

76 
55 

86   89   69 

51   55   66 


78   87 
55   90 


63   89   92 
54   69   66 


86   75   84 
70   69   68 


65  65  64 

82  78  83 
67  64  67 

88  84  79 

67  65  64 

83  77  82 
64  68  67 

86  79  85 

66  66  68 

90  61  67 

70  68  69 

80  78  79 

66  64  68 

85  82  85 

70  69  68 


70   67   69 


85   79   85 
69   68   70 


79 

67   69 


87   82 
69   69 


86   83 
66   66 


83   80   82 
67   66   98 


83   64 
62   69 


76   81 
64   58 


63   81   82 
66   66   60 


69   88   60 
65   69   69 


66   69   69 


87   64 
69   69 


88   86   85 
66   64   58 


87   84 
69   69 


84   84 
69   70 


83   76   62 
69   69   70 


85   84   76 
67   65   66 


92   65   76 
69   69   69 


89 
69 

66 
66 

87 
67 

89 
68 

64 
69 

86 
54 

85 

71 

76 
66 

63 
67 

81 
64 

78 
63 

76 
57 

85 

68 

85 

68 

82 
67 

81 
65 

80 
66 

78 

61 

84 
68 

60 
66 

89 
69 

83 

64 

63 
66 

82 
66 

82 
66 

79 
66 

82 
66 

83 
66 

80 
66 

80 
62 

85   62 
66   68 


«0   73 
53   57 


69   99   74 

65   94   56 


76   76 
69   67 


65   64   58 


86   80 
63   62 


64   63 
66   68 


60   60 
62   61 


75   73   80 


94 
90 

63 
92 

64 
54 

72 
54 

74 
64 

99 

54 

70 
52 

69 
50 

79 
55 

90 
64 

94 

69 

58 

82 

62 

82 
66 

79 
60 

61 

54 

66 
58 

74 
62 

73 
63 

73 
61 

96 
91 

64 
64 

76 
63 

72 
62 

74 
58 

96 

52 

74 
54 

79 
62 

79 

50 

60 
30 

68 
91 

70 
55 

7« 
57 

79 
63 

77 
59 

62 
92 

73 
58 

77 
61 

76 
64 

78 
61 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1957 


I 


EASIPORT 

EAST  SANGERvrtLE  5  SE 

EAST  KINTmROP 

FARMING TON 

FORT  KENT 

GARDINER 

GREENVILLE 

HIRAH  2  S 

MOULTON  CAA  AP 

HOULTON  1  NE 

JACKMAN 

JONESeOOO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

NAOISON 

MILLINOCKET 

HILLINOCKET  CAA  AP 

OLD  TONN  CAA  AIRPORT 

OMmo 

POKTLAND 

PORTLAND  NB  AIRPORT 

PCESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORO  3  S« 

lyMFORD  1  SSE 

SANFORD  2  NNK 

SOUA  PAN  DAM 

UNITY 

VEST  BUXTON  2  IMH 

MINSLOH 


MASSACHUSETTS 


MMERST 
■SFMO 

■IRCM  UILL  CAM 
M.UE  HILL 


Day  Oi  Monlh 


78  70  65 
45  52  35 

73  70  65 
51  57  43 

80  71  68 

44  54  36 

80  79  59 

42  37  32 

74  68  63 

47  54  40 

79  68  67 

43  49  36 

SO  67  6« 

48  47  39 


82   68 
S3   40 


6 


45   50   37 


76   71   62 
46   49   41 


72   68 
49   52 


74   75 
43   48 


76   73   67 
50   40   44 


82   81 

50   50 


81   63 
48   41 


75   68   68 
4«   42   38 


70   65 
56   50 


70   64 
48   41 


81   78   64 
50   46   36 


79   81   60 
48   54   38 


79   63   65 

43   43   36 


80   78   67 
43   56   42 


81   79 
47   46 


67   65 
51   40 


7«   71   64 
40   47   42 


50  83 

51  54 


84   82   63 


78   69   72 
35   53   48 


79   7S 
51   61 


76   76   63 


65  65 

44  47 

71  66 

40  43 

69  68 

47  49 

73  70 

42  45 

71  60 

35  31 


65   72   70 

38   44   48 


72   65 
45   47 


65   66 

40   3  5 


66   66 

41   37 


49   39   31 


70   66 
49   50 


72   70 
48 


66   68 
42 


70 

39   42 


73   72 
42   47 


64  67 

46  52 

6*  67 

38  47 

67  68 


42   37   32 


66   67 

43   40 


70   72 
40   40 


72   70 
38   44 


6«   65 

38   34 


65   70 
41   45 


6«   68 
38   41 


75   75 
4«   53 


75   76   77 


74   71   69 
42   46   49 


74   76   73 
38   41   48 


67   68 
50   41 


35 


59 


37   32 
58   57 


67   65 

37   38 


72   71 

44   41 


60   57 
39   33 


65   S3 

44   37 


67   64 
47   39 


38  66  72 

46  37  40 

67  62  74 

46  38  36 


77 
40 

67   67   78 
47   36   33 


68   69   76 
48   38   37 


61   61 
44   32 

70 


86   64   68 


66   55 

38   35 


68   68   78 


72   71 
47   40 


»4   60 
41   30 


67   65 

47   39 


74   70 
40   35 


72   68 

49   39 


72   69 
49   40 


70   71   47 
55   43   40 


73   74 

40   39 


75   68   72 


78   62 

45   47 


82   78 

48   59 


87   78 
46   53 


85   78 
46   55 


86   81 
52   57 


89   73 
53   4$ 


85   83 
54   62 


76   81 
44   51 


86   77 
53   60 


78   82 
39   51 


85   84 
51   50 


81   88 
57   58 


87   73 
45   56 


84   83 
59   57 

83   82 


42   51   57 


85   83 
56   60 


77 

57   58 


85   72 
50   55 


85   75 
45   49 


87   87 
51   56 


88   87 
49   57 


8*   81 
50   »6 


82   90 
49   55 


74   71   64 
38   48   61 


61   89 
42   55 


53   60 

84 

58 


77   85   84 
33   45   58 


78   85   62 
48   54   55 


72   61   65 


76   70   87 

43   53   57 


76   74 
51   55 


80   77   92 
46   55   62 


71   70   66 
42   52   53 


76   70 
48   52 


76   74 

45   54 


75   82   91 
50   56   64 


70   73   88 
42   52   57 


68   74   86 
45   55   59 


73   75 
39   45 


64   74   60 
51   48   49 


73   74   88 
53   56   60 


72   74   75 
42   43   59 


78   72   89 
53   58   63 


75   74 
54   55 


74   75 
46   55 


80   66 
51   51 


74   73   85 
58   56   58 


70   73 
52   51 


68   71   85 
42   52   58 


73   75 
53   55 


72   67   85 

54   50   54 


74   79   88 
44   55   61 


79   83   03 
47   56   63 


83   S3   92 
44   SO   59 


72   74   88 
37   58   59 


75   70   90 
52   52   56 


72   80   87 
49   53   59 


74   79   82 
50   51   45 


76   86   91 


16   17  18 


S8   38   82 
61   55   48 


89   69   84 
61   57   54 


90   90   88 
65   55   51 


83   86   75 
63   50   55 


91   90   81 
59   56   52 


87   B5   69 
68   57   52 


89   64   86 
57   55   49 


77   91   60 
52   58   46 


88   86   86 
60   59   52 


91   90   B5 
58   54   54 


92   88   85 
67   59   51 


91   90   SO 
61   56   54 


92   90   71 
68   60   56 


69   68   73 
61   58   57 


87   84   72 
69   55   52 


88   63   85 
60   59   53 


90   85   66 
58   57   54 


87   86   87 
56   54   52 


93   92   92 
63   55   53 


91   92   86 
63   55   54 


87   84   72 
66   51   52 


88   89   81 
67   62   51 


91   92   91 
63   59   54 


87   91 
64   63 


67   68   67 


90   92   92 
63   62   62 


86   83 
72   63 


65   78   69 

48   51   51 


74   80 
51   43 


77   79 
54   49 

74   82 


82 

61 

86 

61   53   54 

73   68   66 

58   55   44 

83   77   82 
58   53   46 


83   80 
58   54 


82   81 
61   56 


78   78 
57   55 


83   72 
56   50 


84   74 
64   60 


94   79 
59   52 


78   80 
55   53 


83   73 
59   59 


85   81 
60   58 


78  75  77 

54  57  46 

89  80  68 

57  58  40 

64  SO  80 

51  55  50 

84  76  82 

61  58  53 

82  81  69 

52  59  45 

83  75  81 

55  45  40 

84  84  75 

61  60  48 

82  76  85 

62  52  45 


24  25  26  27 


94   Sa   74 

71   59   47 


90   78   S3 
63   57   53 


79   83 

54   44 


89   77 
64   57 


84   88   88 
52   54   66 


S4   85 
57   57 


89   92 
65   66 


79   SI 
59   60 


85   84   92 

53   54   64 


88   91 
52   58 


76   92 
55   55 


75   90 
55   56 


78   89   84 
58   57   66 


73   69 
46   51 


84   83 
55   57 


89   90 
46   56 


80   92   90 


85   85 

60   64 


53   57   64 


76   77   92 
53   57   62 


84   88   86 

55   56   64 


89   91   92 

50   54   67 


81   92   90 
54   56   66 


S8   89   92 
52   58   66 


77   83   85 
50   55   64 


88   t7 
57   61 


SS   87 

57   58 


61   59   65 


80   58 
50   52 


86   41 
56   53 


85   61 

57   53 


75   46 
46   50 


82   61 
53   51 


77   59 

54   50 


70   61 
55   55 


74   60 
54   52 


91   63 
57   50 


71   61 
54   54 


85   63   62 

62   50   50 


62   53   53 


64   58   68 


71   58   74 

54   53   55 


53   55   57 


28  29  30 


63   67 

54   67 


59  70 

53  55 

60  70 

54  57 

63  73 

53  57 

43  70 

51  58 

57  »4 

51  53 

59  73 

51  55 


75   44   49 


91   44   62 
65   52   54 


75   59 
52   53 


SI   S4   77 


87   70 
71   44 


72   t2 
56   62 


87   64 
67   55 


81   79 
58   55 


62   64   60 


62   66   64 


81   74 
65   50 


79   74 
63   96 


70   87 
60   62 


73   73   80 
64   62   59 


79   74   76 
65   62   62 


69 
57 


74   63   67 
52   59   94 


82 
63 

78 
63 

76 
63 

77 
64 

75 
52 

78 
49 

75 
65 

74 
59 

74 
61 

80 
59 

78   79   77 
63   62   62 


82 
62 


72 
63 


74   72   78 
98   60   59 


84   64 
62   65 


73   74 
64   58 


78   78 
64   42 


SS   S2 

58   41 


72   43   45 


44   40   74 
69   59   69 

44  47   77 

45  74   4J 

41 


87   43 

67   72 


79 
60 
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Table  S- Continued 

D 

A 

[LY 

■  T 

El 

^P] 

ER 

Al 

•ui 

lEJ 

1 

5 

NEW   ENGLAND 
JUNE    1957 

Station 

Day 

Of 

Month 

CT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BOSTON   MB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

SI 
56 

80 
59 

61 
55 

76 
53 

68 

58 

62 

54 

78 
53 

72 
51 

74 
52 

82 
66 

89 

61 

86 

61 

72 
58 

88 
68 

95 
71 

91 
76 

89      79 
68      64 

92 
69 

82 
64 

79 
61 

86 
67 

89 
64 

92 

71 

77 
58 

73 
58 

75 
62 

90 
71 

66 

72 

85 
66 

61.0 
61i5 

BROCKTON 

MAX 
HIN 

78 
49 

78 
52 

69 

52 

72 
39 

72 
47 

69 
46 

77 
52 

76 
39 

75 
35 

78 

37 

87 
52 

83 
58 

82 
66 

89 
59 

91 
66 

93 
66 

90      88 
70      60 

69 
65 

63 
57 

S3 
50 

64 
52 

83 
57 

90 
66 

67 
67 

85 

60 

64 
63 

87 
66 

64 
72 

65 
69 

82.4 
56.0 

CHARLTON   MASONIC   HOME 

MAX 
MIN 

77 
32 

73 
56 

69 
48 

73 
45 

72 
52 

74 
54 

72 

51 

66 

42 

73 

48 

76 
53 

79 
66 

83 
58 

82 
63 

88 

60 

90 
66 

91 
70 

91      91 
69      66 

88 
64 

74 

54 

80 
55 

65 
56 

83 
58 

S2 
64 

63 
66 

78 
60 

SO 
64 

62 
66 

87 
68 

79 
59 

80<0 
56i2 

CHESTNUT   HILL 

MAX 
MIN 

79 
55 

78 
60 

75 
52 

77 
50 

71 
55 

66 
53 

76 
56 

72 
61 

74 
55 

SI 
55 

88 
68 

S6 
56 

82 
63 

90 
57 

94 
69 

91 
72 

89      85 
75      56 

90 
65 

SO 
60 

81 
54 

90 
61 

69 
54 

91 
69 

63 
68 

70 
58 

82 
58 

89 
69 

89 
66 

86 
71 

82.6 

60.7 

CLINTON 

MAX 
MIN 

78 
53 

70 
59 

73 
40 

69 

47 

74 
52 

74 
54 

69 
52 

73 
43 

70 
42 

74 
51 

82 
57 

84 
58 

82 
62 

76 
57 

87 
98 

90 
70 

92      92 

71       63 

89 
69 

89 
56 

72 

54 

81 
61 

81 
64 

39 
70 

66 
70 

75 
96 

64 
57 

78 
62 

83 

71 

SO 
60 

79.1 
98.3 

COHASSET 

MAX 
MIN 

81 
45 

82 
59 

78 

50 

69 

42 

78 
46 

66 

50 

62 

52 

78 
43 

70 
43 

78 
49 

88 
43 

89 
60 

79 
55 

92 
68 

99 

69 

90      88 
72      61 

91 
56 

83 
53 

81 

69 

92 

59 

67 
67 

68 
66 

58 

83 

61 

66 
72 

86 
61 

81.9 
56.2 

EAST  MAREHAM 

MAX 
MIN 

T9 
54 

78 
58 

75 
55 

64 
41 

69 

53 

71 
53 

69 

54 

76 

41 

72 
41 

76 
43 

76 
58 

84 
59 

75 
59 

78 
61 

82 
63 

80 
64 

92      89 
64      61 

91 
65 

91 
61 

63 
54 

83 
57 

82 

60 

82 
67 

86 
67 

83 
67 

35 
69 

86 
67 

85 
71 

84 
65 

79.7 
56.4 

EBSARTOWN 

MAX 
MIN 

72 
50 

69 
57 

74 
56 

6« 

39 

66 

47 

69 

55 

69 
52 

67 

51 

*7 

46 

73 
43 

70 
60 

79 
52 

69 
59 

72 
59 

80 
61 

78 
63 

89      83 
66      59 

60 
64 

77 
61 

79 
59 

80 
53 

79 
55 

78 
66 

80 
66 

82 

65 

80 
67 

82 

67 

83 
69 

80 
66 

75.7 
57.4 

FALL   RIVER 

MAX 
MIN 

78 
57 

77 
59 

69 
93 

71 
46 

72 
56 

72 
54 

73 
54 

71 
45 

74 
48 

77 
52 

89 

67 

81 
99 

78 
64 

87 
61 

90 
67 

99 

70 

92      90 
74      65 

85 
66 

80 
62 

84 

57 

84 
61 

81 
63 

89 
68 

85 
69 

84 
68 

83 
69 

69 
70 

84 
71 

64 
54 

61.3 
61.0 

F1TCI«UR«   2   S 

MAX 
MIN 

SI  , 

45 

82 
57 

74 
47 

71 
41 

78 
51 

76 
53 

71 
52 

78 
43 

79 
39 

77 
41 

81 
55 

88 
58 

87 
63 

74 
58 

90 
60 

97 

70 

97  ■   95 
72      62 

92 
67 

93 
56 

83 
51 

86 
60 

90 
59 

89 
60 

93 
69 

74 
55 

66 
56 

80 
62 

89 
63 

89 
64 

63.0 
56.3 

FRAM1N6HAM 

MAX 
MIN 

82 

51 

81 
57 

79 
51 

71 
42 

78 
51 

74 

61 

71 
51 

79 

43 

73 
41 

79 
45 

83 
55 

90 
67 

84 
63 

73 
57 

93 

64 

95 

70 

96      95 
73      64 

90 
66 

94 
58 

81 
54 

S6 

64 

90 
57 

89 
66 

92 
69 

86 
59 

79 
60 

84 
64 

90 
72 

89 
62 

84.2 
57.6 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

82 

54 

78 
62 

68 
51 

78 
46 

74 
53 

69 
53 

77 
52 

74 
45 

80 
43 

64 
91 

91 
57 

87 
61 

89 

62 

87 
57 

96 
70 

96 
71 

94      86 
68      60 

92 

70 

83 
58 

84 
52 

89 
61 

90 
62 

94 
70 

84 
60 

66 
56 

80 
60 

90 
63 

89 
71 

84 
64 

83.6 
98.8 

HSOSAC   TUNNEL 

MAX 
MIN 

79 
47 

7S 
52 

68 

41 

71 
45 

76 
43 

77 
50 

73 
54 

73 
38 

6S 

40 

76 

38 

78 
44 

85 
55 

82 

64 

81 
54 

8« 
64 

90 
61 

91      91 
63      63 

92 

64 

85 
56 

75 
47 

84 

51 

88 

55 

68 
61 

89 
67 

66 
66 

76 

64 

65 
66 

83 
67 

79 
66 

81.1 
94.2 

HTANNIS   3   NE 

MAX 
MIN 

7» 
50 

77 
59 

77 
53 

72 
31 

72 
56 

65 

50 

73 
53 

71 

47 

72 

34 

79 
42 

82 
57 

78 
59 

79 
60 

SO 
58 

83 
65 

88 
66 

86      83 
67      60 

82 
64 

81 
68 

81 
57 

87 
66 

86 
65 

87 
60 

84 
67 

86 

71 

63 
61 

83 
69 

80 
70 

82 
64 

79.6 
98.4 

KNKHTVILLE  0AM 

MAX 
MIN 

78 

44 

76 
54 

73 
43 

70 
46 

76 

44 

74 

47 

76 
54 

74 
37 

67 
37 

76 
34 

80 
49 

84 
55 

84 
62 

S2 
62 

90 
64 

93 
63 

93      93 
64      64 

92 
67 

90 
54 

74 
48 

84 

50 

88 
53 

87 
60 

69 
67 

SO 
68 

73 
66 

83 
66 

S3 
68 

81 

54 

81.7 
94.9 

LAKE  COCBITIMTE 

MAX 
MIN 

79 
M 

79 
S9 

77 
50 

70 
43 

♦9 

76 
51 

73 
93 

78 
40 

71 
41 

79 
42 

80 
91 

87 
98 

89 

62 

73 
98 

92 
62 

94 
69 

98      97 
72      64 

90 
65 

93 
69 

81 
50 

S6 

56 

88 

56 

88 
65 

91 

70 

83 

69 

30 
60 

84 
63 

86 

72 

82 
62 

63.2 
57.2 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

78 
52 

76 
62 

67 
51 

7* 

46 

78 
53 

66 

54 

76 
52 

78 
52 

76 
45 

81 

87 
54 

89 

59 

78 
61 

89 
57 

96 

70 

99 
72 

93      86 

71      61 

91 
69 

81 
59 

82 

53 

88 
60 

87 
59 

90 
69 

80 
57 

66 
55 

81 
60 

87 
67 

84 
62 

81 
61 

81.8 
58.3 

UWELL 

MAX 
MIN 

84 
52 

81 
*3 

70 
51 

80 
46 

7S 
93 

70 
54 

T7 
92 

74 
44 

80 
44 

84 
46 

91 
56 

91 
59 

84 
64 

92 
9« 

98 

70 

96 

71 

98      96 
71      61 

96 
69 

S2 

59 

87 

53 

92 

58 

92 

59 

95 

70 

88 
61 

65 

56 

S3 

61 

91 
67 

90 
72 

89 

61 

85.7 
58.7 

MMOLETCM 

MAX 
MIN 

76 

57 

76 
M 

■M 

52 

73 
49 

69 
52 

69 

52 

79 
99 

72 

48 

72 
43 

76 
91 

82 
59 

82 
62 

80 
60 

82 
60 

90 
72 

88 
72 

85       78 
71      62 

87 
71 

76 

60 

78 
52 

84 

69 

83 

63 

84 

72 

79 
63 

71 

59 

80 
62 

83 
65 

80 
7-4 

80 
67 

78.8 
60.1 

NAN'MCKET   MB    AIRMRT 

MAX 
MIN 

•9 
52 

68 

57 

61 

45 

60 

43 

68 

55 

63 

52 

69 
92 

63 

62 

67 
48 

67 
48 

69 
59 

64 

58 

69 
55 

71 
57 

73 
61 

86 
62 

84       BO 
60      68 

72 
62 

75 
62 

78 
56 

72 

55 

73 

59 

74 
63 

79 
63 

76 

64 

74 
64 

79 
64 

77 
66 

79 
64 

71.6 
57.1 

NEW  BEBFORD 

MAX 
MIN 

74 
59 

7» 
62 

68 
56 

69 

51 

72 
58 

72 
56 

72 
56 

71 
49 

70 
93 

76 

92 

84 
68 

74 
61 

79 
63 

82 
62 

84 
66 

92 

71 

92      88 
74      68 

82 
66 

60 
65 

82 
62 

61 
63 

79 

64 

86 
70 

82 

70 

83 

70 

SO 
72 

63 
72 

80 

70 

83 

66 

79.0 
63.0 

PITSSnCLD  NB   AIRMST 

MAX 
MIN 

75 
47 

65 

45 

69 
42 

73 

49 

72 

44 

73 
49 

70 
42 

66 

38 

73 

40 

79 
39 

82 
51 

80 
60 

83 
55 

84 
64 

87 

64 

87 
66 

88      90 
66      64 

S3 
69 

71 
55 

60 
48 

63 

51 

83 

53 

87 
66 

84 
67 

77 
66 

84 
67 

82 
66 

76 

61 

79 
60 

78.6 
54.7 

FLTMetn-M 

MAX 
MIN 

79 
54 

81 
61 

79 
54 

74 
♦2 

79 

94 

63 

50 

77 
94 

77 

41 

68 

43 

SI 
47 

89 
36 

89 

59 

•4 

69 

92 
99 

99 

66 

92 

70 

86      79 
73      62 

91 
65 

89 

61 

82 
65 

88 
59 

se 

61 

93 
67 

90 
67 

87 
62 

85 

64 

89 
69 

S6 

74 

86 
61 

83.5 

99.0 

MPVIHCETOWN   3   N 

MAX 
MIN 

78 
54 

72 
62 

70 
52 

68 

59 

67 
58 

63 

55 

68 

94 

69 

60 

70 
60 

70 
98 

79 
58 

70 
98 

60 
66 

92 
66 

82      86 
68      70 

72 
66 

76 
68 

82 
67 

86 
66 

82 

64 

82 

72 

86 

70 

80 
70 

S4 
63 

82 

73 

78 

70 

74 
66 

76.7 
62.6 

RBCHESTER 

MAX 
MIN 

79 
4« 

75 
60 

77 
59 

68 
37 

70 
49 

71 
90 

70 
53 

74 
40 

72 
38 

72 
38 

76 

51 

89 
97 

79 
60 

79 

60 

86 
64 

89 
66 

92      88 
67      61 

88 
64 

85 
61 

80 
52 

81 

54 

82 

57 

81 

60 

89 
65 

83 

60 

82 

68 

81 
68 

84 
72 

83 
62 

70.7 
96.5 

N*CKN«T   1   ESE 

MAX 
MIN 

68 

45 

74 
54 

60 
49 

63 

48 

63 

53 

97 
51 

74 
49 

67 

43 

69 
42 

73 

41 

30 
56 

80 
68 

70 
57 

76 
54 

89 

62 

86 
72 

39       78 
66      60 

85 

63 

80 
69 

78 
55 

77 
60 

80 
63 

89 
67 

75 
63 

64 
56 

67 
57 

81 
59 

83 
63 

SO 
61 

74.9 
55.7 

SALEM  CS  AIR   STATION 

MAX 
MIN 

75 
55 

76 
61 

64 
52 

67 
49 

67 

57 

64 

64 

83 
53 

S3 

60 

72 
52 

77 
53 

88 
59 

86 

58 

81 

59 

81 
58 

90 
69 

90 
72 

88      72 
72      61 

87 
66 

80 
63 

75 
59 

84 
64 

85 
61 

87 

70 

82 
64 

69 

59 

72 

59 

69 
64 

84 

70 

82 
69 

79.3 

60.3 

SAtBHIO 

MAX 
MIN 

76 
53 

77 
58 

63 

47 

70 
42 

6« 

56 

60 
52 

74 

54 

64 

44 

72 
48 

76 
93 

84 

60 

71 
61 

72 

60 

87 
62 

89 
68 

88 
69 

80      86 
66      64 

84 
67 

80 
64 

78 
57 

86 
60 

81 
63 

88 
70 

84 
68 

86 
60 

86 
66 

87 
72 

81 

70 

83 
64 

78.6 
60.0 

SHELBUmE  FALLS 

MAX 
MIN 

94 
4« 

82 

54 

72 
43 

79 
42 

81 
42 

72 
62 

72 

56 

70 
40 

68 
41 

74 
40 

81 
40 

85 
58 

84 
57 

SO 
63 

86 
66 

91 
63 

89      99 

67      65 

94 
66 

34 
53 

76 

51 

83 

57 

88 

54 

68 
61 

93 

69 

85 
63 

68 
63 

82 
44 

S3 

70 

79 
96 

82.0 
95.4 

SntlNaFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

78 
54 

77 
62 

72 
91 

79 
42 

7» 
52 

79 
51 

79 
51 

79 

40 

81 
43 

79 
49 

87 
55 

88 
60 

64 

91 
64 

96 
69 

97 

70 

97      97 
71      70 

96 

70 

76 
62 

88 
65 

90 
61 

90 
60 

92 
69 

90 

70 

85 
62 

87 
69 

87 
69 

86 

68 

82 
64 

89.5 
99.8 

STOCKBRIOaC 

MAX 
HIH 

49 

69 

53 

68 

43 

70 
43 

70 
40 

73 

4« 

«« 

90 

69 

36 

71 
36 

74 
33 

80 
45 

80 
62 

80 

54 

81 
62 

»7 
63 

86 
64 

89      88 
60      60 

83 
64 

70 
92 

79 

44 

82 

47 

82 
54 

85 
64 

83 

69 

74 

65 

SI 
46 

81 
67 

76 
66 

72 
59 

77.3 
53.7 

TAUHTCN 

MAX 
MIN 

78 
49 

78 
60 

70 

49 

72 
38 

50 

71 
51 

79 

94 

74 
38 

77 
38 

76 
37 

86 

54 

80 
99 

81 
63 

89 
62 

02 
67 

99 

67 

92      91 
71      62 

86 
66 

82 

58 

86 

49 

87 
52 

83 
56 

91 
67 

86 
68 

•9 

63 

86 
62 

87 
70 

85 

74 

84 

64 

82.7 
57.3 

TULLY   BAM 

MAX 
HIN 

81 
45 

78 
56 

68 

41 

73 
3« 

76 

42 

76 

49 

79 
55 

74 
33 

70 
34 

77 
35 

81 

44 

87 
56 

84 
67 

80 
61 

86 
63 

92 
62 

95      99 

63      63 

94 
67 

89 
52 

78 

43 

89 

50 

88 
63 

89 
62 

90 
67 

79 
58 

49 

59 

84 
66 

84 
69 

60 
58 

81.8 
93.4 

THRNERS   FALLS 

MAX 
MIN 

80 
56 

77 
68 

7J 

54 

79 
49 

77 
50 

75 
56 

76 

54 

72 
37 

76 
38 

81 
37 

87 

4« 

84 
98 

89 
99 

66 
69 

99 

64 

95 
64 

95      94 
65      64 

92 
67 

78 
53 

84 
49 

88 
52 

87 
58 

91 
66 

88 
67. 

74 
61 

86 
62 

89 

67 

83 

64 

79 
59 

63.9 
94.9 

VAtMLE 

MAX 
MIN 

74 
48 

74 
57 

66 

47 

73 
38 

6« 

94 

68 
47 

77 
91 

70 
37 

79 
38 

78 
37 

84 
.5' 

81 

57 

73 
97 

S8 
99 

92 
65 

91 
66 

90      85 
66      61 

90 
66 

78 
55 

82 

47 

86 
66 

89 
55 

90 
66 

86 
69 

81 

56 

82 

62 

84 

68 

81 
69 

82 

61 

80.6 

55.7 

■ALMLI   t   S 

MAX 
MIN 

SO 
56 

77 
64 

68 

49 

76 
40 

74 
49 

70 
50 

78 
58 

74 

40 

77 

41 

80 

40 

87 
58 

84 
62 

78 
64 

90 
67 

94 

70 

94 
72 

92      91 
70      65 

92 
70 

82 

58 

84 

48 

88 

60 

88 

68 

93 

74 

89 
72 

84 
64 

84 
67 

91 
68 

86 
78 

84 

67 

83.7 
60.0 

NEST   CWMHIMaTOM 

MAX 
MIN 

76 

40 

70 
99 

68 
35 

72 
M 

72 
38 

71 
44 

70 
91 

69 

33 

72 
31 

76 
31 

84 

44 

81 
49 

78 
90 

84 
60 

89 
98 

88 

58 

89      90 
SB      59 

87 
61 

79 
50 

81 
40 

89 

45 

86 
49 

88 
63 

84 
65 

79 
67 

SI 
62 

87 
60 

78 
98 

73 
48 

79.9 
49.9 

VEST   LYNN 

MAX 
MIN 

80 

54 

79 
60 

69 

51 

78 

47 

69 

94 

68 

94 

79 
93 

72 

46 

79 

46 

81 

48 

90 
96 

89 
59 

74 

97 

87 

97 

99 

69 

90 
72 

90      80 
72      62 

94 
68 

81 

98 

80 
54 

88 

60 

91 

60 

93 

70 

78 
57 

77 
56 

82 
59 

91 
68 

86 

70 

84 
69 

82.0 
98.8 

NEST   HEMAY 

MAX 
MIN 

78 
49 

76 

60 

72 

4B 

76 
38 

79 
49 

74 
47 

7? 

91 

13 
35 

80 

34 

80 
39 

88 
53 

S8 
97 

87 
64 

93 

98 

99 

68 

99    100 
66      67 

94 
60 

93 
64 

83 
59 

89 

44 

90 
53 

88 
57 

93 

67 

87 
69 

62 

60 

86 

63 

88 
69 

•4 
73 

S3 
99 

89.0 
99.6 
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Table  5 'Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JUNE    1997 


Day 

Of 

Month 

tr 

Station 

« 

1 

2 

3' 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

KESTON 

MAX 
MIN 

eo 

&9 

76 
51 

70 
44 

76 
42 

74 
46 

70 
45 

76 

47 

70 
38 

76 
36 

SO 
44 

87 
50 

85 
52 

63 
54 

90 
56 

93 
65 

93 
66 

94 
68 

93 

68 

92 

64 

79 
62 

83 

45 

68 
53 

67 
53 

92 
66 

89 
63 

79 
53 

82 
56 

67 
63 

S3 
65 

62 
60 

S2i6 
93i9 

WESTOVEP  FIELD 

MAX 
MIN 

79 
53 

70 
55 

72 
51 

76 

47 

74 
49 

77 
63 

77 
51 

71 

43 

76 
43 

79 
41 

68 
62 

67 
61 

82 
66 

90 
66 

99 

69 

95 
69 

94 
69 

93 
68 

91 
67 

77 
62 

64 

54 

86 
66 

69 

61 

92 
69 

68 
72 

74 
65 

65 
69 

66 
70 

82 
66 

76 
69 

82 19 
99  •4 

HORCESTER  NB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
50 

71 
54 

66 

48 

73 

44 

70 
52 

67 
53 

74 
48 

65 

44 

72 
50 

75 
49 

64 
52 

61 
56 

71 
59 

67 
60 

90 
67 

89 
72 

91 

71 

88 
63 

66 
61 

73 
66 

79 
54 

64 
57 

64 
59 

85 
66 

76 
66 

68 
56 

79 
61 

83 
66 

77 
63 

76 
56 

78.0 
96<7 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

78 
«9 

76 
60 

70 
49 

75 
49 

75 
50 

70 
50 

75 
53 

70 
46 

73 
39 

77 

47 

66 

51 

84 

55 

74 
63 

89 
60 

92 
67 

92 

67 

92 

72 

90 
64 

91 

67 

77 
67 

81 
49 

86 
53 

86 

58 

69 
67 

78 
60 

70 
56 

80 
62 

64 

64 

80 
63 

60 
57 

80.7 
96.8 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
MIN 

78 
50 

74 
52 

64 
38 

72 

45 

73 
40 

72 

50 

66 

48 

64 
34 

73 
36 

78 
43 

83 
55 

81 
59 

77 
46 

80 
60 

89 
62 

68 
57 

88 

57 

90 
56, 

67 
64 

74 
64 

62 
42 

86 
66 

87 
69 

84 

61 

84 
64 

68 
56 

78 
60 

62 
62 

60 
62 

74 
58 

78.9 
92.8 

BERLIN 

MAX 
MIN 

85 
47 

80 
60 

73 
37 

70 
41 

73 
39 

74 
48 

70 
50 

66 

34 

67 
38 

79 
38 

62 
46 

86 
56 

77 
42 

74 
54 

83 
63 

92 
62 

92 

5i. 

90 
54 

93 
65 

89 

56 

71 
41 

86 
59 

92 
66 

92 

55 

68 
63 

64 
53 

67 
55 

76 
61 

65 
65 

7» 

57 

79.6 
91.9 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

79 
50 

71 
50 

63 

39 

71 
44 

72 

40 

70 
48 

62 

40 

64 
38 

72 
37 

78 
45 

83 
57 

75 
57 

76 
47 

83 
61 

89 

61 

87 
60 

87 
60 

90 
56 

86 
63 

76 

66 

61 
45 

87 
59 

89 
69 

89 
61 

82 
60 

70 
55 

76 

58 

61 
60 

78 
58 

72 
56 

77.8 
92.7 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

82 

43 

82 
56 

72 

42 

73 
38 

73 
46 

78 
48 

63 

51 

79 

34 

73 
33 

80 
39 

64 
50 

90 
56 

84 
52 

79 
56 

86 

67 

96 
64 

96 
62 

96 
61 

93 
66 

91 
53 

79 

44 

68 
52 

91 

67 

93 

64 

93 
66 

68 
63 

63 

66 

72 
62 

87 
68 

62 

60 

62.1 
93.0 

CAMPTON 

MAX 

MIN 

79 

44 

82 
53 

65 
38 

68 

44 

76 

40 

78 
50 

65 

50 

73 

34 

70 
32 

79 
37 

83 
47 

87 
59 

81 
46 

78 
66 

92 

59 

90 

63 

92 

55 

92 
64 

89 

64 

76 

40 

83 
51 

90 
52 

92 
63 

89 
62 

56 

64 
64 

71 
63 

63 
63 

61 
58 

79.8 
90.9 

CONCORD  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
46 

70 
49 

70 
42 

76 

43 

76 

45 

65 
50 

74 
46 

71 

35 

77 
35 

82 

41 

89 

51 

84 
59 

75 
54 

82 
56 

95 
66 

94 
64 

95 
61 

90 
62 

90 
62 

82 

51 

84 
43 

89 
53 

91 
59 

94 
68 

73 
56 

64 
56 

76 
61 

86 
67 

S2 
69 

77 
63 

81. 1 
93.6 

DURHAM 

MAX 

MIN 

80 
46 

76 
59 

65 
46 

72 

43 

69 

47 

64 

48 

77 
50 

73 
39 

77 

37 

83 
42 

69 

51 

89 
58 

84 
56 

81 
56 

94 
63 

94 
68 

93 
63 

84 
58 

90 
63 

82 

57 

90 
45 

90 
52 

90 
52 

94 
67 

86 
56 

63 
54 

73 
60 

89 
63 

64 
66 

60 
61 

81.9 
94.2 

EAST  DEERIN6 

MAX 
MIN 

77 
42 

68 
46 

68 
40 

73 
37 

74 
40 

65 

46 

72 

48 

31 

74 

78 
39 

69 
49 

81 
58 

73 
92 

82 

54 

91 

61 

89 
62 

91 
60 

67 
58 

77 

50 

83 

40 

87 

48 

88 
66 

91 
65 

73 

53 

62 
62 

73 
60 

63 

63 

79 
61 

77 
66 

78. 6 
90.9 

FABYAN 

MAX 
MIN 

79 

40 

66 

50 

66 
31 

70 
45 

70 
32 

65 
45 

70 
32 

72 
36 

78 

38 

61 
43 

74 
49 

74 
37 

88 
45 

85 
52 

64 
47 

91 

47 

80 
66 

80 
62 

80 
33 

87 

50 

69 

49 

84 
63 

63 

48 

66 
52 

77 
51 

61 
68 

73 

76.9 
49.8 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

75 
49 

78 
53 

59 
34 

64 
37 

65 
37 

64 
34 

63 

44 

62 

32 

58 
31 

66 
34 

79 

44 

79 
54 

70 
41 

74 
52 

79 
52 

86 
57 

84 
53 

84 

53 

66 
62 

80 
54 

66 
39 

77 
52 

84 
56 

85 
63 

81 
62 

»4 
53 

71 
54 

78 
58 

81 
61 

79 
57 

73.6 
48.7 

FRANKLIN  1  NM 

MAX 
MIN 

82 
4« 

75 
56 

70 
40 

75 
39 

77 
42 

70 
48 

73 

51 

70 
37 

78 
35 

83 
38 

88 

51 

63 
56 

82 

90 

79 
57 

94 
65 

91 
66 

94 
69 

89 
62 

e9 

65 

79 
55 

84 

43 

90 
52 

92 
57 

90 
65 

SO 
69 

63 

56 

76 
63 

87 
67 

62 
68 

79 
62 

81.9 
93.7 

FRAtOCLIN  FALLS  DAM 

MAX 

MIN 

80 
44 

82 

54 

67 

39 

70 
38 

75 
42 

76 

47 

64 

50 

71 
36 

66 
33 

79 
36 

84 
50 

90 
54 

82 
60 

76 
56 

82 

56 

94 
62 

92 
58 

94 

60 

90 
64 

88 
53 

78 
42 

86 

50 

92 

54 

94 
62 

92 
62 

62 
66 

62 
66 

74 

60 

88 
66 

84 

62    . 

60.6 
91.8 

SRAFTON 

MAX 
MIN 

80 
39 

76 
54 

68 
33 

74 
33 

77 
38 

73 
44 

70 
50 

68 
28 

76 
27 

81 
31 

87 
43 

83 

51 

78 
41 

32 
97 

91 
62 

89 
55 

91 
62 

91 
53 

68 
64 

76 
46 

82 
35 

89 
46 

90 

51 

88 
61 

66 

57 

62 

54 

70 
59 

86 
66 

81 
64 

79 
60 

80.3 
48.4 

HANOVER 

MAX 

MIN 

80 
48 

65 

49 

68 

41 

75 
44 

77 

44 

65 

53 

71 
46 

68 

38 

76 
36 

81 

40 

8« 

61 

82 

60 

60 
48 

80 
63 

92 

64 

91 
61 

92 

60 

93 

60 

64 
68 

79 
57 

89 
44 

90 
55 

91 
60 

90 
65 

76 

60 

69 
68 

85 
63 

89 
65 

81 
69 

76 
66 

60.4 
94.4 

KEENE 

MAX 
MIN 

80 
45 

74 
61 

73 

41 

76 
42 

78 
45 

74 
50 

75 
65 

72 
36 

77 
34 

es 

36 

88 
48 

89 
58 

33 
96 

86 
63 

93 
69 

94 
64 

95 
62 

94 
62 

87 
67 

80 
63 

65 
43 

90 
61 

90 
55 

93 

67 

64 
62 

69 
59 

83 
65 

85 
68 

82 

64 

79 
59 

82.8 
»4.9 

LAKEPORT 

MAX 

MIN 

83 
50 

67 
49 

68 
45 

79 
43 

77 

47 

65 
51 

69 

51 

69 

40 

79 
39 

84 
46 

86 
56 

61 
59 

80 
93 

78 
56 

93 
64 

90 
69 

92 
61 

91 
61 

88 
67 

78 
67 

66 
49 

90 
67 

91 

61 

90 
66 

68 

55 

62 
99 

72 
59 

87 

»4 

82 

69 

77 
61 

80.0 
99.4 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

80 
45 

75 
54 

66 

37 

72 
39 

73 
37 

72 
41 

63 

47 

64 
35 

74 
30 

7« 
34 

64 
46 

60 
52 

7« 
44 

82 
61 

69 
59 

88 
58 

88 
52 

90 
54 

S3 
66 

71 

55 

81 
42 

68 
55 

■9 

94 

86 

64 

81 
62 

70 
55 

SO 
59 

84 
61 

81 
63 

73 
61 

78.6 
90.7 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
45 

66 

44 

68 

42 

76 
45 

78 
41 

67 

51 

70 
39 

69 

34 

77 
33 

82 

38 

87 

52 

82 
63 

61 
48 

83 
62 

99 
63 

94 
58 

93 
58 

9« 

60 

86 
62 

79 
48 

86 
39 

90 
53 

9S 
59 

90 
64 

70 
58 

67 

57 

81 

62 

8« 
64 

SI 
64 

72 
60 

Sl.l 
91.9 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

81 
46 

70 
51 

72 
45 

77 
43 

75 
48 

72 
50 

75 

49 

70 
39 

79 
39 

62 
47 

90 
53 

66 

60 

77 
56 

86 
66 

96 
66 

98 
66 

96 
64 

92 

62 

92 

62 

80 
66 

89 

49 

90 
63 

00 
57 

94 
70 

74 
66 

«4 
54 

70 
69 

8S 
66 

83 
6« 

78 
59 

82.2 
94.9 

MASSASESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

79 
42 

72 
57 

68 
42 

75 
39 

70 
44 

67 
46 

75 

60 

70 
36 

76 
33 

80 
37 

87 
46 

S3 
59 

60 
55 

81 
55 

92 
62 

89 
63 

89 
66 

83 
60 

86 
64 

78 
62 

81 
42 

67 
49 

89 

52 

90 
65 

81 
55 

63 

54 

76 
60 

69 
63 

81 
69 

77 
56 

79.7 
92.6 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

58 
44 

47 
30 

45 
27 

45 
34 

49 
33 

45 
35 

41 
26 

35 
25 

46 
29 

56 
37 

69 

45 

92 

41 

94 
39 

61 
49 

66 
92 

63 

47 

64 
51 

68 

61 

61 

43 

49 
37 

99 
38 

48 

*7 
50 

64 
51 

94 
49 

93 

48 

97 
47 

59 

90 

56 

43 

90 
39 

94.6 
41.2 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

80 
46 

75 
51 

68 

45 

7S 

40 

79 
46 

68 
50 

76 
50 

70 
37 

76 
36 

80 
40 

87 
49 

84 
57 

71 
98 

87 
56 

94 
65 

95 

66 

99 
63 

91 
59 

92 
64 

80 
52 

64 
44 

88 
52 

89 
54 

91 
67 

76 
55 

64 
54 

SO 
60 

87 
65 

62 
63 

79 
50 

81.3 
93.1 

NORTHWOOO 

MAX 

MIN 

79 
45 

73 
57 

67 
45 

74 
42 

73 
49 

66 

48 

74 
47 

70 
42 

77 
42 

61 
48 

87 
57 

84 
56 

79 
59 

62 
53 

90 
66 

93 
65 

92 
64 

84 
66 

88 
64 

79 
64 

82 
51 

88 
53 

•9 

60 

92 

64 

89 
52 

63 

52 

74 
56 

85 
62 

62 
69 

77 
55 

60.4 
94.9 

PETERBORO  2  S 

MAX 
MIN 

77 
48 

68 

57 

68 
42 

72 
43 

75 
46 

69 

51 

71 
52 

66 

35 

73 
36 

76 
41 

84 

40 

78 
99 

79 
99 

84 
99 

90 
63 

87 
68 

92 
63 

69 
60 

87 
62 

79 
57 

SO 
46 

89 

96 

•2 
99 

»7 
67 

79 
56 

*2 
92 

77 
97 

SI 
»9 

SO 
62 

74 
96 

76.3 
93.4 

PINXHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

75 
45 

65 
52 

61 
36 

6« 
42 

68 
49 

62 

46 

61 

44 

59 
41 

71 
38 

77 
38 

81 
49 

69 
55 

68 
42 

79 
59 

82 

98 

64 
64 

79 
56 

81 

54 

80 
62 

70 
56 

79 

44 

82 
55 

84 
95 

82 
65 

70 
53 

•1 
SO 

6« 
55 

73 
59 

74 
62 

71 
5« 

72.9 
91.2 

PLYMOUTH  1  WNW 

MAX 
MIN 

77 
44 

80 
48 

65 

37 

67 
38 

74 
39 

77 
42 

64 
49 

71 

34 

68 

30 

76 
35 

81 
46 

84 
54 

80 
44 

77 
93 

77 
59 

91 
64 

38 
62 

91 
57 

88 

64 

86 
53 

76 
39 

82 

50 

90 
91 

90 
54 

SS 

62 

67 
93 

63 

54 

68 
9« 

89 

62 

81 
59 

78. 9 
49.4 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

75 
44 

75 
52 

62 
45 

70 
42 

67 
50 

61 
46 

76 
46 

72 

40 

74 
39 

80 

44 

89 
51 

83 
55 

68 
91 

76 
94 

69 
97 

92 

64 

91 
68 

74 
67 

88 
59 

80 
57 

78 
47 

88 
56 

91 
56 

94 
65 

73 
53 

4f 

94 

74 
58 

89 

61 

86 

62 

83 

99 

76.* 
92.8 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

84 
43 

79 
54 

66 

40 

7J 

41 

77 
42 

78 
50 

74 
92 

76 
35 

69 
32 

77 
36 

79 
46 

87 
56 

8* 

93 

82 
62 

86 
65 

94 
66 

95 
60 

95 
69 

99 

67 

89 
90 

SO 
42 

68 
52 

89 
94 

89 
63 

93 
67 

74 
56 

70 
56 

63 
68 

89 
68 

81 
98 

S2.4 
93.4 

■EST  LEBANON 

MAX 
MIN 

80 
48 

82 
55 

66 
42 

70 
41 

77 
43 

76 
46 

66 
S3 

72 
36 

68 

34 

78 
39 

83 
46 

68 

59 

83 

48 

81 
53 

61 
64 

93 

59 

93 
59 

92 
60 

99 

69 

S4 
62 

80 
42 

87 
46 

92 
58 

93 
63 

90 
66 

68 

58 

67 
57 

84 
65 

87 
M 

82 

•4 

81.9 
51.2 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

32 

44 

76 
57 

68 
45 

78 
38 

73 
46 

72 
47 

78 
47 

74 
38 

82 
36 

69 
42 

82 
56 

79 
96 

88 
99 

99 

»4 

94 
63 

93 
64 

67 
58 

93 

64 

80 
54 

83 

45 

88 
50 

89 
52 

92 
65 

82 

54 

U 

54 

SO 
60 

S7 

69 

S4 

70 

SO 
97 

S2.4 
91.2 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

83 
47 

77 
59 

72 
43 

79 
43 

75 
45 

70 
49 

73 
52 

69 

40 

78 
37 

83 
42 

88 
52 

84 
98 

81 
61 

94 
63 

90 
64 

93 

68 

»I 
60 

92 
65 

79 
57 

•* 

46 

90 

54 

92 
59 

92 
67 

89 

57 

«3 

94 

79 
60 

S7 
«4 

S3 

64 

81 

64 

S2.1 
94.4 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

81 

45 

74 
5« 

69 
39 

71 

44 

79 
40 

67 
52 

71 
49 

66 

34 

75 
33 

80 
37 

86 
47 

79 
92 

77 

46 

7» 
96 

91 
63 

68 
62 

90 
55 

90 
95 

88 
64 

7* 

94 

S4 
42 

S9 

52 

91 
93 

S7 
63 

77 
60 

*4 
55 

70 
99 

82 
•3 

SO 
63 

77 
60 

79.0 
Sl.S 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JUNE   1957 


Station 

Day 

Of 

Month 

tr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND   WB   AP 

MAX 
MIN 

70 
65 

68 

58 

64 
51 

63 

45 

6a 

55 

67 

64 

67 
54 

66 

50 

69 

48 

6B 
46 

69 
56 

67 

59 

68 

59 

74 
69 

74 
64 

Be 

63 

67 
65 

79 
62 

75 
64 

75 
61 

76 

59 

76 

59 

76 
62 

78 
66 

76 
67 

78 

67 

79 
68 

60 
68 

75 
64 

74 
63 

73.1 
59.0 

GREENVILLE 

MAX 
HIN 

77 
53 

77 
58 

71 
49 

74 
43 

73 
51 

73 

60 

77 
53 

72 

39 

76 

45 

78 
46 

87 
54 

86 
57 

76 
64 

90 
61 

91 
67 

94 
69 

92 
71 

92 
61 

90 
63 

60 
53 

84 
51 

88 
56 

85 
59 

91 
66 

85 
66 

82 
63 

62 

65 

65 
68 

81 
68 

62 
59 

82.4 
57.6 

KlNeSTON 

MAX 
MIN 

73 

49 

75 
60 

69 
52 

66 

37 

71 
55 

72 
60 

75 
54 

76 
40 

69 

37 

73 

35 

81 
49 

78 
57 

79 
60 

82 

59 

86 
64 

92 
65 

90 
66 

87 
59 

60 
65 

65 
55 

60 
51 

79 
52 

78 
53 

85 
67 

60 
66 

80 
65 

SO 
68 

82 
66 

63 

61 

62 
64 

76.9 
56.2 

PnSVtOENCE   WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
56 

78 
59 

68 
49 

68 

44 

72 
54 

73 
52 

79 
55 

71 
46 

73 
47 

78 
43 

86 
57 

83 
58 

76 
62 

82 
61 

92 
56 

95 
66 

93 
73 

87 
67 

90 
56 

SO 
60 

82 

58 

60 
59 

82 
59 

90 
67 

86 

67 

81 
65 

81 
70 

86 

70 

65 
70 

66 
64 

81.2 
59.7 

VERMONT 

BELLOWS    FALLS 

MAX 
MIN 

BO 

78 
53 

65 
45 

72 
49 

74 
45 

76 
60 

64 
55 

75 
37 

71 
40 

76 
39 

80 
48 

88 
58 

84 
65 

81 
60 

84 
65 

95 
63 

95 
65 

95 
65 

91 
58 

84 
55 

80 
46 

85 
54 

88 
58 

86 

64 

93 

67 

71 
60 

67 

60 

85 
67 

84 

70 

61 
61 

80.9 
55.7 

BENNINGTON    2    NW 

MAX 
MIN 

80 
49 

72 
51 

73 
39 

75 
48 

75 
42 

73 
52 

69 
55 

69 
36 

76 
38 

78 
38 

85 
62 

80 
65 

85 
61 

88 
51 

91 
63 

90 
60 

91 
■61 

92 
62 

86 
67 

75 
52 

S2 

45 

89 

51 

89 
58 

89 
62 

66 
69 

81 
62 

67 
66 

85 
67 

77 
60 

76 
57 

81.5 
54.3 

BL90MFIEL0 

MAX 
MIN 

80 
45 

80 

53 

67 
36 

71 
37 

72 
36 

73 
40 

64 
47 

64 

35 

74 
32 

79 
33 

84 
42 

85 
53 

80 
43 

82 
59 

88 
59 

88 
55 

90 

51 

93 
52 

91 
65 

SO 
54 

82 

41 

88 

56 

89 
54 

89 

67 

66 
61 

75 
56 

81 
57 

83 
60 

S3 
69 

79 

61 

80.7 
50.3 

BURLINGTON   WB   AIRPORT 

MAX 
HIN 

82 
63 

69 

4« 

6« 

44 

75 

51 

68 
46 

63 

48 

58 

44 

65 

40 

75 
39 

78 
55 

86 
67 

78 
56 

82 

51 

81 
70 

91 
67 

90 
62 

89 
54 

93 
53 

82 
65 

73 
53 

82 

48 

89 
69 

8S 
69 

84 
69 

SO 
64 

S2 
63 

85 
66 

86 

67 

78 
67 

69 

56 

78.9 
57.5 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

79 
43 

77 
52 

69 

34 

75 

29 

79 
36 

77 
40 

73 
49 

70 
31 

76 
29 

81 
32 

87 

45 

86 
50 

83 
42 

83 
60 

92 
62 

91 
54 

93 
59 

93 
55 

90 
62 

79 
52 

85 
36 

90 
47 

92 

49 

89 
61 

87 
60 

49 

51 

84 
61 

86 

63 

84 
61 

76 

60 

82.4 
49.5 

aCLSEA 

MAX 
MIN 

80 
45 

82 

51 

64 
3« 

67 
41 

76 
37 

78 

43 

67 

64 

71 
35 

69 
32 

78 
36 

77 
42 

88 
54 

81 
44 

81 

48 

SO 
61 

92 
56 

92 

55 

92 

55 

95 
59 

85 

54 

78 
39 

86 

44 

90 
63 

90 
58 

88 
65 

67 
58 

75 
59 

82 
64 

86 
65 

78 
65 

80.4 
50.3 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

79 
49 

72 
48 

72 
41 

72 
49 

75 
44 

68 
48 

73 
48 

70 
37 

73 
36 

77 
50 

86 
66 

83 
62 

83 
45 

83 
56 

90 
65 

91 
58 

93 
62 

93 
59 

83 
65 

79 
50 

S3 
57 

SB 
56 

88 
64 

91 
66 

90 
65 

S3 
65 

85 
64 

86 
62 

SO 
61 

74 
60 

81.4 
54.9 

DORSET    1    S 

MAX 
MIN 

80 
45 

*9 
52 

68 
35 

73 
44 

76 

38 

65 
49 

72 
55 

68 
30 

76 
32 

78 
36 

83 
51 

82 
56 

82 
46 

84 
62 

88 
60 

86 
56 

90 
59 

88 
60 

81 
67 

79 
54 

81 
39 

86 
49 

87 
55 

86 
57 

83 
60 

79 
59 

85 

60 

84 
65 

79 
58 

73 
62 

79.7 

51.7 

EAST   8ARNET 

MAX 
MIN 

78 

50 

79 
55 

63 
40 

64 
46 

71 
45 

73 
52 

64 

63 

59 
37 

65 

37 

77 
38 

80 

45 

84 
59 

75 

60 

78 
52 

78 
64 

90 
62 

88 

58 

87 
58 

90 
62 

83 
57 

72 

45 

82 

49 

89 
63 

88 
64 

85 
63 

70 
58 

71 
61 

79 
66 

S3 
69 

77 
66 

77.4 
54.2 

ENOSSURS  FALLS 

MAI 
MIN 

83 
52 

73 
51 

68 

41 

70 
45 

73 
43 

68 

40 

62 
44 

67 

37 

77 
34 

80 
39 

85 
50 

79 
59 

83 
48 

83 
57 

92 

60 

88 
55 

90 
57 

93 
55 

86 
64 

73 
57 

85 

43 

91 
61 

90 
68 

87 
68 

SO 
66 

85 
62 

84 
60 

88 
60 

SO 
62 

68 
57 

80.4 
63.2 

NIQOLESEX 

MAX 
MIN 

80 
51 

81 
54 

65 

40 

66 

44 

75 

40 

74 
50 

66 
55 

61 
35 

67 
36 

75 
37 

81 

60 

87 

68 

77 
47 

82 
51 

82 
62 

91 
59 

89 
58 

90 
57 

93 
65 

SO 
58 

74 
43 

84 
53 

00 
55 

91 
64 

87 
65 

70 
59 

77 
62 

83 
64 

87 
67 

79 
66 

79.5 
53.5 

MONTPELKR   CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
40 

64 
46 

64 
41 

72 
50 

73 
40 

67 

49 

62 
42 

64 
40 

74 
34 

78 

40 

85 

53 

76 
51 

79 
47 

79 
63 

89 
63 

88 

61 

88 
60 

90 
58 

82 
65 

71 
48 

82 

43 

87 
58 

88 
61 

86 
65 

»69 

7» 
58 

SO 
63 

84 
63 

74 
61 

71 
55 

77.3 

52ig 

WUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

•7 

50 

64 
40 

52 
33 

56 

37 

57 
26 

67 

40 

48 
32 

50 
31 

61 

39 

67 
40 

71 
37 

69 
49 

65 

43 

67 
48 

75 
56 

75 

54 

76 
54 

74 
58 

72 

58 

68 
43 

75 

53 

62 
56 

44 

56 

64 
37 

67 

SO 

73 
55 

73 

54 

56 
48 

69 

44 

45tl 
4»a2 

■EWPmr 

MAX 
MIN 

80 
51 

*> 

42 

67 
38 

73 
44 

69 

39 

65 

39 

55 

38 

64 
37 

74 
36 

82 

39 

86 

49 

78 
49 

81 

44 

83 
61 

90 

51 

87 
59 

88 
56 

93 
56 

82 
58 

71 
64 

84 
42 

90 
63 

90 
62 

86 

64 

70 
60 

80 
57 

81 
61 

S5 
61 

78 
62 

60 
52 

78.2 
50.7 

■MTHPKLO   NMMICH  DNIV 

MAX 
MIN 

n 

40 

75 

43 

69 

37 

74 
46 

74 
39 

75 
50 

64 

49 

67 
30 

76 
31 

79 
36 

85 
66 

84 

57 

80 
43 

81 
63 

00 
61 

89 
58 

90 
69 

92 
55 

92 
56 

91 
59 

82 
41 

89 
48 

89 
55 

84 
64 

85 
63 

74 
59 

81 
S3 

84 
63 

85 

64 

70 
61 

80.9 
52.6 

ReABS8«M    1   SSL 

MAX 
MIN 

u 

4« 

77 
54 

71 

40 

72 

41 

75 

41 

74 

49 

73 
53 

74 
36 

64 
40 

77 
36 

82 

44 

87 
54 

82 
52 

SO 
54 

86 
63 

91 

61 

92 
62 

90 
62 

91 
62 

86 
54 

75 
46 

87 

50 

89 
52 

80 
60 

89 
67 

78 
64 

80 
43 

84 
64 

81 
65 

74 
57 

81.2 
53.1 

RUTLAm 

MAX 
MIN 

78 
51 

67 
51 

67 
40 

76 
48 

73 
44 

71 
58 

69 

54 

66 
36 

74 
37 

7* 
43 

84 
58 

82 
61 

82 
50 

81 
63 

89 
65 

88 
67 

90 
65 

90 
61 

84 
71 

77 
58 

80 

44 

86 
55 

87 
59 

85 
66 

89 
67 

77 
61 

84 
65 

85 
66 

84 
64 

73 
62 

77.2 
54.5 

ST  ALMNS  MY 

MAI 
MIN 

70 
•1 

72 
51 

67 
43 

71 
53 

69 
41 

70 
44 

61 
47 

68 
44 

71 
44 

77 
43 

85 

59 

80 
63 

S3 
49 

80 
70 

89 

62 

89 
62 

90 
66 

92 
67 

84 
69 

75 

60 

81 

54 

89 
68 

87 
70 

86 

70 

SO 
67 

82 
43 

86 
66 

85 
65 

80 
64 

70 
60 

79.2 
58.2 

SMUT  JMNSBWRY 

MAX 
MIN 

•1 

4* 

SO 
S3 

*• 

40 

7» 
45 

73 

40 

73 
51 

44 
49 

67 
36 

7» 
35 

82 

38 

84 
49 

86 

57 

86 

47 

80 
63 

91 
62 

91 
60 

90 
56 

92 
57 

91 
67 

82 
60 

83 
43 

90 
68 

92 

67 

89 
65 

SO 

64 

74 
57 

81 
42 

85 
64 

84 

44 

7» 
64 

S1.6 
54.0 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

n 

41 

72 
49 

60 
33 

6* 

41 

67 
35 

69 

45 

45 

62 

64 
33 

60 
33 

49 

32 

72 
46 

78 
52 

74 
4« 

76 
54 

79 
60 

83 
56 

89 
61 

83 
56 

85 
61 

79 
51 

74 
41 

75 
45 

SO 
60 

SI 
59 

89 
61 

7S 

59 

71 
60 

78 
62 

77 
60 

70 
56 

74.4 
49.3 

VEIHM 

MAX 
MIN 

♦7 

77 
55 

43 

73 
43 

74 

42 

74 

51 

77 
55 

74 

37 

72 
37 

75 
39 

80 

48 

87 

57 

87 
56 

81 

61 

83 

44 

93 
65 

92 
63 

94 
62 

92 
66 

84 

63 

60 

50 

83 

53 

S4 

56 

84 
65 

92 

68 

81 

61 

70 
41 

84 
68 

82 
67 

78 

60 

81.4 
56.1 

NEST   MMCe 

MAX 
MIN 

80 
44 

82 

52 

M 
38 

68 

37 

78 
36 

73 
38 

70 
48 

64 

32 

45 

29 

74 
32 

82 

34 

85 
45 

82 
42 

80 
42 

80 
60 

90 
65 

88 
52 

89 
49 

92 

66 

84 
67 

78 
37 

84 
39 

90 
50 

90 
60 

85 
60 

74 

58 

79 
58 

84 
62 

84 
62 

79 
62 

80.2 
47.5 

WILAER 

MAX 
HIN 

79 
49 

81 
45 

65 

42 

70 
44 

45 

77 

48 

46 
55 

70 
37 

70 
37 

77 
41 

81 
47 

88 
58 

84 
60 

81 

49 

S4 
41 

93 
61 

94 
61 

91 
60 

94 
70 

85 
56 

SO 
45 

84 

50 

88 

69 

SO 

65 

91 
63 

70 
59 

49 

59 

81 
64 

85 
69 

60 
64 

80.8 
53.8 

woaesTOCK  t  ene 

MAX 
MIN 

88 

49 

71 
56 

•7 
38 

7» 
41 

77 
40 

44 

48 

71 
51 

68 

35 

75 
33 

81 
34 

84 
48 

82 
53 

80 
45 

81 
42 

92 
43 

90 

91 
59 

93 
68 

85 
66 

77 
53 

85 

40 

91 

50 

92 
63 

89 
62 

75 
61 

47 
57 

81 
62 

85 

64 

80 
43 

7» 
63 

80.3 
52.2 

>  r*f«r*BC*  aot««  CoIIovIbc  (tatloB  Intez. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of  1956   -   1957 


NEW   ENGLAND 


July 


CONNECTICUT 

BRIOGCPORT   MB    AP 
BULLS    BR  I  DOE   DAM 
COLCHESTER 
CREAM  HILL 
OANBURY 

FALLS    VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD    BRAINAHD    FLD 

HARTFORD   HB   AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDOLETOHN  MB 
MIOOLETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NEW  HAVEN  MB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SN 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PUTNAM 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  i   N 

STORKS 

WATERSURY  CITY  HALL 

WESTBROO« 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRIOGTON  1  MNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU   wa   AIRPORT 

CORIKNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 

FARMIH6T0N 

FORT  KENT 

GARDINER 
GREENVILLE 
HtRAM  2  S 
HOULTOM  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  OAM 

MAO  I  SON 

MILLINOCKET 
MILLINOCKET  CAA  AP 
MILLINOCKET  DAM 
OLD  TOWN 
OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

OROMO 

PORTLAND 

PORTLAND   WB   AIRPORT 

PRENTISS 

PRESOUE  ISLE 

RIPOSENUS  OAM 
ROCKLAND 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  1  SSE 

SANFORO  2  NNW 

SOUA  PAN  DAM 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WINSLOW 

MOODLANO 

MASSACHUSETTS 

AOAMS 

AMHERST 

SEOFORO 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  WS  AIRPORT 

BROCKTON 

CHARLTON  2 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 
COHASSET 
EAST  WAREHAM 
eOSARTOWN 
FALL  RIVER 


August 


S3 

129 
S9 


1»S 
87 
*7 
75 
87 

93 

1I« 

69 

109 


101 
87 
48 


32 
30 
14 
13 


24 
IS 

16 


10 
17 
27 
29 

26 

22 
29 


79 
61 


204 
122 


1S9 
124 
»« 
113 
169 

76 
175 

78 
179 
132 

184 
130 
56 
194 
104 

9« 
139 

160 
81 
106 

•7 
>4 

63 

108 
169 

146 
69 

139 
92 
4« 


73 

80 


49 
17 


22 
26 

20 
19 


Septemfaor 


233 

230 
218 


267 
243 

209 

239 
196 
193 
185 
165 

312 
157 
171 
263 
252 

248 
198 
270 

195 

207 


321 
309 
282 
288 

271 

294 
438 
395 


339 

378 
298 
329 


310 
412 
333 
420 
366 

411 
350 
284 
455 
329 

357 

381 


319 
292 

307 
369 

399 

412 
281 
387 
323 
297 


321 
323 

307 
319 


319 
242 

295 

230 

174 
213 
299 


299 
234 
186 

141 
170 


397 
397 
384 


468 
423 
374 

408 
390 
364 
351 
362 

549 
342 

327 
441 
423 

461 
380 
418 


909 
494 
471 
481 
433 

901 
620 
954 


907 
976 
501 
933 

971 

493 
997 
919 
607 
992 

619 
562 
469 
648 
928 

588 
586 


491 
419 
519 


984 
462 
993 
487 
483 


473 
932 
903 
590 


992 

492 


330 
381 

427 


437 
399 
422 
390 
344 


November 


699 

716 
670 


668 
697 
701 

670 
690 
616 
621 
639 

831 
623 
590 
719 
739 

737 
674 
709 

699 

664 


824 
809 
701 
769 
769 

761 
1000 

880 
1129 


729 

906 
779 
899 


778 
976 
852 

967 


1016 
778 
792 
993 
896 

935 

945 


786 
721 

806 


938 

732 
942 
842 

761 

1002 
796 
820 
804 
758 


829 
722 

765 
642 

560 
610 
712 


669 

640 
647 
964 
604 


926 

1033 
908 


926 
973 
962 

954 
931 
884 
893 
872 

1089 
848 
895 
1009 
1025 

988 
890 

1014 

897 
920 


1297 
1250 
1070 
1144 
1167 

1171 
1554 
1320 
1376 


1127 
1390 
1219 
1294 


1222 

1400 
1219 
1443 
1415 

1410 
1191 
1215 
1362 
1289 

1344 
1308 


1204 
1091 
1197 

1503 

14V4 
1111 
1315 

1241 
1131 

1»>4 

12*8 
1206 
1226 
1227 


1047 
1017 


1068 
973 


893 
887 


891 

1006 
940 
885 

ao9 

8«8 


January 


1382 
1412 
1323 


1360 
1360 
1370 

1388 
1381 
1262 
1297 
1253 

1515 
1240 
1287 
1428 
1436 

1407 
1293 
1399 
1297 
1330 

1338 


1640 
1687 
1477 
1610 
1548 

1978 
1973 
1758 
1874 


1527 
1748 
1671 
1729 
2009 

1*71 
1849 
1682 
1874 
1839 

1901 
1713 
1628 
1848 
1742 

1830 
1808 


1799 

1579 
1465 
1580 
1809 
1919 

1885 
1516 
1800 
ia69 
1982 

1969 
1628 
1*83 
1669 
1699 


1*20 
1412 


1»2< 
1389 


1284 
1119 


1290 

1426 
1119 

1123 

1202 
1284 


February 


902 
974 
892 


910 
926 


903 
906 
842 
860 
876 

1063 
849 
867 
958 
981 

977 
875 
969 
834 
883 


1121 
1138 
999 
1070 
1034 

1076 
1380 
1197 
1360 


1053 
1193 
1104 
1173 
1372 

1114 
1286 
1127 
1349 
1288 

1326 
1112 
1096 
1332 
1206 

1277 
1291 


1081 

980 

1062 

1331 

1397 
1009 
1240 
1141 
1032 

1369 
1110 
1134 
1129 
1190 


1099 
939 


1023 
923 


842 

854 


930 
879 
919 
849 
8*1 


846 
894 
822 


821 
816 


840 
832 

796 
790 
809 

1013 
789 
838 
883 
898 

907 
798 
892 
74* 
837 


989 
977 
976 
953 
946 

954 
1194 

1027 
1209 


989 
1084 

965 
1012 


983 
1149 
1000 
1157 
1134 

1160 
1023 
966 
1198 
1041 

1081 
1076 


924 
898 
965 

1184 

1170 

934 

1073 

1002 

950 

1205 
987 

1005 
962 

1018 


9S3 

848 


954 
890 


798 
814 


840 
800 


859 

80* 
802 


April 


489 
909 

490 


482 
497 


463 

479 
435 
453 
496 

984 
439 
449 
924 
918 

504 
439 
919 
378 
900 


609 
633 
637 
638 
609 

629 
856 
667 
824 


697 
705 
596 
830 
820 

621 
785 
619 
802 
7*1 

877 
713 
618 
821 
671 

726 

742 


617 
958 
610 


826 
816 
692 
638 
54* 

818 
629 
614 

604 
709 


558 

461 

524 
904 

466 
493 

458 
431 

901 
481 
938 
936 
469 


May 


174 
262 
248 
294 
219 

233 
282 
227 
212 


228 
224 

208 
194 
228 

353 

224 
174 
276 
270 

287 
181 
266 
163 
256 


286 
299 
353 

331 
216 

331 

482 
341 
488 


412 
374 
291 
323 

461 

319 
419 
308 
454 
416 

496 

413 
290 
485 
348 

388 
377 


299 
299 

311 


4«8 
332 
400 
310 
257 

475 
114 
329 
287 
340 


362 
241 

282 
291 

201 
218 

199 
170 

263 

238 
264 

301 
204 


June 


6900 
9972 


6202 
6172 


6192 
6004 
9663 

9706 
9770 

7906 
5553 

6604 
6658 

6*35 

5794 
6964 


77 

77*1 

90 

7797 

IH 

7242 

120 

7517 

56 

7132 

97 

7500 

178 

10004 

114 

8404 

145 

84 

227 

7914 

122 

8*47 

78 

7*19 

87 

8193 

184 

99 

7T39 

129 

9293 

91 

TS«3 

1*8 

9921 

111 

19* 

9*98 

1*7 

824* 

73 

7529 

174 

9*08 

92 

103 

8797 

124 

8*0* 

Norma  I 
July-June 


6139 
6068 


*4 

6780 

109 

7571 

147 

9518 

144 

9449 

118 

721* 

125 

8827 

73 

7919 

74 

7207 

153 

100 

775* 

93 

7875 

72 

7671 

86 

7990 

69 

7434 

36 

6434 

47 

79 

7120 

43 

kt49 

21 

5*90 

90 

9*48 

35 

12 

5422 

42 

*4S9 

54 

41 

»I18 

60 

5*4* 

25 

9*«0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


1956  -  1957 


NEW  ENGLAND 


FITOffiURG  2  S 
FRAMINQHAM 
HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 
HYANNtS  3  NE 

KNISHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUaTE 
LAWRENCE 
LEXINGTON 
LOWELL 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STOCKBRIOGE 
SWAMPSCOTT 
TAUNTON 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOtE 
WALPOLE  1  S 
WEST  CUMHINGTON 

WEST  LYNN 
WEST  MEDWAY 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
CAHPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSASEStC  LAKE 

MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 
NORTHWOOD 
PETERBOBO   2  S 

PIMKHAM  NOTCM 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

WINDHAM 

WOLFEBOBO  FALLS 
WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
eUMMFIELO 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

CHELSEA 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
EN0SBUR6  FALLS 

LEMINGTON 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 


July 


S 
20 


49 

8 


23 

1« 


1S9 

let 


August 


613 

49 


42 
76 


107 
34 
76 


127 
72 


■  12 

17 


11* 
134 
lOS 


224 
218 


43 
117 


183 

104 


33 
41 
120 


107 
66 

MS 
91 
108 
259 
132 


September 


238 
233 
192 
319 
179 

321 
242 
218 


205 
143 
141 
327 
138 

138 
201 
238 
210 
177 

312 
163 
339 
194 
216 

338 
249 
247 
238 
379 


232 
224 
269 


351 
367 
362 
290 
357 

323 
2S7 
342 
469 


296 

320 
390 
309 
289 

302 
392 
342 
327 
298 

847 
304 

248 
314 

438 
394 
289 
324 
316 

288 
294 
349 


130 
239 
201 
1«4 


284 
307 
337 
2M 
349 

374 
319 
337 
367 
323 

379 
339 
35« 
543 

382 


422 
416 
347 
516 

404 

923 
449 
396 


381 
354 
276 
499 
345 

283 
417 
448 
393 
346 

526 

305 
501 
384 
391 

552 

439 
440 
452 
983 


421 
414 
402 


516 
979 
539 
477 
571 

532 

458 
537 
599 
669 

489 
488 
590 
499 
488 

478 
563 
940 
999 

487 

932 

908 

418 
471 

585 
993 

911 
946 
961 

451 
483 
923 


106 
410 
393 
394 


902 
461 
994 
480 
584 

999 
476 
529 
990 
471 

560 
958 
550 
689 
979 


660 
653 

610 
848 
601 

822 
669 
625 


588 
961 

593 
814 
552 

542 
649 
690 
597 
578 

818 
590 
771 
610 
620 

833 
722 
673 
666 
861 


640 
670 
724 


892 
889 
882 
763 
836 

709 

707 
808 


786 
835 
847 
789 
789 

809 
870 
841 
814 
725 

1113 
790 
799 
691 
787 

917 

871 
758 
823 
839 

696 

799 
894 


971 
683 

630 
630 


781 
792 
841 
807 
879 

908 
784 
824 
864 
827 

898 
862 
884 
1100 
942 


999 
979 
1001 
1103 
819 

1071 
1006 
1005 

981 

896 

774 

786 

1083 

800 

739 
873 
971 
921 
816 

1110 
980 

1055 
918 
887 

1121 
1049 
980 
920 
1127 


990 

999 

1071 


1251 
1244 
1296 
1138 
1186 

1170 
1088 
1157 
1339 
1391 

1148 
1200 
1208 
1173 
1086 

1189 
1264 
1198 
1166 
1119 

1623 
1110 

1098 
1123 

1291 
1216 
1131 
1136 
1161 

1060 
1135 
1195 


772 
969 
862 
889 


1132 
1012 
1247 
IIM 
1197 

1266 
1170 

1246 
1294 

1269 
1232 
1290 
1493 
1336 


lanuary 


1431 
1402 
1390 
1937 
1236 

1923 
1426 

1430 

1341 

1332 
1163 
1197 
1521 
1219 

1073 
1362 
1381 
1324 
1191 

1943 
1329 

1500 
1318 

1342 

1984 
1459 
1384 
1408 
1582 


1379 

1351 
1399 
1487 

1406 


1707 
1743 
1732 
1952 
1724 

1992 
1490 
1550 
1750 
1932 

1589 
1644 
1696 
1635 
1520 

1604 
1740 
1669 
1599 
1541 

2106 
1932 
1559 
1455 
1520 

1720 
1747 
1514 
1610 
1724 

1482 
1596 
1668 


1131 
1384 
1301 
1304 


1972 
1918 
1767 
1649 
1673 

1811 
1639 
1596 
1834 
1738 

1802 
1744 
1696 
1957 
1777 


February 


929 
896 
882 
1048 
873 

1037 
911 
925 

870 

846 
858 
799 
1070 
795 

778 
917 
933 
872 
833 

1070 
895 

1028 
875 
867 

1062 
987 
899 
919 

1095 


890 
381 
930 
979 


1153 
1221 
1216 
1068 
1196 

1062 
998 
1071 
1264 
1423 

1076 
1129 
1136 
1087 
1022 

1103 
1214 
1101 
1092 
1010 

1941 
1001 
1082 
968 
1038 

1216 
1213 
988 
1076 
1132 

942 
1094 
1149 


893 
908 
862 
866 


1084 
1017 
1233 
1113 
1148 

1240 
1090 
1070 
1299 
1198 

1285 
1207 
1166 
1397 
1271 


869 
840 
832 
968 
852 

957 
854 
872 


807 
836 
748 
974 
792 

746 
848 
933 
824 
813 

943 
750 
959 

824 

962 
873 
856 

839 

1017 


846 
830 
777 
927 


1099 
1071 
1139 
978 
1011 

942 

890 
1012 
1179 
1281 

966 

1016 
1052 
989 
923 

963 

1085 
1007 
979 
977 

1582 
929 

1016 
928 
973 

1147 

1033 

936 

989 

1017 

876 

974 
1019 


812 
849 
834 

804 


971 
939 

1091 
1039 
1050 

1149 
995 

1129 
1062 

1161 
1093 
1081 
1367 
1159 


April 


479 
455 
431 
944 
918 

940 
479 
491 


438 
579 
444 
970 
454 

498 
520 
593 
493 

910 

933 
401 
523 


538 
487 
498 
477 
624 

494 
471 
479 
412 
928 


633 
689 
683 
559 
600 

517 
509 
609 
738 
852 

518 
602 
631 
948 
504 

547 
660 
569 
554 
597 

1247 
934 
569 

511 
531 

754 
601 
572 
538 
588 

502 
543 
595 


548 
469 
505 
463 


537 
931 
663 
582 

601 

672 
557 
617 
664 

607 

762 
635 
639 
1009 
720 


May 


238 
217 
158 
327 
276 

320 
233 

204 


165 
365 
184 
329 
193 

203 
276 
304 
237 
238 

298 
137 
344 


327 
224 
248 
200 
367 

220 

220 
191 
197 
299 


357 
394 
385 
314 
345 

284 
233 
341 
499 
934 

299 
329 
399 
312 
268 

269 

376 
341 
271 
303 

933 

309 
295 
240 
308 

433 
371 
312 
334 
342 

232 

239 
329 


307 
218 
261 
222 


313 
302 
372 
350 
323 

424 
339 
370 
418 
337 


386 
395 
711 
411 


40 

6340 

29 

6197 

25 

5887 

62 

7374 

49 

5851 

68 

7277 

32 

6342 

27 

6214 

23 

9747 

30 

9739 

78 

9761 

19 

5167 

81 

7386 

31 

5369 

28 

9039 

58 

6166 

88 

6629 

27 

5943 

48 

5597 

92 

7290 

21 

5540 

93 

7248 

46 

5899 

69 

7907 

27 

6548 

60 

6342 

40 

6193 

04 

7922 

27 

90 

94 

6066 

31 

6083 

91 

6797 

83 

8206 

98 

8513 

88 

8904 

73 

92 

8083 

66 

7387 

62 

6708 

86 

7677 

149 

168 

10139 

62 

7266 

93 

7759 

109 

8239 

67 

7508 

91 

7001 

61 

7402 

98 

8426 

82 

7823 

48 

7917 

77 

7203 

501 

13848 

63 

7111 

96 

6679 

76 

7291 

134 

8983 

112 

8344 

80 

7207 

67 

7552 

79 

7850 

93 

6640 

48 

7238 

80 

7930 

60 

5516 

33 

6197 

97 

9954 

35 

5823 

56 

7300 

56 

6998 

98 

8399 

72 

7669 

82 

8040 

94 

8764 

56 

7460 

79 

88 

8661 

80 

8004 

85 

8304 

98 

8312 

290 

110 

8901 

See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED 

Season  of 

1956  - 

1957 

NEW  ENGLAND 

Stahon 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Norma  1 
July-June 

NORTHFIELO  NORKICH  UNIV 

76 

86 

32* 

920 

822 

1107 

IMS 

1088 

10S2 

619 

362 

85 

7872 

RANDOLPH 

SO 

76 

306 

50* 

78* 

1198 

REAOSBORO  1  SSE 

68 

62 

332 

5*1 

831 

1106 

15*5 

1090 

98* 

971 

353 

63 

75*6 

RUTLAND 

4S 

«8 

277 

*36 

732 

1081 

1588 

1002 

966 

S2* 

306 

ST  ALBANS  BAY 

19 

22 

2S* 

376 

777 

1195 

165* 

11*9 

1038 

579 

308 

66 

7397 

SAINT  JOHNSBURY 

62 

7* 

305 

*93 

803 

1205 

1705 

11*7 

10*2 

608 

318 

66 

7828 

SOMERSET 

171 

187 

4*8 

638 

930 

119* 

16«3 

1106 

11*3 

709 

*87 

1** 

8910 

VERNON 

M 

«6 

318 

537 

781 

1116 

1556 

10*0 

908 

518 

313 

5* 

7233 

NEST  BURKE 

118 

15* 

*2« 

67* 

958 

1336 

1916 

1358 

1220 

759 

♦63 

119 

950* 

KILOER 

♦1 

5* 

310 

528 

807 

1176 

1763 

11S9 

1012 

572 

339 

65 

7826 

NOOOSTOCK  J  ENE 

71 

83 

3*2 

568 

8** 

1193 

1 

1700 

1131 

1051 

603 

3*9 

75 

8010 

EVAPORATION  AND  WIND 


NEW   ENGLAND 
JUNE  1957 


Day  of  month 

SMiOB 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  t.  0" 
0  o^ 

COVENTRY,  CONK. 

EVAP 
WIND 

.21 

.17 

.11 

.16 

.10 

.08 

.17 

.25 

.18 

.25 

.26 

.26 

.17 

.24 

.24 

.30 

.35 
50 

.28 
43 

.29 
91 

.24 
113 

.26 
67 

.26 
39 

.29 
88 

99 

110 

.30 
127 

.11 
65 

.20 
99 

.35 
238 

.34 
118 

86.88 

ROCHESTER,  MASS. 

EVAP 

.22 

.20 

.18 

.20 

.21 

.12 

.17 

.12 

.27 

.14 

.28 

.26 

.06 

.24 

.27 

.29 

.27 

.29 

.29 

.26 

.26 

.52 

.29 

.27 

.18 

.27 

.20 

.15 

.26 

.33 

7.07 

WIND 

39 

56 

51 

41 

51 

12 

46 

43 

22 

36 

45 

72 

34 

29 

42 

41 

21 

22 

50 

62 

42 

23 

40 

57 

32 

67 

31 

49 

95 

80 

1331 

LAIEPORT  2,  N.  H. 

EVAP 

.06 

.37 

.04 

.19 

.13 

.22 

.30 

.15 

.24 

.13 

.39 

.25 

.15 

.21 

.11 

.25 

.29 

.29 

.32 

.11 

.26 

.28 

.26 

.40 

.22 

.01 

. 

. 

.19 

.27 

B6.53 

WIND 

10 

80 

35 

25 

50 

40 

50 

40 

35 

25 

40 

50 

25 

35 

10 

20 

20 

15 

45 

45 

35 

25 

45 

60 

20 

60 

10 

5 

70 

130 

1155 

HAX 

81 

63 

78 

72 

80 

66 

69 

76 

82 

83 

89 

81 

81 

80 

9S 

95 

97 

95 

90 

84 

89 

91 

90 

94 

76 

59 

67 

R5 

81 

77 

81.5 

HIN 

51 

56 

43 

44 

48 

50 

49 

41 

43 

48 

56 

57 

55 

58 

60 

66 

63 

62 

56 

55 

49 

56 

59 

65 

54 

53 

58 

64 

61 

57 

54.6 

lASSABESIC  LAKE,  N.  B. 

EVAP 

.19 

.07 

.18 

.15 

.09 

.12 

.19 

.20 

.21 

.24 

.22 

.15 

.20 

.08 

.17 

.25 

.23 

.27 

.23 

.18 

.24 

.24 

.26 

.21 

. 

♦ 

.18 

.14 

.26 

.21 

5.36 

WIND 

26 

30 

28 

35 

19 

59 

14 

36 

25 

31 

13 

17 

24 

20 

15 

10 

3 

17 

8 

33 

20 

17 

19 

13 

30 

27 

8 

24 

55 

37 

713 

IIHOSTON,  H.  I. 

EVAP 
WIND 

.17 

.19 

.20 

.14 

.17 

■I' 

.10 

.18 

.24 

.14 

.32 

.01 

.24 

.15 

.26 

.26 

.19 

.31 

.33 

.22 

.18 

.21 

.27 

.23 

.24 

.22 

.06 

.28 

.44 

.28 

6.42 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

p."r^ 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

!;  :  s 

Station 

> 

e 

£ 

ill 

• 

*  J5 

i  1 

a 
j^  "o 

a 

S 

a 
J 

O  CO 

o  tn 

a 

OH 

0. 

8 

8 
1 

3 

A 

i 

^1 

-3 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

. 

5.4 

BLUE  HILL,  MASS. 

ssw 

23 

13.1 

42 

wsw 

19 

85 

78 

56 

74 

3 

4 

2 

1 

0 

0 

10 

62 

6.3 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

sw 

23 

14.8 

39++ 

WNW 

7+ 

78 

72 

52 

63 

6 

2 

4 

1 

0 

0 

13 

75 

6.3 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

77 

56 

88 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

- 

S.4 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

ssw 

27 

9.1 

42 

SW 

29 

79 

77 

53 

62 

4 

1 

6 

3 

1 

1 

16 

55 

7.0 

CABIBOC  WB  AIRPORT,  ME. 

SSE 

18 

10.4 

29++ 

s 

30 

85 

81 

85 

69 

4 

3 

7 

3 

0 

0 

17 

- 

7.4 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

sw 

11 

6.9 

38 

sw 

29 

85 

79 

49 

61 

2 

4 

4 

2 

0 

0 

12 

65 

6.3 

HARTTORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

s 

27 

11.6 

45 

s 

29 

85 

82 

50 

63 

4 

2 

3 

0 

1 

0 

10 

sa 

6.8 

MIDDLETOWN  WB,  CONN. 

- 

- 

8.1 

41$ 

SSE 

29 

- 

- 

- 

- 

1 

3 

3 

0 

0 

0 

7 

- 

- 

IfT.  WASHINGTON,  N.  H. 

w 

66 

27.2 

87% 

SSE 

29 

92 

91 

82 

88 

2 

0 

5 

6 

1 

0 

14 

39 

8.1 

NANTDCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

sw 

23 

11.9 

34 

SW 

29 

93 

84 

71 

88 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

72 

6.4 

NSW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

6.9 

28 

SE 

29 

- 

82 

60 

- 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

10 

71 

6.0 

PITTSriELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

4 

7 

1 

0 

0 

12 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

3 

18 

10.4 

33 

HE 

25+ 

88 

79 

59 

72 

5 

3 

4 

0 

1 

0 

13 

68 

8.5 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

S 

17 

12.9 

40++ 

SSW 

29 

85 

76 

50 

64 

8 

2 

2 

0 

0 

0 

12 

75 

5.3 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

12.2 

31++ 

SSW 

29 

- 

- 

- 

4 

1 

4 

1 

1 

0 

11 

- 

6.3 

%  Peak  Guat 

See  Reference  Notes  Pollovlog  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1957 


Station 

TIME 

Day  of  month 

I>3pth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

STORBS.    CONN. 

MEASURED   UNDER   SOD 

1-2   INCHES    (a) 

HAS 

HIN 

77 
66 

75 
67 

74 
58 

76 
58 

73 
62 

78 
62 

73 
64 

73 
59 

80 
58 

78 
58 

83 
62 

80 
68 

86 
68 

87 
71 

89 
72 

92 
74 

92 
75 

93 

74 

91 
74 

84 
68 

90 
66 

90 
67 

90 
69 

88 
73 

90 
75 

83 
75 

86 
74 

89 
73 

86 
73 

85 
69 

83.7 
67.7 

4    INCHES    (a) 

MAX 

HIN 

74 
65 

72 

67 

70 
62 

74 
61 

72 
63 

74 
64 

71 
66 

70 
62 

75 
60 

75 
61 

78 

64 

76 
68 

80 
68 

82 
72 

84 
72 

86 

74 

87 
76 

88 
76 

86 
77 

78 
74 

84 

70 

85 
72 

84 
74 

82 
76 

86 
75 

82 
76 

82 
74 

84 
74 

83 
76 

82 
71 

79.5 
69.7 

S   INCHES    (a) 

HAX 
HIN 

64 
62 

64 
63 

64 
61 

64 
60 

64 
62 

64 
62 

64 
63 

64 
61 

64 
60 

64 
61 

66 
62 

66 
64 

68 
65 

70 
66 

71 
68 

72 
69 

73 
70 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

74 
72 

74 
72 

72 
70 

73 
70 

73 
72 

73 
70 

68.0 
65.4 

KIHGSTOH.    R.    I. 

aEASDRED  UNDER  SOD 

2    INCHES    (b) 

HAZ 

HIN 

63 

59 

65 
54 

69 
55 

66 
57 

66 
60 

69 
60 

65 
61 

63 

56 

67 
55 

67 
55 

70 
58 

69 
62 

70 
63 

75 
64 

76 
66 

80 
67 

82 

70 

81 

68 

77 
70 

74 
67 

77 
64 

77 
65 

75 
64 

79 
68 

79 
70 

77 
70 

77 
71 

80 
71 

78 
73 

78 
68 

73.0 
63.7 

4    INCHES    (b) 

HAX 

HIN 

64 
60 

66 
56 

69 
57 

66 
59 

67 
62 

69 
62 

66 
63 

64 
58 

67 

57 

68 
58 

70 
61 

69 
64 

70 
66 

74 
66 

76 
69 

79 
70 

81 
73 

81 
72 

78 
73 

76 
71 

77 
68 

77 
68 

76 
68 

78 
72 

79 
73 

77 
72 

77 
73 

79 
73 

79 
75 

78 
71 

73.2 
66.3 

8   INCHES    (b) 

5   PH 

60 

62 

62 

60 

61 

61 

62 

60 

61 

60 

61 

61 

62 

64 

66 

67 

68 

68 

69 

68 

67 

67 

67 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

71 

65.0 

12   INCHES    (b) 

5   PH 

49 

60 

52 

60 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

61 

62 

62 

63 

64 

65 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

67 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

63.5 

BURLINGTON  ONIV  OF  VT. 

IISA3DBED  UNDER  SOD 

1    INCH    (c) 

HAX 

HIN 

72 
62 

68 
62 

69 
58 

71 
60 

73 
59 

65 
61 

61 
58 

70 
55 

74 
56 

75 
60 

78 
63 

75 
66 

79 
63 

74 
69 

82 
68 

83 

69 

83 

70 

83 
70 

75 
72 

78 
68 

79 
64 

81 
68 

79 
69 

82 

71 

78 
70 

82 

70 

80 
71 

81 
72 

77 
71 

70 
68 

75.9 
65.4 

3    INCHES    (c) 

HAX 
HIN 

70 
62 

67 
62 

68 
59 

69 
61 

71 
60 

65 
61 

62 
59 

68 
56 

71 
58 

72 
61 

74 
63 

73 
66 

75 
63 

73 
69 

79 
68 

80 
69 

80 
70 

80 
70 

75 
72 

76 
69 

76 
65 

78 
68 

77 
69 

80 
71 

76 

71 

79 
70 

78 
71 

80 
72 

77 
72 

71 
68 

74.0 
65.8 

10    INCHES    (c) 

HAX 

HIN 

63 
61 

63 
62 

62 
60 

63 
61 

63 
61 

63 
62 

62 
60 

62 
58 

63 
58 

64 
61 

66 
63 

66 
65 

67 
64 

67 
66 

70 
66 

71 
68 

72 
69 

72 
70 

72 
70 

71 
69 

70 
67 

70 
68 

70 
69 

72 

70 

72 
71 

73 
70 

73 
71 

73 
72 

73 
72 

72 
70 

68.0 
65.8 

(a)  Soil  Typo 

(b)  Soil  Type 
(e)   Soil  Type 


Woodbrldge  loam.   Ground  cover:   Graaa  Bod. 

Brldgehanpton  silt  loan.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2  lochea. 

Helrose,  fine  sandy  loan.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass. 


CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


NEW  ENGLAND 
DELAYED   DATA 


Temperature 

Precipitation 

If 
1  1 

^    B 
11 

t 

< 

III 
III 

1 

& 

1 
.3 

1 

& 

No  ol  Days 

, 

III 

1 
1 

6 

1 

Snow,  Sleel 

No  ol  Days 

Stcrtion 

Max 

Mm, 

1 

n 

• 

8 

1 

o 

5 

2 
S 
S 

si 

si 

s! 

CONNECTICDT 

DECEKBEB  1956 

HORWICH   5    SW 

46.5 

27.8 

37.2 

61 

8 

0 

28 

855 

0 

1 

25 

0 

5.77 

1.34 

15 

13 

3 

1 

JAirOAKT  1957 

WATEHBUHT  CITY  HALL 

32.6 

16.2 

24.4 

58 

23 

-   8 

18 

1257 

0 

14 

30 

4 

2.78 

.87 

23 

16.5 

7 

3 

0 

MAINE 

MOTEMBES  1956 

HODLTOK   1    NB 

42.0 

25.5 

33.8 

63 

7 

2 

2S 

931 

0 

8 

23 

0 

2.90 

1.25 

22 

6.5 

3 

26 

7 

1 

1 

JAHUAKT   1957 

OROKO 

34.8 

3.1 

14.0 

-  3.9 

48 

22+ 

-22 

18 

1579 

0 

28 

30 

12 

2.37 

-  1.48 

.91 

16 

23.0 

5 

1 

0 

APRIL  1957 

OROMO 

55.4 

33.1 

44.3 

2.0 

80 

21 

20 

4 

617 

0 

0 

15 

0 

2.03 

-      .94 

.81 

9 

7.0 

4 

1 

0 

MASaACHUSETTS 

JAJOIART   1957 

WEST  MEOWAT 

33.3 

8.4 

20.4 

58 

23 

-25 

18 

1379 

0 

15 

29 

10 

2.55 

.78 

23 

15.0 

14 

16 

5 

3 

0 

NEW  HAHPSHin 

MAT   1957 

HORTHWOOD 

70.2 

45.0 

57.6 

84 

9 

28 

17 

240 

0 

0 

2 

0 

2.70 

.76 

20 

.0 

0 

7 

2 

0 

•  rafsTKio*  DotM  foUowing  Station  Ind«s. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Slatios 

Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

coinacTicuT 

BUXUTILLI 

1.45 

.38 

.so 

.02 

.22 

.06 

.06 

1.01 

.05 

.07 

.67 

.27 

5.16 

.SO 

.43 

.ss 

.22 

.08 

.45 

.04 

.43 

.15 

3.27 

BORLUOTOII 

1.30 

.67 

.S2 

.17 

.06 

.10 

1.07 

.13 

.02 

.99 

.15 

.03 

9.97 

m  HAKTTOU) 

1.90 

.40 

l.OS 

.19 

.06 

.79 

.04 

.49 

.15 

4.48 

WST  HAITTOIU) 

1.11 

.19 

.99 

.22 

.08 

.11 

1.20 

.02 

.02 

.88 

.24 

5.02 

WIST  aurrum 

• 

• 

2.14 

.12 

.14 

• 

1.00 

.88 

.17 

4.45 

DBCXKBBa   1956 

IK««1CH   9    SI 

.OS 

.18 

.34 

.84 

.08 

.48 

.28 

.23 

1.34 

.47 

.07 

.03 

.53 

.19 

.18 

.12 

.36 

5.77 

JAKBiST   1957 

UTIDCinr   CITT   BALL 

.10 

.20 

.59 

.70 

.87 

.10 

.26 

2.78 

MAin 

lOTDBBB  195e 

aOOlTOH  1    HI 

T 

.05 

.25 

.46 

.05 

.15 

.29 

1.25 

.02 

.02 

.25 

.13 

2.90 

JAHUABT    1957 

OROXO 

T 

.18 

T 

.09 

.04 

.05 

.91 

.04 

.03 

T 

.09 

.40 

.19 

.02 

.04 

T 

.41 

T 

2.37 

iPBIL  1957 

OBOITD 

.38 

.09 

.38 

.81 

T 

T 

.04 

.02 

T 

.21 

.07 

.03 

2.03 

HASSACHDSITTS 

HOVIIIBBB   195« 

BIDDLZBOKO 

.19 

.09 

T 

.37 

.03 

T 

1.27 

.03 

.95 

.59 

T 

T 

3.48 

DBCmiBZa  1956 

ATBOL 

.12 

.02 

.30 

.48 

.46 

.34 

1.12 

1.08 

.03 

.49 

.03 

.07 

.43 

4.93 

BnCBWOOD 

.10 

.09 

T 

T 

.53 

1.31 

.40 

.16 

T 

1.87 

.82 

.01 

.01 

.82 

.28 

.32 

.10 

.13 

1.02 

.03 

8.00 

BUSriXLD 

.06 

.03 

T 

T 

T 

.43 

.79 

.31 

.19 

T 

1.72 

.58 

T 

.03 

.77 

.12 

.32 

.12 

.15 

1.08 

.06 

6.68 

113T  OTIS 

.21 

T 

T 

.51 

.36 

.36 

1.03 

.42 

.82 

.48 

.04 

.08 

.10 

T 

4.41 

wmaaxDcn 

.IS 

.24 

.93 

.98 

.35 

1.27 

.01 

.95 

.53 

.04 

.02 

.42 

4.69 

JAITOAKT   1957 

nST  IBDIAT 

.51 

.48 

.20 

.78 

T 

T 

.58 

T 

2.55 

rBBBOABT   1997 

tiacminx)!! 

.08 

- 

- 

- 

.01 

.03 

.39 

- 

.42 

.29 

< 

1.78 

.03 

T 

.30 

.02 

« 

.87 

.10 

.01 

.12 

3.90 

CKISTIR 

.18 

.58 

.53 

.29 

1.54 

lIDCSXltDOK 

.04 

.01 

.13 

.10 

.84 

.11 

T 

.01 

.04 

1.28 

■EI   BAKPSHISB 

BAY    1957 

KWimOOD 

.32 

.19 

.64 

.05 

.76 

.29 

.18 

.27 

2.70 

CORRXCTIOKS 

AHNUAL:  1956 


Boultoo  1  1TB 


November  average  tenperature  should  be 
33.8;  departure  from  long-term  aieana 
should  be  +2.5;  average  anaual  tenpera- 
ture should  be  40.1;  annual  departure 
froB  long-tera  aeaos  should  be  -0.4 


BouItOD  1  HE 


Caribou  IB  Airport 


MONTa:  FEBRUARY  1957 


NoveMber  total  preclpitatloD  should  be 
2.90;  departure  from  long-term  means 
should  be  +0.44;  annual  precipitation 
total  should  be  34.17;  annual  departure 
from  long-tern  means  should  be  +2.84 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
DELAYED  DATA 

TibloS 

Day  of  month 

1- 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

CONNECTICUT 

DECEHBER  1956 

NORWICH  5  SW 

IIAX 
HIN 

37 
18 

40 
25 

43 
32 

52 
31 

54 
26 

52 
27 

59 
41 

61 
43 

57 
34 

37 
21 

48 
34 

58 
45 

57 
40 

57 
32 

38 
30 

43 
29 

56 
27 

51 
27 

47 
16 

47 
27 

49 
27 

42 

29 

45 
28 

36 
27 

47 
29 

46 
24 

40 
19 

36 
21 

42 
32 

41 
14 

23 

7 

46.5 
27.8 

JANUARY  1957 

WATEHBURT  CITY  HALL 

■AX 
UIN 

30 
8 

20 
S 

28 
15 

42 
26 

38 
22 

36 

14 

35 
22 

36 
26 

38 
28 

36 
12 

32 

14 

37 
16 

36 
12 

20 
-  2 

9 
-  7 

19 
0 

20 
2 

20 
-  8 

24 
8 

26 
10 

40 
23 

56 
46 

58 
18 

28 
10 

32 
22 

30 
24 

38 
26 

36 
28 

36 
28 

36 
26 

38 
24 

32.6 
16.2 

lUINE 

NOTEHBER  1956 

HOULTON  1  NE 

MAX 
UIN 

60 
47 

59 
29 

44 
34 

50 
26 

56 
28 

59 
33 

63 
27 

58 
44 

51 
35 

35 
24 

34 
15 

45 
28 

32 
21 

37 
14 

36 
24 

53 
34 

39 
28 

28 
23 

28 
14 

36 
19 

52 
28 

52 
34 

32 

26 

29 
17 

28 
2 

32 
22 

37 
32 

33 
22 

33 
17 

29 
18 

42.0 
25. 5 

JANUARY  1957 

ORONO 

MAX 

HIN 

13 
-  S 

12 
-  5 

22 
2 

24 
8 

24 
12 

16 
-14 

30 

2 

31 
22 

32 
8 

28 
12 

12 
-  4 

28 
5 

28 
11 

11 
-20 

2 

-17 

18 
-12 

17 
5 

16 
-22 

25 
-14 

28 
-  6 

46 
30 

48 
37 

48 
28 

28 
2 

20 
8 

24 
12 

30 
6 

30 

7 

27 
8 

20 
-  2 

32 
-  8 

24.8 
3.1 

APRIL  1957 

OBONO 

■AX 
■  IN 

54 
24 

54 
40 

42 
23 

44 
20 

42 
24 

37 
30 

46 
35 

48 
32 

46 
24 

47 
28 

48 
30 

56 
26 

50 
30 

44 
28 

48 
26 

60 
27 

54 
38 

56 
34 

64 
32 

60 
36 

80 
50 

66 
37 

76 
40 

72 
39 

64 
34 

45 
38 

64 
42 

66 
44 

68 
42 

62 
41 

55.4 
33.1 

MASSACHUSETTS 

JANUARY  1957 

WEST  KEDWAY 

■AX 
■IN 

23 
2 

16 
-  6 

30 
-  4 

42 

7 

38 
12 

28 

7 

32 
21 

37 
24 

37 
8 

32 
24 

28 
-  9 

35 
11 

36 
24 

16 
-23 

10 
-20 

20 
-  6 

24 
-  2 

23 

-25 

26 

-  5 

36 
-12 

45 
32 

51 
41 

58 
40 

30 
10 

38 
13 

34 

12 

40 
16 

33 
13 

32 
23 

36 
19 

36 
12 

32.3 
8.4 

NEW  HAKPSHIRE 

HAY  1957 

NORTHWOOD 

■AX 

■IN 

67 
40 

57 
34 

50 
31 

65 
38 

62 
43 

71 
35 

79 
45 

80 
58 

84 
59 

82 

57 

73 
46 

56 
44 

70 
49 

65 
48 

79 
46 

72 
42 

63 
28 

64 
43 

63 
37 

61 
40 

69 
38 

80 
46 

76 
43 

76 
62 

77 
47 

70 
55 

74 
56 

64 
49 

71 
40 

77 
46 

78 
49 

46.5 
27.8 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

? 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

VERMONT 

APRIL  1957 

BURLINGTON  UNIV  Ot   YT. 

■EASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

■AX 
■  IN 

35 
33 

37 
32 

36 
33 

36 
33 

35 
33 

40 
35 

39 
36 

41 
34 

41 
35 

43 
34 

43 
35 

42 

38 

42 
35 

45 
35 

46 
35 

46 
35 

49 
41 

54 
43 

58 
43 

58 
49 

59 
52 

60 
47 

63 
50 

62 

51 

55 
52 

63 
52 

64 
53 

61 

57 

59 
53 

58 

50 

49.0 
41.5 

3  INCHES 

■AX 

■  IN 

35 
33 

37 
32 

36 
33 

36 
33 

35 
34 

40 
35 

38 
37 

40 
35 

40 
36 

41 
34 

42 

35 

46 
38 

41 
36 

40 
36 

44 
35 

45 
36 

47 
41 

52 
43 

56 
44 

56 
49 

57 
53 

58 
48 

60 
50 

60 
52 

55 
52 

60 
52 

61 
53 

60 
57 

58 
54 

57 
51 

47.8 
41.9 

10  INCHES 

■AX 
■  IN 

33 
33 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

37 
35 

37 
37 

38 
36 

37 
37 

38 
36 

39 
37 

39 
38 

39 
37 

39 
38 

40 
37 

40 
38 

43 
41 

43 
42 

48 
44 

50 
47 

52 
51 

51 
49 

53 
50 

53 
51 

53 
52 

54 
51 

55 
53 

55 
55 

55 
54 

54 
52 

43.8 
42.2 

Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loan.  Ground  cover:   Kentucky  Blue  Grass. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ASSACHUSETTS 

JANUARY  1957 

WIST  KEDWAY 

SNOWTALL 
3N  OH  GND 

8 

7 

6 

4 

2 

2 

5.5 
8 

7 

7 

4.0 
11 

10 

10 

10 

10 

10 

4.0 
14 

12 

10 

10 

8 

5 

2 

T 

T 

T 
T 

T 

.5 
T 

T 

1.0 

1 

1 

T 

1 

3—  r«is»iLoe  ootM  following  St&tlon  Indax. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1957 


laollnes  are  drawn  throujih  points  of  approximately  equal  Talues.   Hourly  precipitation  data  froa  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
JTJNE   1957 


I  wipe,    ChatfoooQ.   ' 


laollnes  are  drawn  through  points  of  approxlaately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  froB  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JUNE    1957 


g        B0Tlsed  TRPC,   Chattaoooffs,   TenD.    1/57 

laolln**  are  drawn  through  points  of   approxlaately  equal   values.      Hourly  precipitation  data  fro*  recorder  substations  will 
bs  aTallabl*  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1957 


Revised  WRPC,  Chattanoogm^  Tenn.  1/57 

Isollnes  are  drawn  through  points  of  approxljnately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  Iron  recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


ObM^ 

d 

• 

vation 

Refer 

• 

c 

Time 

SUtion 

Z 

County 

9 
& 

• 

9 

o 

Observer 

To 

1 

5 

1 

1 

iS 

Q. 

Tables 

CONNeCTICVT 

ANSON I A 

fll20 

NEW  HAVEN 

7 

H 

20 

73  05 

20 

6A  IamsONIA  MATER  CO 

MKERSVILLE 

0227  tlTCMFIELO 

5 

«1 

SO 

71  02 

710 

9A  taATER  BUR  HARTFORD 

410  Baltic  mills  co 
8A  Water  bur  hartfoho 

MLTIC 

0»1  NEM  LONDON 

41 

57 

72  09 

140 

8AIKfW>ISTE0 

«2«9  LITOfflELO 

5 

n 

56 

72  57 

*26 

B£*CON  FALLS 

0»n  MEW  MAVEM 

f 

\l 

27 

73  03 

180 

9A  VINCENT  MULESKI 

SLOOinELO 

9BS4  WRTFORO 

5 

n 

50 

72  44 

169 

410  ENG  OEPT  HARTFORD 

c 

8RIO«PO«T  WB  AP 

OSM  FAIRFIELD 

4 

kl 

10 

73  08 

7 

«1D 

4lD  b.St  WEATHER  BUREAU 

2  3  9    7 

C 

BRISTOL  3  N 

0B3O  MRTFORO 

41 

41 

72  59 

640 

9A  WELLINGTON  COLOUR  IE 

BltOOKLYH 

lOBia  MINOHAM 

17 

kl 

47 

71  57 

2T9 

9P  bONALD  J.  FIELDS 
7A  tONN  LIGHT  *  POWER 

9WJ.S  BR  lose  OAM 

OMl  LITC>FIELD 

7 

^1 

39 

73  29 

260 

.10 

2  3  9 

BURLIMTON 

C9T3  Wart FORD 

5 

11 

4B 

72  98 

460 

BA  Hater  bur  hartford 

CANOCEVOOO  LAKE 

1095  ■FAIRFIELD 

7 

*l 

29 

73  28 

500 

*I0 

COfM  LI<HT  «  POWER 

COOtAPWiSET  ftAIMER  STA 

l«a9  WlOOLESEX 

5 

hi 

28 

72  31 

170 

BA 

ST  PARK  4  FOREST  COM 

COtOtSTER 

14M  NEK  LONDON    ;  * 

u 

34 

72  17 

400 

4P 

9P 

RAYMOND  J.  RUSZALA 

2  3  9 

COLi.INSvlu.E  1  S 

15M  ^tARTFORO 

5 

hi 

48 

72  56 

300 

SA 

:OLLINS  COMPANY 

>      7 

CREAM  MILL 

171S  LITCHFIELD 

M 

52 

73  20 

1300 

5P 

5P 

IREAM  HILL  FARM 

2  3  5 

OAWUSv 

17«2  FAIRFIELD 

hi 

23 

73  28 

910 

7A 

7A 

JOSEPH  P.  SINKOt  JR. 

2  3  5    7 

OAWSON  LAKE 

1799  NEM  HAVEN 

*1 

22 

72  59 

160 

9A 

4EW  HAVEN  WATER  CO 

OCRBT 

tB44  FAIRFIELD 

U 

19 

73  09 

70 

URMINGHAM  WATER  CO 

CAST  KAVEK 

1199  NE"  '"VEN 

Kl 

17 

72  52 

30 

6A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

EASTOM  LAKE  RESERVOIR 

2299  IFAIRFIELD 

hi 

14 

73  1» 

260 

5P 

IRIDGEPORT  HYDRAULIC 

FALLS  VILLA«E 

^«»9  Litchfield 
320t  ^em  london  - 

hi 

57 

73  22 

590 

6P 

8A 

CONN  POWER  COMPANY 

2  3  5 

fiROTOM 

17 

hi 

21 

72  03 

110 

<<ID 

DROTON  PUBLIC  UTIL 

2  3  5    7 

NARTFORO 

34*9  HARTFORD 
3451  HARTFORD 

hi 

46 

72  42 

140 

4ID 

Eno  OEPT  HARTFORD 

C 

HARTFORO  BRAINARO  FLO 

hi 

** 

72  39 

15 

UD 

9A 

5WG  TREATMENT  PLANT 

2  3  5    7 

c 

•HARTFORD  V8  AIRPORT 

34M  MARTFORO 

I'ii 

56 

72  41 

169 

HID 

«ID 

U*S,    WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

c 

HEWUKKS  RESERVOIR 

3»83  IFAIRFIELD 
3857  ^EM  LO»©ON 

14 

73  16 

240 

7P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

JEWTT  CITY 

17 

141 

38 

71  54 

400 

410 

JEWETT  CITV  WTR  CO 

c 

LAKE  lONONOC 

39«9  NEK  LONDON 

hi 

24 

72  11 

180 

SA 

NEW  LONDON  WTR  WKS 

LAUREL  HESERVDIR 

>40M  IFAIRFIELD 

hi 

73  33 

340 

STAMFORD  WATER  CO 

MANCHESTEIl 

««43  HARTFORD 

.1 

46 

72  29 

392 

8A 

MANCHESTER  WTR  DEPT 

MANSFIELD  HOLLOtf  DAM 

I44B8  jWINDHAH 
*M9  iPAIBFIELO 

17 

hi 

72  11 

250 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

MEAD  PONO  RESERVOIR 

hi 

12 

73  31 

480 

8A 

STANFORD  WATER  CO 

NIOOLETOWN  W8 

*757  HIODLESEX 

41 

72  3* 

MID 

«ID 

U.  St  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

c 

MIOOLETOKH  *  W 

*797  ^lOOLESEX 

41 

33 

72  43 

369 

12M 

12M 

KORNEL  BAILEY 

2  3  5 

HILFORO 

*7»0  ^E«  HAVEN 

41 

12 

73  05 

30 

8A 

MEW  HAVEN  WATER  CO 

MOMAWK  RAM«£R  STA 

A9)S  LITCHFIELD 

41 

50 

75  18 

1440 

8A 

ST  PARK  *  FOREST  COM 

3      7 

MOOOUS  RESERVOIR 

5619  HIOOLESEK 

41 

30 

72  26 

380 

-ID 

FRANK  P.  0  NEILL 

c 

MOUNT  CARMEL 

9077  NEH  HAVEN 

41 

72  55 

200 

6P 

6P 

COI«  AGR  EXP  STA 

2  3  5    7 

NATCHAIM  RANGER  STA 

5125  M|t40KAM 

41 

53 

72  05 

400 

8A 

ST  PARK  +  FOREST  COM 

NATMAN  MALE  ST  FOREST 

5131  koLLANO 

17 

41 

46 

72  21 

570 

8A 

ST  PARK  •  FOREST  COM 

NEM  HARTFORD 

5292  LITCHFIELD 

41 

53 

72  57 

390 

HATER  BUR  HARTFORD 

NEH  HAVEN  MB  AIRPORT 

5273  NEW  HAVEN 
3Z65  tiARTFORO 
34*5  LITCHFIELD 

41 

16 

72  53 

MID 

410 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9    7 

c 

NEMINGTON 

■hi 

42 

72  ** 

190 

IID 

ENG  DEPT  HARTFORD 

NORFOLT  2  5H 

1*1 

58 

73  13 

1380 

8« 

8A 

EDWARD  C.  CHILDS 

2  3  9    7 

c 

NORTH  BRANFORO 

5310  ^EW  HAVEN 

41 

20 

72  46 

210 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

NORTH  GUILFORD 

59*1  NEX  HAVEN 

41 

23 

72  43 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

NORWALX  &AS  PLANT 

5893  FAIRFIELD 

41 

07 

73  25 

37 

8A 

9A 

CO*M  LGT  *    PWR  CO 

2  3  9 

M0«WIOl  PU6  UTIL  PLT 

5910  NE¥  LONDON 
6131  JNEM  LONDON 

17 

41 

32 

72  04 

20 

lOA 

LOA 

DEPT,  PUBLIC  UTIL 

2  3  5    7 

17 

41 

39 

71  51 

270 

7A 

ST  PARK  ♦  FOREST  COM 

PEOPLES  RAN6ER  STA 

6239  LITCHFIELD 

41 

54 

73  00 

435 

8A  t.T  PARK  +  FOREST  COM 

PBOSPECT 

6997  ftev   HAVEN 

41 

72  57 

420 

BA  KiEw  HAVEN  WATER  CO 

PtfTNAN 

6645  MlMOfU" 

17 

«1 

5* 

71  54 

240 

8P  i  7*  |*LPMONSE  BONNER 

2  3  9    7 

c 

PUTNAM  LAKE 

6955  FAIRFIELD 
6942  h^OLLAND 

Al 

05 

73  39 

300 

1  8A  I5REENVICM  WATER  CO 
^10  ROCKVILLE  WTR  ♦  AQUE 

tOCltVILLE 

41 

52 

72  29 

910 

c 

ROCKY  RIVER  DAM 

6964  LITOff'IELD 

41 

39 

73  26 

220 

7A  CONN  LIGHT  *    POWER 

ROUMO  PONO 

7002  ^AIRFIELD 

*l 

19 

73  32 

785 

3P  blOGEFIELO  WTR  SUP 

5P  Harold  kyers 

SALISBURY 

7109  Litchfield 

41 

59 

73  27 

1015 

5P 

2  3  9 

SAMATUCK  RESERVOIR 

7157  FAIRFIELD 
7373  LiTCWIELO 

7432  tiARTFORD 

Al 

15 

73  21 

295 

5P  BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
L2H  pUR  ENG  WATERBURY 

St«PAU6  DAM 

41 

43 

73  18 

841 

12M 

2  3  9 

c 

SHUTTLE  MEAOOH  RESVR 

hi 

39 

72  49 

370 

BA  fTR   COM  NEW  BRITAIN 

3      7 

STAFFORD  SPRINGS 

7946  Holland 

17 

41 
Al 

58 

72  18 

625 

BA  :ONN  LIGHT  •  POWER 

STAMFORD  »  N 

7970  ^airfield 

08 

73  32 

200 

SP 

SP  >TAMFORO  MUSEUM 

2  3  5 

c 

STEVE».SON  0AM 

8065  Fairfield 

Al 

23 

73  10 

90 

7A  :ONN  LIGHT  •  POWER 

STORRS 

8139  ^TOLLANO 

17 

*1 

4a 

72  15 

900 

MID 

(ID  J  OF  CONN  AGR  DEPT 

2  3  5 

CG 

TORDINCTON 

8436  Litchfield 

*1 

48 

73  07 

580 

AR  frORRINGTON  WTfi  CO 

TORRlNgTON  2 

84*1  IlITCMFIELD 

41 

46 

73  08 

603 

8A  rORRlNGTON  REGISTER 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

9488  FAIRFIELD 

7 

41 

17 

73  09 

320 

7P  BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

•WATERBURV  CITY  «ALL 

8911  '<EW  HAVEN 

* 

*1 

34 

73  02 

340 

NtID 

L2M  BUR  ENG  WATERBURY 

2  3  5 

MEPAMAUC  RESERVOIR 

9007  >«£■  HAVEN 

41 

IB 

73  02 

180 

8A  (EW  HAVEN  WATER  CO 

tresTBRooK 

90*7  UoCLESEX 

hi 

18 

72  26 

40 

*P 

4P  >ANES  RINTOUL 

2  3  9    7 

UCST  HARTFORD 

B162  iARTFORO 

*1 

45 

72  47 

275 

9A  (ATEH  BUR  HARTFORD 

■EST  WRTLAM) 

9174  IARTFORO 

*2 

00 

72  98 

1180 

9A  (ATER  BUR  HARTFORD 

VHIfiVILLE  RESERVOIR 

9508  IARTFORO 

41 

44 

72  57 

SOO 

8A  rTR  COM  NEW  BRITAIN 

WHITNEY  LAKE 

954*  <*£.V    HAVEN 

41 

20 

72  55 

36 

9A  ^EW  HAVEN  WATER  CO 

MIGVAN  RESERVOIR 

9568  .ITCHFIELD 

41 

40 

73  08 

625 

12M 

12H  lATERBURY  WATER  CO 

2  3  5 

■ILLIMANTIC 

B59Z  VINOMAM 

17 

61 

43 

72  14 

290 

7A  :ONN  LIGHT  ♦  POWER 

tfOLCOTT  RESERVOIR- 

BT59  VEH  HAVEN 

hi 

37 

T2  56 

770 

8A  n-R  COM  NEW  BRITAIN 

HoaoeuRv  i  m 

BTS3  LITCHFIELD 

'' 

34 

73  16 

B60 

8A  I5CAR  S.  JOmSON 

3      7 

MAINE 

1 

AUGUSTA  AIRPORT 

0273  HE»«E8ec 

9 

44 

19 

60  *8 

390 

tID  ^BERT  A,  SMITH 

c 

AUGUSTA  CAA  AlRi>OfiT 

0275  KE*«E£EC 

9 

M 

19 

99  48 

390 

HID 

■to  CIVIL  AERO.  ADM* 

2  3  5    7 

BANGOR  OOK  FIELD 

0355  FEMOeSCOT 
0371  hANCOCr 

11 

44 

4« 

68  49 

202 

MIO 

IID  J.  S.  AIR  FORCE 

2  3  5 

BAR  HARBOR 

44 

23 

9B  12 

30 

9P  kCADIA  NAT  PARK 

2  3  5 

BELFAST 

0480  IMALDO 

* 

44 

24 

99  00 

20 

8P 

8P  R.  C.  TALBOT 

2  3  5 

BRAS^A  DAM 

0814  SOMERSET 

9 

45 

40 

69  90 

llOO 

7A  tENNEBECK  WTR  PWR  CO 

J      7 

BRIDGTON  1  NNH 

0944  CUMBERLAND 

12 

44 

04 

70  43 

900 

4P 

6P  WiDREW  J,  SANBORN 

2  3  5    7 

BRUNSWICK 

0934  CUHeERLAND 

53 

99  5* 

70 

8P 

MID  J.  S,  NAVY 

2  3  5 

CARIBOU  MB  AIRPORT 

1175  *ROOSTOOK 

15 

46 

52 

69  01 

424 

IID  J*  S*  WEATHER  BUREAU 

c 

CLAYTOl  LAKE 

1472  KROOSTOOK 

15 

46 

37 

69  32 

1000 

MID  »BBIE  M.  PAQUET 

c 

CORIMHA 

1928  PENOBSCOT 

11 

44 

57 

99  13 

360 

6P 

9P  lAVMOMO  R*  PALMER 

2  3  5 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

1756  OJIFORD 

1 

45 

01 

70  51 

1470 

9A  <RS.  NELLIE  SPINNEY 

2  3  9 

EASTPORT 

2426  Washington 

44 

66  59 

90 

7P  (ALT6R  A,  KICKS 

2  3  9    7 

c 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

2442  »ISCAT*OUIS 
2530  k^NNEBEC 

11 

45 

08 

99  16 

5P 

9P  (RS*  ELMER  JtLCLAMO 

2  3  9 

EAST  mIKThROP 

9 

44 

19 

69  54 

173 

4P 

4P  WJGUSTA  WATER  OIST 

2  3  9 

CLLSWORTm 

2920  1ANC0CR 

4 

„ 

32 

69  2* 

24 

1      7 

EU5TIS  7  NW 

2705  'RAMU.IM 

*5 

17 

7«  3S 

1246 

\*ID   LJLLA  TMERRIEN 

c 

rAHMINGTOM 

27*5  =RAIRCL1N      J  9 

40 

70  OB 

420 

6P   *P  Ci  S.  PREBLE 

2  3  9 

PORT  FAIRFIELD 

2668  AROOSTOOK    il5 

46 

46 

67  44 

490 

7A  James  a.  schofield 

PORT  KENT 

2878  AROOSTOOK     J5 

47 

IS 

68  34 

520 

9A 

9A  Philip  boucharo 

2  3  5    7 

•ARDIMER 

3044  ^ENNEBEC       9  j4* 

13 

69  47 

140 

&5 

SS  URDINER  WATER  DIST 

235 

•ILEAO 

3110  OXFORD         1  44 
32*1  HASHINGTON   a*  W5 

24 

70  SB 

700 

7P  lUMPORD  FLS  PWR  CO 

3 

BRAND  LAKE  STREAM 

11 

67  46 

B6 

MIO  n-ATE  FISH  HATCHERY 

c 

GREEMVILLE 

3353  IpISCATAOUIS    9  M 

27 

6«  35 

1661 

7P 

7P  WON  E,  SAWYER 

2  3  5 

c 

HIRAM  2  S 

3800  CUMBERLAND 

13  O 

51 

TO  46 

360 

mo 

MIO  :ENTRAL  MAINE  POWER 

2  >  S 

HOUCTON  CAA  AP 

3892  AROOSTOOK 

15  M 

07 

67  46 

4»9 

HID 

MIO  LIVIL  AERO.  ADN. 

2  9  5    7 

HOULTON  1  HE 

3B97  [AROOSTOOK 

15  k* 

08 

67  90 

410 

9P 

4P  tILLIAN  CUIMING 

2  3  9 

c 

JACKMAN 

409*  ^SOMERSET 

9  *5 

37 

70  16 

1160 

5P 

5P  lENTRAL  MAINE  POWER 

2  3  5 

JQMESSORO 

4183  WASHINGTON 

*  M 

39 

67  39 

1B9 

7A  IRVING  C.  MASON 

2  3  5 

LAC  FRONTIERE 

4420  ^ROOSTOOK 

15  M 

42 

70  00 

1200 

9P 

*P  J.  S.  CUSTOMS 

INAC   1/91 

LCMISTOM 

4564  iANDROSCOOGIN 
4761  iOMERSET 

4927  jSONERSET 

1  M 

0* 

76  14 

182 

HID 

MIO  JNION  WATER  PWR  CO 

2  3  9 

LONG  FALLS  0AM 

9  h> 

14 

70  12 

1160 

7A  :EMT  MAINE  PWR  CO 

2  9  >    7 

HACHIAS 

4  M 

43 

67  28 

46 

7A  ^ILLIAM  JORDAN 

3      7 

HAOISON 

4a 

69  54 

268 

9P 

4P  NAOISON  MILLS 

7P  i;NION  WATER  PWR  CO 

2  3  5    7 

NIDOLE  DAM 

5241  OXFORD 

1  44 

47 

79  53 

1506 

3 

MIU.IN0OCET 

530*  PENOBSCOT 

11  b5 

39 

66  42 

366 

8A 

BA  MEAT  NORTH.  PAPER 

2  3  5 

c 

MILLINOCXET  CAA  *P 

5309  PENOBSCOT     :11  ks 

39 

66  41 

46* 

HID 

MIO  :iVIL  AREO.  AON. 

2  3  9    7 

MOOSENEAD 

5440  SOMERSET      ;  9  k» 

35 

69  43 

1426 

7A  1.,  LAMONTAGNE 

3 

MLO  TCMN  CAA  AIRPORT 

6425  PENOBSCOT     11  ^44 

57 

66  46 

124 

HID 

MIO  :iVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    7 

MRONO 

6430  jPENOeSCOT 

" 

44 

S2 

66  42 

115 

4P 

4P 

PHVS  OEPT  W  OF  NE 

2  3  9 

Station 


PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUMFDRO  3  SW 

RUMFORD  1  SSE 
SANFORD  2  WW 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTHWEST  H6R  CG  DEP 


DAM 


SOUA  PAI 
SWANS  FALLS 
THE  FORKS 


WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WINS LOW 

WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 
ATHOL  3  E 

BEDFORD 
BEECHWOOD 
BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL 

■BOSTON  WB  AIRPORT 
80TLST0N 

BRIDGEWATER  M.C.I* 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 

CHARLTON  MASONIC  HOME 
CHATHAM  LTSTA 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 

CLINTON 
COHASSET 
COLDBROOK 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 

EDGAR TOWN 
FALL  RIVER 
FITCHSURG  2  S 
FRAMINGHAM 
FRANKLIN 

GARDNER 
6R0T0N 
HAROWICK 
HATCHVILLE 


HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 

HUB8ARDST0N 
MYANNIS  3  NE 

IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCMITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 
MANSFIELD 
MENDON 
MIDDLEBORO 

MIDDLETON 

MILFORD 
MILLBUHY 
MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  W8  AIRPORT 


0UAB8IN  INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  £SE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 

SE6RE6ANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTMBRIOGE  3  E 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  PONO 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STERLING  3  NW 
STOCK BRIDGE 
TAUNTON 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WARE 

WARE   2 

WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  BRIMFIELO 

WEST  CUW4INGT0N 


•    YORK 

I  PENOBSCOT 
9824  KENNEBEC 
9891  WASHINGTON 


0049  9ERKSHIRE 
0120  UMPSHIRE 
0190  JNORCESTER 
IDOLESEX 
0257  [WORCESTER 

I DOLE SEX 
NORFOLK 
HAMPSHIRE 
0646  WORCESTER 
NORFOLK 

SUFFOLK 
WORCESTER 
PLYMOUTH 
-YMOUTH 
IDOLESEX 


1345 

1376 
U25 
1436 
1*47 

WORCESTER 
NORFOLK 
1589  [WORCESTER 
IDOLESEX 
PLYMOUTH 


2369 


93T 


PENOBSCOT 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
PENOBSCOT 
iftOO STOCK 


ISCATAQUIS 
250  JKNOX 
255    KNOX 
315    OXFORD 
325    OXFORD 

330    OXFORD 
'479    rORK 
827    SOMERSET 

OXFORD 

HANCOCK 


AROOSTOOK 

OXFORD 

SOMERSET 


3505 


3702 


3676 


6977 


County 


2501    JUKES 

ISTOL 
WORCESTER 
IDOLESEX 
2997  [NORFOLK 

3052  jwORCESTER 
IDOLESEX 
3401  [WORCESTER 
3471     3ARNSTA8LE 

ESSEX 


FRANKLIN 
lAMPDEN 
3713  [BERKSHIRE 
3772    WORCESTER 
3821    BARNSTABLE 


ESSEX 


1  [WORCESTER 
AMPSHIRE 
IDOLESEX 
*109    ESSEX 

IDOLESEX 
h449  [BRISTOL 
667    WORCESTER 
SLYMOt/TH 

ESSEX 

760  WORCESTER 
771  WORCESTER 
903  "FRANKLIN 
5077  WORCESTER 
5159  lANTUCKET 

2*6  BRISTOL 
ESSEX 

306  FRANKLIN 
551*  WORCESTER 
5251  HAMPSHIRE 


IRE 


6254 

6262  IpLYMOUTh 
BERK 
322   [WORCE 

lERKSMIRE 

6*25   ►lAMPSHIRE 

YMOUTH 
66**  IWORCESTER 
6676    BARNSTABLE 
6691     3ARNSTABLE 

6699    WORCESTER 
5938    PLYMOUTH 

ESSEX 

ESSEX 
190  BARNSTABLE 


^RISTOL 

'0  Franklin 

lOflCESTER 
lERKSHIRE 
IIDDLESEX 


80*6  |h*MPOEN 

lORCESTER 
lOHCESTER 
lERKSHIRE 
IR  ISTOL 


WORCESTER 
lO  FRANKLIN 
5    WRFOLK 


IPSHIRE 

>8  Hampshire 
3  berkshire 
9  [worcester 

MPOEN 
HAMPSHIRE 


43  39 
*5  27 
9    39 


h3  *2 
45  14 
h4  33 
45    00 


42  39 

h2  24 

h2  39 

h2  19 

2  35 

2  28 

*2  13 

*2  17 

«2  38 

42  13 

hZ  22 

k2  21 

1  57 


*2  2* 

*2  16 

2  23 

42  *0 


2  35 

*2  39 

*2  21 

1  37 


h2  39 

2  03 

2  05 

1  53 

2  39 

h2  10 

2  12 

h2  3S 

*2  29 

I  15 


h2  50 

2  29 

h2  07 

2  23 


2    31 
hi    50 
10    *2   27 


1  *6 

hi  SO 
.2  34 
42    04 

7    h2    10 

42   27 

9  l>2  09 

10  42  27 

10  h2  28 

7  42  17 

hi    54 

5  h2  39 
5    h2   38 

h2  11 
42   08 

5  1*2    17 

2  19 
2   22 

17  h2  03 
5  h2  10 
5    h2   29 


68  41 
70  19 
70  19 
96  10 
68   00 

99    15 


Obser- 
vation 
Time 


Refer 

To 
Tables 


kROLD  HAMLIN 
I TV  OF  PORTLAND 

S.  WEATHER  BUREAU 

A.  AVERILL 
INE  EXP  STATIOI 


>R£AT  NORTH.  PAPER 
t    W.  HOLMES 
IID  JCENTRAL  MAINE  POWER 
lID  RUmFORD  FLS  PWR  CO 
ItO  ^VALINE  A.  WARREN 

IID  kuMFORD  FLS  PWR  CO 
5P  CLIFFORD  P.  COOK 
ID  CENTRAL  MAINE  POWER 
7P  |aLLAN  M.  PHASER 

COAST  GUARD 


INE  PUB  SERVICE  CO  : 
SU8LIC  SERVICE  CO 
iLAOVS  N.  DURGIN 
4ERT0N  R.  REYNOLDS 
JNION  WATER  PWR  CO 

:ENTRAL  MAINE  POWER 
>EORGE  THOMPSON 
iOLGSWORTH  ♦  WHITNEY  ; 


4EW  ENGLAND  PWR  CO 
IVERSITY  OF  MASS 
C*  STEWART 
4ETR0  DIST  WTR  COMM 
STATE  OEPT  HEALTH 
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3 

NORTH  CHICHESTER 

>982 

4ERRIHACK 

10 

43  19 

71  23 

380 

7A 

CENNETH  M.  HUCKINS 

3             WATERBURY 

6605 

WASHINGTON 

72  46 

JEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

NORTH  STRATFORD 

tt2»4 

COOS 

9 

44  49 

71  38 

900 

6A 

rEW  ENGLAND  PWR  CO 

3            WEST  BURKE 

9099 

CALEDONIA 

44 

38 

71  98 

900 

BA 

6A 

ilLHAN  Wi  FORD 

2  3  5 

NORTMWOOD 

ROCKINGHAM 

43  12 

71  09 

990 

SS 

SS 

INIVERSITY  OF  Ni  H. 

2  3  5           WEST  HARTFORD 

9329 

WINDSOR 

43 

43 

72  29 

410 

eA 

LVA  Ki  OOUBLEDAY 

3     7 

PETEHBORO   2  S 

16697 

HILLSBORO 

LO 

42  51 

71  57 

1000 

6P 

6P 

>.  A.  MORISON 

2  3  9 

PINKHAM  NOTCH 

6B18 

COOS 

13 

44  16 

71  15 

2000 

7P 

1*  B*  DODGE 

2  3  5      C     WEST  TOPSHAM 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

9988 
9691 

WINDSOR 

44 

OB 

72  IB 
72  10 

360 

6P 

HARY  A.  BAGLEY 
JTUAHT  A.  ELLIOTT 

3 
3 

PITTSBURG  RESERVOIR 

COOS 

9 

i5  03 

71  23 

1390 

^110 

i    H  WATER  RESOURCES 

C     WHITINGHAM  3  W 

9735 

WINDHAM 

47 

72  99 

1450 

•1.  J.  SUTTON 

3 

PLYMOUTH  1  WNW 

i94S 

GRAFTON 

10 

43  46 

71  43 

670 

6A 

^aA 

(ILLARD  F.  WIGGETT 

2  3  5          WILDER 

9764 

WINDSOR 

43 

41 

72  18 

370 

BA 

BA 

HEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  5 

PORTSMOUTH 

6980 

ROCKINGHAM 

43  04 

70  47 

UD 

IID 

>EPr  PUBLIC  WORKS 

2  3  5           WOODSTOCK  3  ENE 

WINDSOR 

43 

72  28 

6P 

4P 

:ENT  VT  PUBLIC  SERV 

2  3  9 

SOUTH  OANBURY 

7967 

MERRIMACK 

10 

43  29 

71  53 

690 

BA 

:DNA  F*  POWERS 

3 

SOUTH  LYNDEBORO 

8081 

HILLSBORO 

10 

42  93 

71  47 

(ARRY  W*  HOLT 

3                   NEW  STATIONS 

SOUTH  SUTTON 

ei«9 

MERRIMACK 

10 

43  19 

71  56 

790 

■UBLIC  SERV  CO  N  H 

S     COVENTRY  CONN 

1489 

rOLLAND 

17 

41 

48 

72  21 

460 

L2M 

12M 

UNIVERSITY  OF  CONN 

2  3  9  4 

SOUTH  WEARE  1  SE 

8194 

HILLSBORO 

10 

43  03 

71  42 

990 

BA 

.EON  H*  GRANT 

3             DAMARI5C0TTA  MILLS  ME 

1823 

.INCOLN 

•4 

08 

69  31 

210 

8P 

8P 

HRS*  NANCY  RAWLINGS 

2  3  9 

SUNAPEE 

8902 

SULLIVAN 

9 

43  23 

72  09 

1040 

MID 

'UBLIC  SERV  CO  N  H 

SURRY  MOUNTAIN  QAM 

8939 

CHESHIRE 

9 

43  00 

72  19 

940 

BA 

<•  Gi  LAWTON 

2  3  9   7  C         CLOSED  STATIONS 

TROY 

8741 

CHESH 1  RE 

9 

42  49 

72  11 

1000 

iEORGE  DUBINA 

3 

NEW  LONDON  N  H 

5843 

MERRIMACK 

10 

•  3 

25 

71  59 

1345 

HID 

5P 

lOLBY  JR  COLLEGE 

:LOSeo   6/57 

WALPOLE  2 

8899 

CHESHIRE 

5 

43  05 

72  26 

430 

8A 

IRSiMARION  W.ANOROS 

3      7 

WARREN  1  SE 

8889 

SRAFTON 

^0 

43  59 

71  53 

700 

MID 

J  H  FISH  HATCHERY 

WATERVILLE  VALLEY 

8960 

GRAFTON 

10 

43  97 

71  30 

1900 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

S 

WEST  HENNIKER 

9291 

MERRIMACK 

10 

^3  10 

71  51 

480 

BA 

IRS.HELEN  A.  DOWLIN 

3 

WEST  LEBANON 

9318 

GRAFTON 

9 

43  38 

72  10 

590 

eA 

IRANI TE  ST  ELEC  CO 

WEST  RUMNEY 

9474 

GRAFTON 

10 

43  48 

71  51 

610 

7A 

;lva  m.  chivell 

3     7 

WHITEFIELD 

9618 

COOS 

9 

44  23 

71  36 

1045 

7A 

'UBLIC  SERV  CO  N  H 

WILMOT 

9676 

MERRIMACK 

10 

71  55 

000 

ffiS.  RUTH  M.  GRACE 

3 

WINCHESTER 

9726 

CHESHIRE 

9 

42  46 

72  23 

450 

MID 

:ARL  0.  GRUPE 

C 

WINDHAM 

9740 

ROCKINGHAM 

10 

42  47 

71  19 

174 

6P 

6P 

HERMAN  El  BAKER 

2  3  5 

HOLFEBORO  FALLS 

0S«5 

CARROLL 

10 

43  3« 

71  12 

520 

6P 

6P 

KENNETH  BERRY 

2  3  5 

WOODSTOCK 

9940 

GRAFTON 

10 

43  9« 

71  41 

720 

6P 

'RED  S*  BROWN 

2  3  9    7 

YORK  POND 

9966 

COOS 

5 

44  30 

71  20 

1500 

eA 

L;.  S*  BUR  FISHERIES 

3 

4-COASTAL  r       5-COWJECT ICUT i 
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NEW  ENGLAND  -  JULY  1957 


GENERAL 


WEATHER  SUMMARY 

difficult  in  some  areas, 


Contrasting  weather  regimes  divided  New 
England  into  two  parts  separated  by  a 
relatively  narrow  transition  zone  extend- 
ing from  western  Massachusetts  to  the 
vicinity  of  Woodland  in  eastern  Maine. 
South  of  the  transition  zone  the  weather 
was  quite  warm  and  very  dry  while  to  the 
north  the  weather  was  rather  cool  and 
moderately  wet.   Damaging  thunderstorms 
apparently  did  not  respect  the  weather 
regime  divisions  since  numerous  reports 
indicated  that  these  storms  affected 
most  of  New  England  at  some  time  during 
the  month. 

Maximum  temperatures  topped  the  century 
mark  in  Connecticut  and  Massachusetts 
and  reached  95°  or  higher  in  each  of  the 
other  States.   Bridgeport  WB  AP,  Conn., 
took  the  hot  spot  honors  with  103"  on 
the  22nd.   Mount  Mansfield,  Vermont, 
lead  as  the  cold  spot  with  a  low  of  26° 
on  the  10th.   Mount  Washington,  N.  H. , 
was  the  most  thoroughly  wet  station  with 
a  precipitation  total  of  10.70  inches, 
while  West  Medway,  Mass.,  was  extremely 
dry  with  a  total  of  only  0.11  inch. 

WEATHER  DETAILS 

Cool  periods  around  the  lst-2nd,  10th- 
12th,  16th-17th,  and  24th-26th  were  off- 
set by  warm  periods  the  4th-5th,  the  19th 
through  the  22nd,  and  the  30th-31st.   The 
cool  periods  were  rather  Insignificant 
in  the  southern  and  coastal  areas  while 
the  warm  periods  were  barely  recognizable 
in  the  northern  portions  of  Vermont,  New 
Hampshire,  and  Maine. 

The  frequency  of  precipitation  occurrences 
was  far  above  average  in  northern  Maine 
and  generally  near  or  somewhat  less  than 
average  in  other  areas.   Precipitation 
was  infrequent  and  scattered  from  the 
6th  through  the  21st.   Rains  of  a  general 
natiire  were  practically  limited  to  the 
4th-5th,  22nd,  and  the  28th  to  31st. 
The  frequency  of  thunderstorms  was  above 
average  in  New  Hampshire  and  Vermont, 
and  near  average  elsewhere. 

WEATHER  EFFECTS 

Weather  conditions  were  moderately  favor- 
able for  crops  in  Maine,  New  Hampshire 
and  Vermont.   Frequent  light  rains  and 
cloudy  weather  made  haying  operations 


Dry  weather  to  extreme  drought  conditions 
in  southern  New  England  caused  extensive 
damage  to  crops  and  forced  many  dairymen 
to  turn  to  barn  feeding  of  hay  and  silage 
as  pastures  failed. 

In  Maine  streamflow  was  about  median, 
but  storage  in  the  major  reservoir  systems 
was  considerably  below  average  and  ground- 
water levels  were  mostly  below  average. 
Runoff  ranged  from  excessive  in  northern 
Vermont  to  greatly  deficient  in  south- 
eastern Massachusetts  and  Rhode  Island. 
Ground-water  levels  in  Rhode  Island, 
Massachusetts,  and  southern  New  Hampshire 
declined  and  were  record-low  for  July 
in  some  wells.   In  Connecticut  streams 
were  at  or  near  record-low  flows  and 
similar  terminology  was  applicable  to 
declining  ground-water  levels. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Damaging  roles  by  one  or  more  thunder- 
storm elements  were  reported  on  16  days 
this  month.   Only  very  small  areas  were 
effected  on  about  half  of  these  days, 
but  on  the  other  days  the  areas  involved 
were  large  and  were  designated  as  por- 
tions of  one  or  more  states,  except  that 
near  the  end  of  the  month  the  area  of 
thunderstorm  activity  expanded  to  include 
Massachusetts,  Vermont,  New  Hampshire, 
and  Maine.   Lightning,  indicated  as  a 
damaging  element  in  many  instances,  caused 
one  death  and  eight  injuries  as  well  as 
starting  some  costly  fires.   Wind  appear- 
ed as  a  damaging  element  somewhat  less 
frequently  than  lightning  and  was  fol- 
lowed closely  by  hail  and  rain.   Para- 
doxically, damaging  rains,  intense  falls 
of  short  duration,  were  almost  as  numer- 
ous in  drought  stricken  southern  New 
England  as  elsewhere. 

For  more  detailed  storm  information  see 
Climatological  Data  National  Summary  for 
July  1957. 

FLOODS 

None  on  streams.   Local  flooding  was 
associated  with  intense  rainfall  rates 
in  several  instances. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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NEW   ENGLAND 
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Temperature 


Station 


33: 


Precipitation 


2  ?i 
a  6  E 


CONNECTICUT 

NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION 

CENTRAL 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  WB 
tMIDOLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 
STORRS 
WATERBURY  CITY  HALL 

DIVISION 

COASTAL 

BRIDGEPORT  W8  AP 

6R0TON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 

MAINE 

NORTHERN 

CARIBOU  WB  AIRPORT 
CUPSUPTIC  STOREHOUSE 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HOULTON  CAA  AP 

tHOULTON  1  NE 
JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 
MILLINOCKET 
HILLINOCKET  CAA  AP 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
SQUA  PAN  DAM 


SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
tSANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 
f   CORINNA 
fl'   EAST  SAN6ERVILLE  5  SE 

I   EAST  WINThROP 
FARMINGTON 
'   GARDINER 
(   HIRAM  2  S 
'   LEWISTON 

■   MADISON 

OLD    TOWN    CAA    AIRPORT 
tORONO 
RUMFORD    3    SW 
RUMFORD    1    SSE 

UNITY 
'      WEST    BUXTON    2    NNW 
WINSLOW 
WOODLAND 

DIVISION 


8<..2 
82.0 

78.3 
81.1 

79.8 

83,1 


83.3 
32.1 
84.1 
84.1 
84,3 

86.5 
33,7 
84.5 
86,0 
34.2 

86.2 
80.6 


84,4 
80,4 
81,5 
84,2 
85.1 


71.9 
72. 2M 
75.0 
75.5 
74,8 

75.5 

73. 8M 
72.7 
77.5 
76. y 

74,1 
73,3 
75,4 


78.1 
77.4 
79.9 
78.0 
75.2 

78.2 
79.4 
79.3 
79.7 
77,4 

78.6 
76.8 
77.2 
75.4 
78.7 

77. IH 
79.5 
79.4 
78.6 


55.7 
58.8 
55,9 


57.5 
57. 2M 


56.6 
51.5 
57.8 
59.7 
59.6 

54.7 
50.1 
61.6 
59.5 
52.2 

54.0 
58.5 


64.2 
59,3 

63,1 
60.6 
57.6 

55. OM 


51.1 
49.9 
52.9 

55.2 

51.0 
51.2 
54.5 
53.1 

52,9 
52.7 
50,4 


57,2 
58.3 
57,2 
52.7 
53.1 

56.5 
53.1 
54.1 
53,9 
58.7 

53.3 
54.1 
55.1 
52.1 
54.7 

55, 8M 
54.9 
55.0 
55.0 


70.0 
70.4 
70,4 
67.2 
68.8 

68,7 
70. 2M 


70.0 
66.8 
71.0 
71.9 
72.0 

70.6 
71.9 
73.1 
72.8 
68.2 

70.1 
69.6 


74.3 
69.9 
72.3 
72.4 
71.4 


62.3 
50. 5M 
53.1 
62.7 
63.9 

65.4 

62. 4M 
62.0 
66.0 
65.0 

63.5 
63.0 
62.9 


67.7 
67.9 
68.6 
65,4 
64,2 

67,4 
66,3 
66,7 
66.8 
68.1 

66.0 
65.5 
66.2 
63.8 
66.7 

66. 5M 
67.2 
67.2 
66.8 

66.5 


1.0 
.1 


1.5 
1.1 


2.4 
2.1 


1.6 
2.3 


2.2 

4.0 


2.1 
2.3 


1.6 
1.3 
1.6 


19+ 

20 

20 

19+ 

20 

20 

19+ 

20 

20 

19+ 

19+ 

20 

20 

19+ 

19+ 

19 
20 
20+ 
20 


43    21 

3+ 
3+ 


102 

149 

90 

85 

72 

41 
91 
100 
45 
47 

75 
87 
84 


2.57 
3.24 
2.31 
3.90 
2.24 

2.50 
3.05 


2.44 
2.42 
3.99 
4.59 
2.65 

1.43 
2.69 
1.9B 
1.93 
1.81 

.61 
2.31 
1.42 


2.84 
1.51 
1.35 
2.81 

2.85 

1.90 


6.83 
6.40 
3.57 
6.28 
3.23 

2.27 
3.37 
2.51 
3.89 
4.68 

3.27 
4.19 
3.56 


3.71 
1.42 
3,38 
4,74 
5,02 

3.98 
3.50 
3.18 
3.44 
3.06 

4.57 
3,44 
1.65 
4,95 
4,09 


1.32 
2.13 


1.13 
2.31 


1,25 
2.02 

.45 

.51 
.21 

.21 
1.00 


1.72 

1,24 

,3B 


,80 
1,54 


.83 
2.12 


.96 

1.05 


1.09 

.83 

1.92 

1.23 

.98 

.40 
1.31 
.44 
.54 
.55 

.22 


1.41 
.50 
.81 
.76 
.64 

.40 


1.86 
1.60 

.64 
2.05 

.60 

.55 

.66 

.82 

■1.62 

1.24 

.62 

1.10 
.79 


2.08 

.38 

.81 

1.35 

1.16 

2.00 
.92 

1.63 
.09 
.77 

1.20 
.83 
.46 

1.65 

i.es 

1.01 

.63 

1.00 

1.16 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


11 

13 

10 

11 

9 


9 
12 

10 


5 

7 

8 

11 

9 


12 
12 

5 
11 

7 

6 
8 
9 
S 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW    ENGLA^D 
JULY    1957 


Temperature 

Precip 

tation 

"    1 

e  i 
i  1 

> 

III 

X 

E 

1 

1 

1 
Q 

No  cl  Days 

1 

III 

|i  ^ 

Q  ul  H 

8 

1 

6 

a 

Sno 

».  Sleel 

No 

ol  Days 

Station 

Man 

M 

" 

H 

X  0 

1 

1 

1 

°  1 

sJ 

si 

o  S 

o2 
-o 

COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

75.1 
77.8 
76.2 
78.3 
71.2 

57.1 
56,3 
57. 8M 
56.6 
51.9 

66.1 

67,1 
67, OM 
67. i 
51,6 

,0 
1.0 

89 
92 
91 
91 
86 

20+ 

20 

20 

20 

20 

49 
49 
50 
49 
46 

2+ 

7 
25 

2 
26 

29 
20 
25 
23 
112 

0 
2 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.57 
2.58 
2.80 
4.19 
2.61 

-  .79 

-  .31 

.50 
.62 
.73 
1.80 
.56 

22 
22 
29 
22 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
8 
9 
8 

1 

2 

1 
2 

2 

0 
0 
0 

1 
0 

JONESBORO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

AM 
//R 

73.8 

80,8 
79.5 
77.0 
82.3 

52.6 

60.1 
54.6 
55.9 
53.4 

63.2 

70.5 
67.1 
66.5 
67.9 

-   .7 

89 
95 
93 
91 
91 

21 
20 
20 
19+ 
20  + 

44 
54 
45 
48 
44 

26 
25 
25 

7 

2+ 

73 

3 

23 

25 

19 

0 
2 
2 
2 
3 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.86 
1.27 
1.34 
3.80 
1.62 

-  1.49 

.93 
.49 
.50 
1.93 
.46 

11 
6 
5 

22 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
4 
7 
5 

2 
0 
1 
2 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

DIVISION 

55,5 

2.56 

.0 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

STOCKBRIDGE 

AM 
AM 

AH 
R 

78.1 

80.6 
82.0 
78.9 
77.2 

55.2 
64.0 
54.4 
54,8 
54.1 

56.7 
67,3 
68.2 
66,9 
65.7 

-  1.6 

-  1.4 

-  .7 

-  2.2 

90 
94 
95 

91 
87 

22 
22 
22 

20 
21  + 

40 
41 
40 
42 
39 

3 
3 
3 
3 
3 

45 
31 
30 
40 
54 

1 
3 
5 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.78 
3.81 
3.96 
3.03 
4.41 

.61 

-  .33 

-  1.92 

.29 

1.80 
1.18 
1.60 
1,12 
1,35 

30 
30 
28 
29 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
8 
6 
6 

3 
3 
2 

3 

3 

2 

1 
1 
1 
3 

WEST  CUMMINGTON 

79.0 

49,5 

64.3 

90 

20+ 

34 

3 

82 

2 

0 

0 

0 

3.29 

,51 

22 

.0 

0 

10 

2 

0 

DIVISION 

66.5 

3.88 

.0 

CENTRAL 

AMHERST 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

// 

82.6 

85.4 
81.8 
83.0 
82.7 

58,5 
58,7 
53,4 
60,9 
59.9 

70.6 
72.1 
67.6 
72.0 
71.3 

•  8 
2.8 

94 
97 
91 
96 
93 

20+ 

20 

20+ 

20 

20 

45 
46 
36 
51 
48 

3 
3 
3 
2 
2 

4 
4 

40 
6 

12 

3 

10 

2 

5 

5 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.67 
.71 

1.52 
.33 

.81 

-  2.58 

-  3.38 

,60 
,25 
.43 
.14 
.27 

5 
27 

5 
29 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 

4 
1 
3 

1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBURG  2  S 
FRAM INGHAM 
HAVERHILL 

AM 
AM 

AM 

85.2 
81.3 
85.4 
85.1 
85.8 

62,1 
60.6 
57,9 
60,0 
61,1 

73.7 
71.0 
71.7 
72.6 
73.5 

1.7 
■  6 
.5 
.7 
.3 

95 
93 
97 
97 
96 

20  + 

21 

21 

21 

20 

52 
51 
48 
49 
52 

3 
7 
11 
3 
3 

0 

7 
5 
6 
0 

9 

4 
8 
9 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

.95 
.39 
.46 

1.57 
1.59 

-  2.55 

-  3.42 

-  3.31 

-  1.97 

-  1.84 

.32 
.13 
.28 
.98 
.41 

28 
31 
5 
31 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 
1 
2 
5 

0 
0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 
AM 

84.3 
83.8 
87.0 
81.0 
86.8 

58,5 
61,2 
61,2 
56,1 
61.2 

71.4 
72.6 
74.1 
68.6 
74.0 

.4 
.8 
2.0 
.4 
.9 

96 
95 
96 
95 
98 

21 

20+ 

20 

23 

20 

46 
51 
50 
44 
50 

3 

3+ 

3 

3 
3 

5 
1 
0 
24 
0 

8 
6 

11 

3 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

.55 

i.oe 

.75 
2.47 
3.51 

-  3.28 

-  2.72 

-  2.80 

-  1,27 

-  ,76 

.15 
.55 
.18 
.46 
1.59 

1 
27 

5 
30 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

3 
4 
8 
4 

0 

1 

0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
2 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  MEDWAY 

AM 

82.2 
85.7 
82.5 
85.5 
88.7 

52.9 
54,9 
56.6 

60,5 
56,0 

67.6 
70.3 
69.6 
73.0 
72.4 

-  1.6 

94 
97 
94 
97 

101 

21 
21 
20  + 
20  + 
20 

37 
43 
44 
42 

41 

3 

3 

2+ 

3 

3 

34 

6 

18 

4 
8 

5 
■3 
5 
7 
16 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.94 
1.66 

.11 

-  2,01 

.45 
,41 
.09 
.14 
.07 

4 
5 

12 
5 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

86.5 
83.2 
79.4 

82.0 

55.3 
60.6 
58.6 
57.7 

70.9 
71.9 
69.0 
69.9 

.5 

-  1.2 

-  1.2 

97 
94 
91 
93 

20 

20+ 
20  + 
20+ 

44 
46 
49 
43 

2+ 

3 

2+ 

3 

9 
2 

17 
14 

10 
6 
3 
5 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

,67 
2.02 
1.00 
1.09 

-  2.36 

-  2.78 

-  2.63 

.18 

1.06 

.62 

.57 

30 

9 

31 

31 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
5 
3 

2 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

71.3 

1.15 

.0 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

//R 

AM 
AM 
AM 

82.9 
85.8 
83. 6M 
82. 4M 
79.2 

55.3 

57.6 
59. 5M 
59. 7M 
60.6 

74.1 
71.7 
71. 6M 
71. IM 
69.9 

■   1,9 
.3 

1.3 

98 
99 
96 
94 
86 

20 
20 
21  + 
21 
23 

58 
42 
50 
48 
50 

25 
3 
2+ 

7 
3 

0 
7 
5 
2 
0 

4 
7 
5 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.64 

.75 
1.24 
2.51 
1.39 

-  2.54 

-  2.68 

-  .50 

.30 
.25 
.49 
.65 
.76 

27 
31 
1 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

2 
5 
6 

4 

0 
0 
0 
2 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

FALL  RIVER 

HYANNIS  3  NE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

R 

83.5 

81. 2M 
79.7 
75.3 
81.4 

63.5 

58. 3M 
62.6 
62.3 
66.5 

73.5 
69. BM 
71.2 
58.8 
73.5 

2.4 

-   .7 

1.7 
2.7 

98 
94 
90 
84 
95 

22 
22 
20 
21 
22 

54 
43 
51 
56 
57 

3+ 
2+ 
25 
2+ 
2 

0 
12 
3 
2 
0 

4 
2 

1 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.59 
1.71 
2.69 
2.84 

1.07 

-  1.60 

-  1.25 

-  .01 
.01 

-  2.13 

.43 

.55 

2.10 

1.53 

.27 

14 
30 
28 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
2 

3 
4 

0 

1 
1 

2 

0 

0 
0 

1 
1 

0 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

AM 

85.0 

81.9 
80.5 
80.6 

61.5 

57.5 
60.5 
63.2 

73.3 

69.7 
70.5 
71.9 

4.0 
2.0 

100 

97 
91 
95 

22 

23 

20  + 
20 

51 

44 
53 
54 

2 

3 

2  + 
25 

2 

8 
2 
2 

6 

3 

2 
1 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

2.50 

4.12 
.58 
.51 

-  .82 

-  3.07 

1.64 

1.28 
.26 

.30 

25 

27 
9 
5 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

4 

9 
3 

1 

1 

2 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

SANDWICH 
TAUNTON 
WEST  LYNN 

81.6 
85.2 

82.7 

63.5 
59.1 
61.7 

72.5 
72.2 
72.2 

2.6 

95 
98 
96 

22 

20+ 
20 

54 
43 
53 

2+ 

3 

3+ 

0 
5 

1 

3 
5 

4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

3.62 
1.43 
1.51 

-  2.28 

1.33 
.30 
.46 

26 

6 

27 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 

7 
5 

3 
0 
0 

1 

0 
0 

DIVISION 

71.6 

1.81 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 
AM 

76.7 
76.4 
75.6 
73.0 
71.4 

52.0 
52.2 
52.1 

46.5 
50.1 

64.4 
64.3 
63.9 
59.8 
60.8 

-  2.1 

-  2.6 

-  .9 

84 
87 
84 
83 
81 

8+ 
9+ 

19+ 

20 

21 

40 
40 
43 
31 
39 

3 
3 
3 
3 
3 

64 

71 

55 

170 

134 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.37 
4.45 
5.36 
5.99 
7.60 

.76 
1.32 

2.75 

1.33 
1.51 
1.30 
1.90 
1.23 

30 
23 
22 
22 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

10 

9 
12 
12 

5 

3 

4 
6 

2 

2 
2 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  152   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
JULY    1957 


Temperature 

Precipitation 

,  E 

If 
>  c 
<  2 

a    1 
<  5 

< 

III 

III 
Q  u:  H 

8 

X 

1 

1 

J3 

1 

1 
1 

No  o 

Da^ 

s 

2 

s  c  S 

a  i  ?. 

d  C:  ^ 

& 
% 

8 
c5 

1 

Sno 

r   Sleel 

No 

ol  Days 

StaUon 

Max 

Mm 

1 

1  0 

1 

2 

o 

1 
5 

°  < 

o  > 

o  1 

o  > 

?! 

GRAFTON 
LANCASTER 
rMOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

//R 

79.6 
76.1 
51.5 
70.3 

49.2 
51.5 
40.8 
51.1 

64,4 
53,9 
46,2 
60,7 

-  3.1 

-  2.0 

88 
84 
63 
81 

20 
18  + 
14 
19 

33 
37 
29 

43 

3 
3 
2 

3+ 

66 

54 
577 
134 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

2 
0 

0 
0 
0 
0 

4.97 

6.48 

10.70 

5.65 

4.34 
.33 

l.OC 
2.77 
2.46 
1.55 

5 
22 
22 
22 

.0 

.0 

1.1 

.0 

0 
0 

T 
0 

1 

13 

9 

19 

10 

3 
4 

10 

4 

1 
1 

1 

2 

DIVISION 

62,8 

5.86 

.0 

SOUTHEF?N 

leLACKWATER  DAM 
CAMPION 

CONCORD  WB  AIRPORT 
IDURHAM 
EAST  DEERING 

RAH 
AM 
R 

81.6 
80. 2M 
82.0 
83.9 
80.0 

54.3 
51. 8M 
54.3 
56.1 
50. 7M 

68.0 
66, OM 
68.2 
70.0 
65. 4M 

-  :l 

92 

93 
94 
90 

21 

20 
20 
20 

42 
39 
41 
46 
37 

3 
3 

3 
3 
3 

26 
51 
17 
4 
57 

4 

3 
3 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.24 
3.63 
2.87 
2.87 

1.70 

-  .70 

-  .50 

.90 
.88 
•  ■^4 
1.00 
.48 

29 
6 

29 
8 

28 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

7 
9 
7 
7 
5 

2 

4 

1 
2 
0 

0 

0 
0 

1 

0 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

AM 

82.2 
81.0 
79.9 
83.6 
79.9 

55.7 
53.3 
55.5 
53.6 
57.1 

69,0 
57,2 
67,8 
68.6 
68.5 

-  .5 

-  .8 

-  .2 

91 
92 
89 
95 
89 

19+ 

21 

20 

20 

20 

42 
40 
43 
38 
47 

3 
3 
3 
3 
3 

10 
32 
17 
21 

11 

2 

3 
0 
4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.64 
4.41 
4.89 
2.32 
3.44 

.87 

1.38 

-  1.48 

-  .45 

1.76 

1.75 

1.67 

.74 

.64 

28 
29 
29 
4 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
8 

7 

9 

2 
2 

3 
1 
2 

1 

1 
1 

0 

0 

LE9AN0N  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
HASSABESIC  LAKE 
NASHUA  3  N 
NORTHKOOD 

ao.i 

82.7 
79.8 
83.7 
82.2 

53.1 
54.8 
52.8 
54.5 
56.1 

55,6 
68,8 
66,3 
69.1 
69.2 

-  1.5 

-  1.  1 

89 
93 
90 
95 
93 

20 
20 
20 
20 
20 

38 
45 
41 
46 
40 

3 
3 
3 
3 
3 

36 
9 
38 
12 
19 

0 
6 
1 
6 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.82 
2.69 

3.02 
1.51 
3.50 

-  .74 

-  1.87 

1.20 
.50 
.77 
.34 
.70 

5 
23 
27 

31 
30 

.0 

.0 

.3 
.0 

0 
0 

0 
0 

9 
8 
9 
5 

7 

4 
1 
1 
0 
3 

2 

0 
0 
0 
0 

PETERBORO  2  S 

PLVMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRV  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

AM 

AM 
AM 

79.3 
78.3 
81.9 
82.1 
80.8 

55,3 
50.5 
54,9 
52.0 
53.4 

67.3 

64.4 
68,4 
67,1 
67.1 

-  3.7 

89 
88 
93 
94 
89 

20 
15 

19  + 

21 

20  + 

45 
33 
45 

38 

40 

3 
3 
3 
3 
3 

28 
67 

10 
48 

37 

0 
0 
2 

3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

2.48 
5.54 
1.56 
2.78 
3.22 

1.75 

.47 
.95 
.58 
.75 
.74 

30 

29 

30 

4 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

13 
6 

7 
10 

0 
4 
1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

84.9 
81.9 
77.5 

53.5 
55.8 
52.5 

69.2 
69.4 
65.0 

97 
91 
87 

20 
20 
19+ 

43 
48 
39 

3 
7 
3 

14 

4 

47 

8 
1 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

1.87 
2.88 
5.30 

-   .76 

,98 
.72 

1.13 

31 
5 
6 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

4 
7 

7 

1 
3 
6 

0 
0 

1 

DIVISION 

67.6 

3.29 

.0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 
R 

76.6 
SA.SM 
81.6 
82.7 

51.9 
58. 8M 
56.5 

62,0 

69.3 

71. 8M 

69.1 

72.4 

,2 

-   .1 

1.4 

88 
99 
95 
97 

21 
20  + 
22 
20  + 

52 
48 
40 
50 

3 
3 
3 

3 

3 

3 

10 

0 

0 

7 
3 

3 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.34 

.28 

1.45 

1.41 

-  .71 

-  1.83 

-  1.66 

1.43 
.21 
,64 
,33 

14 
22 
22 
14+ 

.0 
.0 
.0 
.3 

0 
0 
0 
0 

2 

1 
4 
6 

1 
0 
1 
0 

1 

0 

0 

DIVISION 

70.7 

1.26 

.0 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 

CHELSEA 
.EAST  BARNET 
EN0SBUR6  FALLS 
LEMINGTON 

AM 
AM 

78.0 
80,5 
75.0 
79.1 

52,4 
50,6 
54,3 
54.5 

65.2 
55.5 

54,7 
66,8 

-  1.3 

-  .9 

-  3.7 

-  1.0 

86 
90 
86 

38 

19+ 
21 
21 
18  + 

3Q 
37 
44 
43 

3 
3 
3 
3  + 

51 
53 
61 
35 

0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

6.89 

4.44 
4.00 
5.35 

2.49 
.98 
.20 

.64 

2.65 

.34 

1.23 

.99 

21 
30 

4 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

11 

12 

10 

9 

3 
3 

1 
4 

2 

0 

1 

0 

•MDOLESEX 

''40NTPELIER  CAA  AIRPORT 
MOUNT  MANSFIELD 
•NEWPORT 
■lORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

AM 

77.6 
75.5 
53.1 
75.6 
78.8 

53.9 
54.2 
44,  OM 
51,6 
52,9 

65,8 

64,9 

53,5VI 

64.1 

55.9 

-  3.4 

.0 

87 
85 
75 
88 
87 

20+ 
20  + 
20 
19 

20 

41 
43 
26 

42 

40 

3 

3 

10 

3 
3 

50 
55 
351 
72 
37 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

4.83 
3.70 

5.36 
2.65 

.97 
.07 

.81 
1.10 
2.23 

1.66 
1.10 

4 
29 
22 
22 
29 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

9 
7 

9 

5 
2 

4 

4 

0 

1 

3 

1 

iAINT  JOHNSBURY 
<EST  BURKE 

AM 

79.0 
76.2 

53,9 
49,5 

66.5 
62.9 

-  1.7 

87 

85 

19  + 
9  + 

'.1 
36 

3 
3 

28 
97 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.11 
5.96 

.35 
1.72 

1.05 
1,22 

4 
23 

.0 
.0 

0 
0 

9 
10 

2 

4 

2 

1 

DIVISION 

64.2 

4,83 

.0 

WESTERN 

3ENNINGT0N  2  NW 
iURLINGTON  WB  AIRPORT 
lORNWALL 
,)ORSET  1  S 
iUTLAND 

R 

80.'. 
78.4 
81.0 
78.3 
79.5 

54,7 
58,4 
54.7 
51.3 
55.5 

67.6 
68.4 
67.9 
64.8 
67.5 

-  2.0 

-  2.5 

-  1.1 

90 
88 
89 
84 
91 

20  + 

19+ 

19+ 

19 

20 

41 
48 
44 
39 
43 

3 
3 
2 
3 
3 

23 
17 
19 
53 
27 

2 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

4,73 
5,34 
2,58 
4.41 
4.78 

1.69 
-  1.01 

.86 

1,10 
1.85 
.77 
1.48 
1.00 

4 

22 

5 

5 

22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 
6 
6 
8 

3 

4 
2 
4 
5 

1 
1 
0 
2 

1 

l>T  ALBANS  BAY 

78.7 

59.4 

69.1 

87 

18  + 

52 

2 

12 

0 

0 

0 

0 

3.42 

1.24 

22 

.0 

0 

7 

3 

1 

!     DIVISION 

67.6 

4,21 

.0 

SOUTHEASTERN 

lELLOWS  FALLS 

:avcndish 
'eaosboro  1  sse 

..OMERSET 
■ERNON 

AM 

AM 
AM 
AM 

81.5 
81.6 
80.6 
71.6 
83.1 

55.0 
49.5 
52.9 
50.0 
53.8 

68.3 
55,6 
56,8 
60.8 
68.5 

-  2.5 

-  2.3 

93 
89 
93 
81 
97 

22 

20 

21 

20+ 

21 

41 
33 
39 
34 
43 

3 

3 
3 
3 
3 

24 
51 
37 
145 
17 

3 
0 

2 
0 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.57 
4.15 
4.38 
5.32 
1.32 

-  1.12 

-  .03 
.18 

.76 

-  2.70 

.72 
1.13 
1.30 
1.83 

.56 

31 

5 

29 

4 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

6 
8 

7 
7 
4 

3 

3 
4 
5 

1 

0 
1 

1 
1 
0 

IILDER 
,'OODSTOCK  3  ENE 

AM 

80.2 
79.6 

54.4 
52.9 

67.3 
56.3 

-  1.3 

90 
88 

20  + 
20 

42 
39 

3 
3 

25 
35 

2 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

4.11 
3.37 

.13 
-   .58 

.83 
.90 

5 
5 

■  0 

.0 

0 
0 

7 
6 

4 
3 

0 
0 

1     DIVISION 

66.2 

3.62 

.3 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

3 

Day  oi  month 

^ 

1  1  2  1  3 

4 

5  1 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11  1  12 

13  1 

14  1 

15  1  16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

ANSON t A 

2>09 

.33 

•  07 

.02 

.01 

•  16 

.74 

.08 

.02 

.66 

BAKERSVILLE 

2.94 

.13 

•  05 

.17 

•  11 

.01 

•  07 

.12 

.31 

.28 

.30 

1.39 

BALTIC 

1.07 

T 

.92 

.31 

■  04 

.20 

BARKHAHSTED 

2. 56 

.26 

•  30 

.55 

.17 

.06 

.31 

.87 

.02 

BEACOW  FAU-S 

RECORD  MISSING 

BRI06EP0RT  WS  AP        R 

2.B4 

.17 

.01 

.02 

•  13 

•  66 

T 

T 

.03 

.26 

T 

1.41 

.13 

T 

BRISTOL  3  u 

RECORD  MISSING 

BROOKLTN 

1.00 

.07 

.02 

.04 

T 

T 

.40 

i04 

•  01 

T 

.01 

T 

.19 

.16 

.10 

BULLS  BRIDGE  DAM 

2.57 

.14 

•  01 

.05 

.03 

.21 

•  91 

.46 

.19 

.29 

.59 

.17 

BURLINOTON              R 

2.9* 

.10 

•  03 

.06 

.05 

•  03 

.66 

.33 

.11 

.34 

1.23 

COCItAPONSET  RANGER  STA 

1.92 

.12 

.08 

T 

.02 

•  60 

.49 

.01 

T 

.09 

.45 

.06 

COLCHESTER 

i.V, 

.02 

.02 

•  05 

T 

•  15 

•  46 

.19 

.05 

.49 

T 

1.09 

T 

COLLINSVILLE  1  S 

2.47 

.06 

.06 

.02 

.52 

.27 

•  07 

.16 

.06 

.17 

1.06 

COVENTRY 

2.42 

.17 

.02 

.02 

•  01 

.03 

.05 

•  01 

.76 

.04 

T 

.24 

.13 

.63 

.10 

.02 

CREAM  MILL 

3.24 

.42 

.01 

•  07 

•  08 

•  18 

.36 

.15 

T 

.03 

.07 

• 

1.67 

.17 

.03 

DANBURY 

3.99 

.10 

.19 

•  57 

.40 

T 

.12 

.32 

1.92 

.31 

.06 

DAMSON  LAKE 

1.99 

.33 

.07 

.03 

.06 

.01 

.62 

.12 

.07 

.66 

OERBY 

2.26 

.24 

.09 

.14 

.61 

•  06 

.03 

1.11 

EAST  HAVEN 

1.3e 

.05 

.06 

.02 

•  02 

.60 

.06 

.35 

6AST0N  LAKE  RESERVOIR 

4.2« 

.07 

.10 

.16 

.38 

.75 

.30 

T 

•  00 

.43 

1.89 

.13 

FALLS  VILLAGE 

2.31 

.43 

.05 

•  13 

.11 

T 

.31 

.21 

.19 

.83 

.09 

GROTON 

1.51 

T 

T 

.05 

•  26 

.33 

.17 

.09 

.11 

T 

T 

.50 

.04 

T 

T 

MARTFORO  BRAINARO  FLD//R 

4.59 

T 

1.20 

T 

T 

.94 

.12 

.36 

■  10 

.05 

.36 

1.23 

.07 

•  16 

HARTFORD  MB  AIRPOAT     R 

2.65 

.03 

.16 

T 

.96 

.03 

.03 

•  04 

.04 

.36 

T 

.98 

.03 

.37 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

3.40 

.17 

.05 

.14 

.63 

.19 

.06 

.20 

.61 

1.16 

.23 

T 

LAKE  KONOMOC 

2.91 

.05 

.02 

.17 

.39 

.60 

1.60 

.08 

LAUREL  RESERVOIR 

2.59 

.24 

.18 

.02 

.18 

.09 

.10 

.66 

.03 

.19 

.92 

MANCHESTER 

3.01 

.17 

.06 

.07 

.4« 

.99 

.15 

•  25 

1.24 

MANSFIELD  HOLLON  DAM 

1.43 

.04 

.01 

.04 

•  03 

.03 

.01 

.40 

.16 

.12 

•  34 

•  29 

MEAD  TONO  RESERVOIR 

2.36 

.24 

.15 

.03 

.17 

.04 

.09 

.66 

.04 

.26 

•  70 

MIDOLETOHN  HB 

2.69 

.01 

.62 

T 

T 

.54 

.07 

•  25 

.03 

.06 

.23 

.09 

1.31 

.03 

•  07 

MIDOLETOMN  »  » 

1.98 

.06 

•  06 

.03 

.05 

.43 

.39 

.14 

.29 

.44 

•  11 

MILFORO 

2.94 

iOa 

.19 

.13 

.06 

1.10 

.03 

.09 

1.30 

HOHAWK  RANGER  STA 

3.12 

.07 

.28 

.15 

.08 

T 

T 

.53 

.39 

.02 

T 

.40 

1.20 

.04 

MOUNT  CARMEL 

1.93 

.04 

.01 

T 

T 

.06 

.36 

.18 

T 

T 

T 

.10 

.04 

.92 

.9* 

.06 

NATCUAUG  RANGER  STA 

1.09 

.20 

.02 

.05 

•  03 

.03 

.06 

•  10 

.03 

.02 

.90 

.03 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

2.16 

.13 

.02 

.05 

•  01 

.04 

.23 

.50 

.06 

.01 

.26 

.62 

.21 

NEW  HARTFORD 

- 

.09 

.03 

.20 

•  39 

— 

.51 

.29 

1.10 

MEM  HAVEN  HB  AIRWJRT    R 

1.39 

.07 

.03 

T 

T 

.01 

.81 

.01 

T 

.09 

T 

T 

T 

.39 

.02 

NORFOLK  2  SW 

3.90 

.57 

.03 

.12 

•  04 

.06 

T 

T 

.02 

.14 

.13 

T 

T 

.16 

2.12 

.91 

NORTH  BRANFORO 

1.15 

.04 

.08 

•  04 

.04 

.44 

.06 

.43 

NORTH  GUILFORD 

1.57 

.30 

•  05 

.07 

.02 

.05 

.48 

.20 

.34 

•  06 

MORMALK  GAS  PLANT 

2.61 

.27 

•  19 

.21 

•  11 

.15 

.76 

T 

•  45 

.67 

N0RHIO1  PUB  UTIL  PLANT 

1.81 

•  04 

.12 

.11 

.95 

.32 

.19 

.92 

PACHAU6  FOREST 

1.20 

•  04 

.12 

.62 

•  03 

.20 

•  01 

.18 

PEOPLES  RANGER  STA 

2.10 

.33 

•  03 

.03 

.10 

T 

.29 

.27 

.06 

T 

•  19 

.71 

•  13 

PHOSPECT 

1.59 

.06 

.04 

.08 

.02 

.78 

.29 

•  05 

.26 

•  09 

PUTNAM 

.61 

.08 

.02 

T 

T 

.04 

.07 

.22 

.01 

T 

.19 

.02 

PUTNAM  LAKE 

2.96 

.29 

.29 

T 

.20 

.18 

•  12 

.99 

.09 

.04 

•  11 

.79 

ROCKY  RIVER  DAM 

3.92 

.01 

•  01 

•  06 

.14 

1.06 

.42 

•  72 

1.32 

.16 

ROUND  POND 

2.95 

•  16 

T 

.21 

•  66 

.29 

T 

.60 

.95 

.10 

SALISBURY 

2.24 

.06 

.06 

•  05 

.02 

.12 

.01 

•  12 

.21 

.30 

.02 

T 

T 

.38 

.83 

.03 

.03 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

4.42 

.07 

.15 

■  01 

.09 

.64 

.29 

.06 

.11 

.69 

1.61 

.96 

SHEPAUG  DAM 

2.50 

.02 

•  03 

.13 

.02 

.12 

.39 

.17 

.39 

.19 

.96 

.06 

.10 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

1.92 

T 

•  02 

.17 

.01 

.41 

.36 

.03 

.76 

.1* 

STAHFOAO  5  N 

2.69 

.27 

•  02 

.16 

.30 

.64 

.19 

.04 

.09 

.35 

.43 

.36 

STEVENSON  DAM 

2.55 

.21 

T 

.14 

•  01 

.07 

•  02 

.69 

.11 

.13 

1.16 

.03 

STORKS 

2.31 

.03 

.02 

T 

.05 

• 

.62 

T 

.02 

.17 

.60 

T 

.60 

T0RRIN6T0N 

3.26 

.16 

.06 

.06 

•  29 

.48 

.43 

•  18 

.74 

.69 

,03 

TORRINGTON  2 

3.12 

.01 

.25 

.05 

T 

T 

•  32 

.39 

.34 

T 

.21 

.70 

.89 

T 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

2.55 

•  06 

•  04 

.09 

.67 

.07 

.10 

.09 

T 

.06 

1.37 

.06 

WATERBURY  CITY  HALL 

1.42 

.31 

« 

.91 

.29 

.29 

.10 

WEPAHAUG  RESERVOIR 

1.77 

.11 

.10 

.07 

.64 

.06 

.79 

WESTBROOK 

1.90 

.10 

.10 

.29 

.26 

.31 

T 

.40 

.02 

.22 

T 

.18 

WEST  HARTFORD 

3.74 

.04 

.02 

.40 

.02 

•  02 

.07 

.97 

.99 

.26 

.06 

.09 

1.01 

.23 

WEST  HARTLAND 

2.19 

.12 

* 

.21 

.45 

.12 

•  05 

.90 

.30 

HHI6V1LLE  RESERVOIR 

2.00 

.02 

.01 

.02 

.00 

.06 

•  12 

.47 

•  19 

T 

.04 

.12 

.79 

■  09 

WHITNEY  LAKE 

1.47 

.12 

.07 

.03 

.06 

•  04 

.99 

•  11 

.03 

.42 

WIGWAM  RESERVOIR 

3.09 

.01 

.02 

•  20 

.37 

.18 

•  02 

•  99 

.20 

1.09 

■  49 

WILLIMANTIC 

1.70 

.21 

.24 

.32 

.49 

■  41 

.07 

WOLCOTT  RESERVOIR 

3.25 

.01 

.03 

.30 

.10 

.79 

.79 

.02 

.19 

.79 

.39 

HOOOeuRY  3  W 

5.23 

.02 

.06 

.03 

.20 

T 

1.14 

.17 

1.31 

.60 

1.70 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

3.71 

.01 

T     .08 

.06 

•  26 

.01 

.73 

.02 

T 

T     T 

T 

2.08 

.16 

T 

.21 

T 

■  00 

BANGOR  DOW  FIELD 

1.42 

•  04 

.06   T 

T 

•  10 

.32 

T 

T 

.14 

T 

T 

T     T     ^12 

.38 

•  01 

T 

.09 

T 

.20 

T 

■  10 

BAR  HARBOR 

2.57 

.17 

.02 

.19 

.13 

•  41 

.09 

.49 

•  50 

•  06 

.36 

.01 

.06 

.14 

BELFAST 

2.56 

T 

.20 

■  20 

.07 

.60 

•  02 

.09 

.04 

•  62 

•  47 

.14 

.02 

.01 

.14 

BRASSUA  DAM 

4.31 

•  10 

.09 

.09 

.05 

.50 

.04 

.02 

•  92 

.03   .19 

•  03 

.39 

•  06 

T 

.03 

.63 

.03 

1.99 

BRIOGTON  1  NNW 

3.36 

.81 

.48 

.35 

•  02 

.02 

T 

•  30 

.20 

.07 

.36 

.17 

.96 

■02 

BRUNSWICK 

2.80 

T 

•  44 

.11 

.43 

T 

.29 

.02 

T 

•  16 

•  49 

.10 

T 

T 

.73 

■  07 

CARIBOU  NB  AIRTORT    //R 

6.83 

.01 

T     ^06 

.03 

.55 

.01 

.35 

•  34 

•  01 

.96 

1^B6 

T 

.04 

•  99 

•  49 

.10 

.03 

.10 

.26 

not 

CORINNA 

4.74 

•  06 

•23   .01 

.01 

.42 

.01 

.31 

.04 

•  10 

•  01 

•  39 

.11 

•  98 

•  IS 

,02 

.16 

.07 

1.35 

■  Tl 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

6.40 

■  19 

.16 

.35 

.29 

.30 

.02 

.01 

.04 

•  04 

1^60 

•  07 

1^19 

.23 

.01 

,49 

.17 

.29 

.04 

.11 

.86 

OAMARISCOTTa  MILLS 

4.1« 

.07 

.20 

.44 

.71 

•  17 

.18 

1^60 

.15 

,23 

.24 

T 

EASTPORT 

2.61 

T 

T 

T 

.17 

.33 

.53 

.56 

•  02 

.09 

•  30 

.23 

.12 

■  26 

EAST  SAMGERVILLE  5  SE 

9.02 

.09 

.06   .02 

.05 

.60 

T 

.15 

.19 

.02 

•  49 

.09 

•  46 

T 

.05 

,03 

.09 

.34 

.26 

U16 

1^09 

EAST  WINTHROP 

3.96 

.01 

.02 

.13 

.23 

.07 

.75 

T 

•  01 

T 

2.00 

.05 

.29 

T 

.04 

.28 

■  14 

ELLSWORTH 

3.31 

.17 

.42 

.10 

.55 

•33   .04 

•  04 

.20 

.42 

.11 

.53 

.01 

.15 

.24 

FARMINGTON 

3.50 

.02 

.06 

.24 

.30 

.46 

•  09 

T 

.04 

T 

.92 

.28 

.03 

.03 

.03 

.14 

.67 

■  U 

FORT  FAIRFIELD 

4.36 

.12 

.03 

.52 

•  07 

U78 

.01   .25 

.04 

.37 

.40 

.51 

.02 

.01 

.02 

.06 

■  II 

FORT  KENT 

3.57 

.21 

•  04 

.13 

•  64 

.15 

.10 

•39   .02 

•  06 

•  60 

•  03 

•  11 

.55 

.03 

.06 

.03 

.36 

■01 

GARDINER 

3.16 

•  04 

T 

.21 

.24 

T 

.06 

.59 

•  03 

1.63 

.19 

.09 

.20 

6 1  LEAD 

4.30 

.70 

.33 

.40 

1.69 

.40 

.33 

.49 

GREENVILLE 

6.26 

.06 

•11   .02 

•  05 

.42 

.62 

T 

.16 

•  04 

•  13 

.14 

.02 

.46 

.04 

.13 

.01 

T 

.42 

2.09 

HIRAM  2  S 

3.44 

.06 

.47 

.49 

T 

•  02 

•  31 

T 

.29 

.27 

.14 

.40 

.99 

HOULTON  CAA  AP 

3.23 

.04 

T     ,04 

T 

•  39 

T 

.13 

.37 

T 

T 

•  01 

T 

T 

T 

•  60 

.37 

.13 

.30 

.01 

.97 

HOULTON  1  NE 

2.27 

.10 

T     T 

.05 

.35 

.02 

.10 

.05 

.55 

.30 

.10 

.05 

T 

.90 

JACKMAN 

3.37 

•  13 

.53 

•  40 

.10 

•  93 

.06 

.66 

•  30 

.44 

JONESBORO 

2.66 

•  06 

.23 

.90 

•93   .07 

•  09 

.33 

•  26 

,09 

,16 

.16 

LEW  I  ST ON 

3.06 

T 

T     T 

.62 

.32 

T 

T 

.44 

.15 

•  09 

T 

T 

•  T7 

,16 

.01 

.02 

.52 

LONG  FALLS  DAM 

2.51 

T 

.10 

.18 

.08 

•  02 

.06 

.24 

.07 

•  99 

,09 

.30 

T 

.62 

MACMIAS 

3.52 

.06 

•  26 

•  16 

1.47 

T     •Od 

.08 

.19   .02 

T 

•  36 

,07 

,39 

.04 

•  39 

MAOISON 

4.57 

T 

.13 

.13 

.30 

.34 

.08 

.09 

.18 

.39 

.01   .01 

1.20 

,39 

.01 

.11 

.16 

•  66 

MIOOLE  DAM 

5.44 

.14 

.07 

.70 

.47 

.10 

.19 

.04 

.02 

.02   .01 

2.16 

,17 

.02 

.61 

.63 

MILLINOCKET 

3.69 

.10 

.03 

.06 

.27 

.17 

.21 

.12 

.10 

T     T 

T 

.77 

.09 

,09 

.01 

.13 

.07 

1<62 

MILLINOCKET  CAA  AP 

4.6< 

.06 

T     .07 

T 

.44 

.16 

.29 

T 

T     T 

.08 

T 

T 

T     .06   T 

.90 

.10 

.01 

.15 

.10 

.99 

1.24 

MOOSEMEAD 

3.65 

.22 

•  19   T 

.21 

T 

.29 

T 

.10 

.06 

•  03 

.33 

T     .32 

.04 

.44 

.06 

T 

.12 

.02 

T 

T 

U22 

OLD  TOWN  CAA  AIR««T 

3.44 

.07 

•  12   T 

T 

.16 

.36 

.18 

•  05 

.40 

.04 

.10   .17 

.30 

.09 

T 

■  09 

.16 

.20 

•  16 

OaSMO 

1.69 

T 

T     .21 

.06 

.4« 

.14 

.03 

T     T 

.07 

T 

.06 

.34 

T 

T 

T 

T 

.04 

•  05 

TCSTLANO 

1.27 

.03 

.16 

.49 

T 

T 

.06 

T 

T 

T     .09 

•  13 

T 

T 

T 

.10 

.01 

PORTLAND  WB  AIRfMMT   //R 

1.34 

•  03 

.20 

.50 

T 

.07 

T 

T 

T     ,09 

.22 

T 

T 

T 

.07 

PRESOUE  ISLE 

3.27 

.01 

T 

.36 

.62 

.08 

.04 

.06 

.19 

.40 

•  05 

•  02 

.07 

.10 

.01 

.46 

.15 

.01 

T 

T 

.21 

.03 

.36 

See  Reference  Notes  Follow 
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Table  3— Continued 


^ 

Day  of  month 

station 

^ 

1    {    2    1    3 

4 

5 

6 

7        8    1    9 

10   1   11   I   12 

13  1 

H  1    15 

16      17  1   18 

19   1  20  1   21 

1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RIPO«£NUS   DAM 

4.10 

.07     .oa 

.10 

.30 

.30      .11       .09 

.12 

•18      ^20 

•  04 

•  84 

•  06 

.31 

•  11 

.10 

•  09 

1.10 

•  09 

ftOCKLANO 

3.80 

•  04 

.17 

.33 

.57 

.03 

.12      .09 

1^93 

.04 

•  01 

T 

•  33 

•  18 

eOlBURY 

».73 

•  24 

.44 

.51 

.43 

1>54 

•  21 

.OS 

T 

•  73 

•  99 

RUNFORD   }    SW 

A.99 

•10      •OS      ^27 

.10 

.31 

.03                   .48 

.13      .04 

.14 

T 

•  09 

1.69 

•  01 

.09 

•  02 

•  11 

•  02 

•  13 

•  •20 

RUHPOftO    1    SSE 

A.0« 

.04       ^02      tOl 

.21 

.27 

.44 

.07      T 

.02 

•  01 

1.69 

•  10 

•  01 

•  09 

•  08 

•  74 

•  11 

iUtroKD  2  ttm 

1.C2 

.34 

.46 

.02 

.06 

T 

T 

T 

.19 

•  21 

•  02 

•  07 

•  06 

•  09 

•  10 

SOUTH   AWDOVER 

A.SO 

•03      ^20 

.39 

.46 

•  33 

.14      .02 

.11 

i.ai 

•  53 

•  04 

•  11 

•  27 

•  04 

SQUA    PAN   0AM 

3.M 

.36 

.46 

•07                   .25 

.13 

.14      .32 

.10 

•  47 

•  06 

•  29 

•  09 

•  79 

•  07 

THE    FOAKS 

S.SB 

•03      ^12 

•  13 

•  10 

.19 

T           T 

.08 

1.28 

.17 

.42 

•  12 

•  39 

•  18 

2^91 

UNITY 

2.90      .05      .27 

•  05 

•  19 

.72 

.02      .02 

.26 

.05 

1.01 

•  01 

•  03 

•  09 

•  13 

UP^ER   0AM 

*.«• 

•10    •oa 

.55 

.41 

•  10 

.11       .01 

.01 

•  01 

1>99 

•  24 

.09 

•  70 

•  01 

•  20 

•  48 

VEST    BUXTON    2    Nmi 

2.72 

•  06 

•  45 

.63 

•IB      .04      .13 

•  18 

.17 

•  07 

.22 

•  03 

•  09 

•  31 

"EST    ENFIEU) 

>.>0 

•  02 

•  05 

.52 

.32      .02 

.22 

.01 

•  41 

•  11 

•  08 

.09 

•  12 

•  90 

•  03 

1>04 

■INSLO» 

♦  .M 

T           •OS      T 

.12 

.07 

.16 

T 

.73      .07 

.85 

T            .15 

•  40 

•  42 

.26 

•  04 

T 

•  01 

1^00 

"OODLAND 

4.00 

•03                   ^04 

T 

.45 

.03                   .39 

i^ia 

.49 

.28 

.36 

•  07 

.03 

•ao 

•  13 

MASSACHUSETTS 

MWtMS 

4.7S 

.07 

■  55 

•  34 

•  35 

.06      •04 

.01 

•  21 

T 

1^02 

•  16 

ueo 

•  17 

AMHERST 

l.«7 

•  06 

•  SO 

•  34 

.02 

.05 

T 

•  26 

•  10 

•  21 

•  03 

ASHBURNHAM 

.03 

T 

.27 

•  03 

•  21 

T 

T           T 

T 

•  10 

.07 

.01 

•  04 

•  02 

•  04 

•  04 

ASMLANC 

.82 

.10 

•  06 

.02 

•  05 

.02 

.04 

.09 

•  44 

ATMOC    3    E 

1.4B|     .OS 

•  40 

•  39 

•  19 

.03 

•  IS 

•  30 

ecoFoao 

.71 

•  02 

•  13 

•  08 

T 

T 

•  OB 

T 

•  29 

T 

•  07 

•  08 

BEECHOOOO 

.70 

.17 

•  08 

•  14 

.04 

T 

T 

.06 

•  19 

•  06 

BELCHERTOWN 

2.32 

.24 

•  04 

•  04 

•  20 

.04 

.02 

.70 

.03 

•  74 

•  03 

•  14 

•  30 

BIRCH   HILL   OAH 

1.32 

•  37 

•  43 

T 

.40 

T 

•  17 

•  oa 

•  07 

BLUE    HILL                               // 

.33 

T 

•  09 

T 

.01 

T                        T 

T 

.02 

.04 

T 

T 

•  14 

T 

.03 

BOSTON    »8   AIRPORT           //R 

.a* 

T 

•  08 

.01 

T 

T 

T 

.01 

T 

.02 

•  30 

•  U 

•  02 

.09 

BOTLSTON 

.37 

.14 

•  06 

•  09 

.01 

.03 

.06 

.03 

.09 

.04 

.10 

BWCIITON 

.75 

7 

•  04 

.07 

•  01 

.07 

T                        T 

.02 

.20 

.03 

.09 

.26 

CHARLTON  MASONIC   HOME 

•  01 

.04 

.07 

•  06 

.C4 

.27 

.01 

.16 

T 

T 

.12 

CHATMM  LTSTA 

.30 

•  05 

.09 

.01 

.01 

.38 

CHESTER 

RECORD  MISSING 

CHESTERFIELD 

2.43 

.40 

•  07 

•  01 

.10 

•  17 

.26 

.07 

.OS 

•  32 

•ao 

.2* 

.09 

CHESTNUT    HILi. 

.90 

.23 

.08 

.05 

.06 

.02 

•  32 

•  17 

.01 

CLINTON 

.39 

.06 

.08 

.02 

.02 

.04 

T 

•  01 

T 

T 

•  03 

.13 

COHASSET 

1.24 

•  49 

•  18 

.10 

T 

T 

T 

.29 

T 

T 

•  19 

.03 

coLoeaooK 

.93 

.29 

.02 

.03 

.03 

.01 

• 

•  23 

•  20 

.14 

EAST    PERPERELL 

1.72 

•  47 

.03 

.24 

•  02 

•  60 

T 

.36 

EAST  MAREHAM 

2.31 

.26 

•  09 

•  08 

.01 

.44 

.65 

.20 

T 

•  22 

•  94 

.02 

EOSARTUNN 

1.39 

.03 

.31 

.76 

.16 

•  11 

FALL   RIVER 

1.39 

.02 

•  03 

.04                   .29 

.01 

.43 

.04 

.20 

•  13 

T 

•  04 

•  32 

.02 

FITCWUR6    2    S 

.4* 

.03 

.05 

•  28 

•oa 

T 

T 

•  04 

T 

FRAMINOHAM 

1.57 

.41 

.04 

T 

.04 

.02 

.06 

•  02 

.9S 

FRANKLIN 

1.19 

.22 

•  04 

.02                   .01 

•  82 

•  01 

•  04 

.03 

BARONCR 

1.17 

T 

•  22 

•  02 

•  26 

•  09 

T 

.37 

.11 

T 

•  10 

.04 

BIIOTON 

1.23 

.17 

•  OS 

.04 

•  34 

T 

•  00 

•  06 

•  02 

•  16 

•  01 

•  27 

HARONICIC 

1.71 

•  13 

.05 

.04 

•  31 

.02 

•  09 

.19 

•  62 

•  19 

•  09 

HATCHVILLE 

1.B3 

.03 

.21 

.19 

•  07 

•  02 

.99 

•  91 

.07 

HAVERHILL 

1.39 

T 

.12 

.31 

.09 

.03 

.09 

T 

T 

T 

.03 

.41 

T 

•  19 

.38 

tCATH 

3.32 

.16 

.65 

.20 

.49 

•  19 

T 

•  49 

•  33 

•  96 

.23 

HOC  YOKE 

2.04 

.11 

.01 

.04 

.05 

.99 

.04 

•  23 

.20 

•  07 

•  29 

.09 

HOOSAC   TUMIEL 

3.ai 

.07 

.74 

.34 

.20 

T           .07 

T 

T 

•  11 

.01 

.99 

•  41 

I^IB 

.13 

HUB8AROST0N 

2.07 

.oa 

.07 

.09 

.27 

.01 

•  26 

.12 

.10 

•  61 

.44 

HVANNIS    3   NE 

1.71 

.11 

.26 

.27 

.04 

•  OS 

•  16 

•  23 

•  99 

IPSNICH 

.91 

.oa 

.13 

.27 

.OB 

T 

•  02 

.29 

.07 

.01 

JEFFERSON 

.63 

.05 

.10 

•  03 

.23 

•  03 

.09 

.10 

KNI«HTVIU.E   DAM 

1.9« 

•  10 

T 

.09 

.15 

.29 

•  96 

1.60 

•  20 

.33 

.30 

LAHE    COCHITUATE 

•  59 

.15 

.06 

T 

.04 

.02 

•  09 

•  02 

.U 

.07 

LANRBtCE 

l.oa 

T           T 

.11 

.33 

.03 

T 

T 

•  99 

•  02 

T 

.04 

LONELL 

.73 

•  OS 

.18 

•  16 

.02 

T 

•  12 

•  13 

.06 

MANSFIELD 

.97 

•  22 

•  03 

T 

.07 

T 

.09 

.02 

•  30 

•  13 

T 

.19 

MIOOLEBOSO 

3.T2 

•  33 

•  01 

T 

.22 

.11 

•  43 

2^03 

.14 

.» 

MIDOLETON 

2.a9 

.06      T 

•  04 

.23 

.05 

■  08 

•  08 

2.10 

.04 

.01 

MILFORD 

.67 

•  25 

.03 

•  01 

.14 

.09                   .10 

T 

•  OS 

•  01 

T 

MILLBURY 

•  3a 

•  21 

.02 

T 

.03                   T 

•  OS 

.02 

MONTACUE   Cirv 

1.57 

•  08 

•  25 

•  02 

•  IB 

.01 

•  IB 

.12 

.16 

•  04 

•  M 

.17 

MOUNT   HACHUSET 

1.24 

•  03 

•  14 

•  03 

T 

.02 

•  OS 

.01 

.19 

.10 

.90 

NANTUCKET   m   AIRMRT        R 

2.S4 

T 

T 

.06 

.1« 

.90 

.09 

•  OS 

•  06 

1.33 

T 

Nev  BEDFORD 

1.07 

.22 

.26 

•  01 

.01 

•oa 

.27 

.24 

NCWBURYPORT 

1.24 

•03      ^01 

•  12 

•  26 

•  29 

T 

.09                   .19 

•  06 

•  01 

.07 

.11 

.02 

N£«   SALEM 

1.9a 

•  OS 

•  10 

•  33 

.10 

•  12 

.02 

•  19 

1.01 

.03 

NORTHSRIDOE 

.S9 

.42 

•  02 

•  04 

.01 

•  02 

•  37 

T 

.01 

NOROODD 

.70 

•  4« 

•  OS 

•  01 

.01 

.09 

•  06 

•  01 

.01 

PEL  MAM 

1.23 

•  OS 

T 

•  73 

.05 

.02 

•  07 

•oa 

.08 

T 

•  13 

.03 

PEMSROKE 

i.aT 

•  34 

T 

•  04 

.26 

T           T 

.06 

•  22 

•  29 

•  12 

.32 

PERU 

2.a3 

•  51 

•  13 

.09 

.22 

.23 

.06 

.06 

•  IS 

•  01 

.01 

1^26 

.07 

PETERSHAM   AN                          R 

1.29 

•  15 

.09 

.10 

.09 

•  2S 

•  10 

.13 

•  36 

•  02 

.05 

PITTSFIELO   HB   AIRPORT      R 

3.03 

.13 

•  73 

.02 

.01       .09 

.10 

.16 

•  03 

.03 

•  •I2 

•  92 

.09 

PLAINFIELO 

3.09 

.07 

•  35 

.98 

.06 

.9a 

.03 

•  OS 

.22 

•  76 

•  19 

.16 

PlYNOUTH 

2.50 

•  08 

.06 

.21 

■  20 

1^64 

•  OS 

.28 

PtINCETON 

.09 

• 

.09 

.07 

.93 

•  06 

•  11 

•  92 

.05 

PDOVINCETOVN    3    N 

RECORD   MISSING 

1.13 

.06 

.07 

.37 

.07 

.03 

•  08 

.36 

•  04 

■  93 

.04 

MCHESTER 

4.12 

.16 

.22 

T 

T 

.36 

.6a 

.21 

•  49 

U2a 

•  49 

.29 

nciMRT    1    ESE 

.sa 

.06 

.14 

.26 

T 

•  02 

.10 

T 

T 

SALEM  C«  AIR   STATION 

.31 

T 

T 

.30 

.03 

T 

T 

T 

.03 

T 

.09 

T 

.06 

UISNICM 

>.a2 

.08 

.4* 

T 

.96 

.33 

1^33 

.29 

■  96 

.01 

SeWEfiANSET 

2.24 

.13 

.37 

.27 

•  47 

.30 

•  27 

.27 

MELBURNE   FALLS 

2.47 

.17 

.30 

.10 

.43 

.23 

•  02 

.oa 

.23 

.40 

•  49 

•  06 

SOVTHSRIDAE    3    E 

1.11 

.10 

.01 

.02 

•  01 

.04 

T 

.76 

•oa 

T 

•  09 

•  02 

SOUTH   E6REH0NT 

2.39 

.33 

.06 

.09 

.17 

.17 

•  03 

.12 

•  03 

.79 

•  S« 

•  29 

SPOT  PONO 

1.47 

.02 

.01 

.30 

.09 

.02 

•  04 

1.09 

•  09 

•  13 

SMIINCFIELO  ARMORY 

3.31 

.08 

.06 

1.04                   T 

.04 

•  11 

.43 

T 

•  03 

•  03 

T 

T 

1.49 

STEH-INC 

i.a9 

.03 

.31 

.31 

.03 

.02 

.04 

•  06 

•  06 

•  0* 

■  SS 

•  04 

STOCXBRIOeE 

4.41 

.12 

.25 

.09 

.21 

l,35 

.06 

•  09 

T 

T 

1.21 

T 

U09 

TAUNTON 

1.43 

.20 

.04 

.30 

.11 

•oa 

•  10 

.18 

•  22 

•  03 

■  14 

•  01 

TULLY   DAM 

1.94 

.06 

.49 

.07 

.31 

•  01 

.44 

•  62 

•  01 

.10 

•  07 

•  40 

TXIRMERS   FALLS 

i.a« 

.20 

.41 

.02 

T 

•  19 

•  02 

•  10 

•  01 

.20 

•  IT 

•  14 

■ALPOLE 

.41 

.05 

T 

.08                   .01 

•  09 

T 

•  03 

.07 

•  03 

•  02 

T 

T 

•  03 

DALPOLE    1    S 

•  30 

.03 

.14 

.02 

•  06 

T 

•  10 

.04 

T 

•  09 

T 

•  04 

HARE 

1.64 

.31 

.03 

.05 

.09 

.89 

•  11 

.02 

•  02 

•  20 

KARE      2 

1.64 

.25 

.06 

.10 

.99 

•  09 

•  16 

•  07 

KASHINSTON    2 

4.02 

.37 

.20 

.08 

.32 

T 

.02 

•  24 

1.20 

•  04 

.79 

■  49 

•  33 

HEBSTER 

.79 

.11 

.03 

.01 

.01 

T 

.97 

•  03 

•  03 

MEST  CIMMINGTON 

3.29 

.48 

.48 

.05 

•10      .21 

.09 

•n 

T 

•  24 

•  90 

•  27 

•  27 

•  13 

MESTFIELO 

2.69 

.?0 

.02 

.03 

T 

1.99 

•  03 

•  03 

•  07 

•  44 

•  06 

HEST   LYNN 

1.31 

T 

.10 

.16 

•  02 

T 

T 

•  06 

•  46 

.01 

•  2S 

•  M 

■EST  MEDHAY 

.11 

.04 

T 

.07 

HESTON 

.67 

.06 

.02 

•  oa 

T 

.01 

.10 

•  01 

•  04 

•  IS 

•  17 

•EST   OTIS 

RECORD  MISSING 

KESTOVER   FIELD 

2.02 

.06 

.14 

l.oa 

T 

.04 

•  27 

T 

•  09 

•  03 

.16 

•  04 

•  11 

See   Refereoce  llot«a   Pollo*los  Statloo    Index 
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Table  3— Continued 


Station 

^ 

Day  of  month 

1 

2    1    3 

4    { 

u 

6 

7|8| 

9 

10 

11    1 

12 

13  1   14 

15 

16  1  17  1   18 

19      20      21 

22 

23  1 

24 

25 

26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

IIEST    RUTLAND 
WINCHENDON 
KOCCESTEK    KB   AIRPORT 
WORCESTER 

.7* 
ltA> 

I. 00 
1>0« 

.09 

.24 

•  44 

•  04 

•  09 

12 
11 
07 

•  41 

•  07 

.01 
.01 

.01 

•  Cl 

•  01 

T 

T 
•  11 

T 

•  03 

•  17 

•  02 

•  03 

•  02 

•  06 

•  02 

•  28 

•  05 

•  06 

T 
T 

.19 
.09 

T 
T 

•  03 

•  12 

T 

•  09 
.06 
.62 
.97 

NEK   HAMPSHIRE 

BATH   2    Sa 

SENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKHATER  DAM                       R 

«<3S 

(•3T 
♦  .»5 
i.M 

3.2A 

•  M 
.13 

.79 

.03 

T 

•  03 

.03 

•  49 

•  60 

I^IO 

•  90 

44 
71 

67 
40 

•  44 

•  42 

1^03 

•  04 

•  07 

.10 

T 

.30 

.02 
•  34 
.02 

.15 
.02 
.21 
.09 

T 

•  12 

T 
T 

•  05 

.07 

T 
.04 

.41 

.64 
.08 
.09 
.46 
.30 

.01 
.01 
.01 

•  05 

T 

•  19 

•  88 

•  53 

1^30 

•  71 
l^Sl 

•  04 

T 

•  08 

•  97 

.01 
.16 
T 
.29 

•  10 

T 

1^03 
•  27 

.21 

.06 
.24 
•  90 

•  30 
U33 

•  49 

•  30 

.19 

.41 
.42 

BOW   GARY  INS   FALLS 

BRAOFOKO 

BUCKS   CORNER 

CANPTOM 

CAmON  MOUNTAIN 

3>1B 

3.22 

5.17 
3<63 
S>S4 

.10 

T 

.33 

.04 

.32 

T 

.34       .04 

T 

•  03 

•  73 

•  98 

.99 

.23    1 

19 
42 

88 
28 

•  M 

•  07 
2^22 

•  U 

•  21 

.25 
.03 

T 
T 

•  21 

•  14 
.99 

.09 
T 

•  37 
.12 

.91 

•  13 

.02 
.03 
.09 

.03 

T 

.03 
.37 
.22 
.20 
.23 

.12      .02 

•  10 

•  23 

•  69 

•  01 
.02 

T 

.57 
.10 

.00 
•  91 

.06 

•  05 

•  09 

•  03 

•  02 

•  01 

•  20 

•  39 

•  60 

•  28 

•  97 
.09 

•  38 

•  18 

•  61 

•  03 

•  43 

.92 
.42 

.21 

CENTER   HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD   HB  AIRPORT             R 

OIXVILLE    NOTCH 

DUBLIN 

A.«3 

2<r7 

S.70 

».3« 

.09 

.90 
.97 

T           .29 

.98 

.9< 

.30 
.74 

•  70 

74 
63 

24 
33 

•  34 

•  28 

•  40 

•  30 

.21 
.03       .19 

•  20 
.02 
.08 
.03 

.30 

T 

•  07 

T 
•  19 

.04 
.06 

.04 

T 

.05 
.03 

.77 
.06 

.19 

T 
T 

•  04 

T 

i^4a 

•  29 

•  02 

•  84 

•  29 

.06 

.36 

.04 
T 

.04 
.90 

•  01 
.06 

.07 

•  02 
T 

•  42 

•  19 

WOl 

•  22 

•  94 

•  03 

•  96 

•  09 

•  44 

•  46 

•  62 
1^42 

.19 

1.02 
.38 

.09 

DURHAM 

EAST    DEERINO 

EASTMAN   FALLS   0AM 

ERROt. 

FABTAN 

2.S7 

U70 

5.2B 
5.»» 

.01 
.10 

.10 

T 

•  09 

•  14 

•  30 

•  39 

•  69 

1.19 

17 
16 
30 
97 
72 

•  10 

•  08 

•  44 

1.00 

T           T 

.01 

T 

.04 

.40 

•  20 

•  09 
.24 

•  03 
.20 

.01 
.14 

.04 
.19 

T 

.04 
.20 

T 

•  03 

•  10 
1^81 
1.90 

•  40 

.03 

.37 

•  60 

.01 
.22 
.24 
.07 

T 

T 
.03 

T 

•  48 

•  01 

•  93 

•  20 

•42 
.26 

2.19 
.96 

T 

•  22 

•  82 

•  61 

•  37 

•  24 

FIRST  CONN   LAKE 
FIT»ILi.lAH    3    Sk 
FRANKLIN    1    NW 
FRANKLIN   FALLS   DAM 
eiLMANTON 

7.60 
2.1A 
A.M 
«.A1 
2.SA 

.74 
.01 

•  41 

•9a 

•  44 

•  39 

•  44 

•  42 

07 
14 
73 
44 
43 

•  41 

•  37 

•  04 

•  60 

•  12 

•04      .10 
.03 

T 

.20 
.20 
■  09 

.02 
.05 

•  06 

.04 

.09 

1.16 

.16 
.09 
.09 

.11      .07 

•  11 

1.09 

.02 
.09 

T 

1^03 

•  29 

•  01 

T 
•  02 

.12 
.06 

T 

.11 

.10 

.22 

.02 

•  31 

1.76 
.02 

.73 

.10 
.24 
.36 
1.79 
.42 

1.23 

.02 
.49 
.37 
.16 

•  03 

•  21 

•  28 
.12 

SRAFTON 

BREENTILLE 

WNOVEa 

JEFFERSON 

KEENE 

*.97 

i.a* 
«■»: 

1.32 

•  09 

•  01 

•  29 
.23 

•  01 
•  02 

•  34    1 

•  39 

•  42 

•  74 

•  74 

00 

84 
20 
2» 

T 

•  22 

•  74 
.27 

.23 

•07      .42 
.04 

.22 

.09 

T 

.34 

.01 

•  09 

.04 

•  06 

.21 

.01 
.01 

.08      .03 

•  33 

.11 

.13 

•  08 
1^21 

•  14 

1^90 

•  11 

•  40 

•  13 

.23 

.07 

.11 
.06 

T 
.01 

•  09 

.93 
.69 

•  02 

•  07 

•  21 

.13 

■  04 
1.47 

■  06 

■  20 

.94 
.09 

.01 
.40 
.12 

•  18 

•  29 

.06 
.28 

.11 

LAKEPORT 

LAKEPORT    2 

LANCASTER 

LEBANON   CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

>|22 
•  •«• 

*.a2 

3.M 

T 

.09 
.91 

T 

•  11 

•  91 

•  49 

•  B3 

•  12    1 

•  7S 

47 
12 

94 
20 
98 

.48 
.79 

•  27 

.20 

•  20 

.67      .07 

T 

.28 

•  43 

•  04 
.22 

.07 
.33 

T 

1.03 

.02 

.01 

T 
T 
T 

.06 

.61 

T 

.01 

.02 

.20 

•  09 

T 
.01 

•  04 

•  04 
2^T7 

T 

•  20 

•  31 

•  31 

•  43 

•  23 

•  IB 

.09 
.08 

T 

.02 

.02 

•  17 

•  21 

•  12 

.14 
.16 

.31 

.02 

■  64 
.49 
.24 
1.12 
.33 

.10 
.20 

.76 
.89 

.09 
.06 

•  02 

•  39 

•  03 

NAC   OOWELL   DAN 
HAMCNESTER 
NARkOa 
MASSABCSIC   LAKE 

MERUeN 

2.»7 
2.M 

>.ao 

1.02 
5.S7 

T 
•  •• 

T 

•  90 

•  42 

•  89 

•  34 

•  44 

14 
IS 

18 
99 

•  11 

•  28 

•  90 

•  24 

•  30 

.10 

T 
•  10 

•  03 

.03 

.01 

T 

T 

.01 
.89 

•  34 

T 

•  12 

•  90 

•  03 

•  19 

.29 
.09 

T 

.07 

.17 

.13 

•  77 

.08 
.08 

.32 

1.18 

.38 
.21 

.89 

.01 

• 

.42 

.49 
.40 
.30 
1.42 

•  05 

•  27 
1.20 

.17 
.23 

MILAN   7   N 

MILFMD 

MOUNT  IIA£IUN«TaM             //R 

NASHUA    3    N 

NEWPORT 

t.io 

>.07 
10.70 
l.Sl 
>.«2 

.U 

.S9 
.29 

•  M      •Tl 

•  90 

•  29 

•  97 

•  21 

•  94 

92 
17 
93 

97 

78 

T 
•  U 

.03 
.12 

•  06 

•  98 

T 

.49 
.03 

•  97 

.M 

T 
.04 

.03 

.94 
.93 
.49 

•  89 

.17 

1.90 
.02 
2.44 

T 

•  09 

T 

•  17 

•  08 

•  44 

.20 
.08 
.10 
.09 

.07 

•  49 

1^97 

•  07 

.76 
.10 
.90 
.23 
.40 

.24 

■  02 

■  29 

■  21 

.49 

.33 

.42 

.09 
.10 

•  34 

•  41 

NBRTH  CMKHESTER 
NKTn   STR.'.TFORD 
NORTHWOOD 
PETERBOTO    2    S 
PINKHAM   NOTCH 

9. SO 
A.U 
1.50 
2.*» 
».*9 

.03 

.n 

.1* 

T 

.42 

.09      T 

•  49 

•  94 

•  44 

•  90    1 

03 
IS 
38 

30 
17 

•  20 
1.09 
T 
.14 

.31 

.02       .01 

T 
T 

•  99 

.oa 

.14 

.19 

•  02 
.03 

.01 

T 

.17 

.82 

T 

T 

•07      •OO 
•  02 

T 

•  06 

•  19 
T 

•  13 
l.H 

•  02 

•  76 

•  01 

.07 

•  17 

•  09 

•  18 

T 

•  06 

•  18 

•  10 

.03 

•  30 

•  43 

T 

.04 

.69 
.16 
•  44 

■  74 
.19 

■  19 
.04 
.17 

.84 
.99 

.70 
.47 
.02 

•  76 

•  69 

•  01 

•  04 

PLYHOUTH    1    WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 
SOUTH   LYNOEBORO 
SOUTH   WEARE    1    SE 

1.5* 

2.30 

2.97 

•  oa 

T 

•  82 

•  20 

•r7 

•  97 

80 
10 

18 

IS 

.40 
.47 

.02 

•  03 

.45 

T 

.04 
.22 

•  01 

.40 
.58 
.09 

•  19 

.04 

•  09 

•  40 

•  19 

•  26 

•  16 

•  35 

•  01 

•  02 

•  24 

.02 

•  74 

•  02 

•  10 

•  80 

•  26 

•  01 

.99 

•  39 

•  64 

•  79 

•  20 

•  98 
1^29 

•  39 

•  12 

•  10 

•  19 

•  45 

•  22 

SVHRY   NOUNTAIN  0AM 

T«eY 

WAIMLE   ] 
WEST   ICNNtKER 
WEST   LEBANRM 

2.7« 

2.92 
3.A9 
3.22 

•  09 
.01 
.02 

•  79 

•  71 

•  »9 

•  41 

•  22 

22 

M 

30 
74 

.09 

.44 
.09 
.02 
•  32 

•  11 

T 

•  02 
.09 

T 
.02 

T 

T 

•  09 

T 

.19 
.41 

T 

•  20 

•  08 

•  04 

- 

•  07 

•  49 

.12 

•  30 

•  37 

•  04 

•  30 

•  18 

•47 

•  49 
■  23 

•  39 

•  27 

•  16 

•  33 

•  61 

•  04 

•  74 

•  94 
.11 

WEST    RUHNEY 
HHITEFIELD 
WILMOT 
WINDHAM 
WOLFEBOao   FALLS 

9.10 
S.Sl 
6.  S3 

1.87 

2.e< 

.07 

.01      T 

•  72    1 
l.Ol 

•to 

•  26 
.42 

09 
4« 
79 
08 
72 

•  42 

•  17 

•  23 

•  09 

T 

•  99 

•  04 

T 

T 

•  23 

•  81 

•  23 

.U 
.33 

.30 

T 
.09 

•  09 

•  10 

.48 

.06 

1.42 

•  03      T 

T 

•  17 

•  19 

•  09 
T 

•  11 

•  91 
1^47 

•  08 

•  09 

.25 

.13 

.20 
.32 
.03 
•  09 

T 

•  20 

•  06 

•  07 

•  06 
1^09 

T 

•  42 

•  97 

•  09 

•  91 

•  13 

.27 
.63 
1.19 
•  21 

T 

.01 
.40 
.98 
.03 

WOODSTOCK 
YOiK   POND 

Sa30 
><9« 

.07 
.24 

T 
.02 

.•4    1 
•  M 

>>• 
41 

•  91 
.17 

.01 

.10 

•  44 

.09 

.08 
.19 

.01 
.02 

T 
•  04 

•  08 

.03 

.04 

.02 

•  S3 

1^13 

1^29 

T 

•  92 

•  02 

•  18 

T 

.68 
.19 

•  73 
.11 

.20 

.23 

RNMIE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND   W6   AP             R 

GREENVILLE 

KINQSTON 

PS0VI06NCE    MB    AIR(>«RT      R 

WOONSOCKET 

l.BA 
.21 

It** 
1.^1 
.S> 

.01 
.07 

T 

T 
•  03 

r 
r 

•  04 

.01 

T 

T 
T 

.21 
•  12 

.04 

•19    1.41 

.09 

.04       .U 

•10      •IB 

•  21 

•  44 

•  12 

•  02 

•  04 

•  02 

•  21 

•  03 

•  27 

•  02 

•  24 

•  07 

T 

.07 
.36 

T 

.01 
.04 

.07 
.01 

YERMMT 

BAR«e 

BELLOWS   PALLS 
BCmlHfiTON    2    NW 
BETHEL 
BLOOMFIELD 

3.73 

2.« 

♦  .7» 
3.4B 

•  .M 

•  1> 

•  U 

.94 

.2a 

.a2     T 

•  44 
.90 

1.10 

•  1 
1.09 

30 
31 
79 
27 
80 

.09 
.12 
.13 

T 
.14      .08 

•  13 

.01 

T 

.03 

T 

•  09 

•  08 

•  03 

.04 

T 

T 

.19 

•  30 

.90 

T 

•07      •SI 

•  06 
2.89 

•  76 

•  09 

•  02 

•  44 
T 

•  41 

•  28 

•  02 

•  18 

•  02 

•  31 

T 

.07 
.07 
.28 
.21 

•  10 

•  63 

•  26 

•  30 

•  17 

.92 
.26 

.94 

.46 

•  72 

•  32 

BURLINfiTON   WB    AIRPWT      R 

CAVENDISH 

OELSEA 

OUTTENDEN 

9.3A 

7.03 
t.19 
A.4A 
9.37 

T 
.01 

•  11 

.09 

.*2 

•  aa 

T 

.04 
.74 
.44    1 

.38 

.98    1 

43 

37 
13 

71 
00 

.04 
T 

.29 
.32 

T 

.03      .37 

.24 

T 

•  02 

•  01 
.02 

.04 
.02 
.02 
.02 

.11 

•  03 

•  09 

.21 

.01 
.14 
.12 

•  34 

.04 
.79 
•  31 

T 

•11       •OS 

T 
•  02 

.44 

T 

1^89 
1^24 

•  02 

•  27 

T 

i^3: 

•  74 

•  27 

•  01 

•  09 

•  17 

•  10 

•  03 

•  02 

T 

•  33 

•  09 

•  25 

.09 

.25 

•  01 

•  10 

•  51 

•  45 

•  12 

•  29 
1^41 

•  10 
1^28 

•  31 

•  84 

•  49 

T 

•  49 

•  68 

CeHHWALL 
DANVILLE 
DOSSET    I    S 
EAST   BARMET 
EMeSBWRS  PALLS 

2.9« 

4.0* 
9.34 

.94 

.02 
.13 

.04 

•  01 

T 

•02      •Ol 

.74 
1 
1.18    1 
1.23 

.93 

77 
90 
48 
44 
49 

.17 

T 

.12 

.04      .17 

•           .07 

.01 
.49 

T 
.10 

•  09 

•  M 

.09 

.04 
.07 

•  U 

•  27 

T 

T 
T 

T 
•  53 

.07 

•  00 

•  26 

•  03 

.21 
.09 

•  15 

•  73 

•  09 

•  21 

•  94 

•  49 

•  06 

•  10 

T 

•  05 

•  32 

•  02 

•  50 

•  04 

•  03 
.21 
.16 
.34 

•  20 

•  33 

•  43 

•  99 

•  06 

•  21 

•  43 

•  68 

•  09 

•  12 

ESSEI   JImCTIM 
MLWM 
HUWTIN6T0M  CENTER 

LEMIUftTcm 
MANCHE^ir*   C^NTtR 

9.02 
>.2T 

9.32 

5.3« 

.4* 

•  09      T 

•ai 

RECORD  HISSING 

•  07 

.94 
.44 

1.84 

i.ae  1 

97 
>4 
92 

41 

.03 
.14 

T 

.08 

.03 

.03 

.04 

T 
.09 

T 
.34 

T 

.06 

T 
•  11 

T 

.10 
.07 
.08 

.04 

•  12 

•  06 
.79 

T 

.01 

T           T 

T 

.28 

.30 

•  63 

•  28 

•  40 

l^ll 
1>78 

•  38 

•  13 

•  19 

•  12 

.07 

T 

.04 

.99 

.12 

•  32 
.44 

•  14 

•  44 

•  64 

•  70 

•  09 

•  02 

T 

1^09 

NARSHFIELD 

MAYS   MILL 

MC    IISOE   FALLS 

MIOOLESEI 

NOMTPELIER  CAA   AIRPORT 

♦  .♦7 
2.71 
S.S» 
A.tl 

9.70 

•  92 
.11 

•  10 

•  24 

T 

T 

•  9a 

•      1 

.94 

1.40 
.81 

.08 

«a 
n 

94 
43 

37 

.22 

.10 
.03 

.29 

T 
.63 

.03 

•  09 
.03 

.03 

T 
T 

.02 

.01 
.02 

T 
.02 

.03 

.02 

T 
•  12 

.92 

T 

.19 

.04 

.70 
.09 

T 

T 

T 
T 
T 

T 

.06 

.60 

•  28 

•  20 
.74 
.36 

•  48 

•  65 

•  21 

•  64 

•  27 

•  12 

•  01 

•  02 

.20 
.09 
.02 

T 

•  19 

•  20 

•  29 

•  36 

1^10 

•  31 

•  31 

•  22 

•  96 

T 

.13 
.07 

See  Reference  Notes  FoIIowIdb  StKtlo 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MOUMT    MANSFIELD 

N EM PORT 

NORTHFIELO   WWWICH    IWIV 

PERU 

PLVmOUTm  UNIOM 

RANDOLPH  CENTER 
REAOIMG  HILL 
REAOSeORO  1  SSE 
ROCHESTER 
RUTLAND 

ST  ALBANS  BAY 
SAINT  JOHNSBURY 
SALISeURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 
SEARSBUR6  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONOONOERRY 

SOOTH  NEWBURY 

TOWNSHEND 

UNION  VILLAGE  0AM 

VERMON 

WAITSFIELO  I  S 
HAROSBOAO 
HATER6URY 
WEST  BURK.E 

MEST  HARTFORD 

■EST  TOPSHAM 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

WHIT INGHAM  3  H 

MILDER 

WOODSTOCK  3  ENE 


Day  of  month 


3*81 
4ill 


3*48 

«*83 
5*08 


^•20 
2.66 
11*39 
S*9d 


RECORD  MISSING 


13      14 


15 


•  02 
1*16 


25      26  1  27 


28      29      30  I    31 


PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Obser  - 

Amount 

Snow  on 

StAtiOD 

vation 

since 

date 

Ustoba. 

ground 

BEKCH   HILL,    N.    H. 

1956 

ADG        16 

1.90 

SKPT.    30 

_ 

OCT.      31 

_ 

MOV.      30 

_ 

DBC.      31 

- 

1957 

JAH.      31 

_ 

FEB.      28 

_ 

HAH.      31 

_ 

APR.      30 

_ 

HAY        29 

2.00 

JULY      31 

0.72 

TOTAL 

" 

CLEAR  BROOK,    H.    H. 

1956 

ADC.      31 

3.00 

SEPT.    28 

7.90 

OCT.      31 

2.15 

NOV.      30 

3.40 

Obser- 

Amount 

Snow  on 

Station 

vation 

since 

date 

last  obs. 

ground 

CLEAR   BROOK   CONTD 

1957 

JAN.          2 

4.95 

FEB.       26 

1.20 

HAR.      26 

2.40 

APR.      30 

2.90 

MAY        31 

3.25 

JULY        1 

_ 

TOTAL 

SOUTH  SUTTOH,    N.    H. 

1956 

SEPT.    11 

_ 

NOV.         7 

1.31 

20 

0.70 

1957 

FEB.      27 

2.40 

APR.      27 

0.40 

MAY          3 

0.04 

29 

3.08 

JUNE      28 

3.43 

JULY      22 

1.80 

Obser  - 

Amount 

Snow  on 

Station 

vation 

since 

date 

last  obs. 

ground 

SOUTH  SUTTON  CONTD 

TOTAL 

" 

WATERVILLE  VALLEY,    N.    H. 

1956 

AUG.      31 

3.50 

SEPT.    28 

7.50 

OCT.      31 

2.40 

NOV.      30 

3.50 

1957 

JAN.         2 

5.00 

FEB.      27 

1.50 

HAR.      28 

1.50 

APR.      30 

2.75 

HAY        31 

3.75 

JULY         1 

5.00 

TOTAL 

36.40 

See  Refereoce  Notes  Pollowlag  Statloo  Index 


Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JULY  1957 


Day 

Of 

Month 

ey 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

81 
62 

79 
57 

82 
56 

88 
65 

92 

68 

84 
61 

86 
64 

90 
64 

83 
67 

79 
61 

79 
57 

89 
69 

74 
65 

85 
68 

83 
67 

82 

68 

86 
61 

87 
61 

91 
53 

92 

69 

9S 
72 

103 
73 

82 

70 

80 
62 

32 

59 

78 
65 

82 

68 

30 
68 

77 
65 

88 
68 

86 
68 

84  •4 
64.2 

BULLS  BRI06E  0AM 

MAX 
MIN 

78 
52 

76 

44 

85 

43 

89 
62 

88 
63 

82 
50 

85 
62 

90 
53 

84 
64 

74 
66 

80 
45 

89 

47 

74 
56 

88 
66 

80 
69 

91 
51 

86 
48 

88 
53 

91 
54 

95 
66 

97 
65 

96 
66 

82 
59 

79 

51 

83 

51 

94 
52 

84 
61 

76 

64 

73 
62 

90 
61 

88 
63 

84>2 

55.7 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

76 
55 

75 

45 

80 
41 

87 
62 

88 
68 

84 

50 

86 

51 

89 
59 

84 
66 

76 

68 

74 
48 

83 

50 

78 

57 

86 
65 

82 
61 

80 
48 

86 
48 

88 

49 

90 
58 

94 
58 

93 

66 

97 
65 

80 
56 

80 
49 

32 

47 

82 

56 

79 
58 

79 

60 

72 
57 

87 
64 

36 
68 

63.3 
56.6 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

81 
53 

75 
40 

75 
34 

SO 
58 

87 
60 

88 
44 

82 

45 

84 
48 

88 
65 

74 
50 

79 
52 

77 
42 

82 
51 

77 
65 

86 

64 

79 
39 

79 
40 

84 
44 

88 
46 

90 
54 

94 
62 

94 
60 

97 
66 

81 

44 

77 
41 

80 
48 

79 
57 

78 
53 

80 
55 

72 
63 

82 
62 

82.1 
51.5 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

77 
56 

75 
49 

81 
60 

86 
63 

86 
67 

80 
54 

83 
51 

se 

61 

80 
62 

77 
64 

76 
49 

82 
54 

76 
59 

85 
64 

80 
62 

80 
58 

83 
55 

85 

59 

90 
62 

92 
64 

95 

70 

93 
71 

76 
64 

75 
56 

81 
54 

80 
58 

SO 
61 

76 
62 

72 
61 

87 
62 

36 
62 

82.0 
58.3 

MNBURY 

MAX 
MIN 

77 
55 

76 
47 

84 
42 

88 
63 

89 
68 

83 
55 

87 
55 

90 
66 

82 

64 

77 
56 

SO 
48 

85 
52 

76 
59 

86 
66 

81 
62 

80 
53 

83 

51 

88 
53 

90 
55 

94 
62 

96 

66 

98 
66 

SO 
66 

81 
58 

33 
51 

34 
56 

85 
59 

77 
63 

70 
62 

91 
62 

87 
62 

34.1 
57.8 

FALLS  VILLACE 

MAX 
MIN 

7* 
5* 

76 

48 

86 
41 

88 
64 

87 
69 

84 
49 

87 
49 

90 

54 

S3 
66 

81 

59 

7S 
45 

83 

45 

77 
56 

S3 
64 

87 
60 

79 
47 

85 
46 

90 
51 

92 
52 

96 
56 

97 
65 

94 
64 

81 
67 

79 

47 

83 
50 

35 
52 

85 
59 

84 
66 

78 
55 

90 
63 

89 
60 

34.8 
55.9 

cmTON 

MAX 
MIN 

78 
56 

76 
52 

78 
49 

84 
66 

86 
67 

79 
56 

79 
56 

SO 
64 

76 

64 

75 
59 

76 
52 

81 
54 

75 
59 

SO 
66 

82 
62 

78 
53 

82 
64 

86 
65 

88 
64 

89 
67 

88 
66 

96 

68 

78 
66 

79 
55 

76 
52 

78 
67 

77 
61 

77 
67 

72 

58 

84 
57 

36 
67 

30.4 
59.3 

HARTFORD  BRAINARO  FLO 

MAX 
MIN 

77 
58 

76 

54 

84 
46 

90 
63 

89 

59 

83 
56 

8« 
56 

92 
59 

79 
66 

75 
59 

79 
52 

84 
52 

76 
63 

89 
66 

60 
63 

80 
54 

84 
52 

88 

53 

91 
58 

97 
65 

96 

69 

96 

70 

82 
63 

79 
52 

81 
62 

83 

60 

80 
62 

80 
64 

72 
64 

92 
66 

67 

67 

64.1 
59.7 

HARTFORD  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
59 

78 
55 

88 
48 

88 
64 

90 
61 

83 

57 

86 
54 

91 
58 

80 
66 

76 
68 

78 
53 

82 
53 

75 
59 

89 
67 

78 
62 

80 
56 

85 
53 

89 

55 

93 
56 

96 

64 

96 

72 

96 

72 

82 

61 

78 
55 

84 
52 

85 

57 

82 
64 

81 
64 

73 
63 

91 
66 

65 
66 

84.3 
59.6 

MAX 
MIN 

80 
57 

78 
43 

86 
37 

90 
50 

91 

68 

90 
48 

88 

49 

92 

54 

90 
68 

79 
55 

81 

43 

84 
44 

84 
53 

89 
66 

87 
59 

83 
47 

88 
46 

91 
46 

93 
51 

97 
66 

97 
67 

97 
64 

84 
69 

82 

47 

82 
46 

83 
62 

81 
62 

33 
55 

73 
57 

91 
62 

37 
65 

86.5 
64.7 

MIOOLETOWN  WB 

MAX 
MIN 

79 
55 

76 
49 

83 
48 

87 
65 

91 
66 

83 
55 

85 
58 

89 
61 

77 
66 

77 
56 

80 
51 

84 
64 

76 
63 

86 
67 

SO 
61 

81 
56 

86 
64 

88 
56 

91 
59 

96 
64 

94 
69 

98 
69 

80 
63 

78 
58 

82 
55 

82 
61 

81 
64 

79 
63 

72 
64 

87 
65 

87 
67 

83.7 
60.1 

MIOOLETOMN  4  M 

MAX 
MIN 

84 
60 

76 
57 

76 
48 

82 
66 

90 
70 

90 
58 

86 
66 

88 
59 

89 
67 

80 
60 

76 
54 

81 
65 

84 
64 

78 
6« 

68 
68 

SO 
56 

80 

54 

85 
56 

88 
68 

92 

70 

96 

71 

96 

76 

98 

70 

81 

56 

73 
52 

31 
59 

82 

64 

33 
63 

79 
64 

84 
66 

86 
68 

84.5 
61.6 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

81 
54 

78 
52 

83 
52 

89 
62 

91 
67 

86 
61 

93 

68 

90 
56 

86 
66 

SO 
60 

81 

48 

86 
54 

76 
60 

88 
66 

83 

64 

83 
56 

88 
56 

91 
60 

92 

65 

97 
62 

95 

69 

100 
68 

83 
69 

82 

54 

84 
54 

85 
58 

84 
64 

82 
63 

73 
63 

89 

61 

88 
64 

86.0 
59.5 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
60 

78 
55 

78 
56 

82 
66 

87 
69 

78 
61 

82 
61 

86 
60 

78 

68 

78 
60 

75 
56 

81 
56 

73 
64 

79 
68 

S3 
65 

82 
58 

78 
59 

88 
52 

84 
60 

84 
68 

90 
70 

100 
72 

81 
68 

80 
59 

73 
56 

80 
62 

82 

69 

79 
68 

74 
66 

84 
67 

84 
67 

81.5 
63.1 

NORFOLK  2  SN 

MAX 
MIN 

75 
55 

70 
44 

70 
43 

79 
61 

82 
63 

80 
55 

77 
51 

82 
54 

83 
63 

80 
55 

67 
48 

73 
47 

78 
54 

71 
59 

82 
64 

73 

51 

73 
48 

79 
50 

85 
57 

36 

61 

90 
66 

91 
68 

90 
65 

76 

43 

71 
49 

77 
53 

79 
59 

79 
63 

73 
61 

73 
61 

84 
69 

78.3 
96.0 

NORNALK  SAS  PLANT 

MAX 
MIN 

SO 
59 

83 
51 

78 
49 

85 
61 

88 
64 

87 
67 

82 
58 

86 
69 

87 
66 

SI 
60 

79 
56 

81 
57 

84 
62 

75 
65 

87 
65 

84 
57 

81 
58 

84 
56 

87 
57 

91 
64 

93 
68 

95 

72 

100 
69 

81 
59 

83 
55 

81 
57 

83 
62 

83 
62 

80 
66 

75 
62 

66 
65 

64.2 
60.6 

NORN  lot  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

7S 
61 

72 
55 

76 
45 

81 
66 

86 
59 

91 
67 

S3 

61 

86 
63 

»1 
68 

79 
62 

82 

52 

81 
51 

86 
59 

78 
62 

87 
57 

84 
54 

S3 
53 

88 

53 

90 
55 

93 
62 

97 
69 

96 

69 

100 
72 

S3 

64 

78 
52 

83 
50 

82 

79 

81 

83 

30 

64.2 
52.2 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

79 
57 

78 
42 

84 
37 

90 
61 

91 
66 

85 

50 

89 

48 

93 
59 

73 
65 

BO 
92 

SO 
43 

84 
49 

78 
53 

93 
66 

89 
98 

85 
46 

87 
45 

91 
46 

97 

49 

101 
54 

99 

65 

99 

64 

82 
61 

?S 

48 

80 
46 

86 
48 

79 
59 

85 
56 

79 
69 

94 
59 

89 
66 

86.2 
64.0 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

T2 
53 

71 
48 

78 
43 

89 
55 

81 
66 

79 

51 

85 

53 

87 
57 

82 
62 

77 
65 

79 
51 

79 
49 

77 
54 

84 
65 

79 
64 

76 

61 

79 

48 

86 
63 

89 
56 

93 
61 

94 
67 

93 
69 

78 
63 

74 
50 

78 
49 

83 
54 

81 
59 

74 
59 

72 
62 

87 
62 

35 
99 

81.1 
66.4 

SHEPAUe  0AM 

MAX 
MIN 

78 

55 

73 

49 

76 

44 

79 
62 

82 
64 

82 
56 

78 
53 

82 
66 

84 
63 

77 
66 

70 
49 

74 
54 

77 
56 

77 
64 

80 
62 

75 
53 

77 
51 

82 

54 

86 

55 

86 

59 

89 
66 

91 
67 

93 
66 

78 
54 

76 
52 

73 
54 

79 
60 

80 
62 

70 
62 

82 
62 

64 
63 

79.8 
57.9 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

78 
56 

80 
46 

84 
45 

88 
59 

87 
64 

85 
65 

86 
56 

90 
66 

82 

69 

7« 
57 

80 
52 

85 

54 

89 
60 

84 
66 

84 
60 

80 
54 

84 

53 

86 

64 

91 
56 

95 
57 

95 
65 

100 
66 

94 
68 

82 
56 

SO 
52 

82 
66 

82 
67 

80 
61 

75 
63 

88 
63 

67 
62 

85.1 
57.6 

STORBS 

MAX 
MIN 

73 
5« 

74 
52 

80 
50 

86 
62 

86 
64 

79 
53 

83 

53 

86 
56 

70 
66 

74 
68 

79 
53 

80 
55 

74 
57 

84 
65 

78 
60 

78 
54 

83 
56 

85 
60 

88 
56 

92 
64 

91 
71 

94 
68 

81 
63 

75 
55 

30 
51 

73 
53 

79 
60 

78 
60 

70 
58 

86 
63 

63 
69 

60.6 
56.9 

NATERBURY  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

80 
52 

78 
46 

80 
43 

85 
62 

88 
66 

84 
49 

83 

54 

87 

68 

78 
66 

79 
68 

78 
47 

81 

49 

74 
67 

81 
63 

83 
60 

79 

49 

83 

47 

88 
52 

86 
52 

90 
61 

90 
63 

95 
67 

34 
66 

80 
52 

78 
49 

81 
54 

79 
61 

30 
57 

73 
55 

85 
63 

82.9 
56.0 

HMHAM  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

79 
55 

75 
45 

78 
45 

84 
61 

86 
66 

86 

54 

81 
54 

86 
56 

88 
64 

79 
55 

74 
47 

80 
50 

SO 
62 

82 
68 

89 
96 

75 
61 

81 
52 

86 
54 

89 
56 

89 
66 

92 
68 

94 
62 

95 
68 

79 
63 

78 
51 

81 

83 
61 

33 
63 

72 
61 

89 
62 

68 
62 

83.1 
57.2 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 

50 

64 
49 

78 
53 

84 
61 

84 
61 

80 
56 

82 

53 

85 

58 

65 

60 

79 
57 

72 
54 

77 
54 

84 
58 

86 
53 

74 
59 

75 
59 

83 
60 

85 
57 

89 
60 

89 
66 

77 
62 

80 
61 

75 
56 

70 
53 

73 
51 

81 
51 

82 
58 

73 
60 

68 

60 

83 
60 

85 
63 

78.1 
97.2 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

65 
51 

63 
50 

75 

54 

89 
60 

81 
63 

76 

58 

82 
53 

83 
58 

66 

60 

77 
97 

6fl 
55 

74 
57 

83 
59 

84 
59 

77 
59 

75 
69 

85 
68 

85 
67 

90 

61 

93 
66 

81 
64 

68 
69 

77 
59 

73 
56 

73 
55 

79 
63 

80 
61 

71 
62 

69 
61 

80 
62 

81 
62 

77.4 
58.3 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

72 
59 

62 
49 

74 
55 

78 
62 

78 
55 

75 
62 

77 
50 

76 
55 

76 
54 

72 
58 

71 
56 

73 
57 

79 
63 

79 
53 

76 
59 

76 
57 

80 
69 

80 
52 

86 
64 

89 
66 

89 
61 

74 
57 

73 
68 

64 
56 

64 
66 

75 
49 

76 
67 

74 
62 

66 

56 

75 
57 

76 
66 

76.1 
57.1 

BELFAST 

MAX 
MIN 

70 
55 

63 

50 

78 

51 

86 
52 

82 
56 

79 

57 

79 
49 

SO 
58 

78 
58 

80 
61 

74 
54 

78 
54 

89 
54 

77 

54 

79 
68 

76 
59 

86 

58 

83 
52 

91 
61 

92 
63 

80 
61 

70 
60 

79 

58 

70 
54 

70 
54 

78 
51 

79 
55 

71 
69 

66 
59 

76 
60 

77 
58 

77.8 
56.3 

BR»STCH  1  NNH 

MAX 
MIN 

69 
59 

69 
53 

74 
52 

86 
60 

84 
63 

77 
58 

62 

60 

84 
57 

80 
60 

79 
60 

73 
53 

76 
55 

S3 
52 

87 
59 

75 
60 

76 
56 

84 
58 

87 

54 

89 
57 

90 
63 

87 
65 

82 
60 

77 
59 

76 
64 

74 
52 

81 
53 

84 
57 

75 
68 

71 
57 

83 
58 

85 
62 

79.9 
97.2 

BRONSWICK 

MAX 
MIN 

6C 

60 

55 

76 
53 

80 
60 

80 
62 

79 
57 

80 
52 

79 

70 
52 

7» 
57 

72 
52 

76 
56 

78 
67 

80 
59 

73 
60 

75 
57 

83 
60 

76 
55 

87 
58 

91 
64 

83 
61 

78 
61 

76 

58 

68 

53 

69 

50 

76 
52 

76 
61 

71 
63 

67 
62 

SO 
62 

77 
64 

76.2 
67.8 

CARIBOU  HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
51 

62 
50 

76 
46 

76 
56 

73 
52 

66 

53 

74 
60 

79 
53 

74 
60 

72 

63 
51 

61 
51 

77 
4« 

75 
53 

66 
96 

68 
56 

72 
51 

82 
46 

53 

78 

53 

74 
52 

60 
53 

63 
52 

67 
49 

70 
46 

77 
46 

82 
55 

75 
59 

69 
57 

74 
60 

77 
59 

71.9 
52.6 

CORINNA 

MAX 
MIN 

<2 

50 

62 

48 

74 
42 

84 

59 

89 
65 

81 
52 

81 
45 

84 
50 

74 
64 

77 
61 

71 
51 

76 
53 

82 

54 

S3 
51 

75 

52 

74 

55 

82 

48 

86 
46 

69 
51 

89 
65 

85 

53 

73 

58 

73 
55 

72 

47 

75 
48 

81 

51 

84 

55 

74 
55 

68 
55 

60 
59 

63 
66 

78.0 
92.7 

CUPSOPTIC  STOREHOUSE 

MAX 

MIN 

72 
49 

54 
45 

62 
36 

70 
57 

73 
61 

76 

54 

70 

40 

75 
45 

80 
66 

54 

66 

51 

60 
60 

71 
48 

80 
46 

75 
53 

63 
52 

76 
44 

79 

40 

S3 

45 

83 
58 

83 

50 

69 
58 

72 
52 

66 

40 

66 
42 

70 
39 

77 
50 

79 
47 

74 
58 

66 
49 

76 
63 

72.2 
48.8 

OAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIN 

67 
57 

6« 

49 

76 

50 

83 
68 

81 
60 

78 
63 

82 
62 

82 
67 

79 
60 

79 
62 

77 
60 

79 
52 

83 
64 

82 
57 

77 
61 

76 
55 

85 
54 

S3 
55 

89 
56 

91 
62 

84 
65 

78 
60 

79 

58 

69 

53 

68 
52 

79 
61 

73 
60 

74 
60 

70 
60 

81 
60 

61 

61 

78.3 
96.6 

'   follovlns  StktloD   1 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
JULY    1957 


SUHoa 

Day 

Of 

Month 

t3< 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

6B 
SO 

64 
50 

74 
51 

76 
51 

73 
51 

75 
49 

76 

48 

68 
50 

60 
49 

62 

55 

71 

50 

74 
49 

79 
56 

67 

50 

74 
53 

72 
55 

75 

53 

75 

47 

76 

49 

36 

60 

79 

58 

65 

54 

68 

54 

64 
53 

66 

52 

71 
46 

73 
53 

72 
55 

66 
52 

67 
56 

74 
50 

71.2 
51>9 

EAST  SANGERVILLE  J  SE 

MAX 
MIN 

61 
52 

60 
48 

79 
44 

82 

57 

77 
53 

77 
55 

78 
48 

81 
50 

76 
56 

76 
61 

71 
52 

72 
53 

79 
55 

79 
52 

70 
54 

71 
57 

79 
52 

83 
48 

86 
53 

87 
66 

78 
52 

67 
58 

76 
56 

69 
46 

70 
44 

78 
43 

82 
52 

72 
58 

65 
57 

75 
59 

SO 
55 

76.2 
53.1 

EAST  XINTHROP 

MAX 
MIN 

70 
56 

66 

50 

74 
51 

82 
60 

82 

60 

80 
51 

80 
50 

81 
56 

79 
62 

76 
62 

72 
54 

76 
54 

81 
54 

83 

54 

79 
60 

74 
58 

82 
56 

82 
52 

86 
55 

89 
51 

86 
64 

75 
61 

77 
55 

72 
52 

72 

50 

78 
50 

80 
62 

78 
62 

71 
60 

60 

60 

82 
60 

78.2 
56.5 

FARMINQTON 

MAX 
MIN 

66 
55 

64 

49 

It 

S3 

59 

83 
56 

82 

54 

8« 

44 

86 
52 

82 

51 

78 

58 

69 

53 

77 
53 

89 
53 

85 

52 

74 
53 

75 
53 

83 
54 

88 
47 

89 
49 

89 
60 

83 

59 

81 
59 

78 

65 

73 
47 

74 
48 

80 
45 

84 
58 

76 
56 

67 
58 

81 
54 

86 
57 

79.4 
53.1 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

77 
5* 

59 

50 

63 

44 

72 
53 

78 
47 

78 
57 

78 
50 

78 

46 

82 

51 

73 
63 

76 

50 

71 
50 

77 
51 

78 
44 

77 
55 

71 

51 

70 
48 

76 
43 

84 
48 

90 
64 

80 
43 

79 
54 

60 
53 

68 
46 

69 
46 

73 
42 

S2 

55 

84 
51 

SO 
58 

66 

60 

79 
58 

75.0 
51.1 

GARDINER 

MAX 
MIN 

70 
55 

66 

48 

76 
45 

85 
59 

83 
59 

79 
53 

83 

46 

84 
53 

75 
58 

78 
61 

71 
49 

77 
51 

83 
51 

87 
53 

76 
60 

76 

54 

85 
52 

85 
49 

89 
52 

91 
59 

83 
62 

80 
58 

77 
54 

70 
49 

75 
49 

80 
47 

81 

57 

75 
68 

71 
57 

81 
58 

85 
60 

79.3 

54.1 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

63 
45 

60 
46 

73 
39 

80 
53 

80 
50 

74 
51 

79 
43 

81 
46 

77 
55 

74 
59 

70 
52 

79 
52 

83 

49 

78 

51 

71 
50 

70 
56 

79 
43 

85 
43 

87 

47 

85 
62 

77 
51 

69 

57 

70 
55 

70 
44 

73 
48 

79 
39 

83 
46 

73 
53 

64 
65 

77 
57 

82 

60 

79.9 

49.9 

MIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

n 

71 
52 

76 
45 

89 

59 

82 

62 

78 
52 

83 

46 

81 
53 

70 
60 

75 
56 

74 

50 

77 
92 

S3 
51 

87 
55 

78 
56 

78 
51 

86 

50 

86 

50 

90 

53 

92 
60 

82 
63 

81 
61 

80 

54 

74 

60 

73 
63 

SO 
47 

82 
62 

73 
65 

72 
56 

82 
54 

87 
60 

79.7 
53.9 

HOULTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

62 
50 

61 
49 

78 
47 

81 
52 

72 

49 

72 
52 

76 
52 

82 

51 

74 
61 

79 
57 

70 
55 

71 
53 

80 
55 

77 
60 

72 
57 

70 
52 

74 
48 

84 
47 

88 

53 

88 
53 

80 
46 

66 

55 

63 
48 

66 

48 

70 
49 

SO 

45 

85 
59 

78 
69 

73 
57 

71 
61 

81 
60 

74.8 
92.9 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

64 
56 

62 

50 

78 

48 

76 
57 

74 
55 

71 
55 

76 
53 

84 
54 

76 
62 

72 
60 

70 
58 

71 
53 

79 
54 

78 
56 

70 
59 

74 
59 

77 
54 

86 
50 

87 
46 

85 
69 

76 
58 

65 
56 

68 
47 

69 
50 

78 
46 

81 
54 

83 
56 

78 
60 

74 
57 

78 
60 

79 
59 

79.9 
55.2 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

65 
50 

61 
47 

47 

78 
53 

80 
49 

74 
49 

70 
54 

80 
56 

73 
59 

70 
62 

67 
92 

72 
53 

80 
50 

74 
57 

68 

97 

72 

50 

80 
47 

85 

43 

84 
50 

86 

65 

76 

45 

72 

48 

70 
56 

67 
42 

67 
46 

76 

44 

79 

44 

73 
46 

64 
54 

74 
57 

78 
50 

73.8 
91.0 

JONESBORO 

MAX 

MIN 

71 
51 

71 

48 

63 

60 

78 
53 

79 
53 

72 

54 

75 
51 

78 
53 

73 

53 

70 
50 

73 
52 

72 

60 

74 
54 

80 
51 

73 
57 

79 
52 

74 
50 

SO 
49 

73 
52 

82 
64 

89 
57 

81 
65 

61 
64 

72 

54 

68 
52 

67 

44 

74 
49 

75 
56 

71 
52 

66 
65 

75 
55 

73.8 
92.6 

LEHISTON 

MAX 

MIN 

64 
53 

65 

54 

75 
55 

84 
62 

83 
63 

78 

58 

82 
54 

83 

59 

66 
62 

73 
58 

72 
58 

77 
57 

84 
58 

86 

58 

73 
61 

74 
59 

82 
60 

84 
57 

88 
61 

88 
65 

76 
61 

80 
61 

74 
69 

72 

54 

71 
63 

SO 
54 

82 
62 

71 
61 

66 
60 

SO 
60 

84 
64 

77.4 
58.7 

LM6  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

70 
53 

59 

46 

60 
47 

71 
50 

78 
54 

78 
53 

69 
46 

76 
49 

79 
50 

78 
59 

69 
63 

6« 
53 

72 
53 

81 
54 

78 
53 

68 

57 

70 
52 

78 
45 

83 
46 

85 
53 

84 
52 

70 
55 

74 
55 

66 
47 

67 
46 

72 
43 

71 

46 

78 
52 

71 
56 

62 
55 

76 
65 

72.7 
51.2 

MADISON 

MAX 
MIN 

»7 

45 

64 
50 

74 
45 

84 
54 

83 
57 

74 

55 

81 

47 

84 
49 

68 

54 

79 
54 

70 
62 

77 
52 

89 
52 

89 
53 

74 

54 

75 
54 

83 
55 

88 
50 

90 
45 

90 
57 

83 
66 

80 

60 

79 
55 

72 
50 

76 
50 

SO 
53 

83 

56 

78 
58 

66 

60 

84 
59 

84 
60 

78.6 
53.3 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

82 

59 

62 

51 

65 

49 

80 
56 

84 
52 

77 

57 

74 

50 

80 
52 

B9 

58 

79 
63 

76 
56 

74 
55 

76 
51 

83 
5« 

78 
58 

73 
57 

73 
52 

78 
49 

87 
56 

92 
67 

93 

51 

88 
59 

63 
52 

72 

49 

66 

51 

74 
46 

80 
54 

84 

51 

75 

59 

71 
60 

77 
54 

77.5 
54.5 

NILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

62 

51 

63 
51 

78 
53 

83 

54 

75 
50 

72 
50 

79 

47 

64 
52 

78 
57 

78 
68 

72 
57 

79 
55 

88 

50 

81 
54 

75 
57 

72 

56 

77 
50 

86 

46 

91 
52 

91 
65 

82 

50 

63 
68 

71 

60 

69 

50 

73 
48 

81 
43 

84 
62 

75 
58 

70 
58 

73 
58 

82 
55 

76.9 
53.1 

OLD  TOVN  CAA  AIR<>ORT 

MAX 
MIN 

63 

51 

62 

50 

75 
46 

84 
59 

80 
59 

75 
53 

81 
48 

84 
54 

70 
55 

74 

54 

70 
53 

73 
54 

82 
55 

89 
54 

74 
59 

73 

54 

82 
52 

88 
48 

89 
53 

90 
66 

60 
52 

66 
60 

72 
57 

71 
60 

72 
49 

80 
47 

82 
53 

71 
57 

70 
59 

79 
60 

83 

57 

76.8 
54.1 

ORONC 

MAX 
MIN 

68 
56 

60 
48 

73 
50 

83 

57 

78 
58 

74 
56 

79 
50 

S2 
55 

78 
56 

75 

60 

70 
64 

74 
64 

80 
56 

83 
53 

76 
55 

70 
'  55 

83 

53 

85 

50 

87 

64 

88 
64 

87 
56 

76 

58 

72 
58 

74 
51 

73 
52 

80 

50 

82 
56 

74 
60 

66 
57 

78 
58 

82 
58 

77.2 
59.1 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

74 
62 

72 
5« 

80 
55 

89 
61 

85 
65 

85 

58 

80 
57 

83 
64 

68 
63 

80 
61 

79 
55 

81 
58 

83 

58 

81 
60 

81 
60 

79 

60 

89 
58 

81 
59 

91 
62 

95 
69 

79 
62 

85 
62 

S4 
62 

72 
58 

71 
64 

80 
56 

84 
59 

77 
62 

72 
61 

84 
61 

86 
65 

80.8 
60.1 

PORTLAND  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
52 

70 
52 

78 
52 

86 
61 

85 
63 

79 

54 

82 

47 

81 
55 

67 
62 

78 
91 

73 
48 

79 
53 

84 
50 

82 
53 

78 
93 

78 

61 

87 
55 

80 
51 

90 
52 

93 
60 

79 
61 

S3 

61 

81 
56 

68 
60 

70 
45 

80 
48 

82 
52 

76 
60 

73 
60 

82 
59 

84 
64 

79.9 
54.6 

PRESOUE  ISLE 

MAX 
MIN 

6« 

54 

62 

49 

77 
4« 

78 

54 

76 
53 

72 
54 

76 
52 

80 
53 

79 
57 

79 
61 

67 
52 

69 

51 

80 
50 

79 
51 

68 
95 

68 
66 

72 
50 

82 

48 

88 
53 

82 
66 

7» 
43 

73 
53 

62 

54 

68 
49 

69 
45 

79 
45 

82 
56 

77 
57 

70 
56 

72 
60 

78 
57 

74.1 
52.9 

RIPOSENUS  DAM 

MAX 
MIN 

73 
52 

60 
48 

60 
47 

73 
52 

78 
53 

76 
53 

6« 

49 

76 
52 

SO 
56 

72 
94 

73 
53 

68 
92 

71 

50 

80 
57 

79 

57 

68 

51 

71 
51 

76 

51 

85 
55 

86 
62 

86 

51 

78 

53 

62 
57 

66 

49 

67 

47 

72 

47 

79 
53 

83 
55 

74 
56 

62 

57 

79 
55 

73.3 
52.7 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

70 
58 

69 

49 

78 

50 

81 
57 

75 
58 

74 
53 

81 

48 

81 
57 

73 
58 

80 
60 

73 
50 

76 

52 

83 
59 

77 
55 

78 
58 

76 
56 

85 
55 

78 
55 

91 
57 

91 
61 

80 
64 

67 
59 

78 
58 

71 
57 

68 
51 

78 
52 

SO 
59 

73 
57 

67 

68 

81 
58 

78 
59 

77.0 
55.9 

RUMFORD  3  SW 

MAX 
MIN 

59 

48 

64 
48 

72 
43 

81 
56 

79 
56 

75 
49 

79 
44 

83 
63 

68 

57 

70 
54 

54 

74 
51 

S3 
94 

S3 
53 

69 
55 

72 
55 

SO 
49 

83 
47 

85 
51 

85 

59 

75 
60 

80 
58 

70 
49 

69 

46 

71 
48 

78 
47 

82 
52 

73 
53 

66 

51 

78 
56 

83 

98 

75.4 
52.1 

RUHFORD  1  SSE 

MAX 
MIN 

69 

50 

69 

49 

72 
47 

85 
60 

82 
58 

80 
56 

82 
46 

87 
53 

70 
60 

73 
58 

71 
57 

77 
66 

86 
52 

88 

54 

73 
59 

75 
58 

83 
58 

88 

48 

90 
52 

90 
59 

77 

64 

82 
60 

73 
54 

73 
49 

74 
48 

•3 

48 

58 

76 
55 

66 

54 

81 
56 

87 
60 

78.7 
54.7 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

75 
59 

74 
44 

79 
48 

89 

57 

85 

60 

84 
58 

85 

44 

86 
55 

84 
57 

76 

63 

76 
47 

78 
49 

86 
47 

88 
56 

84 
55 

77 
52 

86 
59 

89 
51 

90 
53 

91 
66 

91 
60 

81 
56 

S3 
53 

78 
47 

74 
46 

•1 
51 

85 
59 

80 
55 

75 
53 

83 
56 

87 
98 

82.3 
53.4 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

62 
55 

62 
49 

79 

40 

80 
51 

79 
46 

73 
92 

78 
48 

83 
46 

82 

50 

76 
62 

69 
52 

67 
51 

80 
44 

SO 
49 

70 
57 

69 
54 

73 
43 

83 
42 

90 
48 

84 
66 

SO 
41 

74 
57 

63 

54 

67 
47 

70 
44 

SO 
40 

S3 
51 

79 
56 

71 
57 

72 
59 

80 
93 

75.4 
50.4 

UNITY 

MAX 
MIN 

68 
52 

60 
48 

81 
52 

79 
63 

77 
57 

89 
53 

83 
56 

75 
59 

79 
96 

70 
52 

74 
50 

82 

60 

83 
56 

73 
55 

81 
55 

84 
53 

SS 
57 

87 

60 

78 
68 

74 
5« 

71 
53 

70 
55 

79 
53 

82 

59 

79 
58 

69 
56 

78 
60 

82 

60 

77.1 
55.8 

KEST  Borrow  2  NNH 

MAX 
MIN 

70 
53 

70 
50 

78 
47 

84 
59 

80 
62 

77 
53 

82 

47 

83 
55 

72 
59 

78 
53 

74 
49 

76 
92 

83 
51 

85 
55 

78 
55 

75 
51 

84 
53 

84 
49 

89 
63 

90 
69 

8« 

64 

81 
66 

80 

56 

71 
60 

74 
55 

80 
49 

82 
56 

78 
58 

72 
57 

82 
5« 

•A 
61 

79.5 
54.9 

VINSLOH 

MAX 
MlN 

82 
60 

69 

50 

69 

48 

77 
61 

89 

60 

84 

64 

80 
50 

84 
50 

89 

50 

72 
49 

77 
50 

72 

49 

78 
49 

85 
49 

89 
49 

76 

58 

76 
54 

85 
50 

88 
54 

90 
63 

90 
66 

78 
61 

80 
58 

77 
51 

73 
55 

73 
54 

83 
59 

85 
61 

76 

60 

69 
61 

82 

61 

79.4 
99.0 

OOODLANO 

MAX 
MIN 

80 
57 

70 
52 

68 

51 

76 
60 

89 
55 

77 
54 

80 
50 

84 
60 

83 
59 

73 
95 

75 
92 

73 
93 

73 
54 

84 
52 

S3 
54 

79 
58 

73 
53 

86 
48 

88 
54 

93 

61 

92 
68 

84 
56 

66 
55 

72 
55 

79 
55 

73 
48 

82 
55 

84 
57 

75 
99 

75 
99 

74 
99 

78. 6 
59.0 

MASSACHUSETTS 

AOAMS 

MAX 
MIN 

76 
60 

70 
50 

69 

40 

78 
53 

SO 
64 

7« 

62 

73 

48 

78 
56 

83 

58 

80 
97 

67 
55 

74 

49 

7« 
52 

74 
56 

81 
65 

73 
52 

74 

48 

80 
48 

89 
50 

88 
57 

89 

61 

90 
63 

84 
61 

74 

46 

74 
50 

73 
48 

S3 

66 

80 
60 

79 
63 

76 
63 

84 
60 

78.1 
95.2 

AMHERST 

MAX 
MIN 

75 
5« 

79 
48 

82 
45 

87 
69 

60 

80 
59 

84 
53 

88 
60 

80 
68 

73 
97 

79 
56 

81 

92 

79 
56 

89 

64 

78 
61 

80 
52 

86 
51 

88 
53 

90 
57 

94 
64 

94 
71 

89 
72 

SI 
58 

78 
53 

79 
51 

85 

53 

78 
62 

79 
62 

77 
65 

88 
69 

88 
•5 

S2.6 
58.5 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

79 
59 

78 
48 

82 

46 

87 
65 

90 
66 

87 

58 

87 

51 

90 

60 

84 
62 

81 
61 

78 
51 

81 
58 

81 
5« 

90 
65 

89 
63 

79 
55 

87 
55 

90 
52 

91 
58 

97 
66 

94 
70 

99 

66 

S3 
66 

78 
53 

78 
49 

84 
50 

84 
58 

83 
63 

80 
62 

91 
64 

90 
6« 

85.4 

98.7 

BIRCH  NILL  OAM 

MAX 
MIN 

72 
55 

73 
43 

79 
36 

82 
61 

83 
61 

80 
55 

83 

43 

86 
51 

85 
65 

77 
54 

73 

48 

76 
48 

77 
48 

66 

87 
55 

76 
4« 

82 
45 

87 
44 

88 
50 

91 
54 

91 
6« 

89 
66 

85 
63 

78 
47 

76 
44 

84 
48 

80 
52 

SO 
59 

80 
61 

S9 
62 

84 

60 

81.8 
93.4 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

n 

57 

73 
91 

S3 
53 

»7 
64 

S« 
66 

82 
59 

84 
62 

90 
62 

74 
65 

79 
62 

78 
52 

82 
99 

78 
62 

90 
65 

88 
6« 

80 
54 

87 
57 

89 
61 

93 

60 

9« 
66 

89 
72 

93 
68 

S2 
65 

70 
5« 

75 
53 

82 
59 

SO 
62 

81 
60 

75 
60 

92 
65 

88 

64 

S3.0 
60.9 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JULY    1957 


Day 

Ol 

Month 

CT 

Station 

Q) 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

BOSTON   WB   AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
63 

75 
59 

83 

59 

89 

67 

89 

70 

84 
65 

S3 
64 

84 
68 

76 
69 

81 
63 

79 
60 

83 
65 

82 
65 

86 
69 

82 
64 

81 
61 

88 
63 

78 
66 

92 
66 

98 
73 

82 

70 

95 

73 

63 
55 

79 
69 

73 
56 

79 
63 

83 
65 

83 
56 

77 
66 

90 
69 

85 
71 

82  (9 
65.3 

BROCKTON 

MAX 
HIN 

78 
58 

76 
48 

83 
42 

89 
64 

88 
67 

86 
56 

87 
91 

90 
55 

68 
63 

81 
62 

79 
49 

83 
57 

83 
55 

89 
66 

86 

64 

82 
52 

88 
50 

87 
55 

93 
52 

99 
62 

93 
67 

98 
67 

91 
68 

81 
55 

60 
47 

86 

50 

60 
69 

81 
57 

79 
57 

90 
63 

87 
56 

85  .8 
67.6 

CHARLTON   MASONIC    HOME 

MAX 
HIN 

7» 
58 

66 

48 

77 
51 

83 
62 

89 
65 

83 
56 

82 
59 

86 
59 

85 
64 

75 
58 

73 
50 

77 
65 

76 

68 

86 
66 

87 
63 

85 
53 

83 
55 

89 
62 

90 
60 

93 
65 

91 
73 

92 
68 

92 

74 

78 
63 

77 
55 

61 

58 

69 
60 

79 

59 

76 
52 

88 
63 

89 
54 

82.7 
59.9 

CMESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

77 
60 

7» 

54 

83 
52 

88 

69 

89 
69 

86 
60 

89 
62 

90 
68 

87 
65 

77 
60 

78 
56 

SO 
60 

82 
60 

90 
6« 

88 
67 

81 
59 

87 
58 

82 
56 

92 
61 

96 
68 

95 
71 

94 
79 

91 
67 

79 
59 

75 
54 

82 
57 

84 
62 

83 
63 

82 
63 

91 
56 

90 
67 

85.2 

62.1 

CLINTON 

MAX 
MIN 

78 
61 

74 
52 

73 
53 

78 
65 

83 
70 

84 

58 

74 
91 

83 
61 

85 
66 

74 
61 

78 

55 

76 
57 

78 
63 

78 
62 

87 
65 

79 
64 

60 
56 

86 
56 

88 
63 

90 
66 

93 

71 

99 
68 

91 
67 

81 
53 

76 
52 

79 
59 

83 
62 

79 

61 

61 
61 

76 
66 

88 
65 

61.3 
69.6 

COHASSET 

MAX 
MIN 

85 
60 

78 
50 

78 
50 

85 

60 

89 
66 

87 
55 

S3 
61 

84 
65 

74 
63 

82 
54 

80 
58 

81 
59 

80 
63 

88 
66 

81 
55 

81 
55 

90 
57 

63 
58 

91 
56 

96 
67 

99 
65 

96 
56 

81 
58 

71 
53 

75 

54 

83 
59 

64 
51 

82 
56 

61 
59 

89 
66 

63.6 
59.5 

EAST  MAREHAM 

MAX 
MIN 

S3 

50 

79 
50 

82 
65 

83 
65 

82 
97 

66 

48 

88 

56 

84 
67 

71 
64 

81 

53 

79 
69 

89 
69 

77 
65 

84 
65 

64 
56 

81 
55 

85 

54 

84 
58 

85 
63 

94 
66 

92 
69 

93 

67 

80 
57 

73 

53 

76 
54 

69 
62 

60 
61 

82 
61 

77 
65 

82.4 
59.7 

E06ARTONN 

MAX 
MIN 

78 
61 

80 
51 

79 
50 

78 
62 

Bl 
66 

78 
56 

79 
59 

81 
64 

S3 
66 

71 
64 

82 

54 

74 
58 

82 
62 

79 
66 

82 
66 

81 
61 

78 
57 

60 
60 

81 

54 

81 
62 

62 

64 

64 
66 

86 
66 

77 

54 

75 

59 

78 
55 

76 

59 

78 

58 

78 
56 

75 
62 

79 
66 

79.2 
69.6 

FALL   RIVER 

MAX 
MIN 

7« 
62 

75 
5» 

B2 
54 

88 
66 

87 
69 

S3 
64 

84 
59 

89 
66 

70 
67 

81 
65 

78 
55 

84 
62 

78 
69 

87 
66 

83 
69 

80 
58 

86 
60 

87 
62 

90 
56 

96 
69 

94 
73 

98 

71 

60 
59 

78 

57 

69 
54 

80 
60 

78 
65 

80 
63 

76 
62 

88 
67 

86 
69 

83.9 
63.9 

FITCMURe   2   S 

MAX 
MIN 

81 
58 

79 
51 

7» 
49 

S4 
60 

88 
60 

87 
53 

84 
54 

89 
59 

90 
68 

79 
54 

78 
48 

78 
58 

86 
55 

80 
62 

92 
63 

81 
54 

82 

55 

89 

54 

92 

61 

95 
64 

97 
65 

93 

66 

95 
55 

84 
52 

78 
59 

80 
51 

89 

57 

85 
59 

84 
59 

82 
52 

92 
69 

65.4 
57.9 

FRAMIN6MAH 

MAX 
MIN 

•9 

58 

78 
53 

71 
49 

83 

62 

90 
65 

89 
56 

85 
53 

88 
60 

91 
67 

74 
63 

79 
54 

79 
57 

84 
57 

80 
61 

92 
69 

82 

55 

81 
55 

89 
55 

92 
59 

94 
67 

97 
72 

96 
66 

95 
59 

S3 

57 

76 
52 

81 
56 

88 

59 

85 
60 

60 
62 

78 
57 

94 
66 

65.1 
69.0 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

89 
61 

78 
56 

84 
52 

88 
65 

88 
70 

S6 
66 

88 
57 

93 

61 

S3 

68 

80 
62 

79 
54 

84 

60 

83 

99 

93 

65 

82 

64 

61 
67 

90 
57 

89 
57 

95 
61 

96 

67 

93 
71 

92 
63 

84 
67 

76 

56 

78 

54 

87 

54 

87 
65 

82 
62 

80 
60 

91 

64 

91 
68 

85.8 
61.1 

HOOSAC   TUNNEL 

MAX 
MIN 

7« 
58 

75 
45 

75 
41 

79 
47 

83 

61 

80 
52 

78 
47 

84 
53 

83 

5S 

SI 
68 

70 
55 

75 
49 

79 
52 

72 
56 

86 
60 

79 
50 

76 
47 

82 

49 

68 
52 

86 
56 

91 
63 

94 
65 

90 
63 

61 

47 

75 
48 

77 

46 

62 
53 

78 

58 

76 
60 

78 
69 

86 
69 

69.6 
54.0 

NT  ANN  IS   I   NS 

MAX 
MIN 

79 

64 

79 
43 

•1 
43 

82 
66 

82' 
68 

83 
92 

S3 

49 

S3 
48 

81 
67 

80 
62 

78 
55 

84 
56 

79 
61 

81 
61 

81 
67 

79 

57 

83 
56 

83 

57 

92 
51 

88 
67 

94 
67 

84 
67 

78 
63 

74 
55 

76 
45 

78 
59 

76 
56 

77 
50 

82 
55 

81 

73 

61.2 
58.3 

KNICUTVILLB  0AM 

MAX 
MIN 

77 
60 

72 

46 

75 
40 

83 

48 

86 
65 

86 
50 

SO 
48 

85 
56 

88 
65 

84 
56 

72 

54 

76 
46 

81 
52 

74 
56 

91 
63 

78 
49 

79 
46 

84 
49 

68 
52 

90 
56 

94 
66 

96 

64 

90 
55 

80 
47 

74 
46 

78 

59 

83 

50 

79 
58 

75 

60 

76 
52 

88 
69 

82.0 
54.4 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

82 

58 

78 
51 

7» 
46 

80 
55 

87 
65 

86 
67 

83 
54 

86 
59 

90 
64 

73 
62 

SO 
54 

78 
94 

S2 

57 

78 
63 

91 
62 

82 
53 

82 

52 

88 
53 

90 
56 

93 
64 

96 

70 

94 
57 

94 
67 

84 
53 

76 

51 

82 

53 

87 

58 

83 
62 

82 
62 

78 
63 

92 
67 

84.3 
56.9 

LAMRENCe 

MAX 
MIN 

77 

61 

7» 
S3 

80 
51 

87 
66 

86 

69 

83 
67 

89 
56 

89 

61 

78 
68 

78 
64 

77 
56 

81 
60 

80 
59 

89 
65 

78 
66 

79 
56 

66 
58 

88 
60 

92 
59 

95 
63 

90 
72 

95 
65 

82 
68 

76 
56 

81 

51 

85 
55 

84 
60 

66 
63 

79 
63 

90 
64 

90 
58 

83. S 
61.2 

LOMELL 

MAX 

MIN 

SI 
61 

7S 

60 

82 

50 

88 
66 

89 
68 

88 

66 

90 
56 

92 
61 

92 
6S 

79 
62 

78 
66 

89 
99 

83 
60 

89 
59 

91 
66 

81 
56 

89 
57 

90 
57 

99 
57 

96 
67 

94 
72 

92 
66 

87 
58 

81 
56 

81 
54 

88 
54 

66 
60 

86 

51 

83 
63 

92 
65 

91 
67 

87.0 
61.2 

MIOOLETOM 

MAX 
MIN 

76 
62 

76 
56 

78 
54 

S4 
68 

82 

72 

78 
62 

81 

54 

82 
65 

79 
70 

76 
63 

73 
56 

78 
62 

78 
58 

84 
68 

74 
65 

78 
58 

83 
58 

79 
57 

86 
64 

90 
69 

82 

70 

69 
67 

80 
69 

72 

57 

73 
51 

78 
53 

80 
60 

76 
65 

77 
63 

85 
65 

84 

70 

79.7 
62.6 

NANTUCKET  MB   AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
63 

73 
5« 

74 
56 

79 
66 

76 
67 

76 
63 

75 
60 

78 
65 

70 
66 

76 
65 

72 
57 

78 
62 

76 
64 

79 
64 

79 

64 

74 
63 

77 
64 

76 
59 

76 
56 

77 
65 

64 
66 

61 
68 

74 
66 

73 
59 

72 
56 

71 
57 

74 
56 

74 
57 

71 
56 

74 
67 

77 
67 

75.3 
62.3 

NEW   B^FORO 

MAX 
MIN 

7» 
65 

76 
57 

80 
59 

86 
68 

80 
70 

82 
63 

80 

64 

87 
68 

70 
68 

80 
65 

78 
59 

S3 
64 

78 
67 

82 
69 

84 
6S 

79 

60 

84 
62 

86 
65 

90 
64 

93 
70 

86 

74 

95 
72 

79 
70 

76 
51 

77 
58 

76 
63 

79 

67 

78 
67 

75 
66 

83 
68 

89 
79 

81.4 
65.9 

PITTSFIELe  MB   AIRMfiT 

MAX 
MIN 

6« 
54 

71 
4S 

79 
42 

82 
63 

81 
53 

76 
62 

S2 

48 

84 
65 

SO 
60 

67 
53 

72 
S3 

76 
47 

70 
53 

83 
61 

72 
57 

74 
49 

78 
46 

86 
50 

86 
52 

91 
61 

90 
66 

86 
69 

76 
53 

73 

49 

77 
47 

62 
51 

62 
57 

74 
64 

76 
63 

86 
64 

84 
59 

78.9 
54.8 

PLYMOOTH 

MAX 
MIN 

7« 
59 

79 
51 

8S 

53 

89 
65 

98 
68 

86 

59 

S* 

57 

S7 

64 

S6 

67 

82 

64 

80 
53 

89 
60 

79 
62 

87 
67 

84 
»7 

82 
56 

S4 
57 

85 
57 

89 
60 

97 
66 

91 
69 

100 
70 

96 

67 

78 
57 

71 
54 

79 
57 

63 
62 

82 
63 

80 
59 

91 
66 

88 
66 

85.0 
61.9 

PHeVINCETOIIN   3   N 

MAX 
MIN 

WCHESTER 

MAX 
MIN 

82 
59 

7* 

48 

77 
44 

80 
58 

85 
66 

85 
63 

82 

51 

82 
61 

S7 
65 

67 
64 

80 
51 

76 
55 

83 
5« 

86 

64 

82 
67 

79 

54 

86 

55 

64 
51 

90 
64 

64 
51 

95 
55 

89 
58 

97 
68 

79 
59 

74 
52 

78 
51 

75 
67 

79 
55 

78 
58 

79 
56 

88 
66 

81.9 
57.9 

mCEPOST    1    ESE 

MAX 
MIN 

78 

60 

72 
53 

81 
55 

85 
62 

84 
63 

83 
60 

SI 
69 

85 
63 

70 
63 

80 
59 

79 
55 

79 
61 

78 
60 

83 
63 

80 
61 

76 

57 

86 
57 

89 
59 

69 
64 

91 
69 

80 
54 

91 
63 

80 
55 

79 
59 

76 
53 

69 
55 

81 
69 

76 
62 

74 
62 

67 
64 

82 
64 

60.9 
69.9 

SALEM  Ce  Al*   STATION 

MAX 
MIN 

78 
62 

73 
60 

S3 

59 

88 

67 

89 

67 

83 
62 

S3 

61 

78 
67 

72 
67 

76 

65 

78 
59 

83 
64 

80 
64 

S2 
66 

83 
64 

79 
56 

85 
57 

79 
59 

87 
63 

96 
70 

82 
72 

69 
67 

83 
66 

73 
58 

71 
54 

77 
57 

62 
64 

78 
64 

74 
50 

65 
67 

60 
70 

30.6 
63.2 

SANMKH 

MAX 
MIN 

S2 

58 

77 
54 

81 
54 

86 

69 

S2 

70 

82 
62 

86 
62 

90 
68 

74 
68 

81 
61 

78 
56 

81 
64 

78 
66 

84 
69 

77 
66 

78 
58 

86 

60 

81 
60 

89 
50 

93 

71 

83 

70 

96 
71 

78 
69 

72 
54 

73 

56 

81 

56 

60 
64 

76 
61 

80 
61 

83 
65 

80 
71 

81 .« 
63.9 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

7» 
6t 

78 
47 

74 
44 

81 
63 

85 

65 

S3 

50 

77 
48 

87 
51 

88 
60 

78 
62 

69 
56 

74 
52 

81 
53 

72 
54 

89 
61 

78 
51 

70 
50 

84 
53 

66 
54 

87 
58 

90 
55 

92 

67 

95 

67 

79 

50 

75 
59 

78 
59 

82 
56 

82 

56 

30 
62 

76 
63 

86 

60 

81.0 
56.1 

SPRIN6F1EL0  ARMWY 

MAX 
MIM 

61 

78 

54 

50 

88 

65 

90 
70 

90 
58 

SS 

96 

92 

61 

•2 

67 

S3 
68 

78 
55 

84 
51 

82 
61 

90 
69 

91 
69 

82 
55 

66 
55 

91 
57 

93 
61 

96 
66 

95 

74 

95 
73 

84 
69 

81 
55 

85 

55 

85 
56 

82 
66 

81 
65 

78 
64 

91 
61 

89 
60 

86.8 
61.2 

ST0CKBRIO6E 

MAX 
MIN 

70 
57 

70 
48 

79 
39 

86 
62 

80 
63 

76 
61 

80 

45 

S3 

50 

80 
65 

68 
96 

71 
46 

75 

43 

72 
50 

81 
62 

72 
63 

74 
47 

78 

43 

61 
48 

63 
47 

86 

54 

67 
64 

87 
65 

73 
61 

72 

45 

74 
47 

78 

50 

77 
57 

74 
64 

74 
62 

81 

69 

78 
60 

77.2 
54.1 

TAUNTOB 

MAX 
MIN 

80 
59 

77 
48 

S2 
43 

89 
66 

89 
69 

85 

55 

86 
63 

90 
63 

S3 

66 

SI 

63 

79 
53 

84 
5S 

SO 
59 

88 

67 

86 
62 

81 
56 

88 
51 

89 
52 

93 
62 

98 
61 

94 
68 

98 
69 

62 
58 

80 
53 

79 
48 

83 
57 

79 
69 

83 
58 

69 
69 

68 
65 

87 
69 

85.2 
69.1 

TULLY   DAM 

MAX 
MIN 

77 
56 

76 
44 

75 
37 

82 

48 

89 
64 

85 
50 

79 
45 

85 
52 

88 

69 

78 
62 

73 
45 

76 
49 

80 
49 

76 
56 

S8 
66 

80 
55 

79 

44 

86 
46 

90 
50 

90 
55 

94 
59 

92 
64 

92 
63 

60 
49 

77 
44 

79 
47 

66 

54 

81 
69 

80 
61 

77 
66 

86 

50 

82.2 
52<« 

TURNERS    FALLS 

MAX 
MIN 

7« 
55 

76 
46 

84 
43 

88 

62 

86 
61 

84 
58 

89 

47 

90 
54 

SS 

65 

80 
55 

78 
53 

82 
51 

81 
50 

91 
60 

S8 
60 

31 
48 

88 
48 

92 
48 

93 
52 

92 
58 

97 
67 

95 
66 

84 
62 

80 
47 

82 

48 

69 

48 

89 

55 

89 
63 

79 
61 

92 
62 

99 
66 

85.7 
54.9 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

76 
57 

73 
44 

81 
44 

87 
64 

86 
68 

81 
64 

89 
51 

88 
55 

73 
66 

78 

60 

76 

49 

81 
52 

78 
54 

87 
64 

79 
69 

78 
48 

86 

50 

86 

53 

90 
53 

94 
62 

91 

67 

94 

55 

79 

65 

73 

51 

77 

46 

80 
50 

79 
66 

81 

68 

75 
59 

92 

54 

89 
65 

82.9 
66.6 

MACPOLE    1    S 

MAX 
MIN 

78 
62 

77 
48 

S4 
42 

88 

70 

86 
71 

85 
62 

SS 
54 

91 

59 

76 
72 

86 
68 

80 
52 

85 
66 

80 
58 

91 
70 

89 
62 

80 
50 

88 

49 

88 
51 

66 
58 

97 
64 

95 
69 

97 
72 

84 

79 

79 
52 

80 
59 

86 

54 

82 
62 

84 
64 

78 
66 

92 

68 

92 
72 

85.9 

60.9 

MEST  CUMMIM«TON 

MAX 
MIN 

69 
55 

71 
31 

79 
34 

81 
59 

80 
59 

77 
47 

82 

41 

89 

48 

82 
62 

74 
50 

71 
45 

76 
43 

74 
46 

86 
53 

78 
56 

75 
43 

60 
40 

85 
42 

86 

46 

90 
54 

99 
52 

85 
51 

76 

58 

72 

41 

77 
40 

80 
41 

74 
49 

72 
63 

75 
57 

85 
56 

63 
56 

79.0 
49.S 

VEST    LYNN 

MAX 
MIN 

78 
61 

74 
54 

85 
53 

90 
64 

88 

6« 

83 

58 

84 
58 

89 

63 

73 
66 

78 
63 

78 
56 

S3 
61 

81 
60 

87 
67 

80 
66 

80 
56 

87 
58 

81 
61 

92 
62 

96 
69 

84 

79 

94 
59 

82 
58 

73 
56 

76 
53 

89 
56 

83 
51 

78 
63 

82 
62 

68 
56 

82 

67 

82  .7 

61 .7 

MEST  MEOHAT 

MAX 
MIN 

80 
56 

80 
44 

82 

41 

92 
63 

93 

67 

90 
55 

88 

49 

94 
56 

91 
66 

84 
59 

80 
48 

82 
62 

81 
54 

95 
66 

99 

59 

85 
46 

92 

47 

95 

47 

98 

54 

101 
61 

98 
56 

97 
56 

84 
57 

83 
47 

83 
44 

99 
50 

84 
55 

87 
62 

89 
55 

96 
65 

92 
68 

88.7 
56.0 

B*«  r«t*r«ac«  aofm  follewlnc  Station  In 


Table  5 •Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JULY    1957 


Day 

Ol 

Monlh 

0 

Slalioii 

1 

1 

1 

1 

Li 

3 

•* 

s 

6 

7 

0 

U 

10 

11 

12 

]3 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2SJ 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

< 

HESTON 

MAX 
HIN 

77 
5» 

77 

82 
4* 

1  89 
60 

84 
65 

86 
53 

87 
47 

91 
56 

86 
63 

80 
58 

78 
48 

82 
53 

81 
53 

92 
63 

89 
61 

82 

50 

91 

50 

91 

49 

93 
56 

97 
61 

94 
64 

95 
64 

88 
63 

84 

47 

82 

46 

88 

47 

85 
55 

87 
58 

82 

53 

92 

61 

90 
62 

e6i5 

55.3 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

74 
58 

75 
51 

84 
46 

85 
67 

87 
65 

81 

61 

84 
55 

89 
62 

83 
67 

75 

60 

75 
54 

81 
54 

75 
60 

90 
68 

79 
65 

81 
57 

86 
52 

88 
55 

90 
57 

94 
67 

94 
73 

94 

74 

81 
62 

79 

53 

80 
52 

83 
55 

80 
65 

80 
66 

76 
65 

90 
67 

86 
66 

83<2 
60 16 

WORCESTER  MS  AIRPORT 

MAX 

MIN 

71 
52 

69 
49 

77 
51 

82 
62 

82 

60 

77 
54 

80 
58 

84 
62 

71 
63 

73 

54 

72 

49 

77 
57 

74 
58 

85 
64 

76 

56 

76 
53 

82 
55 

85 
61 

88 
61 

91 
64 

90 
72 

91 
69 

76 

59 

72 

55 

76 
52 

81 
57 

76 
59 

79 
61 

75 
58 

88 
65 

86 
63 

79.4 
58.5 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

73 
57 

71 
51 

80 
43 

85 
64 

83 
63 

78 
50 

83 
51 

86 
59 

75 
66 

76 
59 

75 
47 

80 
54 

75 
56 

88 
64 

79 
63 

79 

55 

84 
53 

87 
56 

91 
58 

93 
65 

93 
67 

92 
67 

81 
65 

77 
52 

77 
48 

33 
52 

76 
60 

84 
59 

79 
56 

90 
65 

89 
64 

82.0 
57.7 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
MIN 

64 
51 

66 
46 

70 
40 

81 
58 

79 
60 

74 
54 

80 
46 

84 
48 

79 
62 

75 
50 

68 
46 

75 
48 

82 
49 

83 
52 

70 
55 

70 

53 

79 
48 

84 
50 

84 
51 

34 
58 

82 
56 

75 
64 

68 

53 

72 
49 

74 
44 

80 
46 

82 

50 

75 
56 

76 
60 

80 
53 

82 
56 

76.7 
52.0 

BERLIN 

MAX 

MIN 

77 
53 

55 

48 

65 

40 

72 
58 

82 
57 

78 
56 

81 

50 

80 
44 

87 
61 

71 
54 

66 
53 

70 
55 

75 

48 

84 
51 

85 
58 

69 
56 

70 
47 

81 
44 

86 
48 

37 
59 

87 
60 

76 
58 

77 
57 

70 
46 

74 
45 

73 
43 

77 
52 

79 
56 

82 

60 

71 
66 

81 
58 

76.4 
52.2 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

64 
50 

65 
45 

70 
43 

80 
57 

78 
51 

76 

54 

79 
49 

82 
51 

80 
60 

73 

50 

69 
49 

73 
49 

81 
50 

81 
54 

73 
53 

69 
53 

78 
50 

82 
50 

84 
52 

34 
62 

80 
55 

71 
62 

67 
55 

70 
49 

72 
45 

79 
47 

80 
51 

74 
54 

73 
58 

77 
52 

81 
56 

75.6 
52.1 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

79 
60 

74 
52 

75 
42 

79 
58 

36 
64 

86 

55 

78 
46 

85 
52 

89 
62 

80 
52 

72 
52 

74 
50 

79 
50 

88 
54 

91 
58 

73 
55 

76 
46 

33 
50 

91 
52 

90 

53 

92 
64 

82 

58 

85 
53 

79 
52 

76 
46 

79 
48 

85 
52 

85 

60 

78 
58 

78 
58 

83 
60 

81.6 
54.3 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

76 

57 

71 
53 

70 
39 

77 
50 

86 
60 

83 
52 

78 
43 

84 
50 

86 
57 

74 
54 

71 
47 

73 
49 

79 
48 

82 
55 

88 
55 

58 

54 

44 

43 

93 
56 

91 

49 

75 
44 

79 
45 

34 
50 

85 
57 

79 
60 

78 
56 

83 
59 

80.2 
51.8 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
54 

73 
49 

78 
41 

88 

63 

84 
62 

79 
53 

84 

47 

88 

54 

78 
65 

75 
55 

73 
51 

80 
50 

84 
50 

91 
57 

76 
57 

77 
51 

85 
50 

39 
49 

91 

53 

93 

59 

83 

51 

87 
58 

80 
52 

75 
49 

76 
51 

86 
50 

83 
53 

79 
61 

80 
59 

34 
59 

88 

61 

82.0 
54.3 

DURHAM 

MAX 
MIN 

78 
58 

75 
54 

80 
46 

88 
63 

86 

65 

85 

54 

85 

47 

88 
56 

80 
61 

78 
55 

77 
52 

81 
54 

84 
52 

88 
59 

83 
60 

80 
56 

86 
54 

38 
53 

93 
53 

94 
62 

92 

67 

88 
59 

84 
61 

78 
53 

77 
48 

82 

48 

84 
51 

81 
60 

78 
57 

87 
59 

89 
63 

33.9 
56.1 

EAST  OEERING 

MAX 
MIN 

73 
48 

71 
45 

75 
37 

83 
51 

81 
63 

76 
52 

82 

44 

84 
48 

77 
62 

73 
47 

71 
45 

78 
47 

80 
46 

88 
55 

73 
55 

77 
50 

82 
46 

87 
45 

33 
50 

90 
56 

89 
64 

39 

77 
59 

74 
46 

76 
42 

82 

43 

80 
50 

79 
58 

75 
65 

34 
57 

85 
66 

80.0 
50.7 

FABYAN 

MAX 
MIN 

63 
42 

60 

40 

70 
31 

79 
53 

78 
54 

70 
53 

78 

37 

81 
43 

81 
57 

70 
49 

62 

47 

72 
47 

72 
48 

78 
52 

64 
48 

65 
48 

73 
42 

82 
37 

81 

41 

83 
60 

71 
55 

72 
52 

72 

48 

72 
37 

68 

42 

70 
40 

72 
45 

71 
46 

70 
48 

78 
47 

80 
61 

73.0 
46.5 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

64 
47 

50 
43 

64 
39 

68 
52 

77 
57 

75 
55 

68 

45 

76 
50 

79 
57 

77 
52 

62 

48 

66 

48 

70 
49 

79 
51 

77 
52 

63 
52 

68 

46 

77 
44 

80 
47 

80 
54 

81 
54 

67 
55 

72 

54 

62 

47 

70 
45 

71 
44 

78 
49 

80 
52 

71 
58 

66 

53 

75 
54 

71.4 
50.1 

FRANKLIN  1  NH 

MAX 
MIN 

75 
60 

71 
54 

78 

42 

86 
62 

83 
64 

80 
56 

85 
46 

86 
54 

81 
63 

76 
52 

77 
49 

79 
52 

83 
50 

39 
58 

83 
59 

73 
53 

84 
50 

88 

48 

91 
52 

91 
60 

87 
65 

83 
69 

79 
59 

78 
53 

79 
53 

34 
53 

84 
54 

77 
60 

78 
59 

82 

58 

87 
60 

82.2 
55.7 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

80 
58 

79 
52 

70 
40 

79 
52 

86 
62 

83 
55 

79 

44 

85 
52 

88 
62 

78 
50 

72 
46 

76 
48 

79 
48 

84 
56 

90 
56 

72 
52 

76 

48 

84 
48 

38 
51 

90 
58 

92 
64 

80 

58 

83 
56 

75 
52 

75 
52 

79 
50 

36 
52 

86 
53 

78 
58 

78 
56 

82 
58 

81.0 
53.3 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

72 
56 

70 
47 

76 
33 

84 
58 

82 
59 

78 
52 

82 

39 

84 
49 

83 
61 

78 
45 

70 
43 

77 
44 

82 

43 

35 
52 

77 
54 

72 

45 

81 
41 

86 

40 

86 
44 

83 
53 

83 
60 

81 
57 

74 
51 

74 
42 

76 
45 

83 
43 

82 
45 

79 
55 

78 
69 

79 
54 

85 
55 

79.6 
49.2 

HANOVER 

MAX 
MIN 

74 
58 

72 
50 

79 
43 

85 
62 

82 

65 

77 
61 

84 
46 

87 
56 

79 
64 

72 

54 

72 

50 

77 
50 

83 
51 

86 
59 

70 
58 

76 
54 

81 

50 

37 
49 

88 
54 

39 
61 

79 
61 

82 
65 

73 
57 

77 
50 

77 
52 

83 
49 

32 
52 

77 
61 

81 
62 

81 
61 

35 

60 

79.9 
55.6 

KEENE 

MAX 
MIN 

77 
56 

76 
47 

80 
38 

87 
62 

86 
66 

81 
50 

84 

45 

87 
52 

81 
67 

78 

49 

75 
47 

80 
51 

81 

50 

91 
63 

84 
56 

79 
46 

37 
45 

39 
45 

93 
49 

95 
56 

93 
66 

89 
65 

82 
62 

77 
45 

31 
47 

86 
47 

34 
52 

78 
59 

79 
59 

84 
61 

89 
53 

83.6 
53.6 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

73 
53 

71 
53 

78 
47 

86 
63 

83 
62 

77 
59 

85 
51 

87 
55 

77 
63 

71 

57 

73 
54 

78 
54 

85 
55 

87 

60 

73 
60 

74 
55 

83 
54 

38 
53 

87 
56 

89 

67 

76 
63 

81 
61 

74 
60 

72 

54 

78 
51 

84 
53 

85 
56 

75 
58 

79 
58 

31 
59 

87 
61 

79.9 
57.1 

LANCASTER 

MAX 

MIN 

63 
53 

65 
49 

72 
37 

81 
58 

80 
58 

75 

55 

77 
42 

82 

50 

81 
60 

74 
53 

69 
50 

75 
52 

82 
47 

82 

51 

74 
56 

68 
56 

30 
46 

84 
43 

84 
47 

84 
57 

72 
55 

75 
62 

69 

55 

72 
48 

74 
47 

79 
45 

80 
45 

72 
52 

75 
59 

78 
56 

82 
57 

76.1 
51.6 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 

55 

73 
46 

79 
38 

87 
62 

81 
59 

77 

53 

85 

46 

85 

56 

79 
59 

69 
49 

74 
49 

79 

50 

84 
51 

86 
59 

70 
53 

75 

49 

82 
46 

86 

47 

87 
50 

39 
59 

82 
63 

33 
60 

74 
50 

75 
49 

78 
50 

83 
46 

85 
49 

75 
63 

79 
61 

83 
61 

87 

58 

30.1 
53.1 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

78 
52 

73 
50 

83 
45 

88 
62 

86 
58 

81 
52 

87 

47 

90 
57 

80 
55 

74 
54 

76 
52 

84 
53 

86 

51 

90 
58 

76 
57 

76 
52 

84 
52 

90 
52 

91 
56 

93 
63 

90 
65 

87 
59 

73 
58 

75 
52 

77 
50 

84 
49 

30 
52 

76 
60 

30 
57 

84 
58 

88 
62 

82.7 
54.8 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

74 
54 

70 
46 

79 
41 

83 
62 

84 
64 

78 
49 

83 

44 

85 
52 

79 
61 

74 
52 

72 
46 

78 

50 

85 
47 

84 
56 

79 
58 

75 
53 

82 
43 

82 
48 

88 
50 

90 
54 

85 
63 

86 

57 

77 
58 

71 
49 

70 
47 

80 
46 

79 
50 

75 
57 

78 
55 

84 
58 

84 
61 

79.8 
52.8 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

38 
30 

37 
29 

50 
35 

55 
47 

54 
37 

46 
37 

56 

38 

61 
44 

54 
46 

46 
36 

41 
33 

46 
34 

59 

41 

63 
46 

47 
38 

45 
40 

55 
41 

60 
45 

59 
47 

53 
49 

57 
49 

57 
44 

47 
39 

45 
37 

46 
37 

56 

39 

51 
44 

51 
46 

50 
44 

62 
46 

56 

48 

51.5 
40.8 

NASHUA  3  N 

MAX 

MIN 

78 

53 

73 
47 

80 
46 

87 
63 

84 
63 

79 
49 

86 

47 

89 
54 

79 
64 

77 
54 

76 

49 

81 
54 

80 
51 

91 
60 

79 
58 

80 
50 

87 
48 

90 
48 

92 

52 

95 
58 

90 
65 

92 

58 

82 
59 

77 
49 

80 
50 

67 
49 

84 

53 

84 
58 

82 
60 

88 

69 

88 
60 

83.7 
54.5 

NORTHWOOD 

MAX 
MIN 

75 
57 

72 
48 

77 
40 

8S 
61 

85 
64 

82 
55 

82 

50 

85 
56 

84 
61 

75 
55 

73 
47 

79 
54 

82 
55 

90 
61 

86 
60 

79 
54 

85 
56 

36 

54 

90 
60 

93 
62 

89 
66 

86 
67 

82 

60 

77 
52 

76 
48 

85 
53 

84 

54 

77 
58 

78 
54 

83 
57 

87 
60 

82.2 
56.1 

PETERBORO  2  S 

MAX 
MIN 

73 
56 

70 
50 

76 
45 

82 

60 

79 

63 

77 
53 

83 
52 

81 
55 

82 

56 

76 

54 

71 
48 

77 
56 

76 
51 

86 
63 

77 
60 

73 
51 

80 
50 

84 

51 

87 
57 

89 
63 

88 
65 

88 
66 

77 
59 

72 

49 

74 
46 

81 

46 

81 
56 

77 
58 

76 
55 

82 

60 

84 
60 

79.3 
55.3 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

60 
50 

62 

45 

67 
43 

74 
56 

73 
54 

69 
52 

76 

44 

77 

50 

66 

59 

64 

50 

64 
50 

68 
50 

73 
48 

75 
48 

67 
54 

67 
54 

75 
50 

78 
46 

81 
49 

80 
53 

74 
59 

72 
61 

66 

58 

66 
47 

65 
45 

72 

43 

73 
43 

65 

50 

61 
56 

72 
51 

76 
57 

70.3 
51.1 

PLYMOUTH  I  WNW 

MAX 
MIN 

78 
54 

71 
51 

70 
33 

75 
41 

84 
60 

80 
58 

77 
42 

82 

44 

83 
52 

74 
49 

72 
48 

70 
50 

77 
47 

82 
53 

88 

51 

72 
52 

74 
47 

82 

44 

85 
49 

86 

49 

87 
60 

77 
60 

81 
55 

73 
48 

74 
49 

75 
46 

82 

49 

82 
52 

77 
58 

76 
56 

80 
56 

78.3 
50.5 

PORTSMOUTH 

MAX 

MIN 

82 
56 

75 
54 

84 
46 

88 
61 

84 
63 

82 

54 

83 
48 

86 
53 

76 
58 

78 
55 

78 
49 

81 
53 

82 
56 

84 
58 

82 

56 

79 
53 

38 
53 

79 
51 

93 
54 

93 
60 

80 
62 

89 
62 

82 

57 

72 
50 

75 

47 

80 
47 

81 
52 

78 
53 

76 

66 

35 
58 

11 

81.9 
54.9 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 

MAX 
MIN 

79 
55 

76 
46 

74 
38 

80 
53 

86 
65 

84 
47 

78 

44 

83 
50 

88 
64 

80 
48 

72 
45 

75 
49 

80 
48 

81 
56 

89 
56 

73 
45 

76 
44 

34 
45 

88 
50 

92 

55 

94 
57 

93 
64 

89 
61 

78 
45 

77 

44 

78 
47 

89 
51 

35 
59 

80 
60 

77 
62 

87 
69 

82.1 
52.0 

WEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

76 
58 

74 
47 

72 
40 

80 
46 

87 
64 

83 
56 

78 
46 

85 
52 

88 
57 

81 
50 

70 
48 

73 
48 

79 
51 

84 
52 

87 

57 

71 
51 

33 
49 

83 
47 

87 
53 

89 

54 

89 
65 

82 

64 

84 
59 

74 
50 

76 

53 

79 
46 

85 
50 

84 
59 

77 
62 

82 
62 

82 
60 

80.6 
53.4 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

7B 
53 

75 
45 

82 

43 

69 
62 

87 
64 

80 
49 

87 

90 
54 

83 
60 

79 
56 

77 
46 

82 
52 

81 
50 

91 
58 

85 
60 

81 
52 

88 
52 

90 
52 

95 

50 

97 
57 

90 
65 

94 
57 

S3 
60 

76 

48 

81 
46 

85 
45 

84 

50 

82 
55 

80 
56 

90 
59 

89 
59 

84.9 
53.5 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 

MIN 

76 
58 

72 

51 

78 
49 

85 
61 

83 
63 

SO 
60 

86 
48 

87 
54 

82 

64 

74 
57 

76 
55 

78 
56 

85 
52 

89 
58 

78 
63 

79 
58 

86 
55 

88 

51 

89 
54 

91 
62 

86 
66 

83 
60 

78 
58 

76 
54 

77 
52 

82 
52 

85 
53 

77 
68 

80 

57 

83 
59 

89 
62 

81.9 
56.8 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

74 
53 

69 
49 

71 
39 

79 
56 

80 
62 

77 
50 

79 
43 

84 
49 

76 
60 

69 
53 

70 
48 

75 
51 

82 
43 

86 
55 

69 
57 

73 
56 

80 
49 

85 
47 

87 
50 

87 
57 

78 
61 

77 
62 

74 
55 

77 
50 

77 
45 

82 
45 

83 
49 

69 
55 

71 
64 

79 
55 

84 
58 

77.5 
52.5 

S«*   r«r«r*nc*   not**   follovlnt   StfttloD   Index 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
JULY    1957 


Stjtion 

Day 

Ol 

Mon 

th 

'in 

1 

2 

3 

1 
4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

_i'_ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

^9_ 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

23 

20 

30 

31 

■< 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

76 
60 

75 
56 

72 
52 

76 
63 

75 
65 

75 
58 

76 

60 

80 
63 

71 
65 

77 
60 

'5 
58 

78 
62 

74 
65 

79 
65 

79 
64 

76 
58 

77 
56 

79 
62 

78 
60 

79 
64 

88 
67 

85 
67 

73 
65 

75 
61 

72 
58 

76 
04 

76 
64 

76 
63 

75 
61 

77 
64 

77 
67 

76  15 
61t9 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

78 
S6 

75 
50 

82 
48 

88 
64 

88 
67 

83 
54 

86 

54 

91 
59 

71 
65 

80 
59 

80 
50 

85 
55 

79 
59 

90 
56 

88 
52 

69 
58 

94 
58 

99 
65 

96 
70 

99 
68 

81 
64 

75 
53 

81 
50 

84 

54 

80 
59 

62 
56 

75 
60 

92 
64 

89 

67 

84.6 
58.8 

KINOSTON 

MAX 
MIN 

SO 
54 

78 
51 

79 

40 

84 
64 

87 
67 

83 
50 

80 
51 

85 
60 

70 
64 

79 

57 

78 
47 

82 
52 

78 
55 

84 
56 

83 
51 

82 
49 

83 

47 

66 
49 

66 
51 

93 

59 

91 
61 

95 
65 

79 

70 

75 

53 

77 
48 

78 
52 

77 
62 

77 
55 

75 
58 

84 
54 

82 
69 

31.6 
56.5 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
61 

75 
55 

82 
50 

89 
69 

89 
59 

83 
60 

83 
57 

85 
64 

71 
68 

79 
61 

78 
55 

83 
58 

78 
53 

86 
67 

82 
65 

82 
59 

87 
57 

87 
59 

87 
60 

97 
69 

91 

71 

97 
70 

31 
67 

74 
57 

78 
54 

78 
55 

77 
63 

76 
59 

76 
63 

89 
67 

87 
70 

62.7 
62.0 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

77 
61 

75 
53 

74 
41 

78 
49 

86 
57 

84 

54 

81 
47 

84 
53 

87 
58 

79 
55 

72 
47 

73 

61 

80 
51 

79 
53 

88 
61 

75 
48 

78 
49 

86 

50 

69 
53 

91 
58 

92 
65 

93 
67 

85 
61 

78 
49 

75 
53 

79 
50 

84 
54 

80 
58 

78 
54 

76 
64 

89 
61 

81.5 
55.0 

BENNINGTON  2  NH 

MAX 
MIN 

73 
56 

74 
44 

80 
41 

83 
61 

81 
57 

75 
50 

83 

48 

86 

53 

82 
66 

72 
55 

74 
53 

77 
52 

78 
53 

85 
59 

75 
62 

78 

48 

82 
45 

65 
48 

86 
51 

90 
57 

90 
65 

86 
66 

77 
60 

75 
48 

79 
45 

83 
46 

82 

54 

76 
61 

79 
63 

64 
60 

83 
58 

80.4 
54.7 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

65 
52 

67 

47 

69 
39 

80 
59 

81 
56 

79 
57 

80 
43 

83 
51 

83 
50 

72 
53 

68 
50 

74 
51 

82 
46 

84 
60 

79 
56 

68 
56 

61 
52 

85 
44 

86 
55 

86 
56 

86 
62 

73 
62 

72 

49 

75 
46 

60 
45 

82 
50 

82 

50 

81 
51 

73 
61 

82 
55 

82 

58 

78.0 
52.4 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 

53 

71 
51 

75 
48 

84 
53 

81 
65 

76 
59 

82 
54 

85 
58 

83 
55 

66 

60 

70 
58 

78 
63 

83 
58 

82 
61 

67 
50 

75 
57 

82 

54 

85 
55 

88 
57 

88 
65 

76 
61 

74 
63 

71 
61 

75 
58 

75 
52 

84 
54 

84 
58 

78 
64 

77 
62 

82 
56 

86 
63 

78.4 
56.4 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

74 
56 

73 
43 

79 
33 

85 
58 

87 
60 

80 
53 

83 

40 

86 
48 

82 
51 

82 
47 

73 
42 

78 
46 

82 

46 

86 
61 

86 
65 

77 
45 

83 
41 

87 
42 

87 
46 

89 
63 

88 
59 

85 
60 

79 
55 

76 
41 

77 
46 

81 
40 

82 

45 

76 
55 

80 
57 

83 
56 

86 
56 

81.6 
49.5 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

75 
55 

68 

48 

77 
37 

80 
41 

85 
52 

87 

54 

77 
43 

83 
47 

85 
54 

86 

50 

70 
47 

77 
45 

79 
47 

85 
51 

88 
56 

70 
56 

76 

44 

83 
45 

89 
48 

89 
50 

90 
59 

78 
60 

79 
55 

74 

50 

76 
46 

79 
43 

84 
46 

85 
52 

76 

60 

81 
50 

83 
66 

80.5 
50.6 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

75 
53 

73 

44 

77 
46 

86 
61 

83 
64 

76 
54 

80 
51 

83 
54 

83 
64 

73 
54 

71 
50 

79 
46 

81 

54 

84 
60 

73 
56 

79 
56 

83 

46 

87 
49 

89 
54 

89 
62 

87 
59 

84 
66 

76 
56 

77 
52 

79 
46 

85 
48 

36 

64 

78 
59 

65 
61 

63 
56 

86 
58 

81.0 
54.7 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

73 
53 

71 
45 

77 
39 

83 
60 

80 
62 

81 
50 

80 
40 

83 
48 

81 
64 

70 
54 

75 
44 

76 
47 

83 
63 

83 
53 

75 
50 

73 

45 

77 
42 

82 
44 

84 
62 

80 
56 

82 
60 

80 
65 

77 
55 

75 
46 

76 
41 

78 
41 

79 
48 

75 
57 

78 
51 

77 
59 

81 
55 

78.3 
51.3 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

72 
56 

60 
50 

68 

44 

72 
48 

82 
62 

79 
60 

75 
48 

81 
51 

84 
58 

77 
53 

64 
50 

68 
55 

76 

51 

82 
66 

76 
57 

65 
58 

69 

52 

60 
50 

84 
52 

85 
55 

86 
59 

70 
62 

73 
59 

68 

51 

70 
50 

73 
49 

80 
52 

81 
54 

73 
51 

73 
59 

79 
60 

76.0 
54.3 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

59 
52 

71 
49 

73 
43 

84 
51 

83 
53 

76 
60 

81 
52 

86 

53 

80 
52 

70 
49 

79 
49 

85 
55 

83 
66 

82 

64 

73 
52 

75 
56 

64 
48 

88 
51 

88 
63 

86 

59 

78 
62 

70 
62 

72 
56 

74 
51 

76 
43 

86 
49 

86 
57 

80 
60 

73 
63 

83 
63 

86 
57 

79.1 
54.5 

LEMINSTON 

MAX 
MIN 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

73 
5« 

67 
48 

69 

41 

77 
50 

81 
53 

82 
51 

76 
45 

82 
55 

85 
57 

80 
53 

57 
50 

70 
48 

78 
52 

84 
55 

82 

57 

67 
57 

73 
48 

81 
49 

85 
60 

87 
58 

87 
59 

76 
56 

75 
57 

71 
52 

74 
50 

76 
47 

81 
53 

82 
50 

77 
63 

79 
60 

82 
69 

77.5 
63.9 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 

51 

67 

50 

72 
43 

81 
62 

77 
50 

75 
54 

80 
47 

84 
52 

80 
61 

62 
57 

55 

54 

75 
49 

82 
53 

80 
64 

I'. 

69 

55 

78 

51 

83 
49 

64 
51 

86 
62 

75 
57 

76 
60 

56 

57 

68 
52 

74 

47 

79 
48 

81 
53 

76 
62 

74 
57 

78 
56 

86 
56 

75.6 
54.2 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

49 
32 

52 
34 

60 
44 

66 
41 

54 
48 

65 

66 

41 

69 

45 

63 

45 

58 
25 

50 
39 

59 
43 

58 
50 

69 
54 

62 
41 

50 
34 

67 

43 

70 
52 

72 
58 

75 
57 

65 

44 

58 
40 

60 
42 

58 
42 

60 
45 

71 
49 

63 
40 

63 
47 

52 

44 

63 
47 

69 
54 

63.1 
44.0 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

57 
46 

69 
45 

75 
42 

81 
58 

80 
59 

73 
52 

81 
49 

84 
53 

77 
60 

65 
51 

71 
47 

76 
48 

86 
52 

83 
53 

55 
64 

73 
52 

81 
48 

86 
48 

88 
55 

86 
57 

71 
55 

73 
55 

71 
51 

73 
47 

75 
44 

83 
48 

85 
51 

76 

56 

69 
54 

80 
52 

64 
57 

76.6 
51.6 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

68 

54 

67 

48 

74 
40 

83 
62 

79 
63 

74 
56 

79 
51 

84 
54 

82 
65 

81 
54 

70 
52 

76 
47 

83 

60 

84 
47 

54 

74 
58 

80 

48 

64 
46 

85 
50 

87 
59 

86 

49 

75 
57 

74 

54 

74 
48 

76 

45 

82 
46 

82 
50 

76 

59 

79 
55 

82 
53 

83 
55 

78.8 
52.9 

READS80R0  1  SSE 

MAX 
MIN 

72 
56 

71 
46 

77 
39 

80 
47 

87 
61 

83 
56 

77 
46 

85 

51 

87 
57 

82 
55 

65 
52 

74 
52 

78 
51 

76 
54 

87 
69 

76 
52 

78 
45 

63 
47 

86 
50 

86 
56 

93 
61 

92 
64 

85 
58 

79 
47 

77 

47 

30 
46 

83 
51 

80 
56 

78 
60 

77 
59 

84 
59 

80.6 
62.9 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

72 

58 

68 
47 

74 
43 

81 
63 

81 
67 

76 
57 

80 
46 

83 
54 

81 
66 

78 

54 

71 
48 

75 
49 

76 
51 

88 
59 

82 
50 

79 
56 

81 
48 

87 
50 

87 
59 

91 
61 

86 

54 

88 

71 

72 

58 

73 
51 

76 

44 

81 
47 

83 

63 

74 
62 

77 
53 

80 
61 

81 
51 

79.5 
66.5 

ST  ALBANS  BAY 

MAX 

MIN 

65 
57 

73 
52 

73 
53 

83 
58 

82 
68 

76 
67 

82 
57 

85 
51 

80 

70 

75 
59 

71 
56 

78 
54 

83 
51 

81 
68 

68 
56 

76 

60 

83 
57 

87 
51 

87 
62 

87 
60 

72 

58 

74 
65 

73 
59 

77 
54 

78 

53 

83 
58 

86 
62 

80 
65 

76 
65 

83 

60 

84 
65 

78.7 
69.4 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

68 
57 

68 
48 

71 

41 

82 
60 

81 
61 

80 
58 

82 

47 

85 
56 

83 
63 

76 
53 

73 

50 

76 
51 

84 
60 

83 
63 

78 
51 

72 
57 

81 
49 

86 
47 

87 

50 

87 
60 

87 
57 

75 
63 

71 
57 

76 
62 

76 

48 

81 
47 

84 
50 

82 
68 

76 
61 

76 
57 

82 
58 

79.0 
53.9 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

69 
51 

65 
45 

64 
34 

71 
45 

73 
61 

72 
56 

67 
42 

75 
46 

77 

58 

75 
50 

63 
48 

65 
47 

59 
41 

72 
61 

77 
52 

65 
42 

67 

40 

77 
44 

76 
54 

81 
61 

81 
61 

77 
56 

68 
52 

66 

43 

69 
40 

74 
46 

74 
65 

68 
60 

68 
50 

71 
56 

77 
54 

71.5 
50.0 

VERNON 

MAX 
MIN 

7« 
59 

79 

45 

77 
43 

82 

50 

87 
63 

85 

48 

80 
47 

84 
54 

88 
59 

79 
54 

78 
49 

79 
62 

80 
52 

74 
55 

90 
56 

81 
47 

81 

47 

87 
48 

91 
53 

92 

57 

97 

64 

91 
57 

87 
62 

81 

47 

79 
48 

81 
47 

87 
54 

80 
59 

78 
52 

77 
61 

88 

59 

83.1 

53.6 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

72 
55 

58 
45 

70 
35 

75 
37 

82 
60 

80 
55 

75 
42 

78 
51 

85 
51 

78 
62 

65 
45 

70 
45 

75 
47 

80 
51 

81 
52 

55 
56 

72 
45 

80 
45 

65 
45 

85 
57 

86 
52 

70 
58 

78 
55 

70 
45 

72 
42 

7S 
44 

83 

46 

85 
50 

77 
60 

76 
57 

80 
56 

76.2 

49.6 

WILDER 

MAX 

MIN 

75 

59 

75 
50 

72 
42 

78 
46 

86 
66 

81 
58 

80 

47 

84 
47 

86 

58 

78 

54 

71 
55 

73 
50 

77 
51 

83 
54 

85 
69 

72 

54 

76 

50 

83 

50 

88 
51 

90 
56 

90 
63 

81 
61 

82 
59 

74 
52 

75 
52 

83 
49 

87 
51 

85 
55 

75 
63 

78 
62 

81 
60 

80.2 
54.4 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

72 
54 

70 
48 

78 
39 

83 
51 

80 
52 

80 
53 

82 

44 

84 
54 

79 
64 

75 
49 

73 
46 

77 
46 

83 
48 

86 
55 

80 
56 

75 
50 

80 
45 

86 
46 

86 

50 

88 

57 

80 
63 

82 

63 

73 
57 

79 

48 

76 

49 

82 
46 

81 
50 

77 
60 

80 
61 

80 
69 

82 

68 

79.5 
52.9 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  E.SCLAND 
JULY  1957 


Station 



Time 

p.. 

Day  ol  month 

^ 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STORKS,  COHN. 

MEASURED  UNDER  SOD 

1-2  INCHES  (*) 

MAX 
MIN 

85 
66 

86 
65 

84 
64 

90 
71 

86 
74 

85 
68 

88 

67 

92 
69 

80 

74 

83 
68 

86 
65 

90 
67 

76 
70 

89 
71 

84 
70 

83 
68 

88 
68 

91 
69 

91 
70 

93 
74 

93 
77 

92 

77 

85 
74 

83 
70 

87 
66 

83 

68 

76 
70 

83 
67 

75 
68 

60 
70 

86 
72 

85.9 

69.6 

4  INCHES  («) 

MAX 

MIN 

80 
68 

81 
67 

80 
67 

84 
72 

82 
75 

81 
71 

83 
70 

86 
72 

83 
75 

80 
70 

80 
68 

84 
70 

80 
72 

86 
72 

82 
74 

82 
70 

84 
70 

87 
71 

87 
73 

88 
75 

89 
78 

87 
79 

84 
80 

80 
72 

82 
70 

80 
70 

78 
72 

79 
70 

76 
70 

86 
70 

84 
73 

82.7 
71.8 

8  INCBES  (a) 

MAX 
MIN 

72 
69 

70 
68 

70 
68 

72 
68 

72 
70 

72 
70 

72 
68 

73 
70 

73 
71 

71 
68 

70 
67 

72 
68 

72 
70 

73 
69 

73 
71 

72 
70 

73 
70 

74 
70 

75 
71 

76 
73 

77 
74 

76 
75 

76 
75 

73 
72 

72 
70 

72 
70 

72 
70 

70 
68 

70 
68 

73 
69 

74 
71 

72.6 
70.0 

KINGSTON.  R.  I. 

MEASURED  UNDER  SOD 

2  INCBES  (b) 

MAX 

MIN 

77 
66 

79 

65 

77 
62 

80 
68 

80 
70 

80 
66 

80 
65 

85 
70 

75 
70 

79 
68 

77 
64 

80 
64 

74 
66 

82 
68 

83 
69 

81 
66 

81 
84 

82 
63 

82 
65 

8S 
67 

86 
71 

88 
73 

78 
72 

76 
65 

76 
61 

75 
62 

75 
66 

79 
63 

74 
66 

81 
66 

81 
70 

79.6 
66.5 

4  INCHES  (b) 

MAX 
MIN 

77 
68 

78 
67 

76 
64 

79 
69 

79 
72 

79 
69 

79 
67 

83 
72 

76 
71 

79 
69 

77 
66 

79 
67 

74 
69 

80 
70 

82 
72 

80 
69 

77 
67 

80 
65 

81 
67 

84 
70 

84 
73 

86 
75 

79 
71 

76 
87 

76 
73 

75 
74 

74 
67 

78 
65 

74 
68 

80 
68 

81 
72 

78.8 
68.5 

8  INCHES  (b) 

S  PM 

68 

67 

66 

68 

69 

69 

68 

70 

69 

68 

68 

68 

68 

69 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

72 

72 

73 

70 

69 

69 

68 

68 

69 

70 

72 

69.2 

12  INCHES  (b) 

S  PM 

68 

67 

66 

67 

68 

69 

68 

69 

69 

68 

67 

67 

68 

68 

69 

68 

68 

68 

68 

69 

70 

71 

72 

70 

69 

68 

68 

68 

69 

69 

70 

68.4 

BURLINGTON  UKIV  OF  VT. 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH  (c) 

MAX 
MIN 

70 
66 

73 
64 

71 
63 

80 
67 

78 
71 

76 
67 

78 
67 

79 
69 

77 
72 

70 
67 

71 
65 

77 
65 

80 
67 

77 
69 

70 
66 

72 
65 

75 
63 

78 
64 

78 
65 

80 
68 

73 
68 

72 

69 

74 
67 

75 
67 

75 
64 

76 

64 

76 
65 

73 
67 

72 
68 

76 
67 

76 
68 

75.1 
66.6 

3  INCH  (c) 

MAX 
MIN 

70 
67 

72 
64 

70 
64 

77 
67 

77 
72 

75 
68 

76 
68 

78 
69 

75 
72 

71 
68 

70 
66 

75 
65 

78 
67 

75 
70 

69 
67 

71 
65 

73 
63 

76 
65 

76 
66 

78 
69 

73 
69 

71 
70 

73 
68 

73 
67 

73 
65 

74 
65 

74 
66 

72 
67 

72 
68 

74 
67 

74 
69 

73.7 
67.2 

10  INCH  (c) 

MAX 

MIN 

69 
68 

68 
67 

68 
66 

70 
67 

72 
70 

71 
69 

71 
69 

72 

70 

72 
71 

71 
69 

69 
68 

69 
67 

71 
68 

71 
68 

68 
67 

67 
66 

67 
66 

69 
67 

70 
68 

70 
69 

70 
69 

69 
69 

69 
68 

69 
68 

68 
68 

69 
67 

69 
68 

68 
68 

69 
68 

70 
68 

70 
69 

69.5 
67.7 

(a)  Soil  Type:   toodbrldge  loaji.   Ground  cover:   Grass  sod. 

<b)  Soil  Type:   Brldgehanpton  silt  loaa.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2  Inches. 

(c)  Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loan.  Ground  cover:   Kentucky  blue  grass. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

p-r^ 

Relative  humidity  averages  - 
.  percent 

Number  of  days  with  precipitation 

III 

Hi 

1 

SutioD 

Ot 

.2 

'a 
> 
• 

S.S1  a. 

• 

< 

1^ 

£    B 

g  1 

ft 

is 

o. 
o  S 

a 

-■  H 

1* 

8 

s 

3 

0> 

A 

3; 

I 

8| 
M  a 

1 

•  2 

III 

BUXK  ISLAND  KB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

2 

1 

0 

1 

0 

8 

- 

5.4 

BLUE  HILL,  MASS. 

WNW 

13 

13.1 

36 

w 

22 

80 

70 

43 

65 

8 

5 

1 

0 

0 

0 

14 

65 

6.2 

BOSTOM  IB  AIRPORT,  MASS. 

3W 

14 

14.5 

434-t 

w 

22 

71 

67 

45 

55 

5 

6 

2 

0 

0 

0 

13 

83 

5.8 

BRIDGEPORT  »B  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

74 

52 

63 

4 

3 

4 

1 

1 

0 

13 

- 

5.2 

BaHLINOTON  WB  AIRPORT,  TT. 

SSW 

13 

7.6 

35 

NW 

3 

81 

76 

53 

61 

4 

2 

5 

3 

1 

0 

15 

54 

7.1 

CARIBOU  »B  AIRPORT,  ME. 

wsw 

12 

8.7 

29++ 

WSW 

6 

93 

88 

66 

77 

2 

7 

6 

3 

a 

0 

20 

- 

7.8 

CONCORD  WB  AIRPORT,  H.    H. 

N¥ 

12 

7.2 

29 

NW 

30 

86 

81 

49 

62 

4 

4 

6 

1 

0 

0 

15 

63 

6.3 

HAHTTORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

S 

17 

10.3 

31 

w 

5 

86 

81 

49 

58 

2 

6 

3 

2 

0 

0 

13 

63 

5.8 

MIDDLETOWN  WB,  CONM. 

- 

- 

7.5 

431 

WNW 

22 

- 

- 

- 

- 

2 

8 

2 

1 

1 

0 

14 

- 

- 

irr.  WASHINGTON,  N.  B. 

w 

59 

28.7 

103% 

w 

1 

92 

92 

92 

93 

0 

2 

9 

9 

0 

1 

21 

33 

8.4 

HANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

3W 

19 

12.9 

37 

sw 

30 

86 

81 

68 

82 

3 

4 

1 

1 

1 

0 

10 

75 

5.7 

MEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

6.5 

21 

NW 

22 

- 

76 

55 

- 

6 

6 

1 

1 

0 

0 

14 

73 

5.2 

PITT3FIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

» 

6 

3 

2 

I 

0 

12 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

3 

16 

10.3 

25 

s 

28 

87 

79 

53 

66 

8 

4 

3 

1 

0 

0 

16 

70 

6.1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

3W 

17 

12.1 

27++ 

sw 

5 

78 

74 

48 

61 

4 

3 

6 

0 

0 

0 

13 

66 

5.5 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

12.2 

43++ 

NW 

5 

- 

- 

- 

- 

2 

7 

2 

1 

0 

0 

13 

- 

6.1 

%   Peak  Gust 

8ae  iifafiiiii  nota*  feUowing  SutioB  I 
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EVAPORATION  AND  WIND 


flEW  ENGLAND 
JULY  1957 


Station 

Day  of  month 

„ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Pi 

COVENTRY,  CONN. 

EVAP 

.13 

.39 

.31 

. 

.36 

.25 

.22 

.28 

.11 

.33 

.27 

.24 

.03 

.26 

.29 

.27 

.32 

.31 

.32 

.30 

.33 

.25 

.25 

.22 

.28 

.11 

.12 

.22 

B7.77 

HIND 

102 

109 

67 

84 

72 

87 

56 

46 

87 

90 

116 

54 

41 

73 

43 

65 

59 

58 

57 

53 

52 

71 

62 

63 

62 

54 

71 

79 

139 

23 

63 

2158 

ROCHESTER,  MASS. 

EVAP 

.26 

.27 

.24 

.25 

.19 

.23 

.30 

.19 

.27 

.02 

.30 

.22 

.26 

.06 

.17 

.24 

.18 

.25 

.26 

.23 

.30 

.18 

.20 

.15 

.22 

.19 

.11 

.17 

.21 

.17 

.16 

6.45 

WIND 

65 

46 

45 

45 

48 

50 

52 

32 

49 

35 

50 

39 

30 

28 

22 

38 

8 

26 

37 

23 

31 

36 

23 

41 

21 

18 

30 

37 

19 

38 

36 

1098 

LAKEPORT  2,    N.  H. 

EVAP 

.31 

.26 

.07 

.25 

.28 

.08 

.40 

.26 

« 

* 

.47 

.26 

.28 

.20 

.24 

.26 

.18 

.20 

.17 

.26 

.25 

.01 

.18 

* 

, 

.51 

.35 

.13 

.10 

.10 

.04 

6.10 

WIND 

100 

60 

40 

45 

25 

65 

60 

30 

30 

30 

50 

45 

50 

30 

15 

35 

35 

15 

25 

20 

20 

10 

20 

30 

20 

10 

10 

30 

30 

50 

20 

1055 

IIAX 

75 

73 

73 

90 

79 

79 

86 

91 

72 

80 

75 

79 

86 

95 

83 

77 

87 

91 

70 

92 

79 

79 

82 

76 

84 

91 

89 

74 

74 

87 

91 

81.9 

HIN 

55 

50 

48 

60 

55 

52 

52 

56 

59 

51 

54 

56 

54 

60 

53 

54 

52 

56 

59 

64 

67 

61 

61 

56 

52 

55 

57 

58 

56 

58 

61 

56.2 

MASSABESIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 

.27 

.17 

.18 

.10 

.18 

.34 

.16 

.18 

.14 

.17 

.17 

.18 

.13 

.18 

.28 

.17 

.18 

.14 

.35 

.21 

.21 

.14 

.17 

.13 

.12 

.21 

.21 

.07 

.09 

.17 

.15 

5.55 

WIND 

42 

24 

18 

12 

23 

29 

24 

6 

13 

29 

23 

22 

14 

5 

25 

22 

18 

13 

19 

10 

17 

31 

25 

25 

1 

12 

14 

10 

17 

12 

9 

564 

KINGSTON,  R.  I. 

EVAP 
WIND 

.24 

.36 

.25 

.20 

.29 

.35 

.08 

.25 

.08 

.22 

.30 

.22 

.12 

.12 

.21 

.23 

.33 

.14 

.23 

.36 

.26 

.39 

.13 

.24 

.19 

.17 

.11 

.17 

.17 

.12 

.12 

6.65 

REFERENCE  NOTES 

AddltlOQftl  iaformAtlon  regarding  the  climate  of  Nev  England  oAy   be  obtained  by  writing  to  the  State  Clloatologlst  for  Northern  and  Central  New  England  (llalne.  New  Haapahlre,  Veraoot,  and 
Kasaachusetts)  at  Veatber  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  UaBsachuaetts,  or  to  the  State  Cllsatologlst  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather 
Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


Figures  and  letters  following  the  station  nane,  such  aa  12  SSW,  Indicate  distance  in  nlles  and  dlrectl< 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  1 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing 

)erature  In  "F,  preclplt 


from  the  post  office. 

the  June  issue  of  this  bulletin. 

or  were  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

n  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In  miles. 

by  footnote  following  Table  6,   Hax  and  Hin  in  Table  6 


llonthly  degree  day  totals 
efer  to  extremes  of 


Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bure. 
location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  Ice  on  the  gr< 
observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  : 
is  measured  at  selected  stations  when  iwo  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground. 


Entries  of  Snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the 


lal  snowfall  table,  include  i 


nd  include 


that  the  ther 


rs  are  exposed  in  a  shelter  located 


Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  lists  observation  times  in  the  standard  of  time  la 
local  use.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.m.,  E.S.T. 

-  No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tablea  2  and  5,  la  indicated  by  no  entry.   Consult  the  annual  issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly 
precipitation  totals, 
tt   Hount  Washington,  New  Hampshire  not  used  in  computing  averages  or  extremes  for  State  or  Section. 

+   And  also  on  a  later  date  or  dates. 
-M-   Fastest  observed  one  nlnute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

0     Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicate 
on  the  roof  of  a  building. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C   In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  la 
"Hourly  Precipitation  Data". 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

G   In  the  "Refer  to  Tablea"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  la  mlaslog.   See  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this 
station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  intervals,  will  be  published  In  the  July  or  August  Issuea  or  delayed  data  December  Issue  of  this  publication. 
SS  This  entry  in  time  of  obaervation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

T   Includes  total  for  previous  month. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  I9S5  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  New  England.   That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  In  the  latest  Issues  of  Local  Climatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  aa  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correapondence  regarding  subacriptiona  abould  be  aent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C, 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
JULY   1957 


/rirst   CoDQ  Lake 

-O  I 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
10  0  10  20         30         40 


7&TH  HEHIDIAK   Til 


STATION   LEGEND 

O    •  a  precipitation  only 

<D  Precipitation,   storage 

O  -•-<►-  Precipitation    and    Temperature 

V"  T  V"  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 

Type   of  gage  O    Non-recordir)g, 

•    Recording,         d    0ot/>  types 

Double   circle  combinations    indicate   tfie  availability  of 
more   detailed  meteorological  data 


iBollnes  are  dravn  through  points  of  approxla&tely  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  J>reclpltatlon  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
JULY  1957 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
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B         Revised   WRPC,    ChBttanooga,    Tenn,    1/57 

Isollnea  are  drawn  through  points  of  approxlaately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fron  recorder  substations  wll 
be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW   ENGLAND 
JULY   1957 


R         Revised   WRPC,    Chattaaooga,    Tenn.    1/57 

Isollaes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data", 


168 


STATION  INDEX 


County 


COWIECTICUT 

ANSON I A 

KAKEBSVILLE 
KALTIC 
BAitKKAMSTEO 
BEACOM   FALLS 

BLOOMPIELQ 
BRIOACPOAT   «S    AP 
811ST0L    3    t> 

BULLS    BAtOOC    DAM 


Obsar 
vabon 
Time 


0120  INEM  HAVEN 
0227  IlITOFIELD 
02»1  'HEM  LOtWON 
0Z«4  LITOV^IELD 
10373   NEW   HAVEN  I   T   41   27 


T  41   20      n  09 

1  02 

1    IT      72  Ott  , 

'2  »7 

3  03 


06S4.    HAITFORO 
080A    FAIHFIELO 
0130    HABTFOBO 
09ie    OISOHAM 
a9«l    LlTOfflELO 


BUftLINGTON  0973   KASTFOAD  5   41  4B 

CANOLEKOOO   LAKE  1093   FAIHFIELO  7   41  29 

CXKAPONSET   BAN6ER  STA      1*«8   MiOOLESES  5   41  2B 

COLCNESTCff  14«0   NE»   LONDON  4  !41  34 

COLLrnSVILLE    1    S  I»3«    HARTFOAO  $41  48 


41  it 

41  1« 
41  41 
41  47 
41   38 


COVENTRY 
CREAM   MILL 
OANBURV 
DAMSON   LAKE 
OCTBY 

EAST   ftAVEH 

EaSTON  lake  RESERVOtR 

FALLS  VILLAGE 

GODTON 

HARTFORD 


LD 


NARTF'OftD  eSAINARD  f 
•HASTFOAD  MS  AIRPOR1 
NEHL0CK5  DESERVOIB 
JEVETT  CITV 
LAKE  KONONOC 

LAUPEL  RESEffVOm 

MAkCHESTER 

MANSE-tELO  HOLLOM  0AM 

MEAD  POND  RESERVOIQ 

NIOOLETOWH  VB 

MIOCLETOWN  4  * 

MILFORO 

MOHAWK    RANCER    STA 

NOOOUS   RESERVOIR 

HOunT    CAOMCL 

HATCHAUC    RAMCER    STA 
NATHAN    HALE    ST    FOREST 
NEk    lARTcORO 

HE*    HAVEN     -to     AIRPORT 
HEMtMG'DN 

NORFOLK    2    SW 
MOR'^H   BRANFORO 
NOR'H   GUILFORD 
NORWALK    GAS    PLANT 
NOR-ICM    PUe    UTIL    PLT 

^AUCHAUC   FOREST 
PEOPLES    RANGER    STA 
WOSPECT 

PUTNAM    LAKE 

■OCtVILLE 
tOCKr  RIVER  DAM 

HOUND  POND 
SALISB^v 

sau6atuck  reservoir 

ShepauG  dam 

Shuttle  meadow  resvr 

stafford  springs 

STAMFOdD    5    U 
STEVEMSOn  dam 

STORRS 

TORRINCTON 

TOBRISGTON    2      ^ 

TRAP    FALLS' RESERVOIR 

•NATESauRV  CITY  MALL 

■EPAWAUC  RESERVOIR 
■EST BROOK 
•EST  HARTFORD 
•EST  hWRTLANO 
•HIGVILLE  RESERVOIR 

•HITMEY  LAKE 
MIG«At«  RESERVOIR 
MILLIHANTIC 
■OLCOTT  RESERVOIR 
MOOBURv  )  u 

MAINE 

AU6USTA    AIRPORT 
AUGUSTA    CAA    AIRPORT 
BANGOR    DOW    FIELD 
»A»    KA»eOR 
BELFAST 

BRAS SUA    0AM 
Bl IDG TON    1    NNW 
BRUNSWICK 

SOU    ua    AIRPORT 
CWrrON    LAKE 

COS  INN A 

CWSUPTIC    STOREHOUSE 

OAMARISCOTTA    MILLS 

CAST PORT 

CAST   SAHCERVILLE    S    SE 

CAST   HIMTh&OP 
eULSWORTH 
CUSTIS   T   vw 
PAlMINGTON 

■    FAIRFIELD 

POrr  KENT 
e«K>lNEP 
6ILEA0 

NO    LAKE    STREAM 
ENVILLE 

MIIUH  2  S 
HSUITON   CAA   AP 

NOULTON    1    NE 
JKUUH 

janesBORo 

LK  FMMTIERE 

ilSTON 

M  PALLS  0AM 
MCHIAS 
NDOISON 

HIOOLE  DAN 
HILLINOCXET 
HIUINOCKET  CAA   AP 

NOOSEtCAO 
«tO  TOUN   CAA   AIRPORT 


1609    TOlLANO 
!l715   LITCHFIELD 
llTB2   FAIRFIELD 
1790   NEW   HAVEN 
1B4*   FAIRFIELD 

2169  NEW  HAVEN 
2209  FAIRFIELD 
20M  LITCHFIELD 
3207   NEW   LONDON 

3A4«  HARTFORD 

34&1  MARTFORD 
34M  HARTFORD 
3503  FAIRFIELD 
3037  NEW  LONDON 
39B9  NEW  LONDON 

4090  FAIRFIELD 
4443  HARTFOBD 
4408  HIMOHAM 
4599  FAIRFIELD 
4757  MIDDLESEX 

4707  jMIODLESEX 
'4700  iNEW  HAVEN 
4933  LITCHFIELD 
9010  MIDDLESEX 
5077  NEW  HAVEN 

5125  WINDHAM 

5131  TOLLANO 

5262  LITCHFIELD 

5273  NEW  HAVEN 

5285  HARTFORD 

5445  LITCHFIELD 
5510  NEW  HAVEN 
5641  NEW  HAVEN 
5893  FAIRFIELD 
5910  NEW  LONDON 

6131  NEW  LONDON 
6239  LITCHFIELD 
6  597  NEW  HAVEN 
»»45  WINDHAM 
6655  FAIKFIELD 

6942  TOLLAND 
606«  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 
7109  LITCHFIELD 
7157  FAIRFIELD 

7373  LITOS^IELO 

7432  HARTFORD 

7946  TOLLAND 

7970  FAIRFIELD 

SC65  FAIRFIELD 

8130  TOLLANO 

8436  LITOff^lELO 

0441  LITCHFIELD 

8488  FAIRFIELD 

0911  NEW  HAVEN 

:9007  NEW  HAVEN 
90*7  MIOOLESEX 
'9162  HARTFORD 
9174  HARTFORD 
9508  HARTFORD 

9544    NEW    HAVEN 
9568    LITO»^IEL0 
9507    HiNOHAM 
9759    NEW    HAVEN 
9793    LITCHFIELD 


KEWEBEC 
KENNEBEC 

PENOBSCOT 
HANCOCK 


175« 
1823 
2420 
2442 

2539 
2820 
2765 
2765 
2886 

2878 
3046 
3110 
3261 
3353 


.7  41  48 
7  41  52 
T  41  25  I 
4  41  22 


41  14  I 
1  90 

1  24 


41  33  I 

1  12 
1  50  I 

41  30 ; 


Z  50 
9  28  I 
2  31  ' 
2  17 
2  »«  I 

2  21 

3  20 
3  26 
2  59 
9  05 

2  52 

79  15 
79  22 

2  03 


2  11 

3  31 

2  43 
9  05 
9  18 


5  41  50 
7  41  30 , 
17  41  54 

4  41  05 

5  .41  52 
7  !41  35  , 
4  41  16  I 
7  ;41  59 

'  4  Ul  19 

'  7  41  43  I 
4  41  39  j 
17  41  5B 

,  4  '41  08 
7  ,41  23 


41  IB 
41  18 

141  49  , 


4  [41  : 

7  *1  ' 


I  WALDO 

SOMtRSET 
.  CUMBERLAND 
<  CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

■  A'OOSTOOK 

PENOBSCOT 

OXFORD 

LINCOLN 

WASHINGTON 

PiSCATAOUIS 

KENNEBEC 

HANCOCK 
FRAMU.IN 
FRAMU.IN 
AttOOSTOOK 

AROOSTOOK 

KENNEBEC 

OXFORD 

WASHINGTON 

PISCATAOUIS 


0  44  19  69  48 
9  44  1«  69  40 
11    44   4B 

|44  29   68  12 

i44  24 


8A  ANSONIA  WATER  CO 
8A  JHATER  BUR  HARTFORD 
lO  BALTIC  MILLS  CO 
SA  WATER  BUR  HARTFORD 
BA  VINCENT  MULESKI 

^10  !£NG  DEPT  HARTFORD 

}'MIO'U*S*  WEATHER  BUREAU 

6A  'WELLINGTON    CLOUR  IE 

6P    DONALD    J.    FIELDS 

)  I    7A  iCONN    LIGHT    *    POWER 


Refer 

To 
Tables 


2    3   5 


SA  IWATER    BUR    HARTFORD  3 

HID  CONN    LIGHT    *    POWER 
SA    ST   PARK   4-   FOREST   C0t4        3 
I      «P    RATMOND   J>    RUS2ALA        2   3   9 
8A   COLLINS    COMPANY  3 


12M 


70 


IVERSITY  OF  CONN  2  3  5  i 

5P  CREAM  MILL  FARM  2  3  5 

TA  JOSEPH  P.  SINKOi  JR.  2  3  9 
8A  NEW  HAVEN  WATER  CO      3 
SA  BIRMIHGMAM  WATER  CO     3 


90  I  SA  INEW  HAVEN  WATER  CD  ; 
260  :  5P  .BRIDGEPORT  HYORAULIO 
580  '  «P  '  SA  ,CONN  POWER  COMPANY 

39  MID  MID  IGROTON  PUBLIC  UTiL 
140  ,     IMID  ENS  DEPT  HARTFORD    \ 


15  MID   0A  SWG 


3800  CUMBERLAND 

3092  AROOSTOOK 

3097  AROOSTOOK 

4006  SOMERSET 

.4183  WASHINGTON 

4420  AROOSTOOK 

'4968  AH0ROSC0G6IN 

14781  SOMERSET 

4070  WASHINGTON 

|4927  SOMERSET 

9261  OXFORD 

'5304  PENOBSCOT 

'5309  PENOBSCOT 

,5480  SOMERSET 

8425  PENOBSCOT 


4 

44  92 

68  28 

9  45  17 

70  35 

9  '44  40 

TO  09 

15  ,40  4» 

67  4« 

15 

47  15 

88  36 

9 

44  19 

69  47 

1 

44  24 

TO  98 

14 

45  11 

67  46 

0 

45  27 

89  35 

45  37 

4  44  39 

19 

r46  42 

44  06 

45  14 

44  43 

44  4« 

«« 

11 

45  99 

11 

45  39 

AS  39 

11 

44  97 

REATmENT  PLANT 
110  U.S*  WEATHER  BUREAU 

7P  BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
HO  JEWETT  CITY  WTR  CO 

8A  NEW  LONDON  WTR  HKS 


BA  STAMFORD  WATEi 
SA  MANCHESTER  WTR  01 
SA  CORPS  OF  ENGINEEi 


CO 


133  MID  I 


2  3  5 

□  HATER  CO       3 
lEATKER  BUREAU)  2  3  5 


389  12M  '12M  .KORNEL  BAILEY        |  2  3  5 

30  0A  jNEW  HAVEN  WATER  CO 

1440  I  SA  ST  PARK  *  FOREST  i 

380  MID  FRANK  P.  0  NEIL 

200  6P   6P  CONN  AGR  EXP  STA      2  3  5 


'  COM 


2  05 
2  21 

2  57, 
2  53  ! 

■2  44 


400 


8A  ST  PARK  *  FOREST  COM 

'      BA  ST  PARK  *  FOREST  COM 

I      SA  WATER  BUR  HARTFORD   ' 

MID  MID  lU.S*  WEATHER  BUREAU 

^ID  ENG  DEPT  HARTFORD 


2  3  5    7  C 


3  13   1380   SA 
2  46    210 


3  00 

2  57 

1  54 

3  38 

2  26 

3  26 
3  32 
9  27 
3  21 


2  40  I 

2  IB 

3  32 


3  02 
2  28 

2  47  , 
2  58 
2  57  ; 


7A  ST  PARK  +  FOREST  COH  3 

8A  ST  PARK  *    FOREST  COM  3 

0A  NEW  HAVEN  WATER  CO   ,  3 

7A  ALPHONSE  B0N*1ER       2  3  5 

SA  GREENWICH  WATER  CO  3 

MID  ROCKVILLE  WTR  •  AQud 

7A  CONN  LIGHT  *    POWER   !  3 

3P  RIOGEFIELD  WTR  SOP   '  3 

5P  HAROLD  MYEi'S  2  3  9 

5P  BRIDGEPORT  HYDRAULld  3 

12M  BUR  ENG  WATER6URY     2  3  5 

BA  WTR  COM  NEW  BRITAIN  3 

SA  jCONN  LIGHT  +  POWER  '  3 

5P  STAMFORD  MUSEUM       2  3  5 

7A  CONN  LIGHT  +  POWER  3 


800  ^ID  MID  U  OF  CONN  . 


EPT 


500  I 


iTORRINGTON 
8A  TORRINGTON  REGISTER 
7P  BRIDGEPORT  hyoRAULK 
12H  BUR  ENG  WATERBURT 

BA  ;nEW  haven  WATER  CO 

>   4P  JAMES  RINTOUL 

,  8A  WATER  BUR  HARTFORD 

8A  WATER  BUR  HARTFORD 

I  SA  WTR  COH  NEW  BRITAIN 


2    3    5 


38  I  ,    6A  fNEW    HAVEN    WATER    i 

825  :12M    12H  WATERBURY   MATER   CO        2    3   5 
250  7A   COtOt    LIGHT    *    POWER 

770  BA    WTR    COM    NEW    BRITAIN 

960  8A   OSCAA    S.    JOHNSON 


350  HID    ROBERT    A.    SMITH 

350  HID  MID  CIVIL  AERO*  ADM* 
202  MID  MID  U.  S.  AIR  FORCE 
30  9P  5P  ACADIA  NAT  PARK 
20      8P       8P   R>    C*    TALBOT 


:   69  50      1100 


11  44  57  69  13 

1  45  01  70  51 

4  44  08  69  31 

4  44  55  66  59 

11  45  08  89  18 


19  43  51   TO  48 


KErMEBECK  WTR  PWR  CO 
800   6P   6P  ANDREW  J*  SANBORN    '  ; 
70   BP  MID  *J.    S.  NAW  '  i 

624  MID  HID  U*  S*  WEATHER  BUREAU  : 
lOOO      MID  ABBIE  H.  PAOUET 

360  6P  6P  RAVMONO  R*  PALMER  ; 

1470  9A  9A  MRS*  NELLIE  SPINNEY  i 

210  8P  8P  MRS*  NANCY  RAWLINGS  i 

60  7P  7P  WALTER  A.  HiCKS  i 

49C  5P  5P  MRS*  ELMER  J*LELAND  i 

1T9  4P   4P  AUGUSTA  WATER  DIST    ; 
24      BA  eANGOR  HVDRO-ELEC  CO 
1240      HID  LILLA  THERRIEN 

420  ftp   ftP  C*  S*  PREBLE  ; 

450       TA  JAMES  A*  SCHOFIELO   ' 

520   9A   9A  PHILIP  BOUCHARD       i 
140   SS   SS  GARDINER  WATER  DIST   ; 
700       7P  ftUMFORD  FLS  PWR  CO 
90  ,     HID  STATE  FISH  HATCHERY 
1081  '  7P   7P  MUCH  E.  SAWYEft        i 

380  MID  "10  CENTRAL  MAINE  POWER  i 

459  MID  MtO  ClVlL  AERO.  ADM*  i 

410   6P   OP  WILLIAM  CUMMING  ] 

1160   5P   5P  CENTRAL  MAINE  POWER  i 

189   7A   7A  IRVING  C.  MASON  i 


70  00  ,  1200  8P   8P  U.  S*  CUSTOMS 

70  14  162  HID  MID  UNION  WATER  PWR  CO 

TO  12  I  1100   7a   TA  CENT  MAINE  PWR  CO 

87  28    40      TA  WILLIAM  JORDAN 
69  94  260   6P   «P  MADISON  MILLS 

TO  55  !  1900  I     7P  >UNION  WATER  PWR  CO 

68  42  3B0   8A   0A  GREAT  NORTH.  PAPER 

88  41  405  MID  MID  CIVIL  AREO*  ADM. 
09  43  1028       7A  Ht  LAMOHTAGNE 
86  40  '  124  MID  InID  CIvIL  AERO*  AOH* 


OMMO  2 

PORTLAND 
PORTLAND  WB  AH 
PRENTISS 

PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 

ROCKLAND  I  M 
ROXBURY 


SOUTHWEST  HBR  3  SSE 
SOUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
THE  FORKS 
UNITY 

UPPER  DAM 

WEST  BUXTON  2  NNM 

WEST  ENFIELD 

WINSLDW 
WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 
ATHOL  3  E 

BEDFORD 
BEECHWOOD 
SELCHERTOWN 
BIRCH  MILL  OAM 
BLUE  HILL 

WBOSTON  MB  AIRPORT 
eOYLSTON 

BRlDGEWaTER  M.C.It 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 

CHARLTON  MASONIC  HOME 
CHATHAM  LTSTA 
CHESTER 
CHESTERFIELD 

CHESTNUT  MILL 

CLINTON 
COHASSET 
COLDBROOK 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREMAM 

EDGAR TOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAM INGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

MATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 


HOOSAC  TUNNEL 
MUBBAROSTON 
MYANNIS  i    NE 


JEFFERSON 
KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 


MANSFIELD 
MENOON 
MlDDLEBORO 
HIDDLETON 

MILFOftO 
MILLBURV 
MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEWPURVPORT 
NEW  SALEM 
NORTHBRIOGE 
PELHAM 

PEMBROKE 
PERU 

PETERSHAM  4  N 
PITTSFIElO  W8  AIRPOR 

PLAINFIELO 

PLYMOUTH 
PRINCETON 
PROVINCETOWN  3  N 
PftOvlNCETOWN  1  NW 
OUABBIN  INTAKE 


I  CO  AIR  STATION 


SMELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIOGE  3  E 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 
STERLING  3  NW 
STOCKBRIOGE 
TAUNTON 
TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 
MALPOLE 
WALPOLt  1  S 


WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  BRIMFIELO 

WEST  CUMMIMGTON 


County 


PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
PENOBSCOT 

AROOSTOOK 

PISCATAOUIS 

KNOX 

KNOX 

OXFORD 

OXFORD 

OXFORD 

YORK 

SOMERSET 

OXFORD 

HANCOCK 

AROOSTOOK 

OXFORD 

SOMERSET 

WALDO 

OXFORD 
YORK 

iPENOBSCOT 
KENNEBEC 
IINGTON 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
lOOLESEX 
WORCESTER 


10551 
0562  HAMPSHIRE 
,0666  WORCESTER 
j0736  NORFOLK 

|0770  iSUFFOLK 
0601  WORCESTER 
0840  PLYMOUTH 

'oeoO  PLYMOUTH 
1097  MIDDLESEX 

1345  WORCESTER 
1376  BARNSTABLE 
1425  IhamPOEN 
1436  HAMPSMIfiE 
1447  SUFFOLK 

1561  WORCESTER 
'1582  INORFOLK 
1589  'WORCESTER 
2369  ImIDOLESEX 
|2451  iPLYMOUTm 


i2842  JBRISTOL 
2806  IWORCESTER 
2975  iHIDDLESEX 
'  NORFOLK 


3702 
3713 
3772 
3821 

3976 
3931 
39S5 

.4012 

lAlOS 


WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 

'    FRAPflCLlN 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 


SSEX 


)  Imiddlesex 

4449  IbRISTOL 
667  'WORCESTER 
Til    PLYMOUTH 

4744   ESSEX 

4760  IwORCESTER 
771  !W0RCESTER 

.4903  'FRANKLIN 
5077  WORCESTER 
5159  NANTUCKET 

5246  IBRISTOL 
15285  'ESSEX 
'5306  FRANKLIN 
J5514  IWORCESTER 

6251  [HAMPSHIRE 

16262  (PLYMOUTH 
16311  BERKSHIRE 
|6322  .WORCESTER 
5414  BERKSHIRE 
6425  HAMPSHIRE 

OfcHfc  PLft*OUlH 
664*  WOSCE^TEH 
6676  BARNSTABLE 
6681  BARNSTABLE 
6699  WORCESTER 

693ft  PLYMOUTH 
6977  ESSEX 
T124  ie:>3EX 
7190  BARNSTABLE 
7293  BRISTOL 

17370  IFRANKLIN 
7627  WORCESTER 
|7892  BERKSHIRE 
18030  MIDDLESEX 
8046  HAMPDEN 


54  WORCESTER 
59  WORCESTER 
01  IBERKSHIRE 
67  IBRISTOL 
73  IWORCESTER 

80  ! FRANKLIN 

55  [NORFOLK 
'60  NORFOLK 
193  IHAMPSHIRE 


8843  IbERkSHIRE 
8918  IWORCESTER 
9093  IhAHPOEN 
9130  IhahPSHIRE 


43  28 

44  46 
44  36 


69  07 

69  08 

70  36 

70  34 
70  33 
70  47 


Obser- 
vation 
Time 


I  OF  ME 


2  3  9 


4P  PHTS  DEPT  I 

MID  HAROLD  HAMLIN 

IDImId'cITY  OF  PORTLAI  _      _  _  . 

ID  Imid  IUi  Si  weather  BUREAU  2  3  5    7 

7P   7P  \L,    A.  AVERILL        llNAC  2/57 


Refer 

To 
Tables 


i  2  3  5 


42  39 
42  24 
42  39 
42  18 


41  57 

42  03 
42  23 


68  39 

180 

7A 

69  38 

90  ;  BA  :  SA 

67  24 

140 

UA 

MIO 

73  06 

750 

SA 

flA 

72  32 

210 

410 

Aia 

71  53 

1190 

71  28 

227 

7A 

72  10 
71  17 

1000 
135 

■JP 

5P 

73 

42 

10  '42  34 

10  142  17 
4  I42  06 


10  42  36 

5  I42  21 

4|41  37 

10  42  46 


10 

42 

23 

5 

42 

17 

42 

10 

10 

42 

41 

10 

42 

39 

42 

03 

42 

05 

4 

41 

53 

* 

42 

36 

^ 

42 

10 

4 

4? 

1? 

5 

42 

35 

10 

41 

29 

4  41  39 

4  J42  50 
I  5  :42  28 
'  4  42  07 

5  42  23  I 

4  '42  01  I 
*  142  27 

5  142  32 

I  '^  r'   2^ 

5  42  31  I 

I  4  ,41  59  I 
10  42  27 
4  42  04 

4  42  04 

5  42  22 

'  4  41  47  I 
4  42  39  I 
4  42  32 

4  41  46 

4  4t  50 


7 |42  10 

4  142  2T 

5  |42  06 

1 

10  |42  2T  I 

10  42  26  I 

7  42  17 

4  41  »4 

9  42  39 

9  42  36 

4  42  11  I 

4  42  00 

9  42  IT  i 

9  42  16  J 

9  42  22  ' 

IT  42  03  I 

9  42  10 

9  42  20 


2  07 
1  07 

640 

1  02 

15 

I  43 

550 

0  57 

BO 

1  01 

80 

1  07 

60 

1  56 

980 

9  57 

38 

2  59 

600 

2  51 

1380 

1  10 

124 

1  41 

398 

0  50 

SO 

2  03 

680 

5P  9P  Ihaine  EXP  STATION 
SA  BA  GREAT  NORTH*  PAPER 
6P   6P  OLIVER  W.  HOLMES 

IHlO  CENTRAL  MAINE  POWER 
MIO  iRUMFORD  FLS  Pw«  CO 


ID  jtVALINE  A.  WARREN    I  2  3  5 

10  IRUMFORD  FLS  PWH  CO   |  2  3  5 

1  P.  COOK  2  3  5 
MAINE  POWER 

,  FRA5ER  3 

NATIONAL  PARK  SVC 

INE  PUB  SERVICE  CO  2  3  5 

PUBLIC  SERVICE  CO    j 

U    DURGIN     I  3 

MERTON  R,  REYNOLDS    2  3  5 


ION  WATER  PWR  CO      3 

6P  CENTRAL  MAINE  POWER  2  3  5 
GEORGE  THOMPSON         3 

WORTH  *  WHITNEY  2  3  5 


NEW  ENGLAND  PMR  CO   1 
UNIVERSITY  OF  MASS   ' 

STEWART 
METRO  DIST  WTR  COMW 
STATE  DEPT  HEALTH    , 

inORTHEAST  WEA  SVC 
STATE  OEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTft  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 


5P 

^P 

IMID 

7P 

HID 

5P 

9P 

rtID 

SA 

6P 

6P 

ILUE  I 


ILL  ( 


MID 


\v,  s,   weather  sure 
mrs*  barbara  smith 
Imass  correctnl  Inst 
'city  engineer 
harvard  university 


J.  3. 


6P  MASONIC  HOME 

5P  'U*  S*  COAST  GUARD    j 
I  OA  ISTATE  OEPT  HEALTH 
,  SA  STATE  OEPT  HEALTH 
I  TA  METRO  DIST  WTR  COMM  ' 

'  4P  METRO  DIST  WTR  COMM 


190  IllP  IllP 


BA  IMETRO  DIST  WTR  COMM 
SA  ImRS.  MARY  E*  DAVIS  , 
SA    G*    B*    ROUNSVILLE  j 

SA  lELlZABETH    B<    HOUGH 


1    59  I 

1  35 

2  12 

0  32 

1  04 


60      7P 


>  ,DEPT    PUBLIC    WORKS 
7A    METRO    DIST    WTR    COMM 
SA    STATE    OEPT    HEALTH         | 

BA  ISTATE  OEPT  HEALTH 
8A  IsTaTE  DEPT  HEALTH 
SA  ISTATE    DEPT    HEALTH         ' 

.    8A  [state    OEPT    HEALTH         . 

I    7P  IeARL    F«    SMITH  1 

I  I  I 

I    8A  jSTATE    DEPT    HEALTH 


2  49   1' 

2  36 

2  58  aOO  SA  I  6A  {NEW  ENGLAND  1 
2  00  1030  eA  HISS  BESSIE  ' 
0  15     45   6P  !  6P  iCAPE  +  VNVRD 


30 


0  52 

1  54 

2  52 
I  23 

1  10 


100 

1  31 

1  43 

2  35 

1  53   2000 

0  04  I 

0  55  I 
0  95 

2  20  I 


8A  STATE  DEPT  HEALTH 
AR  IMETRO  01  ST  WTR  COMM 
BA   BA  ,CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  I  7A  METRO  DIST  WTR  COMM 
9P  ImID  'ESSEX  COMPANY 


5P 


5P  PROPS  LKS  *  CANALS   1  2 
SA  STATE  OEPT  HEALTH    1 
HID  jHAROLD  J.  PARKINSON  , 
8A  STATE  OtPT  HEALTH    i 
BA  DANVERS  WATER  WORKS  |  2 

I  84  jSTATE  DEPT  HEALTH 
'  SA  'new  ENGLAND  PWR  CO   I 
7A  iRONALD  J.  POWERS     ' 
AR  IFRANCIS  MARRINOTON   'INi 
■MID  U.  5.  WEATHER  BUREAU  2 

I  4P  CITY  ENGINEER         2 
'  SA  ISTATE  OEPT  HEALTH 
8A  METRO  DIST  WTR  COMM 
SA  IsTaTE  OEPT  HEALTH 
8A  METRO  DIST  WTR  COMM  ! 


1900 

1090 
1193  If 


8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

8A 

STATE  OEPT  HEALTH 

0A 

3IR  HARVARD  FOREST 

10 

J.  Si  WEATHER  BUREAU^  2 

QA 

STATE  DEPT  HEALTH 

4P 

PLYMOUTH  CORDAGE  CO   2 

AR 

4ETR0  DIST  WTR  COMM 

J*  Si  COAST  GUARD     2 

ID 

:APt  •  VNYRD  ELfcC  CO 

BA 

METRO  DIST  WTR  COMM 

'0  55  I   60  9» 


2    44 

1  59 
»  25 

1  06 

2  39 

... 

1  46  I 
'9  19  i 

1  04 

2  13  I 

2  33  ' 

1  IS  j 

1  1» 


2  18  ;  840 

9  09  1040 

1  53  445 

2  16  :  425 

2  56  :  1101 


8A  iNEM  HtOFORO  WTR  WKS 
7P  :»EV.  R.  M*  BARKER     ; 
OP  U*  S*  COAST  GUARD 
MID  .W*  A*  WINSOR 
eA  BRISTOL  CO  AGR  SCM 

I  8A  [NEW  ENGLAND  PWR  CO    ; 

7A  CHESTER  R.CPIELVOGEU 

8A  |STAT£  OtPT  HEALTH 
,  TA  METRO  DIST  WTR  COMM 
I  4P  ,U«  S*  ARMORY 

I  AR  ^ETRO  OI»T  HTR  COMM 

MID  INUH2I0  LANCIANI 
9P  NES8ITT  H*  BANCS 
6P  TAUNTON  WATER  WORKS   ; 
8A  CORPS  OF  ENOINEER!<    '. 
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BENNINGTON 

2 

43  14 

73  06 

980 

6P 

6P 

RUFUS  S.  GILBERT 

2  3  9 

CANNON  MOUNTAIN 

5 

44  10 

71  42 

4000 

5P 

AUSTIN  MACAULAY 

CENTER  HARBOR 

l339]BELJt:NAP 

10 

43  43 

71  28 

660 

8A 

LA  SALETTE  SEMINARY 

3             EAST  BARNET 

1962 

CALEDONIA 

5 

44  20 

72  02 

680 

BA 

BA 

CONN  RIVER  POWER  CO 

2  3  9 

ENDS BURG  FALLS 

276S 

FRANKLIN 

2 

44  52 

72  45 

422 

L.  H.  POHEROY 

2  3  9    7 

CLAREMONT 

1552  ISULLIVAN 

5 

43  23 

72  21 

420 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

3             ESSEX  JUNCTION 

2B2B 

CHITTENDEN 

2 

73  07 

270 

BA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

1590  GRAFTON 

10 

44  04 

71  38 

1600 

ICORPS  OF  ENGINEERS 

S     OILMAN 

3341 

ESSEX 

5 

71  43 

850 

BA 

OILMAN  PAPER  CO 

CONCORD  WB  AIRPORT 

1683  MERRIMACK 

10 

43  12 

71  30 

399 

MIO 

MID 

U.  S.  WEATHE8  BUREAU 

2  3  5    7  C     GRAFTON 

3400 

WINDHAM 

5 

43  U 

72  37 

1190 

MID 

AVERY  M,  PARK 

c 

DIXVILLE  NOTCH 

2023  ICOOS 

1 

44  52 

71  20 

GERTRUDE  E*  NASH 

3 

DUBLIN 

2136  CHESHIRE 

10 

42  54 

72  04 

1320 

BA 

PAUL  M.  LEHMAN 

3             HI6H6ATE  FALLS 

HUNTINGTON  CENTER 

4052 

FRANKLIN 
CHITTENDEN 

2 
2 

44  56 
44  17 

73  03 
72  58 

150 
700 

ImID  IoRIN  HARRIS 

1  BA  ,'HARLEY  W.  SARGENT 

,    <: 

DURHAM 

2174  STAFFORD 

43  08 

70  56 

73 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  N  H 

2  3  5    7  C    LEMIN6T0N 

ESSEX 

5 

44  54 

1015 

7P  CONRAD  W.  BAKER 

2  3  5 

EAST  OEERING 

22S4  HILLSBORO 

10 

43  04 

71  49 

787 

6P 

6P 

RODNEY  L,  GILBERT 

2  3  5    7       MANCHESTER  CENTER 

4882 

BENNINGTON 

B 

43  11 

73  02 

900 

7A  PAUL  TOOTSCHINDER 

EASTMAN  FALLS  DAM 

2*27  MERRIMACK 

10 

43  27 

71  40 

330 

7A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

3             MARSHFIELO 

WASHINGTON 

2 

44  25 

BA  GREEN  MT  POWER  CORP 

ERROL 

2842  COOS 

1 

44  47 

7X  08 

1280 

6P 

G.  E.  CAMPBELL 

3        C 

FABVAN 

2S98 

COOS 

1 

44  16 

71  27 

1620 

7P 

7P 

J.  C*  CREPEAU 

2  3  5           MAYS  MILL 

5029 

WINOHAM 

5 

42  45 

72  45 

900 

8A  MRS.  FRED  MAY.  JR. 

3 

MC  INOOE  FALLS 

5044 

CALEDONIA 

5 

72  03 

CONN  RIVER  POWER  CO 

3 

FIRST  CONN  LAKE 

2999 

COOS 

9 

45  06 

71  17 

CONN  RIVER  POWER  CO 

2  3  5    7       MIDDLESEX 

WASHINGTON 

2 

72  40 

GREEN  MT  POWER  CO 

2  3  5 

FITZWILLIAM  3  SW 

3024 

CHESHIRE 

5 

42  45 

72  11 

1200 

8A 

MRS. GLADYS  M.HOLHAN 

3             MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

5278 

WASHINGTON 

2  {44  12 

72  34 

MID  MID 

CIVIL  AERO.  ADM* 

2  3  5    7 

FRANKLIN  I  NN 

3177 

MERRIMACK 

10 

43  27 

71  40 

390 

flP 

6P 

F.  J.  SOUTHMAYO 

2  3  9           MORBISVILLE 

5366 

LAMOILLE 

2  |44  34 

72  36 

600 

Imid 

WATER  +  LIGHT  DEPT 

FRANKLIN  FALLS  DAH 

3182 

MERRIMACK 

43  28 

71  39 

430 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9     C 

SILMANTON 

3359 

BELKNAP 

10 

43  25 

71  25 

960  ' 

7A  ARTHUR  G*  BROWN 

:»             MOUNT  MANSFIELD 

5416 

LAMOILLE 

16 

44  32  ;  72  49 

3960 

5P 

5P  IWCAX  BDCSTG  CORP 

2  3  5 

NEWPORT 

5542 

ORLEANS 

16 

44  56  ]  72  12 

766 

MIO 

MID  iMILTON  W.  DREW 

2  3  5    7  C 

GRAFTON 

3530  IqRAFTON 

10  43  34 

71  57 

640 

6P 

6P  iphillip  k,  brown 

2  3  9           NORTHFIELO  NORWICH  UNlV 

5733 

WASHINGTON 

2 

44  OB 

72  40 

840 

6P 

7A  EUGENE  R.  CLEVELAND 

2  3  5     C 

GREENVILLE 

3666  HILLSBORO 

10 

42  46 

71  48 

830 

7A  GREENVILLE  MILLS 

3            PERU 

6335 

BENNINGTON 

5 

43  14 

72  54 

1630 

BA  IPAUL  R.  OSTERTAG 

HANOVER 

3850  :6RAFT0N 

5 

43  42 

72  17 

603 

8P 

eP  |OARTMOUTH  COLLEGE 

2  3  5      C     PLYMOUTH  UNION 

6446 

WINDSOR 

5 

43  32 

72  44 

1220 

BA  ;MRS.  EMILIE  MOORE 

3 

K1LLS80R0  2  W 

4062  HILLSBORO 

10 

43  07 

71  57 

750 

MID  Ipublic  serv  co  n  h 

c 

HUDSON 

4234  JHILLSaORO 

10 

42  47 

71  26 

160 

MID  Ipublic  serv  co  n  h 

C     RANDOLPH  CENTER 

6717 

ORANGE 

5 

43  57 

72  36 

1380 

6A  VT  STATE  AGR  SCHOOL 

3 

1 

READING  HILL 

WINDSOR 

43  31 

72  34 

1500 

9P  IT.  F.  ROWLEE 

JEFFERSON 

4314 

COOS 

9 

44  25 

71  28 

7A  Ic.  C.  MC  IMTIRE 

3      7       READSBORD  1  SSE 

6761 

BENNINGTON 

73  02 

1122 

BA  1  BA  InEW  ENGLAND  PWR  CO 

2  3  6    7 

KEENE 

4399 

CHESHIRE 

9 

42  56 

72  17 

490 

6P 
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MERIOEN 

5362  SULLIVAN 

5 

43  33 

72  16 

970 

3             STOCKBRIDGE 

8057 

WINDSOR 

43  47 

72  45 

740 

IMID 

RAYMOND  LA  ROCK 
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MRS.  BEATRICE  SHINE 

3        C 

TUNBRIDGE 

5 

4i  55 

72  29 

620 

6P  iCHARLES  D.  ADAMS 
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NEW  ENGLAND  -  AUGUST  1957 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

August  1957  was  an  unusually  chilly,  dry  month. 
Temperatures  averaged  more  than  2°  below  the  long- 
term  means  at  most  locations  In  Northern  New  England, 
and  in  Western  Massachusetts  and  Central  Connecticut. 
Only  In  southern  Coastal  Massachusetts  and  the 
coastal  area  of  Rhode  Island  did  temperatures  approxi- 
mate the  seasonal  values .   The  Weather  Bureau  sta- 
tions at  Boston,  Mass.,  and  Hartford  and  New  Haven, 
Conn. ,  noted  this  as  the  coldest  August  since  1946. 
At  Portland,  Me.,  this  was  the  coldest  Augrust  since 
1927,  and  at  Burlington,  Vt.,  it  was  the  coldest 
August  since  1912.   The  average  monthly  temperature 
at  Providence  WB  AP,  R.  I.,  equalled  the  second 
coldest  on  record  for  August,  and  it  was  the  third 
coldest  on  record  for  August  at  Caribou  WB  AP,  Me. 
Minimum  temperatures  dipped  to  32°  or  below  in  all 
States  except  Rhode  Island,  where  a  39°  minimum 
occurred  at  Kingston  on  August  23  and  24. 

The  summer  dry  spell  continued  unabated  in  Northern 
New  England,  l3ut  most  of  Central  and  Southern  New 
England  was  a  little  more  generously  watered  by 
rains.   Caribou  WB  AP,  Me.,  and  Burlington  WB  AP, 
Vt.,  reported  this  to  be  the  driest  August  on  record, 
while  at  Portland  WB  AP,  Me.,  this  was  the  driest 
August  since  1947.   The  summer  at  Boston  WB  AP,  Mass., 
was  the  driest  of  record,  and  the  total  precipitation 
at  Hartford  WB  AP,  Conn. ,  for  the  period  January  - 
August  1957  was  the  lowest  for  any  8  months  on  record. 
Much  of  the  month's  rainfall  in  Southern  New  England 
resulted  from  frequent  occurrences  of  light  amounts, 
but  occasional  thunderstorms  dumped  heavier  quanti- 
ties, and  the  general  precipitation  on  August  25  -  26 
was  noteworthy.   The  greatest  daily  amount  was  3.66 
inches,  which  was  measured  at  Cockaponset  Ranger 
Station,  Conn.,  on  August  22. 


rainfall  this  month  to  relieve  partially  the  pronounced 
dryness  of  the  preceding  spring  and  summer  months. 
Northern  New  England,  on  the  other  hand,  continued  to 
suffer  from  relatively  dry  weather.   The  prevailing 
coolness  of  the  month,  however,  kept  water  losses  due 
to  evaporation  and  plant  transpiration  to  a  minimum. 
Scattered  frost  occurrences  in  the  most  susceptible 
locations  during  the  last  week  of  the  month  caused 
only  light  damage  to  crops.   Rainfall  in  Central  and 
Southern  New  England  aided  sizing  of  the  apple  crop, 
but  the  fruit  failed  to  size  normally  in  Northern  New 
England  in  areas  where  rainfall  was  lighter.   The 
cool  and  sunny  weather,  however,  was  favorable  for 
the  coloring  of  apples.   Potatoes  in  Connecticut  were 
too  far  advanced  to  be  aided  materially  by  the  rains 
of  this  month,  and  the  crop  in  all  portions  of  New 
England  was  limited  by  a  severe  water  shortage  during 
the  growing  season.   Weather  conditions  were  moder- 
ately favorable  for  harvesting  and  curing  the  Conn- 
ecticut Valley  tobacco  crop.   The  month's  cool  weather 
slowed  the  development  of  field  corn,  sweet  corn,  and 
other  vegetables  needing  warmer  weather  in  all  States 
except  Vermont  and  New  Hampshire.   The  hay  crop  and 
pastures  continued  to  suffer  from  lack  of  rainfall. 
The  oats  and  barley  crops  in  Northern  New  England 
developed  well  during  the  month.   Growing  conditions 
were  exceptionally  favorable  in  Maine  for  sweet  corn 
and  snap  beans  for  processing. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Severe  thunderstorm  winds  on  the  night  of  August  3 
caused  moderate  damage  to  property  and  light  damage 
to  crops  in  southern  Vermont  and  northwestern  Massa- 
chusetts.  Trees  were  toppled,  blocking  roads  and 
breaking  power  lines,  damaging  a  home  and  flattening 
a  barn.   Woods  fires  were  set  by  the  fallen  wires  and 
were  fanned  by  the  winds . 


WEATHER  DETAILS 

Sunny  weather  prevailed  at  the  start  of  the  month, 
and  temperatures  in  most  areas  climbed  to  the  month's 
peak  on  the  3rd  in  a  southerly  flow  of  air  that  pre- 
ceded an  approaching  cold  front.   With  the  passage 
of  the  front  on  the  3rd  and  4th,  severe  thunderstorms 
raked  much  of  New  England  causing  wind,  rain,  and 
lightning  damage.   The  cold  air  mass  that  followed 
the  front  gave  New  England  a  3-day  cool  spell  which 
was  appreciably  less  pronounced  in  Connecticut  and 
Rhode  Island  than  elsewhere  in  the  area.   Frontal 
passages  on  the  10th  and  12th  brought  scattered 
showers  and  thundershowers ,  and  were  followed  by 
another  3-day  cool  period.   As  a  Low  moved  across 
Labrador  on  August  15,  its  attendant  frontal  system 
brought  light  showers  to  most  of  New  England,  with 
quite  heavy  amounts  to  southern  coastal  areas.   The 
cool  air  that  followed  the  front  resulted  in  another 
3-day  cool  period  in  Northern  New  England.   Another 
chilly  air  mass  entered  New  England  on  August  20, 
and  imposed  another  cool  spell  that  brought  the 
lowest  temperatures  of  the  month  to  many  locations. 
On  August  25,  a  Low  moved  from  a  point  off  the  North 
Carolina  coast  to  a  position  Just  east  of  Atlantic 
City,  N.  J.,  and  intensified  en  route.   All  New 
England  received  rainfall  from  this  storm  as  it  took 
a  northeastwardly  course  across  southeastern  New 
England  and  Nova  Scotia  on  the  26th.   Rainfall  amounts 
were  heaviest  along  and  just  north  of  the  path  of 
the  center  of  the  Low.   The  last  cold  air  invasion 
occurred  on  August  27,  inaugurating  2  days  of  chilly 
weather  with  temperatures  approaching  or  reaching 
the  lowest  levels  for  the  month.   August  ended  on  a 
mild  note  as  showers  on  the  30th  were  followed  by 
rising  temperatures  on  the  31st. 


On  the  afternoon  of  August  4,  severe  thunderstorms 
struck  coastal  Rhode  Island  and  the  Cape  Cod  area. 
Several  homes  were  struck  by  lightning,  which  also 
struck  reservoir  pump  houses  and  disrupted  water 
services.   The  gusty  winds  blew  down  trees,  while 
heavy  rains  damaged  telephone  cables  and  streets. 
Damages  were  moderate. 

Heavy  rain  and  lightning  strikes  caused  moderate 
damage  in  the  Block  Island  and  Washington  County  area 
of  Rhode  Island  on  August  15.   Power  generators  were 
burned  out  by  lightning  strikes,  disrupting  all  power 
on  Block  Island  for  24  hours.   Lightning  started 
several  fires  and  knocked  out  telephone  service  at 
Narragansett  for  8  hours .   Streets  were  flooded  by 
heavy  rains. 

Thunderstorm  winds  and  rain  caused  major  losses  in 
Pittsfield,  Mass.,  in  the  late  afternoon  on  August 
21.   Most  of  the  damages  resulted  from  the  gully- 
washing  cloudburst.   Wind  damage  was  also  reported 
along  the  short,  narrow  path  of  this  storm. 

Dust  devils  caused  varying  amounts  of  damage,  mostly 
minor  on  August  7,  9,  17,  and  20  in  portions  of  Massa- 
chusetts and  Rhode  Island.   A  waterspout  overturned 
a  boat  at  Amesbury,  Mass.,  on  August  16.   Thunderstorms 
on  various  other  dates  caused  as  much  as  moderate 
damages,  as  rains  and  high  tides  undermined  structures 
and  flooded  streets,  and  lightning  struck  and  damaged 
homes,  barns,  and  utility  services. 

FLOODS 

None  reported  other  than  local  flooding  by  thunder- 
storm rains. 


WEATHER  EFFECTS 
Central  and  Southern  New  England  received  sufficient 


Harold  S.  Llppmann,  Cllmatologlst 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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1.10 
.50 
.56 

10 
26 
10 
10 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
3 
5 

6 

0 
0 

1 

0 
0 

EAST  WINTHROP 
FARMINGTON 
GARDINER 
HIRAM  2  S 
LEWISTON 

76.2 
76.8 
76.9 
77.0 
75.'. 

52,4 
48,6 

49,4 
47,8 
53.8 

64.3 
62,7 
63.2 
62.4 
64.6 

-  3.1 

-  3.8 

-  2.8 

83 
85 
85 
87 
86 

15 
9 

3  + 
9 
3+ 

38 
37 
36 

37 
43 

29 
7 
29 
28+ 
29 

76 
93 
93 
106 
52 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.08 
1.90 
1.38 
1.90 
.87 

-  1.81 

-  2.09 

-  1.30 

-  2.25 

.32 

.77 
.82 
.89 
.47 

26 
12 
10 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

3 

4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

MADISON 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 
t  ORONO 

RUMFORO  3  SW 
RUMFORD  1  SSE 

77.1 
75.4 
76.6 
73.7 
76.7 

48.5 
48.5 
51.8 
46.5 
49.1 

62.8 
62.0 
64.2 
60.1 
62.9 

-  2.6 

-  1.8 

-  2.6 

-  2.6 

84 
82 
82 
84 
86 

9 

4+ 
11 
9 
3 

36 
36 
43 
35 
39 

29 
29 

7 
29 

7 

99 
111 

158 
90 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.61 
1.33 

1.81 
.97 

-  2.07 

-  1.63 

-  2.47 

.95 
.51 

1.36 
.68 

10 
26 

10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

3 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WINSLOW                     AM 

WOODLAND                    AM 

75.7 
77.1 
77.8 
77,9 

52.3 
47.2 
51.8 
61.0 

64.0 
62.2 
64.8 
64.5 

-  .5 

-  1.6 

94 
88 
87 
85 

8* 
3 
10 
4 

39 
33 

38 
41 

29 

22 
29 
19+ 

77 

111 

69 

68 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.16 
.72 
.80 

3.00 

-  2.50 

-  .12 

.32 
.25 

.29 
.80 

26 
10 
12 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

4 
3 
2 

8 

0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

63.2 

1.40 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
AUGUST    1957 


Temperature 

Precip 

tation 

1   1 

si 
1 1 

1 
< 

III 

a  1 1 

Q  tt:  H 

1 

1 

5 

1 

I 

% 

I 

No  o( 

Days 

2 
t2 

III 

1 

1 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

M 

" 

3 
H 

Q  o 

s 

s 

1 

2 

0 

S  S 

0  > 

o2 

5s 

COASTAL 

t  BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

73.0 

75.8 
72.9 
75.6 
71.0 

54.6 
52.9 
53.7 
52.5 
51.0 

63.8 
64.4 
63.3 
64.0 
61.0 

-  1.0 

-  .2 

81 

86 
83 
84 
79 

2 

2 
2 
2 
3 

44 
40 
44 
41 
44 

29 

29 
29 
28 
23+ 

71 
64 
79 
71 
126 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.67 
2.38 
1.96 
1.77 
4.60 

-       .58 
1.65 

.83 

1.67 

.98 

.70 

1.10 

26 
26 
10 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
5 
9 

7 

3 

1 
1 
1 

5 

0 

1 

0 
0 
2 

J0NES80R0 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

AM 
//R 

73.6 
76.6 
76.4 
75.3 
80.4 

^8.9 
56.4 
50.2 
52.5 
48.8 

61.3 
66.6 
63.3 
53.9 
64.6 

-  3.1 

82 
88 
89 
84 
90 

3 

2  + 
3 
2 

3 

38 
49 
39 
40 
33 

28 

28 

23+ 

29 

28 

127 
26 
86 
75 
85 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.27 
.82 

.80 
1.43 
1.43 

-  1.79 

.91 
.31 
.38 
.77 
.52 

27 
10 
10 
26 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
2 
2 

4 
4 

1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

63.6 

1.94 

.0 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 

KNI6HTVILLE  0AM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

ST0CKBRID6E 

AM 
AM 
AM 
R 

74,9 
76,9 
78.1 
74.6 
72.8 

49,7 
49,3 
49.0 

50.3 
49.4 

62.3 
63.1 
63.5 
52.5 
61.1 

-  3.7 

-  4.0 

-  3.3 

-  5.0 

85 
87 
90 
87 
85 

4 
4 
4 
3 
3 

40 
38 
38 
40 
38 

19+ 
28 
13  + 
13+ 
13  + 

106 
95 
95 
107 
132 

0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.15 
1.84 
1.50 
3.02 
3.53 

-  1.34 

-  1.91 

-  1.29 

-  .95 

.88 

.66 

.38 

1.32 

1.53 

22 
22 
26 

21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

I 

1 

1 

0 

1 

3 

0 
0 
0 

1 
1 

WEST  CUMMIN6T0N 

76.0 

44.8 

50.4 

87 

3 

32 

28 

152 

0 

0 

1 

0 

2.05 

.65 

4 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

62.2 

2.37 

.0 

CENTRAL 

AMHERST 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

II 

79.3 
80.9 
80,2 
77,7 
80,2 

53.0 
53.8 
48.0 
57,6 
56.1 

66.2 
67.4 
64.1 
67.7 
68.2 

-  2.1 
.2 

93 
94 
91 
94 
91 

3 
3 
3 
3 
4 

43 
40 
36 
47 
44 

23 
23 

17  + 
13+ 
13+ 

46 
35 
96 
26 
19 

1 

3 
2 

1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.94 
1.29 

.80 
1.63 
1.55 

-  3.27 

-  2.45 

.31 
.30 
.15 
.56 
.53 

30 
5 
25 
26 
25 

.0 
,0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBUR6  2  S 
FRAM INGHAM 
HAVERHILL 

AM 
AM 
AM 

80,2 
78,2 
81.6 
80.9 
81.6 

57.7 
56.0 
53.6 
55.6 
56.6 

59.0 
57.1 
57.6 
58.3 
69.1 

-  .9 

-  1.1 

-  1.4 

-  1.1 

-  1.5 

95 
89 
95 
96 
94 

3 

4 

4+ 

4 

3 

48 
44 
40 
44 
45 

23 
28 
28 
23 
28 

12 
31 
27 
15 

10 

2 

0 
5 

3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.39 
1.64 
1.29 

1.51 
1.43 

-  1.51 

-  2.10 

-  2.63 

-  2.23 

-  1,48 

.55 
.66 
.52 
.88 

5 

26 
26 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 
AM 

80.6 
79.6 
81.9 
77,2 
83.7 

53.5 
56.4 
56.6 
51.1 
67.3 

67.1 
58.0 
69.3 
64.2 
70.5 

-  1.8 

-  1.3 

-  .7 

-  2.1 

-  .9 

94 
94 
97 
89 
94 

4 
3 
3 
4 
3 

42 
46 
45 
40 
46 

23+ 
23 
23 
28 

28 

28 
17 
11 
72 
3 

3 
2 
3 

0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.48 
2.03 
1.88 
2.84 
1.10 

-  2.70 

-  1.91 

-  2.15 

-  .90 

-  3.14 

.55 
1.00 

.63 
1.45 

.32 

26 

4 

4 

22 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

2 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  MEOWAY 

AM 

79,8 
82,9 
79,6 
81.8 
84.0 

47,1 
50.8 
52.9 
55.6 
51.0 

63.5 
66.9 
66.3 
58.7 
57.5 

-  2.7 

93 
95 

94 
95 
98 

4 
3 
3 

3 
9 

37 
39 
37 
38 
33 

13 
28 
23 
23 
23 

96 
42 

51 
32 

41 

2 

4 
2 
4 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.25 
1.29 
1.41 
1.46 
1.54 

-  2.45 

.39 
.24 
.46 
.52 
.38 

26 
4 
26 
26 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

82,6 
80,1 
75,5 
78.3 

52.2 
56.2 
55.2 
53.5 

67.4 
67.7 
65.4 
55.9 

-  1.4 

-  2,7 

-  3.0 

95 
93 
89 
91 

3 
3 
3 
3 

38 
45 
43 
39 

13  + 
23+ 
28 
28 

34 
25 

50 
53 

3 

1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.53 
1.55 
2.49 
2.21 

-  2.10 

-  .92 

-  1.87 

.40 
1.00 
1.00 

.77 

26 

4 
4 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

2 

2 

0 

1 
1 
e 

DIVISION 

67.2 

1.61 

.0 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

//R 

AM 
AM 
AM 

77.5 
80,9 
78. 3M 
77.1 
76.7 

61.1 
52.7 
56. OM 
67.0 
68.0 

69.3 
56.8 
67. 2M 
67.1 
67.4 

-  2.2 

-  3.5 

-  2.0 

96 
93 
92 
88 
86 

3 
3 

4 
4 
4 

52 
38 

44 
44 
47 

28 
23 
23 
23 
24+ 

7 
46 
27 
33 
22 

1 
3 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1-.'71 
2.15 
2.67 
6.03 
4.85 

-  1.52 

-  1.30 

2.21 

.66 

.76 

1.36 

3.01 

2.14 

25 
26 
26 
26 
Z« 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
2 
3 
3 

0 
0 

FALL  RIVER 

HYANNIS  3  NE 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

R 

79.0 
77. 6M 
76.3 
73.3 
76.8 

59.5 
66. 9M 
67.4 
69.8 
62.5 

59.3 
66. 8M 
66.9 
66.5 
69.7 

-  .2 

-  2.6 

-  .5 

•  4 

91 
90 
87 
82 
90 

3 
3 
3 

1  + 
3 

47 
39 
44 
50 
53 

23 

23+ 

23 

24+ 

28 

11 
43 
33 
28 
6 

1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.63 
6.89 
1.86 
4.19 
4.21 

-  1.42 
3.47 

-  1.37 

.76 
.09 

1.15 
2.35 
.71 
1.61 
1.75 

25 

4 

5 

19 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 
2 
3 
3 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

AM 

77.8 
73. 9M 
77.3 
75.8 
75.7 

58.1 
62. IM 
64,6 
66.8 
69.8 

68.0 
68. OM 
66.0 
56.3 
67.8 

.8 

-  .1 

-  1.5 

95 
86 
89 
90 
92 

3 
3 

4 
3 
3 

45 

39 
46 
50 

23 

24 
23 
13 

26 

19 
53 
38 
21 

2 

0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 

4.14 
1.68 
3.42 
2.59 
2.02 

.42 

-  1.38 

-  .86 

1.54 
.85 

1.86 
.75 
.53 

2» 
26 
26 

4 
25 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 

2 
1 

SANDWICH 
TAUNTON 
WEST  LYNN 

75.3 
79.8 
77,7 

60.4 
54.6 
57.6 

67.9 
67.2 
67.7 

-   .5 

89 
92 
94 

3 
3 

3 

50 
37 

47 

29 
23 
28 

19 
40 
21 

0 

2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4.20 
2. BO 
2.08 

-  1.24 

1.14 
.71 
.73 

25 

25 
25 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

9 

2 
1 

DIVISION 

67.6 

3.34 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

AM  ' 

AM 

74,3 
75.4 
73.5 
72.6 
70.2 

47.9 
46.3 
48.4 
39.6 
43,8 

61.1 
60.9 
61.0 
56.1 
57.0 

-  3.1 

-  1.7 

-  4.1 

84 
84 
64 
85 
80 

3 

1 
3 
3 

4 

35 
34 
35 
26 
33 

28 
29 
28 
28 
28 

139 
144 
137 
265 
245 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.11 
.74 
.71 
.63 

2.50 

-  2.88 

-  2.78 

-  1.62 

1.23 

.38 
.20 
.69 

11 

26 

4+ 
10 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

♦ 

6 

1 
0 
0 
0 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
AUGUST    1957 


Temperature 


y 


Station 


<  2 


2^2 

1 1  i 

Q   it  t- 


Precipitation 


23^ 


a  o 

si 

2  g 


No   ol  Days 


GRAFTON 
LANCASTER 
ttMOUNT  WASHINGTON        / 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 

SOU! HERN 

8LACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
NASHUA  3  N 
NORTHWOOO 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

DIVISION 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 
LEMIN6T0N 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELO  NORWICH  UN IV 

SAINT  JOHNSBURY 
WEST  BURKE 

DIVISION 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

ST  ALBANS  BAY 

DIVISION 

SOUTHEASTERN 

t  BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WILDER 
WOODSTOCK  3  ENE 


RAM 
AM 
R 


76. 2M 
74.1 

69.7 


78.6 
78.6 
78.0 
79.8 
76.7 

78.5 
77,4 
76.8 
82.0 
77.3 


77.6 
76.5 
79.1 
78.'. 


76.3 
76,4 
77.5 
79,2 
78,1 

80,7 
79,1 
76.4 


80,5 
76.8 
77.7 


76. OM 
77.6 
73,7 
77,6 


76,3 
72,9 
62, 5M 
75.1 
76,8 

77.4 


72. 4M 
75.5 


78.4 
78.4 
77.9 
69.5 
81.1 

78.5 
76.0 


43. 8M 
46.3 
37.9 
47,8 


49,4 
47.0 
50.2 
52.5 
46.8 

50.9 
48.1 
51.3 
49.8 
53.2 

48.1 
51.3 
49.2 
49.8 
53.1 

50.4 
45.2 
50.0 


50.4 
52,2 

47,8 


60.9 
54,7 


45. 7M 
44,1 
48.7 
48,5 


48.2 
48.8 
44. 2M 
45.9 
47.1 

48.6 
41.1 


50,4 
52.6 
50.1 
46.3 
51.7 

55.4 


50.2 

46,2 
47,7 
44,2 
49,5 

49,5 
48,7 


60, OM 
60.2 
43.9 
68.8 

59.4 


64.0 
62.8 
64.1 
66,2 
61.8 

64.7 
62. B 
64.1 
65.9 
65.3 

62.8 
64.5 
62.9 
64.5 
65.8 

63.4 
60.8 
63,8 
63,8 
63.5 

65.6 
65.7 

62.1 


67.7 
67.6 
65.9 
67.8 

67.3 


60.  9M 
60.9 
61.2 
63.1 


62.3 
60.9 
63. 4M 
60.5 
62.0 

63.0 
67.9 


63.9 
64.1 
64.7 
69. 4M 
63.6 

66.5 

63.7 


64.3 
61.8 
62.8 
56.9 
65.3 

64.0 
62.4 


3.8 
2.1 


2,4 
1.0 


1.9 
1.7 


4,3 
3.7 


2.1 
1.6 


4.9 
1.4 


3.5 
3.8 


156 
162 
646 
190 


102 
67 
60 

121 

64 
119 
73 
50 
48 

105 
66 
98 


92 

150 
84 


63 

48 
110 


148 
147 
138 
109 


115 
139 
357 

150 
124 

104 
234 


77 
129 
100 
264 

57 

71 
111 


1.90 
1.18 
2.82 
1.11 

1.36 


3.43 
1.61 
1.37 
1.97 
1.61 

1.92 

1.33 

.91 

1.11 

1.34 

1.77 
2.08 
1.22 
3.26 
1.43 

.78 
1.47 
1.49 
1.13 
1.44 

.99 
.69 
.76 


5.62 
1.33 
4.60 
2.51 

3.52 


1.08 
1.23 
1.08 
1.13 


1.02 
1.12 
1.90 
1.62 
1.02 

1.09 
1.21 


1.35 
.72 
1.46 
1.72 
2.92 

.37 


1.42 
1.21 
1.33 
1.63 
1.02 

1.30 
1.47 


3.33 
3.61 


1,73 
1.28 


2.59 
2.75 
2.20 


1.31 
.27 


•  30 
1.12 


2.73 
2.20 
2.62 
2.49 


1.37 

2.51 


2.62 

1.83 


2,29 
1.67 


2.14 
2.85 
2.78 
3.17 

1.77 
1.86 


.76 

.54 

1.55 

.59 


2.45 
.79 
.61 
.61 
.49 

1.31 
.84 
.30 
.32 
.92 

.86 
1.15 

.26 
1.69 

.40 

.22 
.95 
.39 
.29 
.37 

.23 
.42 

.31 


2.79 

.38 

1.41 

1.24 


.51 
.47 
.52 
.50 
.28 

.37 
.67 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


3 

0 

4 

0 

4 

0 

3 

0 

4 

0 

3 

0 

3 

2 

3 

I 

2 

1 

2 

1 

5 

0 

t  DATA  RECEIVED  TOO  UVTE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 


Tables 

AUGUST 

1957 

■a 

Day  of  month 

Station 

g 

1  1  2   3 

4 

5  1  6 

7  1  8    9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17  1  18 

19 

20 

21 

22   23   24 

25 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

CONNECTICUT 

ANSONIA 

3.3« 

.33 

•  48 

•  02 

.01 

•  33 

.43 

1 

.06 

•  11 

1.36 

■  23 

■  01 

BAKERSVILLE 

1.23 

• 

•  19 

.93 

* 

.10 

.05 

•  93 

1.17 

■  30 

BALTIC 

2.87 

.07 

.18 

.43 

•  08 

•  13 

■  94 

1.04 

BARKHAMSTEO 

1.75 

.01 

.21 

•  09 

.21 

.02 

.01 

.03 

•  27 

■  T8 

■  16 

BEACON  FALLS 

RECORD  MISSING 

BRIDGEPORT  »8  AP        R 

2.92 

.60 

T 

.20 

.09 

.57 

•  18 

•  12 

T 

■  83 

■  08 

■  25 

BRISTOL  3  H 

RECORD  MISSING 

BROOKLYN 

2.42 

.01 

.20 

T 

.20 

.02 

.02 

.02 

T 

•  10 

•  31 

■  68 

■  78 

T 

■  06 

T 

BULLS  BRIDGE  DAM 

2.«0 

.13 

.06 

.12 

.16 

.02 

•  01 

•  99 

1^28 

■  03 

BURLINGTON              R 

2.42 

.42 

.27 

.04 

•  79 

■  67 

.21 

■  02 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

«.!« 

.09 

.18 

.16 

.10 

.77 

•  01 

3.66 

■  89 

•  32 

■  03 

.02 

COLCHESTER 

2.7« 

.11 

.22 

.34 

•  47 

•  32 

.83 

■  35 

•  04 

■  08 

COLLINSVILLE  1  S 

RECORD  HISSING 

COVENTRY 

3.19 

1.33 

.08 

.16 

.10 

•  09 

.05 

.03 

•  66 

.37 

■  20 

•  05 

■  10 

.01 

CREAM  HILL 

2.92 

.42 

.10 

.19 

.09 

T 

.15 

•  22 

■  33 

.07 

1^10 

■  29 

DANBURY 

3.3S 

.05 

.13 

.03 

.05 

.34 

•  10 

•  02 

1^31 

.13 

1^00 

■  22 

DAHSON  LAKE 

4.41 

.80 

.11 

.13 

•  02 

.01 

.01 

•  52 

.03 

1^13 

1.49 

■  16 

DERBY 

3.50 

.07 

.50 

.45 

•  66 

•  10 

1^40 

•  32 

EAST  HAVEN 

2.9S 

.47 

•  01 

.02 

.50 

•  60 

•  04 

■  02 

1.08 

■  24 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

2.33 

.39 

.07 

•  03 

•  06 

.33 

•  26 

■  09 

.77 

T 

■  33 

FALLS  VILLAGE 

2.9S 

.33 

.46 

•  22 

•  07 

.05 

1^04 

.56 

.23 

GROTON 

3.83 

.97 

•  17 

.08 

.92 

T 

1^09 

.60 

T 

HARTFORD  BRAINARD  FLDZ/ft 

1.20 

.08 

.19 

T 

.06 

T 

•  14 

■  03 

■  44 

.10 

.20 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 

1.27 

.12 

T 

.12 

.03 

T 

T 

.01 

■  43 

•  03 

■  32 

.10 

.11 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

2.87 

.35 

T 

.15 

.66 

•  29 

■  13 

.78 

.31 

LAKE  KONOMOC 

4.74 

.03 

.80 

•  18 

. 

2^02 

■  20 

.67 

.80 

.04 

LAUREL  RESERVOIR 

4.87 

.02 

.12 

.42 

.02 

.13 

.14 

.15 

1.82 

1.83 

.22 

MANCHESTER 

2.09 

.47 

.12 

•  55 

•  14 

.02 

•  02 

.28 

•  34 

.15 

T 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

2.37 

.33 

.03 

.05 

•  14 

•  04 

.74 

■  01 

•  70 

.27 

•  06 

MEAD  POND  RESERVOIR 

4.48 

.18 

.36 

.04 

.23 

.07 

.99 

2.08 

.07 

MIDDLETOWN  WB 

2.62 

.06 

.18 

.02 

.13 

•  06 

T 

1^24 

•  04 

■  94 

•  22 

•  13 

MIOOLETOWN  *  H 

4,61 

.08 

.14 

.10 

.04 

•  32 

•  01 

.08 

•  01 

.07 

•  08 

1.62 

■  37 

1^57 

.03 

•  07 

.02 

MILFORD 

3.10 

.38 

•  02 

.06 

.36 

•  32 

•  27 

.07 

1^35 

.27 

MOHAWK  RANGER  STA 

2.87 

.18 

.18 

.01 

•  14 

.06 

.06 

T 

.01 

T 

.27 

1^74 

.02 

.18 

.02 

MOUNT  CARMEL 

4.59 

.22 

.06 

.09 

T 

•  04 

.33 

T 

T 

U60 

.11   T     T 

■  26 

1.63 

.02 

.23 

T 

NATCHAU6  RANGER  STA 

2.41 

.12 

.14 

.10 

.50 

•  05 

.18 

T 

.20 

.70 

.30 

.12 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

3.26 

.43 

.05 

.27 

.17 

.01 

.09 

1.47 

.56 

.14 

.05 

.02 

NEW  HARTFORD 

1.91 

.07 

.06 

.29 

.02 

.06 

.03 

.37 

.90 

.11 

NEW  HAVEN  H6  AIRPORT    R 

2.99 

.39 

.03 

.04 

.88 

•  03 

.02 

■  88 

.45 

.23 

NORFOLK  2  SW 

2.72 

.01 

.18 

.71 

.01 

.01 

.31 

.10 

.02 

.01 

•  48 

.66 

.02 

.19 

.01 

NORTH  SRANFORO 

4.49 

.04 

.11 

.24 

.08 

.02 

.25 

•  43 

.32 

2.70 

.14 

.16 

NORTH  GUILFORD 

2.93 

.02 

.15 

.18 

.05 

.06 

.16 

•  17 

■  03 

■  12 

1.71 

.03 

•  20 

.05 

NORWALK  GAS  PLANT 

3.11 

.21 

.14 

.26 

T 

.12 

.13 

•  16 

•  07 

1>10 

.83 

•  09 

T 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

4.88 

.16 

.26 

.02 

.36 

1.05 

•  05 

■  72 

.76 

1.43 

•  07 

PACHAUG  FOREST 

2.74 

• 

• 

.50 

.07 

.50 

■  02 

•  73 

■  84 

.04 

.04 

PEOPLES  RANGER  STA 

2. 45 

.15 

.10 

.09 

T 

.50 

.09 

.02 

.02 

T 

■  43 

•  90 

■  01 

.18 

PROSPECT 

4.74 

.53 

.03 

.06 

.11 

.03 

•  06 

.31 

1^97 

■  03 

U91 

■  02 

•  08 

PUTNAM 

1.79 

.01 

.10 

.97 

.16 

T 

■  21 

T 

•  63 

•  11 

PUTNAM  LAKE 

3.03 

.45 

.16 

.26 

.21 

.22 

■  99 

1^01 

■  04 

•  09 

T 

ROCKY  RIVER  DAM 

2.67 

•  03 

.03 

•  04 

.07 

•  21 

•  01 

■  86 

U30 

■  02 

•  10 

ROUND  POND 

2.21 

.08 

T 

T 

T 

.29 

.03 

■  27 

.04 

U17 

•  37 

SALISBURY 

1.30 

.39 

.09 

.11 

.01 

.01 

T 

■  01 

.09 

•  29 

T 

•  29 

.01 

SAUOATUCK  RESERVOIR 

2.69 

.29 

.15 

.04 

.01 

.05 

.25 

■  50 

.10 

.84 

•  42 

SHEPAUG  DAM 

3.74 

.06 

.09 

•  09 

.04 

.07 

.04 

.02 

.19 

.01 

1^90   ■Ol 

.04 

1.10 

•  11 

.01 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

3.49 

.03 

.09 

.23 

•  01 

•  02 

•  02 

.18 

U3e 

1.43 

■  01 

.08 

.01 

STAMFORD  5  N 

3.01 

.21 

•  01 

•  14 

.22 

•  02 

•  42 

. 

1.83 

.16 

STEVENSON  DAM 

3.67 

.04 

.08 

.68 

•  04 

•  03 

.12 

•  40 

T 

•  02 

•  24 

1.92 

.10 

STORRS 

4.29 

.48 

•  09 

.02 

T 

T 

2^48 

•  07 

.58 

.43 

.10 

T0RR1N6T0N 

3.49 

.10 

•  25 

•  02 

.02 

U53 

1.38 

.19 

TORRINGTON  2 

3.04 

.04 

T 

.03 

T 

T 

U42 

1^34 

.21 

T 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

2.96 

.34 

.07 

•  03 

T 

T 

.38 

•  11 

.11 

1^58 

•  34 

WATERBURY  CITY  HALL 

4.79 

.10 

.45 

.25 

• 

1.20 

• 

1^24 

1^26 

•  25 

WEPAWAUO  RESERVOIR 

4.81 

.40 

.18 

.03 

.20 

.88 

.30 

•  22 

2^25 

•  36 

WESTBROOK 

3.93 

.57 

.14 

.04 

.02 

.10 

.86 

T 

•  69 

.79 

•  56 

.20 

WEST  HARTFORD 

2.17 

T 

.27 

.19 

.01 

.39 

1^17 

•  20 

■  02 

WEST  HARTLAND 

1.68 

. 

.26 

.28 

. 

.16 

.10 

•  68 

•  10 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

2.83 

.01 

.35 

.01 

.39 

.01 

•  09 

.03 

1.00 

•  89 

T 

•  13 

■  04 

WHITNEY  LAKE 

3.97 

.06 

.06 

.19 

.03 

.06 

.44 

■  90 

.19 

■  01 

1^40 

.18 

.05 

WIGWAM  RESERVOIR 

2.59 

.49 

.09 

.01 

■  40 

■  03 

•  •60 

.05 

WILLIMANTIC 

2.99 

.03 

•  04 

.14 

.19 

•  07 

1^22 

•  76 

.36 

■  10 

•  08 

WOLCOTT  RESERVOIR 

2.39 

.01 

.10 

.29 

.03 

.02 

•  02 

•  20 

■  60 

1.03 

■  03 

■  10 

WOODBURY  3  W 

3.36 

.02 

.21 

•  12 

.11 

•  11 

•  08 

Ull 

1.42 

■  01 

■  17 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

.78 

T          .03 

.02 

.37 

T 

T 

.04 

•  14 

.01 

.16 

■  01 

BANGOR  DOW  FIELD 

.88 

T          .07 

T 

.03 

•  09 

T 

T 

•  04 

•  11 

.03 

.99 

T 

BAR  HARBOR 

2.67 

.20 

.23 

.54 

.58 

.14 

.15 

.83 

BELFAST 

2.38 

.01 

T 

.22 

•  03 

.30 

•  10 

T 

.05 

T 

1.67 

6RASSUA  DAM 

RECORD  MISSING 

BRIDGTON  1  NNW 

1.50 

1.10 

•  02 

•  18 

.20 

BRUNSWICK 

1.95 

T 

.09 

.98 

•  02 

.22 

T 

.13 

.14 

.07 

.31 

■  03 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

.93 

T     .16 

.12 

T          .06 

.02 

.10 

T 

T 

•  02 

•  39 

■  04 

•  02 

CORINNA 

1.64 

.08 

.37 

.90 

•  20 

.11 

•  38 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

2.70 

.40         .14 

.02 

•  53 

1.00 

•  23 

•  01 

.01 

.08 

•  14 

■  14 

OAMARISCOTTA  MILLS 

1.77 

.15 

•  70 

.29 

.33 

•  02 

.02 

•  30 

T 

EASTPORT 

4.60 

T     .99 

.30 

•  92 

•  •10 

1.06 

•  27 

T 

•  08 

.02 

.60 

■  06 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

1.84 

•  02 

.49 

.96 

•  30 

•  19 

T 

•  09 

.10 

■  17 

EAST  WINTNROP 

1.08 

.24        .04 

.03 

•  10 

•  07 

T 

T 

.17 

.10 

■  32 

T 

■  01 

ELLSWORTH 

1.86 

.03 

.01 

.35 

•  24 

•  07 

.33 

•  04 

■  24 

.55 

FARMINGTON 

1.90 

T          .17 

.12   T 

.66 

•  02 

.77 

T 

T 

■  16 

FORT  FAIRFIELD 

1.76 

.75 

.03 

•  14 

•  55 

■  29 

FORT  KENT 

.89 

.04 

.17 

.36 

.21 

•  03 

.01 

.02 

•  01 

GARDINER 

1.38 

.02 

.01 

.82 

•  04 

.02 

T 

•  25 

.01 

.19 

■  02 

G I  LEAD 

2.04 

1.72 

.09 

.23 

GREENVILLE 

4.21 

T     T     .19 

1.30 

1.71 

•  26 

.01 

.18 

T 

.49 

•  07 

HIRAM  2  S 

1.90 

.02 

.89 

.20 

•  01 

.02 

.55 

.04 

•  17 

HOULTON  CAA  AP 

1.60 

T     .22   .59 

.30 

.09 

T 

T 

T 

T 

T 

.22 

•  10 

•  12 

T 

HOULTON  1  NE 

1.34 

.09   .14 

.80 

T 

.09 

.10 

T 

•  10 

•  10 

JACKMAN 

2.96 

.22        .02 

1.59 

.09 

.30 

.04 

♦ 

•  70 

JONESBORO 

2.27 

.23        .07 

.33 

.18 

.18 

•  17 

.05 

.19 

■  91 

LEWISTON 

•  87 

T 

T 

.47 

.07 

T 

T 

•  16 

T 

.17 

T 

T 

LONG  FALLS  DAM 

1.89 

T 

1.00 

.08 

.18 

•  30 

.07 

.26 

MACHIAS 

2.86 

T     .19   .10 

.19 

.42 

.43 

.62 

.08 

•  13 

•  15 

•  09 

•  14 

.40 

MADISON 

1.61 

T 

.08 

•  99 

.23 

T 

.03 

.02 

• 

■  30 

MIDDLE  DAM 

2.64 

.36 

•  93 

•  82 

.03 

•  09 

•  35 

■  10 

MILLIMOCKET 

2.27 

.90 

.95 

T     T 

•  48 

.28 

T 

T 

T 

•  03 

T 

■  03 

MILLINOCKET  CAA  AP 

1.89 

T     T    1.01 

.01 

T 

•  49 

•  28 

T 

T 

.04 

T 

.10 

T 

MOOSEHEAO 

4.34 

1.40        T 

2.00 

T 

•  06 

.02 

.24 

.02 

•  04 

•  05 

.01 

■  50 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

1.33 

T     T     .02 

T 

T 

•  18 

.31 

T 

•  04 

.21 

.06 

.91 

OflONO 

_ 

T          T 

.06 

T     .02 

.09 

.08 

T 

T 

.07 

T 

- 

PORTLAND 

.82 

•  06 

•  31 

•  04 

.04 

T 

T 

•  08 

.04 

.25 

T     T 

PO«TLAND  WB  AIRPORT   //R 

.80 

T 

.06 

•  38 

.09 

.04 

T 

T 

•  09 

.03 

.14 

T     ■Ol 

PRESOUE  ISLE 

1.89 

.04 

.69 

T 

•  06 

T 

.02 

.08 

.27 

.15 

■  33 

•  01 

See  Reference  Notes  Followlog  Station  Index 
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Table  3-Continuad 

AUf.UST 

1957 

•3 

Doy  of  month 

Station 

^ 

r 

] ] 

t- 

1    1    2    1    3 

4    1 

5    1    6 

7    1    8    1    9 

10 

>' 

12 

13  1 

14       15 

16      17  1   18 

19  '  20 

21 

22 

23  1  24 

25      26 

27 

28      29  1  30 

31 

RIPOGCNUS   OAM 

>.S< 

.99 

1.90 

.02 

.04 

•  30 

•  02 

•  03 

.09 

•  03 

.32 

nOCRLANO 

I. AS 

T                       T 

.02 

.01 

.10 

.06 

•  03 

•03  1     •IT     •la 

.01 

•06      ^77 

.01 

KOlBUffY 

I. TO 

.30 

.92 

.46 

•  11 

.10 

•  21 

DIMFOltO   >    Sa 

l.Bl 

.11 

.01 

1.3a 

.08 

•  09 

•09       •lO 

.01 

mjMFOAO    1    SSE 

.«T 

.06 

.01 

.68 

.02 

•  06 

•  11 

.03 

SANFO«0    ?   IM« 

l.»J 

.03 

.02 

.92 

.46 

.10 

•  07 

•  03      •U 

•  06 

SOUTH   ANOOVER 

2.0T 

.11 

1.94 

.21 

•  19 

•  06 

SQUA    PAN    OAM 

l.BO 

1.24 

.11 

•  03 

•  15 

.27 

TW  Foms 

2.a« 

1.49                   .09 

.41 

.42 

•  12 

T 

■  44 

UHirr 

i.ia 

.02                  T 

.03 

.14 

.04 

.30 

•  29 

•  32 

•  02 

U»»6«   OAM 

l.S< 

.20 

.90 

.48 

•04                  .04 

•  33 

KCST   BUTTON    2   MN¥ 

.72 

.21 

.29 

.08 

.03 

.02       .13 

»EST   eilFI6L0 

3. A* 

1.36 

.44 

.16 

.63 

.49 

.20 

•  07 

•  11 

■INSLOK 

.ao 

T 

.04 

.03 

.22 

.29 

.03      T 

.03 

T 

.07 

•  09 

T 

MOOLANO 

3*00 

.la            .30 

.02 

.80 

.29 

•  03 

•  09 

.74 

.16      .36 

•  11 

■USSAOtUSCTTS 

AOAMS 

2.1a 

.45 

.10      T 

.03 

.12 

T 

.02 

••81 

•  20 

:§? 

.24  :?l 

••§! 

AMMEKST 

•  B* 

.06 

.06 

.06 

T 

T 

ASHBUimHAM 

1.31 

T 

.16 

.02 

.42 

.09 

T 

•  oa 

.59 

T 

•01 

T 

ASHLAND 

2.13 

.7a 

.03 

.21 

.14 

.01 

.02 

•02 

.02 

.11 

.05 

■  96 

•  04 

.15 

.01 

ATHOt    3    E 

1>32 

.01 

.22 

•  25 

•  06 

.21 

■  41 

■  04 

.12 

BEOFOCD 

1.2B 

.22 

.30 

T 

.07 

•  03 

T 

.13 

.26       .27 

.01 

WECM1I000 

2.9A 

.23 

.16 

.41 

•  38 

.03 

1.60 

.03 

.10 

BCl.OIE>T0«H 

l.«0 

.02 

.03 

.90 

•  04 

•oa 

.02 

.21 

■  32 

.28 

.02 

•iaO<  HILL   DAN 

.ao 

.13 

.02 

T 

T 

.10 

•  07 

•  01 

.12 

.15       .13 

.07 

SLUE   HILL                               // 

i.as 

.23 

.01 

.09 

.03 

.14 

•  02 

T 

T 

T 

■47      .56 

T 

T           .12 

■OSTOM   >a    AlUPOUT           //« 

l.Tl 

.41 

T 

.09 

.02 

.23 

•  02 

T           T 

T 

.66      .28 

T 

aoTLSTON 

1.S7 

.40 

.13 

.01 

•  02 

.21 

•           ^67 

.13 

BaoCKTON 

2.19 

.23 

.02 

.01 

.12 

.00 

•  01 

.03 

.73      .76 

.01 

.14 

auDLTON  MASONIC   HOM£ 

i.sa 

.06 

.47 

.10 

•  13 

.53       .09 

.18 

T 

CHATHAM   LTSTA 

2.90 

.50 

.90 

•  30 

•  50 

•  10 

•         1.00 

CHESTED 

RECORD  HISSINS 

OCSTEBFIELD 

1.A3 

.11 

.13 

.06 

.10 

.04 

• 

T 

.29 

•  42 

.01 

.27 

CHESTwn   HILL 

2.39 

.49 

.66- 

.06 

.18 

.02 

.02 

.04 

•           ^76 

•  09 

.02 

.07 

CLINTON 

l.*A 

.02 

.99 

.03 

.04 

.17 

•  01 

•  14 

•40       ^22 

T 

•  06 

COHASSET 

2. a? 

.79 

.09 

.31 

T 

•  10 

T         1^36 

.07 

COLDS  aooK 

2.0A 

.03 

.00 

.06 

•  01 

.20 

•  66 

.08 

EAST  PEPVERELL 

1.19 

T 

.17 

•  22 

•  04 

T 

•  04 

.02 

•  26 

.36 

■  06 

.02 

CAST   MAREHAM 

a. 03 

T 

.87 

.36 

T 

.90 

•  02 

•08     •oa 

T 

•19    3.01 

.38 

.13 

.01 

EBSARTOaM 

A. as 

1.07      .03 

.06 

•  98 

.31 

•  02 

•  03 

.03    2.14 

.12 

.06 

PALL   RIVER 

2. as 

.91 

.29 

•  09 

•  12 

T 

1.15       .46 

.07 

FITO«U*G    2    S 

1.29 

.22 

.19 

•  14 

.02 

•  07 

.66 

•  03 

PRAMINSMAM 

1.51 

.23 

.02 

.37 

.02 

•  01 

•  02 

•  02 

•  01 

.09 

.06 

.52 

.03 

•  10 

.01 

FIUMU.IH 

1.93 

T           .03 

.33 

.19 

•  02 

•  01 

.02 

.09 

.60 

.04 

•  24 

«ARONER 

.a3 

T 

.07 

T 

•  06 

.09 

•  05 

.50 

.05 

•  05 

•■OTON 

1.37 

.03 

.32 

.10 

.22 

.02 

T 

T 

.04 

.56 

.04 

•  04 

HARONICI 

2.9a 

.01 

.01 

.52 

.07 

.06 

.03 

•  20 

.34 

.01 

.30 

.01 

NATCHVILLE 

9.1a 

.56 

•  96 

•  20 

.02 

•29      •Ol 

T 

.01    2.12 

.30 

.04 

.05 

HAVERHILL 

1.A3 

.03 

.as 

.09 

.02 

.09 

.03 

T 

•  04 

T 

•  12 

.15      .06 

T           T 

HEATH 

A. 38 

.16 

.92 

.03 

•  29 

.23 

•  06 

1^17 

1^00 

•  81 

.08 

.01 

NOLTOKE 

l.SA 

.09 

.86 

T 

•  09 

.19 

•  01 

•  01 

•  03 

•  31 

.29 

MOOSAC   TUMCL 

l.BA 

.2B 

.oa 

.02 

•  09 

.14 

.08 

•  03 

T 

•  66 

•  39 

.10 

.01 

HUBSAROSTON 

l.ia 

.11 

.40 

.44 

.09 

.25 

•  47 

.06 

HTAIMIS    3  NE 

a.B9 

2.35 

.09 

•  14 

.06 

.07 

.62      T 

•  02 

U42    2.10 

.06 

tPSalCH 

2. as 

.09 

.43 

•  20 

.12 

.14 

.03 

■  81 

■  03 

.02 

JEFPERSOM 

1.99 

.89 

.20 

.02 

.17 

•           t67 

.08 

RMIWrrVlLLE    OAM 

i.ao 

.10 

.07 

T 

•  09 

T 

•  20 

.20 

•  19 

.19 

■  38 

.30 

LAKE   COCMITUATE 

l.AB 

.17 

.02 

.49 

•  01 

•  04 

•  01 

.02 

.01 

■  06 

■  55 

■  04 

.04 

.02 

LARRENCE 

2.09 

1.00 

.19 

•  01 

•  09 

.09 

.02 

.12 

■23      ^34 

.02 

LOHELL 

l.SB 

.63 

.24 

.09 

•  28 

•  19 

.01 

.05 

■17      .20 

•  06 

MANSFIELD 

1.73 

.17 

.10 

.15 

T 

.08 

.07 

T        .ee 

.03 

.23 

.02 

NIOOLEBOAO 

2.aa 

.05 

.44 

•  02 

•  07 

•  19 

.12 

•  90 

■  86 

•08                   •IS 

.02 

NIDOLETON 

i.aa 

.04 

.02 

.71 

•  16 

•  28 

.01 

.03 

•  09 

•  52 

■  09 

.01 

MILPOAO 

1.91 

.10 

.17 

•  12 

T 

•  18 

T 

.02 

•  07 

•  54 

■  03 

•  2S 

MIILBURT 

1.97 

.03 

.06 

•  19 

•  07 

•  18 

T 

•  60 

■  20 

•  28 

MONTASUE   CITY 

2.1a 

.03 

.29 

•  06 

.08 

.03 

.56 

.50 

•  55 

T 

•  10 

MOUNT   MACHUSET 

2.03 

.78 

•  01 

•  41 

.04 

.18 

•        •sa 

•  03 

MAHTUCUT   KB   AIRPORT        R 

4.1B 

.33 

.01 

.08 

•  01 

.34 

1^61 

.30 

.05 

•79       ^87 

•  04 

NE«   BESPORO 

A.21 

.96 

.13 

.02 

•  10 

.01 

.26 

T 

1^79       •OO 

•oa 

1.47 

.92 

.01 

.43 

•  la 

.02 

.01      T 

T 

T 

•  09 

•  45 

.02 

T 

T 

NEV   SALEM 

1.02 

.07 

.10 

•  09 

•  04 

.09 

.58 

•  09 

NOMTHBRIOSC 

1.3A 

.02 

.07 

•  10 

.08 

•  09 

.07 

•  04 

.57 

.12 

•  22 

MomooD 

I.IS 

.11 

.17 

•  13 

T 

•  02 

.76 

.02 

•  07 

.10 

PELHAM 

1.17 

.12 

.10 

•  08 

.02 

.01 

.12 

.42 

•  30 

PEMROU 

2.*3 

.10 

.30 

T 

•  10 

.01 

•  12 

.06 

.05    1.64 

.13 

•  10 

.04 

PERU 

2.01 

.30 

.49 

.02 

•  07 

.10 

.74 

.36 

.01 

PETERSHAM  AN                          R 

l.OS 

.03 

.09 

.28 

•  09 

•  03 

.20 

.35 

•  09 

PITTSPIELO  KB   AIRPORT      R 

3.02 

.26 

.46 

.08 

T 

T 

1^32 

.38 

.13      .12 

•  27 

PLAINPIELO 

1.71 

.22 

.32 

.12 

.53 

•  43 

•  09 

PtYMOWTH 

A.l* 

.10 

.25 

.74 

.11 

•  38 

•  02 

•  09 

T 

1^94      .76 

T 

•  19 

PlINCETON 

2.9B 

1 

.80 

•  19 

•  10 

•           .73 

P«BVINCETB«N    >   N 

l.*B 

.97 

.10 

•  03 

•  07 

•           .89 

•  08 

OUABBIN    INTAKE 

2.12 

.09    1 

.04 

.04 

•  07 

.02 

.14 

■  34 

•  31 

.07 

ROCHE  STER 

3.A2 

.01 

.49 

.10 

•  34 

.09 

■16  i^aa 

■  24 

•  19 

.02 

aOCXPOBT    1    ESE 

2.9« 

.75 

.03 

.4* 

•  21 

T 

■62       ^49 

T 

SALS!  OB  AIR    STATION 

2.02 

.2a 

.49 

.20 

T 

.08 

T 

T           T 

T 

.93       .46 

T 

T 

(AWmCH 

A. 20 

.77 

.01 

.72 

.60 

•  03 

.10 

1.14      .77 

•  08 

2. 73 

.18      .19 

.20 

•  43 

1.93 

.07 

•  19 

SMELBURHE   PALLS 

2.BA 

.06 

.29 

.04 

.08 

.01 

.06 

.09 

•  01 

1.45 

■  89 

.06 

•  04 

SOUTMBRIBiC    >    e 

1.7B 

T 

.11 

.03 

.04 

.11 

•  28 

.09 

•  14 

.73 

.07 

•  23 

.01 

SOVTM   E&REMONT 

1.B3 

.39 

.13 

.02 

.02 

.12 

•  21 

.19 

•  10 

.93 

T 

•  22 

SPOT  PONO 

i.ao 

.94 

.02 

.30 

•  03 

.12 

•  02 

.72 

.04 

.01 

SPRINaPIELD  ARMORY 

1.10 

.19 

•  01 

T 

•  02 

T 

•  22 

.30      .08 

•  32 

STERLINS 

1.77 

.87 

•  21 

•  11 

.02 

•  07 

•           .87 

•  02 

rroocBRioce 

3.93 

.90 

.01 

.33 

.19 

•  02 

.03 

T 

U93 

•  oa 

.11       .29 

•  90 

TAUNTON 

2.ao 

.41 

.04 

.04 

•  IB 

•  33 

•  16 

.07 

.71       .69 

•  16 

TUU.Y  DAM 

1.2S 

T 

.02 

.31 

.01 

•  01 

•  19 

.08 

.03 

.19 

.39 

.02 

•  10 

TWMERS   PALLS 

1.29 

.24 

.03 

•  14 

.02 

.20 

•  19 

.08 

.21       .14 

•  06 

■AIMLE 

l.Al 

.09 

.18 

•  02 

•  14 

T 

•  01 

•33       ^46 

•  18 

BAUVI.E    1   S 

l.A« 

.21 

.03 

.03 

.09 

•  14 

•21       .92 

.02 

.21 

■ARE 

1.92 

.03    1 

.07 

•  03 

•  89 

•ZB 

.31 

•  18 

■ARC      1 

2.9* 

.41                   .09 

1 

.19 

•  09 

.03 

.27 

.39 

•  23 

BASNINBTON   2 

2.A0 

.30 

.34 

.03 

.20 

.11 

.77 

•  49 

•  20 

T 

■EBSTER 

2.73 

.04 

.04 

•  83 

T 

•  23 

.11 

.21 

T 

•  92 

.72 

•  21 

T 

BEST  CVmiMCTON 

2.oa 

.69 

.11 

•  03 

.08 

.03 

T 

•  07 

.34 

•18      ^41 

•  16 

■ESTPIELO 

1.2a 

.02 

.04 

.14 

•  09 

.19 

T 

T 

.07 

•  39 

•  36 

T 

■EST   LTM 

2.0a 

.40 

.01 

.08 

•  28 

.23 

T 

.04 

.01 

•73      •SO 

T 

■EST  NtB«AY 

1.94 

.14 

.18 

.19 

.07 

.30      .38 

•  30 

■ESTCN 

1.93 

.06 

.29 

.04 

•  03 

.27 

•  01 

•  13 

•27      ^40 

.03 

■EST  OTIS 

3.20 

.30 

.oa 

•  29 

■  22 

1.21 

.68 

.42 

1.93 

.01 

1.00 

.  .09 

.02 

T 

T 

T            T 

.02 

.02 

.38      .04 

.03 
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Table  3-Continued 

AUGUST 

1957 

■3 

Day  of  month 

Station 

§ 

1   2  1  3 

4  1 

5   6 

7  1  8  {  9 

10  1  11  { 

12 

13  1  14  1  15 

16 

17  1  18 

19   20   21 

22   23   24 

25   26 

27 

28   29 

30 

31 

WEST  RUTLAND 

2.13 

.03 

1.17 

•  09 

•  01 

•  15 

99 

•  13 

WINCHENDOM 

1.46 

.02 

•  27 

.01 

T 

■  13 

.01 

•  19 

64 

.03 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

2.4« 

1.00 

.32 

.02 

.01 

.10        .03 

•  19 

•  96 

10 

.16 

WORCESTER 

2.21 

.77 

.13 

.01 

.04 

.09 

.22 

•  61 

19 

.19 

NEW  HAMPSHIRE 

BATH  2    SW 

.<*9 

T 

.09 

.17 

.08 

.04 

11 

T 

BENTON 

2.11 

.02 

.03 

.14 

•23  1.23 

.30 

.07 

09 

BERLIN 

.74 

.02 

.07 

•     .49 

•  04 

T 

10 

.07 

.04 

BETHLEHEM 

.71 

T 

•  16   T 

T 

T     T 

.17 

38 

T 

BLACKWATER  0AM          R 

3.43 

.09 

•15  2.49 

.33 

•  10 

29 

.10 

BOW  GARVINS  PALLS 

1.42 

T 

.11 

.39 

•  39 

.09 

T 

34 

.03 

.09 

.02 

BRADFORD 

3.04 

.07 

2.13 

•  30 

•  13 

.02 

33 

•  02 

.04 

BUCKS  CORNER 

2.09 

.16 

T 

•  94 

•  36 

.02 

•  20 

•  06 

13 

•  12 

.04 

CAMPTON 

1.61 

.04 

.36 

•  79 

.10 

•  19 

13 

•  02 

.02 

CANNON  MOUNTAIN 

l.SO 

.73   .02 

•  20 

.71 

14 

CENTER  HARBOR 

1.25 

.01 

.12 

•  44 

•  14 

.02 

•  39 

12 

.01 

CLAREMONT 

2.23 

T 

.25 

•  52 

•  47 

T 

T 

96 

T 

.01 

CONCORD  W6  AIRPORT      H 

1.37 

.09 

•61   .10 

•  14 

•  06 

T 

•  29 

r 

T 

.10 

OIXVILLE  NOTCH 

1.13 

.21 

.08 

•  19 

•  91 

T 

T 

.14 

DUBLIN 

1.39 

.54 

.15 

•  12 

•  17 

•  29 

.36 

DURHAM 

1.97 

.07 

T     T 

•09  .ii 

•  37 

•  06 

.45 

•  14 

10 

•  06 

EAST  OEERINC 

1.61 

.14 

•  49 

.37 

•  24 

•  26 

.09 

EASTMAN  FALLS  DAM 

2.13 

.06 

X.iB 

.39 

•  14 

.16 

T 

T 

ERROL 

1.29 

.17 

•37   .36 

.03 

•  03 

.31 

FABVAN 

.63 

T 

.20 

•10   ^03 

T     T 

•  10 

T 

20 

FIRST  CONN  LAKE 

2.30 

.26 

T 

.20 

.69   .25 

.92 

T 

•  02 

•  06 

09 

.37 

•  02 

FITZWILLIAM  3  SW 

1.20 

.03 

.28 

.01 

.16 

•  07 

T 

•  21 

32 

.03 

•  09 

FRANKLIN  1  NW 

1.92 

1.31   .13 

.19 

•  13 

.03 

13 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

1.33 

.07 

.64 

.20 

•  07 

.19 

T 

GILMANTON 

1.17 

.79 

.12 

•  14 

12 

GRAFTON 

1.90 

.03 

.06 

.22 

.76 

.94 

•  07 

•  03 

.19 

T 

GREENVILLE 

1.30 

.22 

T 

•  IB 

•  12 

•  02 

•  06 

.66 

.02 

T 

T 

HANOVER 

.91 

.30 

.18   .09 

•  13 

•  09 

•  01 

.10 

•  09 

JEFFERSON 

1.67 

T 

.16 

•  23 

•  24 

T 

•  09 

.60 

•  29 

KEENE 

l.U 

.05 

.16 

•  06 

•  05 

•  20 

.32 

.27 

T 

LAKEPORT 

1.34 

T 

.02 

.02 

•  17 

T 

•  09 

.16 

T 

LAKEPORT  2 

1.19 

.02 

.82 

•  16 

•  09 

.14 

LANCASTER 

i.ie 

.29 

.16 

.20 

•  54 

•  03 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

1.77 

T 

.22 

.86   .43 

T 

•  02 

.02 

.22 

T 

T 

LINCOLN 

- 

.10 

.18 

.20 

1^14 

•  14 

MAC  OOWELL  DAM 

.81 

.02 

T 

.01 

.19 

•  05 

•  09 

.16 

.35 

•  02 

MANCHESTER 

2.06 

.12 

1.15 

•  33 

•  03 

•  02 

•  02 

.41 

T 

T 

MARLOW 

1.63 

T 

•  20 

.75 

•  46 

.20 

MASSA6ESIC  LAKE 

1.22 

.15 

.24   .06 

•  26 

•  07 

•  09 

•  IB 

.19 

•  02 

MERIDEN 

2.57 

.22 

•  37 

•  62 

•  62 

.72 

T 

•  02 

MILAN  7  N 

1.03 

.29 

•  41 

•  07 

.27 

MILFORD 

.91 

.15 

.01 

•05   •Ol 

.05 

•  10 

T 

•  04 

•  19 

.14 

•  01 

MOUNT  WASHINGTON      //H 

2.62 

.01 

•67  .03 

•  24 

T     .13 

T 

T 

•  11  1 

.99 

T 

•  08 

NASHUA  3  N 

3.26 

1.69 

.01 

.14 

•  77 

.06 

T 

•  09 

iOt 

.41 

•  03 

•  04 

NEWPORT 

1.71 

.27 

•  55 

.63 

•  09 

.17 

T 

NORTH  CHICHESTER 

2.05 

.61 

.07 

•  48 

.42 

•  09 

•  09 

.29 

.02 

•  09 

.01 

NORTH  STRATFORD 

.68 

.20 

•03   ^33 

•  03 

T 

•  03 

.09 

.14 

•  07 

T 

NORTHWOOD 

1.43 

.05 

.13 

.40   .13 

•  39 

•  09 

•  09 

.1* 

.09 

PETERBORO  2  S 

.76 

.14 

T     .02 

•  02 

•  09 

•  la 

•  22 

.11 

T 

PINKHAM  NOTCH 

1.11 

T 

T 

.39   .03 

T 

T 

T 

.99 

.10 

PLYMOUTH  1  WNW 

1.47 

T 

.19 

•  99 

•  20 

.0! 

.U 

T 

PORTSMOUTH 

1.4« 

.09 

•39   ^02 

•  14 

•  16 

.32 

•  26 

.08 

.03 

SOUTH  OANBURY 

2.41 

T 

.12 

1.49 

•  44 

.13 

.27 

T 

SOUTH  LYNDEBORO 

.81 

.16 

•  09 

•  14 

•  10 

•  36 

SOUTH  WEARE  1  SE 

1.57 

.10 

•  64 

•  20 

.01 

•  12 

.03 

.44 

•  01 

•  02 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

1.13 

.04 

.05 

.20 

.16 

•  09 

•  19 

T 

•  19 

.29 

TROY 

.68 

.26 

• 

• 

.12 

•  19 

.19 

T 

WALPOLE  2 

1.65 

.05 

.24 

.79 

•  32 

•  12 

.37 

T 

WEST  HENNIKER 

1.67 

.07 

.94 

.26 

•  09 

.22 

T 

.07 

WEST  LEBANON 

1.44 

.32 

.19 

.37 

.36 

•  01 

•  02 

.16 

•  01 

T 

WEST  RUMNEY 

1.64 

.07 

T 

.13 

.62 

•  41 

T 

T 

.31 

•  04 

.04 

WHITEFIELD 

.61 

.03 

.01 

T     .32 

T 

•  03 

•  04 

T 

.11 

•  03 

•  04 

WILMOT 

3.06 

.14 

li90 

1^09 

•  08 

29 

T 

WINDHAM 

.99 

.06 

.13 

T 

•12   •IS 

•  09 

•  04 

T 

•  23 

19 

•  44 

WOLFEBORO  FALLS 

.69 

T 

•42   •Ol 

T 

.06 

•  04 

16 

T 

WOODSTOCK 

.76 

.05 

T 

T 

•  16 

•  09 

•  09   T 

•  31 

T 

T 

12 

T 

YORK  POND 

1.66 

.28 

•  09 

.02 

.02   .79 

•  04 

•  12 

22 

•  12 

•  04 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

5.62 

.31 

.30 

•  13 

2^79 

T 

l.»7 

13 

T 

GREENVILLE 

1.33 

.21 

.13 

•  16 

•  38 

29 

•  16 

KINGSTON 

4.60 

1.04 

.04 

.06   .70 

•  01 

1^41 

•  72 

61 

•  01 

T 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

2.51 

.36 

T 

1.24 

T 

•  07 

T 

T 

•  68 

11 

T 

•  09 

WOONSOCKET 

1.93 

.19 

.16 

.26 

•  12 

•  24 

.17 

•  02 

•  02 

.01 

90 

•  02 

•  21 

.01 

VERMONT 

SARRE 

1.70 

.16 

T 

.12   .30 

•  93 

'il 

34 

.22 

BELLOWS  FALLS 

1.42 

.01 

.08 

.51 

.19 

T 

.01 

41 

BENNINGTON  2    NW 

1.39 

.27 

.11 

.05 

•  16 

•  12 

.02 

•  07 

44 

•  03 

•  04 

BETHEL 

.99 

.06 

»     • 

.97 

SLOOMFIELO 

1.06 

.32 

.43   .01 

.09 

•  03 

.01 

•  01 

19 

•  02 

•  01 

T 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

.72 

T 

•IT   .09 

•  09 

T 

49 

T 

T 

T 

CANAAN 

3.00 

.13 

•  28 

.11 

.60  1.06 

.24 

•  05 

13 

•  20 

CAVENDISH 

1.21 

T 

.03 

.04 

.42   .02 

.21 

.02 

47 

T 

T 

T 

CHELSEA 

1.23 

.03 

.01 

.34 

.26 

T 

•  27 

24 

•  09 

•  03 

CHITTENDEN 

1.62 

.01 

.01 

.10   .37 

.71 

31 

•  04 

•  09 

CORNWALL 

1.46 

.27 

.30 

.33 

M 

T 

T 

DANVILLE 

1.90 

•     .76 

.49 

24 

•  09 

DORSET  1  S 

1.72 

.09 

.29 

.99 

.19 

•  05        T 

94 

•  09 

EAST  BARNET 

1.08 

.21 

.45   .19 

•  01 

•  02 

•  06 

16 

•  02 

ENOSBURG  FALLS 

1.13 

.42 

.26 

•  07 

38 

ESSEX  JUNCTION 

1.96 

.40 

•  10 

.67   .09 

•  06 

.01 

•  02 

20 

.2* 

T 

6ILMAN 

.60 

•  06 

.16   .19 

T 

.04 

19 

T 

HUNTINGTON  CENTER 

1.36 

.12 

.42   •ll 

.04 

•  04 

90 

.11 

LEMIN6T0N 

RECORD 

HISSING 

MANCHESTER  CENTER 

1.91 

.09 

.12 

.04 

•  46 

.22 

.03 

•  02 

•  02 

41 

.01 

•  03 

MARSHFIELO 

2.60 

T 

•    1^77 

.29 

T     .07 

T 

M 

.11 

T 

MAYS  HILL 

1.79 

.06 

.12 

•08   •OO 

.10 

•  10 

•  10 

•  92 

93 

•  0> 

MC  INOOE  FALLS 

1.31 

.04 

T 

•  39   • 14 

•  47 

.07 

1« 

•  91 

.01 

HIOOLESEX 

1.02 

T 

.01   .23 

•  14 

T 

.02 

44 

.14 

T 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

1.12 

T 

T 

.26   .37 

.03 

T 

•  04 

42 

T 
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Tabls  3— Continuad 


Station 

■^ 

Doy  of  month 

^ 

1    {    2    1    3 

4 

5        6 

7    {    8        9 

10  1 

11 

12 

13  1   14  I    15 

16  1   17  1   18 

19      20      21 

22      23  1  24 

25      26 

27 

28      29  1   30  1    31 

■OUNT    HAMSriCLO 

l.«0 

.92 

.39 

.09 

•  04 

.64 

•  04 

•  06 

NEWPCMT 

1.62 

•  20 

.44 

T 

•  03 

.99 

NOATHFICLD  NORHICH   UNIV 

1.02 

.01 

.91 

.09 

.09 

•  42 

T 

»tr>u. 

1.B9 

.10 

.07 

.11 

.12 

.12 

.12 

.37 

.98 

•  09 

.09 

rCTMOUTH   tMICM 

2.04 

.06 

.19 

.04 

.11 

.97 

.90 

•  01 

.96 

•  10 

.09 

•AMCOt-W  CEKTEt 

l.»» 

.29 

•  08 

.90 

.29 

.18 

.36      .10 

MWINC  HILL 

2.«> 

.10 

.20 

1.00 

.09 

.99 

.66 

•UOSaODO    1    SSE 

1.99 

•  20 

.04 

.01 

.09 

.19 

•  09 

.01 

.21 

•  92 

.08 

.01 

•ocHesTeK 

2.99 

.76 

.29 

.92 

.20 

.49 

•  07 

T 

.38 

.10 

m/TLJUC 

I.«2 

.01 

.02 

.24 

.81 

.47 

.62 

•  01 

T 

.71 

T          .03 

ST    ALBANS    OAT 

.9T 

.09 

•  02 

.90 

SAIMT   JOM<lSBU«y 

l.OC 

.90 

.02 

•  02 

.19 

T 

SALISBURY 

2. (2 

.70 

.94 

.69 

.09 

•  07 

•  99 

.99 

•  07 

SEARS84NI«  MOUNTAIN 

2.69 

.24 

.04 

.02 

.01 

.24 

•  13 

.33 

.71 

•  74 

•  20 

.03 

SEARSBUR6   STATION 

2.19 

.11 

.02 

.09 

.03 

.14 

•  26 

.37 

.96 

•  70 

•  17 

T 

SOKDSCT 

1.99 

.14 

.08 

.01 

.09 

.09 

■  20 

.24 

.19 

•  90 

.03 

SOUTN   LONOONOeRRY 

1.91 

.09 

.06 

.01 

.01 

.69 

.14 

•  09 

.02 

T 

•  26 

.17 

SOUTH   NCi«U<»T 

1.09 

.18 

.69 

•  13 

•  19 

T 

UNION   VILLASe   CAN 

.97 

.02 

•  06 

.96 

T 

T 

•  11 

.02 

1.02 

.02 

.21 

.28 

.07 

.16 

.26 

T 

•AITSFIELO    I    S 

l.*6 

.44 

.09 

.07 

.09 

.14 

.20 

•  09 

.69 

.01 

T 

■AROSSOM 

1.69 

.04 

.01 

.22 

T 

.22 

.11 

.20 

.18 

.30 

.94 

.03 

UTERSURT 

1.22 

.10 

• 

• 

.91 

•  01 

.48 

•  29 

■EST   BURKE 

1.21 

.19 

.01 

.23 

.39 

.29 

•  22 

•  04 

•EST    MARTFORO 

.79 

.10 

T 

T 

.16 

.99 

T 

.16 

.04 

•EST   TORSNAN 

RECORD   HISSINC 

WHITE   RIVER    JUNCTION    IN 

1.9B 

.21 

.38 

T 

.21 

.44 

.02 

•  14 

.17 

.01 

T 

■HlTINaHAM    1    » 

1.98 

.14 

.09 

.02 

.01 

.10 

•  17 

.01 

.22 

.61 

.09 

T 

aiLOCR 

1.90 

•  IS 

.97 

T 

.16 

.39 

•  09 

.10 

T 

.03 

■OOOSTOCK   3    ENE 

l.»7 

.07 

.10 

.27 

•  67 

.01 

•  09 

.26 

T 
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Table  5 

E 

>A] 

[U 

^  T 

EI 

^P 

ER 

Al 

'Ul 

^E 

s 

NEW  ENGUkND 
AUGUST  1957 

Station 

Day 

Oi 

Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

66 
69 

68 
64 

95 
66 

77 

70 

79 
61 

78 
56 

84 

68 

86 

57 

88 
63 

79 
67 

87 
62 

61 
63 

75 
52 

77 
98 

77 
66 

62 
64 

79 
57 

83 
57 

75 
64 

79 
59 

78 
59 

75 
58 

75 
63 

73 
61 

69 
63 

79 
63 

85 
60 

71 
53 

74 
97 

73 
63 

88 

44 

79i9 
40i9 

BULLS  BRIDGE  0AM 

MAX 
MIN 

84 

58 

87 

54 

93 

56 

77 
66 

79 
62 

75 
43 

76 

44 

86 

44 

88 
56 

70 
60 

88 
57 

79 
52 

75 

42 

79 
46 

86 
59 

81 
53 

79 

45 

81 
43 

75 
53 

81 
50 

83 
45 

SO 
51 

79 

45 

79 
43 

69 
97 

81 
63 

84 
57 

79 
41 

76 
46 

74 
56 

82 
93 

79i9 
51.2 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

8* 
60 

85 
52 

91 

55 

82 

70 

79 
61 

75 
49 

78 

44 

84 
44 

90 
58 

86 

60 

85 
54 

60 
59 

77 
42 

74 
44 

79 
62 

83 
64 

78 
45 

80 
43 

75 

53 

80 
51 

80 
53 

75 

54 

76 

41 

75 
39 

66 
58 

73 
64 

82 
62 

74 
41 

82 

47 

74 
66 

79 
91 

79.3 
92<8 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

89 

55 

82 

49 

85 
52 

89 
67 

79 
60 

76 

40 

73 
37 

76 
39 

83 

54 

66 
56 

79 
52 

84 
56 

79 
35 

73 
37 

75 
55 

80 
64 

79 
39 

76 
38 

79 
46 

75 
48 

79 

44 

78 
54 

73 
36 

77 
34 

75 
54 

73 
61 

78 
59 

80 
35 

73 
41 

74 
96 

77 
51 

78.1 
44.9 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

80 
63 

83 
60 

88 
62 

83 
64 

71 
58 

71 
47 

76 

61 

83 

54 

89 
62 

79 
69 

64 
55 

77 
62 

71 
46 

72 
91 

83 

60 

79 
60 

76 
51 

79 
51 

72 
58 

76 
50 

77 
54 

71 
55 

76 

50 

75 
50 

70 
58 

79 
99 

79 
51 

73 
42 

71 
49 

70 
99 

78 
58 

74.9 
99.2 

DANBURY 

MAX 

MIN 

83 
60 

86 
56 

92 

57 

79 
67 

76 
60 

75 
46 

78 

47 

84 
47 

67 
58 

80 
65 

87 

54 

78 
62 

73 
43 

78 
48 

82 
62 

83 
62 

77 
49 

80 
47 

72 
59 

79 

54 

84 
49 

75 

54 

78 
45 

76 
42 

66 

60 

76 
61 

82 

60 

73 
44 

79 
47 

73 
99 

80 
58 

79.0 
94.3 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

87 
59 

88 
52 

93 
64 

84 
66 

77 
58 

75 
44 

76 
46 

89 

44 

87 
57 

80 
63 

87 
57 

66 
59 

73 
41 

80 
45 

86 

58 

82 
61 

76 
45 

81 
43 

80 

51 

80 
50 

80 

44 

77 
52 

79 
44 

79 
42 

74 
58 

80 
61 

79 
60 

79 

40 

77 
49 

74 
97 

79 
94 

80.9 
92.0 

GROTON 

MAX 
MIN 

85 
62 

84 
57 

86 

60 

74 
69 

79 
62 

75 
53 

78 
51 

83 

50 

8« 
64 

77 
63 

79 
69 

80 
60 

79 
44 

79 
60 

73 
65 

81 
58 

75 

51 

77 

50 

76 
57 

78 

57 

80 
56 

75 
51 

73 
46 

72 
46 

70 
61 

72 
63 

63 
61 

70 
47 

72 
91 

69 
98 

78 
98 

77.1 
94.1 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 
MIN 

84 
62 

87 
58 

94 
58 

77 
69 

78 
57 

75 
47 

79 
47 

87 
47 

«1 

60 

76 
63 

88 
57 

82 
59 

76 
4« 

77 
60 

80 
63 

84 
62 

78 
48 

82 
46 

77 
56 

83 

64 

83 

50 

79 
63 

79 
43 

77 
4« 

68 
58 

77 
61 

83 

57 

74 
49 

79 
49 

71 
67 

81 
93 

80.1 
94.4 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 

64 

86 

59 

93 

60 

77 
68 

77 

57 

76 

47 

79 
48 

87 
49 

90 
61 

72 

64 

68 

57 

S3 
59 

76 
46 

78 
48 

89 
63 

S3 
64 

78 

50 

81 
49 

79 
56 

82 
52 

81 
55 

76 
53 

79 
46 

79 
43 

67 

59 

77 
62 

84 
57 

79 
43 

75 
49 

72 
98 

84 
98 

80.1 
94.8 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

86 
60 

88 

51 

93 
55 

85 

70 

80 
60 

77 
45 

79 
41 

87 
42 

90 
97 

90 

eo 

87 
54 

63 
98 

61 
39 

79 
40 

81 
99 

85 
66 

82 

42 

83 

41 

61 
50 

82 

51 

S2 

45 

77 
64 

61 
39 

80 
36 

68 
60 

71 
62 

83 
99 

81 
39 

77 
44 

74 
98 

81 
94 

81.7 
91.2 

MIDOLETOWN  WB 

MAX 
MIN 

84 
61 

86 
59 

93 
60 

76 

70 

79 
59 

76 

53 

80 
60 

8« 

51 

91 
61 

72 
65 

84 

61 

81 
58 

76 
49 

7» 

50 

77 

6« 

S3 
59 

60 

51 

81 

51 

76 
59 

81 
56 

83 
56 

75 
51 

77 
48 

76 
47 

68 
61 

76 

64 

82 

68 

73 
47 

76 
53 

6« 

99 

80 
94 

79.2 
»4.4 

MIDOLETOWN  ^  W 

MAX 
MIN 

86 

65 

84 
60 

87 
64 

92 

70 

76 
62 

76 

50 

74 
49 

78 

50 

84 
61 

88 
69 

78 
58 

86 
66 

79 
45 

74 
52 

77 
65 

79 
66 

82 

61 

77 
51 

80 
62 

76 

54 

79 
55 

80 
55 

74 
46 

74 
47 

74 
60 

66 

62 

78 
64 

81 
47 

71 
51 

74 
99 

72 
99 

78.6 
97.1 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

86 
65 

88 
58 

94 
58 

82 

70 

80 
62 

78 
52 

81 
60 

87 
47 

91 
57 

79 
67 

87 
60 

83 
61 

79 
49 

79 
47 

77 
63 

84 
65 

80 
51 

82 

49 

77 
60 

82 
66 

85 
55 

78 
52 

77 
47 

76 
42 

69 
60 

80 
61 

84 
62 

74 
47 

76 
92 

73 
98 

81 
98 

80.9 
94.4 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
66 

87 
64 

90 
63 

76 
69 

79 
60 

76 

54 

81 

54 

79 
63 

83 
60 

79 
66 

81 
62 

82 
60 

74 
50 

76 
»3 

76 
66 

82 
63 

76 
52 

78 
53 

75 
64 

75 
56 

79 
60 

76 
67 

76 
52 

79 
48 

69 
64 

77 
63 

83 

60 

70 
91 

74 
99 

71 
61 

77 
41 

78.0 
98.8 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

81 
60 

77 
54 

79 
56 

87 
64 

72 
67 

68 

44 

69 

47 

71 
46 

7B 
67 

81 
62 

71 
54 

79 
58 

71 

40 

67 
49 

73 
96 

81 
59 

79 

47 

70 
44 

74 

64 

72 
61 

74 
48 

76 
54 

70 
45 

70 
44 

76 
50 

69 

99 

73 
59 

75 
38 

70 
44 

72 
92 

49 
94 

73.7 
91.9 

NORWALK.  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

87 
64 

8« 
61 

88 
61 

94 
6« 

80 
62 

79 
52 

76 
63 

60 
52 

89 

68 

92 
67 

77 
59 

66 
63 

S3 

48 

75 
52 

76 
56 

78 
63 

81 
52 

78 
52 

SI 
52 

75 
55 

SO 
55 

82 
56 

76 

49 

78 
46 

76 
61 

79 
91 

79 
51 

89 

47 

72 
90 

76 
91 

79 

40 

80.3 
99.4 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

87 
63 

87 
57 

89 
61 

9J 

71 

84 
61 

82 

51 

77 
49 

82 
48 

86 

69 

92 
63 

78 
60 

67 
62 

S3 
47 

79 
48 

76 
63 

76 
62 

89 
49 

60 
47 

72 
56 

77 
54 

81 
51 

82 

47 

78 

43 

79 

40 

87 
68 

79 
66 

64 

St 

47 

7« 
91 

74 
98 

81 
42 

82. S 
99.4 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

89 
61 

90 
47 

95 
62 

78 
68 

80 
59 

78 

44 

81 

41 

87 
41 

99 

58 

76 

60 

88 
57 

62 

55 

76 
39 

77 
42 

69 
57 

83 
62 

80 

42 

83 

42 

80 
46 

83 

60 

79 
48 

74 
42 

82 

38 

81 
30 

68 
56 

72 

*0 

S3 

61 

76 
39 

78 
46 

69 
94 

82 
92 

61.0 
90.4 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

78 

60 

81 
54 

89 
68 

88 
64 

70 
54 

68 

43 

74 
46 

83 

47 

84 
59 

79 
62 

83 
52 

77 
59 

70 
42 

74 
47 

84 
62 

78 
61 

74 
46 

76 
44 

72 
52 

76 

49 

78 
48 

73 
55 

79 

44 

73 
44 

72 
56 

79 
99 

78 
56 

74 
39 

73 
46 

70 
94 

78 
94 

74.8 
92.9 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

83 
60 

79 
58 

82 
66 

86 
66 

79 

59 

72 
46 

72 

46 

74 
47 

80 
59 

62 
63 

77 
64 

60 
61 

76 

44 

70 
47 

73 
56 

79 
58 

78 
49 

74 
46 

76 
56 

71 
51 

76 
49 

78 
54 

71 

44 

72 
42 

72 
98 

68 

59 

76 
6» 

76 
43 

70 
4« 

70 
55 

74 
94 

79.7 
93.1 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

85 
61 

88 
58 

94 

58 

86 
69 

78 
60 

75 
50 

60 
60 

89 
61 

91 
56 

88 
66 

86 
66 

81 
61 

75 
46 

75 
46 

78 

60 

81 
•62 

79 
49 

78 
49 

74 
60 

80 
62 

62 
52 

78 

54 

75 
46 

79 
44 

71 
58 

77 
64 

84 
58 

83 
49 

73 
47 

71 
54 

78 
68 

60.1 
54.9 

STORRS 

MAX 
MIN 

82 
63 

83 
56 

89 
63 

74 
68 

76 
60 

72 

51 

75 
48 

82 

64 

86 
62 

72 
66 

83 
61 

78 
60 

71 

48 

72 
48 

78 
98 

79 
63 

77 
51 

78 
56 

75 
55 

78 
66 

78 
58 

72 
52 

76 

49 

76 
45 

64 
59 

79 
59 

79 
58 

76 
49 

73 
49 

67 
53 

78 
98 

76.6 
99.8 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

88 
59 

86 
54 

90 
55 

61 
70 

61 
61 

77 
60 

SO 
46 

81 
44 

86 
68 

83 
99 

81 
57 

81 
59 

78 
42 

79 
43 

74 
64 

82 
66 

77 
45 

78 
45 

75 
56 

76 

54 

81 
51 

76 
65 

76 
43 

74 
41 

70 
57 

76 
62 

83 

4« 

73 
47 

71 
59 

78 
99 

78.9 
53.3 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

86 
60 

82 

58 

87 
57 

89 
65 

74 
60 

74 
47 

79 
48 

79 
47 

84 
97 

S3 
62 

60 
99 

64 
61 

77 
44 

79 
47 

73 
60 

82 
69 

79 
50 

78 
46 

78 
57 

74 
52 

SO 
61 

80 
60 

74 
45 

76 

4« 

76 

60 

76 
99 

80 
68 

79 
42 

69 

47 

73 
57 

74 

94 

78.9 
94.2 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

80 
6* 

81 
62 

85 
62 

78 
63 

72 
54 

71 
52 

76 
47 

79 
49 

86 
66 

69 
98 

82 
54 

70 
52 

72 
49 

72 
49 

82 
97 

73 
55 

70 
51 

77 
50 

60 
51 

80 
55 

72 

49 

74 
49 

80 
49 

80 

50 

72 
55 

6« 
59 

79 
47 

70 
44 

68 
40 

79 
94 

74 
94 

79.7 
92.9 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

80 
66 

85 
63 

80 
64 

89 
67 

79 
59 

75 
51 

73 
47 

60 

60 

82 

68 

67 

60 

60 
56 

71 
60 

73 
47 

71 
49 

79 
98 

76 

53 

76 
49 

79 

45 

76 

51 

75 
52 

76 
46 

76 
46 

78 

48 

76 

54 

70 
59 

69 
62 

79 
61 

70 
49 

69 
43 

74 
92 

79 
62 

79.9 
93.3 

BAR  HARBOR 

MAX 
HIN 

75 
59 

81 

61 

78 
62 

79 

64 

75 
62 

76 

57 

70 
45 

74 
54 

76 
58 

73 
69 

75 
58 

74 
59 

69 
51 

72 
50 

69 
62 

75 
55 

70 
53 

72 
45 

74 
51 

71 
56 

71 
48 

72 
45 

74 
45 

72 
60 

68 
57 

65 
58 

79 
58 

74 
46 

69 
44 

68 
46 

74 
55 

73.0 
54.6 

BELFAST 

MAX 

MIN 

84 
63 

86 
62 

81 

57 

79 
66 

82 

59 

76 

54 

74 
44 

79 
52 

78 
52 

68 
62 

80 
55 

74 
58 

79 
48 

79 
49 

78 
99 

73 
55 

76 
50 

74 
48 

77 
49 

73 
55 

74 
49 

74 

45 

80 
44 

77 
51 

68 
53 

68 
61 

SI 
58 

74 
44 

«9 

40 

70 
47 

78 
94 

79.8 
92.9 

BRIOGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

SO 
64 

83 
55 

86 
55 

85 
66 

77 

58 

73 

48 

75 
45 

81 
48 

87 
96 

7a 
62 

81 
57 

7J 
60 

77 
60 

71 
47 

99 

76 
54 

72 
52 

77 
47 

80 
50 

61 
54 

77 
54 

78 
50 

80 
47 

83 

45 

73 
53 

67 
56 

80 

74 
43 

67 
43 

74 
94 

78 
44 

77.7 
92.7 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

80 
65 

83 
60 

80 
57 

73 
66 

74 
65 

70 
50 

71 
47 

75 
60 

79 
66 

67 
60 

76 
56 

72 
50 

69 
60 

72 
49 

SO 
99 

71 
64 

71 
51 

71 
48 

75 
92 

79 
60 

70 
51 

72 

48 

73 
46 

68 
56 

67 
60 

67 
60 

79 
52 

66 

49 

63 

44 

70 
97 

74 
93 

72.9 
93.7 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
58 

74 
55 

76 
53 

79 

57 

69 

62 

68 

48 

66 

41 

78 

48 

82 

67 

69 
55 

76 

46 

63 

49 

65 

44 

63 

42 

69 
54 

64 
45 

63 

41 

70 
40 

74 

48 

71 
42 

66 
38 

68 

41 

76 
38 

77 
51 

75 
51 

70 
58 

70 
46 

60 
41 

66 

37 

72 

47 

68 
44 

70.4 
47.4 

CORINNA 

MAX 
MIN 

80 
60 

82 
64 

81 
56 

82 
59 

74 
55 

72 
49 

75 
37 

78 

44 

83 

49 

75 
62 

80 
46 

70 
63 

Tl 
42 

71 
41 

82 
91 

71 
51 

70 
44 

79 
37 

79 

45 

76 
55 

73 
36 

75 
38 

78 
37 

80 
48 

72 
46 

67 
55 

78 
58 

69 

40 

70 
33 

76 

48 

79 
42 

79.9 

47.3 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

MAX 
MIN 

79 
53 

78 
46 

77 
45 

80 
54 

77 
45 

»7 
39 

64 
33 

72 
39 

79 
50 

79 
98 

67 

49 

78 
47 

99 
41 

69 

38 

73 
49 

75 
45 

66 

38 

69 
33 

72 
39 

75 
46 

76 
36 

72 

34 

73 
33 

76 
39 

78 
42 

74 
57 

66 

52 

68 
33 

63 
30 

68 

49 

48 
34 

71. « 
42.7 

DAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIN 

82 
65 

84 
57 

82 

55 

76 

64 

76 
60 

74 
4S 

76 
46 

77 
52 

81 
56 

72 
63 

80 
54 

76 
68 

71 
45 

71 
46 

83 
56 

74 
54 

70 
47 

77 
46 

7B 
63 

76 
51 

72 
49 

73 
48 

79 
46 

76 
50 

68 
57 

68 

60 

81 
62 

70 
41 

67 
42 

74 
47 

77 
90 

79.9 
92.9 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

73 
53 

78 
57 

79 
56 

73 
57 

76 
57 

71 
54 

70 
47 

73 
46 

74 
50 

64 
96 

73 
55 

69 

54 

70 
47 

65 
48 

68 
56 

71 
55 

72 
48 

72 

45 

72 
48 

69 
51 

71 

50 

71 

47 

73 
44 

71 
50 

68 
93 

62 
56 

78 
57 

4* 

69 
44 

44 

47 

74 
48 

71. « 
91.4 

B—  r«f«r«ae*  notcB  follo«ln(  Station  Indox, 
-    180 


Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1957 


Station 

Day 

Ol 

Month 

0 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 
< 

EAST  SANOERVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

76 
S9 

78 
56 

78 
53 

79 
54 

72 
56 

69 
52 

70 
36 

75 
45 

77 
50 

76 
61 

78 
55 

68 
54 

67 
46 

69 

40 

79 
68 

69 
53 

67 
46 

73 
38 

76 
46 

75 
56 

70 
40 

70 
39 

76 

40 

77 
49 

77 
54 

67 
59 

75 
55 

67 

44 

68 
39 

70 

46 

72 
49 

72i9 
49 14 

EAST  WINThROP 

MAX 
MIN 

eo 

63 

82 
60 

82 

54 

80 
64 

76 
60 

72 

49 

74 
44 

76 

48 

81 
68 

81 
60 

79 
54 

79 
58 

71 
46 

73 

44 

83 
66 

78 
56 

74 
46 

74 
42 

78 
48 

77 
60 

76 
51 

72 
46 

77 
43 

76 
54 

72 

60 

70 
59 

79 
62 

70 
40 

69 
38 

74 
92 

77 
48 

76.2 
92>4 

FARA4INCT0N 

MAX 
MIN 

79 
S9 

81 
50 

82 

50 

81 
63 

76 
52 

73 

40 

75 
37 

79 

47 

85 
49 

82 
60 

81 
52 

74 
50 

71 
46 

72 
49 

82 
54 

75 
52 

71 

44 

78 
40 

81 
44 

78 
50 

76 

46 

76 

41 

80 
39 

82 
52 

75 
54 

71 
53 

77 
55 

70 
45 

68 

40 

79 
46 

74 
48 

76  iS 
48  tS 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

80 
60 

72 
55 

75 
52 

78 

58 

80 
48 

70 
47 

70 
40 

69 

44 

82 
57 

80 
64 

79 
50 

70 
61 

71 
46 

71 
48 

70 
51 

69 
48 

65 
37 

67 
39 

75 
45 

77 
44 

71 
36 

67 
37 

69 
33 

78 
46 

SO 
54 

73 
50 

72 
56 

72 
40 

63 
33 

6« 

42 

70 
40 

72.7 
46.9 

GARDINER 

MAX 
MIN 

81 
62 

84 
55 

85 

51 

78 
63 

75 
58 

74 
44 

76 
43 

79 
46 

86 
51 

79 
60 

81 
50 

73 
56 

73 
44 

74 
42 

84 
65 

76 
54 

72 

45 

77 
40 

60 
46 

80 
57 

74 
46 

75 
43 

80 
40 

78 
48 

72 
52 

67 
57 

80 
57 

72 
38 

72 
36 

76 
43 

78 

44 

76.9 
49.4 

GREENVILLE 

MAX 

HIN 

75 
57 

79 
51 

78 
46 

80 
57 

70 
52 

68 

44 

71 
36 

79 
40 

80 
49 

72 
66 

80 

46 

65 

47 

67 
46 

70 
37 

75 
53 

66 

49 

65 

44 

74 
37 

78 
40 

76 
50 

70 
43 

72 

34 

79 
34 

78 

41 

74 
49 

64 
56 

72 

50 

65 
40 

70 
38 

72 
49 

72 
39 

72.8 
49.3 

HIRAM  2  S 

MAX 

MIN 

81 
55 

83 

50 

8« 

50 

80 
65 

74 
49 

75 
43 

74 
44 

82 

43 

87 
64 

74 
64 

83 
54 

73 
46 

72 

40 

74 
44 

65 
60 

74 
50 

74 
43 

76 
41 

81 
45 

78 
48 

71 
49 

75 
47 

83 
42 

82 
45 

70 
49 

67 
56 

80 
47 

73 
37 

69 
37 

73 
53 

79 
44 

77.0 
47.8 

MDULTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

76 

59 

71 

56 

61 
52 

34 

60 

71 

51 

70 
45 

68 

41 

80 
47 

82 

57 

68 
66 

79 

48 

66 
49 

66 

43 

67 
43 

77 
67 

68 
46 

67 

46 

74 
43 

79 

46 

77 
45 

68 
39 

71 
38 

77 
38 

82 
52 

76 
52 

67 
59 

76 
48 

66 

41 

68 
35 

71 
52 

72 
46 

73.0 
48.1 

MOULTON  1  NE 

MAX 
HIN 

81 
59 

80 
58 

80 
57 

78 
60 

69 

54 

68 

44 

69 

42 

79 
52 

82 

59 

75 
62 

78 
49 

67 

60 

68 

45 

67 
45 

75 
58 

66 

49 

67 
44 

70 
40 

79 
46 

77 
55 

68 
39 

69 

38 

76 
38 

80 
50 

75 
52 

70 
50 

75 
42 

66 

43 

68 
38 

75 
48 

75 
47 

73.3 
48.9 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

72 
56 

78 
54 

72 

48 

78 
56 

68 

51 

63 

44 

70 
36 

78 

44 

79 
55 

74 
55 

77 
47 

70 
47 

60 
42 

66 
42 

70 
43 

71 
51 

65 
46 

72 
35 

77 
40 

77 
45 

71 
32 

74 
34 

77 
37 

80 
40 

78 

44 

70 
54 

67 

45 

64 
41 

70 
34 

70 
45 

71 
42 

71. « 
44.7 

J0NES80RO 

MAX 

MIN 

76 
57 

76 
57 

82 

55 

79 

57 

80 
57 

78 

49 

75 

44 

72 

46 

79 

47 

75 
57 

67 
58 

79 
55 

71 

41 

72 

44 

67 

47 

75 
54 

73 
45 

72 

41 

74 
45 

73 

51 

70 
43 

73 
45 

75 

43 

76 
50 

71 
51 

69 
58 

67 
57 

80 
38 

70 
39 

70 
39 

49 
47 

73.6 
48.9 

LEHISTON 

MAX 
MIN 

78 
65 

82 
61 

86 

58 

76 
65 

72 

56 

71 
52 

74 
50 

77 
52 

86 

57 

70 
60 

82 
56 

70 
55 

70 
51 

76 
48 

84 

69 

74 
55 

71 
52 

76 
47 

78 
51 

78 
59 

74 
63 

75 
50 

79 
46 

78 
50 

69 
58 

67 

59 

77 

53 

70 
48 

69 

43 

73 
47 

74 
91 

79.4 
53.8 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

80 
56 

74 
54 

77 
55 

78 
50 

77 
52 

67 

45 

64 

41 

68 

41 

76 
46 

78 
51 

66 
63 

77 
51 

61 
42 

69 

42 

70 
45 

75 
49 

66 

47 

64 
42 

71 
40 

75 
46 

76 
38 

70 

37 

72 
38 

76 

41 

76 
48 

72 

50 

65 
56 

68 
42 

64 
36 

68 

35 

69 
44 

71.1 
49.9 

MAO I SON 

MAX 
MIN 

79 
63 

83 
54 

81 
52 

80 
62 

77 
58 

70 
44 

77 
40 

78 

41 

84 

50 

81 
62 

82 

51 

78 
66 

71 
43 

74 
41 

81 
43 

76 
53 

76 
43 

78 
41 

80 
47 

79 

54 

77 
48 

76 

45 

80 

40 

81 

41 

75 
41 

71 
60 

76 
56 

70 
46 

69 
36 

74 

46 

79 
43 

77.1 
48.9 

MILLINOCKET 

MAX 
HIN 

84 
59 

81 
59 

82 

55 

80 
64 

82 

57 

72 
51 

70 
42 

72 

42 

78 
56 

79 
66 

67 
50 

79 
55 

69 
50 

69 
46 

64 
53 

78 

55 

73 

47 

73 
42 

75 
49 

81 
56 

80 
40 

70 
37 

73 

41 

82 

46 

82 

51 

76 
60 

68 
62 

79 
44 

66 

40 

70 
50 

72 
91 

74.9 
50.5 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

78 
59 

81 
60 

81 
55 

85 
62 

72 
56 

71 
41 

71 
40 

82 
46 

81 
55 

66 
68 

83 

48 

66 
53 

70 
47 

67 
44 

79 
97 

72 
49 

69 

44 

75 
42 

80 
48 

77 
46 

72 
36 

74 
37 

80 

40 

85 
46 

76 

54 

69 
61 

77 
50 

68 

44 

72 
41 

76 
50 

79 
90 

75.1 
49.0 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
62 

81 
57 

80 
57 

82 
58 

75 
57 

75 
44 

73 

40 

79 
45 

82 
52 

69 
68 

82 
52 

71 

48 

71 
41 

70 
42 

80 
54 

72 
49 

70 
42 

78 
39 

80 
47 

79 
50 

71 
39' 

76 
40 

80 

40 

79 
48 

72 
57 

68 
62 

78 
50 

67 

44 

71 
36 

75 
50 

74 
45 

75.4 
48.5 

ORONU 

MAX 
MIN 

76 
62 

80 
56 

74 
57 

80 
60 

77 
59 

74 
53 

74 
43 

80 
60 

80 
55 

78 
61 

82 
52 

79 
56 

72 
45 

74 
46 

81 
54 

75 
54 

72 
48 

77 
44 

80 
49 

75 
56 

74 
44 

76 
48 

80 
44 

80 
53 

75 
57 

68 
59 

76 
60 

79 
44 

76 
40 

76 
50 

75 
48 

76.6 
61.8 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

84 
66 

88 
62 

88 

61 

76 
68 

78 
59 

74 
51 

75 
50 

SO 
55 

81 

58 

68 
63 

81 
57 

79 
67 

79 
60 

80 
63 

84 

61 

75 
58 

76 

51 

77 
51 

75 
53 

76 
59 

69 
66 

73 
93 

79 

50 

73 
55 

65 
61 

67 

60 

83 
57 

70 
49 

50 

76 
58 

80 
95 

76.6 
66.4 

PORTLAND  WB  AIRPOfiT 

MAX 
MIN 

82 
62 

86 
55 

89 
52 

76 
67 

79 
49 

73 
42 

74 

44 

80 

47 

83 
53 

70 
61 

78 
62 

76 
61 

73 
43 

79 
46 

83 
69 

73 
52 

79 
46 

79 
42 

81 
45 

78 
54 

72 
47 

74 
45 

78 
39 

75 
47 

68 
58 

67 
59 

S3 
64 

69 
39 

68 
42 

74 
56 

82 
48 

76.4 
50.2 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

75 

60 

74 
53 

78 
52 

80 
56 

75 
52 

69 

50 

68 

40 

79 

47 

81 
54 

80 
59 

79 
43 

74 
49 

67 
42 

64 
46 

73 

64 

66 

46 

67 
42 

73 
43 

77 
46 

74 
51 

67 
34 

70 
36 

77 
37 

79 
50 

77 
49 

72 
56 

77 
58 

62 
39 

67 
37 

73 
48 

72 
46 

73.1 
47.5 

RIP06ENUS  OAH 

MAX 
MIN 

79 
59 

75 
55 

78 

54 

76 
58 

78 
52 

70 
52 

68 
42 

70 

47 

79 
53 

80 
99 

67 
52 

80 
62 

64 
46 

67 
44 

66 

47 

72 

51 

68 

47 

66 
43 

73 
47 

78 
51 

78 
43 

70 
43 

73 
45 

77 
47 

80 
50 

76 
56 

64 
58 

71 
41 

44 
39 

69 

44 

72 
48 

72.9 
49.1 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

81 
55 

84 
60 

82 

57 

75 
64 

78 
61 

75 
50 

74 

43 

79 
52 

79 

54 

70 
62 

62 

59 

76 
69 

74 
4« 

71 
49 

79 
68 

72 
56 

74 
49 

75 
43 

77 
52 

73 
55 

70 
53 

79 

45 

77 
45 

79 
50 

68 
64 

65 

59 

82 

61 

70 
41 

46 

40 

74 
47 

78 
61 

79.3 
92.5 

RUMFORO  3  SH 

MAX 
HIN 

77 
5* 

79 
50 

83 
50 

79 
59 

68 

48 

67 
42 

74 
39 

77 
44 

84 

50 

68 

58 

80 
57 

66 

44 

67 
43 

71 
43 

79 
61 

72 

46 

67 
42 

75 
40 

78 
47 

79 

47 

73 
46 

72 

40 

78 
42 

79 

44 

72 

45 

66 

58 

74 

44 

67 
40 

67 
39 

74 

49 

75 
45 

73.7 
4«.9 

RUMFORO  1  SSE 

MAX 

MIN 

78 
62 

83 
53 

86 
50 

83 
65 

72 
55 

70 
43 

76 
39 

80 
44 

85 
53 

70 
61 

84 
56 

68 
54 

70 
46 

74 
45 

84 

90 

75 
50 

70 
44 

79 

40 

81 
46 

81 
48 

77 
53 

77 
41 

81 

40 

83 
45 

73 
47 

70 
69 

77 
53 

70 
47 

71 
40 

74 
60 

75 

42 

74.7 
49.1 

SANFORO  2  NNW 

MAX 
MIN 

87 
63 

86 
58 

90 

52 

89 
68 

76 
57 

75 
42 

76 

41 

79 

44 

89 

45 

82 
58 

89 
64 

84 
60 

73 

41 

78 
42 

87 
96 

86 
56 

74 
40 

78 
40 

85 
45 

80 
52 

77 
51 

76 
42 

80 
35 

81 
41 

78 
60 

77 
97 

80 
66 

74 
33 

75 
39 

79 
53 

79 
49 

80.4 
48.( 

SOUA  PAN  0AM 

MAX 
MIN 

74 
58 

73 

51 

81 
47 

80 
60 

77 
49 

72 
48 

69 

34 

80 

41 

84 
52 

82 
57 

80 
38 

76 

46 

69 
37 

66 
38 

73 
60 

68 

45 

67 
35 

74 
35 

78 
42 

76 

48 

68 
28 

71 
30 

78 
30 

81 
45 

77 
47 

71 
53 

74 
59 

64 
36 

69 
31 

74 
44 

71 
41 

74.1 
43.7 

UNITY 

MAX 
HIN 

78 
63 

80 
59 

82 
62 

79 
67 

74 
56 

71 
50 

73 
43 

84 
51 

84 
54 

79 
62 

80 
60 

73 
66 

69 
44 

72 
49 

81 
58 

79 

53 

68 
49 

75 
47 

80 
51 

79 
56 

72 
45 

74 
45 

79 
47 

80 
51 

72 
56 

67 
59 

78 
62 

68 
42 

49 
39 

73 
90 

79 
90 

79.7 
52.3 

WEST  BUXTON  2  NNW 

HAX 
MIN 

80 
58 

82 
52 

88 
52 

75 
64 

72 
48 

73 
47 

79 
43 

81 
43 

86 
90 

71 
68 

81 
63 

79 
48 

70 
41 

78 
41 

87 

41 

74 
48 

73 

43 

77 

41 

82 
38 

80 
68 

70 
48 

74 
33 

82 
38 

82 

46 

69 
53 

68 

69 

S2 

90 

73 
37 

71 
36 

78 
54 

(0 
44 

77.1 
47.2 

WINSLOW 

HAX 
HIN 

86 
65 

81 
57 

85 
55 

89 

65 

82 
59 

76 
47 

73 
42 

76 
62 

80 
64 

87 
62 

70 
53 

84 
67 

72 
48 

72 
49 

76 

64 

84 
56 

77 
47 

71 
40 

79 
51 

82 
55 

80 
48 

76 
43 

77 
43 

81 

50 

82 
57 

73 
60 

68 
62 

80 
46 

72 
38 

72 
90 

79 
47 

77.6 
51.8 

WOODLAND 

HAX 
HIN 

79 
53 

78 
58 

83 

67 

85 
59 

83 
61 

80 
54 

76 
45 

76 
46 

82 

64 

83 

60 

82 
62 

84 
57 

73 
49 

7S 
44 

70 
S3 

80 
56 

79 
51 

80 
50 

78 
41 

81 
64 

76 
46 

74 
42 

76 

41 

79 
63 

83 
62 

79 
61 

67 
62 

80 
44 

49 
42 

72 
44 

74 
44 

77. » 
51.0 

MASSACHUSETTS 

AOAMS 

MAX 

MIN 

82 

61 

76 
55 

77 
51 

89 
61 

73 
55 

70 
43 

72 
45 

70 
4« 

80 
47 

82 
60 

71 
60 

80 
43 

69 
43 

69 
48 

79 
90 

82 

60 

74 
49 

68 

50 

79 
40 

74 
49 

76 
47 

73 

SO 

74 
43 

77 
41 

79 
46 

70 
97 

76 
68 

76 

40 

71 
40 

74 
46 

72 
56 

74.9 
49.7 

AMMERST 

MAX 
MIN 

83 
63 

85 
57 

93 
62 

86 
67 

75 
53 

74 
46 

79 
47 

87- 
4« 

S9 
61 

72 
62 

57 

80 
64 

74 
44 

78 
49 

87 
62 

80 
56 

75 
46 

77 
45 

78 
48 

81 
52 

78 
54 

75 
51 

79 
43 

80 
45 

68 
69 

78 
62 

80 
63 

79 
44 

74 
49 

71 
97 

79 
5« 

79.3 
53.0 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

86 
63 

88 
55 

94 

57 

92 

69 

79 
60 

77 

48 

78 

46 

8* 

47 

90 
69 

80 
61 

87 
59 

62 

79 
46 

76 
46 

86 
63 

85 
61 

79 

48 

80 
45 

81 
49 

82 

57 

77 
56 

72 
56 

SO 
40 

81 

45 

79 
56 

68 
61 

63 

63 

77 
41 

77 
44 

69 
68 

81 

49 

80.9 
93.8 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

84 

58 

83 
50 

91 
55 

90 
67 

82 
55 

76 
37 

77 
38 

83 

38 

87 
6« 

86 
60 

83 
52 

82 
67 

73 
37 

74 
39 

86 
58 

84 
56 

78 
36 

80 
36 

79 
40 

80 
46 

78 
42 

73 
52 

79 
36 

82 
36 

81 
54 

74 
97 

78 
59 

76 

40 

75 
36 

79 
55 

78 
48 

80.2 
48.0 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

85 
65 

8« 
62 

94 
65 

80 
67 

78 
60 

76 
51 

76 
55 

89 
56 

88 
62 

79 
62 

86 

60 

ai 

62 

74 
47 

73 
54 

80 
61 

76 

61 

79 
63 

76 
56 

SO 
56 

82 
59 

69 
58 

70 
57 

78 
53 

80 
53 

66 
59 

64 
60 

81 
62 

74 
47 

69 
52 

64 
64 

81 
98 

77.7 
97.4 

BOSTON  WB  AIRPORT 

HAX 

MIN 

8« 

70 

89 
66 

»6 

70 

79 

68 

79 
62 

78 
55 

74 
60 

80 

60 

84 
65 

75 
65 

84 
64 

81 
68 

T9 
54 

76 
69 

84 
6« 

74 
64 

78 
59 

76 
69 

79 
61 

80 
64 

68 
62 

69 
60 

75 
55 

76 
57 

66 
63 

68 
62 

85 
58 

71 
52 

47 
95 

71 
59 

82 

•  1 

77.9 
41.1 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENCLANO 
AUGUST  1957 


Station 


BROCKTON 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

EOGARTOWN 

FALL  RIVER 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINSHAM 

HAVERHILL 

HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  3  NE 

KNIGHTVILLE  0AM 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIOOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLYHOUTH 

PRCVINCETOWN  3  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STOCKBRIOGE 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WALPOLE  1  S 

WEST  CUHMINGTON 

WEST  LYNN 

NEST  MEDHAY 

WESTON 


Day  Of  Month 


83   a?   S5 
65   58   62 


S8   82   88 
65   56   61 


81   83   8* 
69   56   59 


80   85   84 
67   58   59 


87   87   91 
68   63   69 


91   86   89 

64   60   61 


81   SB   90 
69   55   56 


90   85   89 
62   56   60 


89   88   97 
66   59   62 


81   83   87 
67   62   60 


82   32   78 
64   63   52 


85   86   00 
70   6«   69 


76 

40 

74 
48 

7« 
52 

78 

49 

76 

54 

71 
51 

86   76   79 

69  67   59 

77   81   79 

70  63   54 

95  78   77 
64   53   46 

96  72   78 
68   62 


89   77 
70   59 


88   74 
68   6« 


88   8*   85 
68   55   57 


82 
69 

S3 

65 

92 
68 

86 
69 

78 
63 

79 
67 

84 
62 

89 
67 

76 
70 

74 

64 

85 
61 

80 
56 

81 
60 

89 
63 

78 
55 

86 
66 

88 

60 

94 

64 

93 
68 

60 

61 

75 
55 

78 

50 

86 

53 

76 

64 

67 
64 

87 
67 

89 
54 

92 

59 

86 
71 

79 
63 

87 
56 

83 
51 

86 
56 

93 
64 

73 
55 

87 
59 

87 
53 

96 
58 

91 
66 

77 
56 

87 
62 

88 
53 

94 
56 

81 
69 

81 
61 

91 
66 

90 
57 

95 
60 

88 
72 

84 
65 

78 

53 

80 
46 

87 
52 

83 
60 

70 
49 

83 
66 

85 
62 

94 
62 

82 
68 

78 
62 

91 
60 

94 
51 

97 
57 

87 
66 

82 
61 

86 
61 

89 

53 

95 
56 

92 
67 

80 
68 

94   76 
70   60 


84   77 
67   62 


96   77 

70   62 


72   64   53 


73   68   68 
61   51   42 


68   66   52 


75   69   75 
65   67   60 


89   75 
66   66 


79   84   91 

45   46   56 


78   78 
52 


78   84 

44   48 


82   88 
48   62 


79   85   90 
51   53   62 


79   81 
62   60 


73   77 
68   63 


79   84 
62   67 


79   60 
46   62 


86   86 
63 


76 
66 

77 
57 

86 
65 

73 
56 

77 
68 

83 
68 

73 
48 

75 
46 

81 
60 

81 
61 

88 
52 

91 
63 

70 
42 

77 
42 

78 
55 

78 

4« 

84 
47 

91 
60 

75 
39 

80 
41 

86 

48 

82 

44 

87 

44 

91 
56 

78 

46 

86 

45 

91 
55 

82 

46 

86 
47 

91 
60 

72 
39 

80 
38 

82 

50 

76   79   84 
54   54   60 


83   92   98 
42   41   58 


67   82   78 
64   61   60 


88   79   89 
63   69   63 


86   78   89 

66   61   63 


86   82   81 
64   63   63 


84   78   79 
66   64   «4 


76   89   81 
66   63   64 


99   79   89 

63   66   60 


96   76   88 
63   61   66 


81   79   79 
62   64   66 


92   76 
63   61 


7*   89   78 
64   59   66 


13  14   15  16   17  18  19 


86 
»5 

84 
58 

85 
64 

7t 

64 

81 
61 

76 
66 

74 
62 

79 
69 

79 
63 

76 
67 

80 
66 

60 
62 

74 
66 

80 
53 

73 

50 

84 
62 

80 
63 

81 
69 

80 
60 

78 
68 

72 
66 

86 
61 

80 
63 

8> 

«2 

76 
63 

76 

60 

76 
62 

79 
63 

78 
62 

79 
65 

81 
66 

79 
66 

78 
62 

83 
60 

69 

56 

81 
56 

89 
68 

88 
68 

88 
69 

72 

58 

80 
63 

72 
68 

83 
61 

86 
62 

83 
64 

91 
60 

72 

51 

86 
55 

87 
63 

87 
56 

84 
58 

78 
60 

84 
61 

82 
61 

81 
64 

88 
66 

88 
68 

78 
52 

80 
46 

7S 
66 

78 
64 

84 
60 

79 
62 

87 
57 

90 
60 

86 

63 

87 
59 

89 
59 

87 
61 

79   74   89 

44   SO   98 


75   71   79 
92   51   63 


48   52   61 


79   79   77 
53   54   95 


46   56   65 


78   74   78 
64   62   62 


76   77   79 
60   60   66 


81   77   80 
45   47   55 


82   77 
50   47 


76   72   77 

41   44   46 


76   76   76 
49   47   66 


83   77   76 
47   47   93 


74   79   87 
90   92   63 


76   76   89 
60   91   63 


72   73   82 
52   91   6Z 


69   72   72 
59   99   66 


73   74   72 
94   62   67 


76   83 
44   98 


73   76   80 
49   66   64 


69   72   70 
96   64   64 


80   80   73 
47   90   63 


72   76   84 
50   52   62 


73   71   78 
50   59   66 


70   74   77 
61   97   67 


83   80   87 

48   92   63 


67   79   80 
36   42   57 


76   73   77 
44   90   66 


78   7S 
37   40 


77   82   90 

40   43   56 


76   78   60 


73   76   84 
36   36   49 


74   76   87 
50   63   63 


80   78   89 
39   46   63 


76   77   88 
38   42   62 


83   79 

60   51 


84   78 
64   53 


83   78 
62   48 


75   75 
63   51 


71   77 
65   59 


62   80 
64   65 


61   61 
63   49 


85   75 
58   43 


74   75 
65   55 


80   78 
61   51 


88   79 
62   51 


76   75 
63   53 


78   76 
66   60 


80   74 
64   58 


74   74 
63   62 


72   75 
60   54 


72   74 
60   54 


72   74 
64   55 


86   78 
58   47 


80   80 
63   47 


89   80 
57   39 


80   71 
49   36 


64   84 
62   41 


80   64   76 
46   56   53 


78   81   81 
56   57   58 


80   79 
69   53 


78   79 

60   57 


79   74   77 
54   66   56 


77   81   71 
69   62   57 


82   86 
55   53 


81   83   S3 
51   56   57 


83   76 

69   57 


76   76 
58   56 


78   76 
46   4« 


82   83 
53   54 


S3   83   72 
52   58   57 


76  79  70 
52  60  57 

74  72  73 

58  59  68 

77  76  73 
64  66  61 


78   75 
56   49 


77   75 
61 


80  78  SO 

50  52  54 

80  78  67 

52  60  59 


74   81   80 
58   38   39 


79   78 
62   60 


73   80 

59   48 


75   72 
54   45 


70   72 

67   44 


63   44   46 


2S  26 


73   68   85 
48   64   68 


73   69 
58   57 


78   »7 
61   60 


80   67   69 
57   59   61 


77   74 
56   54 


74   80   79 
57   47   49 


78   76 

53   45 


77   S3 
56   46 


71   75   72 
64   39   39 


77   75 
55   42 


73   82   63 
57   46   49 


70   74   76 
69   44   49 


76   74 
62   69 


84   86   75 
50   60   52 


76   72 
47   42 


60   80   73 
54   59   58 


86   79 
52   48 


71   70 
63   51 


74   74 
60   55 


72   75 
50   43 


71   73 
57   45 


68   71 

67   40 


66   75 
56   46 


78   67 
57   61 


76   72 
52   64 


67   68 
61   63 


S6   61   70 
52   69   60 


84   67 
58   60 


70   68   86 
58   61   63 


82   67 
45   55 


70   76 
44   64 


79   66   78 
44   59   55 


80   68   S3 
61   60   63 


75   66 

56   60 


71   77 
59   62 


70   74 
62   64 


76 
62 

71 
61 

72 
68 

74 
51 

76 
51 

70 
61 

69 
66 

74 
50 

76 

51 

73 
55 

74 
46 

78 

43 

79 
46 

68 
56 

S3 

55 

85 
53 

79 
57 

S3 
48 

81 
49 

79 
60 

78 
62 

73 
49 

72 

46 

70 
52 

73 
41 

76 
39 

66 
55 

72 
59 

82 

58 

72 

52 

72 
52 

80 
37 

80 
40 

73 
57 

68 
63 

80 
48 

83 

47 

76 
52 

77 
38 

82 

40 

84 

45 

66 

57 

85 

51 

81 
49 

78 
63 

81 

41 

83 

42 

77 
57 

SO 
68 

82 
64 

73 
54 

72 

54 

SO 
37 

SO 

40 

69 
57 

68 

61 

74   80   80 
68   38   42 


72   76 
49   36 


72   77 
56   50 


47   33   37 


76   83 
53   40 


67  74 
65  60 

74  6« 
59  62 

68  72   78 
65  60   64 

75  6«   68 
46  63   64 


76 

62   99 


69   80 
96   92 


72   70 
92   96 


84   69   71   68 
47   49   98   9« 


67  81 

68  98 


66   64 
59   66 


74   70   86 
62   64   66 


73   76 
46   66 


67   66 
60   61 


46   61   64 

77   68   83 
51   60   62 


84   79 
49   49 


74   71 
it      93 


71   83 
69   61 


73   72 
49   91 


79   79 
42   99 


73   74 
49   97 


7»   70 
90   91 


47   90   68 


59   90 

6«   74 
53   58 


S3   70 

69   45 


72   S2 
98   99 


70   77 
61   »* 


»«   78 

68   60 


»8   SO 
60   61 


70   76 
66   91 


67   76 
57   97 


66   70 
66   64 


70   6« 
47   52 


70   78 
66   66 


78 
53 

66 

62 

66 

to 

78 
60 

67 
68 

70 
50 

69 

60 

67 
60 

7S 

40 

76 

43 

79 

45 

74 
64 

SO 
46 

79 
50 

74 
97 

83 

60 

67 
38 

70 
43 

68 
54 

72 
54 

80 
44 

75 
46 

70 
57 

SO 
51 

80 
38 

77 
38 

76 

44 

72 
47 

79 
39 

76 

46 

74 
54 

82 
52 

76 
42 

73 
46 

67 
56 

81 
52 

76 

44 

74 
46 

69 

60 

82 

48 

75 
32 

70 
36 

70 
50 

75 

SO 

70   69   72   SO 
47   51   59   58 


80   78 
39   41 


75   84 
66   48 
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NEW  ENGLAND 
AUGUST  1957 

Station 

Day 

Ol 

Month 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

» 

1 

KESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

64 

85 
58 

93 
65 

83 
67 

76 
61 

76 
48 

79 
48 

86 

49 

89 
64 

78 
65 

85 
56 

81 
57 

75 
49 

78 
48 

87 
64 

82 
60 

77 
49 

80 
47 

77 
55 

83 
53 

83 
53 

75 
63 

80 
45 

81 
46 

67 
60 

78 
62 

84 
56 

76 
46 

75 
50 

71 
67 

60 
56 

80.1 
55.2 

WORCESTER  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

ao 

82 
61 

89 
64 

7S 
64 

72 
55 

72 
48 

75 
52 

80 
55 

85 
63 

73 
61 

82 

57 

75 
51 

70 
47 

73 
52 

83 
61 

76 
39 

75 
51 

78 
52 

76 
57 

78 
58 

73 
55 

69 

51 

77 
51 

76 
52 

62 

57 

67 
57 

78 
50 

71 
43 

72 
52 

67 
64 

76 
57 

75>5 
56.2 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

83 
6* 

85 
57 

91 
61 

81 
68 

76 
59 

74 
50 

78 
48 

82 
46 

88 
60 

77 
61 

84 
56 

SO 
62 

72 
48 

76 
45 

84 
61 

78 
60 

77 
48 

79 

40 

79 
61 

81 
53 

77 
63 

73 
53 

78 
42 

81 

45 

66 
56 

69 

59 

80 
63 

75 
39 

73 
42 

70 
56 

79 
53 

78.1 
61.5 

NEW  HAMPSHIRE 

SENTON 

MAX 

MIN 

77 
58 

79 
48 

84 
52 

80 
61 

70 
47 

68 

40 

73 
42 

80 
43 

82 
55 

77 
60 

80 
52 

70 
52 

67 
40 

72 
42 

78 
60 

74 
52 

68 

40 

74 
41 

78 
45 

77 
51 

72 
49 

74 
42 

78 
40 

79 
46 

75 
50 

71 
58 

70 
45 

67 
35 

67 
39 

70 
54 

71 
46 

74.1 
47.9 

BERLIN 

MAX 

MIN 

84 
S8 

77 

49 

77 

51 

82 
53 

82 
48 

66 
39 

69 

39 

74 

42 

S3 

50 

77 

61 

74 
57 

76 
53 

65 

45 

67 

40 

74 

45 

80 
50 

68 

38 

74 
46 

78 
43 

79 
46 

SO 
53 

75 

40 

75 
36 

76 

44 

82 

48 

83 
53 

72 
56 

75 
35 

68 
34 

70 

40 

74 
44 

79.4 
46.1 

BETHLEHEM 

MAX 

MIN 

77 
58 

79 
50 

84 
54 

77 
63 

69 

47 

65 
42 

71 
42 

80 
45 

80 
57 

71 
60 

79 
53 

68 
50 

65 

40 

72 
43 

78 
56 

68 
50 

66 

45 

75 

41 

78 
4« 

76 
51 

73 
50 

74 
43 

78 

41 

60 
45 

77 
60 

71 
55 

71 
64 

66 

36 

67 
37 

68 

51 

72 
46 

73.5 
48.4 

SLACKWATER  0AM 

MAX 
MIN 

89 
61 

81 
50 

S3 
53 

91 
64 

76 
56 

74 
40 

74 
40 

80 
42 

88 
55 

90 
62 

70 
52 

86 
57 

72 

44 

72 

44 

7* 

50 

85 
58 

77 
42 

76 

44 

82 
42 

81 
48 

80 
52 

74 
62 

78 
39 

81 

42 

S3 

50 

69 
69 

72 
66 

79 
40 

73 
40 

71 
49 

74 
48 

78.6 
49.4 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

86 
59 

82 

48 

83 
49 

89 
55 

81 

50 

71 
41 

72 
42 

77 

42 

82 
48 

88 
59 

70 
53 

84 
57 

70 
43 

71 
43 

74 
48 

85 
48 

75 
38 

79 
38 

76 
41 

61 
49 

83 

49 

76 
46 

78 
39 

82 

41 

83 
47 

72 

55 

84 
56 

77 

41 

75 
42 

71 
48 

76 
42 

78.9 
47.0 

CONCORD  HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 

58 

85 

51 

91 
53 

74 
64 

74 
50 

74 
42 

78 
44 

85 
44 

SS 
58 

70 
60 

84 
58 

74 

51 

72 
43 

76 
46 

86 
58 

77 
52 

74 
42 

79 
46 

81 
45 

82 
52 

72 
53 

76 

47 

82 

40 

83 

44 

69 
56 

71 
60 

81 
53 

76 

43 

70 
41 

74 
55 

70 
49 

78.0 
90.2 

DURHAM 

MAX 
MIN 

86 

64 

87 
54 

92 

54 

90 
72 

79 
61 

77 

48 

75 
46 

84 
46 

90 
53 

79 
60 

87 
54 

77 
62 

75 
46 

75 
46 

88 
57 

83 
59 

78 
47 

78 
50 

81 
45 

82 

54 

72 

64 

74 
49 

80 
41 

80 
43 

70 
53 

69 

59 

84 
61 

76 
38 

70 
45 

76 
57 

81 
48 

79.8 
92.5 

EAST  DEERING 

MAX 
MIN 

79 

54 

82 

48 

90 
50 

80 
66 

71 
46 

72 
37 

76 

38 

83 

40 

87 
53 

69 
57 

82 
48 

79 
50 

69 
36 

75 
39 

87 
58 

75 
55 

73 
42 

77 
38 

79 
40 

80 
48 

70 
46 

73 

60 

79 

42 

83 
42 

72 

50 

69 
66 

79 
60 

73 
41 

65 
36 

72 
52 

77 
42 

76.7 
46.8 

FABYAN 

MAX 

MIN 

75 
52 

77 
40 

85 
42 

80 
48 

63 

40 

65 
34 

74 
33 

79 
33 

80 
49 

74 
54 

78 
48 

74 

40 

65 

40 

69 
34 

72 

40 

67 
42 

65 

29 

72 

30 

76 

31 

77 
40 

68 

40 

73 
33 

77 

40 

80 
35 

73 
42 

77 
60 

66 

42 

64 
26 

69 

38 

67 

46 

71 
38 

72.6 
39.6 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

78 
56 

78 
46 

75 
48 

80 

51 

76 
45 

62 
39 

63 
38 

69 

43 

77 
53 

74 
59 

70 
53 

77 
49 

59 
41 

62 

40 

69 
47 

70 
46 

68 
36 

62 
36 

70 
45 

74 
49 

73 
36 

67 
34 

70 
34 

73 
35 

76 
49 

76 
52 

70 
55 

64 
33 

60 
34 

67 
37 

68 

40 

70.2 
43.8 

FRANKLIN  1  NX 

MAX 
MIN 

82 
63 

83 
51 

90 
53 

86 
65 

73 
55 

74 
43 

11 

85 

45 

87 
55 

82 
63 

84 
52 

72 
59 

70 
43 

72 
50 

85 
54 

79 
59 

73 
41 

83 
44 

81 
46 

81 
53 

76 
52 

75 
53 

80 
43 

82 
43 

76 
51 

73 
60 

82 
57 

72 
42 

67 
30 

74 
56 

78 
44 

78.6 
50.9 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

90 
62 

80 
48 

84 
52 

92 
65 

74 
54 

71 
39 

72 
42 

76 

43 

84 
50 

88 
60 

68 
54 

86 
57 

72 
38 

70 
43 

72 
49 

86 

58 

74 
38 

72 
42 

80 
44 

80 
48 

80 
50 

72 
52 

76 

41 

81 

40 

83 
60 

70 
53 

71 
54 

80 
40 

71 
37 

67 

46 

79 
43 

77.4 
48.1 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

79 

57 

80 
44 

87 
46 

86 
58 

72 

44 

33 

35 

81 
54 

74 
54 

69 
33 

75 
39 

81 
60 

78 
51 

71 
32 

72 
34 

79 
36 

79 

46 

74 

43 

74 
46 

79 
34 

82 
40 

76 
50 

74 
58 

76 
49 

70 
14 

68 
33 

71 
55 

75 
40 

76.2 
43.8 

HANOVER 

MAX 
MIN 

80 
60 

83 
54 

87 
55 

78 
66 

69 
52 

72 
44 

75 
47 

84 
45 

85 
57 

74 
63 

83 
58 

70 
57 

70 
44 

74 
47 

84 
59 

74 
56 

73 
42 

76 
45 

81 
46 

82 
55 

75 
51 

77 
46 

80 

44 

82 

44 

72 
52 

73 
60 

76 
56 

74 
38 

69 
42 

73 
56 

77 
90 

76.8 
91.3 

KEENE 

MAX 

MIN 

84 
57 

87 
51 

95 
55 

85 
67 

75 
54 

76 

42 

81 
42 

89 

40 

92 

55 

82 
62 

86 
54 

79 
59 

77 
38 

81 
42 

91 
56 

80 
58 

78 
40 

83 

43 

84 
42 

86 
55 

76 

47 

79 
52 

82 

41 

85 

41 

75 
66 

81 
57 

81 
56 

78 
37 

77 
40 

76 
57 

82 

49 

82.0 
49.8 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

80 
60 

82 
55 

90 
56 

75 
70 

72 
52 

73 
46 

77 
48 

85 

50 

87 
59 

70 
64 

84 
57 

70 
50 

71 
48 

76 
49 

85 
57 

75 
58 

73 

47 

79 
46 

81 
50 

81 
54 

73 
54 

77 

54 

82 

48 

85 
49 

71 
53 

75 
58 

76 
60 

72 
47 

70 
44 

72 
56 

76 
49 

77.3 
93.2 

LANCASTER 

MAX 

MIN 

76 
56 

79 

47 

84 
48 

80 
61 

68 

46 

68 

40 

73 
39 

80 
39 

80 
55 

75 
59 

79 
56 

68 
53 

65 
42 

73 
40 

77 
56 

70 
49 

66 
36 

76 
39 

78 

43 

77 
46 

72 

48 

75 
38 

77 
35 

80 
42 

78 

46 

79 
58 

72 

56 

6« 
32 

68 
36 

71 

61 

71 
41 

74.1 
46.1 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

80 
56 

85 
52 

90 
52 

80 
59 

69 

47 

72 
39 

76 

45 

84 

43 

88 
55 

73 
60 

82 

58 

70 
53 

71 
39 

76 
46 

82 
60 

73 

46 

72 
40 

77 
41 

80 
42 

81 
52 

76 
48 

77 
44 

81 
41 

82 
42 

73 
52 

74 
60 

76 

44 

80 
35 

70 
39 

72 
65 

77 
4« 

77.4 
48.1 

MANCHESTER 

MAX 

MIN 

82 

61 

85 
53 

92 
54 

78 
66 

73 
52 

74 
47 

78 

44 

86 

45 

8« 
60 

72 
58 

83 
54 

73 

50 

72 
44 

76 

44 

86 
68 

73 
58 

74 
44 

77 
46 

80 
46 

82 
60 

52 

76 

48 

81 
42 

81 
42 

»« 
54 

69 

58 

78 
56 

74 
44 

70 
44 

74 
56 

76 
48 

77.6 
91.1 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

80 
60 

82 
50 

90 
51 

80 
65 

72 
56 

72 

44 

74 
41 

81 

43 

84 
56 

76 
S6 

82 

64 

76 
58 

70 
41 

75 
42 

86 
54 

75 
56 

72 
40 

76 

43 

80 
42 

79 
50 

72 
51 

72 

51 

77 
38 

79 
40 

69 
52 

68 

59 

79 
56 

73 
16 

»8 
40 

71 
56 

78 

46 

76.9 
49.2 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

49 
43 

52 

43 

61 
46 

54 
40 

41 
34 

40 
33 

48 
34 

56 

38 

61 

47 

54 
45 

54 
43 

47 
30 

41 
29 

50 
37 

51 
42 

43 
34 

37 
31 

50 
34 

52 

40 

55 

42 

50 
39 

49 
36 

38 

56 

42 

55 

45 

S9 

48 

49 
26 

38 
25 

46 
IS 

4« 
39 

44 
18 

49.8 
17.9 

NASHUA  3  N 

MAX 
HIN 

83 
59 

86 
52 

93 
55 

80 
65 

76 
53 

76 
42 

79 
43 

87 

44 

90 
58 

72 
60 

86 
56 

78 
52 

74 
43 

77 

44 

89 
58 

77 
53 

76 
42 

79 
44 

81 
43 

80 

51 

T5 

51 

76 
48 

S2 

40 

81 

43 

65 
55 

70 
69 

81 
55 

76 
39 

71 

40 

71 
51 

80 
48 

79.1 
49.8 

NORTHWOOO 

MAX 
HIN 

81 
63 

82 
57 

89 

60 

87 
67 

73 
57 

73 
48 

77 
46 

34 
51 

86 

58 

82 
60 

85 
55 

76 
60 

70 
44 

74 
45 

85 
57 

83 
66 

74 
48 

79 
50 

81 
63 

80 
55 

74 
54 

73 
50 

80 
46 

82 
47 

75 
54 

69 
57 

81 
57 

74 
41 

67 
44 

74 
54 

79 
51 

78.4 
91.1 

PETERBORO  2  S 

MAX 
MIN 

79 
60 

79 
55 

86 
59 

75 
63 

69 
55 

71 
41 

74 
43 

82 

44 

84 
59 

82 

60 

81 
52 

74 
56 

69 
41 

75 
45 

84 
55 

83 
65 

74 
46 

75 
42 

78 
46 

79 
53 

74 
60 

72 
48 

78 
43 

81 
47 

72 
5) 

69 
55 

77 
57 

72 

40 

Tl 
39 

71 

54 

74 
47 

7«.l 
90.4 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
HIN 

71 
58 

75 
54 

SO 
50 

75 
63 

64 
50 

64 

45 

71 
40 

72 
42 

78 
52 

68 
57 

77 
48 

64 
49 

64 
46 

70 
40 

74 
57 

66 
50 

62 

48 

69 

40 

70 

44 

75 
48 

68 
51 

71 

40 

76 

40 

76 

44 

68 
51 

69 
55 

68 
49 

63 
39 

62 
35 

65 
50 

68 
46 

69.7 
47.8 

PLYMOUTH  I    NNH 

MAX 
MIN 

86 
58 

79 
49 

81 
47 

87 
53 

78 

50 

68 

38 

71 

41 

75 
39 

82 

45 

85 
55 

70 
50 

83 
57 

68 
43 

70 
41 

73 
44 

82 
54 

73 
39 

72 

37 

76 

41 

80 
44 

80 
47 

72 
46 

75 
37 

79 
39 

82 

41 

77 
51 

74 
51 

78 
41 

70 
40 

44 

71 
18 

76.4 
49.2 

PORTSMOUTH 

MAX 

MIN 

85 
60 

86 
52 

93 
56 

79 
66 

78 
52 

78 
45 

75 
45 

79 
45 

84 
51 

72 
60 

86 
52 

78 
50 

77 

44 

76 
4* 

88 
58 

74 
53 

76 
46 

76 
48 

79 
45 

80 
54 

69 

50 

70 
47 

77 
41 

7« 
43 

53 

78 
59 

81 
49 

6« 
39 

•4 
43 

74 
49 

80 
48 

77.9 
90.0 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 

MAX 
MIN 

89 
58 

80 
50 

83 
55 

92 
62 

74 
53 

73 
38 

75 
40 

77 
41 

87 
55 

90 
62 

71 
55 

85 
58 

73 
38 

73 
41 

78 

47 

88 

57 

76 
38 

76 
41 

80 

40 

82 
61 

82 
48 

74 
50 

80 
39 

82 

40 

83 
52 

73 
60 

75 
59 

82 
38 

74 
40 

7S 
45 

74 
49 

79.2 
48.1 

NEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

87 
59 

81 
54 

84 
54 

89 
57 

80 
52 

70 
42 

73 
45 

78 
44 

84 
46 

S« 
59 

74 
59 

81 
58 

70 
42 

72 
48 

78 

49 

83 
55 

75 

41 

73 

43 

77 
44 

81 
46 

82 

50 

76 
46 

77 
44 

83 

45 

84 
46 

74 
56 

77 
57 

71 
37 

71 
41 

71 
45 

74 
90 

78.1 
48.8 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

84 
63 

87 
52 

93 
59 

8« 
68 

79 
58 

79 
43 

80 

41 

84 

44 

92 
55 

80 
58 

84 
59 

82 

60 

7S 
45 

76 
41 

89 

50 

83 
57 

79 
43 

78 
42 

82 

43 

85 
49 

79 
52 

76 
54 

79 
37 

81 

38 

69 

51 

71 
59 

84 
58 

78 
36 

72 

41 

71 
57 

81 

90 

80.7 
90.4 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

83 

65 

82 
53 

89 
55 

83 
67 

74 
57 

73 
47 

77 
48 

84 
47 

87 
56 

82 
62 

84 
55 

78 
60 

71 
44 

76 

4« 

85 
i9 

79 
58 

75 
46 

78 
46 

82 

47 

S3 

54 

78 
52 

76 
51 

81 
45 

83 

46 

74 
64 

71 
58 

80 
59 

71 
39 

71 

41 

79 
56 

78 
48 

79.1 
92.2 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

79 
57 

81 
47 

86 

50 

71 
61 

69 
51 

71 
39 

76 

42 

82 

41 

86 
64 

75 
59 

82 

57 

75 
56 

70 
4« 

71 
42 

82 
56 

73 
52 

71 
39 

76 

38 

80 
42 

81 
49 

76 

49 

76 

44 

81 
38 

81 

41 

74 
47 

77 
57 

76 
55 

69 
40 

68 

40 

76 
51 

78 

41 

76.4 
47.8 

S—  r»f*r«ac«  i 
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Table  5  -  Contiaued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1957 


Station 

Day 

Ol 

Month 

c 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

Si 
65 

83 
62 

82 
66 

76 
69 

80 
64 

72 

59 

75 
60 

77 
59 

62 
56 

72 
64 

75 
64 

74 
60 

70 
55 

74 
61 

71 
66 

79 
63 

73 
59 

74 
57 

73 
59 

71 
63 

73 
61 

70 
61 

71 
55 

71 
52 

70 
55 

73 
65 

77 
69 

67 

64 

70 
53 

58 
59 

76 
62 

74.4 
60.9 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

89 
63 

90 
58 

95 
63 

76 
68 

63 
59 

80 

48 

82 
50 

89 
50 

93 

59 

74 
61 

69 
59 

82 

58 

77 

45 

76 
49 

81 
52 

84 
60 

80 
50 

80 
49 

79 

53 

83 
55 

77 
55 

74 

49 

81 
45 

81 
45 

55 

58 

59 

59 

84 
62 

76 

44 

77 
47 

55 
65 

82 
57 

80.5 
54.7 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

87 
65 

86 
62 

88 
58 

74 
69 

80 
63 

74 
56 

75 
46 

80 
46 

67 
59 

72 
51 

79 
63 

80 
59 

60 
45 

72 
53 

72 
55 

79 
64 

75 
45 

77 
47 

74 
50 

75 
58 

74 
52 

73 
55 

72 
39 

72 

39- 

68 
58 

70 
63 

82 
65 

81 

48 

74 
48 

69 
58 

80 
53 

75.8 
56.0 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
6<> 

87 
61 

93 
67 

76 

71 

80 
64 

75 
56 

79 
52 

82 

51 

86 

63 

75 
65 

60 
63 

82 
58 

75 
50 

75 
56 

75 
65 

62 
53 

78 
52 

78 
52 

77 
55 

76 
60 

74 
68 

74 
52 

74 
45 

74 
46 

67 
61 

70 
63 

84 
61 

72 
50 

75 
52 

67 

58 

81 
57 

77.7 
57.8 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

90 
63 

81 
64 

34 
56 

90 
61 

73 
55 

72 
42 

73 
45 

79 
45 

87 
47 

88 
56 

72 
58 

85 
62 

73 
42 

75 
44 

78 
49 

88 
58 

76 
43 

75 
43 

80 
44 

78 
45 

82 

51 

73 
5* 

78 
43 

78 
45 

80 
48 

62 
59 

75 
59 

83 
40 

77 
43 

70 

50 

73 
50 

78.4 
50.2 

BENNINGTON  2  NW 

MAX 
MIN 

83 
58 

83 

51 

88 
59 

79 
63 

70 
49 

71 
38 

75 
45 

82 
46 

83 
57 

78 
63 

82 
49 

74 
59 

72 
35 

79 
46 

85 
55 

84 
58 

74 

42 

77 
42 

76 

44 

72 
47 

75 

49 

76 

48 

80 

43 

83 

43 

72 
54 

73 
60 

76 
58 

72 
36 

73 
39 

74 
56 

78 
58 

77.4 
50.4 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

82 
55 

80 
50 

63 
48 

83 
60 

77 
44 

67 
31 

73 
36 

80 
41 

81 
55 

77 

60 

80 
56 

78 
50 

72 
38 

77 
55 

74 
48 

57 
37 

75 
38 

78 

44 

79 
49 

77 
43 

76 
38 

77 
36 

80 
42 

60 

47 

75 
56 

73 
57 

65 
33 

68 
34 

72 
48 

7* 
41 

76.0 
45.7 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
60 

82 
55 

87 
60 

75 
59 

68 
54 

70 
51 

74 
50 

85 
52 

83 
67 

79 
59 

81 
55 

65 
53 

56 

45 

76 
52 

75 
58 

72 
55 

72 
45 

78 
48 

81 
49 

79 
52 

68 
46 

73 
41 

80 
45 

82 
60 

83 
62 

73 
63 

69 
46 

65 
39 

69 
43 

74 
55 

77 
52 

75.5 
52.5 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

80 
55 

62 
48 

68 
51 

87 
63 

75 
46 

70 
37 

75 
37 

84 
36 

86 

50 

80 
56 

83 

51 

80 
55 

71 
37 

78 
44 

84 
53 

79 
52 

75 
34 

78 
38 

80 
36 

61 

47 

79 
43 

75 
38 

80 
37 

82 
38 

78 

44 

74 
57 

76 

51 

72 
32 

58 
35 

72 
52 

78 

44 

78.4 
45.2 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

83 
57 

80 

47 

83 
48 

88 

53 

80 
47 

70 
38 

73 
39 

76 
40 

85 
41 

85 
56 

77 
65 

82 
55 

59 
37 

76 
38 

76 
46 

62 

53 

74 
37 

77 
39 

75 

40 

79 
43 

81 

45 

76 
37 

77 
36 

80 
37 

81 
40 

77 
50 

71 
59 

75 
34 

72 
35 

70 
44 

73 
41 

77.6 
44.1 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

5* 

85 
53 

90 
59 

65 
61 

70 
48 

74 
46 

78 
44 

87 
48 

86 
60 

83 
61 

84 
52 

71 
53 

71 
42 

77 
45 

79 
61 

77 
51 

75 
39 

60 
45 

83 

45 

83 

53 

76 
45 

82 

43 

83 

45 

84 
50 

82 

63 

74 
59 

76 
58 

72 
36 

70 
39 

74 
55 

80 
46 

79.3 
50.1 

DORSET  1  S 

MAX 

MIN 

73 

53 

80 

47 

82 

54 

80 

55 

65 

45 

61 
37 

65 

41 

81 
41 

79 

54 

73 
58 

79 
47 

66 
55 

52 
35 

75 
43 

55 

61 

69 

35 

77 
40 

72 
45 

50 

45 

72 

37 

38 

47 

48 

69 

54 

75 

51 

70 
35 

62 

37 

71 
53 

77 
49 

72.4 
46.3 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

80 
60 

76 
52 

79 
51 

86 
56 

77 
49 

64 
42 

69 
45 

73 
46 

81 
50 

81 
62 

71 
59 

79 
54 

52 
42 

53 
47 

72 
49 

78 
53 

70 
40 

67 
46 

7b 
48 

77 
50 

77 
48 

71 

41 

74 
42 

79 
42 

81 
53 

73 
53 

72 
51 

71 
39 

68 

40 

66 

44 

71 
47 

73.7 
48.7 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

57 

83 
49 

88 
49 

83 
60 

71 
49 

71 
47 

76 
49 

86 

49 

83 
66 

83 
64 

84 
49 

76 
51 

68 

40 

75 
47 

76 

50 

70 

51 

71 
36 

80 
39 

64 

44 

79 
47 

72 
36 

76 
34 

82 
36 

84 
53 

85 

58 

76 
55 

72 
56 

63 
34 

75 
35 

73 
53 

77 
46 

77.6 
48.5 

LE^4INGT0N 

MAX 
MIN 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

58 

78 

50 

81 
53 

88 
60 

80 
49 

67 

44 

70 
45 

75 

45 

84 
52 

83 
63 

78 
53 

82 

54 

65 

41 

69 
46 

78 
52 

79 
63 

71 
40 

71 
44 

77 
45 

80 
49 

60 
44 

73 

39 

76 

41 

80 

43 

83 
51 

78 
54 

74 
57 

69 

37 

58 
39 

69 

44 

76 

49 

76.3 
48.2 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
56 

78 

51 

85 
56 

79 
55 

64 

51 

67 

45 

72 

45 

81 

43 

79 
61 

71 
59 

80 
55 

52 

51 

65 

45 

74 
45 

76 
56 

69 
53 

66 
46 

75 
42 

77 
45 

77 
50 

72 
47 

74 
39 

77 
40 

79 
48 

75 
53 

71 
58 

67 
43 

62 

38 

65 

40 

70 
60 

72 

45 

72.9 
48.8 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

66 

50 

67 

46 

73 
51 

74 
52 

62 
39 

56 

36 

57 
41 

68 
46 

69 

50 

78 
53 

65 
51 

65 

38 

5i 

36 

60 
41 

57 
36 

62 
42 

55 
38 

55 
43 

59 
47 

53 

41 

51 

42 

60 
46 

53 

51 

61 
51 

56 
52 

56 
39 

51 
33 

50 
41 

58 

44 

73 
44 

52.5 

44.2 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

78 
52 

81 
50 

67 
53 

78 
57 

67 
48 

70 
42 

74 
42 

84 
45 

81 
60 

79 
52 

64 
46 

66 

48 

65 

43 

73 
46 

73 
52 

71 
44 

70 
42 

79 
40 

80 
46 

78 
43 

70 
39 

75 
37 

81 
36 

82 

50 

80 
62 

73 

58 

55 

37 

64 
33 

71 
34 

75 
48 

75 
46 

75.1 
45.9 

NORTHFIELO  NORWICH  UN  I  V 

MAX 
MIN 

82 
56 

80 
48 

86 

53 

85 
63 

72 
46 

70 
41 

74 
43 

84 
42 

82 
59 

82 
62 

82 
48 

82 
55 

70 
40 

74 
38 

81 
46 

75 
46 

70 
40 

74 
40 

79 

44 

79 

48. 

75 
44 

76 
35 

78 
37 

78 
53 

81 
46 

73 
60 

73 
53 

57 

33 

67 
38 

73 
55 

75 

48 

75.6 

47.1 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

81 
58 

81 
52 

81 
54 

91 
60 

75 
52 

72 
40 

70 
43 

75 
45 

83 

49 

83 
58 

77 
51 

85 
52 

76 
39 

76 

43 

78 
47 

86 

57 

76 
42 

74 
44 

79 

44 

77 
47 

79 
49 

76 

43 

78 

44 

79 
41 

81 

44 

70 
54 

75 
66 

76 

38 

78 
39 

72 

44 

74 
50 

77.9 
47.7 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

78 
59 

80 
53 

86 
69 

85 
68 

69 

51 

68 

49 

72 
47 

80 
46 

83 

59 

80 
62 

81 
53 

57 
55 

70 
43 

75 
51 

81 
54 

71 
55 

71 
43 

76 
47 

77 
45 

78 
63 

75 

47 

73 
42 

77 
43 

62 

46 

78 
63 

71 
61 

75 
58 

58 
37 

59 

45 

58 
55 

74 
52 

75.5 
51.7 

ST  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

82 
63 

63 
56 

87 
65 

80 
66 

71 
54 

73 
53 

77 
53 

86 
58 

84 
58 

82 
66 

84 
65 

68 
54 

70 
48 

75 
55 

76 
57 

74 
53 

75 
54 

79 
53 

82 

55 

83 

56 

73 
42 

77 
39 

81 
51 

63 
62 

83 

60 

74 
64 

70 
55 

67 
38 

70 
42 

75 
61 

60 
57 

77.6 
56.4 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

82 
59 

80 
50 

88 
52 

86 
63 

84 
48 

71 
43 

75 

44 

82 
42 

82 

56 

79 
64 

82 
55 

82 
54 

67 

41 

72 
39 

80 
55 

74 
62 

70 
40 

77 
41 

80 
46 

80 
48 

76 
49 

75 
39 

79 
36 

82 

44 

81 
49 

74 
60 

74 
57 

68 
36 

59 
38 

72 
59 

75 
43 

77.4 
48.6 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

77 
55 

71 
45 

72 

59 

80 
60 

66 
51 

63 

34 

67 
37 

66 

38 

74 
49 

75 
57 

57 
45 

73 

48 

56 
35 

62 
38 

71 
50 

75 

54 

76 
36 

64 
38 

69 
38 

72 
43 

70 
42 

56 

47 

65 

35 

70 
35 

72 
42 

66 
50 

68 
54 

59 
34 

66 
34 

66 
39 

55 
47 

59.5 
44.2 

VERNON 

MAX 
MIN 

91 
59 

85 

53 

85 
57 

90 
63 

74 
53 

75 

42 

77 
45 

79 

43 

88 
46 

91 
56 

74 
55 

87 
59 

80 
41 

77 
43 

69 
48 

91 
68 

61 
43 

76 

45 

79 

44 

79 
50 

85 
50 

79 
52 

78 
43 

78 

44 

80 

48 

71 
50 

81 
55 

82 

40 

80 
39 

77 
46 

75 
61 

81.1 
49.5 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

84 
55 

78 

45 

80 
46 

88 
56 

80 
45 

70 
35 

68 

36 

70 
39 

83 
39 

80 
55 

75 
43 

S3 
49 

64 
35 

64 
36 

72 

42 

72 
48 

59 
35 

68 

34 

76 
40 

80 
40 

78 
40 

70 
36 

75 
31 

80 
31 

80 
42 

78 
46 

78 
58 

55 

30 

55 

30 

70 
34 

72 

40 

74.7 
41.1 

WILDER 

MAX 
MIN 

85 
60 

81 
54 

85 
55 

88 
58 

78 
53 

70 
44 

73 
46 

79 
46 

85 
46 

86 
56 

74 
59 

81 
58 

70 
46 

79 
49 

76 
48 

85 
56 

75 

43 

75 
46 

83 
44 

61 
46 

82 
51 

77 
47 

77 
46 

81 
46 

81 
46 

73 
56 

76 
67 

76 
39 

75 
42 

69 
43 

73 

50 

78.5 
49.6 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

79 
57 

81 
51 

88 
53 

78 
66 

69 

48 

70 
41 

75 
42 

83 

41 

85 
59 

72 
62 

82 
57 

58 
55 

70 
42 

75 
45 

82 
55 

73 
53 

71 
40 

78 
42 

78 
42 

78 
52 

77 
47 

76 

41 

79 

39 

62 
42 

72 

47 

72 
59 

77 
63 

71 
36 

59 

40 

73 
56 

75 
47 

76.0 
48.7 

IlovlDg   Station   Indax. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ITEW  ENCLAITD 
AUGUST  1957 


station 

Day  of  month 

k 

And 
Depth 

Tl»e 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

STORKS,  CONM. 

. 

■BASUBZD  UKDER  SOD 

1-2  INCHES  (m) 

MAX 

88 

86 

89 

80 

81 

80 

83 

85 

88 

78 

87 

81 

83 

76 

80 

83 

86 

84 

79 

81 

85 

77 

81 

78 

70 

72 

SO 

77 

76 

70 

79 

80.7 

MIN 

72 

69 

72 

76 

70 

65 

64 

66 

72 

73 

68 

70 

64 

64 

68 

71 

65 

es 

87 

66 

66 

64 

60 

61 

68 

66 

68 

61 

62 

66 

65 

66.9 

4  IHCHZS  (*) 

MAX 

85 

86 

88 

82 

82 

79 

82 

84 

86 

82 

84 

79 

80 

76 

78 

81 

82 

81 

78 

78 

80 

78 

79 

77 

74 

72 

78 

76 

76 

72 

78 

79.8 

MIN 

72 

71 

74 

78 

72 

68 

68 

68 

74 

76 

70 

74 

67 

68 

68 

72 

69 

68 

70 

68 

68 

66 

63 

64 

69 

68 

69 

64 

65 

68 

67 

69.2 

g  IRCHXS  (a) 

MAX 

74 

74 

76 

76 

74 

72 

72 

72 

74 

74 

74 

74 

72 

70 

70 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

68 

68 

68 

68 

66 

69 

69 

68 

67 

68 

70.9 

MIR 

71 

71 

72 

74 

72 

70 

69 

68 

71 

72 

70 

71 

68 

68 

70 

70 

68 

68 

68 

69 

68 

65 

64 

65 

66 

66 

66 

66 

65 

66 

66 

68.9 

IIiesTOIt.  R.  I. 

MEASURED  DNDER  SOD 

a  INCHES  (b) 

MAX 

83 

80 

84 

73 

81 

77 

77 

75 

80 

72 

79 

75 

75 

69 

69 

77 

73 

72 

71 

74 

72 

70 

70 

70 

66 

68 

74 

72 

70 

88 

70 

73.7 

MIN 

68 

66 

71 

69 

70 

86 

63 

62 

66 

68 

66 

68 

61 

62 

65 

66 

62 

60 

62 

65 

64 

64 

58 

58 

63 

64 

66 

62 

62 

64 

61 

84.2 

4  INCHES  (b) 

MAX 

83 

80 

83 

75 

81 

78 

77 

76 

80 

73 

79 

76 

75 

70 

69 

76 

73 

72 

71 

74 

72 

70 

70 

70 

67 

69 

74 

71 

70 

67 

70 

73.9 

MIN 

69 

70 

74 

71 

72 

68 

65 

64 

68 

70 

68 

68 

63 

64 

66 

68 

64 

62 

64 

66 

65 

66 

60 

60 

64 

66 

67 

63 

63 

65 

63 

66.0 

8  INCHES  (b) 

S  PH 

72 

71 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

68 

67 

68 

69 

68 

69 

68 

69 

69 

68 

66 

87 

68 

87 

69 

68" 

68 

67 

67 

68.8 

12  INCHES  (b) 

S  PM 

71 

70 

70 

70 

71 

70 

89 

69 

70 

70 

70 

70 

69 

67 

68 

69 

69 

68 

68 

68 

88 

68 

66 

67 

68 

67 

68 

67 

67 

67 

70 

68.7 

BURLINGTON  UNIT  OF  VT. 

MEASURED  UNDER  SOO 

,  1  INCH  (c) 

MAX 

75 

74 

74 

73 

68 

69 

70 

73 

73 

74 

72 

68 

70 

66 

70 

70 

69 

70 

72 

73 

69 

70 

69 

89 

71 

70 

70 

67 

63 

68 

70 

70.3 

MIN 

69 

65 

68 

69 

65 

63 

61 

61 

66 

68 

63 

63 

59 

61 

64 

62 

58 

58 

59 

62 

60 

54 

55 

60 

61 

64 

61 

54 

55 

60 

58 

61.5 

3  INCHES  (c) 

MAX 

74 

73 

73 

72 

68 

68 

69 

77 

72 

71 

68 

69 

69 

66 

69 

69 

68 

69 

70 

71 

68 

68 

68 

68 

70 

69 

69 

66 

63 

87 

68 

71.8 

MIN 

69 

66 

68 

69 

66 

64 

62 

62 

67 

68 

64 

64 

60 

62 

64 

63 

60 

59 

60 

63 

61 

57 

57 

81 

62 

64 

62 

56 

57 

60 

59 

62.5 

10  INCHES  (c) 

MAX 

70 

69 

69 

69 

69 

67 

66 

66 

67 

68 

68 

68 

66 

65 

66 

66 

65 

64 

65 

66 

65 

64 

63 

64 

64 

65 

65 

64 

62 

63 

63 

65.8 

MIN 

69 

68 

68 

69 

67 

65 

64 

64 

66 

67 

66 

66 

64 

63 

64 

64 

63 

62 

63 

64 

63 

61 

60 

62 

62 

64 

64 

61 

60 

60 

61 

64.0 

(m)   Soil  Tjpe:   Voodbrldge  loaa.   Ground  cover:   Graas  sod. 

(b)  Soil  type:      Brldfehampton  silt  Iorm.   Ground  cover:   Kentucky  blue  graas,  clipped  to  2  Inches. 

(c)  Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loa«.   Ground  cover:   Kentucky  blue  rrass. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

p-r^ 

Relah 

ve  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

III 

1 

Station 

1 

> 

1 

•o  a  0 

III 

1 

> 
< 

u 

&  J 

O  H 

o  n 

a 

0. 

i 

8 

S 

3 

i 

,\ 

1 

III 

BLOCK  ISLAND  KB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

0 

4 

0 

1 

1 

8 

- 

5.3 

BLUE  HILL,  MASS. 

NNW 

13 

11.7 

29 

ssw 

14 

79 

74 

49 

68 

5 

4 

4 

1 

0 

0 

14 

60 

6.0 

BOSTON  «B  AIRPORT,  MASS. 

SW 

12 

12.1 

31++ 

NW 

12 

73 

73 

55 

64 

5 

3 

3 

1 

0 

0 

12 

70 

5.6 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

76 

55 

62 

2 

2 

4 

3 

0 

0 

11 

- 

5.5 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

ssw 

17 

7.0 

29 

NW 

27 

82 

80 

49 

57 

5 

2 

2 

0 

0 

0 

9 

62 

6.2 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 

f 

12 

8.9 

34++ 

W 

27 

91 

88 

56 

72 

4 

5 

4 

0 

0 

0 

13 

- 

6.5 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

NNW 

13 

6.0 

22 

NW 

11+ 

86 

86 

49 

61 

3 

2 

4 

1 

0 

0 

10 

64 

5.3 

HARTrORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

NW 

17 

9.5 

28 

W 

12 

83 

81 

47 

59 

3 

3 

6 

0 

.  0 

0 

12 

59 

5.8 

MIDDLETOWN  WB,  CONN. 

- 

- 

6.0 

28% 

SSW 

3 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

4 

1 

1 

0 

11 

- 

- 

MT.  WASHINGTON,  N.  H. 

W 

54 

23.0 

78% 

w 

4 

90 

95 

87 

89 

4 

3 

3 

1 

1 

0 

12 

48 

7.7 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

SW 

16 

11.1 

34 

s 

15 

61 

63 

63 

62 

0 

5 

3 

2 

1 

0 

11 

70 

5.7 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

6.2 

20 

E 

21 

- 

79 

58 

- 

0 

4 

3 

2 

0 

0 

9 

66 

5.7 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

6 

0 

1 

0 

10 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

s 

13 

9.3 

28 

SW 

14 

86 

80 

50 

72 

4 

6 

2 

0 

0 

0 

12 

71 

5.4 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

SW 

11 

10.1 

28++ 

ssw 

30 

83 

79 

53 

66 

5 

2 

2 

1 

1 

0 

11 

59 

5.4 

ROCHESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

10.1 

26++ 

wsw 

14 

- 

- 

- 

- 

0 

3 

5 

1 

1 

0 

10 

- 

5.6 

%  PeaJi  Gust 

3«*  ntmzmaom  not**  following  Sutloii  Indas. 
-    185    - 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEK  ENGLAND 
AUGUST  1957 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

COVENTRY,  CONN. 
ROCHESTER,  MASS. 
I.AKEFORT  2,  N.  H. 

HASSABESIC  LAKE,  N.  E. 
KINGSTON,  R.  1. 

EVAP 

WIND 

EVAP 

WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

45 

.14 
40 

.29 
25 
86 
64 

.40 
21 

.30 

60 

.20 
9 

.22 
30 
87 
55 

.07 
16 

.26 

.29 
52 

.23 
16 

.35 
15 
86 
56 

.22 
12 

.07 

.30 
137 

.29 
59 

.14 
50 
72 
65 

.07 

4 

.06 
11 

.03 
15 

.34 
30 
79 
55 

.17 
21 

.09 

.26 
68 

.24 

28 

.05 
30 
75 
46 

.24 

18 

.35 

.19 
46 

.20 
13 

.18 
20 
82 
48 

.16 
14 

.17 

.22 
4S 

.18 
22 

.19 
15 
83 
50 

.17 
15 

.17 

.21 
35 

.15 
23 

.23 
25 
90 
57 

.22 
14 

.24 

.25 
36 

.21 
21 

.14 
15 
67 
60 

.10 
19 

.10 

.03 
34 

.07 
16 

.07 

5 

85 

57 

.15 

7 

.25 

.24 
55 

.16 
25 

30 
76 
59 

.23 
42 

.11 

.23 

74 

.14 

19 

.13 
30 
78 
45 

.16 
36 

.22 

.23 

100 

.18 
19 

.27 
25 
70 
50 

.16 
26 

.22 

.11 
38 

.14 
48 

.18 
65 
89 
56 

.13 
20 

.12 
70 

.01 
29 

.06 
15 
81 
59 

.18 
21 

.01 

.15 
51 

.25 
22 

.18 
25 
75 
47 

.22 
33 

.37 

.35 
50 

.21 
22 

.21 
20 
83 
47 

.16 
22 

.17 

.20 
38 

.13 
13 

.28 
25 
85 

51 

.17 
21 

.11 

- 

.15 
56 

.11 
16 

.27 
15 
84 
55 

.13 

17 

.13 

.21 
54 

.18 
17 

.18 
30 
73 
55 

.21 
29 

.15 

.07 
72 

.08 
40 

.18 
26 
79 
53 

.12 

7 

.20 

.21 
64 

.17 
38 

.20 
14 
80 
49 

.20 
13 

.18 

.22 
58 

.19 
22 

.24 
50 
82 
49 

.21 
21 

.18 

62 

.06 
22 

.25 
50 
69 
53 

.03 
9 

77 

.00 
30 

15 
73 
56 

.00 
28 

.23 
46 

.09 

9 

.08 
20 
77 
58 

.14 
27 

.15 

.28 

76 

.09 
28 

.22 
50 
75 
42 

.18 
18 

.18 

.17 
39 

.17 
14 

.24 
20 
68 
45 

.10 

7 

.19 

.15 
57 

.14 
12 

.06 
40 
74 
53 

.09 

7 

.07 

.04 
26 

.02 
7 

.10 
20 
77 
49 

.16 
20 

.12 

B5.53 
1730 

4.46 
714 

B5.91 

845 

78.7 

53.0 

4.95 
585 

B5.47 

RSFKREMCE  HOTBS 

AddltlODftl  iDforaatlOD  regarding  the  cllai-te  of  Hev  England  taa.y   be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllnatologist  for  northern  and  Central  Hew  England  (Maine,  New  Haapshlre,  Teraoot,  and 
HassacbuaettB)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Haasacbusetts,  or  to  the  State  CllBatoIoglBt  for  Soutliarn  Hew  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather 
Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  70U. 

Figures  and  letters  following  the  station  naae,  such  aa  12  SSW,  Indicate  distance  In  nlles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

*F,  precipltatloD  and  eTaporatioo  In  inches,  and  wind  morement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals 

Mas  and  Hln  in  Table  6  refer  to  extremes  of 

")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  aleet  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive 
observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  anowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Water  equivalent  of  soov  on  the  ground 
Is  measured  at  selected  stations  when  {wo  or  more  Inches  of  snow  are  on  the  ground. 


Entries  of  Snowfall  in  Tables  3  and  7,  and  In  the  seasonal  snowfall  table,  include  snow  and  sleet.   Entries  of  1 


.  ground  include  . 


tt 


I  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.m.,  B.S.T. 

Ho  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  index.   No  record  in  Tables  2  and  5,  is  Indicated  by  no  entry.   Consult  the  annual  issue  of  this  publication  for  Interpolated  monthly 
precipitation  totals. 

Mount  Washington,  Kew  Hampshire  not  used  In  computing  averages  or  extremes  for  State  or  Section. 
+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  iadicatea  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located 
on  tbe  roof  of  a  building. 

Al  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

AB  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  raio. 

B  Adjusted  to  a  full  montb. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data". 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

G  In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  tbe  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  Table  9  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this 
station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

3  Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals,  will  be  published  In  the  July  or  August  issues  or  delayed  data  December  issas  of  this  pnblicatlo 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

T  Includes  total  for  previous  month. 

Information  concerning  tbe  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1956  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  Hew  England.  That 
publication  may  be  obtained  from  tbe  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washlngtoa,  35,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Boreao  stations 
may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Climatological  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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Isolines  are  drawn  through  polntB  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourlv  PreclDltation  Data". 
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Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  in 
the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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NEW  ENGLAND  -  SEPTEMBER  1957 


WEATHER   SUBfflJARY 


GENERAL 

Significantly  large  deficiencies  of  pre- 
cipitation were  indicated  over  a  large 
portion  of  New  England  and  temperature 
averages  were  appreciably  higher  than 
the  long-term  means  at  most  stations. 

Temperature  extremes  ranged  from  the 
nineties  to  well  below  freezing  in  each 
state.   The  highest  reading  reported  was 
95°  at  Framlngham,  Mass.,  on  the  14th 
and  the  lowest  was  19°  at  Coventry,  Conn. , 
on  the  28th. 

Precipitation  totals  in  the  Western  and 
Northeastern  Divisions  of  Vermont,  and 
in  the  Northern  Divisions  of  New  Hampshire 
and  Maine  generally  indicated  moderate 
falls  for  the  month  but  varied  from  less 
than  three  to  more  than  five  inches  in 
each  of  these  divisions  except  that  the 
greatest  total  in  the  Western  Division 
of  Vermont  was  4.78  inches  (St.  Albans 
Bay).   Over  the  remainder  of  New  England 
precipitation  was  less  than  the  long- 
term  mean  at  more  than  ninety  percent 
of  the  stations.   Totals  for  the  month 
ranged  from  0.22  inch  at  Salem  CG  Air 
Sta,  Mass.,  to  5.58  inches  on  Mount 
Washington,  N.  H.   The  greatest  amount 
for  one  day  was  3.79  inches  measured  at 
Benton,  N.  H. ,  on  the  23rd. 

WEATHER  DETAILS 

Precipitation  occurrences  were  fairly 
frequent  through  the  23rd  but  amounts 
were  usually  light  and  there  was  no 
precipitation  of  significance  after  the 
23rd.   Heavy  thunderstorm  rains  fell  in 
scattered  areas  on  a  few  occasions, 
mostly  the  3rd-4th,  16th-17th,  and  22nd- 
23rd.   Temperatures  were  generally  more 
than  ten  degrees  above  the  seasonal  aver- 
age around  the  3rd,  13th,  16th,  and  21st- 
22nd.   Slightly  below  average  tempera- 
tures prevailed  over  western  Massachusetts 
and  northeastward  through  Maine  the  6th 


through  the  10th.   All  of  New  England 
was  subjected  to  below  average  tempera- 
tures the  24th  through  the  29th  that  were 
unseasonably  low  around  the  27th-28th. 

WEATHER  EFFECTS 
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Ground  water  levels  declined  in  all  areas 
and  reached  record  low  stages  in  southern 
New  England.   Streamflow  was  deficient. 
Storage  in  reservoirs  increased  slightly 
in  the  area  of  heavier  precipitation  but 
declined  in  the  major  portion  of  New 
England. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Thunderstorm  elements  appeared  in  damaging 
roles  in  scattered  areas  of  New  England 
the  3rd-4th,  8th,  16th-17th,  and  22nd. 
A  tornado  on  the  16th  severely  damaged 
two  homes  and  other  structures  at  Sherman 
Mills,  Maine.   Northwest  gales  swept 
central  and  northern  New  England  all  day 
the  26th  causing  widespread  damage  largely 
due  to  trees  falling  against  buildings 
and  across  power  lines. 

FLOODS 

None  reported  on  streams .   Temporary 
flooding  occurred  in  a  few  instances  as 
thunderstorm  rains  overtaxed  drains. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather 
story  carried  in  each  issue  of  Climatological  Data  is  of  value  to 
only  a  small  number  of  recipients.   This  story  will  be  discontinued, 
therefore,  with  the  January  1958  issue.   A  table  of  extremes  will 
be  carried  each  month  and  a  text  will  be  carried  whenever  unusual 
and  outstanding  weather  events  have  occurred.   General  weather  con- 
ditions in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications 
MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 
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0 

0 
0 
0 
0 
0 

.55 

1.04 

1.78 

.34 

1.06 

-  3.03 

-  3.07 

-  r.88 

-  3.25 

-  2.23 

.16 
.67 
.62 

.16 
.35 

17 
17 
17 
15 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 

2 
5 

0 

1 

2 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 
AM 

78.5 
76.3 
79.1 
'73.5 
79.1 

49.9 
53.5 
54,4 
47.1 
53.9 

64,2 
64,9 
66,8 
60,3 
66,5 

1.9 
2.7 
3.7 
.7 
2.7 

93 
92 
92 
88 
93 

14 
13 
13 

5+ 
13 

29 

35 
35 
27 
33 

29 

28 

28 

28+ 

28 

108 
89 
71 

177 
76 

1 
1 
1 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.36 
1.69 
1.03 
2.10 
3.09 

-  3.35 

-  1.77 

-  2.43 

-  1.81 

-  .51 

.12 

.51 

.37 

.77 

2.26 

14+ 
13 
17 
23 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 
5 
6 

6 

0 

1 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  MEOWAY 

AM 

75.0 
77.3 
76.8 
77.0 
79.6 

44.0 
49.7 
49.7 
51.8 
49.3 

59,6 
63.6 
63.3 
64.4 
64.5 

1.5 

89 
91 
93 
93 
94 

14 
13 
13 
13 
13 

25 
28 
26 
26 
23 

27+ 

27+ 

27 

28 

27+ 

196 
124 
125 
117 
112 

0 

1 
1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 

4 
3 
4 

0 
0 
0 
0 

0 

1.72 
1.76 

.71 
1.03 

.55 

-  2.01 

.50 
.45 
.30 
.42 
.20 

17 
2 
8 
8 
5 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
3 
5 
3 

1 

0 

I 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

80.1 
75.4 
72.4 
75.7 

50.2 
52.2 
52,4 
50,4 

65.2 
63.8 
62.4 

63.1 

2.8 

1.3 
1.1 

94 
93 
89 
92 

13 

13 
13 
13 

30 
29 

30 
27 

27 
29 
27 
27 

98 
120 
129 
125 

2 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 

2 
1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 

.35 
1.88 

.83 
1.17 

-  4.48 

-  2.78 

-  2.46 

.14 

1.35 

.30 

.53 

14 

16 
16 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

0 

2 
3 
2 

4 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

64.0 

1.20 

.0 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

//R 

AM 

AM 
AM 

76.9 
76.9 
77. 9M 
74.0 
73.4 

58,6 
49,7 
52, 7M 
54,5 
54,9 

67.3 
63.3 
65. 3M 
64.3 
64,2 

3.0 
-   .5 

2.0 

93 
92 
92 
81 
81 

13 

\l 
14 
17 

40 
27 
35 
33 
36 

27+ 

29 

27 

27+ 

29 

57 
111 

91 
105 

80 

1 
1 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.35 
.59 
.97 
.92 
2.49 

-  2.64 

-  2.99 

-  4.02 

.16 
.17 

.48 
1.67 

8 

17 

8 
4 

.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 
4 

4 
5 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

FALL  RIVER 

HYANNIS  3  NE 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

R 

75.1 
73.6 
73.5 
70.5 
73.3 

56,6 

52,3 
56,3 
57,6 
59,1 

65.9 
63.0 
64.9 
64,1 
66,2 

2.9 
-   .1 

2.1 
3.0 

89 
82 
85 
79 
83 

13 
13  + 
13 
14 
13 

36 

26 
38 
4  4 
40 

27 
29 

27+ 

27 

27+ 

72 
124 
92 
80 
59 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.96 
1.80 

.59 
2.37 

.67 

-  2.60 

-  1.60 

-  3.71 

-  1.00 

-  2.83 

'XX 

.43 
.93 
.42 

3 
11 
14 
23 

8 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

2 
8 
2 

0 
2 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKDORT  1  ESE 
SALEM  C6  AIR  STATION 

AM 

76.5 
66. 3M 
74.9 
71.5 
73.0 

55,2 
57, 3M 
51,7 
54,4 
56,6 

65.9 
61. 8M 
63,3 
63.0 
64.8 

4.3 
-   .7 

2.0 

91 

87 
85 
90 

13 

14 

3 

13 

35 
45 
28 
37 
37 

27+ 

27 

29 

27+ 

27 

78 
117 
110 
109 

77 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.34 
.69 
.48 
1.18 
.22 

-  3.35 

-  2.53 

-  2.93 

.14 
.52 
•  24 
.46 
.10 

8 
8 

e 

14 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
2 
3 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SANDWICH 
TAUNTON 
WEST  LYNN 

74.1 
75.7 
75.9 

57.1 
51,6 
54,8 

65.6 
63.7 
65.4 

2.7 

84 
89 
92 

13 
13 
13 

38 
28 
36 

27 
29 
27+ 

67 
122 

81 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 
0 
0 

1.07 

.71 
.81 

-  3.00 

.65 
.29 

.57 

8 

8 

13 

.0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 

3 
2 

1 

1 

0 

1 

0 

0 
0 

DIVISION 

64.6 

.97 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 

AM 

71.1 
71.3 
70.7 
72. 3M 
65.6 

46,6 
44.5 
46.0 
41. 4M 

43,1 

58.9 
57.9 
58.4 
56.  9M 

54.4 

1.6 
1.6 

.6 

84 
86 
85 
36 
82 

22 
23 
22 
22 
23 

27 
30 
28 

29 

28 
30 
28 

29 

211 
231 
220 
252 

314 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

3 
4 
2 
0 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

5.29 
3.12 
4.39 
4.28 
4.02 

.44 
.61 

-  1.09 

3.79 
2.17 
3.12 
2.00 
.96 

23 
23 
23 
23 
3 

T 

T 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
4 
6 
6 

11 

2 

2 
1 
3 
3 

1 
1 
1 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   196   - 


CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
SEPTEMBER    1957 


Temperature 

Precipitation 

.  6 
|| 
>  0 
<  2 

□  C 

<  2 

1 
> 
< 

III 
III 

Q  i  H 

X 

1 

1 

& 

s 

1 

No  ol  Days 

(2 

£  1  S 
2i2 

a>  ^  V 
O  U-  H 

■  1 
1 

1 

Snow,  Sleel 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

M 

" 

I 

li 

X  6 

2  o 

i 

8. 

7^ 

2 
o 

S 
2 

0 

^1 

5  > 

ol 

?! 

GRAFTON 
LANCASTER 
MONROE  5  NNE 
ttMOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

AM 
//R 

72i8M 

70,9 

69.2 

47,4 

66,6 

41.4M 

44.9 

46.8 

36.5 

45.7 

57. IM 

57.9 

58.0 

42.0 

56,2 

,9 
2,  1 

86 
86 
86 
60 
82 

22 
22 
23 
22 

23 

22 
26 
30 
12 
32 

28+ 
29 
29+ 
28 

25+ 

271 
230 
230 
683 
268 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

2 
0 

5 
3 
8 
3 

0 
0 
0 
0 

2.77 
3.57 
3.81 
5.58 
2.78 

-  .98 

-  2.85 

.94 

2.00 

2.40 

1.03 

.94 

23 
23 
23 

2 
23 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 

T 
0 

2  4+ 

6 

7 

11 

6 

2 
2 

1 
4 
3 

0 

1 
1 
1 

0 

DIVISION 

57,3 

3.71 

T 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

RAM 
AM 
R 

75.3 
73.6 
75.3 
77.0 
74.3 

46.5 

43.8 
47.4 
49.7 
43. 7M 

60,9 
58,7 
61,4 
63,4 
59, OM 

2.6 
3.2 

88 
88 
89 
91 
86 

17 
23 
16 
16 
4+ 

30 
27 
28 
30 
28 

29 
29 
29 
29 
28 

168 
212 
167 
124 
218 

0 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 
3 
2 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

2.08 
2.69 
2.56 
1.20 
2.19 

-  .83 

-  2.53 

.70 
1.27 
.77 
.42 
.59 

17 
23 

7 

3 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
6 
4 
6 

2 

1 
2 

0 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

AM 

75.2 
73.7 
73.5 
76.9 
73.3 

47.9 
44,6 
49,0 
47,5 
49,8 

51,6 
59,2 
61.3 
62.2 
61.6 

2.2 

2.5 
2.8 

89 
90 
86 
89 
87 

16 
17 
22 
13  + 
16 

29 
27 
29 
25 
36 

29 

29 

27 

27+ 

28 

154 
207 
162 
152 
148 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
2 
4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.11 
1.60 
3.64 
3.26 
2.77 

-  1.88 

.40 

-  .34 

-  .97 

.84 

.60 

.89 

1.50 

1.17 

16 
17 
23 
23 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
6 
6 
6 

1 
1 
3 
2 
2 

0 
0 
0 

1 
1 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
NASHUA  3  N 
NORTHWOOD 

73.7 
74.1 
74.1 
76.6 
76.5 

46,2 
48.5 
46,5 
47,6 
49,8 

60.0 
61.3 
60.3 
62,1 
63.2 

.8 
1.3 

86 
88 
89 
90 
89 

22 

16 
16 
13 
16 

25 
30 
25 
27 
32 

28 
27 
28 
29 
28+ 

196 
167 
184 
148 
111 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
4 
5 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2.23 
1.45 
1.44 
1.40 
1.43 

-  1.93 

-  2.02 

.71 
.69 
.31 
.48 
.41 

22 
17 
3 
17 
17 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

6 
5 
6 
3 
S 

1 
1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

AM 

AM 

AM 

74.2 
72.0 
74.4 
74.3 
74.3 

47.5 
41.5 
48,1 
43,7 
45,4 

60.9 
56,8 
61.3 
59.0 
59.9 

-   .9 

85 
87 
91 
87 
89 

4-f 
23 
16 
17 
23 

30 
28 
32 
24 
26 

27 
29 
29 
27 
27+ 

163 

259 
159 
211 
189 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 
1 
4 
4 

0 
0 
0 

0 
0 

1.63 

2.88 
1.47 
2.91 
2.05 

-   .99 

.40 
1.03 

.42 
1.49 

1.00 

5 

23 

16 

8 

23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
4 
6 

4 

0 
2 

0 

1 
1 

0 

1 

0 

1 
1 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

78.0 
74.7 
71.9 

47,2 
50,8 
45,2 

62.6 
52.8 
58.5 

92 

87 
87 

13 
16 
22 

25 
36 
27 

28 

25+ 

29 

137 
127 
216 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

6 
0 

5 

0 
0 
0 

1.41 
2.16 
2.31 

-  2.23 

.50 
.48 
.85 

17 
23 
16 

.0 
.0 
.0 

0 

0 

5 
6 
3 

1 

0 
3 

0 
0 
0 

DIVISION 

60.7 

2,20 

.0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 
R 

71.1 
76.0 
74.7 
75.0 

69,1 
51,9 
51,6 
54,5 

65.1 
64.0 
63.2 
64. B 

1.5 

1.3 
2.1 

78 
91 
85 
91 

1 
13 
13 
13 

43 
29 
25 
35 

27+ 
27 
29 
29 

67 
103 
126 

93 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
2 
3 
0 

0 
0 
0 
0 

1.58 

1.79 

1.71 

.87 

-  1.40 

-  2.19 

-  2.32 

.62 
.49 
.83 
.39 

11 

22 

8 

8 

.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

5 
5 
4 
3 

1 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

64.3 

1.49 

,0 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
LEMIN6T0N 
MIDDLESEX 

AM 

AM 

72.4 
71.8 
72.7 

71,9 

45,3 
41,8 
47, 4M 

45,8 

58.9 
56.8 
60. IM 

58.9 

2.1 

.4 
1,7 

86 
86 
87 

88 

22 
23 

23 

26 
25 
26 

27 

29 
28 
28 

29 

207 
257 
181 

215 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

4 
7 
3 

3 

0 
0 
0 

0 

3.13 
3.21 
5.24 

2.96 

-  1.15 

-  .25 
1.23 

1.25 

1.40 
2.49 

1.33 

23 

23 

23 

23 

.0 
.0 

T 

.0 

0 
0 
0 

0 

6 

7 
9 

4 

3 
2 

3 

2 

1 
1 

1 

1 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UN IV 

SAINT  JOHNSBURY 

69.0 
59.1 
70,6 
73.4 
73.8 

46.3 
39.7 
44.5 
44.9 
46.7 

57,7 
49.4 
57.6 
59.2 
60.3 

,8 
3,1 
1,5 

85 
75 
85 
86 
90 

22 
3 
22 
12  + 
22 

29 
21 
30 
27 
27 

29 
28 
28 
29 
29 

248 
460 
239 
197 
179 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

1 
7 
3 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.23 
4.74 
4.71 
2.97 
2.70 

.69 

-  .10 

-  .87 

1.07 

.90 

1.02 

1.52 

22 

16 
3 

23 

T 
T 

.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
8 
9 

5 

1 
4 
5 

1 

1 

0 

1 
1 

WEST  BURKE 

AM 

69.3 

39.9 

54.5 

88 

23 

25 

28+ 

311 

0 

0 

9 

0 

S.26 

-  1.15 

1.45 

23 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

57.4 

3.S2 

T 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

R 

73.8 
71.6 
76.2 

72.8 

47.6 
50.2 
46.9 

48.3 

60.7 
50.9 
51.6 

50.6 

1,0 
,6 

1.5 

88 
85 
87 

86 

22 
3  + 
3  + 

22 

24 

33 
23 

28 

28 
29 
27 

27+ 

187 
167 
150 

171 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

5 

0 

2 

4 

0 
0 
0 

0 

3.15 
3.27 
2.T2 

4.S6 

.13 
-   .43 

.70 

1.44 

.90 

l.*5 

1.54 

23 

22 
23 

23 

.0 

T 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

7 
6 
6 

a 

2 
3 

1 

3 

1 

0 

1 
1 

ST  ALBANS  BAY 

72.7 

53.3 

53.0 

85 

3  + 

39 

27+ 

110 

0 

0 

0 

0 

4.78 

1.90 

22 

.0 

0 

10 

2 

1 

DIVISION 

61.4 

3.70 

T 

SOirrHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

AM 

AM 
AM 
AM 

74,7 
74,7 
73,6 
55.7 
76.5 

46.1 
42.6 
44.9 
39.8 
46.1 

60,4 
58,7 
59.3 
52.8 
61,3 

.5 
-  1.1 

36 
89 
87 
79 
91 

4  + 
22 
23 
23 
14 

27 
20 
25 
22 

24 

27+ 

28 

28 

28 

27 

174 
219 
198 
361 
152 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
4 
8 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.30 
2.44 
2.96 
3.32 
2.46 

-  1.16 

-  1.30 

-  2.29 

-  1.20 

-  1.47 

.88 

.95 

1.17 

1.08 

.97 

23 
23 
23 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 
7 
6 
6 

2 
2 

1 
3 
2 

0 
0 

1 
1 

0 

WILDER 
WOODSTOCK  3  ENE 

AM 

74.5 
72.8 

46.2 

45.5 

60,4 
59,2 

1.6 

89 

88 

4 

22 

29 
23 

28+ 
27 

172 

203 

0 

0 

0 
0 

4 
4 

0 
0 

2.86 
3.34 

-   .67 

.07 

l.«9 
1.94 

23 
23 

.0 
.0 

0 
0 

4 
5 

2 
2 

1 
1 

DIVISION 

58,9 

2.84 

.0 

I    DATA    RECEIVED   TOO   LATE    TO   BE 
INCLUDED    IN   DIVISION   AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 


Table  3 

SEPTEMeER 

1957 

Station 

1 

Day  of  month 

1  1   z  1 

3 

4  1 

5  1  6 

7  1 

8  1  9 

10  1  u  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  1  18 

19  '  20  1 

21 

22 

23 

24 

25   26  1  27 

28  29   30 

31 

CONNECTICUT 

ANSONIA 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKMAMSTED 
BEACON  FALLS 

2.S2 
2a3 

1.53 

.29 

T 
BECORO  MISSING 

.24 
.04 
.03 

.23 
.05 

.05 

T 

.40 

.15 

.12 

.01 

■  02 

■  08 

•  25 

.04 

T 

.03 

.13 

•  91 
1*34 
.27 
.96 

•  12 

.74 

T 

•  57 

.32 

.03 

•  39 
.12 

.07 

BRIDGEPORT  WB  AP         R 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON               R 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

2.2'. 
2.04 
2.64 
2.01 
2.69 

.16 

.09 
.02 
.11 
.01 
.16 

.11 

.09 
.01 
.02 

.13   T 

•  01 

•  55 

T 

•  09 

•  01 

.37   .01 
.18 
.17 
.21 
.17 

T 

T 
.01 

•  15 

•  02 

T 

•  02 

•  13 

•  03 

.06 
.01 
.01 

.22 

.77 

T 

.01 

•  13 

•  41   T 
1^71 
1.32 

.55 

T 

.35 

.05 
.01 
.02 

T 

.05 
1.00 
.19 

•  14 

•  69 

.12 
.12 
.22 
.11 
.26 

T 
•  01 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 
CREAM  HILL 
OANBURY 

2.76 
1.60 
1.80 

2.53 

T 

.08 
.02 
.09 
.05 
.53 

.15 
.04 

T 

•  18 

•  07 

•  17 

•  14 

•  08 

•  06 

•  01 

.30 
.20 
.33 
.14 
.33 

•  13 
T 

.02 

•  02 

•  21 

•  09 

•  06 

.16 
•  01 

.60 
1.23 
.56 

.88 

.23 

•  04 
.13 
.11 

•  44 

•  14 
.33 
.02 

•  32 

.07 
.11 
.33 

.14 

DAWSON  LAKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

2.57 

2.06 
2.75 
1.90 

•  31 
RECORD  MISSING 
.30 
.31 
.06 

•  23 

•  21 

•  26 

•  07 

.20 

.34 

T     .39 

•  14 

.03 

.01 
.02 

•  02 

•  01 
T 

•  06 

•  08 

•  37 

•  04 

.69 

.88   .02 
.77 
1.05 

.01 

.03 

.10 
.37 
.04 

.62 

.54 
.13 
.06 

.36 

.11 
.44 
•  45 

•  01 

6ROT0N 

HARTFORD  BRAINARD  FLO//R 
HARTFORD  WB  AIRPORT     R 
HEMLOCKS  RESERVOIR 
LAKE  KONOMOC 

2.05 
1.20 
1.22 
2.77 
2.58 

.02 

T 
T 

.14 
T 

.12 
.27 

.15 

T 

.09 
.25 
.17 

T 
.05 

•  36 

•  54 

•19   .17 

T     ^07 

.07   ,06 

.40 

.10 

T 

.02 
.02 
.05 

.03 

•  21 

T 

•  06 

•  43 

T 
T 

.11 

T 

.60 

.51 

.16 

.10 
.16 
.11 
.97 
.64 

T 

.17 
.02 
.02 
.47 
.06 

.04 
.02 
.43 

•  40 

•  06 

•  04 

•  39 

.30 

LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MEAD  POND  RESERVOJR 
MIDOLETOWN  WB 

2.61 

1.48 
1.47 
2.56 
2.34 

.03 

.64 
.07 
.03 

.71 

T 

.01 
.10 

.13 
.12 
.28 
.12 

T 

•  02 

•  03 
.09 
.02 
.02 

.36 
.16 
.11 
.33 

.16   .06 

.03 
.03 

.02 
.18 
■  01 
.04 
.06 

.02 

■  01 
.03 

■  09 

.39 

.51 
.66 
.40 
.50 
.18 

.06 

.09 
.37 

.47 
.16 
.35 
.26 

•  66 

.35 

.07 
.19 
.44 
.30 

MIDOLETOWN  4  W 

MILFORD 

MOHAWK  RANGER  STA 

MOUNT  CARMEL 

NATCHAUG  RANGER  STA 

2.41 
2.30 
3.41 
3.17 
1.55 

T     T 

.06 
.32 
.12 
.29 

.07 

.27 

T 
T 

.32 

.09 
T 

•  17 
.25 

T 

.05 

.06 
.06 

.12 

•  19 
.23 
.12 

T 

T 
•  02 

.09 

■  31 

.04 

■  14 

.04 
.18 
.01 
■  06 

T 

.02 
.01 

T 

.83 

.95   .01 
2.05 
.64   T 
.37 

T     T 

.35 

•  19 
.10 
.98 
.09 

•  29 

•  43 

•  08 

•  28 

•  30 

.24 
.21 
.28 

.40 
.06 

T 

T 

T     T 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

NEW  HARTFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 

NORFOLK  2    SW 

NORTH  BRANFORD 

1.85 
1.51 
2.70 
2.21 
2.68 

.14 

.15 

.10 
.14 

.27 

.02 
.03 
.21 

.01 

.10 
.05 

.18 
.18 

T 

.19 

.01 
.01 
.01 

■  18 
.11 
.29   .02 
.12 
.30 

■  01 

■  01 

.04 

T 
T 
.01 

.06 

.02 
.03 
.02 

T 

.33 

•  01 

•  30 

.78 
.01 
.01 

.55   T 

1.00 
.16 

1.30 
.74   .01 

T 

.03 

T 

.48 
.10 
•  03 

•  37 

•  04 

•  06 

•  02 

•  55 

.15 
.05 
.14 
.30 
.29 

•  04 

•  01 

NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PACMAUG  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 

3.10 
3.22 
2.24 
2.05 
1.49 

.25 

.69 
.17 
.06 
.02 

•  12 

T 

.22 

.18 

.11 

•  35 

•  51 

.22 

.37 
.07 
.09 
.14 

.03 

T 

T 

.03 
.00 
.07 

■  23 

T 

■  11 

■  05 

T 

.01 

•  02 

•  01 

•  80 
1.14 
.65 
.49 
1.02 

.02 
•  13 

.10 

.06 

•  86 

•  41 

•  43 

•  36 

T 

.46 
.30 
.32 
.09 
.07 

T 

•  15 

T 

PROSPECT 
PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 

3.00 
1.65 
2.75 
2.22 
2.33 

.05 

.16 

.85 
•  12 
.45 

•  01 
.07 

.34 
.18 
.11 

.45 

T 

•  03 
.27 

.17 

•  27 

•  50 

•  31 

•  36 

.02 
.01 

.08 

•  18 
T 

•  06 

•  15 

•  04 

T 

.83 
.30 

•  56 

1^13 

•  63 

.06 

.31 

.03 

•  97 

•  13 

•  10 

•  31 

•  13 

.32 

.27 
.30 
•  16 
.16 

SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAMFORD  5  N 

1.45 
2.47 
2.62 
2.00 

T 

.05 
.33 
.12 

•  04 
.48 

.01 

.32 

.02 
.12 
.20 

T 

.02 
.01 

T     •U 

•  54 

•  26 

•  17 
T     •59 

T 

.01 
.01 
•  02 

•  03 
.07 
.05 
.22 
.03 

T 

■  03 
•  01 

•  20 

•  01 

•  34 

•  69 
1.76 
1. 11 

.56 

.08 
.23 
.20 

•  06 
.02 

.22 

.03 

.55 

.25 
.15 

•  07 

T 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TORRINGTON 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

2.64 

2.04 
2.13 
2.15 
2.92 

T 

.34 
■  32 

.24 
.22 
.37 

.20 
.02 
T 
.13 

.41 
.01 

.02 
.19 

•  34 
.11 
.29 
.26 
.43 

•  02 

T 

•  07 

•  02 

T 

.08 
.11 
.10 
.12 

T 

.07 

T 

.30 
.16 

.73 
.17 
1.18 
1.36 
.60 

T 

.01 
.12 
.05 
.02 

.46 

.25 

.43 

.08 

•  27 

•  00 

•  18 

•  16 

•  45 

WATERBURY  CITY  HALL 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST BROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 

2.40 
2.32 
1.63 
3.50 

.25 

.20 
.31 

•  21 

•  02 

.31 
.11 
.05 
.05 
.08 

.15 
.42 

.27 
.14 
.25 
.12 

•  03 

.02 
.12 

.10 
.07 
.41 

.25 

.65 

.60 

.40 

.86 

2.90 

.03 
.24 
.15 
•  12 

.55 

.07 
.13 

•  43 

•  36 

•  03 

•  12 

WHIGVILLE  RESERVOIR 
WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 

1.89 
2.40 
1.73 
2.08 
2.32 

.04 

•  31 

•  03 

.03 

.05 

.04 

.09 
.15 

.01 
.10 

.20 
.32 
.16 
.09 
.40 

•  04 

•  03 

.06 
.01 
.05 
.03 
•  05 

.02 

.14 

.02 

.01 
.02 

1.00 
.66 

1.25 
.51 

1.10 

.11 
.02 

.16 

.04 

.09 
.44 

.13 

.50 

•  24 

•  61 

•  07 
1^05 

•  03 

•  06 

WOODBURY  3  W 

2.41 

•  17 

•  07 

.19 

T 

•  18 

•  01 

1.09 

.09 

.46 

•  16 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRASSUA  DAM 

1.34 
1.52 

1.96 

2.17 

T     .07 
.01 

T 

•  16 

•  20 

.35 

.08 

.07 
.05 
.03 
.25 
.94 

•03   .02 

.12 

.05 

.24 

.15 

.60   .06 

.43 

T 

.24 
.17 
.38 
.38 
•  11 

■  03 

T 
•  38 

T 
.04 

T 

■  10 

•  16 

•  01 

.01 

T 

.10 

.08 

.35 

.01 
.03 

•  02 

•  02 

T 
T 

.02 

•  30 

•  30 

•  08 

•  45 

•  49 

•  10 

T 

T 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

COR I NNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

1.76 
1.75 
3.70 
3.61 
3.23 

.05 

.14 
.04 

.21 
.22 

•  94 

•  40 

•  71 

.06 

T 
T 

.08 

.05 
.04 

.03 

.14 
.40 
T 
.09 

.21 

.41 

•02   •OS 

•  31 

•  24 

.18 
.14 
.30 
.10 

T 

T 

•  12 

•  93 

•  14 

.04 

T 
T 

.26 
.12 

•  52 

•  99 

.17 
.06 
.01 
.08 
.57   .02 

•  02 
T 

•  02 

•  11 

.33 

.25 

.51 

T 

•  36 

•  22 

•  97 
.36 

1.20 

•  02 

•  02        T 

T     .13 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 

ELLSWORTH 

2.51 
1.26 

3.11 
1.52 
1.76 

T     .10 
.02 

•  23 

•  37 

•  60 

•  26 

•  22 

.15 

T 

.03 
.17 

.05 
.35 

1.18 
.39   .01 
.06 
.42 
•33   ^02 

.23 

•  20 

•  40 

•  23 

•  11 

T 
.23 

T 
T 

•  30 

•  01 

•  00 

1.05 

•  10 

•  10 

•  08 

•  17 

•  06 

T 

•  04 
.05 
.01 

T 
T 

.07 

•  52 
.06 

•  50 

.37 

•  21 

T 

T 

T     T 

FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 
G I LEAD 

1.75 

3.52 
1.68 
2.42 

.06 
.02 

•  48 

•  16 

•  26 

T 

1.12 
.42 
.08 
.41 

.02 
.02 

.19 

.06 

.11 

.02 
.40 

■  12 

■  01 

■  19 

■  10 

.12 

.01 

•  01 

•  02 
.70 
.01 

.38 

T 

.01 
.02 
.85 

•  08 

•  16 

•24   .03 

•  06 

•  10 

.15 

.03 

.01 
.02 

•  10 

.20 
.78 

.33 

.98 

.a> 

.61 
.86 

•  22 

.03 

.01 

.03 

T 

GREENVILLE 
HIRAM  2  S 
HOULTON  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 
JACKMAN 

5.10 
1.37 
2.85 
2.85 
2.94 

.07 

T 

.02 

1^54 

•  34 

•  34 
.33 

•  •20 

.19 

.54 
.02 

•  04 

•  01 
.76 

.04 

T 

.21 

.11 

.05 

.01 

.02 

■  27 
■04   ■OO 

■  23 
.15 

.10 

•  03 

•  01 
T 
.02 

T 
.06 

T 

.78 
.09 
■  62 
.43 
.35 

.02 

.02 

T 
T 

T 
.01 

T 
T 
.60 

•  07 

2.49 
•  28 
.36 

1.10 
1.02 

T 
T 

.08 

JONESBOftO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

1.58 
1.36 
3.12 
1.59 
2.09 

.09 
T     .03 

•  33 

•  20 

•  22 

•  37 
.41 

.14 
.02 
.51 
.17 

T 

•  05 

T 

•  05 

•  05 

•  04 

.08 
.28 

.55   .06 
.17 

.47   .09 
.11 

.24 

T 

.10 

.15 

.09 
.16 

T 
•  01 

7 

.10 

.01 

T 

.03 
.65 

.10 
T 

.40 
.10 
.10   T 

T 
.06 

•  10 

•  15 

.07 

•  01 

.63 

1.60 
T 
.32 

.08 
•  OS 

T 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MOOSEHEAD 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

3.23 

4.51 
4.32 
3.41 

2.70 

.12 

T 
.11 

.37 
.03 
1.28 
.01 
.31 

1.35 

•  08 
W28 

•  03 

T 

•  03   T 

T     T 

T 

T 
.03 

.07 

T 
1.16 

.05   .02 
.37 
.48 
.16 
.28 

.03 
.05 

T 
•  23 

.06 

.41 
T 
1.23 

•  07 

.02 
1.23 

.47 

T 

.13 
.02 
.02 

.03 
.02 

T 
T 

•  02 

T 

•  67 

T 

i.OO 

uoe 

.99 

1.29 
.4« 

•  31 

•  09 

.03   .09 

T 

T 

.02 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  we  AIRPORT   //R 

PRESOUE  ISLE 

.93 

1.02 
3.02 

.21 

.15 
.02   .03 

.15 
.26 
.64 

•  03 

•  03 
.1« 

T 
T 
•  06 

.11 
•  22 

T 
T 
T     .07 

.03   .11 

.03   .05 
.09 

.01 

T 
T 
•  05 

T 
T 

T 
T 

.16 
.15 
•  13 

•  07 
.09 
.03 

T 
T 
.01 

•  04 

•  03 

.06 
.08 
1.61 

•  01 

T 

See  Reference  Notes  Fol loving  Station  Index 
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Tobl*  3-Continuad 

SEPTFHeER 

1957 

■g 

Day  of  month 

Station 

^ 

f- 

1    1    2    {    3 

4 

5    1    6 

7    1    8    1    9 

10   1    11    1   12 

13      14  1    15 

16 

17  1   IS 

19      20      21 

22 

23 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

»l»0«NUS    OAK 

3.7 

.04 

.69 

.04      .01 

.09 

.22      .09 

.02 

.78 

•  02 

1.20 

.16 

.10 

ROCKLAND 

1*A( 

.03      *2« 

.86 

.18 

.01 

•  06 

T 

.05 

ROIBUilV 

1.7 

■  4fl 

.07 

.12 

•  20 

.16 

.72 

•UMFOHO    1    SO 

3.71 

.16      .21 

1.17 

.07      .07 

.09 

.03 

.61 

.12 

.51 

.61 

I                  T 

RUMFOItO    1    SSE 

A.K 

•12     .2e 

1.39 

.08      .03 

.03 

.01 

1.29 

.12 

.32 

.53 

SAKFORO    2    wax 

1.7« 

T           ,2< 

.12 

.37 

.13 

.23 

.48 

.16 

SOUTH   ANOOVEft 

RECORD  HISSING 

SOU A    PAN    DAM 

J.Tl 

.13 

.98 

•  14 

.12 

.10       .10 

.17 

.10 

1.93 

TH€    FORKS 

3.t9 

•  41 

.99 

•  09 

.03       .14 

.39 

.05 

1.39 

UNITV 

l.K 

.10      .21 

.04 

.22 

.13 

.06 

.06      .02 

.31 

UP^ER   DAM 

2.Bt 

.09      .46 

•  01 

.09 

.07 

.52 

.11 

.38 

1.12 

.03 

WEST   BUXTON   2    PMW 

.07      .19 

•  06 

.23       .08 

.15 

.34 

.09 

T 

- 

VEST   Er.'FlELD 

3.11 

.04 

•  39 

.05 

.34      .12 

.02       .13 

1.59 

.15 

.03 

.29 

■  INSI.OII 

l.Sl 

.22 

.07 

•  01 

T           .22       .11 

.09       .02 

T 

.17      T 

•  10 

.29 

.21 

aooouuio 

1.31 

.04      .28 

•  20 

.08      .20 

.16 

•  06 

.03 

.02      .01 

.23 

T 

MASSACHUSETTS 

AOAMS 

J.  77 

.31 

.09 

.04 

.44 

.34 

.12 

.24 

.40 

T 

.83 

T 

ANMERST 

1.37 

•  04      T 

.62 

T 

T 

T           .05 

.77 

.04 

T 

.09 

ASHeuRNHAN 

2.1« 

.26 

T 

•  23 

.14 

.64      T 

.57 

T 

.32 

T 

ASHLAND 

•  AO 

.01 

.10 

.01 

.03 

.14 

.01 

.09 

.01 

ATHOL    5    E 

2.12 

.32 

.01 

•  48 

.12 

.45 

.66 

.02 

.06 

BEDFORD 

.«B 

T           .02 

.03 

•  01 

•  03 

.18       .18      T 

.22 

.01 

BEECHWOOO 

.87 

.01 

.28 

•  06      T 

.04      T 

.16 

.29 

.03 

BELCHERTOW** 

2. AS 

.10 

•  44 

T 

.11 

.01      .02 

1.70 

.03 

.04 

BIRCH   HILL    DAN 

l.BA 

.22 

•  43 

.15 

.06       .16 

.57 

.03 

.02 

BLUE   HILL                               // 

.«7 

•  01      T 

T 

.54 

.03 

.05      T 

T 

.10 

T 

.15 

.09 

BOSTON   W8    AIRPORT           //R 

.33 

T           T 

.01 

.16 

T           .03 

.08      T           T 

.02 

.03 

T 

.01 

.01 

80TLST0N 

1.22 

.03 

•  11 

.10 

.23 

.67 

.08 

BROCKTON 

.39 

T 

T 

•  14       T 

T           .04      T 

T           .03 

T 

.17 

T           T           T 

.11 

.10 

CHARLTON   MASONIC   HONE 

.63 

.20 

.03 

.10 

.12 

.29 

.09 

CHATHAM  LTSTA 

2.00 

•  30 

•  70 

1.00 

OCSTER 

RECORD  MISSING 

CHESTERFIELD 

l.K 

•  10 

T 

•  22 

.10 

.07 

.13      .01 

.01 

.37 

.18 

CieSTNUT  MILL 

.39 

.01 

.09 

.09 

.12 

.10 

.15 

.03 

CLINTON 

1.04 

.07 

•  10 

.08 

.10 

.67 

.02 

COHASSET 

.97 

.09 

• 

.43 

.05 

•  17 

.17 

.06 

C01D6RO0IC 

1.73 

.04 

.29 

.04 

.12 

1.15 

.10 

.03 

EAST    PEPPERELL 

1.A3 

.19 

•  11 

T 

.93      .02 

.56 

.04 

T 

EAST    HAREMAM 

.92 

•  U 

•  01 

.48 

.09      .11 

T           .04 

.02 

T 

.10 

EDGARTONN 

2.49 

•  03 

1.67 

•  14 

.14       .12 

.05 

.06 

.28 

FALL    RIVER 

.98 

.03       .03 

•  44 

.06 

.24       .03 

.07 

.02 

.04 

FITOeURS   2   S 

1.7B 

•  04 

•  09 

.06 

.37 

.62 

.60 

FRAMINSMAN 

.34 

.02 

•  03 

T 

.03 

.15 

.10 

.01 

FRAN»L.IN 

1.17 

•  01 

•  62 

.00 

.06 

.14 

.14 

.10 

.01 

6ARDNER 

2.09 

.08 

•  33 

.15 

.96 

T 

.60 

•  33 

GROTON 

1.39 

.09 

.33 

.10 

.30      T 

.53 

T 

T 

HARONICK 

1.87 

.06 

.29 

.05 

1.37 

.01 

.09 

HATCKVILLE 

1.27 

.02 

T 

.41 

T            .57 

.03      .02 

.22 

HAVERHILL 

1.06 

.11 

.09 

.35 

T 

.14 

T           .11 

.30 

T 

T 

HEATH 

3.19 

.30 

T 

.08 

•  52 

.20 

.17      T 

.09 

.56      T 

T 

.05 

1.22 

HOC YOKE 

2.38 

.14 

.05 

.15 

.01      T 

1.86 

.02 

.05 

.10 

HOOSAC   TUMMEL 

2.84 

.26 

.03 

•  02 

•  54 

.23 

.21 

.12 

.48 

.95 

HUBBARDSTON 

2.33 

.09 

.36 

.12 

.64 

.02 

1.14 

.16 

MVANNIS    i    NE 

1.80 

•  68 

.84 

.04 

.08 

.16 

IPSmCH 

.77 

.06 

T 

.02 

T           .02 

.54 

.11 

.02 

T 

JEFFERSON 

1.18 

.02 

.29 

.03 

.81 

.07 

KNIeMTVILLE    DAM 

1.89 

.40 

.35 

.10 

.90 

.10 

LAKE   COCHITUATE 

.36 

.01 

.06 

.02 

.01 

.12      .01 

.12 

.01 

LAURENCE 

1.69 

•12      .02 

.24 

T 

.19 

.51      T 

.25 

.34 

T 

.02 

LOKELL 

1.03 

.10 

•  04 

.14 

.22 

T           .16 

.17 

T 

MANSFIELD 

-           -           - 

- 

-           -           - 

- 

- 

- 

-           -           - 

-        -        - 

HIOOLEBORO 

.48 

.23 

•  13 

.07      .02 

T 

.01 

T 

MIOOLETON 

.99 

.04 

.01 

•  43 

.11 

MILFOAD 

.93 

.02 

.19 

•  03 

.03 

.08 

.12 

•  02 

.04 

MILLBURY 

.28 

.04 

.01 

T 

.05 

.13 

•  09 

■OMTAftUE   CITT 

2i7 

.83 

•  04 

.23 

.03 

.13 

.26 

T 

.39 

T 

•  26 

MOUNT  NACMOSET 

1.97 

.08 

.19 

.08 

.53 

.02 

.96 

.15 

NANTUCKET    m    AIRPORT         R 

2.37 

T           .19 

T 

•29      •45 

.15 

•  11 

.10 

T 

•  93 

.19 

NEW    BEDFORD 

.87 

.01 

.42 

.19 

T 

.02 

•  02 

•  05 

NEKBURTPORT 

1.03 

.10 

T 

.50 

.09       .01 

•  12      T 

.25 

T 

T 

T 

ME»    SALEM 

1.97 

.04 

.54 

.08 

.33 

.92 

•  01 

•  05 

NO«T«RIO«£ 

.92 

.09 

T 

.19 

.10 

•  02 

.15 

T 

.01 

T 

NORWOOD 

.86 

T 

T 

.47 

•  07 

.02      .01 

.10 

•  15 

.04 

PEL  HAN 

2.64 

.09 

.74 

•  16 

1.60 

.01 

.08 

PEMBROKE 

.43 

.01 

•  09 

.19 

•  04      T 

.02       .09      T 

.07      T 

T 

T 

PERU 

4.91 

.14 

.30 

.42 

•  35 

1.94 

.67 

•  03 

1.06 

PETERSHAM   AH                            R 

2.34 

.14 

.90 

.19 

.80 

.75 

PITTSFIELO  MB   AIRPORT      R 

4.31 

.69      .22 

.14 

.06       T 

.14      .17 

.48      T           .05 

.30 

T 

T 

•  01 

2.09 

PLAINFIELO 

3.08 

.29 

•  08 

•  26 

.22 

.62 

.01 

.47 

1.17 

PLYMOUTH 

■  34 

.09 

T 

•  14 

.04      T 

.06 

.03 

.02 

T 

PRINCETON 

1.8« 

•03      .03 

•  16 

.49 

.86 

.12 

PROVINCETOMN    3   N 

.89 

.09      .02 

•  52 

.08 

.01       .06 

.03 

.07 

.03 

OUABBIN    INTAKE 

2.3* 

.07 

•  62 

.17 

.02      .01 

1.61 

.04 

ROCHESTER 

.48 

.02 

.03 

.24 

.02 

T           T           .10 

.01 

.02      .03 

T 

T 

.01 

ROCKPORT    1    ESE 

1.18 

.02      .03 

T 

.18 

.02 

.39      .46 

.08 

SALEN   Cfi  AIR    STATION 

.22 

.09      .03 

.10 

T 

T 

T 

.04 

T 

SANOHICH 

1.07 

.17 

.65 

.09 

.01      T 

.02 

T 

.10 

.03 

SE6RE6ANSET 

.70 

.03 

.35 

.03 

.15      .09 

•  06 

.03 

SI«LBURNE   FALLS 

2.10 

.38 

•  24 

.09 

.18 

.14      T 

T 

•  32 

.77 

SOUTHSRIDCC    3    E 

.72 

.11 

.03 

.04 

.08      T 

T           .01      T 

T 

•  37      T 

.07 

.01 

T 

SOUTH    EGREMONT 

1.77 

.07 

T 

.28 

.18 

.19 

T 

•  49 

.01 

T 

.81 

SPOT    POND 

.79 

.02 

.01 

•  02 

.02 

.01 

.96 

•  19 

SPRINGFIELD   ARMORY 

3.09 

.18 

•  20 

.15 

.04 

2^25 

.16 

.11 

STERLING 

1.64 

.04 

.01 

•  24 

.01 

.95      .02 

.01 

.69 

.01 

.03 

.03 

STDCKBRIOGE 

2.26 

.09      .06 

.90 

T 

.30      .04 

.06      .20 

.03      T 

.35 

.10 

T 

.57 

TAUNTON 

.71 

.07 

.29 

.07 

.06 

.08 

.02 

.01 

.11 

TULLY    DAM 

1.72 

.28 

.04 

.27     , 

.02 

.14 

.38 

.50 

.11 

TURNERS   FALLS 

1.78 

.49      .03 

.29 

•  02 

T            .14 

.19      T 

.23 

.11 

T 

.30 

•ALF«LE 

.71 

T           .01 

T 

.30 

.14 

T           .10      T 

.09 

.02 

.02 

.03 

WALPOLE    1    S 

1.03 

T           T 

.42 

.12 

.05 

.13      T 

.04 

.16 

.11 

•ARE 

1.97 

.09 

.17 

.06 

.01 

1.15 

.03 

.06 

»ARE      2 

2.02 

.19 

.32 

.09 

.05 

1.23 

.22 

VASHIMGTON    2 

3.47 

.93 

.87 

.93 

.17 

.27 

T           .23 

.02 

.94 

1.11 

VEBSTER 

.81 

.08 

.04 

.23 

.07 

.02 

.22      T 

T 

.12 

.09 

T 

VEST  CUNMINGTON 

3.48 

.17      .12 

.03 

•  32 

T           .12 

T           .23 

.81       .12      T 

.43 

.12 

T 

.99 

•ESTFIELO 

2.02 

.03 

.02 

.10 

.02 

1.67 

.14 

.02 

•EST    LYNN 

.81 

.01       .03 

.04 

•  08 

.01 

.97      T 

.07 

T 

T 

■EST   HED«AY 

.98 

T 

T 

.20 

.06 

.14 

.14 

T 

•ESTON 

.33 

.09 

.01 

.01 

.01 

.14 

.11 

.02 

VEST  OTIS 

.39 

.07 

.05 

T 

.23 

T 

•ESTOVER   FIELD 

1.88 

.11       .01 

.02 

.01 

.06      .09 

T           T           T 

1.39 

.03 

.20 

.02 

.02 

Refer«oce  Note*  rollowloc  Station  lodex 
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Table  3-Continued 

SEPTEMBER 

1^*57 

■g 

Day  of  month 

Station 

H 

1    2  1  3 

4  1 

5   6 

7  1  8    9 

10  1  11  1 

12 

13 

14  1 

15 

16  1 

17  1  18 

19   20 

21 

22  1  23 

24 

25  .  26   27   28   29   30   31 

WEST  RUTLAND 

1.28 

.03 

.24 

.06 

.10 

.85 

1           ■  ■  - 

WINCHENDON 

1.95 

.50 

.03 

.30 

•  13 

•  42 

.55   T 

.02 

i 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

.83 

.03   .06 

.07 

T     T 

T     .06 

.22 

T 

T 

.30 

.05 

T 

T     .04 

1 

WORCESTER 

1.17 

.20   .03 

•  09 

•  13 

•  03 

T 

•  12 

T 

.01 

.53 

7 

T     .03 

NEW  HAMPSHIRE 

6ATH  2  SW 

ittfi. 

.12 

•  22 

T 

.05 

.12 

T 

T 

.55 

•  28 

2.05 

•  03 

BENTON 

5,29 

.05   .38 

.03 

.07 

T 

.02 

.06 

.05 

.63 

.18 

T    3^79 

.01   T 

BERLIN 

3.12 

.51 

T 

T     .02 

.03 

T 

.02 

T 

.21 

•  16 

2^17 

T 

T 

BETHLEHEM 

4.39 

.13   .33 

T     T 

T 

.08 

T 

T 

.11 

.26 

.34 

T    3^12 

T 

BLACKWATER  0AM          R 

3.08 

•  25 

.06 

.07 

.32 

.13 

.70 

•  55 

BOW  GARVINS  FALLS 

2.56 

.35 

T 

.28 

.63 

.18 

.06 

T 

.02 

.54 

T 

•  49 

•  01 

BRADFORD 

1.85 

.25 

.02 

.01 

.08 

.31 

•  21 

•  57 

•  40 

BUCKS  CORNER 

*.05 

1.01 

.10 

.09 

.2« 

•  33 

.04 

2^19 

CAMP TON 

2.69 

.49 

.03 

.12 

.11 

T 

.01 

•  27 

.34 

•  04 

7    U27 

•  01 

CANNON  MOUNTAIN 

3.97 

.67 

.10 

.05 

.15 

.06 

.02 

T 

.08 

•  07 

.43 

.35 

T    1^99 

T 

CENTER  HARBOR 

1.98 

.58 

.02 

T 

.15 

.37 

T 

.04 

.42 

T 

•  36 

•  04 

CLAREMONT 

t,*'*? 

.52 

.04 

.60 

.13 

T 

.10 

.le 

.87 

T 

1^83 

T 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

2,56 

.43   .03 

.14 

•  77   T 

T     .11 

.05 

.05 

.31 

•  03 

T 

•  42 

DIXVILLE  NOTCH 

3.*5 

.45 

.03   .04 

.05 

.08 

UIO 

.18 

1^30 

T     •OZ 

DUBLIN 

2.41 

.20 

.26 

.21 

.29 

•  90 

.05   .50 

DURHAM 

1.20 

•04   .42 

.04 

.12 

.36 

•  22 

EAST  DEERING 

2.19 

.23 

T 

.13 

.32 

•  28 

.01 

.05 

•  39 

•  09 

•04   ^45 

EASTMAN  FALLS  DAM 

2.32 

.20 

.02 

.04 

.20   .03 

.26 

.04 

.01 

.01 

•  07 

•  •06 

•  38 

T 

ERROL 

2.72 

.13   .32 

.07 

.03 

•  60 

.11 

.03 

•57   •82 

•  04 

FABYAN 

4.28 

.20   .27 

T 

T 

T 

T 

T 

.55 

.20 

.02 

1 . 04  2 . 00 

T 

FIRST  CONN  LAKE 

4.02 

.96 

.27 

.03   .12 

.02 

•  15 

.10 

.14 

.66 

•  16 

•18   ^93 

•  19 

•02  *oe 

.01 

FITZWILLIAM  3  SW 

2.68 

.37 

.37 

.04 

.20 

.19 

.13 

.02 

.92 

.44 

FRANKLIN  1  NW 

2.11 

.21 

.05 

.03   .15 

.24 

.02 

.06 

•  B4 

.13 

.36 

FRANKLIN  FALLS  0AM 

1.60 

.25 

.01 

.13 

.25 

.03 

.03 

•  60 

•  30 

6ILMANT0N 

3.31 

.34 

.17 

.52 

.51 

.79 

•  98 

GRAFTON 

2.77 

.04   .34 

T 

.13 

.11 

.12 

.93 

.16 

•  94 

GREENVILLE 

1.83 

.20 

.64 

.12 

.19 

.51 

•02   •IS 

HANOVER 

3.64 

.16   .43 

.01 

.01 

.05 

.07 

.02 

.49 

.67 

.01 

.83   .69 

JEFFERSON 

4.39 

•  25 

.28 

T 

T     .03 

•  09 

.01 

.03 

.46 

•  32 

2.66 

•  03 

•  01 

T 

KEENE 

3.26 

•  23 

•  22 

.30 

.25 

.02 

.01 

.07 

.61 

•  01 

•04  1«30 

T 

LAKEPORT 

2.77 

•  25 

T 

.12 

.18 

.35 

.07 

.02 

1.17 

•  61 

T 

LAKEPORT  2 

2.52 

.07 

.15 

.08 

.16 

.28 

.03 

.07 

1.06 

•  60 

LANCASTER 

3.57 

.11   .39 

T     T 

T 

•  11 

T 

T 

.62 

.01   T 

•  30 

•  02 

T    2.00 

T 

.01 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

2.23 

•14   ^30 

T 

.02   .01 

.01   .06 

T 

.34 

.26 

.71   .36 

LINCOLN 

2.55 

.54 

.05 

.04 

•  14 

•  12 

.50 

•  13 

1^03 

MAC  DOWELL  DAM 

1.65 

•  15 

.21 

.10 

.17 

.02 

.02 

T 

.67 

.31 

MANCHESTER 

1.45 

.22 

.23 

T 

.15 

T 

.69 

•  16 

T 

MARLOW 

2.70 

.25 

.45 

.25 

T 

1.00 

.75 

MASSABESIC  LAKE 

1.44 

.02   .31 

.23 

.13 

.20 

.27 

•  26 

MERIDEN 

2.46 

•  48 

•10   .03 

T 

.30 

.47 

1^08 

MILAN  7  N 

2.94 

.13   .37 

.06 

.63 

.04 

•  22 

•  03 

1^46 

MILFORD 

1.25 

T     .13 

.32 

.09 

T 

.06 

.18 

.25 

.01   .21 

MONROE  5  NNE 

3.61 

.27 

.04 

.14 

.11 

T 

•  11 

T 

•  40 

•  32 

2.40 

.02 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

5.56 

1.03   .66 

.16 

.42   .45 

.08 

.25 

.11 

.82 

•  34 

.60   .43 

.03 

T 

NASHUA  3  N 

1.40 

•  29 

.02 

.08 

.07 

T 

.40 

.03 

.48 

.02 

.01 

NEWPORT 

2.33 

.45 

T 

T 

.05 

.08 

.04 

.16 

.90 

.65 

NORTH  CHICHESTER 

2.62 

.45 

•  02 

.21 

.83 

.12 

.02 

.08 

.34 

.35 

NORTH  STRATFORD 

2.91 

.35 

•  25 

T     T 

.05 

T 

.92 

.20 

T     .98 

.12 

.04 

NORTHWOOD 

1.43 

.39 

.31 

.05 

.10 

T 

.41 

.17 

PETERBORO  2  S 

1.63 

T     .17 

.01 

•  40 

.04 

.07 

•  04 

.05 

T 

.19 

.37 

.02   .27 

PINKHAM  NOTCH 

2.78 

.10   .64 

T 

.04 

.17 

•  01 

•  70 

.03 

T     .13 

T 

T     ^94 

T 

PLYMOUTH  1  WNW 

2.88 

.85 

.35 

.16 

•  15 

.32 

1^03 

PORTSMOUTH 

1.47 

.34   .09 

.36 

.18 

•  01 

•  42 

.05 

T 

SOUTH  DANBURY 

2.26 

.39 

•  27 

.03 

•  13 

.57 

•  67 

T 

SOUTH  LYNOEBORO 

1.09 

.02 

.52 

.06 

.07 

.05 

•  03 

•  24 

•  10 

SOUTH  WEARE  1  SE 

2.07 

•  67 

.27 

.21 

.14 

.01 

•  04 

.49 

•04   .20 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

2.91 

.10 

.03 

1.49 

.23 

•  04 

.11 

.43 

.46 

TROY 

. 

.27 

.20   - 

WALPOLE  2 

2.66 

•  14 

.04 

.29 

T 

•  33 

•  66 

.02 

•  97 

.01 

WEST  HENNIKER 

3.98 

•  40 

T 

•  15 

1.26 

.48 

T 

•  19 

•  47 

T 

1^01 

WEST  LEBANON 

2.09 

.42 

.02 

.03 

.07 

.01 

T 

•  30 

•  20 

UOO 

WEST  RUMNEY 

3.13 

.66 

•  02 

.03 

.07 

.08 

T 

.03 

•  36 

•  33 

T 

1.53 

T 

T 

T 

WHITEFIELD 

4.57 

.38 

.06 

T 

•  01   T 

.16 

.01 

.02 

T 

•  50 

.26 

3.16 

•  01 

T 

WILMOT 

2.34 

•  54 

.02 

•  10 

.16 

.03 

•  15 

•  54 

.80 

WINDHAM 

1.41 

T     ^21 

.25 

.10 

.02 

•  33 

•  50 

T 

T 

T 

WOLFEBORO  FALLS 

2.16 

T     ,31 

T 

.07 

.07   ,29 

.26 

.06 

T 

T 

.46 

.16 

T 

.48 

WOODSTOCK 

2.31 

.06   .51 

T 

T 

.02 

•  85 

.07 

.08 

.07   .63 

T    T 

YORK  POND 

3.56 

.72 

.07 

T 

.05 

.05 

•  SO 

•  35 

1.75 

.07 

T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

1.58 

T     .05 

.17   .17 

.62 

.15 

.09 

•  04 

T 

•10   ^09 

•  01 

GREENVILLE 

1.79 

•  18 

.09 

.34 

.33 

•49   ^36 

KINGSTON 

1.71 

.03 

.83 

.46 

.10 

.06 

•  05 

T     .16 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

.87 

T     .01 

T 

.39 

.19 

T 

.07 

T 

•  06 

.04 

T 

T     •U 

WOON SOCKET 

.73 

.04 

.16 

.07 

•  06 

.16 

•  02 

•06   .09 

.03 

VERMONT 

BARRE 

2.70 

.33 

.02 

.06 

.05 

T 

.39 

.22 

1.56 

•  07 

BELLOWS  FALLS 

2.30 

.23 

.04 

•  02 

•  03 

•  14 

T 

T 

•  33 

.63 

T 

•  86 

BENNINGTON  2  NW 

3.15 

T     .10 

T 

.06 

.24 

.11 

•  21 

.87 

T 

1^44 

.12 

BETHEL 

RECORD  MISSING 

BLOOMFIELD 

3.13 

.03   .50 

.03 

.11 

T 

•  70 

.25 

.18 

.02 

1^25 

.05   .01 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

3.27 

•06   .36 

.55 

T 

T 

.01   .01 

T 

T 

•  57 

.27 

•  06 

•90   ^46 

.02   T 

CANAAN 

3.73 

T          .66 

.11 

.01   T 

.07 

.28 

.75 

•  48 

l^ll 

.13 

.02   .06 

•  01 

CAVENDISH 

2.44 

•04   .58 

T     .01 

.20 

T 

.29 

.26 

.11 

T 

7     .95 

•  01 

T 

CHELSEA 

3.21 

.46 

.11 

.06 

.01 

•  12 

.09 

•  11 

.53 

•  25 

1.40 

•  07 

, 

CHITTENDEN 

4.74 

.95 

•  09 

.01 

.02 

.17 

T 

.02 

•  30 

.22 

•  23 

•01  2^61 

•  11 

CORNWALL 

2.72 

.06   .27 

.20 

.06 

•  32 

.16 

•14  1.4S 

•  06 

DANVILLE 

2.73 

.30 

•  01 

.01 

.06 

.65 

• 

1.65 

•  05 

DORSET  1  S 

RECORD  MISSING 

ENOSBURG  FALLS 

5.24 

•39   ^52 

.25 

.10 

.19 

•  29 

.34 

•  58 

•  02 

2.49 

.07   T 

ESSEX  JUNCTION 

3.15 

.40 

.57 

.02 

•  61 

•  26 

.09  1.16 

•  03 

•  01 

T 

GILMAN 

3.53 

.32 

.06 

.05 

.09 

T 

•  53 

•  33 

2.10 

.03 

HUNTINGTON  CENTER 

2.98 

•  51 

T 

.17 

T 

.20 

T 

•  50 

•  25 

1.32 

.03 

T 

T 

LEMINGTON 

RECORD  MISSING 

MANCHESTER  CENTER 

3.58 

.38 

•  15 

.01 

.07 

.28 

•  08 

.03 

•  43 

.91 

•  02 

T    1.18 

•  04 

MARSHFIELD 

2.67 

•  27 

.03 

.06 

T 

•  03 

.52 

T 

• 

1.67 

•  05 

T 

MAYS  MILL 

2.54 

.04 

.03 

.11 

•  34 

.27 

•  09 

•  12 

.45 

T    1.09 

MC  INOOE  FALLS 

2.97 

.33 

.06 

.11 

.13 

.01 

T 

.27 

T 

•  36 

1.62 

.04 

MIDDLESEX 

2.96 

.34 

•  01 

•  08 

.04 

T 

•  02 

•  01 

.83 

•  25 

1.33 

.03 

T 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

2.23 

•12   .21 

•  07 

T 

T     T 

.05 

T 

T 

•  32 

T 

1.07   ^39 

7     T 
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DAILY  PRECIPITATION 


I 


NEW   tNCLAW 


Table  3-ContiDued 

SEPTtMBER 

1957 

•g 

Day  of  month 

Station 

a 

1 1 

I 

: r 

^ 

1    1    2    1    3 

4    > 

5        6 

7    {    8    I    9 

10  1   11   I   12 

13  1   14  1    15 

16 

17  1   18 

19      20 

21 

22  j23  1 

24 

25      26      27 

28  ,  29      30 

31 

MOUNT   MANSFIELD 

».T« 

.03       .6* 

•*7      ,08 

.45 

.90 

.30 

■73      .80 

.21 

.08 

.05 

NENPORT 

».71 

.25    1.02 

.1* 

.03      .08 

.25 

.74 

.36 

.50 

.75      .57 

.02      7 

NOATMFIELD   NORWICH    UNIV 

2.<T 

.*1 

.05 

T 

T 

.65 

,29 

1.57 

7 

PERU 

S.U 

.67 

.05 

.07 

.08 

,25 

.12       .07 

.34 

.77 

■  98 

•  04 

PLVMOOTM    UNION 

»•!« 

1.27 

.12 

.09 

.01 

.61 

.49 

,01 

1.55 

•  01 

RANOOCPM   CENTER 

3.1* 

.»2 

.01 

.01 

.09 

.02       .05 

.15 

.25 

,12 

1.97 

.05 

READING    HILL 

- 

.69 

.29 

.33 

•  *7 

.05 

- 

READSBOffO    I    SSE 

2,96 

.15 

.15 

.02 

.36 

.36 

.06 

.17 

.47 

T 

T         1.17 

.05 

ROCHESTER 

3.23 

.66 

.06 

T 

.10 

.10 

.44 

.17 

1.60 

.10 

ROT LAND 

*.» 

.21      .75 

T 

,12 

.43 

•  34 

.01 

,06 

T 

•93    1^54 

.15 

ST    ALBANS    BAY 

«.TS 

.70      .30 

.20 

,10 

.12 

.36 

•  43 

.02 

1>96      ^26 

.30 

•  01 

SAINT    JOHNSBURV 

2.70 

.02      .27 

.01 

,06 

T                r 

.27 

•  26 

.28 

1^52 

.01 

T 

SALISBURY 

3.03 

.37 

.10 

.03 

,02 

.12 

.13 

■ 

2^09 

.17 

SEARSBURG   MOUNTAIN 

«.T2 

.15 

.16 

.05 

.25 

.««      ,01 

T           .19 

.30 

.91 

2^26 

SEARSBURG    STATION 

2. a* 

.oa 

.10 

.06      T 

.22 

•  28 

T           .07      T 

.29 

.53 

1(14 

.07 

SOMERSET 

3.32 

.21 

T 

.07      .01 

.07 

.*7 

T           .15 

.53 

.68 

1.08 

•  05 

SOUTH    LONDONDERRY 

3.20 

•  33 

T 

.62      I 

.02 

.24 

.07       .02 

.25 

1.02 

T 

.61 

•  02 

SOUTH    NEWBURY 

t.l6 

.36 

.08 

.01 

.10      T 

.01 

■  65 

.14 

2.61 

7 

7 

UNION    VILLAGE    DAM 

*.22 

.50 

T 

T 

T 

.12 

T 

■  16 

■  50 

.04 

2.90 

VERNON 

2.*« 

.12 

.18 

.30 

.22 

.04 

,61 

.02      .97 

KAITSFIELO    V    S 

3.03 

.6* 

.02 

.11 

.01 

T 

.45 

.24 

1.50 

.06 

7 

T 

-AR058O«0 

2.M 

.32 

.01 

.03 

.06 

,22 

■  06      T 

.43 

.87 

T 

.01       .90 

.03 

■ATERBURY 

2.40 

.*8 

.09 

.05 

.36 

1.49 

T 

7           .02 

-EST    BURKE 

3.20 

.82 

.02 

.10      .01 

.12 

,02 

•  01 

.37 

.02 

.26 

1.45 

.02      .02 

•EST    HARTFORD 

3.81 

.38 

.06 

.13 

7 

.32 

.66 

.05 

2.19 

T 

WEST    TOPSHAM 

HECORD    HISSING 

WHITE   RIVER    JUNCTION    IN 

2.55 

.51 

■  04 

.03 

,11 

.33 

.24 

1.29 

3.19 

.08 

.03 

T 

.»7       ,01 

,37      T 

,05 

.29 

.90 

T 

.94 

•  05 

WILDER 

2.86 

.60 

.01 

.01 

,03 

,07 

,01 

.36 

.26 

T         1.49 

.02 

WOODSTOCK    3    ENE 

3.5t 

.«2 

.02 

^ 

,17 

.46 

,51 

.02    1.94 

» 


I 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1957 


CONNECTICUT 
BRIOGEPORT  WB  *P 

BULLS  BRIDGE  0AM 

COLCHESTER 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANBURr 

FALLS  VILLAGE 

6R0T0N 

HARTFORD  BRAINARO  FLD 

HARTFORD  «B  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MtOOLETOWN  WB 

MIDOLETOWN  I,   W 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SH 

NOAWALK  QAS  PLANT 

NORWICH  PUB  OTIL  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  9  N 

sToms 

westbrook 
wi«wam  reservoir 

MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOO  WB  AIRPORT 

CORIMNA 

CUPSIIPTIC   STOREHOUSE 

OAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 


Day     Of    Month 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


83      82 
4«      «6 


81      78 
47      50 


7S      80 
40      41 


SO      79 
56      54 


84      79 
64      56 


87      78 
60      4« 


MAX 
MIN 

82 
50 

81 

49 

86 
64 

89 
62 

76 

47 

MAX 
MIN 

80 
48 

80 
45 

87 
65 

88 

57 

73 
43 

MAX 
MIN 

81 
53 

78 
52 

81 
66 

80 
62 

71 
54 

MAX 
MIN 

84 
47 

81 
49 

88 
68 

86 
64 

75 

49 

MAX 
MIN 

82 
50 

79 
49 

87 
68 

87 
62 

79 
51 

MAX 
MIN 

81 
44 

81 
44 

86 

61 

86 
60 

32 

47 

MAX 
MIN 

82 

54 

79 
52 

86 
68 

89 
66 

73 

50 

MAX 
MIN 

80 
52 

79 
59 

79 
66 

86 
68 

82 
52 

MAX 
MIN 

82 
52 

81 
51 

87 
65 

84 
63 

7« 

50 

MAX 
MIN 

80 
56 

79 
54 

83 
68 

82 
65 

79 
56 

MAX 
MIN 

74 
48 

74 
49 

77 
57 

81 
62 

82 
46 

MAX 
MIN 

82 
54 

83 
53 

82 
59 

90 
64 

8« 
51 

MAX 
MIN 

82 

50 

83 
51 

80 
69 

89 
66 

85 

54 

MAX 
MIN 

83 
43 

83 
44 

87 
54 

84 
64 

74 
46 

MAX 
MIN 

79 
46 

75 
49 

84 
63 

83 
59 

77 
44 

MAX 

MIN 

75 
51 

75 
48 

74 
63 

80 
58 

81 
50 

MAX 
MIN 

82 
51 

79 
50 

85 
64 

89 

60 

81 
47 

79      74 
52      51 


83      78 
49      46 


76      73 

61       57 


77      77 
51      42 


10      11      12     13     14      15     16      17     18     19     20     21     22    23     24     25    26     27     28     29    30     31 


75   81 
56   63 


77 

50   62 


74 
52 

79 
48 

79 
50 

79 
47 

81 
47 

76 

50 

77 
55 

73 
50 

67 
45 

74 
50 

76 
43 

76 

40 

71 
48 

73 
38 

79 
52 

81 
50 

71 
50 

75 
46 

82   70 
63   50 


81   78 
61   49 


70   74   80 
54   55   41 


73   75   76 
52   55   46 


74   75   73 
54   56   50 


7«   78 
56   51 


78   73 
61   54 


74   77 
58   49 


77  Tt 
52   42 


70   74   73 

48   53   43 


49   66   45 


73   72 
56   66 


78   66   84 


71   87 
60   47 


75   80 
51   50 


75   70 
56   49 


70 
59 

71 
61 

73 
56 

72 

49   55   45 


78 
61 

71 
52 

87 
60 

79 
49 

83 

49 

67 

44 

70 

40 

79 
60 

73 
55 

65 

51 

73 
46 

61 

48 

87 
43 

73 
38 

77 
55 

89 

58 

88 
56 

88 
48 

89 

58 

83 

47 

87 
38 

78 
57 

79 
60 

74 
50 

71 

46 

89 

56 

70 
44 

88 
38 

83 

60 

77 

72 

50 

75 
49 

68 

64 

73 

43 

72 

41 

71 
62 

70 
55 

67 
51 

87 
49 

68 
62 

88 
46 

66 
43 

59   60 

44   40 


74   63   87 

38   63   36 


65  65 

66  42 


68   82 
64   64 


75   79 
46   55 


67   60 
51   60 


80   82 
46   56 


77   80 
40   57 


73   73 
90   58 


71   82 

51   59 


70   80 
59   64 


75   71 
53   62 


77   72 
46   58 


72   81 
40   66 


68   78 
46   56 


71   71 
46   55 


88   80 
58   81 


»♦   77 

49   64 


74   75 
47   67 


62   76 
92   93 


99   77 

51   56 


82   72 

49   57 


87   78 
50   52 


81   73 
53   50 


58   7* 

60   91 


81   75 
52   53 


55   86 
45   52 


81   74 
70   68 


81   72 
69   58 


89   77 
63   50 


79   73 
62   58 


83   76 
64   55 


79   72 
64   62 


80   79 
63   98 


81   73 
63   57 


88   75 
65   63 


78   73 
64   62 


87   78 
66   61 


84   73 
66   62 


81   75 
68   66 


83   73 
62   53 


80   74 
56   53 


79   79 
68   55 


82   76 
63   54 


88   78 
86   61 


76   70 
65   57 


82   71 
66   61 


88   78 

64   58 


78   7» 
9«   92 


78   77   74 
59   66   49 


81 
60 


73   78 
54  41 


77   78   74 
59   60   52 


63   76   70 
50   57   47 


88   72 
68   54 


81   75 
67   57 


86   70 
68   60 


85   75 

70   60 


83   72 
65   58 


84   79 
66   60 


83   73 
70   60 


85   75 
66   56 


84   77 
66   57 


78   81 
63   58 


82   78 
62   62 


82   76 
63   60 


82   65   50 


74   73 
59   69 


82   76 
59   63 


87   74   75 


78   72 
64   57 


70   68   68 
57   48   41 


70   78   68 

50   47   36 


74 
60 


71   76   71 
53   56   50 


71   79   81 
55   58   68 


77   80   75 
47   49   64 


79   89   81 
43   49   63 


71   75   78 
36   40   62 


72   76   71 
51   54   64 


76  80  75 

47  50  65 

71  76  76 

48  48  65 

78  80  76 

49  56  65 

76  81  74 

46  53  66 

76  80  77 
39  42  63 

74  77  76 

50  52  67 

72  71  75 

48  54  66 

75  78  77 

49  50  66 

72  76  78 

53  57  68 

70  72  76 

44  47  58 

77  75  78 

51  52  59 

77  76  73 

46  45  64 


72   76   72 
47   51   62 


73   72   76 
45   44   62 


82   82   78 


74   89   73 
48   53   63 


74   73 

44   51 


78   71 
47   52 


76   69   61 
42   51   63 


75   68   74 
46   SO   59 


71   67   61 


73   68 
62   54 


73   66 
53   40 


73   63 
55   49 


73   65 
58   45 


71   66 

58   44 


73   65 
56   41 


74   66 
60   50 


73   65 

56   43 


79   68 
60   49 


73   87 
57   41 


49   64 
54   41 


74   65 
56   45 


77   64 
58   46 


70 
67 

41 
48 

75 
60 

47 
50 

78 
58 

68 

44 

49 

65 

44 

45 

69 
56 

64 

43 

78 

58 

65 
54 

74 
68 

68 

51 

79 
65 

65 

65 
67 

65 
45 

45 
48 

57 
40 

75 
56 

64 
48 

83 
50 

68 

40 

72 

66 

50 

47 
55 

64 

50 

71   72   59 


69  69 

34  43 

63  67  67 

29  35  22 

69  45  50 

41  49  31 


72   63   56 
36   41   26 


68   71 
39   42 


72  66  58 

36  39  30 

71  69  62 

30  36  23 

68  49 


57 

40  39  36 

62  64  47 

40  50  35 

70  71  58 

36  46  32 

69  72  59 

41  44  36 


69  71  73 

40  41  36 

66  70  71 

39  46  31 


71   70 
30   41 


62  65  62 

36  43  36 

70  71  62 

38  45  36 


67   71 
33   49 


66   68   64 
38   45   30 


68   65   53 


56   55   47 

36   34   33 


64   99   51 


67   63   56 

29   37   33 


64   65   65 

40   43   33 


60   68   55 

38   47   36 


69   65 
27   35 


67   65 
27   37 


69   67 

40   46 


72   65 

30   37 


60   67 
34   42 


73   66 
23   31 


67   63 
31   37 


67   65 

30   37 


64   43 

38   43 


67   67 
27   34 


63 

38 

40 
38 

50 
38 

59 
36 

71 

40 

72 
41 

61 
37 

61 
38 

51 
37 

61 
37 

70 
38 

79 

40 

65 

38 

67 
43 

59 
38 

60 
38 

68 
37 

70 
37 

42 
34 

64 
40 

53 
35 

64 
34 

72 
38 

72 
38 

74   75 
39 


48   48 
38   38 


63   66   71 
33   43   40 


74 
32 


49   54   67 
34   28   28 


70   74 
38   40 


70 
41 
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Table  S  -  Contiiiued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
SEPTEMBER    1957 


Station 


EAST  SANGERVtLLE  5  SE 

EAST  WINTMROP 

FARMINGTON 

FORT  KENT 

GARDINER 

GREENVILLE 

HIRAH  2  S 

HOULTON  CAA  AP 

HOULTON  1  NE 

JACKMAN 

JONESBOfiO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MAO I SON 

MILLINOCKET 

HILLINOCKET  CAA  AP 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  0AM 

ROCKLAND 

RUMFORO  3  SW 

RUHFORD  1  SSE 

SANFORO  2  NNM 

SQUA  PAN  DAM 

UNITY 

WEST  eUXTON  2  NNK 

WINSLOH 

mOOLAND 

MASSACHUSETTS 
AOAMS 

AMHERST 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  MB  AIRPORT 


Day  OI  Month 


MAX 
MIN  I  36 


70   77 
38   48 


76   79 
40   54 


73   52 
49   54 


71   74 
41   55 


74   86 
45   59 


80   73 
40   59 


76   87 
54   64 


77   86 
46   62 


75   70 
46   53 


81   89 
43   61 


79   83 
51   59 


76 

44 

77 
45 

82 
47 

78 
49 

83 
46 

85 
52 

SO 
38 

80 

41 

SO 
59 

81 
61 

79 
61 

83 
63 

SI   74   69 
55   59   49 


80   73   70 


62  81  65 

53  67  53 

78  71  69 

54  55  47 

81  69  67 

48  54  52 

81  68  68 

55  49  48 

80  72  63 

59  56  50 

79  69  63 
58  60  51 

75  80  71 

50  57  52 

73  76  70 

51  53  50 

75  68  68 

62  57  52 

79  75  64 

53  53  52 


83   74   67 
54   60   53 


79   81   66 
59   59   55 


79   74   66 
59   56   49 


81   73 
56   54 


62   57   53 


81   73   66 
57   59   47 


67   SO   65 
54   56   53 


57   57   48 


64 
50 


83   67   70 
54   53   50 


53   63   45 


80   69   68 
56   52   47 


86   78   73 
59   60   51 


81 
55 

83 
50 

64 
50 

87 

60 

71 
52 

71 

54 

85 
69 

81 
54 

76 

50 

89 
54 

84 
48 

70 
46 

81   74   72 
6«   54   52 


84   77   75 
69   61   60 


75   64 
41   55 


72   66   67 

42   53   41 


72   57   62 


69   59 
45   48 


66   65   64 

37   40   37 


72   67   69 

49   52   46 


65 
42 

69 
43 

73 
42 

65 
56 

67 

41 

72 

45 

74 
39 

61 
42 

73   60   65 
41   44   37 


73   68 
42   54 


72   67 
52   55 

72   69 
45   49 

70   67 

44   42   41 

65   70 
44   48 

72   67 
47   57 

74   64   67 
39 

n 

38 
72 


74   67 
45   45 


74   74 
39   54 


71   64 
37   41 


74   65 
49   53 


75   68   69 

43   50   38 


68   76 
45   50 


78   79 
49   45 


74   69 
50 


76   75   74 
47   52   41 


77   78   76 
47   58   41 


74   72   73 
39   54   34 


73   75   73 
97   58   51 


60   61   54 


66   74 

54   50 


62   70 
50   50 


70   58   77 
29   46   52 


63   70   SO 
34   53   53 


60   74 
46   54 


70  63  75 

31  41  48 

64  71  56 

36  44  50 

69  62  74 

43  54  51 

63  68  62 
31  32  48 

72  69  75 

36  53  52 

64  70  59 
34  43  52 


59 
46 

78 
57 

59 
50 

77 
58 

69 
48 

76 
56 

65 

56 

75 
55 

69 
53 

74 
SO 

66 

45 

71 
53 

70 
40 

98 
49 

60 
48 

79 
56 

60 
52 

75 
47 

63 

48 

SO 
49 

74 
52 

76 
♦I 

66 

38 

73 
91 

66 
51 

74 
53 

70 
53 

79 
49 

73 
47 

62 
59 

73 
37 

96 
47 

66 
47 

70 
55 

78 
56 

SI 
54 

83 
58 

S3 
49 

77 
53 

81 
49 

77 
54 

80 
60 

75 
59 

74 
60 

79   78 
60   58 


75  71  73 

50  49  41 

81  80  75 
57  58  45 

73  72  72 

56  59  38 

82  79  76 
61  56  47 

68  74  73 

57  47  42 

74  74  73 

55  55  42 

72  73  72 

56  60  40 

60  64  79 

51  56  46 


89   78 
60   60 


74   74   72 
48   59   43 


78   77   74 
61   57   46 


74   71   77 
57   59   44 


70   75   74 
57   49   42 


56   56   46 


83   82   72 
60   63   56 


86   82   74 
61   58   50 


70   75   70 
94   93   41 


72   74 
99   49 


71   79 
98   99 


96   90   49 


81   77   77 
59   59   49 


49   49   36 


78 
99 

77 
60 

46 

76 

83 
59 

89 
99 

81 
94 

74 
46 

92 
61 

74 
51 

78 
60 

79 
60 

79 
47 

77 
52 

89 
60 

74   69   70 
56   97   4« 


59   64   51 


90 
69 

SO 
59 

68 
52 

88 
65 

71 
54 

94 
64 

79 
67 

79 
92 

89 
67 

81 
61 

S* 
66 

76 

62 

74 
45 

86 

67 

82 

59 

91 
62 

78 
65 

76 
60 

86 
66 

73 
61 

93 
66 

81 
69 

74 
62 

89 
69 

75 
63 

71  68  68 

46  52  37 

83  75  75 

58  61  44 

78  72  71 

54  52  41 

88  74  74 

61  50  45 

75  73  70 

58  46  38 


70   67 
51   57 


87   72 
62   58 


69   75 
44   56 


74   77 
58   55 


77   75 
58   46 


77   75 
59   63 


82   71 
59   48 


89   79   78 


76   73   68 
57   52   31 


75   77   78 
58   63   46 


72   85   69 
53   58   44 


72   70   69 
42   51   56 


70   80 
40   46 


76   64 
37   44 


77   73 
41   55 


76   70 
41   52 


77   70 
40   51 


78   71 
44   51 


73   72 
49   53 


74   62 
44   48 


71   72   71 


76   74   79 
42   47   59 


75   78   70 
42   46   54 


75   78   75 


72   74   74 
45   47   48 


75   80   74 
47   55   56 


76   S5   80 
43   53   65 


77   79   78 
39   52   63 


74   81   76 
53   53   61 


82   79 
62   51 


85   78   64 
66   96   47 


62   77   97 
51   51   43 


84   75   66 
61   55   49 


S3   70   60 
61   50   45 


75 
55 


60   4S   43 

79   70  62 
59   53   45 


69   65 
55   45 


79   64 
60   49 


78   66 
56   52 


68   67 

55   41 


73   59 
51   43 


68   69 
59   51 


71   63 
55   42 


78   77   60 
56   53   42 


84   74   63 
62   56   48 


86   74   67 
65   54   39 


74   86   6* 
62   60   52 


SO   67   63 
71   57   40 


80   77   69 
69   62   52 


78   72   62 
68   56   45 


76   71   67 
67   58   52 


60   74   70 
71   61   55 


62   96   46 

32   38   35 


64   62   53 

34   40   38 


66   60   51 
30   36   39 


58   98   57 
36   40   35 


64   62   93 

32   37   37 


62   96   45 
30   39   39 


68   65   54 

31   39   37 


62   57   50 
35  36      36 


62   57   51 
38  44   38 


60   61   58 


67   60   70 
34   38   33 


56   62 

40   40 


66   60   51 
33   36   38 


64   59   48 
32   37   39 


63   98   50 
32   38   34 


58   62   95 

35   35   34 


69   60   47 
35   39   40 


61   59   51 

31   42   33 


64   62   51 
36   44   33 


69 
32 

66 
32 

56 

67 
37 

66 
43 

60 
40 

68 
32 

65 
33 

66 
36 

59   70   57 


34   38   29 


73   72   56 
35   48   34 


68   66   59 
29   36   28 


70   70   57 
45   48   33 


54  7S  7a 
35   36   34 


59   72   75 
38   37   32 


58   55   68 
34   33   36 


62   72   74 
36   30   32 


55 

34 

68 
41 

74 
30 

64 
33 

74 
28 

74 

31 

96 
39 

67 
43 

73 
39 

96 

35 

68 

40 

71 
35 

90   67   74 
34   40  '38 


60 
36 

70 
41 

72 
39 

74 
41 

94 
35 

66 

35 

62   75   74 
39   35   34 


38  34  41 

57  71  73 

37  34  30 

60  73  75 

35  35  32 

61  72  76 

36  39  38 

69  70  68 

37  39  43 


99   67   72 


72   74 
34   37 


69   72 
34   33 


39   43   33 


57   68   73 
34   35   37 


63   73   76 


51   61   73 
39   37   35 


39   40   36 


63   72   64 
26   26   33 


68 
29 


64   72   67 
34   40   40 


8««   r«f«r«ac«   Bot«a   follovlnc  Station   Ioa«x. 
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T«U*  S-CoBtisuad 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1957 


Day 

Of 

Month 

a> 

Station 

1 







2 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

S2 

80 
49 

84 
61 

81 
52 

79 
56 

75 
47 

79 

4t 

76 
58 

76 

44 

75 
40 

78 
55 

79 
53 

92 

59 

89 
68 

79 
52 

80 
58 

85 
63 

73 
55 

76 

43 

SO 
45 

77 

60 

78 
66 

75 
60 

69 
56 

70 
36 

74 
42 

65 

30 

65 
32 

75 
27 

69 
33 

76.9 
49.7 

CHARLTON   MASONIC    HOME 

MAX 
MIN 

79 
5« 

80 
57 

84 
62 

82 
63 

78 

60 

72 

58 

T2 

94 

74 

58 

74 
47 

73 
51 

79 
52 

83 

58 

86 
62 

86 
64 

73 
59 

85 
67 

76 

58 

73 
52 

76 
61 

80 
51 

73 
60 

73 
66 

72 
66 

64 

48 

71 
41 

it 

50 

58 
31 

61 
30 

70 
37 

63 

46 

74.6 
53.8 

CHESTNUT   HILL 

MAX 
MIN 

03 
63 

84 
66 

87 
68 

84 
69 

77 
60 

75 
54 

7* 

se 

78 
59 

77 

48 

73 
47 

80 
57 

78 
64 

93 
67 

92 
64 

80 
62 

90 
68 

85 
63 

75 
56 

7a 
60 

83 
51 

80 
67 

78 
74 

72 
59 

70 
53 

75 
49 

73 
64 

66 
40 

65 
40 

75 
48 

70 
52 

78.4 
57.9 

CLINTON 

MAX 
MIN 

80 
55 

81 
57 

81 
63 

84 
66 

83 

53 

71 

54 

73 

51 

74 
57 

79 

46 

74 
43 

73 
47 

79 
56 

82 
61 

sa 

66 

77 

54 

77 
57 

86 
61 

73 
49 

71 
46 

75 
51 

79 
63 

70 
61 

78 
63 

68 
52 

67 

40 

70 
49 

69 
35 

69 
34 

62 
39 

71 
44 

75.0 
52.4 

COMASSET 

MAX 
MIN 

SI 
30 

81 
55 

82 
57 

88 
62 

84 
5« 

78 

44 

78 
55 

80 
56 

92 
68 

81 
56 

ao 

64 

aa 

62 

74 

47 

83 
52 

79 
66 

81 
63 

66 

56 

68 
41 

73 
50 

74 
35 

62 

40 

65 
36 

73 
42 

77.9 
52.7 

EAST   WAREIMM 

MAX 
MIN 

80 

50 

79 

60 

77 
69 

80 
68 

80 
60 

75 
53 

72 
52 

73 
62 

74 
51 

72 
46 

71 
47 

77 
61 

76 
62 

81 
69 

77 

5a 

78 
67 

SO 
64 

74 
56 

71 
46 

75 
49 

76 
63 

77 
69 

78 
70 

72 
66 

68 
39 

69 

46 

73 
33 

54 
35 

62 

33 

68 

41 

74.0 
54.5 

EB«ARTOMN 

MAX 
MIN 

79 
5X 

SO 
59 

77 
64 

76 
66 

79 
61 

72 

51 

73 
91 

72 
55 

73 
58 

73 

48 

70 
50 

75 
57 

69 
61 

78 
65 

78 
60 

73 
62 

ai 

66 

71 
61 

74 
53 

74 
51 

75 
51 

75 
64 

80 
67 

74 
55 

70 
50 

68 
60 

73 

41 

61 
44 

61 
36 

68 
38 

73.4 
54.9 

FALL   RIVER 

MAX 
MIN 

SI 
57 

80 
63 

82 
68 

81 
68 

76 
59 

74 
57 

76 

60 

76 
61 

76 
53 

70 
SO 

79 
57 

77 
59 

89 
65 

78 
67 

76 
62 

82 
69 

73 
61 

74 
55 

76 

48 

78 
57 

78 
66 

77 
68 

73 

61 

69 
54 

71 
44 

72 
44 

59 
36 

63 
37 

70 
44 

67 
48 

75.1 
56.6 

FITOeURS   2   S 

MAX 
MIN 

S3 
50 

86 
52 

85 
55 

90 
61 

87 
52 

74 

47 

81 
47 

80 
53 

79 
40 

80 
41 

75 

50 

83 
59 

sa 

61 

91 
66 

S4 
51 

78 
51 

83 
61 

74 
49 

75 
43 

80 
48 

85 
54 

82 
65 

83 
61 

6a 

50 

62 
38 

75 
45 

70 
30 

65 
31 

70 
32 

76 
31 

79.1 
49.3 

FRAMIMfiHAM 

MAX 
MIN 

82 

49 

85 
53 

79 
62 

87 
65 

81 
54 

70 
52 

72 

4a 

78 
51 

79 
45 

80 
44 

76 
53 

83 

53 

88 

58 

95 
64 

81 
52 

80 
61 

90 
59 

75 
49 

70 
40 

81 
45 

81 
58 

80 
64 

78 
63 

68 
66 

69 
39 

77 
46 

70 
36 

60 
37 

66 

33 

70 
35 

77.7 
90.7 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

S3 

84 
54 

86 
67 

85 
66 

81 
55 

77 
53 

77 
51 

80 
62 

79 
46 

76 
45 

80 
57 

80 
57 

92 
65 

32 
68 

79 
59 

92 
68 

83 
63 

76 
52 

78 
50 

87 

54 

80 
66 

33 
71 

78 
62 

71 
66 

76 
41 

73 
51 

62 

36 

66 
35 

79 

40 

75 
42 

79.4 
54.7 

HOOSAC   TUNNEL 

MAX 
MIN 

77 
45 

80 
4« 

80 
50 

83 
55 

84 
49 

66 

91 

71 
43 

74 
46 

7» 
41 

73 
41 

66 

44 

75 
50 

80 
53 

84 
61 

77 

4a 

65 
52 

85 
58 

69 
47 

74 
47 

77 

46 

79 

49 

75 
61 

86 

57 

64 

48 

61 

37 

70 
37 

61 
28 

56 

27 

59 
27 

68 
30 

73.1 
45.8 

HYANMIS    3   NE 

MAX 
MIN 

79 

77 
59 

76 
68 

79 
69 

77 
60 

71 

43 

74 
45 

71 
62 

69 
56 

69 
39 

69 
52 

72 
57 

82 
63 

80 
67 

75 
58 

82 
56 

77 
65 

74 
54 

72 
39 

76 

42 

78 

69 

ao 

69 

75 
61 

67 
55 

68 

43 

75 
47 

69 
35 

60 
39 

68 
26 

67 
36 

73.6 
52.3 

KNKHTVILLe   DAM 

MAX 
MIN 

78 

ao 

44 

80 
47 

86 
56 

85 

44 

70 
46 

70 
44 

74 
36 

75 
40 

74 
44 

66 

43 

77 
49 

82 

49 

88 
65 

80 
50 

70 
54 

86 

S4 

70 
42 

73 

41 

74 
42 

83 
48 

74 
66 

81 
59 

66 

44 

62 

30 

72 
32 

60 
27 

55 

22 

64 
26 

73 
28 

74.3 
43.9 

LAKE   COCHITUATE 

MAX 
MIN 

82 
*7 

85 
51 

84 
56 

87 
66 

84 
44 

75 

45 

76 
48 

78 
58 

79 
42 

79 
43 

79 
45 

84 
55 

87 
55 

93 
67 

80 
54 

79 
61 

88 
62 

75 

48 

75 
46 

ao 

47 

83 
58 

78 

69 

78 
69 

70 
54 

70 
36 

77 

37 

72 

34 

61 
34 

66 
29 

76 
36 

78.5 
49.9 

LANRENCE 

MAX 
MIN 

82 
51 

82 
53 

87 
67 

84 
68 

76 
54 

73 
53 

76 
50 

76 

50 

75 
4« 

73 
48 

79 
57 

80 
57 

92 
64 

79 
68 

78 
56 

aa 

65 

73 
62 

72 
52 

76 
48 

83 
53 

78 
65 

78 
65 

73 
62 

67 
56 

73 
41 

70 
49 

58 

37 

64 
35 

74 
36 

71 
39 

76.3 
53.5 

LOWELL 

MAX 
MIN 

83 
51 

84 
54 

86 

66 

88 
67 

89 

34 

75 

53 

78 
56 

77 

61 

77 
46 

77 
45 

81 
57 

80 
58 

92 

65 

81 
68 

81 
55 

89 

67 

85 

63 

73 
52 

77 

47 

86 
52 

84 
66 

81 
70 

79 
62 

68 
54 

75 
41 

74 
52 

64 
37 

65 
35 

76 
39 

72 

40 

79.1 
54.4 

MIOOLETON 

MAX 
MIN 

77 
53 

78 
53 

82 
71 

81 
68 

78 
58 

72 
56 

74 
50 

73 
62 

70 
57 

68 

45 

76 
61 

73 
58 

85 

6e 

76 
69 

76 
54 

83 
70 

79 
66 

70 
53 

69 

50 

78 
57 

77 
68 

77 
71 

75 
66 

66 

57 

67 

40 

68 

60 

58 
38 

60 
38 

70 
43 

70 
40 

73.5 
56.3 

NANTUCKET  KB   AIR«>ORT 

MAX 
MIN 

77 
59 

73 
61 

74 
68 

74 
67 

71 
62 

71 
97 

70 
59 

72 
62 

70 
53 

67 
48 

70 
59 

67 
59 

74 
66 

79 
66 

74 
63 

76 
67 

70 
63 

70 
53 

69 

50 

74 
56 

74 
62 

76 
68 

73 
60 

64 
50 

66 

63 

71 

49 

58 

44 

60 
45 

64 

46 

67 
52 

70.9 
57.6 

NEW   BEDFORD 

MAX 

MIN 

SO 
61 

76 
64 

78 

70 

78 

70 

74 
60 

72 
58 

74 
62 

74 
59 

73 
56 

68 
55 

73 

61 

70 
64 

83 
68 

78 

70 

75 
66 

80 
64 

75 
60 

72 
53 

75 

60 

76 
56 

78 

70 

74 
64 

72 
62 

68 

53 

70 
49 

74 
46 

60 
40 

63 

40 

68 

46 

67 
55 

73.3 
99.1 

PITTSFIELO   «B   AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
46 

76 
46 

83 
61 

81 
56 

65 
50 

69 
47 

71 

4« 

70 
48 

71 
40 

64 
43 

73 
53 

75 
52 

84 
64 

76 
53 

70 
50 

B3 
59 

67 
SO 

73 
44 

73 
44 

77 
52 

75 
66 

82 
66 

66 

63 

59 

42 

68 
36 

57 
34 

51 

2a 

55 

32 

66 
37 

63 
34 

70.7 
47.7 

PLYMOUTh 

MAX 
MIN 

76 
52 

82 

58 

84 
69 

84 
68 

78 
58 

75 

54 

79 
57 

74 
61 

68 

46 

69 
47 

71 
59 

78 
56 

91 
64 

86 
67 

79 
97 

86 
68 

82 

63 

70 
57 

68 
45 

81 
52 

84 
62 

83 
68 

77 
63 

68 
56 

73 

43 

75 
54 

68 
35 

66 
35 

74 
41 

70 
42 

76.9 
55.2 

PDOVINCETOMN   3  N 

MAX 
MIN 

62 

70 
61 

76 

70 
67 

69 
59 

64 

67 

63 

60 

61 
58 

66 
S2 

66 

57 

59 

62 

66 

70 
61 

72 
65 

71 
62 

65 
59 

64 
54 

66 

72 
67 

70 
64 

70 

60 
54 

61 

64 

50 

45 

59 
50 

99 
46 

60 
60 

66.3 
57.3 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

80 
47 

80 
53 

79 
57 

81 
66 

79 
54 

75 
49 

73 
50 

73 
59 

74 
42 

72 

40 

69 

51 

79 
61 

7» 
61 

87 
67 

77 
56 

76 
63 

82 
54 

75 
55 

72 
45 

76 
44 

76 
55 

77 
66 

78 
71 

73 
55 

73 
43 

71 
42 

74 
36 

60 
35 

65 
28 

72 

37 

74.9 
91.7 

ROCKPORT   1    ESE 

MAX 
MIN 

76 
56 

80 
55 

85 
64 

75 
65 

75 
54 

70 
53 

71 
92 

69 

57 

69 

46 

69 

46 

70 
58 

71 
57 

84 
62 

75 
66 

71 
57 

ao 

64 

71 
62 

66 
56 

67 
49 

76 
66 

75 
62 

79 
65 

70 

6e 

65 

54 

64 
45 

72 
53 

57 
37 

61 
37 

66 

43 

65 

43 

71.9 
54.4 

SALEM  CG   AIR    STATION 

MAX 
MIN 

78 
58 

79 
61 

85 
64 

81 
66 

72 

60 

71 
58 

72 
53 

71 
54 

72 
54 

68 

54 

69 
58 

68 

59 

90 
64 

79 
68 

68 
59 

84 
67 

72 
67 

72 
56 

68 
49 

77 
55 

75 
64 

78 
68 

72 
60 

67 
67 

68 

47 

74 
53 

58 
37 

63 
38 

73 
44 

67 
46 

73.0 
56.6 

SANOU ICH 

MAX 
MIN 

76 
58 

80 
64 

80 
72 

82 
71 

74 
60 

73 
56 

76 
60 

70 
62 

70 
54 

72 
92 

76 

60 

77 
62 

84 
66 

79 
69 

77 
61 

72 
56 

74 
59 

72 
56 

70 
51 

77 
56 

80 
58 

81 

71 

76 

58 

66 
52 

70 
46 

76 
48 

62 

38 

60 
39 

72 
45 

70 
63 

74.1 
57.1 

SHELBURME  FALLS 

MAX 
MIN 

76 
49 

ao 

49 

76 
50 

8« 
58 

88 

46 

65 
46 

69 
46 

73 
53 

72 

44 

73 
43 

65 

44 

73 
54 

81 
54 

87 
63 

78 

50 

68 
52 

88 
59 

72 
45 

76 

48 

75 
47 

82 
50 

75 
65 

80 
60 

66 

50 

61 
35 

73 
36 

59 
28 

56 
27 

60 

27 

71 
34 

73.5 
47.1 

SP8INSFIEL0   ARtMRY 

MAX 
MIN 

89 
51 

84 
52 

90 
68 

89 
6S 

8« 

53 

75 
54 

77 
52 

80 
59 

78 

47 

76 
48 

82 
57 

83 
56 

93 
70 

89 
67 

77 
57 

B7 
69 

82 
61 

77 
51 

77 
54 

82 

56 

82 

61 

79 
70 

77 
61 

67 

50 

72 
40 

72 
49 

63 

36 

66 

33 

73 

34 

73 
39 

79.1 
53.9 

STOCKBSiOGE 

MAX 
MIN 

73 

43 

76 
42 

82 
65 

81 
54 

66 

44 

67 
49 

72 
44 

67 
54 

67 

41 

63 

40 

72 
55 

75 
49 

82 
66 

73 
61 

71 
50 

83 
62 

65 

53 

70 
41 

73 
44 

77 
64 

75 
64 

79 
69 

74 
52 

58 

40 

67 
32 

96 
35 

52 
25 

55 

26 

63 
24 

63 
30 

69.9 
46.9 

TAONTON 

MAX 
MIN 

81 
4« 

80 
50 

83 

69 

81 
66 

77 
56 

75 

SI 

74 
48 

79 

61 

75 
45 

72 
40 

76 
59 

SO 

54 

89 
65 

82 

67 

78 
93 

83 
68 

76 
64 

72 
48 

76 
46 

73 
42 

78 
63 

78 
68 

75 
63 

70 
66 

71 
33 

73 
43 

62 

30 

66 
32 

73 
28 

66 

36 

79.7 
91.6 

TOLLY   DAM 

MAX 
MIN 

80 
40 

84 

44 

79 
53 

86 
5« 

87 

46 

69 

46 

73 

40 

75 
49 

79 
34 

77 
38 

70 
42 

77 
50 

S4 
52 

89 
63 

80 
46 

71 
52 

86 
59 

70 
40 

75 
40 

77 
42 

80 
55 

71 
64 

78 
57 

65 

44 

65 

30 

71 
32 

63 
26 

57 
27 

64 
25 

72 

30 

75.0 
44.0 

TURNERS   FALLS 

MAX 
MIN 

84 
42 

82 
45 

89 
61 

S8 
54 

72 
51 

73 
92 

78 

46 

71 
54 

76 

44 

73 
43 

79 
54 

83 
55 

91 
67 

82 
64 

78 
90 

89 
63 

78 
62 

78 
46 

80 
61 

82 

54 

76 
66 

84 
67 

78 

58 

59 
38 

74 
35 

75 
46 

59 
28 

65 
28 

73 
30 

70 
34 

77.3 
49.7 

MALPOLE 

MAX 
MIN 

04 
48 

83 

49 

8* 

68 

S3 

55 

7» 
51 

73 

49 

75 

49 

7» 

57 

76 
42 

73 

40 

81 
57 

S2 
53 

93 
64 

79 
67 

78 
52 

88 
66 

76 
52 

72 
50 

77 
42 

83 
47 

78 
62 

77 
70 

74 
69 

69 
49 

72 
32 

73 
45 

61 
26 

65 

27 

75 
29 

68 
34 

76.8 
49.7 

HALPOLE    1   S 

MAX 
MIN 

82 

S2 
90 

86 

70 

S4 
68 

7S 
59 

74 
47 

76 
49 

75 

54 

73 
42 

71 
41 

76 
59 

81 
54 

93 

67 

86 
71 

7S 
54 

89 
70 

76 
60 

74 
46 

76 
50 

82 
50 

78 
67 

78 
68 

78 
64 

70 
52 

72 
36 

74 
38 

60 
31 

68 
26 

73 
30 

69 
34 

77.0 
91.8 

VEST   CUHMINGTON 

MAX 
MIN 

77 
39 

79 

40 

83 
62 

82 

50 

7« 

44 

69 

46 

72 
37 

70 
45 

73 
32 

«3 
34 

72 
50 

79 
43 

85 
56 

79 
58 

65 

43 

84 
59 

69 

53 

72 
36 

74 
36 

73 
46 

SO 
60 

81 

64 

75 
52 

98 
38 

69 
28 

60 
34 

51 
27 

57 
20 

68 
24 

66 

29 

71.9 
42.8 

•EST   LYNN 

MAX 
MIN 

79 
56 

81 
56 

87 
68 

86 
66 

76 
55 

73 
54 

77 
52 

74 
60 

73 
48 

71 
48 

78 
58 

74 
S7 

«2 

63 

79 
67 

76 
98 

89 
66 

75 
62 

73 
56 

71 

48 

85 

54 

79 
66 

80 
68 

73 

60 

69 
53 

69 

44 

72 
48 

58 
36 

63 

36 

75 
41 

70 
42 

79  •» 
94.8 

■EST  MEDtlAY 

MAX 
MIN 

90 
43 

85 
48 

86 
67 

87 
63 

77 
52 

76 
46 

76 
43 

80 
58 

82 
39 

74 
38 

85 

57 

86 
51 

94 
66 

88 
67 

80 
49 

89 
67 

76 
64 

76 
45 

80 
43 

84 
48 

78 
63 

77 
70 

71 
66 

73 
52 

74 
29 

75 
42 

63 

23 

70 
23 

79 
24 

78 
34 

79.6 
49.3 

HESTON 

MAX 
MIN 

85 
46 

85 
51 

87 
67 

87 
65 

85 
52 

75 
49 

78 
41 

78 
52 

81 
41 

71 
38 

82 

51 

88 

54 

94 
63 

80 
64 

83 

50 

91 
66 

84 
61 

76 

44 

81 

41 

81 

51 

82 
64 

83 

64 

77 

67 

77 
62 

77 
32 

74 

48 

Vo 

67 
33 

76 
34 

71 
35 

80.1 
90i2 

Sm»  rml»rmaa»   i 
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Table  S  -  Contiiiued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1957 


Day 

Ol 

Month 

« 

Station 



S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

KESTOVER  FIELD 

MAX 
HIN 

82 
50 

80 
50 

88 
68 

89 
65 

73 
57 

72 
52 

75 
49 

76 
57 

76 

44 

69 
49 

60 
57 

"~82 
55 

93 

70 

80 
61 

73 
55 

87 
68 

75 
55 

75 
50 

75 
46 

81 
55 

74 
56 

78 

71 

73 
59 

64 

43 

71 

37 

64 

42 

66 
37 

65 
34 

71 
29 

65 
36 

7544 
92.2 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
57 

7« 
58 

83 
64 

81 
60 

69 
50 

70 
50 

70 
55 

71 

53 

73 
48 

68 

51 

77 
53 

83 
60 

B9 
64 

76 
60 

72 
58 

84 
66 

70 
59 

70 
52 

73 
51 

79 
52 

70 
62 

75 
65 

70 
55 

61 

44 

70 
41 

66 
34 

53 

30 

60 
31 

69 

40 

65 

46 

72*4 
52  (4 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

81 
*7 

82 
49 

86 
63 

84 
62 

74 
48 

74 
49 

74 
47 

74 
57 

74 
39 

71 
43 

79 
56 

84 
55 

92 

64 

77 
66 

77 
51 

89 
65 

74 
61 

74 
49 

76 
42 

82 
48 

74 
63 

78 
66 

72 
56 

66 
48 

72 
36 

68 
48 

58 
27 

63 
30 

73 
36 

70 
37 

76.7 
90.4 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
MIN 

75 
44 

72 
46 

81 
60 

78 
59 

75 
53 

70 
50 

70 
42 

65 

51 

68 
35 

68 
37 

72 
52 

77 
48 

80 
68 

75 
56 

70 
44 

SO 
62 

69 
50 

73 
43 

75 
44 

69 
50 

76 
59 

84 
64 

78 
52 

60 
40 

68 
34 

63 
42 

44 
32 

56 
27 

68 
30 

73 
35 

71.1 
46.6 

BERLIN 

MAX 
MIN 

77 
40 

74 
43 

74 
47 

84 
51 

81 
56 

62 

53 

73 
44 

71 
46 

67 
36 

69 
32 

69 

35 

65 

50 

80 
50 

81 
51 

73 
46 

77 
63 

82 
53 

73 

40 

76 
39 

77 
42 

68 

54 

79 
63 

S6 

54 

60 
46 

61 
32 

68 
35 

57 
36 

46 
36 

60 
32 

69 

30 

71.3 
44.5 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

75 
43 

70 
54 

82 
57 

78 

47 

76 
50 

66 
49 

69 
53 

62 

48 

67 
35 

71 
36 

66 

49 

76 

47 

80 
60 

74 
58 

71 
43 

31 
58 

70 
51 

72 
41 

76 

44 

66 
49 

76 
56 

85 
64 

79 
50 

69 

41 

66 

34 

61 
35 

41 
31 

54 
28 

66 
33 

72 
35 

70.7 
46.0 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

77 
43 

SO 
46 

79 
57 

85 
57 

85 
49 

66 
48 

74 
40 

75 
52 

72 
36 

74 
37 

72 
46 

77 
52 

83 
53 

86 
62 

77 
46 

75 
58 

33 
59 

73 
43 

78 
42 

79 
46 

80 
54 

84 
52 

87 
57 

66 
47 

64 
33 

74 
36 

62 

35 

54 
36 

62 

30 

72 

31 

75.3 
4«.9 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

78 
40 

82 
44 

78 
50 

85 
52 

83 
53 

63 
53 

75 
42 

73 
42 

71 
34 

72 
35 

7» 
41 

73 

50 

79 
52 

84 
58 

80 
43 

75 
49 

85 
56 

74 
40 

75 

41 

76 
45 

66 

50 

72 
60 

86 
57 

61 
41 

65 
32 

71 
33 

62 

30 

53 
33 

62 
27 

72 
30 

73.6 
43.8 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
42 

81 
46 

85 
65 

85 
58 

69 

50 

74 
43 

76 
43 

72 
46 

73 
37 

72 

40 

78 
54 

81 
55 

88 
64 

80 
58 

76 
48 

89 
66 

72 
51 

75 
42 

76 

44 

81 
50 

75 
60 

86 
66 

74 
54 

65 

39 

71 
32 

64 
39 

55 

35 

62 
33 

72 
28 

72 
32 

75.3 
47.4 

DURHAM 

MAX 
MIN 

83 
46 

82 

47 

85 
64 

85 
59 

83 
54 

74 
48 

78 
43 

72 
60 

75 
39 

70 
39 

78 
54 

75 
53 

90 
59 

82 
67 

75 
60 

91 
63 

78 
64 

73 
47 

75 
41 

83 
46 

78 
63 

64 
66 

79 
61 

73 
53 

72 
34 

67 
42 

57 
35 

64 
32 

75 
30 

74 
33 

77.0 
49.7 

EAST  OEERING 

MAX 
MIN 

79 
39 

81 
41 

83 
62 

86 
53 

76 
42 

73 
41 

74 
37 

75 
51 

71 
33 

71 
33 

77 
49 

81 
48 

85 
60 

79 
58 

72 
43 

86 
61 

69 

48 

72 
38 

76 

36 

79 
46 

72 

83 
65 

74 
53 

64 

40 

69 

31 

62 
38 

55 
31 

60 
28 

71 
29 

73 
30 

74.3 
43.7 

FABVAN 

MAX 
MIN 

77 
32 

73 
35 

81 
50 

78 
44 

75 
49 

76 
47 

67 
34 

68 
27 

59 
25 

73 
36 

76 
48 

80 
52 

74 
54 

72 
57 

69 
50 

67 
50 

72 
30 

79 

31 

78 

41 

76 
52 

86 
62 

66 
42 

59 
35 

67 
23 

49 
29 

72.3 
41.4 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

70 
41 

70 
46 

65 
48 

78 
52 

80 
50 

58 
48 

69 
42 

65 
39 

59 

35 

61 

35 

68 
43 

59 

52 

73 
52 

71 
56 

71 

40 

69 
45 

75 
49 

67 
42 

69 
40 

74 
45 

65 
57 

73 
60 

82 

50 

56 

40 

55 
31 

63 
36 

50 
30 

39 

30 

52 
29 

63 

30 

66.6 

43.1 

FRANKLIN  1  NH 

MAX 
MIN 

79 
42 

80 
43 

86 
61 

83 
57 

79 

47 

73 
45 

75 
44 

72 
55 

71 
38 

72 
39 

75 
52 

80 
55 

86 
61 

80 
62 

75 
48 

89 
63 

70 
60 

75 
43 

76 
46 

75 
46 

80 
58 

67 
62 

77 
51 

64 
49 

71 
35 

64 

41 

56 
32 

61 
37 

71 
29 

73 
33 

79.2 
47.9 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

77 
40 

79 
42 

79 
52 

86 
55 

84 
46 

66 

42 

72 
40 

75 
46 

72 
34 

70 
37 

72 
42 

76 
52 

80 
54 

87 
62 

80 
46 

75 
49 

90 
58 

70 
44 

76 
43 

76 
44 

74 
49 

72 
62 

87 
55 

62 

48 

62 

31 

70 
36 

60 
34 

51 
37 

58 
27 

72 

30 

73. 7 
44.* 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

76 
35 

78 
40 

83 
61 

83 
48 

76 
46 

71 
39 

74 
38 

67 
52 

69 
31 

70 
30 

50 

86 

78 
52 

73 
42 

83 
60 

71 
52 

74 
36 

76 

40 

76 
42 

74 
54 

86 

64 

75 
63 

61 

40 

68 
27 

60 
31 

51 
26 

58 
22 

68 
22 

74 
25 

72.8 
41.4 

HANOVER 

MAX 

MIN 

80 
45 

77 
48 

85 
64 

S3 

55 

71 
55 

74 
50 

72 
47 

68 
51 

72 

40 

71 
40 

77 
53 

80 
58 

86 
«3 

78 
60 

73 
4« 

83 
62 

72 
50 

74 
45 

76 
46 

72 
52 

76 
61 

86 
66 

70 
54 

62 

45 

70 
36 

60 
39 

52 
29 

61 
39 

71 
30 

73 
35 

73.5 
49.0 

KEENE 

MAX 
MIN 

85 
40 

S3 
45 

88 
62 

55 

79 
49 

76 
45 

7* 

40 

77 
54 

76 

40 

70 
38 

81 
54 

84 
54 

89 
67 

83 
62 

71 
46 

89 
62 

73 
59 

78 
43 

79 
43 

79 
51 

73 
63 

86 
70 

75 
57 

66 

45 

74 
33 

67 

40 

57 
25 

65 
28 

70 
25 

69 
31 

76.9 
47.9 

LAKEPORT 

MAX 
HIN 

79 
48 

73 
50 

86 
51 

85 
60 

66 

52 

73 
50 

7* 
48 

69 

50 

73 

41 

73 
45 

75 
52 

80 
56 

85 
62 

77 
58 

74 
51 

87 
63 

71 

54 

74 
48 

77 
48 

72 
51 

73 
58 

S6 
67 

70 
53 

62 

43 

70 
39 

61 
38 

52 
37 

59 
36 

70 
38 

72 
38 

73.3 
49.8 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

75 
41 

71 
42 

82 

57 

81 
50 

75 
54 

69 
50 

66 

41 

64 
48 

67 
34 

73 
31 

69 
52 

76 

51 

79 
55 

74 
54 

71 
43 

82 
59 

70 
54 

73 
42 

77 
40 

66 

47 

75 
58 

86 
63 

71 
63 

62 
40 

68 
30 

64 

37 

46 
33 

57 
32 

68 
26 

73 
30 

70.9 
44.9 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
42 

76 
46 

85 
62 

84 
54 

64 
52 

73 
46 

75 

68 

73 
39 

71 
40 

79 
52 

SO 
58 

83 
64 

79 
54 

70 
48 

84 
60 

73 
46 

75 

44 

77 
47 

72 
55 

76 
61 

86 
66 

71 
51 

62 

35 

71 
33 

59 

32 

52 

28 

61 
26 

74 
26 

79 
33 

73.7 

45 

41 

46.2 

MANCHESTER 

MAX 

MIN 

78 
44 

80 
46 

83 
64 

84 
58 

69 
51 

72 
48 

75 
44 

71 

51 

72 
38 

72 
40 

75 
52 

82 
52 

86 
63 

80 
60 

74 
50 

88 
74 

70 
53 

73 
50 

75 
42 

80 
50 

74 
60 

82 
68 

74 
53 

64 
45 

70 
32 

66 
37 

52 
30 

62 
32 

69 
33 

70 
34 

74.1 
48.9 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

77 
41 

82 
43 

83 
62 

82 
55 

77 
47 

70 
42 

76 
42 

72 
54 

70 
34 

69 
39 

79 
52 

77 
52 

86 
60 

79 
62 

74 
45 

89 
65 

71 
59 

71 
42 

74 

42 

82 

44 

74 
59 

82 
67 

75 
55 

64 

47 

72 

30 

64 
38 

56 
33 

60 
25 

70 
27 

71 
31 

74.1 
4«.5 

MONROE  5  NNE 

MAX 
MIN 

73 
44 

75 
47 

71 
50 

84 
55 

84 
56 

61 
54 

69 
47 

67 
49 

64 
37 

68 
37 

70 
39 

70 
54 

78 
56 

76 
57 

74 
47 

70 
50 

80 
55 

62 

47 

72 
47 

75 
48 

64 
59 

76 
64 

86 
55 

60 
45 

60 
36 

65 
37 

55 

39 

44 
32 

66 
30 

67 
30 

69.2 
46.8 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

47 
38 

50 
41 

55 
47 

56 
46 

46 
35 

44 
35 

45 
38 

41 
28 

43 
28 

52 
37 

52 
43 

56 
44 

55 

49 

50 
41 

54 
39 

55 
43 

44 
38 

50 
35 

56 

47 

53 
47 

55 
51 

60 
54 

55 

37 

38 
25 

40 
25 

34 
15 

17 
15 

28 
12 

44 
26 

47 
37 

47.4 
36.5 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

81 
42 

83 
45 

85 
63 

87 
58 

71 
47 

75 
46 

77 
43 

76 
56 

75 
37 

73 
40 

80 
54 

84 
54 

90 
64 

SO 
57 

77 
48 

89 
64 

72 
52 

75 
46 

78 
44 

81 
47 

75 
63 

82 

69 

75 
54 

67 
42 

73 
32 

67 
42 

59 
29 

64 
30 

73 
27 

74 
32 

76.6 
47.6 

NORTHWOOO 

MAX 
MIN 

82 
50 

82 
52 

85 
62 

85 
58 

SO 
50 

73 
46 

75 
47 

73 
55 

72 
42 

73 
42 

77 
52 

80 
64 

88 
59 

83 
62 

77 
51 

89 
58 

77 
51 

76 
53 

77 
48 

81 
49 

77 
60 

35 
66 

78 
57 

65 

49 

72 
41 

70 
47 

55 

34 

63 
32 

72 
32 

79 
36 

76.9 
49.8 

PETERBORO  2  S 

MAX 
MIN 

78 
45 

81 
48 

82 
61 

89 
57 

77 
48 

78 
46 

76 
45 

70 
51 

71 
38 

69 
37 

76 
50 

81 
60 

85 
55 

80 
61 

72 
46 

85 
63 

70 
57 

71 
42 

76 
42 

77 
49 

74 
61 

30 
66 

74 
54 

67 
45 

68 

34 

68 
46 

58 
30 

68 
31 

69 
32 

69 
35 

74.2 
47.5 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

71 
45 

68 
45 

76 
56 

72 
53 

68 
52 

67 
46 

65 
41 

63 

50 

64 
41 

66 
35 

64 
48 

70 
44 

77 
57 

69 
59 

66 
43 

73 
56 

65 

52 

70 
42 

73 

42 

65 

49 

66 
55 

82 

63 

72 

51 

56 
45 

61 
32 

53 
35 

43 
32 

66 
32 

66 
35 

70 
34 

66.6 
49.7 

PLYMOUTH  1  WNW 

MAX 
MIN 

75 
38 

78 
38 

75 
45 

84 
51 

82 
50 

66 
48 

71 
39 

73 
42 

72 
32 

69 
34 

71 
39 

72 
39 

77 

61 

82 
69 

77 
42 

72 

43 

83 

54 

71 
39 

74 
40 

77 

42 

65 

46 

74 
57 

87 
53 

61 
42 

62 
29 

69 
30 

60 
34 

62 

31 

69 
28 

70 
29 

72.0 
41.9 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

82 
45 

83 
47 

84 
64 

80 
60 

74 
50 

72 
48 

73 
40 

69 
51 

72 
40 

69 
39 

7* 
51 

71 
53 

89 
58 

78 
68 

74 
49 

91 
65 

73 
54 

68 
45 

70 

43 

82 
46 

76 
61 

85 

65 

75 

55 

67 
39 

67 

35 

70 
41 

69 
36 

64 
36 

72 
32 

6« 

39 

74.4 
48.1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

78 

40 

80 
42 

80 
50 

85 
53 

85 
49 

67 
43 

74 
38 

75 
45 

72 
34 

72 
37 

70 
43 

78 
51 

82 
54 

86 
60 

81 
43 

70 
50 

87 
58 

70 
40 

75 
40 

75 
44 

77 
55 

78 
65 

84 
56 

65 
42 

65 
35 

70 
39 

62 
24 

56 
27 

60 
25 

72 
29 

74.3 
43.7 

WEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

77 
42 

80 
45 

77 
49 

86 
54 

86 
53 

65 
46 

75 
46 

73 
46 

68 
40 

74 
40 

71 
41 

79 
53 

82 
58 

84 
59 

78 
49 

71 
49 

83 
59 

74 
45 

77 
45 

79 
46 

73 
56 

77 
61 

89 
56 

64 
44 

67 
35 

72 
36 

60 
26 

53 
26 

62 
28 

73 
29 

74.3 
49.4 

HIHDHAM 

MAX 
MIN 

85 
45 

85 
44 

87 
62 

86 
55 

82 
48 

71 
48 

78 
42 

78 
58 

76 
39 

74 
31 

81 
59 

84 
51 

92 

54 

80 
66 

79 
51 

82 
65 

78 
49 

73 
45 

78 
39 

85 
42 

78 
61 

82 
68 

82 

60 

70 
50 

75 
30 

72 
42 

61 
28 

60 
26 

72 
26 

74 
32 

78.0 
47.2 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

81 
47 

80 
48 

85 
61 

85 
58 

81 
56 

74 
52 

76 
47 

72 
55 

TO 
43 

73 

41 

72 
53 

80 
56 

84 
61 

SO 
63 

78 
60 

87 
64 

74 
60 

73 
45 

79 
^6 

74 
50 

75 
58 

86 
69 

78 
58 

63 

50 

68 
36 

65 

47 

62 
38 

59 
38 

69 
39 

74 
36 

74.7 
90.6 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

80 
40 

74 

44 

82 
59 

78 
57 

71 
51 

72 
52 

73 
41 

69 
52 

70 
32 

71 
34 

7* 
39 

69 
50 

79 
52 

77 
57 

78 
42 

83 
61 

69 
57 

74 
42 

76 
40 

63 
43 

69 

56 

87 
63 

78 
53 

63 
43 

69 
30 

56 
37 

53 

40 

58 
31 

71 
27 

73 
31 

71.9 
49.2 
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NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1957 

Station 

Day 

Of 

Month 

0) 
01 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  MB  <.P 

MAX 
MIN 

78 
58 

76 
61 

76 
69 

77 
67 

70 
58 

72 
55 

72 
59 

72 
61 

71 
59 

69 
58 

74 
63 

76 
62 

77 
68 

77 
66 

73 
66 

77 
69 

73 
63 

71 
60 

69 
59 

73 
58 

74 
66 

73 
70 

72 
61 

66 

55 

64 
50 

69 

46 

58 
43 

56 

43 

64 

48 

66 

51 

71.1 
59.1 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

as 

51 

82 
54 

84 
66 

83 
65 

75 
52 

73 
47 

75 
52 

76 
57 

78 
48 

71 
44 

81 
55 

83 
56 

91 
62 

81 
55 

77 
55 

85 
66 

73 
60 

73 
51 

76 
42 

80 
50 

76 
61 

75 
66 

72 
58 

71 
46 

70 
39 

72 

50 

60 
29 

65 

30 

71 
37 

66 
42 

75.0 
51.9 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

84 
*5 

84 
49 

81 
69 

79 
64 

75 
54 

75 
43 

72 

51 

76 

60 

72 

50 

69 

44 

81 
60 

81 
53 

83 
67 

79 
68 

76 
58 

79 
68 

75 
63 

74 
54 

71 
46 

76 
43 

75 
62 

74 
59 

73 
64 

68 
53 

67 
36 

72 
42 

65 

26 

64 
27 

70 
25 

68 

35 

74.7 
51.6 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
51 

81 
56 

84 
69 

81 
67 

74 
58 

73 
52 

74 

57 

76 
59 

74 
51 

69 

48 

81 
60 

75 
57 

91 
69 

81 
65 

74 
60 

84 
68 

74 
60 

74 
53 

72 
47 

80 
49 

77 
65 

78 
70 

73 
60 

67 

50 

70 
42 

72 
42 

59 
36 

63 
37 

70 
35 

67 
43 

75.0 
54.3 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

77 
45 

84 
45 

77 
48 

86 
56 

86 
53 

64 
48 

74 
43 

72 

45 

74 
40 

75 
41 

68 

44 

80 
54 

82 
65 

86 
62 

82 

49 

68 
53 

86 
61 

73 
47 

78 
47 

76 
47 

75 
55 

73 
63 

83 
57 

65 
44 

66 
36 

72 
35 

64 

27 

54 
27 

64 
28 

76 
29 

74.7 
46.1 

BENNINGTON  2  NW 

MAX 
MIN 

79 
42 

82 
48 

84 
66 

85 
56 

67 
49 

72 

50 

70 

41 

72 
49 

73 
35 

69 

43 

71 
56 

82 
55 

83 
67 

76 

60 

71 
45 

86 
64 

71 
56 

76 

40 

79 

45 

78 
52 

82 
61 

88 
69 

76 
64 

61 
44 

71 
32 

60 

43 

55 
25 

58 
24 

66 
26 

71 
31 

73.8 
47.6 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

77 

49 

75 
43 

83 
58 

83 
49 

80 
54 

70 
54 

70 
41 

69 

42 

67 
36 

73 
31 

69 

53 

76 
51 

77 
54 

76 
52 

74 
41 

78 

60 

72 
49 

74 
42 

77 
43 

76 
53 

75 
58 

86 
62 

84 
52 

60 
41 

66 
32 

64 
38 

45 
33 

55 

33 

68 
26 

73 
29 

72.4 
45.3 

BURLINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 

49 

74 
53 

85 
66 

85 
61 

64 
56 

71 
54 

72 

46 

63 

45 

67 
39 

71 
43 

77 
58 

80 
54 

79 

61 

77 
63 

73 
49 

76 
62 

71 
51 

74 
46 

76 

48 

69 
60 

SO 
66 

85 
58 

66 

54 

61 
45 

68 

41 

99 

41 

47 
37 

60 
37 

67 
33 

72 
38 

71.6 
50.2 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

80 
35 

80 
40 

84 
59 

85 

48 

81 
52 

72 

47 

72 

39 

70 
50 

72 
32 

69 

34 

75 
50 

83 

47 

84 
54 

80 
68 

72 

43 

84 
57 

72 
52 

75 
36 

77 
40 

73 
42 

76 
55 

89 
60 

79 
52 

64 
38 

71 
29 

65 
35 

54 

24 

59 
20 

70 
24 

74 
25 

74.7 
42.6 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

77 
38 

80 
39 

76 
45 

84 
50 

83 
51 

62 
53 

74 
42 

65 

44 

65 
31 

72 
32 

69 

35 

77 
54 

80 
55 

80 
53 

76 
40 

71 

43 

80 
52 

71 

40 

70 
39 

78 
41 

66 

51 

76 

61 

86 
54 

63 

38 

63 

31 

71 
32 

59 
33 

50 
25 

61 
26 

68 
27 

71.8 
41.8 

CORNWAU. 

MAX 

MIN 

83 
44 

77 
50 

87 
60 

87 
56 

81 
50 

75 
47 

70 
41 

66 

45 

72 

36 

73 
39 

79 
54 

82 
50 

83 
52 

81 
57 

77 
41 

80 
60 

77 
52 

77 
38 

75 
55 

82 
62 

80 
54 

87 
61 

75 
51 

68 
42 

70 
37 

71 
36 

70 
23 

61 
24 

69 

41 

72 
39 

76.2 
46.9 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

79 
46 

74 
48 

83 
59 

87 
65 

72 
53 

72 
56 

73 
42 

66 

46 

69 
36 

75 
35 

68 

54 

80 
48 

77 
61 

75 
66 

68 

73 
47 

77 

40 

82 

43 

75 
52 

70 
59 

85 
62 

86 

61 

66 

59 

61 

43 

70 
43 

61 
40 

49 
33 

59 
26 

70 
30 

77 
31 

72.7 
47.4 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

MIDDLESEX 

MAX 

MIN 

75 

43 

78 
45 

73 

49 

85 
52 

89 
55 

62 

54 

71 
47 

70 
46 

63 

37 

69 
38 

69 
40 

75 
55 

86 
56 

81 
58 

76 
47 

71 
48 

81 
56 

72 

44 

75 
45 

78 

45 

68 

58 

80 
62 

88 

54 

64 
42 

62 
36 

70 
38 

55 
40 

48 
29 

57 
27 

67 
29 

71.9 
45.8 

MSMTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

74 
43 

73 
46 

79 
63 

S3 
58 

59 
55 

69 

49 

67 

42 

60 
38 

68 
34 

66 
37 

71 
53 

78 
54 

77 
62 

73 
49 

66 

44 

78 
56 

68 

45 

73 
40 

75 
42 

68 
56 

77 
62 

85 
66 

66 
52 

58 

41 

67 

34 

54 

38 

43 
37 

56 

33 

67 
29 

72 
33 

69.0 
46.3 

MOUNT  MANSnELD 

MAX 
MIN 

63 

45 

69 
35 

75 
44 

65 
52 

63 
25 

65 

40 

59 
33 

61 
38 

54 
34 

57 
42 

55 
38 

66 
49 

60 
54 

62 

49 

55 
38 

60 

47 

57 
43 

62 

42 

61 

45 

61 

49 

68 
53 

72 
55 

61 

39 

50 
29 

52 
32 

91 
24 

30 
22 

43 
21 

53 

32 

63 

43 

59.1 
39.7 

NEMPORT 

MAX 
MIN 

77 
48 

71 
46 

83 

58 

81 
55 

58 
50 

70 
49 

77 

44 

69 

40 

67 
36 

72 
33 

64 
46 

77 
47 

76 
58 

76 
49 

71 
42 

79 

56 

75 
45 

75 

40 

78 

45 

66 

63 

78 
58 

86 
59 

62 

48 

62 
36 

70 
36 

97 
34 

45 
32 

58 
30 

69 
32 

74 
33 

70.6 
44.5 

MORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

77 
40 

78 
41 

82 

43 

84 
48 

84 
54 

71 

53 

70 
41 

69 
46 

68 
32 

67 
33 

77 
61 

80 
51 

79 
63 

76 
56 

76 

40 

SO 
61 

70 
50 

75 
39 

76 

43 

76 
52 

73 
60 

79 
56 

86 

63 

64 
39 

69 
34 

69 

43 

48 
37 

58 
32 

68 
27 

73 
29 

73.4 
44  (9 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

77 
44 

78 
45 

80 
48 

83 
53 

85 
52 

66 
52 

71 
42 

74 
45 

71 
38 

74 
39 

64 

44 

70 
51 

81 
61 

81 
60 

78 
48 

72 

49 

85 

57 

70 
45 

77 
45 

77 

46 

82 
49 

80 
60 

87 
56 

62 

47 

62 

34 

73 
'35 

62 

29 

57 
25 

60 
28 

68 
30 

73.6 
44.9 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

76 
45 

76 

51 

83 
64 

84 
57 

79 
56 

70 
52 

69 
45 

66 
53 

67 
38 

68 
42 

76 
54 

78 
53 

81 
65 

77 
62 

74 
46 

81 
65 

70 
57 

74 
42 

76 

45 

73 
52 

78 

53 

86 

53 

70 
54 

63 

45 

69 
32 

68 
47 

57 
28 

58 
28 

66 

30 

72 
34 

72.8 
48.3 

ST  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

81 
53 

71 
59 

83 
64 

89 
63 

62 

58 

73 
56 

73 

90 

68 
59 

44 

72 
43 

74 
58 

79 
57 

79 
60 

77 
63 

77 
49 

76 
60 

75 
56 

75 
49 

77 
53 

71 
60 

81 
65 

84 
65 

69 

54 

65 

47 

68 

47 

66 

45 

50 
39 

61 
39 

67 

41 

72 
44 

72.7 
53.3 

SAINT  JOHNSBURV 

MAX 
MIN 

78 

43 

74 

45 

86 
59 

84 
50 

79 
55 

71 

54 

71 

44 

68 

48 

68 

34 

74 
34 

69 
52 

77 
52 

79 
57 

77 
56 

79 
43 

81 
61 

72 
54 

75 
43 

78 
43 

76 
54 

77 
59 

90 

68 

85 
53 

62 

43 

69 

34 

67 

40 

48 
36 

60 
29 

69 

27 

76 
31 

73.8 
46.7 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

68 
37 

69 
40 

76 

45 

79 

4a 

77 

48 

93 

49 

62 

35 

66 

40 

63 

31 

64 
32 

60 
35 

69 
44 

75 
45 

76 
56 

70 
41 

66 
44 

76 
53 

63 
38 

68 
37 

71 
38 

71 
45 

72 
62 

79 
51 

55 
36 

54 
31 

63 

31 

53 
28 

46 
22 

51 
25 

65 
26 

65.7 
39.8 

VERNON 

MAX 
MIN 

81 
44 

84 
43 

77 
49 

88 
57 

86 

47 

71 
47 

74 
43 

79 

48 

76 
42 

80 
42 

69 

44 

75 
53 

81 
55 

91 
63 

83 
50 

73 
53 

88 
59 

75 
41 

79 
46 

76 
49 

79 
57 

74 
64 

82 

57 

67 
45 

67 
37 

74 
37 

66 
24 

60 
26 

66 
28 

75 
32 

76.5 
46.1 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

68 

40 

72 

40 

70 
49 

82 
47 

84 
47 

60 

51 

70 

40 

69 

45 

65 

31 

66 
28 

73 

28 

66 

50 

75 
51 

78 
61 

74 
37 

72 
46 

78 
50 

72 
39 

74 
35 

76 
36 

62 

48 

74 

55 

88 
52 

61 
40 

60 
28 

68 
28 

55 
31 

46 
26 

55 

25 

68 
25 

69.3 
39.9 

WILDER 

MAX 
MIN 

78 
45 

81 
43 

76 

50 

89 
56 

83 

56 

71 
49 

79 
47 

73 
46 

68 
39 

73 
40 

69 

41 

78 
54 

80 
58 

83 
61 

80 
50 

72 
49 

82 

58 

74 
46 

76 

46 

84 

47 

74 

54 

75 

60 

85 
56 

65 
46 

66 
35 

71 
36 

62 

30 

56 
29 

62 
29 

73 
31 

74.5 
46.2 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 

MIN 

78 

40 

75 
45 

84 

59 

82 
52 

74 
53 

72 
45 

70 
43 

68 
50 

70 
35 

68 

37 

77 
52 

80 
53 

85 
58 

76 
54 

71 
46 

82 
60 

72 
53 

72 
42 

75 
42 

70 
47 

75 
58 

88 
64 

73 

53 

61 
42 

70 
38 

60 
39 

52 
23 

58 
25 

69 
26 

77 
30 

72.8 
45.5 

•teB   tollovlBg  Station   lDd«x. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1957 


Station 

And 

Depth 

Dsy  ol  montli 

1 

Tlae 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STORRS.  CONN. 

MEASURED  UNDER  SOD 

1-2  INCHES  (•) 

MAX 

KIN 

77 
64 

76 
63 

78 
70 

79 
70 

75 
65 

73 
63 

70 
64 

74 
65 

76 
61 

68 
60 

75 
64 

- 

- 

- 

- 

- 

74 
67 

72 
63 

74 
58 

74 
62 

72 
68 

71 
70 

70 
68 

68 
62 

68 
56 

64 
58 

58 
50 

60 
48 

61 
50 

60 
52 

70.7 
61.6 

4  INCHES  («) 

MAX 

MIN 

76 
66 

75 
66 

78 
71 

78 
72 

75 
68 

73 
65 

71 
66 

74 
66 

74 
63 

68 
62 

75 
66 

'- 

- 

- 

- 

- 

74 
70 

72 

65 

74 
61 

74 
64 

72 
69 

72 
70 

71 
69 

69 
65 

68 
58 

66 
60 

62 
54 

60 
52 

62 
53 

61 
54 

71.0 
63.8 

8  INCHES  (>) 

MAX 
MIN 

68 
66 

68 
66 

70 
68 

70 
69 

70 
68 

68 
66 

68 
66 

66 
66 

66 
64 

66 
64 

66 
64 

- 

- 

- 

- 

- 

69 
68 

69 
66 

66 
64 

66 
64 

67 
66 

67 
66 

68 
66 

66 
66 

66 
62 

63 
62 

62 
58 

58 
56 

57 
55 

57 
56 

65.9 
64.1 

EINGSTON.  R.  I. 

MEASURED  UNDER  SOD 

2  INCHES  (b) 

MAX 

MIN 

71 
60 

68 
61 

72 
67 

71 
67 

69 
65 

68 
60 

66 
62 

70 
63 

70 
61 

66 
60 

71 
63 

72 
63 

74 
68 

73 
69 

70 
66 

72 
67 

72 
67 

70 
64 

69 
62 

67 
60 

68 
64 

68 
66 

68 
67 

67 
62 

64 
57 

63 

56 

57 
52 

57 
49 

57 
48 

58 
42 

67.6 
61.3 

4  INCHES  (b) 

MAX 
MIN 

71 
62 

68 
63 

72 
68 

71 
68 

70 
67 

69 
62 

67 
63 

70 
64 

70 
64 

67 
62 

71 
64 

72 
65 

74 
69 

73 
70 

70 
67 

72 
68 

72 
69 

70 
66 

69 
63 

67 
61 

68 
65 

69 
67 

69 
68 

68 
63 

64 
58 

63 
58 

58 
53 

58 
50 

58 
49 

58 
43 

67.9 
62.6 

8  INCHES  (b) 

5  PM 

67 

67 

69 

69 

68 

67 

67 

68 

66 

66 

66 

67 

70 

70 

68 

70 

70 

68 

68 

67 

68 

68 

68 

62 

64 

63 

61 

60 

59 

58 

66.3 

12  INCHES  (b) 

5  PM 

70 

69 

69 

69 

68 

67 

68 

70 

66 

66 

66 

67 

60 

72 

70 

69 

69 

68 

67 

67 

68 

68 

68 

57 

65 

64 

63 

62 

61 

59 

66.7 

BURLINGTON  UNIV  OT   VT. 

HEASURZO  UKDER  SOD 

1  INCH  (c) 

iAX 
MIM 

70 
56 

64 
59 

72 
63 

72 
62 

65 
60 

69 
59 

67 
57 

64 
57 

65 
52 

60 
32 

67 
57 

68 
57 

67 
64 

70 
61 

65 
57 

67 
63 

68 
60 

68 
56 

66 
57 

64 
60 

70 
63 

73 
67 

68 
64 

63 
58 

61 
55 

58 
52 

52 
49 

56 
47 

57 
46 

58 
47 

67.4 
57.2 

3  INCHES  (c) 

IAX 

ilN 

68 
58 

64 
60 

70 
63 

70 
63 

65 
60 

68 
59 

66 
58 

64 
59 

64 
54 

80 
54 

65 
58 

66 
58 

66 
64 

69 
62 

64 
58 

66 
63 

67 
60 

67 
57 

65 
58 

64 
60 

69 
63 

72 
67 

67 
64 

64 
59 

61 
56 

58 
54 

53 
50 

55 
48 

56 
48 

57 
49 

64.3 
58.1 

10  INCHES  (c) 

KAX 

ilN 

63 
61 

63 
61 

64 
62 

65 
63 

65 
62 

63 
61 

63 
60 

62 
61 

61 
59 

60 
58 

61 
58 

61 
60 

63 
62 

63 
62 

63 
61 

63 
62 

63 
62 

63 
60 

62 
60 

62 
61 

64 
62 

66 
64 

66 
64 

64 
63 

61 
59 

59 
58 

57 
55 

54 
53 

54 
52 

55 
52 

61.8 
59.9 

(a)  Soil  Type:   Woodbrldge  loa».   Ground  cover:   Grass  sod. 

(b)  Soil  Type:   Brldgehanpton  silt  loaji.   Ground  cover;   Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2  Inches. 

(c)  Soil  Type;   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  diiactioD 

Wind 
m. 

p."h^ 

Relab 

ve  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  wtth  precipitation 

3 » s 

111 

Station 

o> 

.a 
"a 
i 

ill 

'1 

S    e 
11 

hi 

&  1 

e 
-1 

Is 

o. 

is 

OH 

i 

8 
r 

s 

3! 

4 

<N  9 

■a 
.2 

BLOCI  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

5 

4 

1 

0 

0 

12 

- 

6.1 

BLUE  HILL,  MASS. 

WNW 

14 

13.6 

32 

WNW 

26 

80 

76 

49 

71 

5 

4 

2 

1 

0 

0 

12 

55 

6.4 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

sw 

21 

12.0 

43-1'+ 

NMW 

13 

75 

75 

50 

66 

6 

7 

1 

0 

0 

0 

14 

69 

6.1 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONH. 

- 

,,  _ 

- 

- 

- 

- 

- 

81 

55 

68 

3 

4 

6 

1 

0 

0 

14 

- 

6.0 

BIIBLIMGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

ssw 

22 

8.4 

35 

3 

13 

82 

81 

54 

69 

5 

5 

3 

3 

0 

0 

16 

60 

6.2 

CABIBOD  WB  AIRPORT,  MAINE 

wsw- 

14 

9.9 

46++ 

W 

27 

92 

92 

60 

80 

5 

8 

3 

4 

0 

0 

20 

- 

7.1 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

NW 

10 

6.5 

24 

NW 

26 

88 

89 

50 

69 

2 

4 

4 

2 

0 

0 

12 

57 

5.9 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CORlf. 

s 

22 

10.1 

39 

NW 

26 

85 

84 

51 

65 

3 

6 

3 

1 

0 

0 

13 

51 

6.6 

MIDDLETOWN  WB,  CCWN. 

- 

- 

6.9 

37% 

NNW 

26 

- 

- 

- 

- 

2 

5 

6 

1 

0 

0 

14 

- 

- 

MX.  WASHINGTON,  N.  B. 

w 

69 

30.1 

100% 

WNW 

27 

88 

90 

89 

91 

1 

2 

6 

4 

1 

0 

14 

38 

8.0 

■AimCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

ssw 

13 

11.9 

31 

NW 

26 

87 

84 

68 

83 

3 

0 

7 

1 

0 

0 

11 

67 

6.4 

NEW  EATEK  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

6.4 

19 

E 

10 

- 

- 

- 

- 

2 

5 

8 

1 

0 

0 

16 

63 

6.2 

PITTSriELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

3 

6 

1 

0 

1 

15 

- 

- 

PORTLAKD  WB  AIRJ>ORT,  ME. 

s 

20 

9.7 

28 

W 

5+ 

89 

89 

55 

76 

6 

5 

4 

0 

0 

0 

15 

59 

6.0 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

ssw 

18 

10.9 

27++ 

3 

16 

84 

83 

52 

69 

6 

4 

3 

0 

0 

0 

13 

62 

6.1 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

12.1 

30++ 

SW 

3+ 

- 

- 

- 

- 

7 

6 

2 

0 

0 

0 

15 

- 

6.1 

%  Peak  Gust 

3«*  Tsiamo*  nota*  ioUowlno  Station  Indffx. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1957 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5  M  » 

00^ 

COVENTRY,  CONN. 
ROCHESTER,  MASS. 
LAKEPORT  2,  N.  H. 

BASSABESIC  LAKE,  N.  H. 
KINGSTON,  R.  I. 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
UAX 
UIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.10 

.12 
8 

.31 
25 
80 
47 

.17 
14 

.13 

.20 
41 

.22 

16 

.22 
20 
69 
49 

.08 
10 

.17 

.10 
99 

.17 
67 

15 
79 
60 

.06 
21 

.17 

.14 
43 

.08 
34 

.18 
45 
79 
59 

.07 
12 

.02 

.18 

69 

.13 

77 

.12 

40 
60 
52 

.19 
50 

.09 

.19 

51 

.20 
31 

.16 
85 
76 
47 

.11 
27 

.13 

.13 
39 

.14 
2 

.14 
20 
70 
50 

.17 
25 

.10 

.08 

51 

.08 
25 

.06 
30 

tl 

.04 
8 

.15 
31 

.10 
8 

.14 

5 

75 

43 

.12 
17 

.13 

48 

.16 
13 

.05 
20 
72 
47 

.16 
19 

.15 

.09 
66 

.13 
29 

.17 
40 
76 
51 

.06 
5 

.08 

.15 
33 

.09 
12 

.04 
15 
80 
57 

.11 
9 

.14 

.14 
43 

.16 
25 

.09 
20 
81 
62 

.13 
15 

.15 

.22 
52 

.05 
34 

.12 
35 
79 
62 

.09 
15 

.10 

.08 
28 

.09 
6 

.21 
10 
71 
53 

.12 
22 

.06 

.05 
67 

.06 
33 

.03 
10 
83 
62 

.18 
42 

.10 

.22 

27 

.15 
42 

.26 
60 
71 
59 

.10 

1 

.15 

.12 

90 

.06 
8 

.04 
10 
79 
49 

.12 
33 

.12 

.10 
30 

.13 
30 

.26 
20 

77 
50 

.11 
25 

.11 

.15 
40 

.23 
12 

.07 
50 
69 

50 

.12 
30 

.10 

.14 
61 

.02 
33 

.05 
20 
69 
60 

.06 

11 

.00 

.04 
72 

.06 
47 

.09 
35 
84 
65 

.08 
38 

.16 

.08 
121 

.08 
71 

.13 

75 
70 
55 

.14 
44 

.05 

.10 
57 

.04 
21 

.21 
30 
66 
47 

.15 
43 

.11 

.16 
46 

.11 
22 

.08 
50 
68 
39 

.12 
30 

.11 

.14 
45 

.17 
25 

.25 
50 
60 
42 

.11 
55 

.14 

.20 

87 

.11 
31 

.13 
50 
55 
29 

.16 
49 

.11 

.14 

75 

.18 
39 

.03 
60 
61 
29 

.12 
37 

.05 

.12 
33 

.13 
16 

.09 
45 
69 
35 

.11 
41 

.22 

.11 
34 

.17 
14 

.27 
25 
74 
38 

.09 
12 

.07 

B3.95 
B1633 

3.62 
831 

B4.14 
1015 
72.3 
51.1 

3.45 

760 

B3.33 

RBFKREHCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  for  Northern  and  Central  New  Englasd  (Halne,  New  Haapshlre,  Vermont,  and 
Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Massachusetts,  or  to  the  State  Cllmatologist  for  Southern  Hew  Englasd  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weathe 
Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  i 


fro 


65° 


nle 


otherwise 


by  fo 


■te    following  Table  6.   Max  and  Ml 


nt  In  mile 
in  Table 


")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  obs' 
the  period  1931-1955. 


Monthly  degree  day  totals 
efer  to  extremes  of 

taken  at  the  prese 


vatlo 


Water  squivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive 
observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground 
is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground. 


Entries  of  Sn 
Data  in  Table 


wfall  in  Table 


ground  include  : 


ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  statlo 


For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.m.,  E.S.T. 


-  No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5,  Is  indicated  by  do  entry.   Consult  the  annual  issue  of  this  publication  for  Interpolated  monthly 
precipitation  totals. 
Tt   Mount  Washington,  New  Hampshire  not  used  In  computing  averages  or  extremes  for  State  or  Section. 

+   And  also  on  a  later  date  or  dates. 
-t-f   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  Id  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 

AH   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

C   In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data". 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

G   In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

H   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  Table  S  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this 
station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or  August  Issues  or  delayed  data  December  issue  of  this  public. 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

Information  concerning  the  history  of  changes  Is  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  New  England.   That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Climatological  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


al  for  the  respective  statl 
al;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscriptii 


egarding  subscriptlo: 


ludes  the  Annual  Summary).   Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Id  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1957 
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NEW  ENGLAND  -  OCTOBER  1957 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Deficient  precipitation  continued  to  be 
the  major  feature  of  New  England  weather 
again  this  month.   Slight  to  moderate 
excesses  of  precipitation  were  recorded 
In  the  Coastal  Division  of  Connecticut, 
but  deficiencies  were  indicated  at  nearly 
all  stations  elsewhere  In  New  England. 
East  Haven,  Conn.,  was  the  wet  spot  of 
the  area  with  a  total  of  5.69  Inches 
and  the  greatest  amount  for  one  day  was 
2.90  Inches  at  Mlddletown  4  NW,  Conn., 
measured  on  the  19th.   Woodland,  Maine, 
was  the  dry  spot  of  the  area  with  a  total 
for  the  month  of  only  0.94  Inch  but  New 
Bedford,  Mass.,  was  also  quite  dry  with 
a  total  of  1.10  Inches. 

Temperatures  during  warm  and  cool  periods 
were  compensatory  to  a  relatively  high 
degree  except  In  Maine,  northern  New 
Hampshire,  and  northeastern  Vermont  where 
the  warm  periods  outweighed  the  cool  to 
produce  average  temperatures  for  the 
month  that  were  appreciably  above  the 
seasonal  level.   The  highest  reading, 
80°,  was  recorded  In  Massachusetts,  New 
Hampshire,  and  Vermont.   Mount  Mansfield, 
Vermont,  won  cold  spot  honors  with  a  low 
of  12°  on  the  28th.   Temperatures  below 
20°  were  recorded  In  each  of  the  states 
except  Rhode  Island. 

WEATHER  DETAILS 

Precipitation  was  mostly  in  the  form  of 
rain  with  the  exception  of  snow  flurries 
during  the  final  week.   Rains  the  6th  to 
the  8th,  the  18th-19th,  and  the  24th  pro- 
vided a  very  high  percentage  of  the 
moisture  arriving  in  New  England  during 
October.   Coastal  storms  brought  the 
rains  of  the  6th-8th  and  a  pressure 
trough  extending  from  southeastern  Canada 
to  the  Carolinas  moved  eastward  through 
New  England  to  produce  the  rains  of  the 
18th-19th.   Rain  on  the  24th  was  due  to 
a  Low  moving  northeastward  through  the 


St.  Lawrence  Valley. 

Warm  and  cool  periods  presented  rela- 
tively sharp  temperature  contrasts  in 
that  the  mercury  climbed  to  about  ten 
degrees  above  the  seasonal  level  during 
the  warm  periods  and  dropped  to  ten 
degrees  or  more  below  seasonal  during 
the  cold  snaps.   Peaks  of  warmth  appeared 
around  the  9th,  18th,  23rd-24th,  and  on 
the  31st. 

WEATHER  EFFECTS 

Rains  early  in  the  month  relieved  the 
forest  fire  danger  in  drought  stricken 
areas  of  Massachusetts  and  southern  por- 
tions of  Maine  and  New  Hampshire.   Long 
periods  of  open  weather  were  very  favor- 
able for  harvesting  apples,  cranberries, 
corn,  oats,  and  potatoes.  Pastures 
improved  during  October  and  provided  fair 
grazing  in  some  areas.   Ground-water 
levels  rose  in  some  wells  in  scattered 
areas  but  declines  were  much  more  numer- 
ous and  record-low  stages  were  recorded 
for  a  number  of  wells.   Streamflow  was 
deficient  throughout  the  area. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

A  coastal  storm  brought  strong  winds, 
moderately  heavy  rain,  and  lightning  to 
Connecticut  and  Rhode  Island  during  the 
night  of  the  6th-7th,   Several  homes  were 
damaged  by  lightning;  a  coastal  road  in 
southwest  Connecticut  was  flooded;  a 
grounded  freighter  off  Newport,  R.  I. 
was  battered  by  rough  seas;  and  traffic 
mishaps  blamed  on  slippery  highways 
caused  minor  injuries  to  12  persons. 


FLOODS 


None  reported. 


J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather 
story  carried  in  each  issue  of  Climatological  Data  is  of  value  to 
only  a  small  number  of  recipients.   This  story  will  be  discontinued, 
therefore,  with  the  January  1958  issue.   A  table  of  extremes  will 
be  carried  each  month  and  a  text  will  be  carried  whenever  unusual 
and  outstanding  weather  events  have  occurred.   General  weather  con- 
ditions in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications 
MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of 
Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 
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1 

0 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCH8URG  2  S 
FRAMINGHAM 
HAVERHILL 

AM 
AM 
AM 

54.1 
62.1 
54.6 
63.5 
64,9 

46,4 

40,0 
37,9 
40,6 
43.3 

55,3 

51,1 
51,3 
52,1 
54.1 

2.0 

.4 
.5 
.3 

.7 

79 
75 
77 
79 
80 

1 
17 
2+ 
2 

1 

35 
30 
28 
32 
32 

26+ 

21 

21 

12+ 
21 

300 
427 
421 
392 
331 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
4 
8 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.92 
2.48 
3.29 
2.38 
2.87 

-  .67 

-  .76 

-  .19 

-  1.07 

-  .03 

.86 
.95 
.70 
.92 
.93 

8 
19 

19 
20 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

6 
6 

4 

3 

3 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 
AM 

64.2 
62.8 
63.7 
59.1 
65.5 

38.9 
42.8 
43.3 
36.0 
42.0 

51,6 
52,8 
53,5 
47.6 
53.8 

.5 

1.8 

1.7 

.3 

-   .1 

78 
77 
76 
74 
80 

2 

1 
1 
10 
9+ 

30 
34 
33 
25 
31 

12+ 

21+ 

22+ 

28 

12 

408 
369 
350 
631 
341 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
0 
0 
13 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

2.22 
2.29 
2.99 
1.90 
2.43 

-  1.49 

-  1.03 

-  .47 

-  1.29 

-  1.28 

.76 
.67 

1.00 

1.06 

.88 

20 

19 
19 

19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

4 
4 
4 

1 
2 
3 
1 
2 

0 
0 

1 
1 

0 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  MEDWAY 

AM 

60.7 
63.3 
62.5 
63.8 
55.1 

33.5 
39.2 
38.7 
40.3 
38.1 

47.2 
51.3 
50.6 
52.1 
51.6 

.6 

77 
79 
77 
78 
78 

10 
9 

1 

1 

15 

22 
27 
28 

27 

24 

12+ 
12 
21  + 
12 

13 

544 
416 
438 
397 
411 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

I-' 
9 

10 
8 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

1.51 
2.08 
2.24 
2.19 
2.69 

-   .72 

.44 

1.27 

.84 

.93 

1.25 

19 
19 

19 
19 

19 

T 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

5 
4 

5 

0 
1 
2 
1 
2 

0 

1 

0 
0 

1 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

64.4 
62.5 
59.1 
62.6 

39.2 
40.2 
40.7 
40.5 

51.8 
51.4 
49.9 
51,6 

1.1 

-   .7 
.2 

79 
78 
73 

77 

1 
9 
1  + 

1 

28 
28 
28 

30 

12+ 
13 
28 
28 

402 
418 
450 
411 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

9 
6 
6 
6 

0 
0 
0 
0 

2.27 
1.50 
3.00 
3.21 

-  1.36 

-  .17 

-  .45 

.98 

.55 

.68 

1.03 

19 
19 
19 
19 

T 
T 
T 
T 

0 

T 
0 

T 

27 

27+ 

4 
4 
7 
6 

2 
1 
3 
3 

0 
0 
0 

1 

DIVISION 

51.3 

2.49 

T 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

//R 

AM 
AM 
AM 

62.4 
64.3 
63. 2M 
51. 7M 
52.6 

46.7 
39,6 
43, 5M 
42, 3M 
43,8 

54.6 
52,0 

53. 4M 
52, OM 
53.2 

.4 
-   .8 

.0 

78 
77 
78 

75 

71 

1 

1  + 

2 
17 
17 

35 
25 

32 
31 

28 
13 

13 
22 

317 
397 
343 
398 
351 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
8 
0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

2.57 
2.89 
2.49 
2.14 
2.77 

-  .12 

-  .32 

-  1.63 

.79 
.99 

.96 
1.85 

19 
8 

8 
8 

T 

T 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 

5 

4 

3 
3 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

FALL  RIVER 

62.6 

44,8 

53.7 

.6 

74 

1 

34 

21+ 

341 

0 

0 

0 

0 

1.70 

-  1.95 

.48 

7 

.0 

0 

5 

0 

0 

HYANNIS  •»  NE 
MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 

R 

60,9 
60.0 
63.5 

44,5 
46,9 
48.3 

52.7 
63.5 
55.9 

.5 

2.7 

72 
71 
76 

1 
16 
16 

34 
35 
37 

21+ 

21 

21+ 

372 
354 
275 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

2.57 
2.41 
1.10 

-  .79 

-  1.19 

-  2.70 

.77 
.77 
.60 

20 

30 

8 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 
6 
3 

2 
2 

1 

0 
0 
0 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  I    ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

AM 

63.1 
61. 5M 
62.6 
57.8 
60.3 

44.8 
43. 7M 
40.3 
45.2 
44.9 

54.0 
62. 7M 
51.5 
61.5 
52.6 

1.8 
-   .3 

.9 

74 
69 
76 
69 
75 

15 

1 

17 

15  + 

2 

34 
27 
27 
35 
33 

12+ 

13 

22 

28 

22+ 

336 
376 
412 
412 
376 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
4 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.96 
2.07 
3.20 
2.78 

-  .62 

-  .16 

.79 
1.92 

.75 
1.86 
1.08 

8 
8 
8 
B 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 
3 

3 
1 
2 
2 
3 

0 

1 

0 

1 
1 

SANDWICH 
TAUNTON 
WEST  LYNN 

62.6 
63.6 

61.5 

46.8 
39.9 

43,8 

64.7 
51.8 
52.7 

1.3 

74 
76 
76 

1 
16 

1 

36 
26 

33 

30 
13 
21  + 

316 
402 

374 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
9 

0 

0 
0 
0 

3.10 
2.33 
2.46 

-  1.46 

1.47 
.63 
.94 

8 
19 
19 

.0 
.0 

T 

0 
0 
0 

4 
5 
4 

2 
3 
3 

1 

0 

0 

DIVISION 

53.1 

2.48 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 

AM 

58.0 
58.4 
57,8 

53.8 

36,1 
35.0 
36.5 

31.6 

47.1 
46.7 
47.2 

M 
42.7 

l.i 
1.6 

.0 

74 
76 
73 

7? 

9 
10 
9 

10 

21 
24 
21 

17 

21 
21 

21 

22 

547 
560 
546 

683 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

2 

14 
14 
12 

22 

0 
0 
0 

0 

2.00 
1.39 
1.36 
2.28 
2.52 

-  1.70 

-  1.63 

-  1.93 

1.15 
.70 
.69 

.88 

19 
20 
20 

20 

T 

T 

T 

.0 

.6 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
5 

7 

1 
1 
1 

1 

1 

0 
0 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
CKTOBER    1957 


t 


Temperature 

Precip 

talion 

1  1 

1  1 

11 

<  2 

> 
< 

III 
III 
a  C  ^ 

1 

X 

& 

3 

1 

1 

f 

No  ol  Days 

1 

£  c  2 

& 
I 
8 
o 

1 

Sno 

w    Sleet 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

M 

" 

1 

01 

2 
o 

1 

s 

u 

5  » 

kl 

0  > 

o5 

s 

GRAFTON 
LANCASTER 
MONROE  3  NNE 
[MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

AM 
//R 

59.8 
59.0 
56.9 
36.0 
55.7 

32.4 

34.5 
35.7 
25.5 
35.9 

46.1 
46.8 
46.3 
30.8 
45.8 

-       .9 
2.2 

74 
75 
74 
50 
72 

9+ 
9 
10 

7 
9 

19 
20 
23 
10 
22 

12 

21 
21+ 
20 
28 

578 
561 
570 
1054 
588 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

11 

0 

Ti" 

15 
10 
23 

11 

~o" 

0 
0 
0 
0 

2.63 

1.74 
1.64 
4.55 
3.81 

-  1.26 

-  1.50 

.99 
1.21 

.74 
1.66 
2.26 

19 
19 
19 
19 

19 

.0 
.0 
.3 

1.3 

T 

0 
0 
0 

1 

0 

2  + 

3 

4 
5 
5 

1 

1 

2 

2 

0 

1 

0 
2 

1 

DIVISION 

46.1 

2.15 

.1 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

RAM 
AM 
R 

61.0 
61.4 
61. '. 
63.2 
60. ^ 

36.4 
34.0 
37.1 
39. 2 
34.5 

48.2 
47.7 
49.3 
51.2 
47.5 

1.3 
1.2 

77 
77 
75 
76 
74 

10 
10 

9 

1 

9* 

24 
26 
25 
27 
23 

26 
13  + 
12 
13+ 
27+ 

515 
629 
482 
422 
635 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
19 
13 
9 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

3.30 
2.67 
3.21 
3.03 
2.96 

.41 
-   .09 

1.83 
.82 
1.36 
1.00 
1.35 

9 

19 

8 

8 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
5 

4 

2 
2 

2 
2 
3 

1 
0 
2 

1 
1 

FRANKLIN  1  NM 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
HANOVER 

KEENE 
LAKEPORT 

AM 

61.5 
59.3 
59.9 
63.1 
59.2 

37.1 
34.5 
37.9 
35.7 
39.5 

49.3 
46.9 
48.9 
49.4 
49.4 

1.2 

1.5 

.8 

76 
75 
75 
79 
74 

9 

1  + 
9 
9 
9 

25 
22 
26 
22 
26 

13 
28 
21 
13 
28 

480 
555 
491 
478 
476 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

11 

18 
9 

16 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

4.13 
1.79 
1.92 
3.35 

-  1.31 

-  .84 
.00 

1.62 

2.21 

.77 

.90 

1.37 

9 

9 

19 

19 

9 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
6 
5 

3 
1 
1 
2 

1 
0 
0 

1 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  3  N 

60.5 
59.8 
60.3 

63.1 

35.5 
37.9 
36.5 

36.7 

48.0 
48.9 
48.4 

M 
49.9 

-   .1 

.1 

76 
72 
72 

77 

9 

1 
1 

1 

23 

27 
26 

25 

21  + 

28 

12+ 

12+ 

520 
494 
494 

460 

0 

I 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

16 
11 
15 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

1.73 
2.17 
2.33 

2.87 

-  .85 

-  .13 

.71 

.56 

1.04 

.71 

19 
20 
19 

20 

T 
.0 

.0 

0 
0 

0 

4 
6 
5 

6 

1 
2 
1 

2 

0 

0 

1 

0 

NORTHWQOO 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

AM 
AM 

62.9 

59.5 
59. 7M 
61.7 
60.5 

41.6 
36.9 
32. 2M 
38.0 
33.1 

52.3 
48.2 
46. OM 
49.9 
46.8 

-   .1 

76 

73 
75 
74 
78 

16 

9  + 
10 

1 
1 

30 
24 
22 
25 
21 

21 
2  7+ 
27 
21 
12 

387 
510 
582 
463 
558 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

6 
11 
22 
10 
20 

0 

0 
0 
0 
0 

2.50 
2.23 
2.78 
3.67 
1.63 

-   .33 

1.08 
1.15 

.90 
1.67 

.88 

19 
19 
19 
8 
19 

.0 
T 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

5 
7 
4 

2 
1 
3 
2 

1 

1 
1 

0 

1 

0 

WEST  LEBANON 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

AM 

60.3 
64.5 
60.9 
60.0 

34.3 
36.9 

39.1 
34.8 

47.3 
50.7 
50.0 
47.4 

78 
80 
73 
76 

10 
1 
9 
9 

23 
25 
25 
23 

21  + 
22 
21 
28 

537 
437 
459 
639 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

12 

15 

8 

16 

0 
0 
0 
0 

1.47 
2.26 
2.97 
4.22 

.10 

.50 

.73 

1.37 

1.57 

19 
25 
19 
19 

T 
T 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 

5 
5 
7 

1 
3 
2 
2 

0 
0 

1 

2 

DIVISION 

48.8 

2.70 

T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 
R 

60.6 
61. 9M 
63.6 
62.9 

48.5 
40. 2M 
39.0 
42.9 

54.6 
51. IM 
51.3 
52.9 

.  1 

-   .2 
.2 

70 
76 
74 
75 

9 

16 

16 

1 

38 
27 
26 

33 

26+ 

21 

21 

21  + 

316 
427 
417 
368 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

5 

11 

0 

0 
0 
0 
0 

2.42 
2.73 
3.03 
2.52 

-  .68 

-  1.02 

-  .31 

.83 

1.33 

.93 

.89 

6 

19 
19 
19 

.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 

0 
0 

6 
4 
5 
5 

2 
2 
4 
2 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

52.5 

2.68 

T 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
LEMINGTON 
MIDDLESEX 

AM 
AM 

60,5 
59.8 

60.5 

58.5 

34.3 
31.9 
36.0 

34.9 

47.4 
45.9 
48.3 

46.7 

1.5 

1.0 
1.0 

77 
78 
77 

76 

9 

10 

9 

1  + 

20 
21 
26 

22 

21 
21  + 
11  + 

21  + 

539 
684 
611 

SoO 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

15 
21 
12 

12 

0 
0 
0 

0 

2.32 
1.79 
2.01 

1.84 

-  1.37 

-  1.06 

-  1.66 

1.40 
.86 
.75 

1.10 

19 
19 
19 

19 

.0 
1.0 

T 

.5 

0 

1 

0 

1 

27 
27 

4 
3 

4 

2 

1 
1 
2 

1 

1 

0 
0 

1 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

SAINT  JOHNSBURY 

56.4 
49. 9M 
56.8 
59.3 
61.5 

36.8 
27. 6M 
34.4 
35.7 
35.4 

46.6 
38. 8M 
45.6 
47.5 
48.5 

.1 

2.0 

1.1 

73 
64 
76 
74 
78 

9 
17 
9+ 
9 
9 

21 
12 
22 
21 
22 

21 
28 
21  + 
21 
21 

563 
800 
693 
634 
493 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

10 
23 
13 
13 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

1.27 
2.95 
2.23 
1.65 
1.88 

-  .86 

-  1.21 

-  1.02 

.58 
1.10 
1.13 

.90 
1.20 

19 
19 
19 
19 
19 

T 

T 
T 
.2 

T 

T 
0 
0 

27 
25 

4 
4 
3 

4 
3 

1 
3 
1 
1 
1 

0 

1 
1 

0 

1 

WEST  BURKE 

AM 

57.0 

28.8 

42.9 

76 

10 

18 

22 

578 

0 

0 

23 

0 

2.40 

-   .64 

1.32 

19 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

45.8 

2.03 

.2 

WESTERN 

BENNINGTON  2    NW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

R 

60. 9M 

57,3 

60.4 

59.9 

60.6 

37. OM 

39.9 

36.4 

34,2 

38.4 

49. OM 

48.6 

48.4 

47.1 

49.5 

.4 

-  1.4 

1.1 

73 
74 
78 
75 
74 

16 

9 

9 
17 

9+ 

22 
25 
20 
18 
25 

12 
21 
21 
12 
12+ 

490 
503 
608 
550 
471 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

6 

12 

15 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

1.85 
1.56 
1.59 
2.64 
1.50 

-  1.34 

-  1.22 

-  1.93 

.72 
.73 
.89 
1.35 
.71 

19 
18 
19 
24 

19 

T 

T 

.1 

T 

T 

0 
T 
0 
T 
T 

27 

27 
27 

6 
3 

3 
5 
3 

0 
0 
0 

I 

0 

ST  ALBANS  BAY 

59.5 

42.1 

50.3 

74 

9 

27 

21 

451 

0 

0 

4 

0 

1.80 

1.20 

le 

.0 

0 

2 

2 

1 

DIVISION 

48.8 

1.82 

T 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

AM 

AM 
AM 
AM 

60.6 
60.4 
59.7 
53.8 
63.3 

36.2 
31.8 
33.4 
31.9 
34.6 

48.4 
46.1 
46.6 
42.9 
49.0 

-  .6 

-  1.7 

79 
75 
75 
70 
80 

10 

9 
17 

1  + 
10 

26 
18 
24 
22 
26 

12  + 

21 

21 

12+ 

21 

608 
579 
565 
579 
487 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
19 
18 
19 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

2.52 

3.05 
2.11 
2.38 
2.14 

-  .08 

-  .06 

-  1.18 

-  1.87 

-  .98 

.97 
.90 
.79 
.83 
1.12 

19 
19 
25 
25 
18 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
5 
5 

4 

2 
2 
2 
3 
1 

0 
0 
0 

; 

WILDER 
WOODSTOCK  3  ENE 

AM 

60. 4 
59.1 

35.9 
34.4 

48.2 

45.8 

.0 

77 
74 

10 

9 

25 
21 

21 

21 

16 
657 

0 
0 

0 
0 

10 
16 

0 
0 

1.49 
1.40 

-  1.26 

-  1.77 

.66 
.62 

19 
19 

.3 

0 

27 

4 

4 

1 
1 

0 
0 

DIVISION 

46.9 

2,16 

t    DATA    RECEIVED   TOO   LATE    TO   BE 
INCLUDED    IN    DIVISION    AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  219   - 


k 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10       11       12       13       14       15 


16      17      18      19      20      21      22     23      24     25     26     27     28     29      30 


CONNECTICUT 

AN50NIA 

4«98 

BAKERSVIU.E 

2.47 

BALTIC 

- 

BARKKAMSTED 

2.90 

BRIDGEPORT  WB  AP        R 

3>22 

BROOKLVN 

2|35 

BULLS  BRIDGE  DAM 

2>1« 

BURLIN6T0N              R 

3.45 

C0CKAP0N5ET  RANGER  STA 

3.96 

COLCHESTER 

2.  S3 

COLLINSVILLE  1  S 

3.30 

COVENTRY 

2.68 

CREAM  HILL 

1.92 

OANBURY 

4.41 

DAWSON  LAKE 

4.38 

OERBV 

4.88 

EAST  HAVEN 

5.69 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

4.51 

FALLS  VILLAGE 

1.94 

GROTON 

4.38 

HARTFORD  BRAINARD  FLD//R 

3.39 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 

2.06 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

4.39 

LAKE  KONOMOC 

3.27 

LAUREL  RESERVOIR 

3.62 

MANCHESTER 

2.45 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

2.11 

MEAD  POND  RESERVOIR 

4.08 

MIDDLETOWN  WB 

3.38 

MIDDLETOWN  4  W 

5.46 

MILFORD 

4.21 

MOHAWK  RANGER  STA 

3.05 

MOUNT  CARMEL 

4.76 

NEW  HARTFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 

NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLAN 
PACHAUG  FOREST 


PEOPLES  RANGER  STA 

2.19 

PROSPECT 

3.81 

PUTNAM 

ZtUb 

PUTNAM  LAKE 

4.23 

ROCKY  RIVER  DAM 

2.*5 

ROUND  POND 

4.4T 

SALISBURY 

1.94 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

4.02 

SHEPAUG  DAM 

2(35 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

2.82 

STAMFORD  5  N 

3.n 

STEVENSON  DAM 

4(14 

STORRS 

2.46 

TORRINGTON 

2.55 

TORRINGTON  2 

2.3C 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

5.3e 

WATERBURY  CITY  HALL 

2.75 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

5.24 

WEST BROOK 

2.61 

WEST  HARTFORD 

2(95 

WEST  HARTLAND 

2.41 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

3.30 

WHITNEY  LAKE 

5.48 

WIGWAM  RESERVOIR 

2.45 

WILLIMANTIC 

2.20 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

1 

70 

BANGOR  DOW  FIELD 

1 

46 

BAR  HARBOR 

1 

6G 

BELFAST 

? 

1? 

BINGHAM  WYMAN  0AM 

2 

43 

BRASSUA  DAM 

2 

23 

BRIDGEWATER 

BRIOGTON  1  NNW 

? 

3fl 

BRUNSWICK 

1 

9C 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

2 

37 

CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 
DAMARISCOTTA  MILLS 
EAGLE  LAKE  3  SW 
EAST PORT 

EAST  SAN6ERVILLE  5  SE 
EAST  WINTMROP 
ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 


FORT  KENT 

2.07 

GARDINER 

1.82 

G I  LEAD 

2.71 

GREENVILLE 

2.61 

HIRAM  2  S 

2.90 

HOULTON  CAA 

AP 

1.95 

HOULTON  1  NE 

2.06 

JACKMAN 

2.0( 

JONESBORO 

1.41 

LEWISTON 

1.56 

LONG  FALLS  DAM 

1.69 

MACHIAS 

1.67 

MADISON 

1.19 

MIDDLE  DAM 

2.20 

MILLINOCKET 

2.31 

MILLINOCKET 

CAA 

AP 

2*63 

MOOSEHEAD 

2.01 

OLD  TOWN  CAA 

A I RPORT 

1.52 

ORONO 

1.24 

PORTLAND 

1.80 

PORTLAND  WB 

AIRPORT   //R 

2.13 

PRESOUE  ISLE 

2.25 

RECORD  MISSING 


.46  1.68 
.15  1.48 
.31  1.75 


.43  1.79 
.60  .55 
.61  1.24 


.26   . 

.42   . 

.64  1. 

.26   . 

.38   . 

•  30  1. 

.16   . 

.20  1. 

.68   . 

■  34   . 

■  33   . 

.92  1. 

.19   . 

.05   . 

.10   . 

•  59  1. 

.33   . 

.31   . 

•  25   . 

.91   • 

.51   . 

.01   . 

.10   . 

.63  2. 

.09   • 

.39  1. 

.24   • 

•  52   . 

•  36  1^ 

•  31  1^ 

«     • 

•  26   • 

•  26   • 

•  20   • 

•  54   • 

•  70  1^ 

•  32   • 

•  80   • 

•  42   • 

•  45   • 

•  29  1^ 

•  36   • 

•  26   • 

•  63   • 

•  26   • 

•11   .01   .16 


■  56 
1.46 

•  15  1 

1.32 

•  42 

1.08 

•  45 
.79 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continusd 


Station 

0 

Day  oi  month 

g 

1   2  1  3 

4  1  5   6 

7  1 

Ll 

9 

10  1  11   12 

13  I  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19 

20 

21 

22  1  23   24 

25  26 

27 

28   29   30 

31 

RIPOOENUS  0AM 

2>sil     .n 

.06        .02 

•  05 

•  06 

•  10 

U37 

.22 

.63 

.03 

ROC RL AND 

2.2» 

•  21 

■  70 

.03 

•  50 

•  38 

•  05 

.30 

.07 

ROXBURV 

recoud  missinc 

RUHFORD  3    SH 

2.»S 

.07   .03 

.01 

.*2 

0* 

■  03 

■02   ■OO 

1^*6 

.17 

.03   .29 

•ai 

RUHFOftO  1  SSE 

2<07 

.08   T 

T 

.37 

01 

T     .03 

1.30 

.07 

T     .16 

.03 

T 

SANFORD  2  NNW 

2.7S 

.12 

*5 

•  7* 

T 

•  03 

■  65 

.17 

■01   .05 

.33 

•  01 

SOUTH  ANOOVER 

2.89 

.11 

.2* 

03 

•  0* 

•  29 

U61 

■  37 

SQUA  PAN  DAM 

Z.-i 

.07 

.09 

•  06 

■  *0 

.91 

.66 

.13 

.10 

TNE  FORKS 

liai 

.2* 

•  05 

•  23 

•  75 

.13 

.*1 

UNITY 

!•» 

.03 

■  09 

.01 

•  *1 

•  37 

.01   .09 

.37 

.27 

UPPER  DAM 

2>01 

■12   .09 

.15 

•  02 

1.1* 

•  03 

.03   .*0 

.03 

WEST  BUXTON  2  NNW 

2.6* 

.07  1 

1* 

.02 

.11 

.78 

.13 

.36 

.03 

WEST  ENFIELD 

2.33 

.03 

■  0* 

.01 

.05 

1^35 

.0*   .06 

.60 

.15 

WINSLOM 

i.ai 

.06 

T 

.10 

•  92 

•  2* 

■  09 

.*0   7 

7 

iiOOOLANO 

.» 

T 

12 

.02 

.01 

.30 

•  05 

.02   .30 

.10 

.02 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

l.«0 

.07   T 

.30 

09 

.06 

•  0* 

.26 

•  01 

.56 

.01 

AMHERST 

2.1« 

T 

.3* 

.02 

07 

■  16 

1.23 

•  37 

T 

ASMBORNMAM 

2.77 

T 

.20 

36 

.*0 

T 

.93 

•  *6 

T 

.*2 

T 

7 

ASMLANO 

2.32 

.03 

.56 

26 

.09 

.21 

■  81 

•  01 

.33 

•  02 

ATMOL  3  £ 

2.ce 

.20 

08 

.06 

.03 

.74 

.45 

.52 

BEDFORD 

6ttO(lC  MI55ISO 

eEECMWOOO 

?.79 

.72  1. 

01 

.30 

T 

T 

.06 

.JO 

.20   .05 

.09 

.16 

BELCMERTOWN 

2.0« 

.13 

.30 

10 

■  06 

■  02 

.60 

•  36 

•  01 

•  *6 

7 

BIRCH  HILL  DAH 

1.3« 

.20 

06 

•  02 

.73 

T 

.35 

7 

T 

BLUE  MILL             // 

3.53 

T 

.02 

.80  1 

26 

.17 

T 

•  06 

.82 

•  05 

•  05 

■  22 

.03 

7 

.03 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

2.67 

T 

.20 

.50 

67 

■  10 

•  08 

.79 

.11 

.11 

T     T 

T 

.02 

BOYLSTON 

2.7* 

.12 

•     . 

■  92 

•  02 

1.06 

.62 

BROCKTON 

2.69 

T 

T 

.73 

99 

.03 

.02 

T     T 

7     T 

.6* 

■  03 

.05 

.29 

.11 

T 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

3.75 

.10 

.** 

95 

.30 

•  *0 

■  95 

.0* 

■  57 

CHATHAM  LTSTA 

l.*5 

.10 

1.00 

35 

CHESTER 

nECODD  MISSING 

CMESTERFIELO 

1.91 

.32 

38 

■  03 

T 

■  71 

.02 

.*3 

.02 

CHESTNUT  HILL 

2.92 

.02 

.67 

85 

.25 

.20 

.66 

•  05 

.16 

•  02 

CLINTON 

2.*e 

.06 

»      4 

.9* 

T 

.95 

T 

.53 

COMASSET 

2.*9 

•     1 

50 

.26 

.36 

.37 

COLDS ROOK 

2.15 

.06 

.30 

06 

.03 

•  01 

• 

.93 

.72 

EAST  PEPPERELL 

2.68 

.62 

17 

.*1 

•  01 

.80 

.2* 

•  01 

.62 

EAST  HAREHAM 

2.1* 

.03 

.26 

96 

■  03 

T 

•  01 

.22 

T 

T 

.25 

.10 

T 

.26 

EOGARTOMN 

2.77 

.05 

.20  1 

65 

•  03 

.31   .01 

.05 

.27 

FALL  RIVER 

1.70 

.02 

.06 

.*8 

17 

•  02 

•  38 

.01 

.12 

.36 

7 

.06 

FITCHBURG  2  S 

3.29 

.01 

.*7 

*1 

.*5 

•  70 

.57 

.68 

F RAM INGHAM 

2.38 

■  01 

.67 

2* 

.13 

•  15 

.92 

•  01 

.24 

.01 

FRANKLIN 

2.37 

.** 

33 

.08 

•  39 

.8* 

.25 

.0* 

GARDNER 

2.19 

.01 

.*1 

11 

.12 

T 

•  70 

.*6 

.36 

T 

T 

GROTON 

3.08 

•  56 

2* 

.60 

•  59 

.32 

T 

.57 

HAROWICK 

2.15 

.12 

•  5* 

06 

.01 

•  02 

•  5* 

.38 

.*« 

HATCHVILLE 

2.26 

.*0  1 

16 

T 

•  0* 

■  09 

T 

.38   T 

.0* 

•  IT 

HAVERHILL 

2.87 

■  92 

62 

.19 

.01 

•  93 

.09 

T 

.08 

•  01 

HEATH 

2.03 

.02 

.32 

16 

.15 

.95 

.02 

T 

■  36 

.03 

KOLYOKE 

2.05 

.16 

.36 

20 

.03 

T 

.92 

.0* 

.01 

■  29 

7 

HOOSAC  TUNNEL 

l.«* 

•  0* 

■  20 

16 

•  13 

.02 

■  55 

.02 

T 

■  51 

.01 

7 

HUeBAROSTON 

2.13 

.07 

.20 

11 

.0* 

.78 

.38 

.5* 

.01 

HYANNIS  3  NE 

RECORD  MISSING 

IPSWICH 

3.86 

1.10 

65 

1.03 

.02 

T 

.1* 

.76 

.07 

.08 

.03 

JEFFERSON 

2.80 

• 

.96 

1.06 

.87 

KNIGHTVILLE  OAM 

2.20 

.15 

.*0 

30 

.10 

.85 

.*0 

7 

LAKE  COCMITUATE 

2.22 

T 

.41 

23 

.25 

.25 

■  76 

.02 

.29 

.01 

LAWRENCE 

2.29 

.01 

.*2 

6* 

.06 

.23 

.67 

■  11 

.20 

T 

.03 

LOWELL 

2.99 

T 

T 

.60 

69 

.05 

1.00 

■  07 

T 

.♦7 

.02 

MANSFIELD 

2.37 

T 

.50 

37 

.*3 

T 

.12 

.70 

T 

.22 

.01 

.02 

MIOOLEBORO 

2.29 

.01 

.57 

99 

.05 

T 

.03 

.07 

T 

.03   .*0 

.06 

.08 

Ml DOLE TON 

2.67 

.01 

.70 

*2 

.33 

.0* 

.17 

.77 

.08 

•  12 

.03 

MILFORO 

2.70 

T 

•  60 

*5 

.15 

.2* 

.95 

.01 

•  26 

.02 

MILLS URV 

2.0* 

T 

•  53 

21 

.05 

T 

.36 

.36 

•  9> 

7 

MONTAGUE  CITY 

2.27 

.07 

•  30 

09 

.0* 

T 

1.27 

.10 

.01 

•  39 

MOUNT  WACHUSET 

3.10 

.17 

• 

1.02 

1.15 

•  7« 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

2.*1 

.02 

T          .21 

•  75 

12 

T 

.03 

T 

•  0*   T 

T 

T          .77 

.47 

NEEDHAH 

2.26 

.02 

.*2 

*1 

.39 

T 

.10 

.71 

.03 

.16 

T 

NEW  BEDFORD 

1.10 

.01 

•  29 

60 

.0* 

•  01 

•  12 

.01 

NEW8UHYP0RT 

3.*7 

.71 

*2 

1.06 

T 

.27 

.81 

T 

•  OP 

•  09 

.03 

MEW  SALEM 

2.2* 

.06 

•  35 

30 

.10 

T 

.60 

.30 

•  51 

T 

NORTHBRIDGE 

2.50 

.02 

•  50 

25 

.12 

.67 

.55 

•  39 

7 

MOAWOOD 

- 

.01 

•  70 

** 

.25 

.01 

T 

.10 

.78 

.03 

- 

7 

.02 

PELHAM 

2.01 

.03 

•  35 

09 

.06 

T 

.71 

.26 

•  *9 

7 

PEMBROKE 

2.** 

•  *8 

76 

.06 

.03 

.06 

T 

•  90 

.3* 

.16 

.09 

PERU 

1.17 

.01 

03 

.52 

.01 

.01 

.59 

7 

PETERSHAM  k   M                          R 

2.3* 

.09 

•  33 

27 

.30 

.05 

.66 

.07 

•  95 

T 

7 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT   R 

1.** 

T 

•  06 

1* 

.02   .59 

.08 

•  *« 

T 

•  01 

•  03 

PLAINFIELD 

2.33 

.08 

•  35 

26 

.10 

.96 

•  M 

.01 

PLYMOyTM 

- 

.02 

•  76 

79 

.02 

T 

.19 

T 

•  08 

•  W 

.13 

- 

PRINCETON 

3.20 

.18 

*     1 

1.0* 

1.09 

•  •« 

PROVINCETOHN  3  N 

2.96 

.03 

•  *3  1 

92 

T 

.01 

T 

.0* 

•  29 

.07 

•  IT 

0UA88IN  INTAKE 

2.52 

.09 

•  62 

0* 

.06 

•  01 

.90 

.37 

T 

•  ♦1 

T 

ROCHESTER 

2.07 

■  0* 

•  ** 

75 

.05 

T 

.0* 

.03 

T 

•  69 

7 

.01 

•  06 

ROCKPORT  I  ESE 

3.20 

T 

•  63  1 

66 

.07 

.27 

.02 

•  02 

.08 

•  09 

SALEM  CG  AIR  STATION 

2.78 

T 

T 

1.06 

65 

.06 

% 

T 

.66 

.05 

•  06 

7 

SANDWICH 

3.10 

■  0« 

.23 

■  55  1 

»7 

.01 

.02 

.08 

T 

.07 

•96   •Ol 

.08 

.08 

•  06 

SEGRE6ANSET 

2.*8 

■  02 

■  60 

55 

.05 

•  55 

■  06 

•  55 

.10 

SMEL8URNE  FALLS 

1.90 

.03 

■  27 

IS 

.06 

1.06 

■  02 

■  26 

7 

S0UTM8R106E  3  E 

2.60 

•  05 

■  55 

16 

■  06 

T     T 

.6* 

.*6 

7 

■  66   7 

7 

7 

SOUTH  E6REM0HT 

l.*7 

.0* 

.05 

26 

T 

T 

.71 

■  39 

.02 

SPOT  POND 

3.3* 

.08 

.83 

66 

■  22 

•  02 

.02 

.*! 

.78 

.11 

•  17 

.0* 

SPRINGFIELD  ABHORY 

2.*3 

.02 

.35 

*5 

.05 

.05 

.88 

.02 

.09 

•  90 

.02 

STERLING 

3.08 

.U 

• 

U06 

1*13 

•  T9 

7 

STOCKBRIOGE 

1.30 

T 

T 

•  03 

35 

T     .07 

.50 

.21 

.12 

T 

7 

7 

TAUNTON 

2.33 

.33 

52 

.03 

.63 

.03 

.12 

•  61 

T 

.06 

TULLY  DAM 

1.51 

T 

.16 

05 

.07 

.01 

.** 

.36 

T 

•  *0 

7 

TURNERS  FALLS 

2.06 

.02 

.0* 

.33 

09 

.02 

•  03 

1.27 

T 

.28 

7 

HALPOCE 

2.2* 

T 

.*7 

56 

.12 

.01 

•  02 

•  8* 

.02 

7 

•  17 

T 

7 

.01 

KALPOCE  1  S 

2.19 

T 

.*6 

39 

.0* 

•  03 

•  93 

■  02 

.08 

•  21 

.03 

MARE 

2.09 

.15 

•  ** 

05 

.02 

.02 

.»7 

.*» 

.46 

WARE   2 

2.3? 

.15 

.«5 

07 

.10 

.13 

.9* 

.*6 

T 

WASHINGTON  2 

1.87 

•  29 

■  21 

.15 

•  01 

•  61 

.05 

•  95 

7 

7 

WEBSTER 

1.7* 

•  03 

•  *1 

.15 

.05 

T 

•  5* 

.32 

•  2* 

7 

7 

MEST  CUMMINGTON 

2.17 

.06 

•  38 

>13 

.06 

•  03 

•  85 

•  59 

.03 

MESTFIELD 

2.6* 

.06 

•  *1 

.5* 

.13 

1^35 

.02 

•  30 

.01 

WEST  LYNN 

2.*6 

.10 

•  59 

60 

.06 

•  0* 

•  »* 

.09 

•  02 

•  06 

T 

T 

MEST  MEOWAY 

2.69 

•  70 

30 

.15 

1^29 

•  09 

T 

•  2* 

7 

7 

WESTON 

2.27 

.01        .0* 

•  32 

63 

.06 

T 

•  96 

•  09 

•  01 

•  16 

7 

.01 

MEST  OTIS 

2.1* 

.20 

.19 

.0* 

1.01 

.70 

7 

WESTOVER  FIELD 

1.50 

.02 

.37 

•  05 

16 

7     .09 

•  59 

T 

T     .26 

7 

T 

3««   RAfereoce  Kotea 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  of  month 


10       n       12       13       14 


15 


16       17       18       19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30 


WEST  RUTLAND 

WINCMENDON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 

6ENT0N 
8ERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
BOW  6ARVINS  PALLS 

BRADFORD 
BUCKS  CORNER 
CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

OIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FITZWILLIAM  3  SW 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILHANTON 
GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 
JEFFERSON 
KEENE 
LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  0AM 

MANCHESTER 
MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILAN  7  N 
MILFORD 

MONROE  5    NNE 
MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  3  N 
NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE  1  SE 
SURRY  MOUNTAIN  0AM 

TROY 

WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 

WHITEFIELO 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  PONO 


VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BETHEL 
6LQ0HFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
EN0SBUR6  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 

GILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMINGTON 
MANCHESTER  CENTER 
MARSHFIELD 

MAYS  MILL 

MC  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIEM    CAA    AIRPORT 


2*92 

U56 
3*00 
3*21 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  MB  AP 

R 

42 

GREENVILLE 

T> 

KINGSTON 

03 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 

52 

WOONSOCKET 

66 

•14      ■ 04 

•19      •!! 


•05      .01      T 
T  T 

•11      .02 


•09      ^04 
•09     •o; 


•02      ^15      T 


RECORD   MISSING 


T  T 

•15      .02 


RECORD  MISSING 


.07   T 
T 
RECORD  MISSING 


•66  1.62 
.09  2.21 
.04  1.B8 


.02   .01 

T     .06   .01 


See  Befereoi 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— CoDlinued 


station 

•3 

Day  of  month 

& 

1  1  2  1  3 

4  1  5    6 

7  1 

8 

9 

10  {  11  I  12 

13  1  14   15   16  1  17  1  18 

19 

20    21 

22  1  23l 

24 

25   26 

27 

28 

29 

1 

30 

31 

MOUNT  MANSFIELD 

2.95 

.03   .03 

.07 

.02 

•  01        .01 

.70 

1.10 

.02   .14 

.10 

.53 

.10   .02 

.01 

•  06  • 

NE»(>OliT 

2.23 

.07   .04 

.09 

.03   .36 

1.13 

.01 

.09 

.36 

T     T 

T 

.02 

T 

T 

.01  • 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

1.65 

T 

.12 

.01 

.01 

.90 

.42 

.17 

T 

.02 

« 

PERU 

2.77 

.16 

.23 

.70 

.09 

.55 

.03 

.11 

.64 

.06  • 

PLYMOUTH  UNION 

1.92 

.01   .01 

.10 

.04 

.35 

.09 

.70 

.02 

.02 

.43 

.06 

.04 

.01 

.04  * 

READING  HILL 

2.00 

.03   .0* 

.12 

•  24 

.15 

.61 

.42 

.17   .02 

, 

READSBORO  1  SSE 

2.11 

.06 

.16 

.16 

.26 

.04 

.57 

.06 

T 

.79 

.01 

T    • 

ROCHESTER 

2.16 

T 

.16 

.02 

T 

.90 

.05 

.11 

.76 

T 

.06 

.04  . 

RUTLAND 

1.50 

.01 

.03 

.05 

.06 

.11 

.71 

.35 

.07 

.07 

T 

.04  • 

ST  ALBANS  BAY 

1.90 

.01 

1.20 

.03 

.50 

.04 

.01 

.01 

» 

SAINT  JOHNSBURY 

i.as 

.02   .02 

.21 

.01 

.01 

.03 

1.20 

T 

.25 

.07 

.03 

T 

.01 

.02  • 

SALISBURY 

l.7« 

.03 

.10 

.05 

•  06 

.05 

1.02 

.02 

.11 

.24 

.08 

• 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

3.22 

.12   .02 

.22 

.06 

•  45 

.11 

.67 

.02 

.02 

1.50 

.03 

• 

SEARSBURG  STATION 

2.30 

.01   T 

.15 

.06 

•  31 

.06 

.56 

.04 

T 

1.10 

T 

•  01  • 

SOMERSET 

2.36 

.15 

.07 

•  60 

.15 

<54 

■  03 

.01 

.83 

T 

T    • 

SOUTH  LONDONDERRY 

2.35 

T 

.12 

.15 

•  62 

T 

.54 

.02 

.70 

, 

SOUTH  NEWBURY 

1.79 

T 

.29 

.01 

•  07 

.02 

.95 

.20 

.03 

.22 

T 

t 

UNION  VILLAGE  DAN 

1.52 

T 

• 

.21 

•  22 

T 

.60 

T 

.29 

T 

T    • 

VERNON 

2.1* 

•  41 

.09 

•  20 

1.12 

.06 

•  26 

• 

HAITSFIELD  1  S 

l.«3 

T     T 

.12 

.04 

.04 

.76 

.03 

.13 

.45 

T 

.06 

• 

WARDS80R0 

3.30 

.14 

•  16 

1.30 

.03 

.62 

.06 

T 

.79 

T 

, 

WATERBURY 

RECORD  MISSING 

• 

WEST  BURKE 

2.<-0 

.04   .02 

.08 

.04 

1.32 

.34 

.05 

.46 

.03 

•  02  • 

WHITE  RIVER  JUNCTION  In 

1.7A 

.29 

•  02 

.30 

.04 

.67 

.09 

.01 

.30 

T 

•  02  • 

WHITINGHAM  3  W 

2.A7 

■  01 

.17 

.06 

.41 

.05 

.62 

T 

.06 

1.07 

T 

T    • 

WILDER 

l.*9 

T 

.24 

.03 

•  26 

.03 

.66 

.06 

T 

.01 

.17 

T 

T 

.01  • 

WOODSTOCK  3  ENE 

l.*0 

T     T 

.14 

.02 

.25 

•  02 

.62 

.03 

T 

•  30 

.01 

T 

.01  • 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEM  ENGLAND 
OCTOBER  1957 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AP 

BULLS  BRIDGE  DAM 

COLCHESTER 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

OANBURY 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIODLETOWN  WB 

MIODLETOWN  1.  W 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

5HEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRIOGEWATER 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

DAMARISCOTTA  MILLS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Ol  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


71   70 
4B   4S 


72   66   60 
39   36   33 


72   68   64 
1>3   40   30 


6S   72 

37   39 


67   66 
45   44 


69   67 
41   42 


73   69 
36   37 


74   68 

44   44 


74   66 
38   42 


67  70  65 

46  48  40 

72  69  63 

42  40  33 

69  70  64 

46  46  43 

63  68  59 

42  43  35 

66  70  71 

43  42  36 


70   64   57 
45   40   33 


64   66   63 
38   41   38 


70   70   67 
38   41   33 


70   69 
47   37 


66   58   57 
40   40   39 


64   58   56 
48   40   40 


66   58   57 
53   44   39 


74   64   56 


64   65 

4«   47 

60   68 


29   34   35 


61   67 
30   34 


58   69 
28   35 


63  68  66 

37  39  44 

60  69  67 

33  38  41 

60  70  70 
35  39  44 

69  69  69 

27  30 

61  69 

39  40 


62   68   64 

37   42   44 


61   69   68 

41   44   48 


53   53   60 

35   37   41 


64  65  67 

40  43  45 

67  62  70 

35  36  42 

62  68  67 

28  30 

55  65 

33  38  47 

57  58  62 

34  36  39 


62 
39 

65 
42 

58 

37 

65 

39 

65 

33 

69 

35 

62 
36 

64 

40 

63   72   73 
42   35   42 


38   38   40 


57   72 
40   37 


60 
44 

60 
41 

56 
39 

56 
40 

69 
37 

67 

41 

58 
42 

53 

37 

50 
41 

59 
42 

69 
38 

72 

41 

68 
33 

60 
36 

57 
34 

61 
43 

71 
32 

70 
36 

71 
29 

64 
29 

48 
33 

45 
37 

55 
27 

68 
32 

67 
46 

63 

38 

58 
37 

58 
38 

69 
39 

68 
45 

61   77 
56   56 


65   76 
55   49 


58   78 
53   55 


99   69 

54   54 


59   73 
54   55 


59   75 
55   94 


62   7* 
56      52 


64   74 

56   51 


62   76 

55   51 


61   78 
57   63 


61   77 
55   56 


60   76 
58   56 


60   77 
55   55 


60   77 
57   55 


63   61 

54   57 


64   68 

53   53 


10      11      12     13     14      15     16      17     18     19     20     21     22    23     24     25    26     27    28     29    30     31 


61     75 
55   53 


58   72 
54   54 


62   76 
54   53 


64   64   67 
49   52   55 


50   50   56 


63   64   62 
47   55   56 


65   66   66 
46   54   58 


63  65  76 

48  54  55 

63  62  65 

51  53  55 

67  72  61 
44  40  51 

68  66  66 

41  42  56 


71   69   67 
53   50   56 


68   58 
45   35 


79   66   96 

45   28   18 


66   57 

51   34 


67   56   56 

47   39   30 


62   57 
41   33 


77   64 
43   31 


97 
35 


73   64 
51   40 


68   59   60 
46   38   30 


69   58   99 
51   42   37 


67   57 
50   33 


77   71 
53   39 


77  71 

46  42 

71  59 

47  30 

66  55 

48  3  5 

70  62 

49  33   30 

73  64   59 

50  34   30 


64   59 

49   38 


72   59 
43   32 


68   54   56 

51   40   37 


66 
94 

55 

44 

56 
35 

62 

54 

62 
47 

54 
37 

69 
55 

62 
46 

58 
35 

69   60 
55   35 


64   48   92 
46   38   32 


67   58   55 
52   42   28 


74   58   41 
41   30   26 


65   60 
53   44 


64 
43 

70 
44 

74 
47 

68 

47 

63 
32 

72 
29 

75 
33 

69 

37 

64 
32 

71 
30 

74 
35 

66 

44 

62 
29 

64 
27 

71 
26 

74 
30 

62 
42 

70 
32 

73 
38 

66 
46 

62 
36 

70 
31 

75 
36 

66 

43 

63 
32 

72 
29 

76 
29 

66 

34 

63   65   67 
32   38   36 


59   64 
29   28 


64   6« 

31   33 


64   70 
36   37 


65   73 
36   32 


64   65   65 
36   39   36 


47   52   98 
27   35   32 


63   69 

34   37 


60   66   66 
29   34   37 


67 
28 


60   70 
36   34 


94   55   60 

30   34   32 


62   69   72 
29   35   34 


58   60   65 
32   36   35 


61 
36 

70 
42 

61 
38 

71 
42 

64 
42 

67 
37 

35   35   42 


66   65 
31   36 


62   60   70 
34   37   39 


52   54   58 
34   30   43 


63   63   70 
32   29   41 


50   96   56 
26   26   31 


64   64   71 
38   37   40 


70   67   69 


74   66 
34   39 


75   74 
30   30 


73   67 
40   43 


67   71 
39   46 


70   57 
42   42 


70   70 
38   40 


76   69 

30   35 


73   66   65 

38   43   57 


56   67   65 
35   31   53 


72   70 
34   35 


72   64 
47   43 


70   68   68 
32   36   55 


70   72   67 


72   65   61 


75   64   62 

43   45   50 


67   65   60 


70   57   62 
41   37   50 


75   73   60 
41   39   52 


70   63   60 


70 

52 

36 

43 

68 

67 

30 

39 

59 

61 

43 

49 

61   61   58 
43   40   36 


64   58   98 

41   35   27 


62   98   56 

57   38   27 


67   52   57 
49   37   26 


64   58   58 

47   37   33 


65   56   56 
47   42   24 


63   59   54 
45   36   28 


50   58   58 
42   40   28 


63  59 

50  34 

64  59  55 
44  39  30 

66  95  58 

48  42  33 

64  59 

48  38  32 

57  60  54 

44  41  34 

64  46  49 

43  38  27 

68  68  62 

52  36  30 


62   60   58 
48   32   24 


59   58   55 

45   37   27 


65   52   53 
46   39   28 


67   63   62 
42   32   28 


58   54   56 
43   38   30 


63   60   55 
50   31   25 


67   52   56 

49   40   28 


59   55   51 
46   36   29 


61   56   50 
52   36   30 


58   54   53 
48   37   33 


60   58   53 

52   47   30 


57  55  55 
53  37  29 

60  57  49 

47  36  31 

53  49  44 

48  32  29 

59  55  54 

51  43  25 

58  54  48 

52  39  20 

59  58  49 

53  45  28 


63   58 

48   54 


69   63 
42   57 


67   65 

49   58 


68   66 
38   56 


68   64 
45   60 


62   67 

51   58 


65   66 

44   56 


68   64 
50   55 


67   64 
46   55 


63 

31 

61 

45 

56 
32 

61 

46 

55 
29 

56 

37 

56 
23 

58 
42 

49 
24 

56 
33 

57 
30 

65 

44 

58   54 
49   31 


58   41 
36   2  8 


61   42 
40   32 


59   41 
34  -31 


64   55 

45   31 


60   49 
36   33 


64   54 
43   32 


61   46 
37   34 


64   57 

40   34 


63   46 
38   32 


60   52 
46   32 


56   45 
34   31 


66   52 
41   28 


56 

31 

62 

45 

59 
49 

58 
32 

40 
32 

38 
28 

49 
21 

48 
36 

56 

32 

59 

41 

60 

49 

59 

35 

44 
34 

37 

24 

47 
21 

90 
30 

57 
33 

60 

49 

62 

46 

59 
46 

48 
35 

41 
32 

43 
28 

90 
33 

58 
29 

57 

40 

64 
47 

60 
36 

43 
33 

41 
31 

47 
21 

52 

30 

59   45   44 
36   30   31 


56   40   40 
32   32   30 


57   34   28 
32   25   24 


58   43   40 
34   31   25 


55   33   38 
31   27   25 


48   62   64 

36   36   44 


47   60   64   61 
29   29   28   37 


43   61   62   69 
31   33   34   44 


55   58   97 
32   34   49 


59   63   61 
33   35   44 


99   62 
28   29 


62   63 

33   32   47 


62   64 
35   34 


60   63   63 

34   32   42 


44   60   63   67 
32   30   26   43 


45   59   62   65 
33   34   34   45 


58 

61 

61 

38 

38 

47 

62 

62 

66 

29 

35 

44 

61 

62 

63 

33 

36 

47 

40   52   98 
28   32   38 


49   63 

34   35   41 


43   56   64   64 
32   32   32   47 


60 
26 

63 
25 

65 

44 

57 
29 

60 

34 

57 
39 

52 
30 

58 
29 

98 
39 

91   62   63   63 
32   29   32   39 


57   60 
37   36 


46   61   63 

30   28   27 


40   56   60   62 
30   34   32   40 


45   51   55   62 
25   35   36   91 


36   38   47   92 

25   24   21   47 


46   48   59   98 

15   27   24   48 


35   41 
20   29 


45   50   56 
23   30   37 
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Table  S-CoDliBued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
OCTOBER    1957 


I 


Day 

Of 

Mon 

th 

& 

SlaUon 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

il 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

EA6I.E  LAKE  i    S« 

MAX 
MIN 

74 
33 

73 
30 

62 

38 

61 
43 

98 
38 

60 
25 

96 
32 

98 
29 

96 

36 

66 

35 

62 

35 

55 
36 

55 
60 

54 
42 

50 
22 

59 
22 

56 
33 

52 

38 

42 
34 

41 
29 

38 

18 

35 

14 

42 
24 

46 

36 

50 
32 

54.4 
32  (l 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

«2 

46 

62 

40 

54 

39 

62 

47 

68 
42 

66 
42 

59 

50 

63 

54 

60 
55 

64 
54 

96 
49 

54 

37 

64 
37 

61 
37 

66 
46 

67 

41 

56 
49 

60 
50 

56 
48 

54 

45 

47 
32 

55 

32 

57 
48 

60 
49 

58 

41 

41 
36 

39 
30 

43 
29 

52 

31 

54 

30 

69 

60 

57.4 
42.2 

EAST  SANGERVILLE  i    SE 

MAX 
MIN 

35 

59 

37 

52 

38 

98 

42 

68 
29 

68 

37 

64 

44 

64 

44 

65 
52 

65 

51 

56 

42 

93 

33 

62 
39 

99 
33 

67 
43 

73 
40 

69 
38 

59 
45 

68 
50 

54 
42 

46 

27 

54 
22 

56 
42 

58 

45 

58 

34 

39 

30 

39 
28 

41 
17 

45 

30 

54 
23 

69 

48 

57.6 
37.3 

EAST  KINTMROP 

MAX 
MIN 

68 
J* 

64 
35 

58 
39 

99 
39 

68 
32 

68 

40 

64 

48 

66 

50 

65 
56 

67 
54 

61 
42 

57 
32 

64 
30 

60 
32 

72 
36 

71 
40 

67 
36 

63 
52 

62 
52 

58 
46 

50 
24 

57 
28 

61 

40 

61 

48 

59 

40 

43 
32 

42 

30 

45 

20 

50 
32 

56 
32 

62 

50 

60.3 
38.8 

FARMIN6T0N 

MAX 
MIN 

70 
33 

60 
33 

54 

40 

58 
38 

70 
32 

68 
37 

64 

47 

67 

44 

73 
57 

67 
49 

61 
45 

57 
25 

63 
29 

60 
28 

71 
34 

76 
36 

69 

35 

60 
44 

59 

51 

56 

41 

52 

24 

57 
25 

69 

38 

68 

45 

58 
35 

42 
32 

40 
30 

45 
19 

48 
34 

48 

30 

62 
33 

60.1 
36.2 

FORT  KENT 

MAX 

MIN 

75 
32 

61 
36 

58 

34 

59 

40 

60 
36 

69 
35 

77 
39 

70 
36 

73 
38 

63 

50 

62 

40 

50 
31 

99 

36 

55 
28 

59 

34 

62 

41 

74 
35 

71 
40 

57 
60 

55 

44 

49 
30 

47 
28 

60 
40 

56 

33 

67 
36 

44 
26 

36 

23 

31 
24 

39 
23 

39 
16 

90 
33 

67.0 
34.4 

SAROtNER 

MAX 
MIN 

70 
35 

60 
32 

60 
37 

98 
35 

70 
29 

70 
37 

66 
47 

65 
48 

67 
56 

68 
48 

60 

40 

58 
30 

63 
28 

64 
28 

73 
35 

76 
36 

68 
39 

63 
48 

62 

50 

59 
43 

53 
26 

57 
25 

63 
38 

60 
46 

59 

37 

42 
28 

40 
28 

41 
16 

51 
27 

67 
29 

61 

47 

60.8 
36.3 

SREENVILLE 

MAX 

MIN 

62 

30 

55 
38 

50 
35 

57 
40 

67 
33 

70 
35 

63 

39 

64 

40 

67 
91 

64 
46 

52 
38 

52 
32 

99 
33 

57 
26 

64 
36 

71 
33 

68 
38 

56 
48 

56 

48 

93 

37 

47 
27 

55 

22 

56 
38 

56 

44 

67 
31 

39 
28 

34 
24 

39 
24 

43 
30 

47 
23 

60 
44 

56.1 
35.2 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

74 
32 

63 

31 

60 
28 

59 
34 

69 
30 

67 
26 

63 
49 

63 

54 

72 
67 

70 
48 

54 
32 

55 
25 

66 
26 

59 
29 

75 
34 

75 
34 

72 

34 

64 
54 

58 
47 

56 
35 

53 
26 

61 
28 

63 
49 

60 
45 

56 
28 

43 
26 

44 
32 

46 
33 

55 
37 

53 
33 

63 
44 

61.0 
36.1 

HOU-TON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

65 
43 

57 
41 

51 

41 

58 
37 

67 

34 

73 

40 

68 

41 

65 
41 

60 
53 

67 

90 

51 
32 

51 
32 

99 
34 

59 

32 

61 

41 

72 
39 

68 
46 

62 
46 

56 

48 

51 
33 

46 
26 

51 
26 

55 

41 

57 
38 

58 
33 

39 
29 

33 

20 

39 

17 

45 
21 

52 
19 

93 

46 

56.4 
36.2 

HOULTON  1  HE 

MAX 
MIN 

67 
39 

58 
41 

52 
39 

55 

40 

69 

37 

74 
41 

66 

47 

68 
46 

61 

50 

64 
94 

57 
39 

52 
33 

54 
37 

96 
34 

60 
46 

72 
42 

69 
46 

59 
49 

56 
52 

53 

45 

45 
27 

57 
29 

56 
46 

57 
39 

66 

37 

42 
28 

33 

25 

39 
26 

45 
24 

65 
28 

53 
47 

56.7 
39.1 

JACKMAN 

MAX 

MIN 

61 

30 

64 
30 

55 

34 

59 
37 

70 
32 

72 
32 

66 
44 

69 
42 

72 
39 

68 
41 

53 

38 

92 

33 

58 
30 

60 
30 

62 
35 

73 
42 

68 

34 

67 
33 

58 
50 

56 
42 

48 
25 

60 
25 

60 
46 

56 
46 

60 
32 

41 
28 

41 
24 

42 
23 

44 
24 

48 
26 

60 
36 

68.1 
34.3 

JONESaORO 

MAX 

MIN 

70 
43 

60 
36 

63 
35 

58 
36 

63 
35 

72 
36 

70 
46 

65 
49 

65 

55 

63 
53 

63 

48 

99 

28 

55 
31 

64 
36 

62 

37 

67 

40 

72 

41 

55 
45 

69 
49 

58 
49 

53 
28 

49 
29 

55 
33 

63 

47 

61 
49 

67 
30 

41 
28 

36 

21 

44 
29 

61 
27 

68 
35 

69.1 
38.2 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

70 

40 

58 
43 

94 

41 

57 
41 

70 
37 

69 

49 

62 

50 

65 

55 

70 
56 

67 
51 

53 

41 

56 

38 

62 
34 

62 
38 

70 
40 

76 

43 

67 

42 

61 

53 

59 
46 

52 
37 

64 
32 

60 
31 

62 

46 

69 
50 

58 
34 

43 
33 

40 
30 

44 
26 

50 
37 

58 
37 

60 
60 

69.6 
41.2 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

72 
35 

61 
36 

48 
35 

47 
37 

56 

30 

67 
30 

69 
35 

61 

45 

67 
45 

72 
46 

62 

38 

45 
31 

49 
32 

97 
31 

59 

32 

62 

39 

71 
37 

65 
37 

56 

51 

55 

41 

45 

24 

48 
26 

57 
29 

55 

46 

58 
35 

36 
29 

40 
26 

34 
20 

39 

21 

41 
27 

48 
33 

64.9 
34.1 

MADISON 

MAX 
MIN 

69 
35 

62 

33 

54 
39 

58 

44 

72 

35 

72 
42 

66 
47 

68 

49 

73 
57 

67 
53 

62 

43 

58 
28 

63 
28 

61 
33 

72 
35 

77 
37 

69 
38 

61 
54 

61 
54 

56 
47 

67 
28 

59 
26 

56 
40 

60 
47 

58 
37 

45 
34 

39 

31 

42 

18 

49 
33 

49 
30 

64 

45 

60.6 
38.7 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

77 
38 

62 

43 

64 
41 

58 
42 

61 
36 

69 

38 

71 

41 

64 
42 

64 

45 

63 

49 

67 

44 

54 
36 

53 
38 

64 
34 

69 
39 

69 

41 

74 
37 

71 
40 

63 
50 

60 
41 

54 
29 

51 
28 

57 
30 

69 

43 

61 
42 

44 
32 

38 
27 

35 

20 

41 
24 

45 
27 

54 
32 

58.9 
37.1 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

62 

40 

58 

40 

52 

39 

61 

40 

70 
39 

72 
38 

65 

43 

65 

40 

64 
57 

68 
50 

55 

40 

56 

37 

63 
35 

60 

31 

68 
37 

76 

40 

72 

37 

59 

48 

58 
49 

52 
35 

48 
27 

52 
26 

57 
39 

58 
46 

58 

30 

38 
30 

36 

19 

42 

17 

45 
25 

55 
28 

56 
46 

58.0 

37.0 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
37 

60 

37 

56 

39 

61 
35 

70 
30 

74 
35 

69 
45 

66 
46 

65 

57 

67 
53 

54 

41 

56 

34 

64 
34 

62 

28 

69 

38 

77 
38 

69 

36 

63 

49 

63 
52 

55 

35 

62 

27 

58 
24 

60 
40 

60 
48 

59 
35 

40 
34 

38 
19 

45 
16 

49 
24 

55 
30 

59 

50 

60.1 
37.0 

ORONO 

MAX 
MIN 

66 

39 

62 
40 

56 

39 

62 

40 

72 
32 

74 
38 

72 

47 

67 
48 

64 
56 

67 

54 

63 

44 

58 
35 

64 

34 

66 
34 

68 
42 

76 

40 

74 
40 

64 

49 

59 
51 

56 

45 

53 

31 

68 

30 

60 
46 

68 
48 

57 
43 

47 
33 

43 
29 

48 
21 

49 
32 

64 
34 

57 
50 

61.1 
40.1 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

68 
46 

64 
41 

62 
39 

59 
42 

68 
42 

64 
46 

61 
51 

64 
56 

66 

58 

62 

50 

58 
42 

59 
36 

64 
36 

60 
41 

70 
44 

74 
47 

63 
46 

63 
54 

59 
51 

56 
39 

50 
32 

58 
38 

66 

51 

61 
61 

69 
35 

42 

32 

43 

34 

46 

31 

55 
35 

69 
38 

63 
50 

60.2 
43.0 

PORTLAND  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
38 

65 

33 

60 
29 

59 
37 

69 
35 

63 

41 

60 
51 

62 

54 

66 

54 

62 
93 

57 

40 

59 

29 

65 
26 

61 
33 

73 
32 

73 
38 

64 
38 

62 

53 

60 
47 

56 
39 

52 

30 

60 
29 

66 

49 

60 
61 

58 
33 

42 
31 

43 
32 

47 
30 

56 

35 

57 
36 

64 
51 

60.3 
38.9 

PRESaOE  ISLE 

MAX 
MIN 

68 

40 

59 
39 

50 
38 

60 
44 

67 
34 

71 
36 

68 
42 

70 
34 

63 
47 

66 
52 

57 

40 

52 
32 

94 
32 

97 
29 

61 
44 

71 
40 

68 

43 

62 

46 

56 
48 

52 
43 

46 
26 

56 
27 

55 

41 

53 
37 

58 
37 

38 
29 

33 
24 

35 
20 

42 
25 

47 
18 

92 
42 

56.4 
36.4 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

74 
38 

59 
37 

53 

35 

49 
38 

58 
39 

69 

40 

71 
41 

69 

44 

68 

44 

62 

50 

69 
40 

49 
33 

91 
35 

99 
35 

67 
36 

63 
42 

72 
42 

69 
43 

65 
48 

55 
43 

50 
25 

46 
26 

52 

31 

62 

44 

68 
38 

46 
29 

40 
23 

33 
22 

40 
21 

43 
25 

90 
32 

56.0 
36.1 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

62 
48 

62 
35 

59 
36 

60 

40 

67 
35 

65 

40 

64 
53 

66 

56 

64 
56 

63 

54 

61 
46 

57 
31 

64 
32 

62 
39 

71 
38 

73 
41 

56 
40 

61 
50 

60 
54 

67 
47 

51 
30 

67 
27 

64 
45 

61 
60 

59 
42 

44 
33 

41 
32 

45 
22 

52 

29 

66 
35 

96 

91 

59.4 
40.7 

RUHFORO  3  SW 

MAX 
MIN 

70 
34 

S3 
33 

49 
39 

95 

34 

68 
32 

67 

35 

61 
47 

66 

50 

74 
54 

64 
43 

48 
33 

64 
28 

60 
29 

61 
31 

71 
37 

73 
36 

68 
35 

69 
63 

58 

43 

48 
30 

50 
26 

68 
27 

60 
37 

68 
46 

58 
32 

40 
29 

40 
24 

41 
24 

46 
30 

61 
33 

60 
38 

57.7 
35.5 

RUMFORO  I  SSE 

MAX 
MIN 

74 
35 

56 
37 

50 
39 

60 
40 

73 
32 

71 
36 

64 
47 

70 
49 

78 
53 

66 

49 

53 

41 

57 
33 

62 
39 

62 

34 

72 
37 

78 
38 

72 

37 

61 
63 

68 
44 

48 
37 

53 
29 

63 

28 

60 
38 

60 
47 

60 
35 

45 
32 

42 
28 

44 
29 

48 
32 

51 
33 

69 

41 

60.9 
38.0 

SANFORO  2  NNW 

MAX 

MIN 

71 

66 

58 

64 

64 

72 

75 

72 

67 

62 

58 

64 

62 

68 

65 

50 

62 
46 

48 
25 

44 
30 

49 
25 

54 
29 

59 
29 

65 
45 

61.6 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 
HIN 

62 
32 

55 

39 

50 
37 

59 
45 

68 
29 

73 

30 

67 
36 

69 

31 

62 

40 

69 
54 

59 

43 

53 

28 

99 

27 

58 
28 

60 
36 

72 
3B 

70 
34 

63 
48 

55 
49 

50 
39 

46 
26 

56 
23 

66 
39 

55 
38 

55 
33 

35 
30 

30 
25 

39 
21 

42 
20 

60 
17 

53 
45 

56.3 
34.2 

UNITY 

MAX 
MIN 

69 
45 

58 
39 

55 

33 

59 
43 

71 

36 

69 

44 

66 

48 

66 

50 

67 
56 

66 
59 

60 

49 

65 

31 

63 
37 

63 
37 

69 
46 

75 
48 

70 
45 

62 

48 

59 
61 

55 
44 

49 
26 

56 
32 

58 

47 

60 
49 

58 
33 

41 
30 

38 

28 

44 
17 

57 
32 

59 

50 

60.0 
40.8 

■EST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

77 

64 

67 

58 

68 

68 

59 
50 

62 
55 

68 
56 

68 
50 

56 
34 

58 
26 

65 
25 

63 
28 

73 
31 

73 
35 

71 
33 

63 
52 

59 
48 

56 
38 

53 
26 

62 
29 

65 
46 

60 
47 

59 
32 

40 
29 

43 
30 

46 
28 

56 
36 

57 
34 

63 
46 

63.3 
40.1 

NINSLON 

MAX 

MIN 

76 
39 

73 
38 

57 
39 

56 

44 

60 
31 

71 

73 

35 

67 
52 

67 

50 

70 
56 

68 
92 

66 

44 

97 

31 

63 

31 

63 
35 

74 
39 

77 
37 

70 
39 

66 

51 

59 
44 

49 
27 

54 
27 

60 
31 

60 
45 

60 
43 

60 
32 

40 
29 

41 

18 

49 
29 

51 
33 

98 
37 

61.6 
37.9 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

74 
36 

67 
42 

62 
39 

54 
40 

70 
40 

75 
37 

73 
38 

70 
50 

69 

54 

63 
56 

70 
47 

62 

39 

57 
40 

64 
31 

63 
40 

68 

37 

74 

37 

64 

40 

60 

49 

64 
36 

57 
29 

49 
23 

52 
27 

58 

47 

61 

48 

58 
35 

39 

31 

46 
20 

60 
23 

49 
23 

60 
31 

61.2 
37.6 

MASSACHUSETTS 

AOAMS 

MAX 
MIN 

64 
32 

67 
40 

57 
37 

52 
33 

59 
35 

63 
35 

64 
53 

60 
53 

63 

57 

70 
44 

61 
40 

53 

27 

53 

28 

68 
30 

60 
33 

68 

31 

74 
34 

64 
36 

59 

46 

46 
40 

60 
28 

50 
29 

60 
32 

60 
48 

59 
19 

46 
32 

39 
29 

39 
29 

46 

30 

52 
29 

59 
35 

57.3 
36.3 

AMHERST 

MAX 
MIN 

71 
37 

75 

40 

64 
35 

59 
35 

70 
41 

70 
41 

60 
50 

62 

57 

77 
53 

66 

43 

56 

37 

69 
26 

64 
29 

66 

30 

73 
30 

74 
36 

66 

37 

69 

60 

65 

44 

68 
36 

57 
31 

64 
31 

67 
49 

64 
58 

58 
34 

38 
31 

39 
33 

44 
28 

57 
35 

61 

29 

63 
43 

62.1 
38.9 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

BIRCH  HILL  0AM 

MAX 
MIN 

71 
32 

68 
32 

58 
32 

58 
28 

68 
31 

66 

32 

98 

91 

60 
55 

74 
92 

73 
39 

62 
33 

60 
23 

99 
26 

63 
27 

71 
27 

73 
29 

70 
30 

66 

57 

63 
60 

64 

40 

66 
29 

60 
26 

70 
45 

66 
65 

60 

40 

44 
27 

36 
26 

42 
27 

62 

31 

60 
25 

63 
39 

61.4 
35.4 
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Table  5-Coatinued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1957 


Station 

Day 

OI 

Mon 

ll 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  18 

19 

20 

21 

22] 

23 

24 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

75 
52 

64 
46 

62 
37 

56 

39 

60 
43 

58 
46 

54 

51 

56 
52 

61 

53 

71 
50 

98 
39 

57 
33 

63 
36 

61 

40 

71 
44 

73 
53 

69 

46 

70 
54 

52 

48 

55 
38 

52 
32 

54 
38 

71 

48 

63 

54 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
5*. 

67 
49 

64 
43 

58 
45 

61 
46 

60 
48 

57 
55 

58 
55 

66 

57 

73 
62 

57 

43 

60 

40 

66 

42 

62 
46 

74 
47 

71 
52 

71 
50 

70 
57 

63 
47 

58 
45 

52 
37 

65 

43 

76 
53 

55 

58 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

77 
48 

73 
37 

65 

37 

62 
36 

66 

34 

65 
38 

59 

48 

60 

49 

65 
55 

73 
49 

68 
42 

58 

35 

66 
25 

64 

30 

73 
30 

77 
34 

70 
3  8 

70 
53 

59 
57 

58 
38 

55 
32 

64 
27 

75 
49 

55 

51 

CHARLTON  I4AS0NIC  HOME 

MAX 
MIN 

74 
*5 

68 
45 

62 
36 

60 
33 

69 

42 

67 
45 

58 
46 

56 
53 

70 
54 

67 
46 

60 
34 

56 
30 

62 
32 

63 

33 

54 
34 

74 
39 

66 

42 

67 
43 

59 
40 

55 
34 

49 
30 

62 

40 

55 

49 

62 

50 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

79 
56 

68 

52 

65 

45 

60 
47 

62 

42 

64 
44 

64 

50 

58 
51 

65 

56 

73 
60 

66 

40 

60 
40 

69 
42 

62 

46 

74 
47 

71 
52 

74 
47 

72 
54 

59 

48 

58 
45 

56 
38 

65 
43 

75 
53 

72 
54 

CLINTON 

MAX 
MIN 

69 
45 

74 
45 

65 

38 

64 

38 

59 
35 

61 
31 

67 
42 

58 

52 

59 
56 

72 
52 

70 
39 

68 
32 

98 
34 

63 

37 

65 
39 

72 
42 

75 
42 

68 
40 

56 
58 

62 
42 

59 
30 

54 
33 

62 
35 

70 
53 

COHASSET 

MAX 
MIN 

68 
42 

78 
42 

68 
41 

56 

40 

61 

40 

62 

49 

56 
50 

61 

55 

61 
50 

69 

43 

57 

40 

97 
34 

63 
37 

58 
39 

72 
42 

68 
62 

70 
56 

68 
43 

55 
38 

75 
42 

70 
56 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

66 
52 

70 
45 

67 

39 

63 

38 

60 
36 

63 
42 

64 

54 

60 

54 

66 
55 

65 
50 

67 
42 

57 
33 

56 
32 

63 

35 

61 

37 

67 
37 

75 

44 

68 
48 

71 
51 

57 
41 

54 
33 

53 
37 

67 
51 

ED6ART0WN 

MAX 
MIN 

66 

46 

68 

50 

69 
44 

70 
41 

62 

47 

67 

51 

64 
54 

63 
55 

68 
52 

67 
51 

67 
45 

61 
41 

58 
36 

66 

39 

64 
37 

69 
39 

71 
43 

69 
43 

68 

52 

59 

40 

54 
39 

51 

31 

61 

37 

53 
53 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

74 
56 

69 
48 

66 

41 

62 

39 

66 
41 

67 
45 

59 

54 

63 
55 

66 
56 

73 
53 

68 

41 

67 
35 

65 
39 

65 

42 

70 
41 

73 
47 

69 
50 

70 
56 

65 
50 

58 
41 

53 
34 

51 
40 

65 

54 

55 

57 

FITCHBURG  2  S 

MAX 
MIN 

72 

31 

77 
38 

67 
38 

65 
33 

65 

38 

72 
34 

68 

37 

68 

46 

97 
61 

77 
55 

70 
41 

62 

40 

65 
33 

66 
33 

68 
38 

77 
40 

76 
38 

73 
37 

72 

57 

67 
42 

60 
28 

60 
30 

55 
34 

74 
53 

FRAM INGHAM 

MAX 
MIN 

70 
41 

79 
44 

68 

41 

69 
39 

62 

37 

68 

40 

65 

43 

57 
54 

60 

56 

71 
49 

72 

42 

59 
32 

61 
34 

65 
36 

62 
36 

70 
39 

70 
39 

75 
46 

71 
56 

61 

43 

59 
34 

58 
32 

67 
39 

75 
52 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

SO 
48 

71 
44 

65 

39 

65 

40 

71 
38 

67 

40 

68 
54 

59 
66 

69 

57 

75 
53 

64 
42 

62 

36 

68 
36 

70 
38 

76 
41 

79 
42 

73 
40 

72 
56 

53 
54 

58 
45 

55 
32 

63 

35 

75 
51 

55 

57 

H005AC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

67 
36 

69 
38 

61 
32 

62 

31 

56 

33 

67 
37 

71 
38 

69 
49 

60 
63 

75 

44 

63 
32 

53 
26 

55 
26 

60 
29 

63 
32 

70 
33 

74 
35 

58 
35 

65 
48 

50 
42 

54 
25 

56 
25 

64 
29 

59 

43 

HYANNIS  3  NE 

MAX 
MIN 

KNIGHTVILLE  0AM 

MAX 
MIN 

66 
32 

75 

34 

63 
27 

64 
27 

63 

27 

67 
33 

68 
36 

57 
48 

60 

53 

76 
44 

62 

30 

52 
22 

67 
24 

63 
24 

64 
28 

73 
28 

73 
32 

67 
34 

56 

44 

52 
42 

55 
23 

58 
25 

64 

27 

68 

46 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

69 
37 

78 
42 

68 
36 

66 
35 

62 
35 

68 
39 

66 
48 

58 

54 

58 
56 

71 
50 

72 
39 

60 
30 

62 
30 

67 
32 

68 
33 

77 
34 

75 
37 

72 
42 

70 
58 

61 
42 

50 

31 

60 

31 

67 
35 

75 
51 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

77 
44 

65 

44 

61 
39 

61 

43 

68 

40 

65 

40 

58 
53 

60 
56 

69 

57 

72 

54 

60 

42 

59 
35 

65 
36 

65 

39 

73 
39 

76 

41 

70 
39 

70 
55 

51 
50 

50 
45 

55 
34 

64 

34 

72 
50 

67 
56 

LOWELL 

MAX 
MIN 

76 
42 

T4 
44 

62 

40 

60 
43 

67 
41 

67 
40 

59 

53 

98 
56 

70 
57 

70 
63 

67 
42 

60 
34 

65 
34 

65 
38 

75 
39 

75 

41 

70 
40 

68 
58 

67 
56 

55 
44 

55 

34 

68 

33 

71 
51 

68 
57 

MIDOLETON 

MAX 
MIN 

72 

48 

69 

48 

60 
42 

59 
38 

63 

40 

61 
40 

57 
54 

69 
56 

63 

58 

68 

54 

60 
44 

96 
36 

41 
39 

60 
37 

68 
42 

69 

43 

66 

39 

68 
59 

62 
58 

59 
45 

50 
34 

51 
34 

68 
53 

54 
59 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
55 

65 
53 

59 

43 

59 

47 

63 

47 

64 
52 

63 

57 

66 

54 

61 
53 

61 
54 

68 

42 

94 
43 

59 

41 

61 

43 

63 
42 

71 
49 

65 

43 

66 

52 

66 
52 

53 
44 

51 
35 

59 

37 

63 
53 

53 

57 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

73 
59 

70 
52 

66 
45 

61 
43 

67 
47 

65 

49 

61 
56 

66 
56 

66 

57 

69 
66 

61 

44 

60 

38 

69 

42 

63 
47 

71 

48 

76 
50 

70 
54 

69 
59 

68 
50 

57 
44 

56 
37 

63 
46 

67 
55 

66 
51 

PITTSFIELO  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 

38 

58 
43 

58 
34 

54 
29 

64 

38 

67 
39 

98 

50 

60 
55 

72 
54 

98 
43 

60 
32 

93 

27 

58 
31 

59 
34 

69 
29 

72 
34 

62 

37 

55 
48 

48 
41 

54 
33 

54 
27 

53 
29 

68 
46 

50 
44 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

72 
54 

71 
46 

67 
39 

62 

40 

60 

40 

62 

50 

58 

55 

59 

54 

63 
55 

72 
51 

67 
42 

59 
34 

60 
36 

69 
41 

74 
41 

68 
45 

73 
47 

72 
54 

58 
57 

58 
39 

64 
35 

64 
35 

73 

51 

67 
56 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 
MIN 

69 
55 

68 
47 

66 

41 

59 

47 

64 
42 

59 

41 

62 
63 

67 
56 

65 
65 

64 

47 

54 
42 

59 
27 

58 
33 

68 
32 

68 
34 

67 

40 

68 
50 

68 

57 

65 

41 

62 
43 

60 
35 

66 

51 

64 
56 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

66 

39 

75 
44 

69 
40 

66 
35 

60 
36 

62 
46 

63 
91 

99 
54 

63 
99 

66 
49 

70 
42 

60 
34 

59 

29 

65 
33 

64 
32 

72 
33 

76 
36 

70 
46 

70 
55 

67 

41 

55 
33 

55 

27 

62 
33 

68 
52 

ROCKPORT  I  ESE 

MAX 
MIN 

67 
51 

65 

44 

58 
41 

59 

43 

60 

46 

58 

48 

54 
52 

59 
52 

60 
53 

61 
53 

59 

43 

59 

39 

62 
37 

57 

44 

69 

45 

61 
48 

61 
48 

63 
53 

60 
54 

54 
46 

47 
38 

59 

39 

69 

49 

60 

53 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

67 
53 

75 
49 

63 

40 

63 

42 

96 

45 

65 

46 

99 

50 

56 
54 

59 
54 

62 

54 

72 

44 

95 

36 

57 
37 

63 
38 

63 
46 

71 
47 

66 

50 

56 
55 

54 
67 

58 
43 

58 
34 

50 
33 

60 
61 

72 
51 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

7* 
58 

70 
48 

60 
42 

60 
44 

64 

44 

64 

48 

60 

58 

69 
58 

42 

54 

72 
94 

97 
43 

54 

38 

59 
38 

39 
43 

70 
46 

66 

48 

72 
50 

72 
54 

72 
50 

55 
42 

62 

37 

64 

40 

68 
55 

68 

58 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

63 
38 

68 
39 

9« 

40 

44 
33 

56 
34 

69 

37 

69 

37 

60 
51 

99 

96 

74 
48 

60 
32 

91 
28 

97 
28 

62 
32 

64 
34 

72 
34 

71 
36 

63 
35 

55 
50 

50 
43 

64 
25 

57 
30 

65 
30 

64 
45 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

76 

41 

73 
44 

69 
37 

69 
32 

72 
41 

72 

44 

66 

91 

62 
58 

SO 
57 

80 
90 

63 

40 

60 

31 

67 
35 

67 
36 

75 
36 

77 
40 

75 

43 

68 

59 

55 
48 

59 
39 

58 
34 

64 

34 

66 

51 

66 

58 

STOCICBR I06E 

MAX 
MIN 

70 
34 

59 

38 

57 
32 

94 

27 

63 
35 

69 

36 

59 

50 

60 
54 

70 
52 

61 

50 

92 

34 

93 

22 

69 
28 

60 
32 

67 
27 

73 
28 

65 

30 

65 
52 

60 
42 

56 

37 

56 
24 

63 
24 

67 

44 

68 

45 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

76 
92 

69 
37 

65 
37 

61 

30 

69 

31 

69 
37 

99 
99 

60 
99 

65 
56 

74 
50 

65 
41 

60 
28 

69 
26 

64 
28 

73 
30 

76 
34 

70 
38 

71 
50 

58 
56 

57 
39 

55 
29 

63 

28 

69 
50 

66 
57 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

67 
33 

71 
39 

62 

34 

62 

30 

99 
33 

70 
35 

69 
38 

99 
51 

42 

51 

77 

40 

66 

29 

94 
22 

58 
22 

64 
24 

65 
28 

73 
29 

73 
32 

68 
35 

67 

53 

53 

40 

56 
25 

57 
27 

60 
29 

68 

47 

TURNERS  FALLS 

MAX 

MIN 

70 
37 

65 
39 

65 
34 

60 
36 

72 
40 

70 
37 

65 
50 

63 

57 

79 
54 

98 
42 

55 
37 

60 
27 

66 

26 

68 

31 

76 
31 

76 
35 

69 
36 

69 
58 

55 
52 

59 

44 

58 
30 

65 

30 

69 

49 

66 

57 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

TT 
44 

68 
37 

65 
32 

61 

34 

«5 
35 

«1 
36 

96 
53 

98 
94 

64 
54 

73 
49 

59 

37 

98 
31 

65 
29 

65 
31 

73 
33 

75 
36 

70 
38 

70 
49 

61 
50 

57 
37 

55 

28 

66 
28 

73 
50 

66 
66 

WALPOLE  1  S 

MAX 
MtN 

78 
46 

69 

39 

66 
34 

62 
32 

66 

34 

34 

99 

48 

60 
98 

61 

56 

72 
49 

60 
44 

99 
27 

66 
28 

64 
30 

72 
34 

74 
35 

70 
39 

72 
49 

66 
59 

59 
41 

59 

30 

65 

30 

72 
52 

68 

60 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MtN 

70 
32 

60 
34 

58 
25 

57 
25 

64 
32 

66 
29 

SB 
44 

58 

51 

73 
48 

62 

40 

56 
27 

99 

20 

98 
18 

56 
17 

70 
25 

72 
28 

44 
27 

64 
45 

69 
41 

52 
36 

66 
20 

64 
23 

70 
40 

61 
46 

WEST  LYNN 

MAX 

MIN 

76 
50 

68 
43 

62 
40 

99 

42 

65 
43 

•2 
44 

96 
53 

57 
55 

63 

54 

72 
53 

58 
41 

98 

35 

64 
37 

65 
41 

73 
43 

72 
48 

67 
45 

66 
55 

61 
50 

56 
42 

52 
33 

63 
37 

72 

51 

65 
56 

2S 

30  1 

31 

62 

37 

"^ 

27 

28 

^ 

39 
32 

38 
31 

41 
30 

59 

33 

60 
42 

63 
49 

60.2 
42.8 

64 

38 

42 
36 

42 
37 

45 
35 

61 
42 

62 

45 

64 
51 

52.4 
45.7 

55 

48 

52 
32 

43 
34 

45 
34 

61 
30 

64 
30 

66 

47 

64.3 
39.6 

59 
34 

44 
32 

38 

31 

42 
28 

56 
34 

61 
38 

64 
48 

60.6 
39.4 

56 

40 

53 
35 

42 
35 

45 

35 

60 
42 

60 
47 

65 
62 

54.1 
46.4 

66 
44 

57 
33 

40 
34 

41 
31 

47 
33 

60 
35 

62 
39 

62.1 

40.0 

66 

49 

57 

37 

45 
35 

60 
37 

63 

44 

63.2 
43.6 

65 
51 

58 
40 

44 
37 

45 
35 

45 
35 

51 
37 

63 
49 

51.7 
42.3 

63 
55 

59 

41 

48 
37 

45 

38 

48 
35 

61 
39 

53 

46 

52.6 
43.8 

64 
39 

42 
36 

42 

34 

44 
34 

62 

39 

62 

42 

55 

60 

62.6 
44.8 

57 
45 

48 
29 

45 
31 

40 
30 

47 
31 

59 
29 

54 
34 

64.5 
37.9 

67 
47 

57 
35 

42 
35 

41 
33 

46 

34 

60 
33 

55 

38 

63.5 

40.5 

65 
44 

44 
34 

41 
35 

48 
33 

63 
36 

62 
36 

68 
49 

64.9 
43.3 

51 
40 

45 
31 

41 
28 

40 
25 

44 
29 

50 
31 

57 
34 

59.5 
34.5 

63 

40 

44 
26 

38 
26 

40 
25 

45 
28 

56 

28 

60 
32 

50.6 
32.1 

67 
46 

50 
35 

42 

35 

40 
31 

46 
33 

62 
31 

64 
37 

64.2 
38.9 

63 
38 

41 
36 

40 
35 

45 
34 

59 

37 

62 

35 

55 
50 

52.8 
42.8 

64 

47 

48 

36 

40 
35 

46 
33 

57 
36 

61 
36 

65 
50 

63.7 
43.3 

63 
43 

50 
37 

45 
38 

45 
36 

58 
38 

60 
39 

63 

50 

60.9 
44.5 

63 

45 

47 
43 

47 
41 

44 
39 

59 

44 

60 

41 

62 
52 

60.0 
46.9 

62 

41 

46 

40 

46 

38 

46 
37 

61 
42 

63 
48 

68 
55 

63>5 
48.3 

46 
31 

36 

30 

38 
29 

42 
28 

55 

31 

57 
30 

58 
38 

57.5 
36.5 

65 
50 

53 
41 

44 
40 

45 
36 

62 
34 

63 

39 

62 

51 

63.1 
44.8 

63 

51 

63 
40 

44 

40 

43 
39 

60 
34 

62 

31 

54 

51 

61.6 

43.7 

66 
53 

58 
39 

44 
37 

43 

35 

47 
32 

61 

39 

51 
40 

62.6 

40.3 

59 

40 

44 
38 

42 
37 

42 
35 

57 
37 

56 
46 

62 

50 

57.8 
45.2 

62 
46 

56 

33 

46 
33 

45 
34 

45 
42 

58 

42 

98 
51 

60.3 
44.9 

57 
46 

48 
43 

46 
44 

48 
37 

63 

40 

63 

36 

62 

54 

62.6 
46.8 

60 
44 

47 
32 

37 
30 

38 
25 

46 
28 

52 
30 

97 
30 

59.1 
36.0 

62 

43 

52 
33 

38 
34 

46 
32 

61 
38 

63 

36 

69 

46 

65.6 
42.0 

59 
36 

49 
32 

46 

32 

46 
29 

66 
29 

69 
27 

98 
35 

59.9 
36.4 

65 
49 

50 
37 

42 
35 

45 
33 

62 
33 

64 
29 

69 
48 

63.6 
39.9 

64 

41 

50 
29 

37 
27 

37 
28 

45 
30 

63 

28 

97 
32 

60.7 
33.6 

51 

44 

45 
35 

40 
33 

46 
29 

58 
32 

59 
32 

66 

41 

63.3 
39.2 

63 

39 

44 
32 

42 
34 

40 
29 

61 
28 

61 
32 

66 
46 

62.5 
38.7 

66 

42 

45 
38 

44 
31 

46 

30 

61 
35 

64 
36 

66 
50 

63.8 
40.3 

57 
34 

39 
25 

36 
24 

40 
20 

51 
30 

67 
25 

58 
30 

58.7 
31.0 

64 

38 

41 
33 

41 
35 

44 
33 

69 
37 

53 
42 

64 
50 

61.5 

43.8 
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Table  5- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  19S7 


Station 

4 

u 

Day 

Ol 

Month 

O 

1 

2 

3 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WEST  MEDWAY 

MAX 
MIN 

76 
<2 

72 

35 

68 
33 

62 
36 

69 
27 

65 

43 

57 
48 

59 
55 

70 
56 

74 
48 

62 

38 

63 
26 

68 
24 

68 
27 

78 
27 

77 
32 

72 
32 

70 
56 

61 
63 

60 
34 

65 

27 

66 
26 

70 
50 

66 
57 

62 

46 

58 
34 

42 
36 

46 
29 

61 
32 

63 
26 

67 
45 

65.1 
38.1 

WESTON 

MAX 
MIN 

79 
42 

73 
38 

65 
35 

63 
32 

69 

31 

67 
33 

60 
52 

57 
54 

70 
55 

73 
47 

59 
39 

60 
28 

65 

31 

66 
32 

75 
33 

76 
37 

73 
37 

70 
56 

66 
54 

58 
37 

57 
28 

66 

29 

74 
49 

67 
55 

63 

43 

49 
34 

41 
34 

44 
29 

61 
32 

65 
33 

65 

47 

64.4 
39.2 

WESTOVER  FIELD 

MAX 

MIN 

75 
39 

65 

47 

65 
38 

59 
35 

69 
41 

70 
43 

61 
52 

63 
57 

78 
54 

66 
41 

56 

38 

59 

30 

64 
28 

65 
33 

71 
33 

74 
35 

67 
41 

68 
59 

63 
46 

58 

41 

55 
32 

63 

33 

67 
49 

65 

58 

60 
34 

47 
31 

38 
33 

45 
31 

59 
35 

62 

33 

60 
45 

62.5 

40.2 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

7} 
«9 

63 

41 

60 
35 

56 
39 

65 

42 

65 

43 

54 

49 

55 

52 

72 

53 

66 

44 

53 

34 

55 

33 

60 
36 

62 

40 

71 
43 

73 
52 

66 

45 

65 

54 

58 

40 

55 
36 

53 
31 

60 
38 

66 

48 

62 

53 

56 
29 

36 

29 

35 
29 

40 
28 

55 

35 

60 
35 

63 
46 

59.1 

40.7 

WORCESTER 

MAX 

MIN 

77 
«0 

65 

40 

63 

34 

60 
34 

69 
35 

69 
39 

56 
52 

58 

54 

72 
55 

70 
48 

56 
38 

50 

34 

64 
36 

66 
41 

74 

44 

76 

40 

69 

39 

67 
67 

58 
48 

58 

40 

63 
32 

70 
38 

65 

54 

60 
50 

50 
30 

41 
32 

41 
32 

43 
30 

60 
33 

63 
31 

68 
46 

62.6 
40.5 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 

MIN 

66 
39 

63 
33 

46 
32 

58 
31 

67 

31 

69 
38 

63 

43 

66 

52 

74 

47 

67 

50 

55 
32 

52 

27 

58 

28 

59 

30 

69 
36 

70 
37 

70 

44 

64 
54 

59 

40 

44 
37 

50 
21 

64 

28 

62 

44 

58 

49 

60 
32 

34 
27 

35 
26 

40 
25 

44 
28 

54 
35 

59 
42 

58.0 
36.1 

BERLIN 

MAX 
MIN 

75 
33 

71 
31 

51 
37 

44 
38 

57 
30 

69 

34 

74 
37 

67 

49 

66 

53 

76 
45 

62 

37 

47 
29 

60 
32 

55 

27 

60 
31 

70 
32 

75 
33 

72 
34 

63 

54 

57 
47 

44 
24 

51 
26 

65 
31 

59 

38 

61 

36 

42 
27 

38 
29 

36 
28 

43 
28 

48 
35 

51 
41 

58.4 
35.0 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

66 

38 

58 
33 

46 

30 

58 
32 

68 
33 

70 
39 

66 
41 

70 
46 

73 
50 

70 
55 

58 
34 

50 
30 

58 
30 

58 
32 

67 
39 

69 

40 

71 
47 

64 
56 

58 
40 

43 
35 

47 
21 

62 

30 

58 
44 

59 

48 

59 
29 

33 
26 

38 
26 

38 
25 

45 
27 

51 
35 

58 
45 

57.8 
36.6 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

76 
31 

73 
36 

60 
39 

57 
33 

62 
32 

72 
33 

71 
39 

62 

50 

54 
52 

77 
47 

63 

37 

51 
29 

59 
27 

65 
31 

64 

31 

72 
33 

74 
32 

72 
36 

64 
55 

58 
42 

54 
29 

58 
28 

61 
30 

69 

47 

63 

44 

45 
30 

38 
28 

41 
24 

46 
29 

53 
29 

57 
33 

61.0 
35.4 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

75 
32 

70 
31 

58 
33 

53 

29 

64 
29 

73 
31 

72 
36 

65 

49 

68 
54 

77 
44 

67 
36 

52 

29 

57 
26 

65 
29 

64 
30 

73 
31 

75 
32 

72 
35 

63 
54 

59 

43 

56 

29 

56 
26 

64 
32 

64 
40 

60 
38 

44 
25 

43 
28 

44 
26 

44 
27 

52 

31 

55 

37 

61.4 
34.0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
32 

62 

36 

56 

34 

59 
34 

70 
32 

68 
33 

61 
51 

60 
56 

75 
54 

70 
46 

53 

34 

57 
25 

64 
27 

63 
31 

73 
33 

74 
33 

69 
34 

67 
57 

59 
45 

56 
40 

55 
29 

62 
28 

70 
48 

55 

55 

59 
32 

39 
29 

41 
26 

44 
27 

55 
31 

61 
30 

64 
46 

61.4 
37.1 

DURHAM 

MAX 

MIN 

76 
33 

69 
37 

62 

40 

63 
33 

70 
35 

67 
37 

59 
52 

60 
55 

70 
57 

73 
53 

62 

39 

59 
35 

66 

27 

65 

31 

75 
34 

74 
35 

74 
34 

68 
52 

61 

52 

57 
45 

55 
27 

64 
28 

72 
47 

66 

53 

64 
44 

45 
30 

41 
31 

46 
28 

57 
31 

59 
31 

50 
46 

63.2 
39.2 

EAST  DEERING 

MAX 
MIN 

73 
32 

62 

33 

58 
32 

57 
32 

67 

28 

67 
29 

57 
46 

57 
52 

74 
46 

67 
40 

55 
32 

56 
28 

62 

27 

63 
29 

72 
28 

74 
31 

72 
29 

71 
53 

63 
48 

53 
38 

55 
25 

60 
24 

63 
50 

64 
52 

57 

38 

38 
27 

38 
23 

43 
23 

53 
31 

58 
25 

53 
38 

60.4 
34.5 

FABYAN 

MAX 
MIN 

32 

49 
15 

64 
20 

58 
30 

50 
40 

45 
25 

35 
15 

37 

19 

45 
21 

49 
29 

55 

39 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

70 
29 

66 

29 

45 
30 

41 
32 

51 
30 

70 
30 

67 
39 

65 

44 

69 
42 

72 
43 

57 
32 

38 
26 

47 
26 

55 

28 

55 

29 

64 
32 

70 
32 

71 
44 

59 
52 

54 
37 

41 
18 

45 
17 

59 
31 

50 
44 

57 
29 

31 
24 

37 
23 

32 
22 

38 
22 

40 
28 

52 
35 

53.8 
31.6 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

69 
33 

65 

34 

56 

39 

62 
33 

70 
33 

69 

34 

63 
49 

61 
55 

76 
54 

68 

48 

62 

39 

57 
26 

63 
25 

63 

31 

72 
33 

72 
32 

70 
34 

65 
54 

62 

47 

55 
45 

54 
29 

60 
27 

67 
43 

63 

49 

63 
35 

39 
30 

43 
29 

43 
27 

54 
28 

58 
31 

63 

43 

61.5 
37.1 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

75 

30 

69 
32 

58 
38 

54 
31 

61 
36 

70 
34 

70 
40 

61 

50 

60 
52 

75 
47 

66 

38 

48 
24 

55 

25 

60 
29 

61 
31 

70 
32 

74 
32 

69 
32 

63 

55 

56 

44 

52 

27 

54 
25 

59 
30 

65 

45 

62 

44 

44 
27 

37 
27 

41 
22 

44 
26 

50 
30 

56 
34 

59.3 
34.5 

6RAFT0N 

MAX 
MIN 

66 
27 

63 

28 

52 

32 

59 
29 

67 
32 

66 

26 

62 

46 

64 
53 

74 
52 

64 
37 

57 
35 

55 

19 

62 

20 

61 
23 

70 
26 

74 
26 

70 
27 

66 
53 

63 

44 

52 

40 

56 
21 

63 
22 

65 
38 

60 
44 

56 

35 

36 

30 

42 

27 

41 
21 

51 
23 

55 
28 

61 
38 

99.8 
32.4 

HANOVER 

MAX 
MIN 

69 
39 

57 
36 

55 

40 

61 
34 

68 
37 

70 
38 

65 

48 

68 
55 

75 

54 

64 

47 

49 
36 

56 

28 

63 
27 

61 
31 

72 
36 

71 
33 

69 
35 

64 
55 

60 
48 

52 
43 

52 
26 

58 
29 

63 

45 

61 

49 

60 

34 

41 
32 

41 
29 

43 
27 

49 

30 

56 
33 

63 

42 

59.9 
37.9 

KEENE 

MAX 
MIN 

71 
32 

66 

33 

63 
33 

60 
30 

71 
33 

70 
31 

60 
50 

62 
57 

79 
53 

73 
44 

56 
31 

61 
23 

66 
22 

67 

27 

76 
28 

76 

30 

68 

30 

68 
56 

60 
46 

57 
44 

59 
24 

62 

28 

70 
46 

53 
55 

60 
43 

40 
33 

42 
29 

48 
27 

55 
25 

60 
25 

66 
38 

63.1 
35.7 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

69 
38 

58 
41 

50 
38 

62 

38 

63 
37 

67 
42 

60 

49 

59 
54 

74 
54 

65 

44 

SO 
36 

56 

35 

61 
34 

61 
36 

70 
38 

71 
40 

68 
40 

64 
55 

57 
44 

52 
36 

54 
30 

50 
33 

65 

48 

62 

51 

54 
31 

40 
30 

44 
31 

42 
26 

52 
36 

57 
36 

62 

44 

99.2 
39.9 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

6S 

31 

57 
30 

44 
33 

56 
39 

71 
31 

73 
33 

68 

46 

67 

51 

75 
46 

61 
46 

55 

36 

53 

27 

61 
23 

59 
24 

70 
34 

72 
29 

73 
29 

64 
55 

58 

41 

45 
39 

50 
20 

64 
26 

60 
36 

52 

46 

61 

33 

38 

28 

38 
26 

42 
26 

47 
28 

54 
32 

62 
44 

59.0 
34.5 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
36 

57 
32 

55 

40 

62 
32 

68 
35 

70 
35 

67 
48 

68 
55 

76 
49 

67 

44 

47 

30 

58 
24 

63 
24 

64 
28 

74 
32 

75 
31 

70 
32 

65 
56 

59 
39 

52 
35 

54 
23 

59 
27 

65 

45 

60 
50 

60 
34 

40 
32 

44 
23 

39 

30 

50 
32 

56 
32 

62 
36 

60.9 
35.5 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

72 
33 

60 
40 

56 
39 

60 
38 

69 
36 

65 
36 

62 
49 

58 
54 

70 
52 

67 
47 

52 
36 

59 

30 

60 
29 

60 
30 

70 
34 

68 
38 

68 
38 

66 

56 

59 
44 

53 
40 

54 

30 

60 

30 

68 
49 

64 
54 

58 
30 

37 
28 

42 
28 

44 
27 

54 
30 

58 
29 

60 
42 

59.8 
37.9 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

72 
32 

60 
34 

57 
38 

58 
32 

66 

32 

6* 
32 

58 

50 

59 

55 

67 
53 

70 
50 

57 
37 

56 
26 

62 
26 

62 

30 

70 
31 

71 
32 

69 

33 

67 
54 

60 
47 

57 
42 

52 

25 

63 
26 

69 
46 

66 
52 

61 

35 

39 
29 

40 
27 

41 
27 

56 
26 

60 
29 

61 
43 

60.3 
36.9 

HOMWE  5  NNE 

MAX 
MIN 

72 
35 

67 
35 

51 
34 

46 
40 

56 
35 

68 

37 

70 
39 

66 
49 

68 
50 

74 
51 

61 

40 

45 
31 

51 
28 

58 
30 

99 

33 

69 
36 

71 
34 

70 
36 

63 
56 

58 

41 

46 
23 

50 
23 

61 
29 

59 
41 

60 
35 

36 
31 

34 
28 

35 
28 

40 
30 

46 
34 

94 
39 

56.9 

36.7 

MOUNT  SUNAPeE 

MAX 
MIN 

*4 
3* 

67 
41 

67 
40 

65 
55 

61 
44 

49 
39 

49 
25 

58 
34 

64 

48 

60 
48 

58 

34 

35 
28 

37 
27 

38 
23 

47 
29 

52 

34 

96 
42 

MOUNT  HASHINCTON 

MAX 
MIN 

25 

27 
17 

30 
15 

33 

27 

42 

30 

40 
35 

50 
37 

49 
44 

♦7 
41 

42 
24 

24 
16 

23 

14 

2« 
23 

33 
25 

40 
29 

47 
38 

44 
37 

42 
39 

42 

30 

33 
10 

31 

11 

40 
30 

37 
32 

43 
34 

40 
20 

28 
15 

24 
14 

19 
11 

24 

17 

32 
22 

37 
29 

36.0 
25.5 

NASHUA  3   N 

MAX 
MIN 

77 
33 

65 
37 

61 
36 

61 
33 

70 
35 

66 
36 

69 
51 

60 
55 

72 
54 

70 
51 

55 
33 

58 
25 

65 
25 

66 
29 

74 

30 

75 
32 

71 
32 

69 

57 

60 
40 

59 
38 

57 
28 

65 
26 

72 
47 

67 
55 

61 
32 

40 
29 

39 
26 

45 
28 

59 
31 

63 
29 

66 
44 

63.1 
36.7 

NORTHMOOD 

MAX 
MIN 

75 
A2 

67 
42 

59 

37 

62 
39 

71 

41 

68 
43 

67 
52 

60 

49 

73 

57 

70 
54 

63 
37 

57 
31 

65 
37 

65 

40 

74 
41 

76 
47 

71 
41 

66 
52 

62 

50 

56 

43 

55 
30 

63 

31 

70 
50 

65 
53 

62 

41 

41 
31 

40 
31 

49 
34 

96 
32 

60 
36 

67 
47 

62.9 
41.6 

PETERBORO  2   S 

MAX 
MIN 

72 
♦0 

67 
38 

57 
35 

56 

34 

66 

32 

66 
32 

56 

45 

57 
52 

73 
50 

67 
45 

57 
34 

54 
29 

60 
29 

64 
30 

69 
35 

72 
37 

73 
42 

64 
53 

58 
44 

58 
39 

54 
27 

59 
33 

68 

45 

52 
52 

56 
35 

36 
26 

35 
24 

41 
24 

51 
32 

56 
31 

60 
41 

59.5 
36.9 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 

MIN 

66 
36 

57 
37 

50 
34 

54 
35 

67 
32 

63 
38 

5« 

45 

•2 

50 

72 
52 

61 
♦3 

30 
32 

55 

32 

56 

34 

39 

41 

68 
35 

71 
36 

67 
37 

57 
50 

54 

41 

46 
36 

48 
24 

60 
26 

58 
46 

53 

44 

57 
28 

34 
25 

36 
24 

36 
22 

45 
32 

49 
30 

57 
37 

59.7 

39.9 

PLYMOUTH  1  WNW 

MAX 
MIN 

7* 
28 

68 
32 

57 
32 

52 

28 

61 

28 

69 

30 

68 
31 

64 

47 

65 
52 

75 
41 

6S 

34 

91 
28 

55 

26 

63 

27 

61 
28 

74 
29 

71 
30 

61 
54 

58 

40 

53 
25 

64 
27 

63 
31 

60 
41 

44 
26 

40 
25 

44 
22 

43 
28 

53 

28 

54 
38 

60 
30 

99.7 
32.2 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

7* 
38 

65 
38 

60 
37 

61 
33 

65 
32 

65 
32 

56 
52 

60 
52 

64 
50 

70 
50 

60 
3B 

60 
32 

65 

29 

62 

33 

73 
36 

71 
36 

71 
36 

65 

54 

60 
46 

58 
39 

51 
25 

64 
28 

73 
49 

66 
52 

61 
33 

42 

30 

43 
28 

46 
26 

58 
35 

57 
32 

65 
47 

61.7 
38.0 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

78 
32 

69 
32 

64 
34 

58 
30 

60 
30 

68 
34 

68 

40 

62 
51 

60 
51 

74 

40 

66 

29 

51 
21 

39 
22 

62 
25 

63 
28 

71 
30 

72 

30 

68 
32 

66 
53 

54 
42 

54 
23 

55 
26 

61 
30 

68 

45 

63 

43 

47 
33 

39 
29 

40 
26 

42 
26 

54 
27 

96 
32 

60.9 
33.1 

WEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

75 
34 

69 
34 

56 
35 

56 
33 

61 
35 

69 
35 

60 

38 

66 

49 

67 
54 

78 
45 

66 
32 

47 
24 

62 
25 

63 
24 

62 

31 

72 
31 

74 
33 

68 
33 

65 
54 

55 
43 

52 
23 

55 
24 

57 
29 

68 

43 

62 
41 

41 
33 

47 
30 

40 
23 

44 
28 

47 
33 

55 

34 

60.3 
34.3 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

80 
33 

70 
33 

64 
32 

63 

35 

69 
32 

66 
28 

60 
52 

60 
56 

70 
57 

74 
51 

61 

38 

61 
26 

68 
26 

68 
32 

76 
30 

74 
36 

72 
31 

72 
50 

65 

51 

60 

42 

57 
27 

65 
25 

73 
42 

68 

50 

64 
40 

42 
32 

40 
29 

47 
29 

60 

27 

64 
28 

67 

44 

64.9 
36.9 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1957 


Station 

3 

Day 

Of 

Month 



tr 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

72 
35 

64 
39 

54 
40 

61 
33 

68 

34 

68 
37 

64 
49 

60 

54 

73 
55 

69 
55 

60 
36 

55 

31 

62 

31 

62 
32 

70 
37 

72 

37 

70 
36 

66 
55 

60 
48 

54 
44 

52 
25 

60 
31 

67 

44 

62 

50 

59 
38 

42 
26 

45 
29 

43 
30 

52 
36 

59 

37 

62 

47 

60  1 9 
39  .1 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

69 
33 

58 
31 

47 
38 

6S 
31 

71 
29 

71 
33 

67 

47 

67 
50 

76 
52 

65 
40 

58 
38 

54 
33 

62 
27 

63 
30 

70 
30 

75 
31 

70 
31 

62 
52 

58 
43 

48 
40 

55 
26 

63 
26 

64 
35 

58 

44 

58 
32 

42 
30 

42 
26 

42 
23 

48 
26 

51 

31 

61 
41 

60.0 
34.8 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

67 
59 

67 
53 

62 

47 

59 
46 

62 

50 

62 

54 

60 
56 

66 

56 

70 
56 

68 
53 

58 
46 

54 
43 

60 
44 

63 
47 

64 

49 

67 
48 

66 
53 

65 
59 

66 
46 

59 
46 

52 

41 

60 
42 

63 
55 

63 
58 

56 

39 

45 
38 

40 

48 
38 

60 
47 

61 
45 

63 

51 

60.6 
48.5 

SREENVILLE 

MAX 
MIN 

75 
54 

69 
42 

65 
33 

60 
37 

63 

41 

65 

41 

56 
52 

58 
53 

70 
53 

57 
35 

59 
31 

64 
35 

65 
39 

72 
37 

76 

44 

69 
43 

65 

55 

62 

44 

58 
36 

56 
27 

63 

34 

67 
49 

65 

55 

62 

34 

44 
31 

40 
32 

43 
31 

60 
34 

63 
34 

65 

41 

61.9 
40.2 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

72 

69 
36 

66 
30 

65 
30 

67 
38 

68 

43 

60 
55 

62 

54 

70 
54 

72 

50 

67 
41 

59 
28 

64 
28 

64 
31 

71 
29 

74 
33 

67 
42 

67 
58 

65 
45 

60 
32 

55 
26 

62 

28 

68 
49 

65 

57 

64 
38 

49 
36 

43 
34 

45 
34 

62 

29 

63 
29 

66 
43 

63.6 
39.0 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
51 

68 

47 

66 

40 

63 

39 

68 
41 

67 
43 

59 
55 

61 
56 

69 
66 

73 
49 

59 
40 

59 
34 

65 

34 

64 
37 

72 
36 

73 
41 

67 
44 

66 

58 

64 
47 

60 
40 

53 
33 

63 
36 

69 

51 

66 

60 

62 

38 

44 
36 

42 
36 

44 
35 

61 
36 

61 
33 

66 

49 

62.9 
42.9 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

69 

34 

70 
37 

61 
37 

61 
35 

60 

40 

70 
40 

70 
40 

60 

50 

59 
64 

79 
45 

65 
37 

49 
26 

61 
26 

66 
26 

67 
31 

76 
32 

74 
33 

65 
33 

65 
54 

54 
43 

52 

27 

58 
27 

58 
30 

68 

47 

60 
46 

47 
35 

40 
31 

40 
29 

44 
30 

55 
32 

55 
34 

60.6 
36.2 

BENNINGTON  2  NW 

MAX 
MIN 

67 

42 

61 

40 

59 
32 

60 
33 

72 

34 

71 
48 

63 

57 

72 
52 

64 
43 

54 
36 

65 
22 

61 
26 

63 

34 

69 

31 

73 
33 

70 
37 

65 
53 

58 
42 

52 

40 

52 
24 

66 
29 

67 
42 

62 
55 

61 
32 

41 
31 

39 
28 

44 
26 

53 
35 

68 

31 

64 
42 

60.9 
37.0 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

73 
31 

67 
30 

58 
30 

55 

40 

71 
32 

72 
36 

70 
46 

73 
47 

77 
43 

74 

44 

58 
37 

51 
24 

60 
23 

59 
29 

70 
33 

73 
29 

73 
31 

69 
55 

59 
43 

46 
39 

50 
20 

62 

25 

61 

37 

57 
45 

59 
33 

39 
28 

39 
26 

41 
27 

44 
27 

54 
30 

62 

44 

60.5 
34.3 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 

43 

56 
40 

52 

40 

56 

45 

62 
36 

68 

40 

66 
51 

66 

54 

74 
46 

62 

42 

49 
39 

53 

31 

66 
30 

60 
40 

69 

43 

72 
38 

68 
49 

60 
53 

53 
42 

48 
33 

48 
25 

60 
34 

59 
52 

62 
50 

50 

33 

34 
30 

35 
30 

46 
28 

45 
39 

57 

40 

62 

40 

57.3 
39.9 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

68 
31 

62 
28 

58 
29 

61 
36 

68 
27 

72 
27 

63 

45 

64 
52 

76 
44 

64 
41 

59 

24 

55 

19 

62 

24 

66 
23 

71 
25 

73 
26 

65 
27 

65 
49 

60 
43 

54 
38 

55 

18 

60 
25 

67 
38 

59 
45 

59 
37 

40 
28 

41 
26 

42 

21 

49 
27 

55 
26 

60 
36 

60.4 
31.8 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

74 
30 

74 
29 

66 

31 

55 

34 

58 
27 

72 
29 

68 

33 

66 
50 

70 
45 

78 

46 

64 

30 

45 
24 

56 
22 

62 
24 

67 
29 

72 
29 

75 
30 

71 
32 

64 
51 

62 

41 

49 

21 

54 
21 

64 
28 

62 

43 

59 
35 

37 
30 

36 

27 

36 
28 

43 
27 

50 
31 

54 
33 

59.8 
31.9 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

72 

45 

70 
39 

56 
31 

62 

38 

61 
36 

75 
31 

69 
45 

72 
52 

78 
42 

68 

48 

55 

31 

57 
21 

60 
30 

56 

38 

72 

37 

73 
34 

70 
45 

64 
48 

59 
40 

53 

41 

53 
20 

63 
32 

63 
47 

60 

48 

60 
29 

41 
25 

36 

25 

40 
22 

46 

31 

47 
33 

62 

43 

60.4 
36.4 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

66 

37 

60 
35 

57 
31 

59 

33 

68 

30 

70 
31 

66 

46 

62 

47 

74 
50 

64 

40 

51 

35 

55 

18 

62 

24 

60 
29 

69 
28 

70 
28 

75 

30 

63 

53 

58 

41 

51 
36 

53 
21 

66 
26 

65 

44 

60 
50 

62 

34 

41 
29 

tl 

44 
25 

49 

37 

59 
29 

58 
34 

59.9 
34.2 

ENOSBURS  FALLS 

MAX 
MIN 

70 
39 

62 
32 

49 
32 

57 
42 

68 

33 

75 
35 

70 
48 

70 
53 

77 
39 

65 
47 

61 
26 

54 
26 

60 
30 

60 
26 

70 
40 

76 
31 

75 
38 

63 
54 

57 

40 

47 
39 

47 
27 

58 
29 

63 

47 

64 
45 

62 

33 

36 
29 

42 
27 

52 
26 

45 
34 

57 
35 

63 
35 

60.5 
36.0 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

76 

33 

70 
33 

54 
36 

52 

40 

56 
34 

69 

36 

72 
36 

68 
50 

70 
49 

76 
49 

64 

40 

46 
29 

53 
23 

58 
27 

61 
33 

69 
31 

74 
32 

73 
37 

60 
49 

49 
42 

50 
22 

50 
22 

67 
32 

62 

43 

62 
35 

37 

31 

35 
29 

36 
28 

43 
31 

46 
33 

57 
36 

58.5 
34.9 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
41 

50 
34 

47 
38 

56 

38 

67 

33 

70 
36 

66 

47 

67 
53 

73 
48 

60 
41 

43 
35 

50 
32 

55 

28 

59 
32 

67 

40 

72 
33 

70 
39 

60 
54 

55 
40 

44 
32 

50 
21 

62 

30 

62 

50 

59 
50 

52 
30 

34 
28 

33 
26 

40 
26 

43 
37 

54 
33 

60 
36 

56.4 
36.8 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

62 
42 

50 
28 

33 
24 

40 
29 

55 
34 

61 
32 

59 

38 

60 
42 

60 
46 

61 
35 

40 
21 

36 
21 

42 
29 

48 
31 

55 

29 

63 
24 

64 
25 

55 

40 

54 
28 

41 
26 

44 

14 

49 

15 

46 
32 

51 
39 

52 

25 
13 

54 
14 

54 
12 

13 

40 
20 

44 
33 

49.9 
27.6 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

67 
35 

51 
34 

46 
34 

53 
40 

66 
32 

69 
34 

59 
47 

70 
45 

76 
39 

60 
42 

49 
35 

61 
28 

59 
29 

61 
28 

69 
38 

73 
33 

76 
38 

58 
51 

56 
38 

47 
28 

49 
22 

64 
31 

56 
45 

60 
45 

49 
29 

34 
22 

35 
23 

40 
24 

44 
32 

54 
31 

61 
34 

56.8 
34.4 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

72 
39 

68 
32 

51 
39 

54 

41 

66 

30 

63 
29 

70 
28 

69 
52 

74 
45 

72 
50 

57 
38 

58 
30 

68 
25 

61 
34 

65 
36 

69 
38 

73 
28 

65 

55 

59 
42 

46 

40 

52 

21 

65 

25 

64 

46 

62 

47 

62 

33 

34 
29 

35 
26 

43 
27 

46 
29 

55 
33 

60 

40 

59.3 
35.7 

REAOSBORO  I  SSE 

MAX 
MIN 

73 
29 

70 
36 

62 

34 

63 
32 

57 
32 

66 

34 

68 
34 

56 

50 

56 

50 

73 
45 

59 
29 

54 
26 

66 
25 

61 
29 

65 

30 

71 

31 

75 
33 

69 

33 

68 
48 

52 
40 

52 

24 

58 
25 

63 

28 

68 
43 

60 

38 

48 

31 

40 
28 

39 
26 

45 
29 

49 
30 

66 
32 

59.7 
33.4 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

68 
42 

65 

38 

54 
33 

59 
39 

63 
36 

71 
35 

66 

48 

66 

56 

74 
54 

72 

47 

56 

36 

56 
25 

61 
28 

63 
32 

69 

34 

74 
35 

73 
38 

63 
55 

61 
44 

48 
40 

53 
25 

63 
31 

65 
49 

63 
52 

63 
32 

43 
32 

36 

29 

46 
29 

45 
38 

60 
35 

61 
42 

60.6 
38.4 

ST  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

67 
54 

58 
43 

52 
40 

56 
36 

65 
38 

70 
42 

68 
54 

67 

51 

74 
60 

61 
43 

53 
36 

60 
38 

55 
35 

59 

37 

68 
49 

70 
43 

68 

54 

62 
51 

57 
43 

49 

41 

50 
27 

62 

37 

56 

54 

62 
52 

61 
35 

37 

31 

38 
29 

45 
30 

47 
33 

56 

41 

61 
49 

58.5 
42.1 

SAINT  JDHNSBURY 

MAX 
MIN 

74 
37 

67 
38 

51 
38 

56 

42 

71 
32 

77 
35 

72 

48 

70 
51 

78 
46 

74 
49 

56 

38 

53 
28 

62 
24 

60 
27 

70 
34 

74 
29 

73 
32 

72 
32 

61 
43 

49 
40 

53 
22 

63 
27 

62 

39 

60 
46 

59 

33 

37 
29 

37 
26 

42 
27 

47 
29 

55 

33 

71 
44 

61.5 
35.4 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

70 
30 

62 
38 

52 
32 

51 
34 

54 
34 

61 

34 

62 

46 

53 

51 

56 

46 

67 
39 

55 

32 

43 
22 

49 
24 

55 

26 

55 

27 

65 
28 

70 
29 

64 
30 

59 
43 

45 
35 

46 
27 

54 
26 

59 
28 

62 
42 

55 
34 

36 

26 

38 
26 

35 
22 

39 
23 

44 
27 

51 
30 

53.8 
31.9 

VERNON 

MAX 
MIN 

68 
35 

73 
39 

66 
29 

65 
31 

62 
37 

75 
36 

73 
40 

63 
50 

59 
52 

80 
45 

69 
37 

66 
27 

65 

30 

68 
32 

75 
32 

75 
32 

66 
34 

69 
32 

58 
44 

57 
27 

59 
26 

64 
29 

64 
29 

70 
46 

65 
38 

51 
34 

41 
29 

42 
27 

49 
31 

56 

31 

68 
33 

63.3 
34.6 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

74 
25 

68 
27 

65 
27 

45 
30 

45 
27 

68 
28 

72 

35 

68 
37 

67 
41 

76 

41 

66 

36 

45 
22 

52 

19 

60 
21 

58 
22 

68 
28 

72 
28 

72 
28 

60 

45 

48 

38 

45 
20 

50 

18 

60 
24 

60 
34 

58 
32 

35 
28 

35 
24 

35 
25 

40 
25 

45 
28 

65 

29 

57.0 
28.8 

WILDER 

MAX 

MIN 

7* 
36 

69 
35 

SB 
36 

58 
36 

64 

36 

70 
37 

71 

39 

64 

50 

67 
55 

77 
47 

66 
36 

47 
29 

65 
27 

68 
28 

65 
32 

74 
35 

68 
33 

69 
34 

66 

55 

56 

43 

52 

25 

55 
25 

58 
31 

63 

45 

61 

40 

41 
33 

40 
30 

40 
26 

45 
30 

49 
34 

53 
34 

60.4 
35.9 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

67 
35 

57 

31 

54 
33 

59 
34 

65 

34 

68 
31 

63 

48 

67 
54 

74 
49 

67 
44 

68 
31 

55 
22 

62 
23 

62 
25 

70 
30 

70 
29 

67 
31 

64 

53 

58 
43 

51 
38 

51 
21 

58 
26 

63 

42 

60 
46 

60 
33 

37 
31 

38 
28 

41 
24 

49 
28 

56 

30 

60 
38 

59.1 
34.4 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1957 


Station 

And 

Depth 

TlK 

Day  ol  month 

•< 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

a 

9 

.0 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STORRS.  COKN. 

UASiniED  UNDER  SOD 

1-2  INCHES  («) 

MAX 

MIN 

64 

56 

62 
56 

61 

51 

58 

51 

62 

51 

62 
53 

60 

57 

61 

59 

69 

60 

64 

58 

59 
52 

56 

47 

56 
47 

58 
49 

61 
49 

62 
51 

60 
52 

62 
60 

62 
55 

55 
SO 

54 

44 

54 
46 

58 
51 

60 
56 

60 
50 

52 

47 

47 
45 

47 
43 

50 
43 

52 
44 

57 
48 

58.2 
51.0 

4  INCHES  (a) 

MAX 

HIN 

64 
57 

62 
58 

61 
54 

59 
54 

62 
54 

61 
55 

60 
58 

62 
60 

68 
60 

64 
59 

62 
54 

57 
50 

57 
50 

58 
51 

60 
51 

61 
53 

60 
54 

62 
60 

62 
58 

56 
52 

54 

47 

54 
48 

58 
52 

60 
56 

60 
54 

52 
49 

SO 
47 

48 
44 

SO 
44 

52 
46 

56 
51 

58.5 
52.9 

8  INCHES  (a) 

MAX 

HIN 

60 
58 

60 
58 

59 
56 

57 
56 

56 
56 

56 
56 

57 
56 

58 
58 

60 
58 

60 
58 

58 
56 

56 
54 

54 
53 

54 
52 

54 
52 

54 
54 

55 
54 

57 
55 

58 
57 

57 
54 

54 
50 

52 
50 

53 
52 

56 
53 

56 
54 

n 

52 
49 

48 
47 

48 
47 

48 
47 

51 
48 

55.2 
53.5 

IIMGSTON.  K.  I. 

■SASURED  UNKR  SCO 

2   INCHES  (b) 

MAX 
MIN 

62 
55 

59 
S3 

59 
51 

57 
SO 

58 
SO 

57 
52 

58 
55 

58 
56 

62 
57 

62 
57 

57 
53 

54 
47 

S3 
45 

56 
48 

56 
47 

57 
48 

57 
52 

58 
55 

58 

57 

S3 
SO 

52 
47 

52 
45 

55 
SO 

56 
54 

56 
54 

49 
47 

46 
45 

47 
45 

49 
44 

SO 
43 

55 
49 

55.4 
50.4 

4  INCHES  (b) 

MAX 
MIN 

62 

57 

60 
55 

60 
52 

57 
53 

58 
52 

58 
53 

59 
56 

59 
57 

63 
58 

63 
58 

58 
54 

54 
48 

54 
46 

57 
49 

57 
48 

57 
49 

57 
53 

58 
55 

59 
57 

53 
52 

51 
48 

51 
46 

55 
51 

56 
54 

56 
54 

48 
47 

46 
45 

47 
45 

49 
44 

SO 
43 

54 
49 

55.7 
51.2 

8  INCHES 

S  PM 

60 

60 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

61 

61 

59 

58 

58 

55 

55 

56 

58 

58 

58 

55 

53 

52 

55 

56 

57 

54 

52 

51 

51 

51 

53 

56.4 

12  INCHES 

S  PM 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

60 

59 

60 

61 

60 

59 

59 

56 

56 

56 

57 

58 

58 

58 

56 

54 

55 

57 

57 

55 

54 

52 

51 

51 

53 

57.0 

BHRLIICTON  UNIT  OF  Tt. 

1  INCH  (c) 

MAX 

MIN 

57 
52 

55 
50 

S3 

47 

S4 

SO 

56 
48 

56 

47 

59 
52 

59 
55 

61 
52 

58 
53 

52 
49 

S3 
46 

51 
44 

54 
46 

57 
49 

55 
46 

55 
49 

55 
54 

55 
SO 

49 

46 

47 
40 

49 
42 

52 
48 

54 
50 

53 
44 

44 

42 

42 
41 

43 

39 

45 
42 

46 
42 

50 
46 

52.5 
47.1 

3  INCHES  (c) 

MAX 
MIN 

57 
53 

55 
51 

S3 
49 

S3 
SO 

56 
49 

55 
49 

58 
S3 

58 
55 

60 
S3 

58 
54 

52 
SO 

S3 
47 

51 
46 

S3 
47 

56 
49 

54 
47 

54 
50 

55 
54 

55 
51 

SO 
47 

47 
42 

48 
43 

52 
48 

54 
50 

53 
45 

45 
43 

43 
42 

43 
40 

45 
42 

46 
43 

50 
45 

52.3 
48.0 

10  INCHES  (c) 

MAX 
MIN 

55 
54 

55 
53 

54 
53 

S3 
52 

54 
52 

54 
52 

55 
53 

56 
55 

57 
55 

57 
56 

55 
53 

53 
51 

52 
50 

51 
SO 

S3 
51 

52 
52 

S3 
52 

54 
53 

54 
53 

52 
51 

50 
48 

48 
48 

SO 
49 

52 
51 

52 
51 

49 
47 

46 
45 

45 
44 

45 
45 

47 
45 

48 
47 

52.0 
50.3 

(a)  Soil  Type:   Woodbrldge  loaa.   Ground  cover:   Grass  sod. 

(b)  Soil  Type:   Brldgehaj&pton  stilt  loan.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2  Inches. 

(c)  Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

^.peed 

Relative  humidity  aveiagee  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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Station 
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a 
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a 
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BLOCK  ISLAND  IB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

3 

2 

4 

2 

0 

0 

11 

5.6 

BLUE  HILL,  MASS. 

NW 

14 

14.5 

42 

s 

24 

81 

81 

56 

73 

3 

6 

2 

2 

1 

0 

14 

52 

6.1 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

NNW 

14 

11.0 

33++ 

N 

20 

77 

78 

55 

67 

4 

2 

4 

3 

0 

0 

13 

62 

5.7 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

77 

55 

68 

4 

1 

2 

4 

0 

0 

11 

~ 

5.6 

BURLIHGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

SSW 

15 

8.0 

32 

s 

24 

80 

79 

58 

70 

5 

6 

2 

1 

0 

0 

14 

48 

7.9 

CARIBOO  WB  AIRPORT,  ME. 

NW 

16 

10.5 

38++ 

W3W 

25 

86 

90 

64 

77 

7 

7 

2 

1 

1 

0 

18 

- 

7.8 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

NW 

14 

7.3 

26 

s 

24 

83 

85 

50 

68 

3 

1 

3 

0 

2 

0 

9 

54 

5.9 

HARTTORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

NW 

22 

11.3 

37 

sw 

24 

85 

85 

49 

68 

2 

3 

4 

I 

0 

0 

10 

54 

5.8 

MIDDLETOWN  WB,  CONN. 

- 

- 

9.0 

40* 

ENE 

6 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

4 

1 

1 

0 

8 

- 

- 

MT.  WASHINGTON,  N.  H. 

w 

29 

27.2 

106% 

NW 

2+ 

89 

89 

87 

88 

5 

1 

4 

0 

2 

0 

12 

48 

7.3 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

12.9 

35 

NW 

20 

83 

83 

68 

83 

6 

3 

3 

2 

0 

0 

14 

58 

6.5 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

6.8 

24 

E 

6 

- 

84 

59 

- 

2 

3 

2 

2 

2 

0 

11 

65 

5.7 

PITT3FIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

5 

2 

1 

0 

0 

10 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

s 

13 

10.5 

29 

NW 

20 

83 

85 

60 

78 

S 

0 

4 

2 

0 

0 

11 

57 

5.9 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

NW 

16 

12.2 

35++ 

S 

24 

80 

83 

53 

70 

5 

2 

2 

2 

2 

0 

13 

59 

5.7 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

13.1 

34++ 

NW 

20 

- 

- 

- 

- 

3 

1 

4 

3 

0 

0 

11 

- 

5.8 

%  Peak  Gust 

S—  nimrmaom  not—  ioUowliig  StAtioa  Indax. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  EMGLAXD 
OCTOBER  1957 


Day  of  month 

Station 

PI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ROCHESTER,   MASS. 

EVAP 

.06 

.12 

.10 

.14 

.08 

.11 

.06 

.01 

.03 

.02 

.11 

.11 

.09 

.04 

.08 

.07 

.07 

.07 

.06 

.07 

.01 

.07 

.04 

.06 

.02 

.08 

.03 

,02 

04 

OB 

02 

1.95 

WIND 

14 

37 

26 

20 

33 

36 

76 

58 

4 

3 

23 

27 

8 

24 

12 

12 

8 

14 

44 

49 

31 

14 

30 

45 

85 

35 

54 

23 

43 

22 

46 

956 

LAKEPOHT    2,    N.    H. 

EVAP 

.04 

.09 

.16 

.05 

.16 

.11 

.04 

.02 

.09 

.10 

.11 

.03 

.09 

.10 

.09 

.12 

.14 

.11 

_ 

.11 

.16 

.09 

.04 

.07 

. 

.05 

.14 

.02 

. 

. 

. 

B2.78 

WIND 

25 

45 

45 

50 

10 

10 

40 

35 

20 

10 

40 

40 

35 

25 

30 

20 

5 

45 

35 

25 

60 

30 

40 

45 

65 

40 

.30 

20 

_ 

_ 

_ 

B1019 

HAX 

63 

53 

57 

59 

67 

65 

57 

74 

77 

63 

55 

57 

60 

62 

67 

68 

63 

58 

53 

51 

52 

52 

57 

.M 

51 

3S 

40 

4.') 

_ 

_ 

_ 

57.1 

UIN 

39 

39 

31 

33 

48 

39 

41 

49 

51 

53 

34 

29 

30 

35 

37 

39 

39 

52 

43 

39 

27 

30 

44 

48 

35 

28 

27 

29 

- 

- 

- 

38.1 

UASSABESIC  LAKE,    N.    H. 

EVAP 

.10 

.13 

.07 

.10 

.15 

• 

* 

.19 

. 

.09 

.17 

.09 

.07 

.08 

.08 

.07 

.06 

.03 

.03 

.09 

.07 

.04 

.05 

.03 

.13 

.07 

.01 

.05 

.04 

.04 

.01 

B2.21 

WIND 

22 

53 

51 

22 

32 

50 

44 

54 

2 

29 

46 

28 

24 

20 

31 

2 

23 

19 

33 

63 

40 

14 

28 

25 

68 

26 

18 

29 

33 

20 

11 

960 

KINGSTON,    R.    I. 

EVAP 
WIND 

.08 

.04 

.27 

.10 

.12 

.07 

.00 

.13 

.04 

.11 

.11 

.17 

.07 

.13 

.09 

.09 

.06 

.05 

.04 

.10 

.08 

.15 

.00 

.02 

.11 

.09 

.08 

.05 

.08 

.05 

.07 

2.65 

REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Hew  England  may  be  obtained  by  writing  to 
Hassacbusetta)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  llassachuset 
Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  aaae,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  Bllea  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Decenber  issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  li 

*F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  i 


otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6.   Max  and  I 

adjusted  to 


ent  In  miles.   Honthly  degree  day  totals 
n  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
epresent  obeervatloas  taken  at  the  present 


Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  wat 
observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  Inches 


quivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive 
local  variability  In  the  anowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground 
re  on  the  ground. 


Entries  of  Snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  In  the  seasonal  snowfall  table,  include  i 


Entries  of  i 


ind  Include  sno 


ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values 
No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  In  Tables  2  and  5,  is  indicated  by  no  entry.   Consult  the  annual  Issi 
ed  in  computing  averages  or  extremes  for  State  or  Section. 

pped  with  automatic  wind  Instruments. 


times  in  the  standard  of  time  In 

e  at  7:30  a.m.,  E.S.T. 

of  this  publication  for  Interpolated  monthly 


sference  indicates  that  the  then 


are  exposed  In  a  shelter  located 


precipitation  totals, 
TT   Mount  Washington,  New  Hampshire 

+   And  also  on  a  later  date  or  date 
*-*      Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  Is  n 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distrlbutlo 
//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod~covered  ground;  however,  the  : 
on  the  roof  of  a  building. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C   In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.   These  statl 
"Hourly  Precipitation  Data". 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches 

G   In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  Indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  la  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  Table  S  fo: 
station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

B  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data",) 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or  August  issues  or  delayed  data  December  issue  of  this  publlcatioi 
SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  snail  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  Hew  England.   That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
of  new  snowfall. 

detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    ENGLAND 
OCTOBER    1957 


Day  of  month 


1        2       3       4       S       6       7       8       9       10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19     20     21      22     23     24     2S     26     27     28     29     30     31 


coKNXCTictrr 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

COLLINSTILLE   1    S 

OAICBORT 

HA>TK»D  BRAIIURD  TLD 

HABTrORD  fB  AIRPCAT 

■UasnlLD  HOLLOW  DAII 

MIDOLETOfX  WB 

■OHAWl  RAaCSR  STATIOX 

MODNT  CARMEL 

tow  BATSR  WB  AIRPORT 

NCRFOLX  2  SW 

■OCOBOBT  3  W 

RAIHZ 
BANGOR  DOW  riELD 

BAB  EARBOB 

CABIBOU  WB  AIRPORT 

EA3TP0RT 

BOHLTOK  CAA  AIRPORT 

KACHIAS 

MAS3ACHVSRT3 


BLDI  BILL 


BOSTON  WB  AIRPORT 


IA8T  WABZHAM 

BOLTOO 

PITTSriKLD  IB  AIBPOBT 

SOOTHBRIDGE  3   E 

SPRINCriELD  ARUORT 

amLING 

STOCKBRIDQI 

WALPOLB 

WIST  anOIIIGTON 

lOBCXSTZB  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
BEjrrON 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQOIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
3N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTS  EQDIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SB  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQDIV 

SNOWFALL 
SR  ON  GND 

SNOWFALL 
SR  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SR  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
81  OH  GHD 


.3 

T 


S*e  ref«r«oo«  notaa  following  Station  Index. 
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Table  7  -  CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
OCTOBER  1957 


Day  of  month 


BETBLEHEll 


FIRST  CONN  LAKE 


LEBANON  CAA  AIRPORT 


liOUMT  WASHINGTON 
PINXHAU  NOTCH 
SOIUtT  MOUNTAIN  DAK 

WEST  RUHNEY 

RHODE  ISLAND 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 
BENNINGTON  2  NW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

NEWPORT 

READSBORO  1  SSE 

ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT  JOHNSBURT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SM  ON  GND 
WTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1957 


NEW     ENGLAND. 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
10  O  10  20         30         40 


!  ItSRIDIAM  Tllfl   ZOIfX 


STATION    LEGEND 


O    •  4  Precipitation  only 

0  Precipitation,   storage 

-O-  ■♦--(>-  Precipitation    and    Temperature 

"V'T"^  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 

Type   of  gage  O    Non- recording, 

•    Recording;        (J    Botit  types. 

I         Double  circle  combinations    indicate   the  availability  of 
more   detailed  meteorological  data. 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  EHGLAMD 
OCTOBER  1957 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


-  234  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
OCTOBER    1957 


R         Revised   VftPC,    Chattanooga,    Tenn. 1/57 

Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW   ENGLAND 
OCTOBER    1957 


R         Revised   HRPC,    Chattanooga,    Tenn . l,'57 

Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data", 


STATION  INDEX 


Slation 


Z        Counly 

Si 


COHNtCTICUT 
AMSONU 

bakersvillc 

BALTIC 

e*l>«HU«STEO 

BLOOmfiELD 

e«IDGEPORT  MS  AP 

enooKL's 
BUtLS  BBtOGE  0*»< 
BURLINOrOM 
CANOLEwOOO  LAKE 

C0CK*<»O»tSET  aANCER  STa 
COCCHESTES 
COCLINSVICLC  1  S 

COVENTRv 
CREAM  HILL 


Olio  InEm  have*! 
022T  LlTCHf lELD 
02M  '^^o  LONDON 
02»»  ILITCMFIELO 
361*   KAftTFORO 


0««t    t.lTCNFIELD 
iO»TJ iHABTfORD 

io»j :fai»pielc 

1«8S IhIOOLESES 
1499  NEm  LOMCXM 
1536  JMARTfORO 
lft84 I  TOLLAND 
1715 ILITCNFIELD 


*1  )« 

41  *8 

41  2» 

1 » 

41  2S 

1  * 

41  54 

TJ  05 

T3  02 

12  OA 

T2  5T 


Ti  57 

73  29 

71  50 
73  26 

72  51 
72  17 
72  5A 
72  21 
75  20 


DANBUMV 

1762  FAIRFIELD 

; 

41  23 

73  28 

DAMSON  LAKE 

1798  NEM  HAVEN 

41  22 

72  59 

DERBY 

18*4  FAIRFIELD 

7 

41  19 

73  05 

EAST  HAVEH 

2169  NEM  HAVEN 

4 

M  \l 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

2280  FAIRFIELD 

* 

7)  15 

FALLS  VILLMC 

2698  LITCHFIELD 

7 

41  57 

T>  22 

GROTOM 

320T  JNEM  LONDON 

17 

41  21 

72  0} 

NARTFOIU 

3446  HAVFORO 

5 

41  46 

72  42 

HARTFORD  BRAINARO  FLO 

5451  MAftTFORO 

9 

72  J9 

•HARTFORD  «e  AlftPORT 

3456  HARTFORO 

9 

41  56 

72  41 

NENI.OCKS  QESERVOIft 

ssbi'fairfielo 

4 

41  14 

7)  16 

JEWETT  CI  TV 

1857  NEM  LONDON 

17 

41  SB 

71  54 

LAKE  KONOMOC 

3989  NcM  LONDON 

4 

41  24 

72  11 

LAUREL  RESERVOIR 

.046  FAIftciELD 

4 

41  10 

73  33 

MANCHESTER 

^443  iHARTPORD 

5 

41  46 

72  29 

MANSFtELD  MOLLOK  DAM 

4488  HlNDHAM 

17 

41  45 

72  11 

MEAO  POND  RESERVOIR 

*59»|FAIRF|ELD 

41  12 

73  31 

MIDOLETOWN  MB 

-757  'HIDOLESEI 

5 

41  33 

72  34 

MlDOLETO-M  *  « 

4767  'MIDDLESEX 

5 

41  33 

72  43 

MILPORD 

4790  INEM  HAVEN 

4 

41  12 

73  05 

MOMAKK  RaifGER  STA 

4933  LITCHFIELD 

41  50 

73  IB 

MOOOUS  RESERVOIR 

5018  MIOOLESE" 

5 

41  )0 

72  26 

MOUNT  C*R'<L 

S077'n£w  -AvEN 

41  25 

72  55 

NATChAWG  RAmUR  STA 

5125  'MINOHAM 

IT 

72  05 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

il3l  TOLLAND 

17 

41  46 

72  21 

HEM  HARTFORD 

5262  LITCHFIELD 

4 

41  53 

72  57 

NEW  HAVEN  MB  AIRROAT 

5273 'nEm  haven 

41  16 

72  53 

NEXIfOTON 

5285  HARTFORD 

5 

41  42 

72  44 

NORFOLK  2  SH 

5445 'LITCHFIELD 

7 

41  58 

73  13 

NORTH  BRANFORO 

5510  NfcM  HAVEN 

* 

41  20 

72  46 

NORTH  Gi;ILFOAD 

5641  iNEh  haven 

fc 

41  23 

72  43 

NORMALS  GAS  OLANT 

5893  'FAIRFIELD 

4 

41  07 

7)  25 

NORMlCH  PUB  UTIL  PLT 

5910  NEM  LONDON 

17 

41  32 

72  04 

PAUCHAUG  SOOEST 

61)1  NEk  LONDON 

17 

41  35 

71  51 

PEOPLES  8AN«R  ST* 

9239  LITCHFIELD 

5 

41  56 

7)  00 

PROSPECT 

6597  He-  HAVEN 

7 

41  30 

72  57 

PUTNAM 

6645  mltOHA- 

17 

41  54 

71  54 

PUTNAM  LAKE 

6655  FAIRFIELD 

4 

41  05 

7)  38 

HOCKVILLE 

69*2  TOLLA^0 

5 

41  52 

72  26 

SDCKV  RIVER  0AM 

6966  LITCHFIELD 

■' 

41  35 

73  26 
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ASHEVILLE:  1958 


NEW  ENGLAND  -  NOVEMBER  1957 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Mild  temperatures,  moderate  to  excess 
precipitation,  and  widespread  windstorms 
were  major  features  of  November's  weather. 

Temperature  extremes  ranged  from  72°  on 
the  16th  at  Fitchburg  2  S,  Mass.,  to 
-  15°  on  the  27th  at  Fabyan,  N.  H. ,  while 
averages  were  above  the  seasonal  level 
at  all  stations.   Precipitation  was 
heavy  over  most  of  Maine  and  New  Hamp- 
shire but  diminished  to  moderate  propor- 
tions to  the  west  and  south.   Station 
totals  ranged  from  2.45  inches  at  Salis- 
bury, Vt.,  to  8.70  inches  at  Mount  Wash- 
ington, N.  H.   The  greatest  amount  for 
one  day  was  2.51  inches  measured  at  West 
Henniker,  N.  H. ,  on  the  3rd.   Snowfall 
was  very  light  in  most  areas. 

WEATHER  DETAILS 

Temperatures  were  significantly  lower 
than  the  seasonal  average  only  during 
two  brief  periods,  the  lOth-llth  and  the 
26th-27th,  and  were  well  above  average 
over  most  of  the  area  the  2nd-3rd,  14th- 
19th,  and  the  28th-29th.   Precipitation, 
mostly  in  the  form  of  rain,  was  moder- 
ately frequent  with  occurrences  scat- 
tered throughout  the  month.   Rainfall 
was  rather  heavy  over  the  major  portion 
of  New  England  around  the  2nd-3rd,  8th- 
9th,  18th-19th,  and  on  the  30th.   Strong 
winds  and  lightning  were  also  features 
of  the  weather  the  8th-9th  and  19th. 

WEATHER  EFFECTS 

Mild  temperatures  and  adequate  moisture 


supplies  permitted  late  fields  of  celery, 
cabbage,  carrots,  and  spinach  to  produce 
until  late  November  in  portions  of  central 
and  southern  New  England.   Pastures  in 
some  areas  continued  to  provide  appreci- 
able grazing  much  later  than  average. 
Warm  weather  during  the  third  week  was 
very  favorable  for  plowing  and  farm  main- 
tenance.  Ground  water  levels  generally 
rose  but  remained  below  average  except 
in  the  northern  part  of  Maine.   Runoff 
was  excessive  in  northern  Maine,  near 
median  in  Vermont  and  New  Hampshire,  and 
deficient  in  Massachusetts,  Connecticut 
and  Rhode  Island. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Practically  all  of  New  England  was  sub- 
jected to  strong  winds  during  the  night 
of  the  8th-9th.   Broken  trees,  wire  line 
failures,  and  damages  to  other  properties 
were  widespread.   Stormy  weather  the 
night  of  the  19th-20th  was  a  rather  close 
repetition  of  the  storm  of  the  8th-9th 
except  that  the  affected  area  was  pri- 
marily Maine,  Massachusetts,  and  New 
Hampshire . 

For  more  detailed  storm  information  see 
Climatological  Data  National  Summary  for 
November  1957. 

FLOODS 

None  reported. 

J,  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather 
story  carried  in  each  issue  of  Climatological  Data  is  of  value  to 
only  a  small  number  of  recipients.   This  story  will  be  discontinued, 
therefore,  with  the  January  1958  issue.   A  table  of  extremes  will  be 
carried  each  month  and  a  text  will  be  carried  whenever  unusual  and 
outstanding  weather  events  have  occurred.   General  weather  conditions 
in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY 
WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY, 
either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 
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0 

1 

0 

1 

WESTBROOK 

56.1 

32.7 

44.4 

67 

2  + 

13 

12 

608 

0 

0 

17 

0 

4.11 

.65 

30 

T 

0 

9 

5 

0 

DIVISION 

45.5 

4.11 

T 

MAINE 

NORTHERN 

BRIDGEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT      //R 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

EAGLE  LAKE  3  SW 

FORT  KENT                   AM 

40.6 
42.3 

42.1 

29.2 
27.0 

29.1 

M 
34.9 
34.7 

M 
35.6 

5.7 

54 
58 

59 

9 

1 

1 

2 
-  2 

0 

26 
27 

26 

895 
902 

874 

0 
0 
0 
0 

4 
4 

4 

20 
21 

19 

0 

1 
1 

5.40 
5.51 
4.47 

4.29 

2.48 
1.55 

.76 

1.06 

•  81 

.93 

15 

3 

15 

9 

T 
7.8 
2.2 

4.0 

0 
2 

2 

30 
25  + 

30 

u 

10 
9 

10 

4 
6 

3 

2 

0 

1 

0 
0 

GREENVILLE 
HOULTON  CAA  AP 
tHOULTON  1  HE 
JACKMAN 
LONG  FALLS  DAM              AM 

42.8 
42.9 
43.6 
44.7 
43.2 

28.6 
30.2 
32.6 
29.6 
28. 5 

35.7 
36.6 
38.1 
37.2 
35.9 

5.1 
6.8 

57 
58 
56 
60 
60 

20 

19 

9 

16 

1 

2 
3 
2 
-  2 
0 

26 
26 
26 
26 
27 

872 
848 
805 
829 
867 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
4 
4 
4 

17 
16 
13 
16 
20 

0 
0 
0 

2 

1 

6.14 
6.55 

5. 38 
3.70 
3.78 

3.06 

4.09 

2.92 

,55 

•  94 
1.32 

1.17 
.75 

3 

3 
3 

4 

4.0 
5^0 

T 

2 

5 

0 

30 
30 

10 

11 

9 

10 

6 
7 
5 
2 

0 

1 

1 

0 

MILLINOCKET 
MILLINOCKET  CAA  AP 
PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
SQUA  PAN  DAM 

45.9 
44.3 
42.1 
42.3 
42.1 

31.9 
30.8 
29.4 
29.3 
28.9 

38.9 
37.6 
35.3 
35. B 
35.5 

5.9 
5.9 
5.7 
3.8 

61 
60 
56 
56 
57 

10+ 
19 

Q 

2  + 

9 

6 

3 

-  1 

0 

0 

26+ 

26 

26 

26+ 

26 

777 
815 
868 
871 
879 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

2 

3 
5 
3 

16 

19 
19 
17 
19 

0 
0 

1 

2 

1 

4.31 
5.82 
4.72 
5.78 
6.07 

.60 
2.11 
2.20 
2.25 

1.05 
1.18 

.93 
2.00 

.84 

20 
19 

4 
3 
4 

5.9 

•  3 

•  7 

0 

1 
1 

29 

30 

11 

10 

9 

12 

10 

3 

6 

4 
3 
5 

1 
1 

0 

1 

0 

DIVISION 

36.2 

5,04 

3.0 

SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

47.3 
46.6 
49. OM 
46.1 
45.2 

33.5 
33.6 
33. OM 
30.7 
31.2 

40.4 
40.1 
41. OM 
38.4 
38.2 

60 
59 
61 
61 
60 

19 

9+ 
15 
20 

20 

10 
9 

7 
3 
5 

26  + 

26 

27 

26 

26 

733 

741 
712 
792 
BOO 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

1 
2 
2 

15 

15 
14 

le 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

6.01 
4.52 
7.13 

5,11 
6.14 

1.59 
•  65 

1.96 
.94 

1,27 

3 
30 
3 
3 
3 

T 

.9 

.0 

1,5 

2,0 

T 
1 
0 
1 
2 

24 
30 

30 
30 

9 
11 

9 
10 

9 

5 
3 
5 

4 
6 

2 
0 
2 
0 
2 

EAST  WINTHROP 
FARMINGTOH 
GARDINER 
HIRAM  2  S 
LEWISTON 

49.6 
46.5 
49.6 

49.1 
48.0 

32.7 

31.9 
30.0 
30.1 
34.0 

41.? 

39.2 
39. S 
39.6 
41.0 

4,9 
3,3 

5.0 

62 
58 
61 
60 
59 

20 
1 
20 
15 
16 

12 
10 
8 
0 
13 

26+ 

27 

27 

27 

26+ 

708 
770 
748 
757 
710 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 

1 

1 
1 

15 
15 
19 
19 
15 

0 
0 
0 

1 

0 

4.55 

5.36 
7,39 
6,67 

1.49 
3.44 
2.93 

1,36 
1.47 
1.78 
1.65 
1.82 

3 
3 

3 
3 
3 

T 

1^2 

.3 

.5 

0 

n 

0 

10 

10 

10 
10 

3 

4 
6 
5 

1 

2 

3 

1 

MADISON 

OLD' TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  1  SSE 

47.6 
47.1 
47.2 
45.0 
47.8 

33.1 
32.1 
34.7 
29.4 

31.3 

40.4 
39.6 
41.0 
37.2 
39.6 

6.8 

5,3 
5,7 

5.3 

62 
63 
60 
57 
60 

20 
9 
9 
2 

15 

9 

7 
11 

8 
10 

26 

26 

26 

26+ 

27 

733 

757 
714 
826 
756 

0 
0 
0 
0 

0 

2 

2 

2 
3 

? 

18 
18 
14 
19 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

6.22 
4,84 
5.30 
6,60 
5.43 

2. 88 

1.76 
3.30 
2 ,  1  i 

1.67 
.79 

1.39 
1,14 

3 
30 

19 
19 

.4 

.1 

T 
3.0 
2.0 

0 
0 
0 
3 

0 

30 

10 

11 

12 
10 

4 
4 

5 
4 

2 
0 

1 
1 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WINSLOW                     AM 

WOODLAND                    AM 

46. 3M 

49.3 
49.3 
48.2 

33. IM 
28.3 
31.5 
31.7 

39. 7M 

38. e 
40.4 
40.0 

4,0 
5.8 

61 
61 
66 
63 

20 

15 

1 
1« 

6 

1 

10 

6 

26 
27 
26 

26+ 

752 
781 
734 
743 

0 
0 
0 
0 

2 

1 

1 
2 

13 

20 
17 
IP 

0 
0 
0 
0 

6,65 
5,25 
6.25 

2.63 

1.07 
1,56 
1,06 
1.37 

3 

3 
3 

3 

.5 

T 
T 
T 

0 
3 
0 
0 

9 
U 

11 

5 

4 
5 

1 

4 
I 
2 

DIVISION 

39.3 

5,85 

.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1957 


Temperature 

Preap 

tation 

0)  i 

s  1 

>  0 

<  2 

M 

>  c 
<   2 

< 

2.32 

lis 

1 
X 

1 

s 

J 

3 

1 

No.  ol  Days 

s 

Hi 
Q  [i:  H 

8. 

1 
c5 

1 

Snow,  Sleel 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

Mm 

t^ 

11 

a 

% 

2 

11 

0  J 

PiS 

°  o 

o2 

COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

'•9.0 
49.6 
49.0 
49,5 
47.2 

35.9 
34.3 
34.9 
34,0 
35,6 

42.5 
42.0 
42.0 
41.8 
41.4 

3.8 
3.0 

58 
61 
58 
62 
60 

1  + 
20 
15+ 

1 
1 

10 

11 

12 
9 
8 

26 
26 
27 
27 
26 

668 
685 
682 
690 
701 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 

1 

2 

1 

12 

15 

13 

14 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

5.68 
5.13 
6.91 
5.17 
5.42 

1.13 
1.75 

1.10 
1.06 
1.65 
1.03 
1.16 

2 
15 

3 
15 
20 

T 
.0 

0 

0 
0 
0 

11 

9 

8 

11 

10 

6 
S 

4 
5 
S 

2 

JONESBORO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

AM 
//R 

48.8 
50.1 
49.7 
49.6 
50.9 

32.5 
36.6 

31.7 
33.8 
30,6 

40.7 
43.4 
40.7 
41.7 
40.8 

3.2 

65 
60 
63 
60 
61 

3 

1  + 
15 
16 
15+ 

5 
12 

6 
10 

3 

26+ 

27 
27 
27 
27 

723 
643 
721 
691 
720 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

1 

2 

1 

14 

9 
15 
14 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

6.03 
6.16 
5.85 
5.50 
5.54 

2.06 

1.08 
2.06 
1.92 
1.14 
1.22 

20 
3 
3 
3 
3 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
8 
S 

10 

5 
5 
5 
S 

D I V I  S I  ON 

41.7 

5.54 

T 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

STOCKBRIOGE 

AM 
AM 
AM 
R 

48.1 
48.8 
51.4 
48,5 
50.9 

30.8 
29.0 
29.3 
30.4 
30,3 

39.5 
38.9 
40,4 
39.5 
40.6 

2.4 
2.6 

2.6 
3.0 

61 
61 
64 
65 
66 

3 

3 

20 

19 

19 

10 
8 

10 
7 
8 

27 

27+ 

27+ 

27 

27 

759 
772 
732 
759 
727 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

1 
1 

0 

17 
19 
20 
16 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

3.76 
4.80 
4.35 
3.71 
3.76 

.22 
1.33 

-  .27 

-  .28 

.84 
1.26 
.95 
.61 
.82 

15 
3 

15 
8 

30 

.0 

T 
.0 

T 
T 

0 

T 
0 
T 
0 

27 
27 

8 
9 

10 
8 

4 
4 
5 
3 
3 

0 

1 
0 
0 
0 

WEST  CUMMINGTON 

51.4 

27,7 

39.6 

65 

28 

5 

27 

754 

0 

0 

21 

0 

5.33 

1.01 

15 

T 

T 

26 

9 

9 

1 

DIVISION 

39.8 

4.29 

T 

CENTRAL 

AMHERST 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

// 

51.8 
54.6 
50.5 
52.0 
52.6 

33.6 
35.3 
31.7 
36.7 
35.5 

42.7 

45.0 
41.1 
44.4 
44.0 

4.0 
3.7 

65 
69 
64 
68 
65 

15+ 

19 

19+ 

15 

15 

10 
11 

5 
10 

8 

27 
27 
27 
27 
27 

663 
593 
708 
610 
623 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 

0 

1 

15 
15 
18 
10 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

5.64 

4.29 
5.44 
5.27 

1.91 
1.24 

1.19 
1.28 

.67 
1.65 

.93 

2 

1 
15 

1 
30 

T 

.0 

T 

.2 

.0 

0 
0 
0 

T 
0 

26 

11 

9 
9 
9 

5 

S 
4 
5 

1 

0 

1 

0 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 
HAVERHILL 

AM 
AM 
AM 

55.3 
54.0 
54.8 
55.6 
54.8 

40.9 
35,8 
32,9 
35.7 
36.9 

48.1 
44.9 
43.9 
45.7 
45.9 

6.4 
4.4 
5.1 
4.9 
4.2 

69 
68 
72 
70 
70 

15 
20 

16 
16 
15 

16 
11 
10 
15 
13 

27 
27 
27 
27 
27 

502 
595 
628 
571 
567 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
10 
17 
14 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

4.94 
4.91 

4.62 
6.20 

1.11 
1.36 

.79 
2.13 

1.44 

1.35 
1.29 
1.32 

2 

3 
2 

3 

.0 

T 
.0 

T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

8 

10 

3 

6 
4 
5 

2 

1 

1 
1 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 

AM 

55.9 
54.2 
53,6 
48,7 
55.3 

33.7 
36.4 
37.2 
30,6 
37.9 

44.8 
45.3 
45.4 
39.7 
46.6 

4.9 
5.8 
5.4 
2.4 
4.4 

70 
68 
66 
61 
67 

16 
15  + 
15 
16 
15 

12 
13 
13 
13 
16 

27 

27 

27 

27+ 

27 

598 
586 
582 
754 
547 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
12 
12 
18 
11 

0 

0 
0 
0 
0 

4.66 
5.39 
5.76 
4.96 
4.95 

.72 
1.85 
2.07 
1.13 
1.44 

1.23 

.99 

1.49 

1.31 

.89 

3 
3 
3 
3 
15 

T 
T 
.0 

T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 
9 
8 
9 

4 
5 

7 
5 
5 

2 
0 
2 

1 
0 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  MEDWAY 

AM 

50.3 
52.5 
54,5 
56,7 
55,5 

29.3 
33.1 
34.0 
36.5 
33.5 

39.8 
42.8 
44.3 
46.6 
44.5 

3.7 

64 
67 

70 
71 
70 

16 
15 
15 
15 
15 

4 

8 

11 

14 

8 

27 
27 
27 
27 
27 

748 
661 
617 
545 
608 

0 
0 
0 
0 
0 

0, 
0 
0 
0 
0 

20 
16 
15 
15 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

4.47 
5.30 
6.60 
5.79 
5.39 

1.90 

1.14 
.98 
1.37 
1.29 
1.25 

20 
19 

1 
1 
1 

T 

.0 

T 

T 

.5 

T 
0 
T 
0 
0 

11 
26 

8 
9 
9 
9 

5 

4 
4 
6 

1 
0 

1 

2 

1 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

55.2 
52.5 
49.1 
53.6 

35.1 
35.2 
33.2 
33.6 

45.2 
43.9 
41.2 
43.6 

5.2 

1.6 
3.9 

69 
67 
64 
68 

15 
16 
16  + 
15 

6 
13 
10 

8 

27 
27 
27 
27 

589 
629 
708 
638 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

14 
14 
12 
16 

0 
0 
0 
0 

6.08 
4.77 
6.78 
5.41 

1.68 

1.47 
1.73 

1.16 
.89 

1.07 
.90 

3 
30 
30 
19 

T 
T 
T 
T 

0 

T 
0 

T 

10+ 
26 

9 

11 

9 

9 

7 
5 
6 
5 

1 
0 
2 
0 

DIVISION 

44.1 

5.16 

T 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

//R 

AM 
AM 
AM 

54,1 
55,8 
54. 3M 
54.3 
55.1 

40.2 
34.8 
36. OM 
35.5 
36.5 

47.2 
45.3 
45. 2M 
44.9 
45.8 

2.8 

3.5 

2.4 

70 
71 
68 
67 
65 

15 
15 
20 
16 
4 

17 
14 
18 
14 
20 

27 
27 
27 
27 
27+ 

529 
584 
577 
595 
570 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
16 
14 
16 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

5.75 
4.07 
6.91 
4.88 
3.77 

2.26 
.86 

1.00 

1.42 

.98 

2.10 

1.34 

.88 

1 
1 
2 
2 
15 

.1 
.1 

T 
T 
T 

T 
0 
0 
0 
0 

26 

10 
10 

8 
11 

8 

4 
2 

5 
4 
4 

1 
0 

1 
1 

0 

FALL  RIVER 
tHYANNIS  3  NE 
MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 

R 

53.5 
54.  9M 
53.6 
53.7 
55.3 

38.6 
34.  7M 
39.6 
40.6 
41.3 

46.1 
44.  8M 
46.6 
47.2 
48.3 

3.4 
1.2 

2.7 
4.8 

67 
64 
64 
65 
68 

16+ 

19 

15+ 

3 
15 

15 
17 
17 
23 
17 

27 
27 
27 
27 
27 

562 
576 
544 
528 
492 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
13 
7 
4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.74 
4.26 
4.62 
4.84 
3.30 

.07 

.66 

1.40 

1.12 

-   .73 

.61 

1.34 
.36 

.71 

16 

3 
20 
15 

T 

.0 

.0 

.2 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

9 

8 

11 
9 

4 

4 
4 
2 

0 

2 

0 
0 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  I  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

AM 
AM 

56. 2M 

54. 3M 
54.4 
50.5 
51.6 

39, 3M 

34,3 
37.1 
40,4 

47. 8M 
M 
44.4 
43.8 
46.0 

5.9 
2.6 

71 
64 
67 
66 
67 

15 
15 
16 
15 
16 

15 

14 
15 
12 

27 

27 
27 
27 

503 

612 
630 
561 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

16 

11 

6 

0 

0 
0 
0 

4.91 
4.06 
3.77 
5.58 
4.21 

.92 
.86 

1.69 

1.41 

1.08 
1.33 
1.56 

2 

2 

1 
2 

.0 
.0 

T 
T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

10 
9 
8 

4 

3 

6 

4 

1 

1 
1 
1 

SANDWICH 
TAUNTON 
WEST  LYNN 

55.4 
55.3 
52.9 

39,9 
35.4 
37.3 

47.7 
45.4 
45.1 

5.2 

68 
70 
68 

19 
15 

15 

18 
13 
13 

27 
27 
27 

513 
584 
591 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

17 

8 

0 

0 
0 

6.52 

4.16 
6.93 

.10 

2.03 

1.06 
1.39 

1 
9 
1 

T 
T 
T 

0 
0 
0 

10 
9 
9 

6 
2 

6 

1 

2 
2 

DIVISION 

46.1 

4.71 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 
AM 

46,5 

45,8 
44.8 
43. 4M 
41.4 

29.9 
29.6 
29.2 
23. 3M 
25.5 

38.2 
37.7 
37.0 
33. 4M 
33.5 

4.5 
4.3 

3.3 

62 
62 

60 
61 
60 

19 

1 
If 

1 

-  4 
4 

-  3 
-15 

-  5 

27 
27 
27 
2T 
27 

800 
810 
835 
941 
939 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
3 
5 

17 
18 
17 
24 
22 

1 

0 

1 

2 
3 

3.68 
3.87 
3.87 
4.65 
4.81 

.54 
1.09 

.66 

.94 
1.22 
.71 
.95 
.77 

3 
4 
4 
15 
4 

.7 
.5 

2.0 

10.4 

T 
0 

1 

5 

24+ 
26+ 
25 

10 
9 

10 
9 

13 

2 
3 

3 
4 
3 

0 

1 
0 
0 
0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
NOVEMBER    1957 


Temperature 

Precip 

tation 

li 

1 1 

i  1 

<  2 

1 
< 

III 
1  0  - 

Q  U  H 

1 

5 

1 

a 

No  ol  Da> 

3 

2 

J  c  S 

S 
1 

6 

8 

Sno\ 

V.   Sleel 

No 

oi  Days 

SUUon 

Max 

Mm 

11 

1  g 

1 

3 
5 

1 
2 

C3 

^1 

o  » 

°  t 

s 

GRAFTON 
LANCASTER 
MONROE  5  NNE 
t MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

AM 
//R 

4T>8M 
46.9 

28.1 
*3.2 

26.4 
27.8 
29.7 
15.5 
28.1 

37, IM 

37,4 

37,6 

21,8 

35,7 

1.9 

4.1 

62 
65 
64 
49 
55 

15 
19+ 

3 

2 

2 

2 
-  3 

0 
-15 

3 

27 

27 

27+ 

26 

27 

848 
822 

817 

1289 

874 

~o" 

0 
0 
0 
0 

~2 
2 

3 

15 

4 

20" 
20 
17 
27 
19 

"~o' 

1 
2 
4 
0 

5.25 

4.13 
3.29 
8.70 
6.44 

2.12 
2.13 

1.35 
.83 
.86 

1.23 
1.24 

3 
3 
15 
3 
9 

2.0 
.5 

T 
12.1 
10.0 

1 

T 
0 
4 
6 

30 

30 

24+ 
30 

~9 

10 

9 

14 

10 

2 
2 

8 
5 

2 

0 
0 
3 
2 

DIVISION 

36,4 

4.44 

3.3 

SOUTHERN 

BLACKWATER  0AM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  OEERING 

RAM 
AM 
R 

50,2 
49.0 
51.0 
52.5 
50.3 

29.4 
28.0 
30,8 
33.8 
28.2 

39.8 
38,5 
40,9 
43,2 
39.3 

4.2 

4.7 

65 
64 
65 
66 
63 

1 

1  + 
15 
20 
15+ 

6 

5 
10 
11 

3 

27 
27 
27 
27 
27 

749 
788 
714 
648 
766 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
21 
18 
16 
20 

0 
0 

0 
0 
0 

5.56 
5.33 
6.59 
5.32 
6.81 

3.02 
2.10 

1.45 
1.31 
1.31 
1.40 
2.32 

3 

15 

19 

2 

3 

T 

T 

.0 

1.0 

1 
T 
0 
0 

1 

30 
24 

30 

9 

10 

9 

9 

7 

5 
5 
6 
5 
5 

1 
2 
2 
1 
2 

FRANKLIN  1°  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

AM 

49.8 
47.8 
48.1 
53.1 
48.5 

30,6 
28.0 
31.2 
31.2 
31.7 

40.2 
37.9 
39.7 
42.2 

40,1 

4.3 

4.6 

5.5 

66 
63 
60 
66 
62 

15 

1  + 
15 
15 
15 

7 
2 

1 
4 
8 

27 
27 
27 
27 

26+ 

735 
807 
754 
678 
741 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
2 
0 
2 

18 
20 
17 
17 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

5.23 
4.46 
4.91 
4.51 
5.29 

1.98 

2.06 
1.48 
1.54 

1.00 

1.00 

1.09 

.89 

.99 

3+ 
15 

3 
15 

15 

.3 

T 
1.7 

T 
T 

0 

T 
1 
0 
0 

30 
30 

9 
9 

10 
8 
9 

5 

4 
4 
5 
5 

2 

1 

1 
0 
0 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  3  N 

48.7 
50.3 
50. 4M 
47.2 
52.7 

29.4 
30.6 
29, 6M 
31,4 

30.3 

39,1 
40,5 
40, OM 
39.3 
41.5 

1.6 
2.4 

62 

64 
66 
64 
67 

15 
15 
15 
20 
15 

-  1 
7 
5 
6 
5 

27 
27 
27 
27 
27 

771 
731 
743 
760 
697 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
0 
3 
0 

18 
19 
19 
17 
19 

1 

0 
0 
0 
0 

4.75 
4.58 
4.81 
5.15 
6.35 

1.25 
3.10 

1.03 
.97 
1.20 
1.29 
1.43 

3 
2 
3 

3 
3 

T 

1.1 

T 

T 

1 
0 

30 
30 

11 
8 
9 
9 
9 

3 
4 

c 

5 

6 

1 

0 

1 
1 

2 

NORTHWOOO 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

AM 
AM 

52.9 
49.2 

47. 6M 

51.7 

51.1 

34,2 
32,1 
26, 2M 
32,1 
28,2 

43,6 
40,7 
36. 9M 
41.9 
39.7 

2.9 

65 
63 
61 
65 
65 

20 
16+ 

3 
15 

1 

8 
6 
5 

11 

1 

27 
27 
27 
27 
27 

636 
722 
838 
687 
756 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
2 

0 
0 

15 
16 
23 
18 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

6.19 
5.84 
7.08 
5.77 
4.33 

3.82 

1.38 

.96 

1.68 

1.07 

.92 

3 
19 
15 

2 
15 

T 
T 

T 
T 

0 
0 

0 
0 

10 
9 

9 
9 
8 

6 
6 

7 
6 

4 

1 
0 
3 
2 
0 

MEST  LEBANON 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

AM 

47.8 
54.6 
49.9 
47.0 

27,8 
30.9 
32.8 
28.4 

37.8 
42.8 
41.4 
37.7 

63 
69 
62 
63 

16 
15 
20 
1+ 

0 

6 

11 

8 

27+ 
27 
27 
27 

812 

660 
703 
811 

0 
0 
0 
0 

3 
0 
1 
2 

21 

18 
15 
IB 

2 

0 
0 
0 

3.32 
6.14 
4.89 
6.11 

1.19 

.78 

1.40 

.85 

1.94 

15 

3 

15 

15 

.3 

.0 
1.5 

0 

0 

1 

30 

7 

9 

10 

8 

3 
7 
5 

6 

0 
1 
0 
2 

DIVISION 

40.2 

5.39 

.3 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 
R 

53.9 
52.9 
55.5 

54.2 

42.9 
34.0 
35.1 

36.7 

48.4 
43.5 
45.3 

M 
45.5 

3.1 
4.4 
2.9 

63 
66 
66 

68 

15+ 

19 

15+ 

15  + 

23 

11 
11 

16 

27 
27 
27 

27 

491 
638 
582 

576 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

3 
17 
16 

11 

0 
0 
0 

0 

2.84 
5.70 
3.94 

3.99 

-  .69 

-  .30 
.25 

.74 

1.21 

.87 

.71 

3 
9 
3 

15 

T 
.0 

2.0 

0 
0 

T 

26 

8 

9 

10 

10 

1 
6 
2 

2 

0 

1 
0 

0 

DIVISION 

45.7 

4.12 

.7 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELO 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
LEMIN6T0N 
MIDDLESEX 

AM 

AM 

46.7 
47.1 
46.9 

41. 8M 
46,0 

29.8 

26.0 
30.4 
25.  7M 
28.3 

38.3 
36.6 
38.7 
33. 8M 
37.2 

4.8 
3.8 
4.3 

63 
61 
60 

61 

2 
3 
1  + 

1  + 

-  4 

-  3 
0 

-  5 

-  5 

27 
27 
27 
27 
27 

799 
846 
783 
933 
828 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 
3 

4 

18 
23 
16 

18 

1 

2 

1 

2 

3.65 
3.69 
4.44 

3.44 

.69 

.65 

1.13 

.78 
1.14 

.53 

.90 

15 
15 
29 

15 

1.0 
.5 

4.0 

3.5 

1 
T 
T 

3 

10 
10  + 
10+ 

26  + 

10 

7 

12 

9 

2 
2 

2 

• 
2 

0 

1 

0 
0 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

SAINT  JOHNSBURY 

45.1 
36. OM 
44,8 
47.1 
48,8 

29.7 
19.  OM 
28.0 
28.9 
30.2 

37,4 

27, 5M 
36.4 
38,0 
39.5 

3.4 
5.2 
5.3 

59 
54 
60 
59 
68 

15 
2 

2 
16 
2  + 

-  5 

-  9 
0 

-  5 

-  2 

27 
27 
27 
27 
27 

822 
1121 
852 
802 
758 

0 
0 

0 
0 
0 

3 

5 
2 
2 

17 

22 
19 
17 

1 
2 

1 
1 
1 

3.50 
4.65 
3.97 
3.66 
3.31 

1.56 
.73 
.51 

.88 
^60 
.65 
.96 
.85 

3 

3+ 
19 
15 
15 

1.0 

2.9 

1.0 
T 

T 

1 
1 
0 

25  + 

10  + 
26 

9 
12 

11 

9 

2 

5 
2 

2 

0 
0 
0 
0 

0 

WATERBURY  3  NNW 
WEST  BURKE 

AM 
AM 

45,5 

23.5 

M 
34.5 

68 

3 

-    9 

27+ 

908 

0 

3 

25 

2 

3.75 
3.59 

,4/. 

.85 

15 

.0 

T 

0 
0 

9 

2 

0 

DIVISION 

36.2 

3.79 

1.4 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

RUTLAND 

R 

50,4 
46,1 
48,6 
49,8 
49.5 

30.4 
32.6 
29.8 
27.8 
32.6 

40.4 
39.4 
39.2 
38.8 
41.1 

3.0 
2.4 

5.2 

64 

59 
62 

68 
63 

19 
15 
15 
19 
15 

2 

-  1 

-  2 

-  2 
3 

27 
27 
27 
27 
27 

730 
764 
766 
781 
713 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
2 

2 
2 

19 
10 
17 
21 
13 

0 
1 
1 
1 
0 

3.67 
3.07 
2.53 
5.86 
3.20 

.22 

-  .17 

-  .11 

1.10 
.82 
.58 

1.20 
.81 

3 
19 
15 

3+ 
15 

T 

i.e 

.0 

1.5 

.5 

T 
2 

0 

1 
T 

23+ 
26 

26  + 
26 

8 
9 
6 
9 
8 

1 
1 
1 
5 
2 

1 

0 

°. 

0 

ST  ALBANS  BAY 

47.3 

34,3 

40.8 

59 

15 

9 

26 

718 

0 

2 

10 

0 

3.46 

.79 

20 

0 

DIVISION 

40.0 

3.63 

.8 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

AM 

AM 
AM 
AM 

49.7 
49.2 

50.2 
44,4 

53,4 

30,0 
25,7 
28,7 
26,8 
29.4 

39.9 
37.5 
39.5 
35.6 

41.4 

3.3 
3.7 

63 
62 
62 
63 
65 

1  + 
15 
17 
17 

1  + 

5 

-  1 
7 
3 
5 

27 
27 
27 
27 
27 

747 
819 
760 
876 
701 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
0 
3 
0 

20 
21 
19 
22 
24 

0 

1 

0 
0 
0 

3.80 
4.59 
5.07 
5.00 
4.40 

.91 

1.32 

1.47 

.21 

.77 

.82 

1.14 
1.33 
1.47 
1.00 

15 

15 

3 

3 

3 

.6 

T 
1.9 

1 
T 
1 

30 

22- 

22+ 

9 
8 
8 
8 
8 

5 

4 
4 
4 

0 

1 
1 
1 
1 

WILDER 
WOODSTOCK  3  ENE 

AM 
AM 

47,1 
47,7 

29.2 
27.5 

38.2 
37.6 

2.9 

62 

60 

1 
1  + 

1 
-  2 

27 
27 

796 
817 

0 
0 

3 
2 

18 
20 

0 

1 

<..27 
4.67 

1.0'. 
1.43 

.93 
1.07 

4 
15 

T 
T 

T 
0 

10- 

7 
9 

3 

5 

0 

1 

DIVISION 

38.5 

4.54 

.5 

t    DATA    RECEIVED    TOO    LATE    TO    HE 
INCLUDED    IN   DIVISION   AVERAGE? 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


COIMECTICUT 

ANSON I A 

BAKERSVILLE 

BALTIC 
BARKHAMSTEO 
8RI0«EP0ftT    NB    AP 

BROOKLYN 

BULLS  BRIOCE  DAN 

BURLINGTON 

COCItAPONSET  RAN6ER  STA 

COLCHESTER 


COLLINSVILLE  1  S 

_ 

COVENTOY 

A«90 

CREAM  HILL 

3.»2 

OANBURY 

AtM 

DAWSON  LAKE 

4.87 

DERBY 

A.S* 

EAST  HAVEN 

3>M 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

- 

FALLS  V1U.A6E 

3>S0 

6ROT0M 

5.»5 

HARTFORD  BRAINARD  FLD//R 

«.6» 

HARTFORD  WS  AIRPORT     R 

S.OA 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

*.»» 

LAKE  KQNOMOC 

>.21 

LAUREL  RESERVOIR 

3.70 

MANCHESTER 

*.« 

MANSFIELD  HOIXOW  DAM 

3.6« 

MEAD  POND  RESERVOIR 

A>22 

MIDOLETOVN  WB 

>,90 

MIDOLETOHN  «  W 

3.67 

HILFORD 

3.13 

MOHAWK  RANGER  STA 

3.32 

MOUNT  CARMEL 

5.M 

NATCHAU6  RANGER  STA 

3.72 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

♦  .72 

NEW  MARTFORO 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SH 

NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 

NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PACHAUG  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 
PROSPECT 


PUTNAM 

A.05 

PUTNAM  LAKE 

3.43 

ROCKY  RIVER  DAM 

3.18 

ROUND  POND 

♦  .A» 

SALISBURY 

4.16 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

4.33 

SHEPAUG  DAM 

3. SO 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

*.2S 

STAMFORD  5  N 

4.A2 

STEVENSON  DAM 

A. 17 

STORRS 

S.A8 

TORRINGTON 

3.69 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  CITY  HALL 


WEST  HARTFORD 

A. 33 

WEST  HARTLAND 

5.45 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

4.09 

WHITNEY  LAKE 

4.33 

WIGWAM  RESERVOIR 

3.26 

WILLIMANTIC 

4.04 

WOLCOTT  RESERVOIR 

3.93 

WOODBUf^  3  W 

2.72 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  0AM 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

BRIDGTON  1  NNM 

BRUNSWICK 

CARIBOU  we  AIRPORT    / 

CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

OAMARISCOTTA  MILLS 

EAGLE  LAKE  3  SW 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
EAST  WINTHROP 
ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 


FORT  KENT 

4.29 

GARDINER 

5.38 

GILEAD 

5.27 

GREENVILLE 

6.14 

HIRAM  2  s 

7.39 

HOULTON  CAA 

AP 

6.55 

HOULTON  1  NE 

5.36 

JACKMAN 

3.70 

JONESBORO 

5.03 

LEWISTON 

6.67 

LONG  FALLS  DAM 

3.78 

HACHIAS 

6.19 

MADISON 

6.22 

MIDDLE  DAM 

5.0E 

MILLINOCKET 

4.31 

MILLINOCKET 

CAA 

AP 

5.82 

MOOSEMEAD 

5.0e 

OLD  TOWN  CAA 

AIRPORT 

4.84 

ORONO 

5.3C 

PORTLAND 

6.16 

PORTLAND  WB 

AIRPORT   //R 

5.85 

PReSOue  ISLE 

4.72 

4.5T 
3.82 

5.82 


6.01 
4.52 
5.68 
5.13 


6.14 
4.55 
4.53 


Day  of  month 


21   . 
48   . 

30  1 

00   T 

42   . 

08 

07   T 

27 

47   . 

34   . 

37   . 

34   . 

32 

•4   . 

37   . 

30  1. 

23 

23   . 

40 

45   . 

17   . 

27   . 

18 

33   . 

31 

92   . 

23 

82   . 

31  1 

01   . 

10 

25   . 

30  1. 

20   . 

28  1. 

23   . 

26   . 

27 

84 

41   . 

13   . 

37   . 

25 

13   . 

21   . 

30   . 

36   . 

28 

11   . 

43   . 

36   . 

26   . 

17   • 

40  1. 

48   . 

37   . 

39   . 

41   . 

26   • 

33   . 

14 

16   . 

12 

24   . 

18 

20   . 

29   . 

38   . 

17 

28   . 

26   . 

28 

95   . 

50   • 

37   . 

25 

12   . 

25 

20   . 

29 

29   . 

37   . 

45   . 

30   . 

36   . 

36   . 

50   . 

30   . 

.38  1 

•  02  1 

.59 

.56 

.44 

.37 

.20  1 

.10 

.56 

.46 

.78 

. 

RECORD 

MISS 

NG 

.01 

.20 

.89 

.34 

.41 

.46 

•  09 

•  74  1 

.96 

.26 

•  43  1 

.65 

T 

.33  1 

.06 

.63 

.94 

.09 

.40 

.32 

•  90 

.81 

•  40 

.34 

.17 

•  96 

.75 

T    1 

•  02  1 

.27 

T 

.40  1 

.36 

.02 

.52 

.25 

.10 

.40  1 

.47 

.28 

.08 

.21 

1. 

.02 

•  03 

.26 

. 

T 

•  40  1 

.78 

.39  1 

.85 

.31 

.94 

.61 

.53  1 

.65 

.20 

.59  1 

.32 

.01 

.43  ] 

.1  1 

•  30 

.2C 

.01 

•  77 

.14 

.31 

•  70  1 

•  20 

.82 

1. 

T 

•  81 

.13 

1. 

.02 

•  40  1 

.67 

.47 

.89 

.08 

.20 

.47 

•  28 

.52 

.56 

.01 

.24 

.62 

.31 

.41 

.55 

•  03 

.71 

.91 

.38 

.71  2 

.06 

.40 

.56  1 

.92 

.35 

.76 

13   14   15 


1.06 

•  62 

T     .75 

.05  1.2S 


19   20   21 


See  RefercD 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Contioufld 


■  IPOtCNUS  oui 
KOCRLAMD 
lOXBURV 
tUf'OtD    >    SK 
rtuMTOHO    1    SSE 

SANFOW   2   wn 
SOUTH   ANOOVER 
Sau<   PAX  DAM 
THE   FCXKS 
UHir* 

Uf»E«   0AM 
WEST    BOXTON    2   I 
•EST    ENFIELO 
VIHSLOH 

iraoouw 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMMEVST 
ASHCUaWUM 
ASMLAM) 
ATHOL    3  E 

B£I)»0«0 
KSCMMOO 

KLOcrnxm 

BiaCM  HILL   MM 

BLUE  MIU.  " 

BOSTOM   «B    AlRrollT  //•> 

BOTLSTON 

BflOCKTON 

CHAW.  TOM    MASOMIC    HOME 

CHATHAM  LTSTA 

CHESTER 
CHESTERTIELO 
CHESTMUT   HILL 
CLImTOM 
COHASSET 

coLoeaooK 

EAST    REPOERELL 
EAST   •ARBMAM 
CDfiARTOWN 
FALL    RIVER 

FITCHBURG    ?    S 

FRAMIN€I1AM 

FRAMCLIH 

GARDNER 

«aOTDN 

HARDalCK 
HATCHVILLE 
HAVERHILL 
HEATH 
HOC YOKE 

HOOSAC  TUNMEL 

HueaAROSTON 

HTANNIS  5  HE 

IPSMICH 

JEFFERSOM 

RNI«HTVILLE    DAM 
LAKE  COCMITUATE 
LAMRENCE 
LOMELL 
MANSFIELD 

HIOOLEBORO 
HIOOLETOM 
MILFOCD 
MILLBUOY 
MOHTASUE  cinr 

MOUNT   «ACHUSET 
NANTUCKET    KB   AIRPORT 
NEEOMA" 
NE'    BEOroRO 
NE«BURVPORT 

NEH    SALEM 

NORTMBRIOeE 

NORaOOD 

PELHAM 

PEMBROXE 

PERU 

PETERSHAM    4    N 
PITTSFIELD  VB   AIRPORT 
PLAI*nELO 
PLYMOUTH 

PRINCETON 
PROVIMCETOWH    3    H 
OUABeiH     INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPORT    1    ESE 

SALEH    C6    AIR     STATION 
SANDWICH 
SEGREOANSET 
SI«LBURME    FALLS 
SOUTHBRIOGE    3    S" 

SOUTH    EGREMONT 
SPOT    PONO 
SPRINGFIELD    ARMORY 
STERLING 
STOCKBRIOOE 

TAUNTON 
TULLV   OAH 
TURNERS   FALLS 
WALPOLE 
•ALPOLE    1    S 

WARE 

WARE   2 

WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  CUMMINGTON 

WESTFIELO 
WEST  LYNN 
WEST  MEDWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 

WESTOVER  FIELD 


Doy  of  month 


RECORD    MISSING 


J.7» 
Si07 
9.20 


4.*B 

S.29 
<.29 


S>SA 

AiBT 
*>A9 

S.Ol 


S.7S 
A. 89 

A. 07 
9.27 


II      12 


13|U       15       16      17      18 


19      20      21 


22     23      24 


.26      .»0    l.2« 
.70   2. 99      .»7 


l.»2      .**      .87 


.27 
1.90 


.30 


A. 60 
A.9A 
4.91 
9.91 

9.52 
9.42 

4.BB 
3.77 
9.74 


4.92 
4.B1 

4.4B 
9.01 


4. BO 
4.14 

4.26 


4.20 

3.49 
4.62 
4.31 
4.4B 
4.79 


RECORD   MISSING 

.98      .71 

.02    1.44    1.04 

.09    2.10 

•98    1.70 


25T  26      27     26     29     30 


.19      .37 


T  1.19 
,90  .38 
.93    1.09 


.03    1.19    1.34 


.45 


.99 


.83    1.29 
>84      .62      .64 
4.68  1.28    1.21 

3.30      .43      .40 

4.68      T         1.26 


4.78 
4.33 
4.4B 
4.99 

4.41 

3.61 
4.38 
3.71 
4.27 
4.91 


4.06  • 

4.03 

9.77       .05 

9.58  1.33 


.49 


.99 


4.21 
6.52 
4.43 


3.76 


.22 


.18      .03 


4.16    1.02 
4.47 

9.30      .39 
9.60    1.37      ... 

29      .12    1.05 


.36 


.79 


.37 


3 

69 

3 

03 

9 

33 

4 

46 

5 

93 

9 

.3< 

9 

.08 

4 

.77 

See   Reference  Notes   rollovlns  Statloa    Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


19      20      21 


28      29      30 


WEST  RUTLAND 
W I NCMENOON 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
8LACKWATER  DAM 
BOW  6ARVINS  FALLS 

BRADFORD 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  OEERING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FIT2WILLIAM  3  SW 

FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
G I LM ANTON 
GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 
JEFFERSON 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILAN  7  N 
MILFORD 
MONROE  5    NNE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 

SOUTH  OANBURY 

SOUTH  LYNDEBORO 

SOUTH  WEARE  1  SE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TROY 

WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 
WEST  LEBANON 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 

WINDHAM 

W0LFE80R0  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 


RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AP 
GREENVILLE 
KINGSTON 
NEWPORT 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


WOONSOCKET 


VERMONT 
BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BLOOMFIELD 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN" 

CORNWALL 

DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 
G I LMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMINGTON 
MANCHESTER  CENTER 
MARSHFIELD 
MAYS  MILL 

MC  I  NODE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 


3.S7 
3.87 
5.56 
5.20 


4.95 
5.35 

4.65 
4.81 
6.26 

5.23 
4.46 
5*92 
5.25 

6.40 


3.24 
4.51 
5«2Q 


5.39 
6.83 
6.54 
4.33 


.11 

.19 

.94 
.73 

1. 

.24 

.68 

.90    1 

.45 

.05 

.62 

.02    1 

.43 

1. 

.35 

.71 
.86 

1. 

.56 

.82 

.40 

.49 

.07    1 
•         2 

.28 

.18 
.74 

1. 

.40 

.77 

.45    2 

.32 

. 

.75 

.58 

.50    1 

.14 

.23 

.68 

.oe 

•  18 

.54 

.72 

.55    1 

.00 

.67 

.70 

.71    1 

.62 

.43    1 

.35 

.02    1 

.50 

.25    1 

.09 

.le 

.10 

1. 

.42 

.65 

.67 

.92 

.57 

.65 

. 

.18 

.83 

.36    1 

.03 

.27 

.10 

.94    1 

.31 

.97 

.57 

.40 

.60 

.52    1 

.20 

.58    1 

.65 

.24 

.18 

.97    1 

.29 

.20    1 

.23 

.92    1 

.43 

.65 

.79 

.74 

.92 

.90    1 

.38 

.48 

.93 

.40 

.93 

.50    1 

.05 

1. 

.07 

.79 

.70    1 

.02 

.62    1 

.98 

.94    2 

.17 

.38 

.62 

MISS 

ING 

.41 

.60 

.93    2 

.51 

.23 

.53 

.36 

.96 

1. 

.19 

.06 

1. 

.56    1 

.40 

.57 

.53 

.41    1 

.04 

.21 

.41 

1. 

3.39 
3.80 
3.67 
3.65 

3.07 

3.23 
4.59 
3.69 
3.33 
2.53 


.02   T 
.05   .03 


1.65 

1.40 
.82 


T     .03   .02 


T     T     .13 


See  Reference  Hotes  Following  station  Index 
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Table  3— Continued 


Day  of  month 


13      14      15 


16      17      18 


19      20      21 


25      26      27 


28      29      30 


MOUNT  HAMSFIELO 

».M 

NEHPORT 

3.9T 

NOftTHFIELD   NORWICH 

UNlv 

3.M 

PEDU 

».»* 

PLVNOOTH    UNION 

t.il 

READING   HILL 

«.3« 

■EOOSeORO    1    SSE 

S.07 

ROCNESTER 

tiK 

RUTUWO 

1.20 

ST    ALBANS    BAT 

3*^6 

SAINT    J0WJS8URV 
SALISBUItV 

SCARSBURG  MOUNTAIN 
SEARSeURG  STATION 
SOMERSET 

SOUTH    LONDONDERRY 
SOUTH    NEWeURY 
UNION    VILLAGE    DAM 
VERNON 
HAITSFIELD    1    S 

WAROSBORO 

MATERBURY  3  NNM 

WEST  BURKE 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

MH1TIN6MAM  3  W 


3.3t 

.!» 

.»• 

2.» 

• 

• 

5.5» 

.31 

1.33 

9.2> 

.26 

.33 

3<00 

.32 

l.»7 

«<il 

.22 

1.19 

*.2« 

.26 

.77 

3.M 

.«1 

.55 

>,»0 

.3* 

.00 

3.M 

.12 

•  32 

1.04   .02   .02 


1.0« 
.90 

1.00 

1.03 
.93 
1.12 

.96 
1.07 
.83 

.96 

1.00 

.87 

1.07 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17      18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e2°^ 

ROCHESTER,    lUSS 

EVAP 
WIND 

.04 
47 

75 

.00 
15 

.00 
12 

.05 
16 

.02 
22 

.09 
37 

.03 
14 

.02 
116 

.09 
64 

.02 
50 

_ 

_ 

_ 

: 

: 

_ 

: 

: 

_ 

: 

: 

: 

_ 

_ 

- 

" 

: 

- 

: 

MASSABESJC  LAKE,    X.    H. 

EVAP 
HMD 

.01 
34 

.00 
77 

.00 
35 

.06 
25 

.04 
29 

.07 
23 

.01 
27 

.05 
8 

.07 
67 

.05 
33 

.06 
22 

6 

11 

12 

41 

6 

21      29 

28 

44 

41 

15 

6 

32 

41 

18 

21 

40 

* 

29 

821 

REFERENCE  NOTES 

AdditioDAl  Informatioa  regardlag  the   clinate  of  Hev  England  ttay  be  obtained  by  vrttlng  to  tbe  State  CllaatologlBt  for  Northern  and  Central  Kev  England  (Maine,  New  Haapahlre,  Teraont,  and 
Hassacbusetts)  at  leather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Uaaaachusetts,  or  to  tbe  State  CllaatologlBt  for  Southaro  New  England  (Connecticut  and  Rhode  laluid)  at  Weather 
Bureau  Airport  Station,  llndsor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Plgurea  and  letters  following  the  station  naae,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  alles  and  direction  fro*  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  tbe  June  and  Decewber  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  tbe  June  laane  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  tbe  tables,  either  are  Hissing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In  tbls  Issue, 

*P,  preclplti 

otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6.   Max  and  Mln  In  Table  6  refer  to  eztreaes  of 


e  shown  In  the  Station  Index  as  "D.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-19&0,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  tbe  present 
except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  Table  7  are  tbe  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  tbe  ground.  Saaples  for  obtaining  measuroaents  are  taken  froa  different  points  for  succeasive 
observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  anowpack  result  in  apparent  inconsistencies  la  tbe  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground 
Is  measured  at  selected  stations  when  iwo  or  more  Inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Entries  of  Snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the  seasonal  snowfall  table,  Include  enow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  tbe  24  hours  ending  at  tiae  of  observation.   Tbe  Station  Index  lists  observation  times  in  the  standard  of  tlae  la 
local  use.   During  the  soaaer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  OD  ground  in  Table  7  is  at  observation  tiae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.a. ,  B.S.T, 

nd  the  Station  Index.   No  record  In  Tables  2  and  5,  la  indicated  by  no  entry.   Consult  the  annual  issue  of  tbls  publication  for  interpolated  aoatbly 

ed  In  computing  averages  or  eztreaes  for  State  or  Section. 


rt 


// 


No  record  In  Tables  3,  8, 

precipitation  totals. 

Mount  Washington,  Hew  Hampshire  not 

And  also  on  a  later  date  or  da.tes. 

Fastest  observed  one  minute  wind  speed. 

Amount  Included  In  following  measuremen 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermoaetera  are  exposed  in  a  shelter  located 

on  the  roof  of  a  building. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

AB  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 
C   In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   Theae  atationa  are  proceaaed  for  apecial  purpoees  and  are  published  later  la 

"Hourly  Precipitation  Data". 
D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
G   In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  Indicates  that  soil  temperatures  are  published. 
H  One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carriad  for  thia 

station,  bave  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 
B  Aaounta  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  tbe  amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals,  will  be  published  In  the  July  or  Auguat  issues  or  delayed  data  Deeeaber  isaoa  of  thia  pnblicatlOD. 
33  Tbls  entry  In  time  of  observation  coluan  in  Station  Index  means  observation  a&de  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 

Information  concerning  tbe  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1939  may  be  found  in  the  publication  "SubstatiOD  History"  for  New  Bnglaad.   That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  atationa 
may  be  found  In  the  latest  Issues  of  Local  Cliaatologlcal  Data,  Annua.1  for  the  respective  stations,  obtained  aa  Indicated  above,  price  15  cents. 

>er  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  inclad«a  the  Annual  Summary).   Checks,  and  aoney  ordera  should  be  mads  payable  to  the 
temlttance  and  correspcadence  regarding  anbacrlptlona  should  ba  aant  to  tha  Super in tandeot  of  DocuBenta,  Ooreroaent  Printing  Office,  Washington  29,  D.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1957 


Day 

Ol 

Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

COtWECTICUT 

BRIMEPVRT  wa  AP 

MAX 
MIN 

59 
55 

61 
55 

65 

52 

58 
4« 

47 

SO 
40 

58 
34 

63 

39 

61 

37 

44 
34 

43 
27 

55 

28 

59 

32 

65 

42 

67 
47 

61 
42 

62 

45 

50 

44 

65 
49 

50 
40 

56 

37 

47 
38 

41 
37 

50 
36 

41 
32 

40 
26 

46 
19 

59 

39 

64 

41 

51 
36 

54.9 
39.3 

BULLS  BRiaSE  DAM 

MAX 
MIN 

61 
3« 

65 
53 

59 
52 

57 
46 

57 

40 

48 
25 

57 
24 

62 
25 

58 
32 

43 
26 

42 
18 

55 

17 

58 
20 

64 
36 

64 
46 

65 

30 

60 
38 

54 
37 

67 
43 

51 
32 

62 

24 

45 
28 

49 
27 

48 

34 

39 
25 

41 
22 

40 

14 

61 

32 

61 

32 

42 
28 

54.2 
31.5 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

59 

52 

62 
53 

61 
5S 

66 
56 

58 

49 

50 
36 

58 
29 

60 

33 

61 

40 

40 
28 

38 
19 

55 

17 

57 
25 

61 
36 

67 
SO 

64 
33 

58 
45 

55 
38 

64 
44 

66 
39 

51 
27 

45 
29 

38 
28 

48 
27 

45 
29 

41 
27 

39 
24 

59 
27 

60 
50 

50 
28 

54.3 
35.8 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

61 
49 

61 
54 

59 
55 

54 
50 

54 

47 

53 

36 

58 
20 

62 
21 

61 

34 

39 

31 

40 
12 

55 

11 

60 
18 

65 
27 

65 

51 

63 
26 

56 
45 

64 
38 

66 
43 

68 
39 

50 
19 

45 
21 

37 
24 

48 

21 

46 
33 

40 
25 

46 

7 

62 
22 

63 

48 

56 
25 

55.2 
31.7 

CREAM  MILL 

MAX 
MIN 

55 

48 

60 
53 

55 

50 

50 
46 

53 

42 

46 
31 

56 

31 

56 

38 

58 
37 

38 

28 

35 

17 

52 
26 

54 
29 

62 

38 

60 
50 

60 
39 

54 

40 

51 

37 

62 
39 

62 

34 

46 
29 

40 
30 

34 
26 

46 
29 

43 
27 

35 

21 

36 

11 

56 

30 

55 

45 

45 
34 

50.5 
34.5 

OANBURY 

MAX 

MIN 

58 
47 

63 
54 

61 
55 

55 
49 

54 
45 

48 
36 

59 

29 

61 

33 

60 
38 

42 
29 

39 
22 

55 
21 

57 
25 

63 

40 

64 
49 

65 

35 

59 
46 

49 

40 

64 

43 

50 
37 

51 
28 

49 
29 

38 

30 

48 
30 

44 
30 

40 
26 

40 
18 

59 

30 

61 

47 

48 

30 

53.5 

35.7 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

59 

37 

64 
55 

58 
53 

54 
49 

52 

46 

47 
36 

55 

20 

61 

25 

62 
39 

50 
31 

38 
22 

53 

17 

57 
20 

62 

29 

63 

45 

63 
29 

55 

38 

53 
40 

67 
42 

54 
32 

49 
23 

44 
23 

38 
24 

45 
24 

43 
27 

38 
25 

37 

10 

58 
29 

59 
42 

49 
28 

52.9 
32.0 

6R0T0N 

MAX 
MIN 

59 

52 

62 

54 

62 
52 

59 

50 

57 

44 

48 
28 

56 

27 

62 

31 

60 
36 

42 

30 

38 
21 

53 

19 

56 
27 

60 
35 

65 
37 

61 

34 

60 
43 

52 

40 

62 

48 

56 

37 

51 
26 

46 
36 

41 
31 

46 
37 

38 
29 

41 
24 

46 
16 

68 

45 

61 
42 

62 

30 

53.6 
35.4 

HARTFORD  BRAINARO  FLO 

MAX 
MIN 

58 
52 

63 

56 

62 

55 

57 

SO 

59 

44 

50 
32 

63 
29 

66 
32 

64 

34 

43 
29 

43 
24 

59 
23 

39 

25 

66 

40 

69 

41 

66 

34 

60 
42 

55 
43 

70 
46 

53 
37 

55 

33 

45 
30 

37 
28 

49 
35 

39 
30 

40 
20 

39 
14 

62 
39 

63 
37 

42 

28 

55.2 

35.4 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 

49 

61 
55 

61 
53 

55 
49 

56 

44 

47 
33 

60 
31 

64 
28 

63 
35 

41 
29 

42 

20 

56 
20 

57 
24 

63 
39 

66 

41 

62 

34 

58 
40 

52 
37 

67 

44 

49 

34 

52 

27 

46 
28 

38 
28 

50 
36 

39 

30 

40 
22 

39 
13 

62 
39 

62 
39 

41 
29 

53.5 
34.3 

MANSFIELD  HOLLOW  0AM 

MAX 
MIN 

62 
52 

61 
54 

60 
55 

58 

51 

55 

47 

50 
38 

59 

20 

62 
24 

62 

42 

43 
30 

38 
16 

55 
13 

58 
19 

63 
28 

67 
52 

65 
28 

58 
42 

54 
36 

67 

44 

66 
38 

51 
21 

47 
23 

40 
26 

48 
22 

46 
33 

40 
25 

38 
11 

62 

24 

62 

54 

55 

27 

55.1 

33.2 

MieOLETOWN  WB 

MAX 
MIN 

59 
51 

62 

54 

61 

53 

55 

50 

56 

43 

48 
31 

57 
28 

62 

32 

62 

36 

42 

30 

38 

23 

54 
22 

57 
26 

62 
36 

65 

39 

63 

35 

59 

43 

52 
41 

66 
47 

53 
33 

51 
30 

45 

31 

39 
29 

49 
36 

37 
29 

40 
24 

38 
16 

59 
32 

61 
36 

48 
31 

63.3 

34.9 

MIDOLETOWN  4  W 

MAX 
MIN 

62 

52 

58 
53 

62 
56 

60 
52 

55 

49 

54 
38 

52 
33 

58 
37 

62 

44 

48 
31 

41 
22 

50 
26 

54 
29 

60 
38 

64 
53 

64 
38 

60 
51 

58 

40 

62 
46 

65 
41 

49 
32 

50 
34 

44 
32 

44 
30 

48 
33 

37 
30 

39 
17 

56 

30 

60 
54 

60 
34 

54.5 
38.5 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

59 

51 

60 

54 

65 
55 

58 
52 

56 

47 

51 
37 

60 
27 

62 

33 

62 

42 

43 
26 

43 
19 

58 
21 

57 
26 

64 
35 

67 
52 

62 

35 

61 

44 

54 
39 

65 
43 

65 
40 

53 
26 

49 
30 

40 
29 

50 
28 

46 
26 

41 
26 

39 
15 

60 
27 

62 
52 

53 

31 

56.6 
35.6 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
54 

62 
55 

66 

54 

58 
49 

56 
45 

50 
40 

56 
34 

62 

34 

62 

36 

44 
32 

44 
25 

52 

24 

56 

29 

63 

42 

66 

42 

59 
39 

62 

44 

51 

43 

64 
48 

51 
39 

52 

36 

48 
39 

42 
36 

50 
39 

40 
33 

43 
28 

47 
18 

57 
43 

63 

43 

62 
32 

54.5 
38.5 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

57 
39 

55 

52 

56 
52 

53 

45 

48 
42 

49 
31 

40 
30 

49 
30 

58 
39 

42 
28 

35 

17 

32 

17 

45 
23 

52 

27 

58 
45 

57 
36 

57 
37 

51 
37 

49 
38 

61 

33 

41 
28 

44 
29 

38 
25 

35 

25 

41 
29 

31 
23 

32 
9 

44 
10 

54 
44 

54 
28 

47.3 
31.6 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

63 
SO 

60 
55 

65 
56 

67 
51 

59 
46 

58 
36 

54 
30 

60 
32 

63 
37 

52 

31 

46 
23 

46 
23 

56 
26 

56 

30 

64 
47 

67 
37 

61 

39 

61 
39 

59 

43 

66 

42 

60 
28 

55 
32 

47 
34 

42 

33 

50 
32 

42 
28 

43 
19 

50 
21 

61 
47 

64 
32 

56.2 

36.0 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

67 
52 

60 
55 

61 
55 

62 
52 

58 

50 

58 
38 

55 

28 

62 

30 

63 

41 

57 

31 

44 
22 

47 
19 

58 
25 

59 

34 

67 
53 

69 

35 

65 

45 

63 
42 

64 
45 

67 
43 

56 
30 

55 

29 

50 
33 

45 
32 

51 

30 

39 
27 

42 
17 

56 
23 

61 
61 

63 
32 

57.5 
36.6 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

58 
49 

58 
49 

58 
53 

56 

50 

56 

45 

47 
28 

60 
23 

61 

24 

62 
39 

41 
28 

39 
17 

55 

15 

58 
20 

63 
30 

68 
44 

63 
30 

59 
41 

53 

34 

67 
42 

65 
33 

57 
22 

47 
23 

38 
24 

49 
22 

43 
26 

40 
22 

40 

7 

63 
25 

65 

48 

60 
24 

34.6 
31.2 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

59 

46 

63 
52 

57 
46 

56 
47 

56 
39 

45 
31 

54 
28 

57 
35 

54 
33 

40 
29 

37 
15 

52 

22 

54 
26 

59 
36 

61 
51 

60 
35 

65 
42 

56 
38 

64 
48 

55 

33 

47 
27 

43 
28 

34 
24 

44 
29 

40 
28 

35 
23 

34 
10 

55 

29 

57 
46 

64 
38 

51.2 
33.8 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

53 
42 

60 
52 

61 
53 

59 

47 

53 

43 

52 

32 

50 
26 

52 

27 

58 
39 

46 
28 

49 
18 

44 
19 

50 
23 

54 
30 

60 
49 

59 

33 

58 
40 

55 
38 

58 

41 

67 
32 

46 
25 

47 
26 

41 
27 

42 
26 

45 
26 

37 
23 

37 
12 

52 
26 

54 
47 

55 

30 

52.0 
32.7 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

60 
46 

65 
51 

64 

59 

58 

48 

58 

44 

53 

42 

60 
24 

62 

24 

60 
30 

45 
30 

45 
20 

58 
20 

55 

18 

63 
24 

65 
44 

61 
33 

62 
42 

66 

38 

66 
42 

64 
38 

53 
24 

48 
28 

40 
28 

51 
31 

46 
28 

44 
28 

38 
16 

62 
26 

62 

47 

51 
28 

35.8 
33.4 

STORRS 

MAX 

MIN 

56 

49 

57 
52 

57 
50 

53 

47 

52 

44 

44 
35 

55 

35 

59 

34 

60 
34 

39 
29 

39 

19 

53 
27 

55 

30 

58 
36 

64 
45 

62 

37 

56 
41 

53 
39 

64 
43 

52 

35 

48 

30 

44 

34 

36 
29 

47 
32 

37 

30 

38 

21 

49 
14 

60 
26 

60 
40 

45 
31 

SI. 7 
34.9 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

59 
48 

67 
53 

63 
53 

60 
51 

60 

45 

51 
34 

60 
22 

61 

25 

62 

45 

50 
26 

41 
18 

53 

13 

58 
21 

63 
28 

67 
50 

62 
28 

63 

40 

53 
38 

64 
45 

63 
37 

64 
20 

60 
25 

40 
27 

49 
30 

48 
22 

44 
25 

40 
15 

60 
23 

62 

49 

55 

26 

56.1 
32.7 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

62 
38 

58 
53 

62 
53 

58 

53 

62 

46 

56 
36 

54 
26 

56 

30 

60 
48 

50 

30 

45 
18 

52 
22 

55 

26 

61 
32 

62 
52 

60 
32 

62 

40 

58 

39 

62 
43 

64 
36 

50 
25 

48 
25 

50 
26 

46 

28 

46 
27 

39 
26 

39 

17 

58 
30 

58 
42 

54 
30 

54.9 
34.3 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
51 

55 

52 

52 

44 

40 

42 

52 

40 

41 
31 

50 
30 

57 
34 

58 
33 

37 
26 

35 
23 

45 
28 

51 
32 

51 
40 

55 

46 

56 
42 

54 
44 

50 
37 

60 
40 

55 
36 

46 

30 

44 
28 

40 
26 

42 
32 

35 
21 

24 

10 

32 

10 

60 
28 

45 
37 

41 
32 

47.3 
33.5 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

56 
52 

56 
52 

52 

43 

46 
41 

49 
39 

41 
29 

50 
32 

57 
32 

59 
35 

38 

30 

34 
25 

40 
26 

53 
35 

52 

39 

54 
43 

55 
41 

49 
41 

48 
40 

59 

45 

57 
37 

47 
31 

45 
29 

42 

28 

40 
31 

36 

18 

24 

9 

30 
13 

48 
25 

44 
35 

38 
31 

46.6 
33.6 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

58 
51 

57 
54 

56 
47 

49 
43 

51 
40 

48 
38 

53 
29 

55 

31 

58 
47 

51 
32 

36 
26 

43 
29 

51 
36 

52 
41 

55 
48 

55 

44 

60 
43 

50 
38 

53 
45 

67 
45 

48 
37 

47 
29 

41 
28 

44 

33 

41 
27 

28 

10 

30 
11 

51 
24 

53 

43 

48 
29 

49.0 
35.9 

BELFAST 

MAX 
MIN 

58 

48 

58 

54 

56 

48 

49 
43 

51 
39 

48 
39 

54 
28 

55 
32 

60 

44 

46 

30 

37 
24 

43 
24 

54 
31 

53 
32 

57 
46 

69 
38 

53 

43 

51 
39 

55 

43 

61 
46 

51 
34 

48 
29 

43 

25 

41 
31 

39 
28 

29 

11 

31 
12 

52 

21 

51 

37 

44 

31 

49.6 
34.3 

BRIDGEWATER 

MAX 

MIN 

BRIOGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

57 

46 

55 
53 

55 

46 

48 
43 

51 
35 

43 
33 

57 
28 

50 

31 

57 
41 

42 
29 

40 
22 

50 
25 

55 

27 

49 
34 

61 
43 

59 
35 

63 
42 

52 
34 

48 
37 

54 
40 

47 
31 

45 
30 

45 
27 

38 
25 

27 
14 

34 

7 

54 
25 

51 
40 

45 
33 

49.0 
33.0 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

57 
51 

57 
54 

54 
45 

50 
44 

52 
42 

43 
32 

55 

32 

55 

32 

56 

37 

43 
29 

37 
26 

46 
28 

50 
29 

51 
43 

58 
41 

57 
38 

67 
47 

50 
37 

58 
39 

55 
36 

48 
33 

60 
31 

40 
29 

45 
36 

41 
24 

26 

13 

34 
12 

51 

33 

60 
42 

44 
32 

49.0 
34.9 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

52 
45 

53 
48 

49 
39 

40 
34 

41 
32 

39 

28 

46 

30 

52 
31 

54 
31 

33 

26 

33 

20 

38 
23 

48 
32 

42 
33 

45 
39 

43 
39 

41 
37 

43 
38 

52 

37 

49 
31 

40 
29 

39 
26 

34 
25 

34 
30 

30 

4 

20 
2 

27 
9 

38 

19 

33 
29 

31 
29 

40.6 
29.2 

CORINNA 

MAX 
MIN 

56 
46 

56 
49 

54 
45 

46 

40 

48 
36 

44 
31 

51 

27 

53 

27 

58 
42 

50 
28 

35 
21 

38 
24 

52 
26 

48 
37 

52 

40 

54 
38 

48 

40 

47 
32 

54 

40 

61 

37 

41 
28 

43 
24 

40 
26 

40 
28 

36 
22 

24 
3 

28 

8 

47 
22 

42 
31 

37 
24 

46.1 
30.7 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

MAX 

MIN 

58 
30 

55 
42 

55 
48 

50 
38 

47 
35 

42 

30 

41 
25 

41 
28 

53 

34 

46 
25 

27 

10 

33 
16 

37 
22 

50 
26 

45 
33 

51 
40 

50 
39 

45 
32 

42 
32 

51 
36 

41 
29 

40 
26 

37 
26 

36 

27 

36 
17 

24 

2 

18 
-  2 

26 

7 

51 
26 

42 
31 

42.3 
27.0 

DAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIN 

62 
53 

60 
53 

58 
48 

50 
42 

54 
38 

50 
38 

54 

30 

54 
35 

59 

40 

42 
27 

37 
20 

44 
24 

53 
32 

51 
36 

55 

47 

56 

40 

55 

43 

53 
40 

55 

40 

60 
38 

49 
30 

48 
30 

43 
25 

40 
29 

39 
25 

26 

U 

30 
9 

52 
25 

48 
40 

48 
32 

49.5 
34.0 

i    rollovlng    Station    Index 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1957 


EAGLE  LAKE  3  SM 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5   SE 

EAST  WINTHROP 

FARMINGTON 

FORT  KENT 

GARDINER 

GREENVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  CAA  AP 

HOULTON  1  NE 

JACKHAN 

JONESeORO 

LEMISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MADISON 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

OLD  TQNN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

POfiTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESOOE  ISLE 

RIPOGENUS  0AM 

ROCKLAND 

RUMFORO  3  SM 

RUMFORD  I  SSE 

SANFORD  2  NN« 

SOUA  PAN  DAM 

UNITY 

«EST  BUXTON  2  NNW 

WINSLOW 

KOOOLAND 


MASSACHUSETTS 
ADAMS 

AMHERST 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 


D«y  Of  Month 


57  5* 

SO   50 


59   51 
39   4« 


52   56 

39   47 


MAX 
MIN 

54 
46 

54 
47 

MAX 

MIN 

57 
38 

55 
48 

MAX 
MIN 

59 
51 

59 
53 

MAX 
MIN 

57 
51 

56 
53 

MAX 
MIN 

60 
39 

53 

42 

MAX 
MIN 

59 

48 

55 
53 

MAX 
MIN 

55 
45 

55 

51 

MAX 

MIN 

54 
50 

54 
50 

MAX 
MIN 

57 
52 

56 
52 

MAX 

MIN 

54 
50 

54 
51 

MAX 
MIN 

60 
50 

58 

54 

MAX 
MIN 

58 
50 

57 

54 

MAX 
MIN 

52 

44 

53 

47 

MAX 
MIN 

54 
42 

56 
44 

MAX 
MIN 

59 
51 

57 
54 

MAX 
MIN 

56 
36 

57 
53 

MAX 
MIN 

58 
38 

59 

53 

MAX 

MIN 

58 

47 

57 
52 

MAX 
MIN 

50 
43 

51 
47 

MAX 
MIN 

55 
51 

55 
52 

MAX 
MIN 

59 
31 

58 

41 

MAX 
MIN 

56 
45 

62 

54 

MAX 
MIN 

57 
52 

58 
54 

MAX 
MIN 

59 
40 

57 
52 

11   12 


56   46 
46   31 


44   47 
35   37 


47   41 
35   30 


51   41 
38   29 


49   53   46 
46   44   3  8 


53   44 

39   29 


44   40   3  8 


52   39 
30   26 


50   41 
34   29 


48   36   36 


53   46   48 

43   43   33 


53   55   46 

49   43   32 


55   55   51 

49   46   38 


53   49   47 
45   45   35 


♦7 
35 

42 

31 

50 
30 

51 
30 

36 

42 

49 

20 

34 
23 

35 

25 

SO 
22 

49 
37 

54 
37 

49 
37 

53 

26 

51 
29 

59 

47 

51 
26 

36 
25 

44 
23 

51 

27 

50 
34 

SO 
39 

43 
34 

50 
28 

47 
29 

56 

40 

47 
27 

39 

24 

44 
23 

93 

25 

47 
34 

40 
32 

44 
31 

40 
26 

47 
25 

50 
35 

55 

28 

33 

17 

35 

24 

40 
30 

54 
30 

52 

34 

49 
34 

54 
24 

52 

27 

58 
44 

48 
22 

37 
23 

46 
20 

S3 

24 

51 
31 

45 
33 

39 

31 

48 
25 

45 
27 

55 

36 

38 
25 

32 
20 

36 
25 

52 

26 

47 
30 

54 
34 

45 
27 

54 
29 

56 

30 

56 
35 

38 
24 

30 
19 

SO 
24 

54 
22 

52 
30 

43 
35 

39 

26 

4B 
29 

54 

31 

57 
33 

35 

26 

32 

20 

37 
23 

SI 
33 

48 
36 

43 
34 

39 
34 

46 

34 

52 
32 

56 
40 

40 
26 

35 
29 

37 
22 

54 
34 

50 
36 

43 
34 

44 
34 

48 
34 

52 
28 

47 
37 

45 
26 

32 
16 

37 
25 

56 
26 

45 
28 

60 
36 

SO 
33 

42 
27 

50 

34 

55 

40 

54 
26 

45 
21 

36 
23 

41 
30 

51 
34 

51 

41 

42 
32 

52 

31 

S4 
31 

57 
35 

37 
28 

36 
27 

48 
28 

54 
29 

52 

39 

42 

34 

44 
32 

48 
29 

47 
30 

93 

32 

48 

26 

30 
20 

35 

20 

38 
23 

50 
27 

52   54 
32   32 


55   55 

26   31 


SO   54 
32   34 


58   56 
26   26 


42   52 
28   28 


44   55   57 

28   28   34 


59   62   50 
29   28   33 


55   55   55 

24   24   42 


41   43 
31   38 

SO   51   51 

34   39   46 

SO 
42 

55 

43 

54 

42 

47 
35 

56 


38   43 
26   28 


35   39 

20   31 


36   37 
25   26 


38   37 
26   28 


37   45 
28   28 


33   37 
18   22 


38   46 
22   21 


34   43 
21   26 


38   47 
23   27 


39   37 

23   21 


42   35   50 

30   12   16 


53   48 

26   32 


40   S2 
34   32 


41 

53  48  SO 

32  32  40 

55  52  55 

31  32  47 

54  50  52 
34  36  46 

52  54  60 

32  38  48 


32  32  33 

53  50  57 

30  35  48 

52  42  54 

24  26  37 

56  43  60 

25  30  39 

55  54  61 

21  31  46 

52  47  48 

29  29  38 

52  50  54 

33  40  47 

55  53  61 

21  29  37 

44  54  51 

29  31  40 


29   34   37 


46   52   56 
21   25   46 


55   60   65 

24   41   43 


25   39   45 


52   45 

42   43 


51   48   48 
41   40   35 


56   57 
35   41 


54   53 

38   43 


57   57 
31   42 


49   46 
36   36 


59   67 
31   37 


48   43 
39   37 


52   47 
42   43 


60   49 
36   40 


50   50 
40   40 


69   61 
40   42 


49   52 

39   41 


53   44 
38   41 


54   47 
38   43 


57   68 
43   46 


56   51 
38   43 


59   55 

38   43 


59   56 

30   38 


48   40   43 
41   37   39 


50   60 
30   37 


51   62   63 


59   56   52 
32   41   39 


69   60   54 
34   46   34 


59   54   52 
30   45   32 


57   48 

42   34 


60   45 
36   26 


51   42 
37   26 


50   46 
39   30 


61   47 
42   26 


57   40 
35   26 


57   43 
33   30 


54   43 
34   32 


54   47 
36   30 


57   53 
45   30 


65   46 

36   33 


52   44 
38   29 


47  43  44 

33  30  35 

42  39  40 

26  25  28 

45  43  44 

23  21  30 

40  40  42 

20  25  28 

40  39  36 

31  26  26 

45  41  45 

23  18  25 

40  36  36 

22  24  26 

45  46  44 

23  26  29 

41  37  35 

28  25  31 


45   42 
33   28 


40   38   36 
28   30   30 


50   47 
28   24 


26  27  28 


47   52   42 
38   35   30 


65   49   50 
42   34   28 


69   68   51 
43   39   29 


64   64   46 
39   36   27 


46 
40 

61 
42 

46 
32 

44 
28 

44 
26 

38 

30 

60 
41 

50 
35 

44 
32 

46 
26 

41 
25 

37 
29 

61 

44 

60 
32 

48 
28 

46 

24 

42 
27 

40 
30 

62 
44 

66 
43 

48 
31 

44 
28 

44 
29 

40 
31 

69 
44 

55 
37 

48 
34 

47 
34 

42 
29 

47 
34 

59 
38 

65 

33 

48 
29 

46 
27 

40 
24 

47 
33 

47 
35 

54 
36 

44 
29 

41 
26 

35 
25 

35 
27 

41 
37 

53 
38 

44 
27 

42 
26 

40 
27 

37 
28 

55 

38 

58 

43 

49 
29 

46 
29 

45 
22 

43 
34 

49 
36 

48 
33 

43 
25 

41 
23 

39 
28 

40 
30 

52 

35 

SO 
39 

46 
29 

43 
25 

44 
30 

44 
30 

64 
32 

61 

42 

48 
24 

45 
21 

41 

20 

45 
30 

49 

35 

47 
34 

43 

27 

40 
26 

36 

24 

35 
29 

61 
39 

46 
31 

43 
30 

40 
26 

39 
29 

59 
36 

63 
27 

49 
25 

46 
23 

42 

20 

45 
29 

48 
36 

62 
43 

49 
27 

48 
24 

44 
26 

43 
27 

46 
40 

60 
39 

57 
31 

48 
27 

45 
26 

36 
27 

47   41   36 
23   25   26 


43   38   46 
25   26   34 


39   47 
29   30 


18   22 

-  2   11 


25   33 

8   14 

21   26 


10 


30   33 

12   12 


25   31 

11   10 


23   19 

0    7 


30   34 
10    6 


18   23 
2    7 

27   36 


20 


32   19  26 
7    3   11 


22   25 
2   11 


18   30 
■2-1 


35   24 
5    5 


22  16 

2  0 

26  32 

9  10 


4«   40 
39   33 


38   38 

30   30 


42   44 
33   28 


37   32 
23   28 


45   43 
31   24 


40   37 
33   30 


46   42 
37   26 


38   32 
32   30 


34   32 
29   28 


42   40 
32   31 


52   49 

38   31 


44   42 
38   31 


52   43 
22   32 


40   42 
32   32 


41   32   32 
29   24   10 


38   38   36 
28   15   10 


37 
25 

35 
6 

37 

6 

29 

12 

40 
29 

37 
22 

33 

10 

20 

3 

26 

U 

41 
22 

36 
33 

36 

31 

35 

17 

23 

7 

30 
11 

50 
24 

41 
33 

38 

30 

38 
29 

28 
11 

32 

14 

49 
26 

44 
34 

40 
30 

38 
22 

33 
15 

36 

66 
29 

60 
45 

46 
38 

36 

18 

27 
12 

36 
6 

66 

30 

60 
37 

46 
28 

32 
13 

20 
-  I 

26 
6 

41 
16 

39 

31 

33 
28 

37 
19 

25 

0 

20 
0 

24 
5 

42 
23 

44 
28 

40 
24 

27 
13 

30 
10 

53 
22 

50 
39 

45 
30 

32 
16 

19 
6 

29 
6 

52 
19 

45 
35 

40 
31 

34 
22 

22 

11 

31 
10 

53 
21 

47 
35 

42 
32 

41 
29 

32 
14 

34 
3 

56 
22 

55 

36 

54 
26 

33 

13 

20 

0 

24 

6 

40 
13 

34 
31 

32 

30 

38 
22 

24 
6 

28 

8 

50 
23 

SO 
38 

39 
33 

36 

16 

27 

5 

35 

1 

54 
26 

48 
35 

43 
27 

42 
27 

66 
10 

24 

11 

34 

14 

52 
32 

44 
31 

35 
27 

32 
6 

26 
6 

37 
15 

48 
31 

42 

27 

46   53   56 
12   46   30 


59   61   44 
36   44   30 


62   64   57 
27   53   32 


55   55   51 

24   51   28 


51>8 
33.6 
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NEW  EN 
NOVEMBER 

3  LAND 
1957 

Day 

Ol 

Month 

0 
0» 

Slalion 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

55 
49 

54 

49 

63 

48 

52 

46 

53 
45 

46 
37 

59 

34 

59 
38 

61 
39 

40 
28 

35 

20 

52 
27 

55 
38 

60 
41 

68 

49 

61 

44 

58 
46 

50 
38 

64 
41 

63 
39 

49 
32 

47 
33 

36 
30 

45 
32 

40 
31 

38 
21 

36 
10 

61 

30 

62 

49 

49 
36 

52.0 
36.7 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 

53 

56 

54 

54 
60 

56 

49 

55 

47 

48 
41 

61 

39 

63 

43 

63 

40 

41 
30 

39 
26 

64 
33 

64 
37 

62 

44 

70 
62 

62 

47 

61 

47 

54 
43 

68 

45 

56 

40 

52 

37 

49 

38 

41 
37 

48 
38 

42 

31 

40 
19 

41 
17 

63 

41 

65 

48 

48 
40 

54.1 
40.2 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

58 
51 

56 
52 

55 
52 

56 

48 

67 
47 

63 
37 

61 
27 

61 
25 

66 

41 

48 
30 

38 
24 

56 

17 

60 
23 

62 
32 

71 
51 

64 
32 

62 

48 

55 

34 

69 

42 

70 
41 

53 
24 

49 
27 

42 
27 

47 
26 

41 
35 

42 
27 

40 
14 

63 
29 

65 
52 

66 
30 

55.8 

34.6 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

MAX 
MIN 

61 
48 

56 
52 

56 
53 

56 

46 

62 

44 

56 
33 

58 

32 

57 

35 

55 

43 

46 
26 

36 

28 

66 
24 

51 
36 

69 
38 

65 

49 

62 

48 

56 
45 

51 
36 

64 
40 

63 
34 

50 
27 

44 
32 

40 
27 

44 
24 

42 
29 

32 
19 

37 
8 

59 
28 

60 
48 

52 
32 

52.5 
36.5 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

58 
52 

58 
53 

57 
52 

56 
48 

54 
47 

55 

40 

60 
34 

58 
36 

56 
52 

61 

38 

39 
25 

55 
33 

56 
37 

64 

44 

69 

53 

64 

47 

61 

48 

57 
42 

66 

44 

65 
45 

53 
,37 

49 
39 

41 
36 

46 
40 

46 
31 

40 
28- 

36 
16 

63 
36 

66 
51 

60 
42 

55.3 
40.9 

CLINTON 

MAX 
MIN 

65 
49 

57 
51 

57 
54 

66 

48 

66 

47 

53 

38 

49 

36 

58 

33 

62 

43 

68 
34 

39 

21 

39 
26 

56 
27 

68 
29 

61 
47 

67 
39 

61 

40 

59 
37 

52 

40 

68 
39 

52 
35 

50 
29 

48 
30 

42 
31 

47 
35 

41 
27 

40 
11 

50 
16 

58 
50 

63 

34 

54.0 
35.8 

COHASSET 

MAX 
MIN 

58 
51 

58 

51 

51 
51 

54 
47 

64 

46 

56 
32 

58 

36 

62 

41 

66 
32 

42 
27 

38 
22 

48 
27 

52 
27 

62 

49 

67 

39 

59 

44 

60 
36 

61 

37 

68 

47 

52 

30 

57 
31 

48 
31 

46 

29 

39 

18 

64 
19 

64 
36 

54.3 
36.0 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

65 
52 

55 
52 

58 

53 

57 
48 

56 

48 

56 

41 

49 
30 

58 
31 

62 
41 

59 
26 

44 
24 

38 
21 

40 
26 

61 
29 

59 

36 

67 
35 

61 

45 

62 
38 

66 

40 

63 

48 

54 
32 

52 
32 

48 
31 

46 
32 

47 
31 

40 
30 

40 
14 

56 

19 

60 
50 

60 

31 

54.3 
35.5 

E06ARTOWN 

MAX 
MIN 

60 
51 

56 
52 

62 
52 

65 
48 

57 
45 

55 
41 

50 
30 

58 
35 

62 

43 

66 
34 

46 
26 

48 
22 

54 
28 

56 
28 

61 
46 

64 

37 

61 
39 

62 

41 

55 
41 

63 
47 

55 
30 

53 
31 

49 
33 

48 
33 

50 
33 

40 
32 

40 
20 

54 
20 

58 
44 

56 
33 

55.1 
36.5 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

56 
52 

55 
52 

55 
52 

55 

48 

53 

47 

49 

37 

69 
39 

61 

39 

62 

38 

42 

30 

38 
23 

55 
31 

56 
31 

60 
42 

67 

51 

63 
42 

60 
45 

53 
40 

67 
44 

62 

40 

53 

37 

48 
37 

40 
34 

47 
38 

42 
30 

40 
22 

40 
15 

58 
40 

61 

47 

47 
36 

53.5 

38.6 

FITCMBURG  2  S 

MAX 
MIN 

68 

49 

57 
52 

60 
54 

56 

50 

55 

45 

52 

38 

48 
29 

61 
28 

63 

34 

66 
29 

40 
22 

41 
25 

51 
25 

60 
32 

62 

43 

72 

32 

67 
39 

60 
33 

56 
36 

66 

40 

50 
30 

61 
26 

48 
21 

46 
26 

47 
25 

41 
26 

36 

10 

61 
18 

61 
39 

63 

31 

54.8 
32.9 

FRAM INGHAM 

MAX 
MIN 

67 
50 

58 
53 

68 
55 

57 

50 

66 

48 

55 

40 

56 

31 

62 

31 

62 

38 

66 
32 

41 
24 

40 
24 

56 
26 

59 

30 

61 
42 

70 
37 

66 
37 

60 
39 

54 
41 

68 
43 

54 
32 

53 
29 

47 
32 

42 
30 

48 
36 

40 
27 

40 
15 

52 

17 

64 

50 

66 
33 

55.6 
36.7 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

57 
52 

58 
56 

57 
51 

54 
48 

57 
46 

52 

37 

61 
32 

60 

34 

61 

45 

45 
31 

40 
23 

52 
24 

57 
26 

61 
37 

70 
51 

64 

37 

64 
46 

54 
38 

66 

41 

68 
43 

52 
33 

49 
30 

40 
29 

47 
31 

43 
33 

41 
24 

38 
13 

62 
29 

61 
63 

53 
33 

54.6 
36.9 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

59 
36 

58 
41 

61 
53 

59 
44 

49 
44 

62 

33 

44 
29 

54 
28 

60 
31 

48 
31 

36 
16 

38 
14 

48 
21 

50 
26 

52 
37 

59 
32 

56 
33 

50 
33 

50 
33 

53 

33 

44 
27 

45 
25 

38 
23 

37 
22 

42 

28 

32 
23 

31 

8 

46 

8 

55 
31 

59 
28 

48.8 
29.0 

HYANNIS  3  NE 

MAX 
MIN 

62 

53 

63 
40 

55 
48 

55 

46 

53 
42 

58 
24 

58 
26 

60 
47 

49 
33 

42 
26 

53 
25 

56 
23 

59 
29 

64 
48 

61 
33 

62 
40 

57 
41 

62 
35 

61 
49 

59 
25 

46 
24 

42 
29 

49 
39 

45 
33 

39 
26 

49 
17 

58 
24 

56 
51 

56 
29 

54.9 
34.7 

KNIGHTVILLE  0AM 

MAX 
MIN 

61 
38 

57 

50 

60 
55 

60 
46 

52 
46 

53 
34 

46 
26 

58 
24 

60 
28 

49 
30 

37 
14 

40 
14 

52 
21 

54 
24 

58 
40 

63 

30 

61 

30 

52 
36 

55 

36 

64 
32 

46 
23 

49 
20 

42 
20 

38 
24 

46 
20 

36 

20 

26 

10 

48 
10 

63 
48 

68 
27 

51.4 
29.3 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

68 
48 

57 
53 

57 
53 

55 
49 

67 

47 

66 
39 

60 
29 

62 

29 

62 
32 

66 

30 

42 
22 

41 
23 

57 
24 

59 
26 

63 
41 

70 
34 

65 

38 

62 

34 

66 

35 

68 
43 

53 

31 

52 

26 

48 
26 

42 
31 

47 
35 

42 
25 

41 
12 

52 
15 

63 
51 

66 

31 

56.9 
33.7 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

57 
51 

58 
55 

56 

50 

54 
47 

55 
46 

48 
35 

59 
33 

61 
33 

60 
40 

55 
31 

39 
23 

53 
26 

56 
28 

61 
38 

68 
50 

60 
36 

60 
51 

52 

38 

68 
42 

67 
39 

50 
32 

47 
30 

40 
29 

47 
26 

45 
31 

39 
21 

37 
13 

62 
32 

62 

49 

50 

34 

64.2 
36.4 

LOWELL 

MAX 
MIN 

64 
52 

55 

55 

56 

53 

63 

49 

52 

47 

50 
39 

59 

33 

57 
32 

60 

48 

48 
31 

40 
23 

63 
25 

53 
27 

61 
38 

66 
51 

60 

40 

58 
46 

54 
37 

62 
42 

65 
44 

49 

30 

45 
29 

40 
30 

45 

30 

45 
35 

38 
28 

35 

13 

69 

30 

65 
45 

61 
35 

63.6 
37.2 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

57 

54 

57 
54 

54 
52 

54 
50 

53 
48 

52 
42 

56 
35 

68 
33 

60 

43 

53 

34 

40 
26 

50 

30 

52 

28 

59 
39 

64 
52 

59 
40 

60 
50 

57 
40 

63 
45 

64 
47 

49 
38 

47 
31 

42 
33 

48 
34 

47 
36 

40 
31 

37 
17 

69 
32 

60 
66 

57 
38 

53.6 

39.6 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
54 

63 
53 

65 
51 

56 

49 

56 
46 

49 
37 

56 
38 

60 
41 

60 
42 

46 
35 

38 
28 

62 
31 

52 
33 

68 
43 

58 
47 

58 
41 

61 

48 

51 
41 

59 
48 

60 
43 

53 
38 

49 
39 

44 
37 

52 

42 

44 
35 

39 
27 

45 
23 

57 
46 

65 
48 

56 

35 

63.7 
40.6 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

56 
55 

58 
53 

58 
53 

67 
50 

56 
48 

52 

40 

61 
40 

62 
46 

62 

40 

46 
32 

40 
26 

56 
33 

55 
38 

60 
48 

68 
52 

64 

48 

63 
46 

53 
44 

64 
49 

61 
41 

56 
38 

50 
39 

45 
38 

48 
41 

41 
35 

42 
23 

48 
17 

59 
38 

61 

47 

58 
42 

55.3 

41.3 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 

40 

62 

53 

55 
46 

48 
44 

50 
38 

44 
26 

56 
24 

58 
27 

64 

30 

35 

20 

35 
15 

50 
16 

55 
23 

56 
37 

60 
39 

58 

33 

50 
38 

51 

34 

65 
39 

45 

31 

44 
26 

40 
26 

34 
23 

42 

33 

33 
25 

31 
12 

41 

7 

53 

40 

55 

38 

39 
27 

48.5 
30.4 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

55 
51 

55 
52 

56 

52 

56 

48 

56 
47 

53 
44 

62 

35 

63 

39 

64 
50 

62 
30 

38 

24 

56 
27 

68 
28 

63 

40 

71 
52 

65 
42 

63 
43 

67 
41 

67 
47 

54 
34 

50 
35 

44 
33 

47 
36 

44 
34 

41 

40 
15 

64 
29 

65 
54 

58 

37 

66.2 
39.3 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 
MIN 

62 

63 

56 

55 

63 

58 

56 

60 

49 

42 

53 

56 

59 

64 

61 

62 

57 

62 

61 

54 

48 

42 

49 

45 

39 

39 

58 

56 

56 

54.3 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

66 
52 

55 
52 

56 
52 

66 

48 

56 
46 

56 
42 

50 
26 

50 
30 

62 
38 

57 
32 

44 
24 

40 
24 

55 
23 

56 
29 

61 
38 

67 
33 

64 
35 

61 
36 

54 
39 

66 
46 

54 
26 

52 
27 

49 
28 

45 
28 

47 
31 

39 
30 

40 
14 

54 

16 

60 
53 

63 

30 

54.4 
34.3 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

54 
49 

52 

50 

53 

47 

50 
46 

52 

43 

47 
32 

66 
31 

56 

38 

58 
38 

41 
31 

34 
25 

47 
26 

51 
30 

56 
43 

66 

48 

57 
42 

59 

47 

60 
38 

61 

45 

54 
42 

50 
34 

47 

30 

39 

31 

44 
36 

41 
32 

37 

20 

35 
15 

59 

35 

59 
49 

49 
38 

50.6 
37.1 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

53 
51 

55 
53 

52 

51 

52 

48 

65 
47 

64 
47 

47 
39 

59 

43 

60 
37 

54 
33 

39 
31 

35 
24 

35 
29 

50 
45 

37 
52 

67 

49 

62 

51 

59 

41 

49 

45 

65 
47 

53 

34 

48 
39 

45 
34 

43 
40 

46 
37 

40 
31 

39 
12 

54 
32 

61 

50 

61 

40 

51.6 
40.4 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

56 
54 

58 
55 

67 
50 

54 
48 

66 
47 

SO 
36 

50 
37 

64 
42 

64 
40 

46 
30 

41 
26 

56 
32 

58 
36 

64 
42 

67 
49 

65 
46 

64 
43 

52 
41 

66 
47 

65 
40 

55 
38 

52 
36 

44 
36 

50 
41 

42 

35 

42 
24 

42 
16 

59 
42 

60 
47 

60 
40 

55.4 

39.9 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

59 
38 

56 

46 

68 
54 

60 
48 

60 
47 

60 
37 

46 
29 

56 
29 

67 

31 

47 
32 

37 
20 

37 
19 

50 
24 

51 
26 

55 
37 

61 
32 

56 
33 

51 
35 

49 
35 

50 
39 

44 
22 

46 
22 

39 
24 

34 
18 

43 
27 

34 
24 

33 
13 

43 
13 

58 
36 

63 

29 

48.7 
30.6 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

60 
49 

60 
53 

62 
55 

57 
51 

58 

48 

50 
38 

60 

34 

61 

33 

63 
44 

44 
32 

42 
22 

57 
26 

56 

29 

62 

42 

67 
53 

62 

38 

59 
46 

53 
41 

65 
43 

65 

38 

52 
32 

48 
32 

44 
30 

48 

31 

46 

33 

40 
28 

38 
16 

62 
32 

62 

53 

66 
34 

55.3 

37.9 

STOCKBRIDGE 

MAX 
MIN 

58 
36 

62 

52 

56 

48 

49 
46 

52 

38 

47 
26 

58 
17 

60 
23 

68 
28 

38 
28 

40 
16 

53 
13 

56 
17 

69 
39 

60 
38 

61 
28 

55 
41 

52 
32 

66 

34 

47 
35 

49 
29 

45 
23 

37 
24 

46 
34 

37 
26 

36 

18 

40 
8 

65 

39 

56 

40 

40 

34 

50.9 
30.3 

TAUNTON 

MAX 

MIN 

67 
53 

56 
52 

55 
53 

66 

48 

64 

48 

48 

38 

61 

28 

62 

27 

64 
45 

46 
31 

39 
23 

56 
17 

58 
22 

62 

30 

70 
52 

68 
32 

67 
46 

52 
34 

69 
44 

68 
43 

53 
27 

49 
27 

39 
29 

47 
30 

44 
32 

41 
28 

40 
13 

63 
27 

64 

63 

64 
30 

56.3 

35.4 

TULLY  0AM 

MAX 
MIN 

63 

41 

57 
52 

58 
53 

57 
46 

52 

44 

50 
34 

44 
23 

56 
26 

60 
30 

50 
30 

36 
13 

37 
16 

51 
20 

54 
24 

57 

40 

64 
29 

57 
31 

54 
32 

50 
34 

63 
34 

47 
24 

47 
22 

43 
23 

35 
24 

43 
30 

36 
24 

35 

4 

42 
6 

56 

42 

56 

29 

50.3 
29.3 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

57 
41 

62 
52 

61 

47 

58 
46 

55 

47 

48 
33 

61 
29 

60 
28 

62 
42 

44 
33 

43 
17 

55 
20 

64 
24 

59 
32 

67 

48 

59 
32 

55 

41 

52 

34 

46 
41 

55 

33 

51 

27 

44 
25 

37 
24 

45 
27 

44 
32 

38 
26 

33 

8 

58 
25 

58 

50 

51 
29 

62.5 
33.1 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

57 
49 

57 

53 

55 

51 

58 

46 

56 

45 

49 

30 

60 
26 

60 

28 

63 

42 

43 
26 

38 
22 

54 
18 

58 
23 

62 
34 

70 
49 

63 
33 

61 
46 

53 
35 

67 
43 

67 
33 

51 
34 

48 
25 

38 
25 

46 
28 

43 
27 

40 
24 

38 

11 

63 

30 

64 
52 

52 
29 

64.5 
34.0 

WALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

59 
58 

59 

56 

56 

56 

58 
51 

56 

47 

50 
32 

61 
29 

63 

31 

62 
52 

52 
34 

40 
24 

56 

21 

68 
23 

64 
38 

71 
48 

62 
36 

62 

43 

56 
32 

69 
39 

69 
34 

53 
32 

50 
29 

42 
29 

52 

30 

57 
30 

42 
26 

40 
14 

64 

32 

66 

54 

54 
36 

56.7 
36.5 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

55 

31 

58 
49 

58 
46 

50 
41 

61 

40 

61 

28 

53 
24 

56 
22 

69 
34 

38 
25 

38 

10 

49 
9 

53 
18 

55 

23 

61 
40 

60 
27 

53 
37 

50 
31 

64 
36 

52 

30 

49 
21 

42 
19 

41 
22 

45 
19 

40 
27 

40 
21 

38 
5 

65 
26 

64 
45 

53 
26 

51.4 
27.7 

WEST  LYNN 

MAX 
MIN 

56 
52 

56 

52 

63 
49 

54 
47 

53 
46 

46 

35 

59 
35 

61 

37 

60 

40 

40 
27 

37 
23 

52 
26 

53 
31 

63 
41 

68 

50 

60 

43 

60 
47 

52 

39 

66 

44 

64 

39 

51 
33 

47 
33 

39 
32 

46 
36 

42 
29 

40 
20 

36 

13 

62 

34 

64 
48 

48 
37 

52.9 
37.3 

;  StatloD   Ind«z, 


Table  S-Contioued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1957 


Day 

Ol 

Month 

o 

XT 

Slatioii 

s 

s 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEST  MEDWAV 

MAX 
MtN 

58 

51 

57 
54 

56 

50 

98 

48 

95 

46 

48 
38 

62 
25 

60 
24 

61 

43 

44 
29 

43 
20 

56 
16 

58 

19 

*4 
31 

70 
52 

65 

31 

60 

45 

56 
33 

68 

41 

68 

41 

52 

24 

47 
22 

38 

24 

50 
24 

44 
30 

42 
26 

41 
8 

63 

29 

»4 
94 

56 

31 

95<9 
33>9 

KESTON 

MAX 
MIN 

57 
50 

57 
53 

59 
51 

59 

4» 

91 
45 

61 
31 

60 
31 

62 

47 

47 
29 

40 
20 

96 
24 

98 
22 

64 
38 

69 
49 

62 
36 

60 
46 

61 
39 

69 

42 

66 

41 

52 

30 

♦7 
24 

38 
25 

46 
28 

49 
34 

41 
23 

39 

6 

65 
93 

57 
31 

95.2 
39.1 

MESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

57 
49 

61 
55 

61 

5* 

99 

50 

53 

44 

99 

31 

63 

30 

62 

34 

39 

30 

40 
23 

99 

22 

59 

29 

61 
♦2 

67 
41 

59 

31 

55 

43 

52 
39 

65 
43 

91 
38 

50 
29 

44 
28 

32 

28 

47 
29 

43 

31 

39 
21 

37 
13 

62 

42 

42 
34 

92.9 
99.2 

HORCESTER  HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

52 

4S 

54 
52 

52 

47 

51 

46 

51 

41 

54 
32 

56 
36 

58 
29 

39 

23 

36 

16 

50 
25 

55 

34 

57 
38 

64 
43 

60 
38 

64 
37 

60 
36 

64 

38 

46 
31 

46 
28 

44 
28 

39 

26 

44 
33 

35 

27 

39 

12 

37 

10 

60 
39 

39 
39 

40.1 
3i>Z 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

5* 
51 

55 
53 

58 
52 

53 

47 

55 

45 

48 
35 

60 
30 

58 
28 

60 
40 

40 
29 

40 
20 

99 

24 

99 

29 

«1 
33 

49 

65 
32 

69 

43 

55 
36 

66 

40 

64 
38 

51 
23 

49 

25 

38 
25 

46 
24 

41 
28 

40 
22 

42 

a 

80 
90 

90 
30 

93.6 

33.6 

NEW  HAMPSHIRE 

SENTON 

MAX 

MIN 

57 
35 

61 
50 

57 
50 

50 
38 

42 
36 

38 
28 

91 
26 

53 

30 

56 
36 

36 
23 

32 

12 

43 

19 

53 

29 

50 
35 

98 
46 

66 
34 

53 

43 

46 
34 

62 
32 

60 
35 

40 
32 

38 
30 

37 
28 

38 
26 

32 
20 

21 

7 

22 

-  4 

92 
14 

54 
44 

47 
30 

46.5 
29.9 

BERLIN 

MAX 
MIN 

62 
32 

53 

35 

56 

50 

94 
43 

45 
39 

44 
33 

43 
26 

50 
29 

57 
32 

44 
29 

29 
23 

39 

18 

43 
22 

53 
25 

49 
34 

57 
35 

56 
42 

49 
37 

45 
32 

67 
40 

43 
30 

43 
33 

45 

30 

40 
30 

40 
23 

27 

10 

19 

4 

31 

9 

98 
31 

48 
39 

49.8 
29.6 

BETHLEHEM 

MAX 
MtN 

35 

54 

40 

59 
42 

44 
35 

40 
35 

36 

30 

46 
29 

50 
30 

56 

36 

36 

20 

31 
12 

42 

21 

52 

25 

50 
36 

56 

44 

64 
36 

53 

41 

44 
34 

60 
32 

58 
40 

41 
31 

37 
31 

38 
26 

38 
28 

30 
18 

18 

8 

22 

-  3 

50 
15 

52 

40 

48 

30 

44.8 
29.2 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

65 

38 

57 
49 

59 
52 

54 
45 

47 
41 

52 
35 

44 
25 

57 
25 

57 

30 

48 
30 

36 

18 

37 

20 

52 
20 

54 
25 

it 

34 

63 

33 

62 

32 

58 
38 

53 
36 

54 
37 

48 

24 

47 
22 

45 
24 

39 
22 

45 
33 

36 

19 

34 
6 

35 

14 

57 
27 

59 

28 

90.2 
29.4 

CAMPION 

MAX 
MIN 

6<. 
32 

61 
35 

64 
53 

96 

45 

49 

40 

50 
36 

43 
22 

56 
25 

58 

31 

49 

28 

33 

19 

36 

18 

51 

20 

49 
29 

51 
33 

61 
31 

61 
26 

51 
38 

53 

36 

51 
35 

90 
26 

49 
22 

43 
24 

41 
26 

44 
27 

94 
17 

37 

6 

36 
12 

51 
23 

43 
29 

49.0 
28.0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 

42 

60 
54 

56 

49 

51 

44 

94 
41 

44 
26 

98 

24 

99 
27 

99 
34 

37 
25 

39 
20 

53 

19 

92 

21 

99 

32 

69 
40 

61 
30 

68 
37 

52 
39 

64 
39 

50 
33 

49 
28 

44 
23 

37 
23 

45 
29 

38 
24 

33 

12 

34 
10 

98 
24 

98 
45 

49 

31 

51.0 
30.8 

DURHAM 

MAX 
MIN 

57 
50 

58 
55 

59 
50 

51 
48 

56 

43 

49 
37 

59 
28 

95 
27 

61 

46 

46 
28 

39 
23 

51 
23 

94 
24 

60 
29 

65 
90 

58 
34 

67 
43 

53 
34 

60 
37 

66 

43 

49 
26 

46 
26 

37 
23 

46 
24 

42 
30 

36 
22 

34 

60 
24 

98 

4« 

59 

29 

52.9 
33.8 

EAST  OEERING 

MAX 
MIN 

54 
38 

55 
51 

54 

49 

52 
40 

53 

35 

44 
25 

55 

25 

58 
22 

58 
39 

42 
20 

37 
11 

51 
17 

99 

19 

97 
31 

63 
34 

62 

27 

57 
35 

51 
32 

63 
36 

48 
30 

47 
22 

42 
22 

36 

18 

42 
23 

40 
25 

35 

17 

34 

3 

59 
29 

99 
47 

47 
29 

50.3 
28.2 

FABVAN 

MAX 
MIN 

57 
25 

61 

40 

60 
35 

40 
25 

39 
31 

35 

25 

48 
25 

46 
23 

48 

20 

39 

15 

25 

10 

40 
9 

54 
15 

48 
32 

55 

40 

67 
39 

48 
38 

45 
30 

50 
34 

50 
30 

40 
23 

38 
22 

38 

23 

39 
22 

38 

15 

19 
-14 

20 
-15 

91 
30 

38 
28 

43.4 
23.3 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

60 
31 

57 
31 

59 

50 

52 
37 

39 

34 

38 
28 

37 
24 

42 
31 

92 

36 

45 
22 

24 

14 

28 

14 

36 
23 

93 

25 

46 
35 

51 
39 

62 

39 

45 
31 

39 

31 

50 
34 

41 
26 

37 
23 

32 
23 

33 

24 

34 
15 

20 
-  3 

13 

-  6 

34 
-  4 

48 
26 

45 

30 

41.4 
25.9 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

58 

40 

60 
54 

57 

50 

52 
46 

55 

40 

44 
32 

57 
23 

46 
26 

56 

41 

42 

27 

37 
19 

51 
20 

64 
21 

51 
26 

66 
42 

60 
31 

55 

37 

51 
37 

49 
37 

56 

40 

48 
25 

45 

20 

39 
24 

47 
24 

40 
28 

30 
17 

32 

7 

56 

19 

91 
38 

50 
27 

49.8 
30.6 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

^8 

56 
43 

59 
52 

54 
46 

48 
38 

50 

34 

40 
22 

54 
25 

56 
30 

49 
29 

34 
18 

35 

17 

SO 
19 

92 
27 

48 
32 

63 

30 

68 
35 

62 
36 

48 
35 

53 

40 

47 
24 

48 
18 

44 
22 

38 
24 

44 
30 

32 

14 

26 
2 

20 
12 

93 
22 

50 
26 

47.8 
28.0 

SRAFTON 

MAX 
MIN 

58 
28 

60 
50 

58 
50 

11 

48 
39 

43 
33 

54 
IS 

58 
21 

56 

38 

38 
27 

35 

10 

50 
11 

94 

10 

92 
22 

62 
42 

58 
27 

36 

35 

31 

32 

45 
22 

44 
20 

38 

15 

42 
24 

37 
25 

26 

10 

28 
2 

46 
14 

96 

33 

43 
26 

47.8 
26.4 

HANOVER 

MAX 
MIN 

55 

33 

59 
52 

58 
52 

53 
43 

48 
40 

43 
29 

56 

27 

59 

28 

97 

34 

37 
25 

35 

16 

51 
23 

92 
24 

93 
31 

60 
49 

57 
34 

52 

44 

60 
38 

52 

39 

50 
36 

44 
30 

42 
26 

39 
28 

44 
31 

35 

26 

27 

7 

26 

1 

61 
19 

93 
39 

46 
31 

48.1 
31.2 

KEENE 

MAX 

MIN 

59 
38 

61 

54 

61 
53 

54 
47 

56 
44 

55 
33 

60 
23 

59 
25 

59 

40 

40 
27 

42 

18 

55 

IS 

96 

20 

57 
24 

66 

48 

63 
29 

59 
42 

54 
34 

60 
40 

64 
34 

48 
28 

45 
22 

39 
22 

44 
23 

41 

30 

37 
19 

34 

4 

59 
26 

98 
44 

48 
28 

93.1 

31.2 

LAKEPORT 

MAX 

MIN 

56 
42 

59 
53 

54 
48 

50 
41 

50 
39 

43 
30 

56 

31 

58 
30 

58 
32 

34 
22 

37 
19 

53 

27 

94 
27 

50 
32 

62 

44 

59 
38 

53 
39 

51 
37 

56 

38 

48 

34 

47 
28 

42 
27 

40 
26 

45 
27 

32 

27 

27 
8 

33 

8 

54 
23 

92 

41 

41 
32 

48.9 
31.7 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

56 
30 

62 

49 

55 
42 

50 
39 

43 
37 

39 
29 

50 
22 

53 

26 

58 

37 

39 
24 

40 
15 

41 
17 

53 

IS 

42 
26 

57 
38 

56 
36 

48 
36 

45 
32 

65 

31 

65 
36 

44 
29 

40 
26 

41 
28 

40 
26 

34 
20 

24 

8 

26 

-  3 

52 
16 

47 
35 

43 
30 

46.9 
27.8 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
33 

58 
51 

56 

50 

50 

42 

46 
39 

45 
26 

56 

25 

59 
26 

58 

34 

34 
21 

38 

13 

56 

20 

55 
23 

54 
30 

62 
39 

61 
31 

54 

43 

61 
37 

52 

40 

46 

37 

46 

30 

44 
23 

41 
27 

43 
30 

36 
22 

24 

4 

28 

-  1 

54 
20 

55 
39 

44 
28 

48.7 
29.4 

MANCHESTER 

MAX 

MIN 

54 
44 

57 
52 

54 
46 

51 
47 

94 

40 

44 
27 

58 
26 

56 

26 

57 

34 

39 
23 

30 

20 

53 

20 

54 
21 

58 

30 

64 
38 

57 
31 

58 
38 

60 
37 

63 

40 

50 
32 

52 
29 

48 
26 

36 

23 

46 
30 

39 
27 

34 

10 

35 

7 

57 
26 

98 
39 

44 
28 

90.3 

30.6 

HASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

56 
45 

58 

52 

55 

49 

52 

46 

52 
39 

44 

27 

96 
23 

56 
26 

96 

40 

40 
25 

37 

19 

50 
17 

53 

21 

60 
28 

66 

45 

56 
29 

59 
34 

50 
33 

62 
36 

62 
35 

49 
23 

44 
22 

37 
20 

44 
22 

40 
27 

37 
19 

34 

6 

58 
23 

40 
27 

50.4 
29.6 

MONROE  i    NNE 

MAX 
MtN 

60 
35 

59 
35 

64 
54 

57 
43 

43 
40 

43 
35 

40 
26 

50 
30 

57 
31 

46 
28 

30 
20 

33 
20 

42 
23 

48 
23 

49 
41 

57 
36 

53 

36 

48 
38 

45 
32 

56 
38 

44 
32 

42 
30 

41 
30 

38 
32 

41 
23 

28 
14 

18 
0 

33 

0 

48 
33 

50 
34 

45.4 
29.7 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 
MtN 

55 

40 

55 

48 

56 

50 

52 

44 

45 

40 

42 
32 

50 
31 

53 

32 

57 
35 

37 
26 

31 
15 

45 
24 

51 
26 

53 
35 

57 
46 

55 
36 

54 
41 

45 
36 

63 
36 

64 

30 

43 
30 

38 
25 

33 

23 

38 
26 

36 
26 

29 

14 

27 
6 

52 

19 

93 

42 

48 
30 

47.2 
31.4 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MtN 

42 
35 

49 

42 

44 
38 

39 
24 

29 

17 

18 

10 

25 
18 

38 
20 

39 

10 

10 

1 

13 

-  5 

25 
13 

31 
21 

33 

23 

36 
28 

36 
25 

34 
25 

34 
17 

45 
28 

35 

13 

16 
12 

14 

9 

16 
8 

17 
6 

7 
-  5 

0 
-15 

26 
-12 

34 
23 

36 

21 

27 
15 

28.1 
15.5 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

57 
46 

58 
55 

56 

49 

53 

45 

99 

41 

47 
25 

60 
25 

59 
25 

59 

34 

39 
24 

40 
18 

54 
17 

56 

21 

60 
30 

67 

38 

61 
30 

61 
38 

53 

33 

66 

40 

63 

29 

50 
25 

45 

24 

39 
22 

46 
26 

42 

23 

39 

14 

37 
5 

61 
32 

61 
46 

46 
29 

92.7 
30.3 

NORTHWOOO 

MAX 

MIN 

57 
50 

62 
53 

56 
49 

90 
45 

56 
40 

46 
36 

57 
29 

51 
32 

50 

43 

44 
29 

45 
29 

53 
23 

96 
29 

60 
36 

64 

47 

61 

37 

57 
44 

63 
36 

65 

37 

65 

41 

60 
29 

♦7 
28 

42 

20 

45 
25 

42 
29 

43 
21 

36 
8 

59 

24 

62 

48 

99 

31 

92.9 
34.2 

PETERBORO  2  S 

MAX 

MtN 

59 
41 

54 
50 

52 

48 

49 
44 

48 
41 

42 

31 

54 
31 

58 
28 

90 
34 

34 
26 

34 

19 

47 
24 

99 

22 

60 
33 

62 
46 

63 
38 

63 
46 

60 
33 

63 
38 

63 
36 

46 
27 

40 
25 

35 
23 

40 
26 

39 

29 

32 
19 

30 
6 

54 
26 

94 
48 

48 
30 

49.2 
32.1 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

54 
34 

55 
47 

52 

45 

46 

37 

44 
34 

38 
26 

47 
26 

44 
28 

94 
32 

32 

20 

33 

14 

42 

18 

49 
23 

49 

34 

54 
42 

63 
32 

48 
39 

44 
30 

50 
34 

53 

33 

38 
29 

36 
26 

35 
25 

36 
23 

28 
17 

18 
5 

26 
3 

53 

19 

48 
39 

41 
29 

43.2 
28.1 

PLYMOUTH  I  WNW 

MAX 
MIN 

57 
31 

61 
51 

55 

42 

47 
38 

52 

34 

43 

21 

56 
27 

50 
26 

99 

27 

34 
IS 

35 
18 

90 

18 

94 

19 

50 
30 

60 

31 

60 
30 

63 
37 

50 
34 

53 

35 

48 
25 

47 
20 

43 
20 

40 
20 

42 
25 

32 

14 

26 

6 

36 
18 

45 
18 

48 
28 

47.6 
26.2 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

58 
49 

59 
53 

54 
47 

51 
44 

55 

41 

48 

31 

59 
29 

57 
26 

60 
32 

40 
25 

37 
22 

50 
24 

91 
23 

60 
32 

65 
40 

68 
36 

60 
38 

51 
34 

62 

44 

60 
34 

50 
28 

48 

28 

38 
24 

46 
32 

38 

24 

39 
13 

35 
11 

62 

30 

59 
41 

46 
29 

91.7 
32.1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MtN 

65 

39 

58 

50 

61 
53 

59 
45 

51 
43 

50 
35 

45 
22 

57 
23 

60 
30 

50 
28 

36 
13 

3S 
16 

93 
19 

99 

25 

55 

40 

64 

28 

60 
32 

57 
32 

52 

35 

62 
32 

48 
26 

48 
20 

44 
20 

36 
22 

43 
30 

38 
21 

36 

1 

39 

9 

57 
30 

60 
28 

91.1 
28.2 

WEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

62 
32 

55 

36 

59 
52 

57 
45 

90 
42 

48 
37 

48 
23 

56 
26 

53 

29 

47 
27 

34 

14 

37 
17 

50 
23 

53 

25 

54 
34 

63 

31 

58 
31 

54 
40 

50 
36 

51 

35 

45 
27 

44 
23 

41 
25 

40 
24 

42 
29 

32 

20 
0 

26 
0 

53 

24 

53 

29 

47.8 
27.8 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

60 
49 

58 
54 

56 

50 

55 

47 

56 

40 

50 
30 

62 

24 

60 
24 

61 
39 

41 
22 

42 
20 

95 

15 

55 

20 

62 

28 

69 
50 

62 
29 

59 
39 

59 
34 

62 
37 

62 

32 

52 

23 

49 
22 

39 

20 

4S 

20 

48 
33 

42 
22 

39 
6 

63 
24 

60 
47 

51 
?S 

94.6 
30.9 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


WOI.F6B0RO  FALLS 
WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  MB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


VERMONT 
BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NW 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 


CORNWALL 

DORSET  1  S 

ENOSBURG  FALLS 

LEMINGTON 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UN IV 

REAOSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

ST  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURV 

SOMERSET 

VERNON 

WATERSURY  3  NNW 

WEST  BURKE 

WILDER 

WOODSTOCK  3  ENE 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1957 


Day  Of  Month 


57   80   55 
40   53   48 


«3   63   61 
32   51   50 


57   57   57 
55   53   54 


60   58   57 
53   53   55 


57   57 
52   54 


63   53 

40   42 


60   63 
32   50 


60   57 
28   31 


58   63 
30   43 


55   57 
31   49 


55   55 

29   39 


61   68 
29   50 


54   52 

35   47 


61   60   68 
27   27   48 


62   54   59 
33   36   53 


60   56   59 
38   38   51 


53   45   42 

40   40   27 


54   53   46 
44   42   31 


57   54   48 
49   4«   32 


51   46 

40   29 


45   45 
37   35 


49   SO 
39   29 


32 

23   11 


49   47 
42   35 


55   56 

45   32 


59   49   42 

49   38   30 


41   41   34 


55   53   58 

28   29   40 


4»   45   56 
20   25   38 


61   61 
45   40 


59   61   60 
31   32   37 


25   28   34 


60   61 
30   32 


46   61 
27   27 


53   58   57 

33   32   34 


55   54   58 
23   21   34 


43   55 

22   24 


56   56   56 
33   31   30 


54   57 
27   26 


50   55 
30   28 


48   56   53 

29   27   33 


32   38   49 


43   53 
29   27 


55   57 

40   40 


52   51 
23   27 


39   48 
29   24 


42   45   55 

20   20   22 


39   50   61 
25   29   30 


43   53   58 
24   23   28 


40   34   30 
25   18   17 


44   40   52 
34   28   39 


42   36   55 

27   19   23 


48   41   56 


93   42   62 

2X   25   37 


36   50   91 


56   60   66 


27   23   17   23   30   54 


99   61   68 

28   34  47 


30   43 
18   18 


34   41 
18   19 


35   49 
17   31 


38   37   50 


36   49 
12   26 


37   49 
7   17 


32   40 

1«   20 


29   39 

16   20 


39   49 

15   24 


33   51 

14   22 


35   41 
13   17 


38   50 
14   25 


29   34 
7   10 


40   45 
17   20 


46   32   40 
26   17   17 


99  59  60 

22  41  42 

54  47  54 

20  28  39 

54  58  59 

29  45  49 

53  53  62 

15  25  43 

51  55  52 

19  21  38 

59  95  62 

27  41  46 

57  97  58 

20  31  47 

97  54  58 

24  35  49 

54  48  54 


50   53   49 
22   26   40 


52   49   59 

23   39   41 


40   40 
30   34 


50 
37 


53   48   55 
28   32   43 


50   56   56 
19   25   37 


54   50   60 
19   33   42 


55   59 

25   42 


50   49 
15   32 


54   53   53 

25   26   38 


51   52   53 

19   26   36 


59   50   50 
37   40   34 


61   60   52 
45   46   44 


63   60   53 

36   43   37 


63   61   55 
32   46   39 


63  60  53 

32  32  38 

63  58  49 

30  41  30 

55  51«  45 

39  44  35 

54  52  47 

41  42  36 

61  55  51 
27  36  35 

58  60  51 
30  32  33 

57  65  60 

37  42  31 

62  59  60 
29  41  30 

59  55  48 
46  39  33 

54  54  45 

40  40  32 

61  58  51 

37  37  35 


48   46 
29   30 


56   48 
40   36 


59   54   48 


61   62   54 
32   34   33 


62   55 

36   47 


56   65 
44   44 


68   54   50 
36   44   36 


65   60 
31   32 


59   60   53 
33   33   40 


60   57   62 


63   56   52 

50   44   43 


66   63   50 
41   36   28 


66   64   52 

43   44   26 


68   62   52 

45   36   31 


40   40   42 
22   16   25 


45 
39 

48 
42 

45 
35 

40 
27 

52 
23 

38 
28 

47 
30 

42 
26 

38 
18 

39 
11 

45 
29 

48 
36 

46 
26 

41 
28 

40 
11 

47 
37 

48 
40 

45 
35 

41 
31 

37 
19 

48   40   49 
36   33   40 


64 
34 

47 
30 

48 
24 

40 
24 

38 
26 

53 

29 

49 
31 

41 
25 

42 
20 

43 
29 

58 
39 

46 
28 

39 
29 

38 
28 

37 
29 

46 
38 

44 
35 

39 
33 

37 
31 

43 
31 

52 
29 

46 
22 

41 
19 

38 
22 

43 
23 

55 

46 

43 

41 

40 

34   32   25 


52   41 
28   31 


53   45   42 

27   36   28 


48   52   45 
34   33   31 


45   42 
36   29 


48   40   29 


55   47   44 
35   31   29 


46   55   45 

28   37   22 


92   53   48 
39   36   28 


48   56   45 
35   32   26 


22   25   31 


43   39   47 
30   25   28 


38   39   40 
22   19   22 


35   26   32 

22   11    8 


37   37 
28   27 


40   38   40 
30   29   28 


27   26   26 


51 
35 

43 
27 

40 
25 

42 
27 

42 
29 

53 
33 

41 
32 

48 
22 

43 
22 

41 
21 

52 

34 

47 
34 

42 
35 

42 
28 

42 
29 

48 
39 

45 
38 

41 
35 

40 
32 

42 
32 

56 
39 

45 
32 

40 
29 

39 
28 

42 
28 

55 

30 

38 
29 

37 

28 

33 
19 

34 
19 

54 
31 

49 
26 

53 

22 

47 
24 

47 
24 

42   38   40 
22   24   24 


26   26   29 


46   42   40 
22   23   28 


41   40 
22   16 


46   37   30 


30   32 

13    2 


19   33 
2-1 


29   32 

12 


30   25 
5-2 


29   26 
12-2 


32   23   25 


24  15-5 

28  18   25 
18  2-5 

18  10   28 

4-7-9 

29  15   27 
10  3    0 

37  26   23 

20  13-5 

44  34   34 

26  23   7 

41  29  27 

27  15   3 

33  22   29 

22  9   10 

39  26   27 

22  12-2 

35  29   23 

21  17   3 

45  44   40 


38   35   15 


34   34  24 


42   33   22 


55   59   51 

25   44   26 


43   48   47 
18   34   29 


56   97   57 
52   48   39 


62   63   48 


99   62   64 


57   59 
34   53 


61   64   53 


30   54   55 


57   55 
12   22 


49   66 
16   40 


27   48 
■  3   27 


52   48 
23   32 


65   49 
17   35 


49 

29 


61   48   47 
22   36   33 


49   63   41 
33   37   34 


26   61   52 

■  1   21   28 


58   56   49 
22   40   26 


52   53   40 
21   33   32 


50   49   40 
21   36   30 


63   94   39 
25   39   32 


37   44   32 
14   31   22 


96   56 

31   27 


99   96   49 

21   44   33 


90   49   42 
28   36   25 


48   60   50 
18   36   32 


38   52   61 


30   48   48 


29   4«   48 


62 
28 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEUBER  19S7 


Station 

Ajid 

D«ptb 

Tlae 

Day  oi  month 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

18 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STORKS,  COHH. 

OASUKID  UNDER  SOO 

1-3  INCHES  (a) 

MAX 

MIN 

55 
52 

60 
55 

58 
56 

56 
54 

54 

50 

50 
45 

50 
43 

56 
43 

56 
44 

45 
40 

40 
37 

42 

36 

46 
38 

50 
42 

56 
50 

53 
46 

I 

- 

59 
50 

59 
46 

46 
41 

45 
42 

42 

40 

43 

40 

42 

39 

40 
37 

37 
36 

46 
38 

54 
46 

46 
43 

49.5 
43.8 

4  INCHES  (a) 

MAX 

KIN 

55 
S3 

60 
55 

58 
57 

58 
55 

55 
52 

52 
48 

51 
45 

55 
45 

56 
48 

46 
43 

43 
40 

42 

40 

46 
40 

50 
42 

56 
53 

53 
48 

- 

z 

57 
50 

58 
50 

50 
43 

46 
43 

44 

42 

44 

42 

44 
40 

42 

40 

40 
38 

46 
38 

53 
46 

50 
44 

50.4 
45.7 

8  INCHES  (a) 

MAX 
MIN 

52 
51 

54 

S2 

54 
54 

54 
54 

54 
53 

52 
50 

50 
48 

50 
47 

51 
SO 

50 
46 

46 
43 

43 
42 

43 
42 

46 
43 

50 
46 

SO 
48 

- 

- 

51 
48 

51 
49 

49 
46 

46 
45 

44 
43 

44 

43 

44 

43 

42 
41 

41 
39 

42 
39 

47 
42 

47 
46 

48.1 
46.2 

imCSTON.  R.  I. 

■OASUSID  UNDER  SOD 

2    INCHES  <b) 

MAX 

MIN 

52 

51 

S3 

51 

53 
52 

54 

51 

52 

50 

50 
44 

48 
41 

SO 
41 

51 
44 

42 
39 

41 
36 

43 

36 

45 
36 

47 
40 

54 
47 

50 
43 

51 
47 

49 
44 

54 
47 

52 
49 

45 
40 

43 

40 

41 
38 

42 
38 

38 
36 

40 
36 

36 
32 

45 
35 

50 
35 

46 
41 

47.2 
42.0 

4  INCHES  (b) 

MAX 
MIN 

51 
52 

52 
51 

52 
51 

53 
51 

52 
SO 

50 
45 

48 
42 

50 
41 

50 
44 

42 
40 

41 
38 

42 
37 

44 
37 

46 
40 

52 
47 

49 
44 

50 
48 

48 
45 

53 
47 

51 
50 

44 

40 

42 

40 

40 
38 

41 
38 

38 
36 

39 
36 

35 
33 

44 

36 

48 
34 

44 

40 

46.4 
42.4 

■  INCHES 

5  VH 

54 

55 

55 

55 

53 

53 

50 

50 

52 

49 

46 

45 

45 

47 

50 

50 

51 

49 

52 

52 

49 

47 

46 

46 

44 

43 

41 

45 

48 

48 

50.7 

12  INCHES 

S  PM 

54 

55 

55 

55 

54 

53 

51 

50 

52 

50 

47 

46 

46 

47 

50 

50 

50 

50 

53 

53 

50 

48 

47 

47 

45 

45 

43 

44 

47 

48 

49.5 

BDIU.INGTON  UNIV  OF  VT. 

1  INCH  (c) 

MAX 

MIN 

47 
42 

49 
47 

49 
47 

47 
46 

46 
45 

45 
41 

46 
41 

46 
40 

47 
41 

41 
37 

36 
34 

40 
35 

41 
35 

46 
39 

48 

45 

47 
44 

47 
45 

tl 

46 
43 

45 
42 

42 
39 

41 
39 

39 
37 

39 
37 

37 
35 

35 
33 

33 
31 

36 
32 

42 
37 

40 
38 

42.9 
39.6 

3  INCHES  (c) 

MAX 
MIN 

47 
43 

49 

47 

49 
48 

47 
46 

47 
45 

45 
42 

46 
41 

45 
40 

46 
42 

42 
38 

38 
36 

40 
36 

41 
36 

44 
30 

47 
45 

47 
44 

47 
45 

45 
43 

46 
43 

45 
43 

43 

40 

42 
39 

40 
38 

39 
37 

38 
36 

36 
33 

33 
32 

36 
33 

41 
37 

40 
38 

43.0 
40.2 

10  INCHES  (c) 

MAX 

MIN 

L 

48 
46 

48 

47 

49 

48 

48 
47 

47 
47 

47 
45 

45 
44 

45 
43 

45 
45 

45 
42 

42 

40 

40 
39 

41 
39 

43 
40 

45 
43 

46 
45 

46 
46 

46 
45 

45 
44 

45 
45 

45 
43 

43 
42 

42 
41 

41 
40 

40 
39 

39 
37 

37 
36 

36 
36 

39 
37 

40 
39 

43.6 
42.3 

(ft)   Soil  Type:   Woodbrldge  loam.   Ground  cover:   Grass  sod. 

(b)  Soil  Type:   Brldgehanpton  silt  loan.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2  Inches. 

(c)  Soli  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 

m- 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  o(  days  with  precipitation 

1-2  S 

III 

1 

Station 

1 

1 

« 

III 

9 

1 

Jl 

e   1 
I-3S 

-4 

Of- 

O  H 

o  m 
•  •  w 

o  H 
OM 

o  H 

8 

g 

o 

0) 

1 

o 

d 

H 

„  S5 

III 

BLOCK  ISLAND  *B  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

7 

7 

1 

0 

0 

18 

- 

6.4 

BLUE  HILL,  MASS. 

WNN 

15 

16.2 

50 

s 

8 

78 

79 

56 

67 

7 

2 

5 

3 

1 

0 

18 

48 

6.4 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

NW 

14 

12.4 

38++ 

SSW 

9 

72 

75 

55 

63 

7 

4 

6 

3 

1 

0 

21 

57 

6.5 

BRIDGEPORT  »B  AIRPORT,  CCMCN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

74 

54 

87 

8 

2 

5 

1 

1 

0 

17 

- 

6.3 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT . 

SSW 

21 

9.9 

36 

s 

8 

80 

78 

63 

70 

8 

7 

8 

1 

0 

0 

24 

33 

8.6 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  MAINE 

W3W 

12 

11. 1 

35++ 

w 

25 

87 

87 

77 

83 

12 

3 

4 

5 

1 

0 

25 

- 

8.2 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

NW 

13 

7.3 

25 

s 

8 

SO 

81 

58 

68 

3 

5 

3 

4 

2 

0 

17 

42 

6.8 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

sw 

17 

11.9 

42 

SN 

8 

77 

80 

55 

67 

6 

3 

4 

4 

1 

0 

18 

38 

7.0 

MIDDLETOWN  WB,  CONN. 

- 

- 

9.7 

53% 

s 

8 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

4 

4 

1 

0 

14 

- 

- 

irr.  WASHINGTON,  N.  H. 

I 

56 

41.1 

98% 

NW 

27 

96 

92 

94 

93 

1 

4 

6 

5 

3 

0 

19 

22 

8,5 

NANTBCXrr  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

12.4 

40 

S 

9 

77 

83 

70 

75 

5 

5 

7 

4 

" 

0 

21 

51 

6.7 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

7.8 

29 

s 

8 

- 

82 

61 

- 

8 

2 

6 

2 

1 

0 

19 

53 

6.3 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

7 

3 

0 

0 

18 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  MAINE 

W8W 

14 

11.0 

49 

s 

9 

85 

87 

65 

77 

9 

3 

3 

4 

1 

0 

20 

43 

6.5 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

SW 

21 

11.5 

52++ 

s 

9 

77 

80 

54 

G5 

4 

7 

8 

2 

0 

0 

21 

56 

5.9 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

14.0 

36++ 

ESE 

19 

- 

- 

- 

- 

4 

5 

3 

4 

2 

0 

18 

- 

6.8 

%   Peak  Cuat 

S««  rajaraiio*  notmm  toUowlng  Station  Ind«a. 
-    253    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


MEW  EMdJlMD 
NOTEHBER  1957 


Station 


Day  of  month 


1       2       3       4       S       6       7       8       9       10      11      12      13     14-    15      16      17     18      19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 


comracTicin' 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 


HARTFORD  BRAINARD  FIELD 
HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAV 
MOHAWK  RARGER  STATION 
NEW  HATEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  3W 

NORWICH  PUB  DTIL  PLT 

PVTNAM 

WESTBROOK 

WOODBORT  3  W 

MAINE 
ADOnSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BRASSDA  DAM 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

ELLSWORTH 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HOOLTON  CAA  AIRPORT 

LONG  FALLS  DAM 

MACBIAS 

MADISON 

MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

RIPOGENUS  DAM 

RUMFORD  1  S3E 

SQUA  PAN  DAM 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 


BOSTON  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
3N  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQOIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


.3 

T 


.2 

T 


2.5 
T 


5.1 
2 
.3 


4.0 

4 


.4 

5.9 

.1 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  7   -      Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


VEW   niGLAin) 
HOTEMBXS   19fi7 


Stafaon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KAST  lAKEBAll 

SNOWFALL 
SK  ON  GND 

T 

TAIL   RITXR 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

HATIBHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

aoLTon 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

LAO  COCHITBATS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

NAKTDCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EIJUIV 

T 

.2 

PITT3FIQJ)  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

HOCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SALEH  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SAXDIICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SOtTTHBRIDGE  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

SPRINGFIELD  ARMORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

STOCKBRIDGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WEST  anUINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WEST  KEDWAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

WIRCHENDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

. 

- 

- 

_ 

- 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.7 
T 

T 

T 

BERLIN 

SNOWFALL 
3H  ON  GND 

T 

.5 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

1 

1.0 

1 

CANNON  NOONTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

1 

- 

- 

T 

T 

T 

1.5 
2 

3.2 
5 

- 

- 

- 

T 

4.4 

5 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

1 

3.0 
3 

2 

1 

.3 

.3 
T 

.5 
1 

1.0 
1 

2.5 
3 

2.3 
5 

T 
4 

3 

3 

_ 

_ 

FRANELIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.2 
T 

.5 
1 

JEFFERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

.5 
1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

KEENE 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

T 

T 

T 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

1 

1 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

T 

T 
1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

3.5 
4 

1.0 
3 

1.0 
2 

1 

T 

.1 
T 

5.5 

4 

NASHUA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

T 
2 

T 
2 

1 

6.0 
6 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  7    -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


trSH   ENGLAND 
NOVEHBEH  1957 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STORY  MOUNTAIN  DAM 

WALPOLE  2 

WEST  RUMNEY 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOONSOCKET 

VERMONT 
BENNINGTON  2  NW 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 

LEMINGTON 

HONTPELIER  CAA  AIRPORT 

NEWPORT 

PERU 

READSBORO  1  SSE 

ROCHESTER 

RUTLAND 

ST  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBUHY 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

: 

- 

T 

- 
- 

T 

T 
T 

.5 

T 

T 
T 

1.0 
1 

T 
T 

.1 

.3 

T 

4.0 
T 

1.0 
1 

T 

1.0 
1 

T 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

T 

T 

1 

: 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

.1 

T 

T 
T 

T 
T 

.1 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.7 
2 
.3 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.3 

1 

T 

.5 
1 

1.0 

1.2 

1 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  EMGLAND 
NOVEUBER  1957 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  in 
the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1957 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  in 
the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW    EMGLAND 
NOVEMBER    1957 


R         Revised   WRPC,    Chattanooga,    Tenn.    1/57 

Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1957 


R    Revised  WRPC,  Chattanooga,  Tenn ,  1/57 

Isollnes  are  drawn  through  points  of  approxlaately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


■AKetSviLLC 

BALTIC 

BAMHAMSTED 

BLOOMFIELO 

BROOKLVM 

BULLS  B*IO«  0AM 

BUVLIMCTW 

cAicLEvooD  uue 

cocKAPONsrr  ramse*  sta 
coccmcste* 
ccx.linsville  i  s 
coventry 
cream  hill 

OANBUHV 

DAOSON    LAKE 

DERev 

EAST    hUVEM 

EASTOM   LAKE   RESERVOIR 

FALLS    VILLASC 
SROTON 
HARTFORD 

HARTFOAO    BRAINARO    FLO 
CHASTFOitO    W8    AIRPORT 

HEMLOCKS   RESERVOIR 
JEWETT    CITY 
LAKE    KONOMOC 
LAUREL   RESERVOIR 
MA*tC»<STER 

MANSriELO   HOLLO*    DAM 
MCAD   RONO   RESERVOIR 
■IDOLETOON   ae 
NI0Ot.GTO«M   «   ■ 
MILFO0O 

MOtAM  Ranker  ST  a 
WOOOUS  RESERVOIR 
MOUNT    CARMEl 

natcmauo  ramqer  sta 
n4than  male  st  forest 

new  hartfoao 

nek  haven  «8  aihpost 

nemiwgtom 

norfolk  2  sm 

<tO«TM  BRANFOAO 

WORTH  GUILFOAO 
N0R*«LK  &AS  PLANT 
NOeolCM  Pue  UTIL  PLT 
PAUCHAuG  FOREST 
PEOPLES  RAM6ER  ST* 

PROSPECT 
PlTTMAM 
PUTNAM  LAKE 
ROCKVILLE 
BOCK*  RIVER  0AM 

ROUND  POND 
SALISBURY 

SAyGATUCK  RESERVOIR 
SMEP*Ue  DAM 
SHUTTLE  MEAOO*  RESVR 

STtfFORO  SPRINGS 
STamFORO  5  N 
STCVEMSON  DAM 
STORRS 
toar i ngton 

TORRINGTon  2 
TRAP  FALLS  RESERVOIR 
•WATERBURY  CITY  HALL 
MEPAMAue  RESERVOIR 
WESTBROOK 

WEST  MARTFOWO 
WEST  MARTLANO 
WMIGVILLE  RESERVOIR 
WHITNEY  LA«E 
■IGWam  RESERVOIR 


WiLLIHANTIC 


MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 
AUGUSTA  CAA  AIRPOOT 
BAMGOA  OOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

BINGHAM  WVMAN  CMtM 
8RASSUA  DAM 
8RI0«£WATER 
BR I DC TON  1  NNM 
BRUNSWICK 


EAGLE  LAKE  3  5W 

EAST PORT 

EAST  SAMGCRVILLE 

EAST  WIWTHROP 

ELLSWORTH 

EUSTIS  7  NW 
FARMlNGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GAeolNER 

GILEAO 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

Hi  RAM  2  S 

MOULTOM    CAA    AP 

nOULTON     1     NE 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG    FALLS   OAN 

MACHIA5 

MADISON 

MIDDLE    DAM 

MILLI»«OCKCT 

MiLLINOCXrr    CAA     A 


MOOSEHEAO 
•OLD    TQMN    CAA    i 
•ORONO 


Countr 


1124  new   HAVCN 
ItXT  LlTOriCLO 

DIM  LlTCMTIELD 
IBM  HAftTFOAO 

)OtO«  VAIRFIELO 
0911  [hIMM&H 

gMl  fLITCWIELO 
t7]-^HARTFOftO 
t09S  ^AlttPICLO 

t*BB  jMIOOLESEI 
1«9«  MEW   LONDON 
1»M  ^RTFORO 
!«•«  ^OLLAHO 
171>  Ilitcmfield 

1tb2  |fa|rfieu> 

1740  iNEw    haven 

is«*  Ipairfielo 

|21«0  'MEW    HAVEN 
'22BB  ^AIRFIELD 


;35B3 
3657 


LITCHFIELD 
NEW    LONDON 
■URTFOAO 
MRTFOao 
HARTFOAO 

FAIRFIELD 

NEW  LOWXm 
NEW  LONDON 
FAIRFIELD 
tARTFORO 

INDHAM 
AIRFIELD 
IDOLESEK 
I DOLE SEX 
EW  MAVEN 

LITCHFIELD 

lOOLESEl 
NEW  HAVEN 
WINDHAM 
TOLLAND 

LITCHFIELD 

EW  MAVEN 
HARTFORD 
LITCHFIELD 
HEW  HAVEN 


lEW  HAVEN 
FAIRFIELD 

LONDON 
HSM    LONDON 

LITCHFIELD 

r  |nEw  haven 
i  Windham 

>  FAIRFIELD 
!   'toll  AND 

>  LITCHFIELD 


7002  FAIRFIELD 

I  Litchfield 

7157  IFAIRFIELO 

373  ILITCHFIELD 
7*32  HARTFORD 

7»*a  JTOLLAND 
7970  FAIRFIELD 
BOQS  IfaIRFIELD 

•13S  Holland 

6436  jLITCHFIELD 

»««1  LITCHFIELD 
64  88  f AIRFIELD 
|a91t  nEw  HAVEN 
<B007  {new  haven 
^007  HIDOLESEX 


Isiaz 


05A8   LITCHFIELD 

iB»92   LiNOHAM 
9759   HEW    HAVEN 
|97«3  ^ITCMFIELO 


0273  KENNEBEC 
0275  ^EnnEBEC 
0355  jPENOBSCOT 

b371  iiANCOCK 

b*eo  Naldo 

0800    SOMERSET 
bsiA    SOMERSET 
633    AROOSTOOK 
644  rCUt«ERLANO 
934  kuMBERLAND 

1175  IaROOSTOOIC 
2  lAROOSTOOK 
6    PENOBSCOT 

1758    0XFO«D 

<  LINCOLN 

AROOSTOOK 

.    WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

<  KENNEBEC 
MANCOCK 

2705  iFRAMKLiN 
2783  FBANKLIN 
2888  |AROOSTOOK 
2878  |aR0OST00« 
I  IKENNEBEC 

3110    0«FO»o 

WASHINGTON 
■3353  [PISCATAQUIS 
>380O  CUMBERLAND 
J3892    AROOSTOOK 


13697 


781 


iROOSTOOK 
SOMERSET 

SniNGTON 
ANOROSCOMIN 
SOMERSET 


4676  WASHINGTON 
SOMERSET 

5201  [oxford 

ENOBSCOT 
EMOSSCOT 

3480  'somerset 
|8425  PENOBSCOT 

-EHOeSCOT 

PENOBSCOT 
CUMBERLAND 


«*30 
U435 
l«900 


1  20 
41  90 
I  >T 

41  M 
%l    90 

1  10 

■1  47 
%1  39 

t  48 
%1  29 


14 

41  57 
41  21 
41  46 
41  44 
41  58 

bl  14 

1  38 

41  24 

41  10 


1  12 
41  33 
41  33 


41  50 

1  30 

41  25 

41  53 


41  20 

41  29 

41  07 

41  32 

41  35 

41  58 

41  30 

41  54 

41  05 

1  52 

1  35 

41  18 
41  59 
1  19 


1  98 
41  OB 
41  23 


9  04 

*9  40 

46  26 


48  52 
46  37 
44  97 
9  01 


86  01 
80  32 

69  13 

70  91 
69  31 

68  39 
66  59 

69  18 
89  54 
68  28 


67  28 

69  34 

70  99 


7A  JOSEl 

BA  InEW  HAVEN  WATER  CO 
6A  laiRMINGHAM  WATER  CO 
6A  MEW  HAVEN  WATER  CO 
9P  BRIDGEPORT  HVDRAULU 


__  KONN  POWER  COMPANY 
MID  WiD  ICROTON  PUBLIC  UTIl 

WIO  ENG  OEPT  MARTFOBD 

■«I0   6A  SWG  TREATMENT  PLANT 

MID  XIO  U.S*  HEATHER  BUREAU 


ObMT 

▼ation 
Tim* 


ITFORO 
.S   CO 
URrFORD 
110  {ENG  OEPT   MARTFORO 

WEATHER  BUREAU 

0  J.  FIELDS 
LIGHT  •  POWER 
[WATER  BUR  HARTFORD 
LIGHT  •  POWER 

8A  1st  park  *  FOREST  COK 
6P  RAYMOND  J*  RUSZALA 
eA  (COLLINS  COMPANY 

iNIVERSITY  OF  CONN 
REAM  HILL  FARM 


12M 


SlMKOt  JR. 


9RIDGEPORT 


I^EW  LONDON  WTR  NKS 
STAMFORD  WATER  CO 
XANCMESTER  WTR  OEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
STAMFORD  WATER  CO 

.  WEATHER  BUREAI 
HORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  HATER  CO 


TER  BUR  HARTFORD 
S*  HEATHER  BUREAU 
ENS  OEPT  HARTFORD 
EDWARD  C.  CHI  LOS 
NEW  HAVEN  WATER  CO 

NEW  MAVEN  WATER  CO 
CONN  LGT  *  PHR  CO 
DEPT.  PUBLIC  UTlL 

ARK  ♦  FOREST  COM 
ST  PARK  *  FOREST  COM 

NEW  HAVEN  WATER  CO 
ALPMONSE  BONNER 
3REENHICH  WATER  CO 
*OCKVILLE  WTR  *  AOt 
:ONN  LIGHT  *  POWER 


?IOGEFI£L0 

ROLD  MYEi 
BRIDGEPORT 

BUR  ENG  HATER8UI 


eA  ^R  COM  r 


ID  HID 
4ID  MID 


lYORAI 


SUP 


RITAlN 


:ONN  LIGHT  •  POWER 
STAMFORD  MUSEUM 
CONN  LIGHT  ♦  POWER 
OF  CONN  AOR  OEPT 
TORRINCTON  HTR  CO 

rORRlNGTON  REGISTER 
BRIDGEPORT  HYDRAULII 
BUR  ENG  HATER8URY 

HAVEN  WATER  CO 
^AHES  RINTOUL 


LIGHT  *  POWER 
COH  NEW  BRITAIN 
3SCAR  S.  JOHNSON 


ROBERT  A.  SMITH 
IVIL  AERO*  ADM. 
.  S.  AIR  FORCE 

ACAOIA  NAT  PARK 
.  TALBOT 

CENTRAL  MAINE  PWR  C 
lEBECK  WTR  PWR  C 
^ELBERT  0.  RAYMOND 
NOREw  J,  SANBORN 


.  HEATHER  BUREAU 
ABBIE  M.  PAOUET 
HAYMOND  R>  PALMER 
MRS.  NELLIE  SPINNEY 
NANCY  RAWLlNGS 

LO  CLARK  JR. 
HALTER  A,  HICKS 
MRS.  ELMER  J.LELAND 


8A  [BANGOR  MYORO-ELEC  CO 

A  TmERRIEN 

.  PREBLE 
JAMES  A.  SCHOFIELQ 
"HILIP  BOUCHARD 
SARDINER  WATER  0 1  ST 

flUMFORO  FLS  PHR  CO 
STATE  FISH  HATCHERY 
HUGH  E*  SAWYER 
CENTRAL  MAINE  POWER 
CIVIL  AERO.  ADM. 


ILLIAI 


MMING 
INE    POWER 
IRVING    C.    MASON 

ION    WATER    PWR    CO 
CENT    MAINE    PWR    CO 

AM    JORDAN 
MADISON    MILLS 

ION    WATER    PWR    CO 
5REAT    NORTI 


CIV 


AREO. 


LAHONTAGNE 
ViL    AERO.    AOM. 
YS    OEPT    U    OF    HE 
HAROLD    HAMLIN 

OF    PORTLAND 


lUlw 

To 
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2  3  9 
2  3  9 
2    3    5 


2  3  5 

2  3  9 

2  3  5 

2  3  9 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 

RUMFORO  3  SW 

RUMFORD  1  SSE 
SANFORD  2  NNH 
SKOWMEGAN 
SOUTH  ANOOVER 
SOUTHWEST  HBR  3  SSE 

SQUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
THE  FORKS 


WEST  BUXTON  2  KfNW 
WEST  ENFIELD 
WINSLOW 
WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

AOAMS 

AMHERST 
ASHBURNHAH 
ASHLAND 
ATmOL  3  E 

BEDFORD 
BEECHWOOD 

BELCMERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL 

•BOSTON  WB  AIRPORT 
BOYLSTON 

BRIDGEWATER  M.C.I. 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 

CHARLTON  MASONIC  HOME 
CHATHAM  LTSTA 
CHESTER 

CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 

CLINTON 
COMASSET 
COLDBROOK 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 


FITCHBUHG  2  S 

FRAMINGMAM 
FRANKLIN 

GARDNER 

OROTON 

MARDWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 
MOLVOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUBBARDSTON 
MYANNIS  3  NE 

IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 


MANSFIELD 
ME NOON 
MIODLEBOftO 
MlDDLETON 

MILFDRO 
MILLBURY 

MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  HB  AIRPORT 


NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
NORThBRIDGE 

NORWOOD  MASS 

PELMAM 

PEMBROKE 


PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELO 

PLYMOUTH 

PRINCETON 

PROVINCETOWN  3  N 

PROVINCETOWN  1  NH 
0UA6BIN  INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 
SE6REGANSET 
SMELBURNE  FALLS 
SOUThBRIOGE  3  Sw 
SOUTH  E6REMONT 

SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STERLING  3  NW 
STOCKBRIDGE 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  t  S 

WARE 

WARE   2 

WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  BRIMFIELD 


ON 

OTIS 

iVER  FIELD 

RUTLAND 
hENOON 
ESTER  WB  AIRPORT 


SCATAOUIS 
KNOX 
KNOX 
OXFORD 
OXFORD 

OXFORD 

YORK 

SOMERSET 

OXFORD 

HANCOCK 

AROOSTOOK 

OXFORD 

SOMERSET 


YORK 

PENOBSCOT 
ENNEBEC 
'ASHINGTON 


County 


1  DOLE SEX 
NORFOLK 

'SHIRE 
WORCESTER 
NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 
'LYMOUTH 
'LYMOUTH 
II  DOLE  SEX 

WORCESTER 
BARNSTABLE 

HAMPDEN 

SHIRE 


WORCESTER 

NORFOLK 

WORCESTER 

I  DOLE SEX 
PLYMOUTH 

DUKES 

STOL 

WORCESTER 

OOLESex 


WORCESTER 
IDOLESEX 
WORCESTER 
BARNSTA8LE 
ESSEX 

FRANKLIN 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 


OOLESEX 
BRISTOL 
WORCESTER 
PLYMOUTH 
ESSEX 


NORFOLK 
I  STOL 

ESSEX 
■RANKLIN 
(ORCESTEH 

NORFOLK 
lAMPSHlRE 
PLYMOUTH 
BERKSHIRE 
WORCESTER 

BERKSHIRE 
lAMPSHIRE 

LYMOUTH 
lORCESTER 
BARNSTABLE 

BARNSTABLE 
lORCESTER 
PLYMOUTH 
ESSEX 
ESSEX 

BARNSTABLE 

BRISTOL 

FRANKLIN 

WORCESTER 
RKSMIRE 

OOLESEX 

MPDEN 
WORCESTER 
ESTER 
BERKSHIRE 


HAMPSHIRE 

SHIRE 
ISHIRE 
WORCESTER 
AMPOEN 

AMPSHlRE 
AMPOEN 
ESSEX 
NORFOLK 
IDOLESEX 

BERKSHIRE 

WORCESTER 
WORCESTER 
WORCESTER 


2    39 
42    24 
10    42    39 

[42  le 
2  35 


S    42     IT 

S  |42    23 
■  2    20 


42  34 
42  IT 
2    06 


2  SO 
2  28 
42    07 


2  26 

42  31 

1  99 

2  27 


42  IT 

1  54 
42  39 

2  36 
2  U 

42  08 

42  17 


42  29 
2  06 
2   28 


42  11 
42  12 
42    22 


Obsa^ 
▼ation 
Time 


&REAT  NORTH.  PAPER 
OLIVER  W.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER 
RUMFORO  FLS  PHR  CO 


P.  COOK 

A  INE  POWER 

FRASEB 


NE  PUB  SERVICE  CC 
PUBLIC  SERVICE  CO 
GLADYS  M.  OURGIN 
MERTON  R.  REYNOLDS 


CENTRAL  MAINE  POWER 
GEORGE  THOMPSON 
'40LGSH0RTH  •  WMITNE 
ST  CROIX  PAPER  CO. 


EfiSITY  OF  MASS 

.  STEWART 

METRO  01  ST  WTR  COMM 

STATE  OEPT  HEALTH 

NORTHEAST  W£A  SVC 
E  DEPT  HEALTH 

METRO  DIST  WTR  COMM 
S  OF  ENGINEERS 

BLUE  HILL  OBS 

.  WEATHER  BUREAL 
BARBARA  SMITH 
MASS  CORRECTNL  INST 
CITY  ENGINEER 
HARVARD  UNIVERSITY 

MASONIC  HOME 

.  COAST  Guard 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  OEPT  HEALTH 
METRO  DIST  HTR  COMM 

METRO  DIST  WTk  COMM 
OSCAR  JOHNSON 
METRO  OIST  WTR  COMM 
MARY  £.  DAVIS 
.  ROUNSVlLLE 

ELIZABETH  B.  HOUGn 
ICMARD  C.  8RIGHAM 

DEPT  PUBLIC  WORKS 
ETRO  OIST  WTR  COMM 

STATE  DEPT  HEALTH 

STATE  OEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
FARL  F.  SMITH 


STATE  OEP 


HEAI 


STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
METRO  DIST  WTR  COMM 
ESSEX  COMPANY 


PROPS 

LKS 

*   c 

NALS 

STATE 

DfPl 

HEALTH 

IN  SON 

STATE 

OEPl 

HE 

LTM 

OANVE 

S    HA 

t£H 

WORKS 

STATE 

DFPT 

HE 

LTH 

LEN£ 

=  RANC 

iRI 

&TON 

U.    S. 

-£AT 

HfcR 

BUREAU 

EDMUND    A. 

SYMONDS 

STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  HTR  COMM 
STATE  OEPT  HEALTH 

3AVID  G.  DOE 
METRO  OIST  WTR  COMM 
STATE  OEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
HARVARD  FOREST 

.  WEATHER  auREAl 
STATE  DEPT  HEALTH 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO 
METRO  OIST  HTR  COMM 


*  VNYRO  ELEC  CO 
METRO  DIST  WTR  COMM 
BEDFORD  HTR  WKS 


BRISTOL  CO  A6R  SCH 
ENGLAND  PwR  CO 
CHESTER  R.SPIElVOGEL 
STATE  OEPT  HEALTH 

METRO  DIST  HTR  COMM 
J.  S.  ARMORY 
METRO  DIST  WTR  COHH 
4UN2IO  LANCIANI 
'JESBITT  H.  BANGS 

TAUNTON  WATER  WORKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ASS.  ELEC.  CO. 


Refer 

To 
Tables 


FREDERIC  S.  BROWN 
STATE  DEPT  HEALTH 
"ETER  LINDSTROM 

ANCIS  D.  DONOVAN 
WESTON  COLLEGE 

STATE  OEPT  HEALTH 

.AIR  FORCE 
METRO  DIST  WTR  COMM 
STATE  DEPT  HEALTH 
.  WEATHER  SURE. 


CLIFFORD  I 


VIS 


STATION  INDEX 


NEW  HAMPSHIRE 
AMHERST 

senton 

BERLIN 
BETHLEMEM 
BLACKWATER  DAM 

BOW  GARVINS  FALLS 


BRISTOL 
CAMP TON 
CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  MARBOB 
CLAREMONT 
CLEAR  BROOK 
CONCORD  WB  AIRPORT 


EAST  DEERIN 
EASTMAN  FAL 
ERROL 


GILMANTON 
GRAFTON 
GREENVILLE 
HANOVER 
HILLSBORO  2    W 

HUDSON 
JEFFERSON 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LANDAFF 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  0AM 

MANCHESTER 
MARLON 

MASSA8ES1C  LAKE 
MILAN  7  N 
MILFORD 

MONROE  S  NNE 
MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  3  M 
NELSON 

NEW  DURHAM 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2    S 

PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 


SOUTH  WEARE  1  Se 

SUNAPEE 

SURRY  MOUNTAIN  DAI 

TROY 


WEST  RUMNEV 
WHITEFIELO 
WINCHESTER 
WINDHAM 
WOLFEBORO  FALLS 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT  WATER  WORKS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOON SOCKET 


BELKNAP 

SULLIVAN 

GRAFTON 

MERRIMACK 

COOS 

CHESHIRE 
STAFFORD 

ILLSBORO 
MERRIMACK 
COOS 

COOS 

COOS 

CHESHIRE 
ERRIMACK 
ERRIMACK 


GRAFTON 
ILLSBORO 
RAFTON 
ILLSBORO 

ILLSBORO 
COOS 

CHESHIRE 
BELKNAP 
BELKNAP 

COOS 

GRAFTON 

GRAFTON 


County 


I  ILLSBORO 

I  ILLSBORO 
CHESHIRE 

ILLSBORO 
COOS 

SBORO 


SBORO 
SBORO 
SULLIVAN 
CHESHIRE 
CHESHIRE 

CHESHIRE 

GRAFTON 
FTON 
RIMACK 

GRAFTON 

GRAFTON 

COOS 

CHESHIRE 

ROCKINGHAM 

CARROLL 

GRAFTON 


NEWPORT 
PROVIDENCE 

ASHINGTON 

EWPORT 
PROVIDENCE 

PROVIDENCE 


S  03 

3  0*. 

3  29 

ttZ  S3 
3  03 
3  23 

hi    00 


Obser- 
vation 
Time 


JAMES  LEONARD 

BROWN  Paper  co 

GEORGE  El  TUCKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
RUTH  S,  MOORE 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
ERASTUS  DOLE 
AUSTIN  MACAULAV 

SALETTE  SEMINARY 
CENT  VT  PUBLIC  SERV 
CORPS  OF  ENGINEERS 

WEATHER  BUREAI 
GERTRUDE  E.  NASH 

UL  W,  LEHMAN 

IVERSITY  OF  N  H 

RODNEY  L.  GILBERT 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

E.  CAMPBELL 

C.  CREPEAU 
CONN  RIVER  POWER  CO 
S.GLADYS  M.hOLMAN 

J.  SOUTHMAYD 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ARTHUR  G,  BROWN 

BROWN 
GREENVILLE  MILLS 
DARTMOUTH  COLLEGE 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 

PUBLIC  SERV  CO  N  M 

MC  I  NT  I  RE 
MERTON  T,  GOODRICH 

ENNETH  E.  GOULD 
PUBLIC  SERV  CO  N  M 

GARDINE 
HERMAN  I 
CIVIL  A 

TMLEEN  BOYLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
HARRIET  M.  PERKINS 

NCHESTER  WTR  WKS 
HON  WTR  POWER  CO 
IDREW  E.  ROTHOVIUS 

NEW  ENG  ELECTRIC  SYI 
RICHARD  0,     PARKER 

SH.  OBS.  CORP 
PENNICHUCK  WTR  WKS 
DAVID  P. WHEELWRIGHT 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

SHEPARD 
KENNETH  M*  HUCKlNS 

NIVERSITY  OF  N.  H. 

.  A.  MORI  SON 

•  Bi  DODGE 
M  WATER  RESOURCES 

ILLARO  F.  WIGGETT 
DEPT  PUBLIC  WORKS 
EDNA  F,    POWERS 


TITUS 


LEON    H*    GRANT 
PUBLIC    SERV    CO    N    H 

•    LAWTON 
GEORGE    DUBINA 

MRS.MARION    W.A^<OROS 

FISH  HATCHERY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
'^RSaHELEN  A.  DOWLIN 
ITE  ST  ELEC  CO 

ELVA  M.  CHIVELL 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
CARL  D.  GRUPE 
-lERMAN  E.  BAKER 
KENNETH  BERRY 

=RED  5.    BROWN 

5.  BUR  FISHERIES 


t  WEATHER  BUREAL 
HENRY  J.  STEERE 
AGRI  EXP  STA 
NEWPORT  WATER  WO 

.  WEATHER  6U 

EDWIN  K,     MARRAH 
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2  3  5 
2  3  5 
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VERMONT 


LS 


BARRE 
BELLOWS 
BENNINGTON  2 
BETHEL  vr 
BLDOMFIELD 


BURLINGTON  U  OF 
BURLINGTON  WB  A 
CANAAN 
CAVENDISH 
CHELSEA 

CHITTENDEN 
CORINTH 
CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  1  5 

ENOSBUHG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 
GILMAN 
GRAFTON 


HUNTINGTON  CENTER 
LEMINGTON 
MANCHESTER  CENTER 
MARSHFIELO 
MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRI 
MORRISVILLE 
MOUNT  MANSFIELD 


FIELD  NORWICH 


READING  MILL 

READSBORO  1  SSE 

ROCHESTER 

RUTLAND 

ST  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 
SALISBURY 

SEARS8URG  MOUNTAIN 
SEARSBURG  STATION 
SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 
SOUTH  NEWBURY 
SPRINGFIELD 
STOCKBRIOGE 

TUNBRIDGE 

TYSON 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 

WAIT5FIELD  1  S 

WARDSBORO 

WATER6URY  3  NNW 

WEST  BURKE 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

WHITINGHAM  3  W 

WILDER 
WOODSTOCK  3  ENE 

NEW  STATIONS 
NEWPORT  RI 

CLOSED  STATIONS 
BUCKS  CORNER  NH 


County 


lASHlNGTON 

ilNDHAM 
BENNINGTON 

NDSOR 
ESSEX 

ITTENDEN 
CHITTENDEN 
ESSEX 
WINDSOR 
ORANGE 

TLANO 
ORANGE 
ADDISON 
CALEDONIA 

IINGTON 


ITTENDEN 
ESSEX 
ENNINGTON 
ASHINGTON 
INDHAM 

CALEDONIA 
iSHINGTON 
iSHINGTDN 

LAMOILLE 
AMOILLE 

iNDHAM 
ORLEANS 
lASHINGTON 
lENNINGTON 
1 1 NDSOR 

I NDSOR 

BENNINGTON 

NDSOR 
RUTLAND 


CALEDONIA 
ADO I  SON 

lENNINGTON 

IINOHAM 

IlNDHAM 

IINOHAM 
ORANGE 
INOSOR 

mosoR 

ORANGE 

1 1 NDSOR 
ORANGE 
I NDHAM 

ASHINGTON 
INDHAM 


CALEDONIA 
INOSOR 
INDHAM 
I NDSOR 


1  31 

1025 

3  02 

900 

2  1* 

1150 

2  45 

900 

2  03 

".".e 

2  3*. 

1122 

2  36 

2  '•9 

3960 

2  39 

_ 

2  12 

766 
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GREEN    MT    POWER    CORP 
BELLOWS    FLS    ELEC    CO 
PAUL    W.    BOHNE 
CENTRAL    VT. POWER    CO 
GEORGE    L.    COOPER 

OF  VERMONT 

•  WEATHER  BUREAl^  ', 

,    FEARON 
CENT  VT  PUBLIC  SERV 
CHARLES  E. DICKINSON 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 
GEORGE  Ct  HA 
STUART  T.  WITHERELL 
iTIS  F,  BfllCKETT 

lUFUS  S.  GILBERT 

.  M,  POMEROy 


OR  IN 
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lARRlS 


ARLEY  W.  SARGENT 
OBERT  F,     HALLBOURG 
AUU  TODTSCHINOER 
GREEN  MT  POWER  CORP 
FRED  MAY.  J 


MRS  EDITM  a.  CULVER 

ILTON  W,  DREW 
EUGENE  fi,  CLEVELAND 
PAUL  H.  OSTERTAG 
EMILIE  MOORE 

•  ROWLEE 

NEW  ENGLAND  PMR  CO 
MRS.  BERNICE  ORDWAV 
GEORGE  L.  KIRK 
STUART  PERRY 

IRBANKS  MUSEUM 
CENT  VT  PUBLIC  SERV 
GEORGE  BRIGGS 

ENGLAND  PwR  CO 
ENGLAND  PWR  CO 


MRS.  ISABEL  WHITNEY 
SPRINGFLD  TERM  RWY 

OND  LA  ROCK 
CHARLES  0.  ADAMS 

EDITH  5PAUL0ING 
CORPS  OF  ENGINEERS 

RIVER  POWER  CO 
HENRY  J,  PERKINS 
RS.  EDITH  PLIMPTON 

EW  ENGLAND  PWR  CO 

ILMAN  W.  FORD 
STUART  A.  ELLIOTT 

*  SUTTON 
'JEW  ENGLAND  PWR  CO 
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NEW  ENGLAND   -   DECEMBER   1957 


WEATHER   SUMMARY 


GENERAL 

Excess  precipitation,  much  of  it  in  the 
form  of  rain,  and  very  mild  temperatures 
were  the  major  features  of  December's 
weather.   Snowfall  was  generally  well  below 
average  except  in  the  extreme  northern  and 
extreme  southern  portions  of  the  area. 

Many  stations  reported  precipitation  totals 
that  were  more  than  double  the  average       ' 
amount  for  December  and  excesses  of  less 
than  50  percent  were  comparatively  rare. 
The  best  approach  to  a  dry  spot  was  Chatham 
Lt  Sta.,  Mass.,  with  a  total  of  3.00  inches. 
One  or  more  stations  in  each  of  the  states 
reported  totals  in  excess  of  six  inches 
while  Mount  Washington  reported  the  greatest 
total  for  the  area,  13.35  inches.   The 
greatest  amount  for  one  day  was  3.28  inches 
measured  at  Mohawk  Ranger  Station,  Conn., 
on  the  21st. 

Average  temperatures  were  generally  6  to 
8  degrees  above  the  seasonal  level  through- 
out the  area,  indicating  a  degree  of  mild- 
ness comparable  to  that  of  the  same  month 
in  1953,  1931,  and  1923.   Maximum  tempera- 
tures above  60°  were  recorded  in  each  of 
the  states  on  the  20th  or  21st  with  66°  on 
the  21st  at  Charlton  Masonic  Home,  Mass., 
as  the  top  for  the  area.   Low  readings  for 
the  month  were  mostly  around  the  5th-6th, 
12th-13th,  and  18th.   Squa  Pan  Dam,  Maine, 
reported  the  lowest  reading,  -17°  on  the 
18th. 

WEATHER  DETAILS 

Temperatures  were  generally  somewhat  below 
average  through  the  6th,  quite  high  the 
7th-8th,  and  moderate  to  mild  the  9th 
through  the  11th.   A  cold  snap  the  12th- 
13th  was  rather  brief  and  moderate  to  mild 
temperatures  prevailed  the  14th  through 
the  18th.   Unseasonably  warm  weather  from 
the  19th  through  the  24th  was  followed  by 
considerably  warmer  than  average  weather 
for  another  week. 

Moderately  frequent  occurrences  of  pre- 
cipitation were  distributed  throughout  the 
month  with  snow  in  a  prominent  role  on  the 
1st,  the  3rd-5th,  and  the  10th-12th.   Mod- 
erate to  heavy  rains  and  warmth  the  20th-21st 


greatly  reduced  the  snow  cover  and  removed 
ice  from  rivers  and  smaller  streams  except 
in  the  extreme  north  portion.   Rains  were 
again  in  the  moderate  to  heavy  category 
throughout  New  England  on  the  26th.   Winds 
of  considerable  force  accompanied  the  snows 
of  early  December  and  the  heavy  rains  late 
in  the  month. 

WEATHER  EFFECTS 

Excesses  of  precipitation  replenished  water 
supplies  that  had  been  critically  low  since 
the  early  part  of  the  year.   Mild  tempera- 
tures provided  favorable  conditions  for 
moisture  to  penetrate  to  subsoils.   Ground- 
water levels  rose,  except  in  southwestern 
Massachusetts,  and  some  wells  in  Maine 
reached  record  high  stages.   Snow  and  icy 
roads  the  early  part  of  December  and  blind- 
ing rains  late  in  the  month  were  factors 
in  numerous  traffic  mishaps. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

A  large  portion  of  New  England  was  subjected 
to  strong  winds  on  the  1st,  3rd-4th,  10th, 
20th-21st,  and  the  26th.   Property  damages 
were  widespread  but  mostly  of  a.  minor  nature. 
Each  of  the  storm  periods  featured  moderate 
to  heavy  precipitation,  mostly  snow  the 
early  part  of  the  month  and  rain  the  latter 
part.   Casualties  associated  with  the  storms 
were  reported  as  12  deaths  and  33  injuries, 
more  than  half  of  them  due  to  traffic  mis- 
haps . 

For  more  detailed  storm  information  see 
Climatological  Data  National  Summary  for 
December  1957. 

FLOODS 

Minor  flooding  occurred  on  some  streams  in 
Maine  and  New  Hampshire  but  the  river  flows 
were  within  the  range  normally  experienced 
during  spring  run-offs  and  little  damage 
was  caused.   Due  to  mild  temperatures,  ice 
on  most  of  the  rivers  was  not  very  thick 
or  solid  and  generally  flowed  downstream 
without  jamming. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story 
carried  in  each  issue  of  Climatological  Data  is  of  value  to  only  a 
small  number  of  recipients.   This  story  will  be  discontinued,  therefore, 
with  the  January  1958  issue.   A  table  of  extremes  will  be  carried  each 
month  and  a  text  will  be  carried  whenever  unusual  and  outstanding  weather 
events  have  occurred.   General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each 
month  «re  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the 
MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be 
obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing 
Office,  Washington,  D.  C. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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21 
20+ 
11 

9 

10 

9 

9 

12 

13 
14 
13 
13 
13  + 

965 
960 
986 
979 
952 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
3 
4 
5 

23 
25 
27 
23 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

6.24 
5.63 
3.31 
5.13 
5.27 

1.86 
2.15 

1.23 

1.20 

.67 

.89 

.89 

1 
27 
10 
26 

1 

T 

1.4 

1.6 

.8 

T 

T 
T 
0 

2+ 

12+ 
9 

12 

11 
10 
11 
11 

5 

6 
3 
5 

7 

2 
1 
0 
0 
0 

JONESBORO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

AM 
//R 

40,8 
42,2 
41.8 
42,0 
42.0 

20,4 
26,9 
24.0 
24.9 
23.9 

30.6 
35.6 
32.9 
33,5 
33.0 

7.8 

57 
65 
60 
67 
59 

22 

21 
21 
20 
21 

5 
14 

9 
11 

6 

16 
13 

6 
13 

6 

1056 
906 
986 
970 
983 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

2 
3 
4 
3 

28 
23 
26 
24 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

6.86 
3.36 

3.10 
4.93 
3.09 

-   .69 

1.15 
.72 
.66 
.60 
.97 

13 
10 
10 
12 

10 

.0 

.9 
1.5 

T 
1 

6+ 
14 

6 

6 

10 

6 

4 
3 
6 
5 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

33.3 

4.69 

.9 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

STOCKBRIOGE 

AM 

AM 
AM 
R 

39.2 
38.5 
41.4 
39.9 
41.6 

25.5 
23.7 
23.7 
24.7 
24,0 

32.4 
31.1 
32.6 
32.3 
32.8 

7.1 
5.3 

7.5 
6.0 

68 
58 
60 
68 
60 

21 
21 
21 
20  + 
20 

9 

10 

6 

6 

7 

13 
13 
13  + 
13 
13 

1007 
1040 

998 
1010 

991 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

4 
6 
3 

24 
27 
27 
28 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

5.19 
6.16 
6.06 
6.60 
4.95 

1.94 
2.74 

2.55 
2.47 

1.25 
1.66 
1.75 
1.72 
1.28 

21 
21 
21 
20 
20 

4.7 
6.8 

6.2 

4.5 

4 
3 
4 
4 
4 

12+ 
12+ 
12+ 
12+ 
12 

8 

9 
9 

7 
9 

5 
5 
5 

4 
4 

1 

2 
2 
2 

1 

WEST  CUMMINGTON 

44.0 

22,9 

33.5 

62 

21  + 

9 

6+ 

970 

0 

3 

27 

0 

6.71 

1.60 

26 

3.6 

3 

12+ 

10 

8 

3 

DIVISION 

32.5 

6.78 

5.0 

CENTRAL 

AMHERST 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  0AM 

BLUE  HILL 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

// 

42.7 
45.7 
41.6 
44.2 
44.3 

27.5 
29.3 
24.7 
29.3 
29.1 

35.1 
37.5 
33.2 
36,6 
36.7 

7.7 
7.7 

62 

64 
60 
61 
66 

20 
20 
21  + 
20 
21 

14 
13 

7 
12 

6 

13 

6 

6 
12  + 
13 

919 
845 
979 
871 
869 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 
2 
2 

26 
20 
24 
23 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

6.39 
4.75 
6.99 
5.73 
6.66 

2.89 
1.83 

1.94 
1.13 
1.66 
1.17 
1.44 

10 
21 
21 
10 
21 

6.4 

4.6 
.2 

4 
T 

12+ 
4+ 

8 
8 

10 
6 

10 

4 
3 
6 
6 
6 

3 
2 

1 
1 
2 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBURS  2  S 
FRAM INGHAM 
HAVERHILL 

AM 
AM 
AM 

46.4 
44.5 
43.7 
44.5 
45.2 

33.5 
26.2 
26.0 
26.7 
29.9 

40,0 
36.4 
34.9 
36.6 
37.6 

8.1 
7.2 
6.3 
6.7 
6.9 

63 
63 
61 
63 

61 

20 
21 
22 
21 
20 

16 
14 
9 
15 
15 

13 

13 

13 

13+ 

13 

769 
881 
927 
870 
846 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
3 
4 
1 

13 
23 
23 
22 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

7.03 
6.40 
6.86 
6.67 
4.16 

3.39 
2.61 
3.67 
2.88 
.84 

1.66 
1.28 
1.85 
1.41 
.96 

27 
10 
11 
11 
10 

2.0 

4.0 

.5 

T 

0 
0 

9 
9 
8 
8 
9 

5 
5 
6 
5 

4 

3 
2 

3 

4 
0 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 
AM 

45.4 
44.8 
44.8 
39.6 
44.4 

26.7 
26.7 
29,7 
25.1 
30.2 

36.1 
36.6 
37.3 
32.4 
37.3 

7.2 
8.5 
6.4 
6.6 
6.5 

62 

63 
62 
68 
61 

21  + 
20 
20+ 
21  + 
20  + 

13 
14 
15 
11 
9 

7 
13 
13 
14 
13 

890 
868 
862 
1004 
651 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

1 
4 
1 

24 
22 
21 
26 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

6.12 
4.52 
6.48 
5.98 
7.19 

2.46 
.91 
2.07 
2.79 
3.91 

1.36 
1.12 
1.30 
1.53 
1.60 

11 
10 
10 
27 
21 

1.0 

.3 

.8 

4.5 

4.5 

0 
0 

1 

5 

12 
12 

6 
6 

8 
8 

11 

5 

4 

4 
5 
6 

2 
2 
2 
2 
2 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  MEOWAV 

AM 

40.4 
44.0 
45.8 
47,9 
46.5 

23.2 
27.3 

27.6 
31.0 
27.4 

31.8 
35.7 
36.7 
39.5 
37.0 

8.5 

59 
62 
63 
64 
62 

21 
21 
20 
20 
20 

8 
14 
10 
12 

9 

13 
6+ 
6 
6 
6 

1024 
900 
869 
786 
864 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

1 
1 
2 

26 
23 
23 

20 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

7.15 
5.66 
5.25 
4.56 
6.61 

2.67 

1.53 
1.47 
1.36 
1.08 
1.38 

21 
26 
10 
26 
10 

5.3 

3.2 

.6 

T 

5 
T 
T 

12 

4+ 
12 

9 
9 
8 
7 
11 

7 
4 

4 
4 
4 

3 

3 
1 
1 
2 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

46.0 
42.9 
40.8 
43,8 

28.2 
27.8 
26.8 
26.1 

37.1 
35.4 
33.8 
35.0 

8.1 

6.4 
6.1 

62 
61 
69 

60 

20+ 

20 

20 

20+ 

11 
8 
9 
9 

6 
13 
12+ 
13 

659 
910 
959 
926 

0 
0 
0 
0 

2 
2 
5 
4 

24 
23 
26 
26 

0 
0 
0 
0 

6.30 
7.25 
6.92 
5.84 

2.77 

3.30 
2.32 

1.09 
2.13 
2.36 
1.76 

21 

10 
10 
10 

.7 
3.3 
2.2 
2.5 

T 
4 
2 

12+ 
12 

12+ 

9 
9 
8 

7 

4 
5 

4 

4 

2 
3 
3 
3 

DIVISION 

36.1 

6.01 

2.3 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

E06ART0WN 

//R 

AM 
AM 
AM 

46,7 
46.0 
45, 9M 
46.6 
47.6 

33.2 
29.5 
29.  6M 

30.0 
30.0 

40.0 
38.8 
37. 8M 
36.3 
38.8 

7.2 
6.9 

6.3 

63 
64 
64 
63 
66 

20 
20 
22 
21 
1  + 

17 
12 
16 
15 
17 

13 

6 
13 

6 

7+ 

766 
806 
834 
822 
804 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

1 
0 
1 
0 

14 
20 
18 
21 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

6.68 
5.09 
4.22 
6.26 

3.21 
1.75 

2.12 

1.90 

1.26 

1.00 

.98 

26 
10 
12 
10 

T 
T 

T 
5.0 

T 
0 

T 

12+ 
14 

7 

8 

7 

12 

5 
4 
3 

7 

2 

1 

1 
0 

FALL  RIVER 

HYANNIS  3  NE 

MIODLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

R 

46.4 
46.1 
46.1 
47.7 
48.0 

31,1 
29,6 
32.7 
33.5 
34.4 

38.6 
39.0 
39.4 
40.6 
41.2 

6.2 

5.1 

5.4 
8.0 

62 
57 
60 
57 
57 

20 
20 
20+ 
10 
10  + 

15 
15 
18 
19 
19 

13 

6+ 
13 
13 
13 

808 
600 
766 
746 
729 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

1 

0 

1 

19 
20 
19 
14 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

5.76 
4.34 
6.32 
5.36 
5.16 

1.58 
.46 
1.62 
1.56 
1.19 

1.24 

.82 

1.12 

1.29 

.88 

10 
9 
1 
9 
9 

.7 

4.0 
.5 

T 

2 

0 

4+ 

4 

9 
6 
6 
11 
9 

5 
4 
6 

4 
5 

1 
0 
2 
1 
0 

PLYMOUTH 
t  PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  C6  AIR  STATION 

AM 
AM 

49. 6M 

49.7 

46.8 

44.5 

44.6 

32. 6M 

32.6 

27.3 

30.5 

32.6 

41. IM 

41.2 

37.1 

37,5 

38.7 

8.9 
6.4 

6.3 

64 
60 
62 
68 
60 

20 

10+ 

21 

21 

21 

16 
15 
12 
15 
15 

13 
13 
14 
13 
13 

733 
729 
859 
645 
807 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

2 
1 
1 

16 
16 
24 
20 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

5.32 
4.06 
5.92 
3.80 
4.21 

1.23 
.47 

-   .12 

1.07 
.82 
.94 
.93 

1.34 

9 
9 

10 
9 

10 

T 

0 

10 
8 

11 
7 
8 

6 
4 
6 

4 
4 

1 
0 
0 
0 

1 

SANDWICH 
TAUNTON 
WEST  LYNN 

49.1 
47.7 
45.0 

33.9 
29.1 
30.5 

41.5 
38.4 
37.6 

8.3 

63 
65 
60 

20 
20 
21 

20 
11 
15 

12  + 

6 
12+ 

724 
819 
836 

0 
0 
0 

0 

1 
1 

16 
21 
19 

0 
0 
0 

5.60 
5.25 
4.63 

1.32 

1.06 
1.07 
1.06 

9 

9 

26 

T 
T 
T 

0 
0 
0 

11 
9 
6 

5 
5 
4 

1 

1 
1  - 

DIVISION 

39.1 

6.16 

.9 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERfJ 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 
AM 

36.8 
36.4 
36.5 
34. OM 
32.5 

18.4 

16,1 
17,1 
11, 5M 
12.6 

27.6 
27.3 
26.3 
22. 8M 
22.7 

7.0 
6.3 

6.1 

58 
66 
56 
56 
55 

21 
21  + 
20 
20 
21  + 

-  4 

-  1 

-  1 

-  9 

-  6 

13 

5+ 
13 
18 

5 

1163 
1166 
1192 
1303 
1306 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
12 
14 
15 
19 

28 
27 
28 
29 
30 

1 

2 

1 

6 

7 

5.75 
5.68 
3.49 

6.18 

2.58 
1.12 

3.00 

1.15  ■ 

1.39 

.80 

1.75 

11 
11 
21 

11 

18.0 

8.0 

13.0 

29.4 

'I 

9 
9 
10 

12 

13 
12+ 
17+ 
17+ 

11 

7 
9 

11 

6 
6 
1 

5 

2 

2 
0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
DECEMBER    1957 


Temperature 

Precipitation 

„  S 

0  E 

>  S 
<   2 

"  i 

2  1 
1  1 

2 

< 

III 

a  i  i 

S 
s 

3 

1 

1 

No  of  Days 

0 

23i 

>• 
& 

s 

1 

O 

1 

Sno\ 

V,  Sleel 

No 

oi  E>oys 

Station 

Max 

Mm 

1 

II 

& 

B 
2 
5 

2 

^1 

0  * 

si 

■c£ 

?! 

GRAFTON 
LANCASTER 
MONROE  5  NNE 
ttMOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

AM 
//R 

38.8 
37.5 
35.0 
23.5 
34.9 

18.8 
17.3 
18.1 
6.9 

17.7 

28.8 
27.4 
26.6 
15.2 
26.3 

6.3 
6.3 

58 
58 
59 
39 
51 

21 

20  + 
21 
10+ 

21  + 

2 

-  3 
0 

-18 
2 

13 

18 

18 

12+ 

13 

1116 
1160 
1185 
1539 
1190 

"o" 

0 
0 
0 
0 

9 

9 

13 

24 

15 

29" 
29 
28 
31 
29 

0 

4 
1 
9 
0 

5.52 
4.89 
4.29 
13.35 
9.95 

7.50 
5.70 

1.12 
.86 
1.40 
2.40 
2.00 

21 
10 
11 
26 
21 

12.5 
13.6 
59.0 
22.5 

7 
8 

5 
13 

12+ 
10 

26 

12+ 

~9 
12 
8 
19 
13 

~5 
3 

4 
9 
6 

2 

0 
1 

4 
4 

DIVISION 

26.2 

5.71 

16.7 

SOUTHERN 

BLACKWATER  0AM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

RAM 
AM 

R 

<>0.5 
38.4 
42.2 
43.3 
42. IM 

21.7 
18.8 
23.6 
26.2 
22. 4M 

31.1 
28.6 
32.9 
34.8 
32. 3M 

8.9 
7.8 

59 
58 
60 
59 
58 

21 
21 
20 
21 
21 

7 
1 
9 
11 
5 

13 
IB 
13 

6+ 
13 

1046 

1124 

990 

930 

999 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
4 
3 
4 

28 
28 
26 
24 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

5.90 
7.22 
4.95 
4.48 
5.01 

2.14 
1.06 

1.42 
1.61 
1.80 
1.10 
1.41 

11 
11 
10 
10 

10 

7.0 
9.6 
4.6 
1.0 
5.8 

5 

4 
T 
5 

12+ 

12+ 

9+ 

12+ 

8 
10 

8 
10 

9 

6 
6 
3 
2 

4 

3 

3 
1 

2 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

AM 

41.0 
37.1 
38.9 
42.1 
39.8 

22.6 
19.2 
21.9 
23.7 
23.6 

31.8 
28.2 
30.4 
32.9 

31.7 

7.9 

8.2 
8.1 

59 
60 
59 
60 
59 

21 
22 

20+ 

20 

21 

5 
2 

1 
2 
6 

13 
13 
13 
13 
13 

1021 
1139 
1068 
986 
1024 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 
6 
4 
8 

27 
29 
28 
26 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

4.66 
5.37 
4.45 
6.56 
5.69 

1.61 

1.86 
3.57 
2.10 

1.16 
1.40 
1.36 
1.67 
1.56 

21 

11 
10 
11 
11 

7.5 
7.5 
7.2 
7.2 
9.6 

5 
5 
6 
6 

12+ 
12+ 
12 
12 

9 

8 

8 

9 

10 

2 

4 
4 
6 
5 

2 

1 
2 
2 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  3  N 

39.6 
44.2 

41. 2M 

37.6 

44.9 

19.7 
24.3 
22. 7M 
22.2 
23.9 

29.7 
34.3 

32. OM 

29.9 

34.4 

6.9 

7.1 

60 
57 
60 
57 
62 

20 

21 

20 

20+ 

20+ 

-  5 

8 
4 
2 
5 

13 
13 

13 
13 
13 

1086 

950 

1020 

1082 

940 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
2 

4 
7 
3 

28 
27 
28 
26 
25 

1 

0 
0 
0 
0 

3.58 
0  5.54 
4.72 
6.32 
6.01 

2.29 
2.67 

.82 
1.99 
1.67 
1.15 
1.79 

10 

11 

10 
12 
11 

4.1 

10.5 
3.3 

7 

9 

3 

12 

12+ 
12 

9 
9 
9 
10 
8 

3 

4 
3 
6 
6 

0 
2 

1 
2 
2 

NORTH WOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRV  MOUNTAIN  DAM 

AM 
AM 

43.6 
39.7 

37.0 
43.2 
40,5 

25.5 
25.2 

17.0 
25.6 
21.3 

34.6 
32.5 
27.0 
34.4 
30.9 

4.7 

60 
58 
57 
60 
60 

20 
21 
21 
21 

21 

8 
8 

-  1 
12 

-  4 

13 
12  + 
13 

6+ 
13 

933 
1002 
1170 

941 
1053 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
9 
9 
3 
3 

26 
26 

29 
25 

27 

0 
0 

1 

0 
2 

5.15 

6.09 
7.58 
3.56 
5.49 

4.51 

1.48 
1.83 
1.60 
.76 
1.47 

10 
10 

11 

10 

11 

7.3 

T 
6.0 

6 

0 
5 

12+ 
12 

9 
7 
9 
7 
10 

3 

4 
6 
3 

4 

2 
2 
3 
0 
2 

WEST  LEBANON 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

AM 

38.2 
45.3 
40.7 
37.3 

19.1 
23.9 

24.0 
20.1 

28.7 
34.6 
32.4 
28.7 

61 
63 
58 
55 

21 
20 
21 
21 

-  6 

7 
8 

4 

13  + 

6 
13+ 
13  + 

1121 

938 

1003 

1118 

0 
0 
0 
0 

8 
3 
3 

7 

28 
25 
26 

30 

2 

0 
0 
0 

4.05 
5.74 
5.30 
7.88 

1.47 

1.09 
1.57 
2.04 
1.42 

11 

10 
10 
21 

8.1 

3.4 

7.3 

13.4 

6 
2 

8 

12 

12+ 

19 

7 
10 
10 
14 

3 

4 
3 
6 

1 
2 
1 
3 

DIVISION 

31.6 

5.47 

6.5 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 
R 

48.1 
44.3 
47.6 
47.6 
46.1 

35.4 
27.6 
28.5 
32.9 

30.6 

41.8 
36.0 
38.1 
40.3 
38.4 

6.7 
7.1 
6.8 

58 
63 
59 
36 
60 

10+ 
20 
20 
1 
21 

22 
11 
14 
17 
15 

12 
13 
13 
13 
13 

714 
894 
826 
759 
817 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

1 

1 
1 

10 
25 
20 
15 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

5.62 
6.46 
5.48 
5.54 
5.86 

2.26 

.87 
2.41 

1.51 

1.21 
1.42 
1.73 

10 

10 
10 
10 

1.5 

3.5 
.3 
.3 

T 

3 
0 

T 

4+ 
4+ 
4+ 

10 

10 
8 
8 

3 

3 

4 
4 

2 

2 
2 
3 

DIVISION 

38.9 

5.79 

1.4 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

EN0SBUR6  FALLS 
LEMINGTON 
MIDDLESEX 

AM 
AM 

36.8 

36.0 
36.8 
35.2 

M 

17.5 
15.4 
17.2 
15.6 
18.4 

27.2 
25.7 

27.0 
25.4 

M 

6.7 
5.4 
•  6.8 

58 
57 
61 
57 

21 
21 
21 
20+ 

-  5 

-10 

-  8 
-10 

-  3 

18 
13 
13 
18 
13 

1166 
1210 
1167 
1218 

0 
0 
0 
0 

12 

11 
10 
14 

27 
28 
28 
29 
27 

3 
5 
3 
4 
2 

5.88 
4.78 
3.58 
4.71 
4.65 

3.47 

2.28 

.84 

1.23 

1.06 

.92 

.85 

1.08 

27 
11 
19 
10 
21 

16.0 
11.4 
18.5 
16.0 
14.0 

7 

10 

7 

6 

15+ 
12+ 
12+ 
12+ 

11 

8 

10 

12 

8 

3 

4 
2 
2 

4 

2 

1 
0 
0 

2 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELO  NORWICH  UNIV 

SAINT  JOHNSBURY 

36.9 
33.0 
35.3 
39.2 
38.1 

19.1 

8.0M 
15.9 
18.7 
19.2 

28.0 
20. 5M 
25.6 
29.0 
28.7 

5.7 
8.6 
7.6 

56 
54 
58 
58 
59 

20+ 

20 

21 

11 

-  1 
-10 

-  5 

-  5 

-  2 

13 
12+ 
18 
13 

13+ 

1140 
1392 
1216 
1110 
1119 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
17 
13 
8 
10 

28 
31 
29 
28 
28 

1 
8 
4 
2 
3 

3.34 
5.19 
4.09 
4.26 
4.07 

1.57 
1.77 
1.64 

.93 

.94 

1.14 

1.32 

.84 

10 
21 
10 
10 

11 

11.0 

35.0 

12.6 

9.5 

14.9 

8 
12 
9 

6 

12+ 
17+ 
15+ 

12 

9 

14 

8 

11 

2 
4 
3 

1 

0 
0 

1 

0 

WATERBURY  3  NNW 
WEST  BURKE 

AM 

AM 

33.6 

11.2 

M 
22.4 

55 

21  + 

-  9 

18+ 

1313 

0 

17 

29 

7 

4.60 
4.67 

1.78 

1.62 
.98 

21 
11 

13.0 

8 
9 

4 
3 

1 

0 

DIVISION 

26.0 

4.49 

15.6 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

R 

41.5M 

37.5 

38.5 

41.3 

41.4 

24. OM 

21.7 

19.9 

20.9 

24.6 

32. 8M 

29.6 

29.2 

31.1 

33.0 

6.8 

5.0 

9.0 

61 
62 
60 
61 
60 

20 
20 
21 
21  + 
21 

-  2 
0 

-  6 
0 
2 

13 
13 
13 
13 
13 

993 
1092 
1101 
1042 

985 

0 

I 

0 
0 

4 
8 
10 
5 
6 

27 
27 
29 
27 
25 

1 

1 
1 
1 
0 

5.19 
3.93 
5.07 
5.51 
3.87 

2.05 
2.99 

1.63 

1.27 

1.09 

1.54 

.89 

.85 

21 
26 
21 
20 
11 

6.0 

12.0 

8.0 

9.7 

7 
9 

8 

12+ 
13+ 

12 

10 

8 

10 

« 

4 
3 

4 

3 

1 
1 

1 

0 
0 

ST  ALBANS  BAY 

36.9 

21.3 

29.1 

59 

21 

7 

12  + 

1105 

0 

8 

29 

0 

3.45 

.91 

26 

0 

DIVISION 

30.8 

4.50 

8.9 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
REAOSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

AM 

AM 
AM 
AM 

39.8 
39.2 
40.3 
35.1 
43.0 

23.1 
17.8 
22.6 
19.5 
23.4 

31.5 
28.5 
31.5 
27.3 
33.2 

6.2 
7.0 

59 
58 
56 
56 
62 

22 
20+ 
21  + 
21 
22 

3 

-  5 

8 

4 
8 

13  + 
13 
13 
13 

13 

1034 
1123 
1032 
1163 
979 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

5 

4 

11 

4 

26 

30 
28 
30 
28 

0 

1 

0 
0 
0 

5.35 
5.13 
6.93 
7.10 
6.38 

2.59 
2.28 
3.37 
2.93 
3.18 

1.38 
1.09 
1.63 
1.75 
1.60 

11 
21 
21 
21 
11 

4.9 
8.3 
4.7 
12.2 
5.0 

4 
4 
3 
7 
5 

12+ 

12+ 

12+ 

16 

12+ 

9 
10 
11 
10 

8 

4 
3 
5 
5 
5 

2 

1 
2 
2 
2 

WILDER 
WOODSTOCK  3  ENE 

AM 
AM 

37.6 
37.8 

20.2 
19.3 

28.9 
28.6 

6.2 

62 
60 

21 
21 

-  3 

2 

13 
13 

nil 

1127 

0 
0 

6 
10 

26 
29 

2 
0 

4.63 
5.37 

2.29 
2.63 

1.36 
1.37 

11 
21 

4.5 
7.0 

4 
4 

12+ 
12+ 

7 
8 

4 
4 

1 
3 

DIVISION 

29.9 

5.84 

6.7 

t    DATA    RECEIVED    TOO   LATE    TO   BE 
INCLUDED    IN   DIVISION    AVERAGES 
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cJSwIcTlfCOT 

ANSON I A 

BAKERSVILLE 

BALTIC 

BARKHAHSTED 

BRIO«EPOftT  HB  AP        R 

BRISTOL  3  W 

BROOKLYN 

BULLS   BRIDGE   0AM 

BURLINGTON  R 

COCKAKNSET   RANGER    STA 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE    1    S 
COVENTRY 
CREAM    HILL 
DANBURY 

DAWSON    LAKE 

DERBY 

EAST    HAVEN 

EASTON  LAKE    RESERVOIR 

FALLS   VILLAGE 

GROTON 

HARTFOflO  BRAINARD  FLD//R 
HARTFORD  WB  AIRPORT     R 
HEMLOCKS  RESERVOIR 
LAKE  KONOMOC 

LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
HEAO  POND  RESERVOIR 
HI DOLE TOWN  WB 

HIOOLETOWN  4  W 

HILFORD 

MOHAWK  RANGER  STA 

MOUNT  CARMEL 

NATCHAUG  RANGER  STA 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

NEW  HARTFORD 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT         R 

NORFOLK    2    SW 

NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 
HORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PACHAU6  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 

PROSPECT 
PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
S HEP AUG  DAH 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAMFORD  5  N 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

T0RRIN6T0N 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  CITY  HALL 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLANO 

WHIGVILLE  RESERVOIR 
WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIHANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 

WOODBURY  3  W 


HAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

BRIOGTON  1  NNH 

BRUNSWICK 

CARIBOO  WB  AIRPORT    / 

CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EAGLE  LAKE  3  SW 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
EAST  WINTHROP 
ELLSWORTH 


Day  of  month 


13      14       15 


22      23      24      25      26      27      28      29      30 


RECORD  MISSING 


6i75 
7*0« 
8*82 

8*00 

7.31 
7.96 
S*00 
7.56 
7.68 

7.51 


8.70 
6.20 
6.33 

5.96 

7»77 

7.97 
7.48 
7.25 
8.79 
6.77 

7.30 
6.36 
9.91 
6.00 

6*07 

7.60 
6.73 
5.78 
9.56 
7.54 

7.58 


1.17 
1.29 

RECORD  MISSING 


1.06 
.90 
•  88 

1.12 


FARHINGTOM 

S.21 

FORT  FAIRFIELD 

6i61 

FORT  KENT 

>,22 

GARDINER 

5>21 

GILEAD 

s.oe 

GREENVIU-E 

6t36 

HIRAM  2  5 

5.50 

HOULTON  CAA  AP 

<•.»« 

HOULTOW  1  NE 

6.55 

JACICMAN 

3.25 

JOMESBORO 

6.65 

LemsTOM 

5.49 

LONG  FALLS  OAH 

5.78 

MACHtAS 

6.31 

MAOISON 

t.97 

MIDDLE  DAM 

5.42 

MILLINOCKET 

6.76 

MILLINOCKET  CAA  AP 

6.51 

HOOSEHEAO 

6.15 

OLi>  TO»N  CAA  AIRPORT 

5.31 

ORONO 

s.oe 

PORTLAND 

3.36 

S.71 
7.33 
5.59 

9.50 
6.60 
7.01 
7.04 
4.72 


7.30 

S.45 
7.25 
7.01 
7.92 
8.96 

7.08 


4.50 
4.44 
6.24 
9.63 
5.96 

5.74 


5.22 
4.99 
5.13 

5.27 

6.53 
4.93 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


.56   .61   .39 
.60   .83 
1.66   .16 


.60  .11  .37 

.54  .37  .21 

.66  .62  .55 

.79  1.00 


.32 

.59 

.34 

.01 

.06 

.02 

1 

.39 

.33 

.06 

.01 

.02 

1 

.19 

.37 

.09 

.01 

T 

1 

.90 
.37 
.61 

■  39 

.09 

.06 
.54 

.45 

.01 

T 

.47 

.34 

•  33 

.04 

.71 

.29 

.49 

T 

.62 

.32 

.31 

T 

T 

.51 

.41 

.41 

.05 

1 

.05 

.26 

.03 

.01 

.01 

.49 

1.47 

.46 

T 

.78 

.97 

.36 

.03 

.49 

.92 

.3C 

T 

.02 

.62 

.39 

.41 

.07 

T 

1.20  .13 
.66  1.39 
•    1.98 


1.35  .14 

.69  .16  1.02 

.50  .50   .55 

.99  .20   .44 


.47  1.16   .55 


.15   .09 
.05 

.07   .03 


1.36 

.51 

1.72 

.24 

1.66 

.52 

1.55 

03 

.14 

.62 

.04 

1.73 

•  98 

2.39 

04 

.40 

1.92 

T 

1.69 

T 

1.66 

.39 

1.56 

.60 

1.51 

06 

1.50 

2.03 

03 

1.11 

1.69 

02 

.29 

1.12 

•  11 

1.23 

.30 

1.37 

•  64 

2.36 

01 

.02 

2.04 

02 

.14 

1.58 

15 

.17 

1.54 

09 

•  20 

1.30 

.01 

1.97 

04 

.16 

2.29 

T 

1.62 
1.54 

05 

.25 

7.04 

r 

•  11 

1.55 

r 

•  02 

1.67 

.01 

1.10 

1.43 

3.26 

02 

.05 

1.26 

T 

1.12 

r 

T 

1.53 

.50 

1.57 

02 

.08 

1.07 

■ 

.86 

2.79 

>06 

.01 

1.50 

•  03 

1.56 

•  07 

T 

.60 
1.85 
1.96 

r 

.75 

1.62 

.12 

2.26 

T 

1.70 

•  09 

.06 

2.05 

.60 

2.25 

•  02 

1.02 

2.22 

•  09 

.97 

1.39 

■  06 

.94 

.96 

.01 

.90 

2.60 

•  01 

•  03 

1.57 

.07 

.92 

1.23 

.18 

2.09 

■ 

.12 

1.45 

.51 

1.76 

■ 

.52 

?.06 

.06 

.01 

1.23 

.25 

1.35 

.30 

.03 

1.22 

.05 

T 

1.40 

.05 

1.67 

» 

2.70 

•  01 

•  30 

1.65 

.01 

.05 

1.07 

.48 

1.90 
1.59 

.01 

.16 

2.20 

.43 

2.00 

.19  .23 

.12  .72 

.42  1.44 

.27  .86 

.17  .81 

.17  .40 


1.66 
1.39 

1.08 


.67 
1.09 
.60 

1.09 
1.79 
1.46 

•  92 


•  49  1. 

1. 

.01  2. 


T  1.13 
•  2.06 
.16  1.96 
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Table  3— Continuttd 


Statton 

^ 

Day  oi  month 

1    1    2   1    3 

4        5    I    6 

M 

B 

9 

10   1    U       12 

13  1    14  { 

15 

16 

17  1   18 

19  1  20      21 

22      23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  { 

30 

31 

mutund  ub  airpmt    /;t 

MESOUE    ISLE 
llir06ENUS   out 
MCIOANO 
■OieURV 

3.10 
3.50 
3.21 
*.«9 

.01 

.71      T 
.39 

.78      T 
RECORD   MISSING 

T 
.02 

.04 

.04 
.11 
.15 
.13 

T 

.44 

.35 

.06 

.31 
.25 

.51 

•68      ^04 
.62      .82 
.49    1.35 

.60      .07 

43 

70 
30 
80 

t 

•  03 

•  11 

T 

•  09 

•  03 

.06 

.01 

.14      .02 

T           .03      .39 

•  09      .20      .36 

.22      .29 

.64 

T 
.03 
.29 

.62 

.61      T 

T          .M 

1.10 

.M      .4* 

.9* 

.11 

T 
T 
•  M 

T 

mwFOHO    3    S« 
auMTOOS    1    SSE 
SANFOTO    2    HN1I 
SOUTH  «MOOVER 
SaUA   PAN   OAK 

9.9T 
*.20 

s.og 

«.3« 
9.02 

T           T 
.01      .01 
.57 
.20 
.51 

T 

•  01 

•  08 

T 

.21 
.20 
.04 
.17 
.17 

.01 
.02 

.46 

.21 
.26 

•  31 

•  37 

•  12 

1.70  .11 

1.71  .15 
.97      .96 

1.19      .67 
.48    1.18 

47 
43 
48 
97 
23 

T 
.01 

T 
T 

T 
.04 

•  04 

•  09 

T 

•  14 
.00 

.29      .47      .90 
•10      ^37      .94 
T           .04      .80 
■11      .26    1.28 
T           .35      .49 

.01 
•  04 

l.M      .•• 

l.T>      .08 
.•4      .02 

.4*      .7* 
.81 

.U 

•a 
.** 
.at 
.1* 

T 
T 

T 

THE    FO«S 

UNITY 

UP9ER   DAM 

■EST   SUITON    2   NNir 

■EST   ENFIELO 

B.ia 

3.7A 
3.10 
A.72 
7.37 

*49 
.53 

.18 

.91 

.07 
.04 

.09 
.29 
.21 
.12 
.19 

.24 
.08 
.02 

.72 

•  33 

•  53 

•  44 

.41    1.94 
.39      .99 
1.29      .39 
1.35      .04 
.63    1.33 

90 
68 
49 
44 
78 

.08      .02 
.09 

T 

.04 

.03 
.04 
.06 

.12 

.02 

.08 

.29      .97 

.00    1.01 
•  30      ^30      .91 
T           .02      .79 

.38      .07 

•  M      T           .02 

•  02 

•  02 

•  T2 

l.U 
.04    1.2* 

.71      .12 
l^Ot 

1^22 

.41 
.81 
.4« 

.09 

T 
.M 

lfINS1.0«( 
MOOLANO 

3.M 

7.23 

.63 

.50      .79 

•  11 

.09 
.42 

.32 

T 
•  90 

.49      .76 
1.40      .90 

47 
01 

T 

.07 

•  19 

•  13 

.01      .60 

.04      T           .48 

.24                   .09 

1^2t 
•B2    1^*1 

•  H 

•  4* 

NASSAOMSETTS 

AOAHS 

AWERST 

ASMBUDMHAH 

ASHLAND 
ATHM.    3   E 

s.ie 
a.  3a 

6.S« 
«.7t 
7.17 

.73      T           T 

.88                   .01 

.90 

•  88 

T 

.01 

.00 

T 

.18 

.02 
.05 
.07 

•  06 

•  19 
.03 
.26 
.19 

.42      .64 
1.94      .18 
.73    1.56 
.65    1.42 
.62    1.23 

15 
10 
36 

48 
60 

.03 

T 

T 

.04 
.01 
.02 

T 
T 

•  09 
.05 

•  05 

T 
T 

.70    1.29 
.69                 1.62 
.21    1.98 
T         1.20 
.93    1.70 

.08                   T 

T 
T 

.08                ,n 
1^9> 

T                     l.M 
1.90 

1.10 

T 

•  14 

•  3* 

•  M 

•  22 

T 
.11 

BCDFOOC 

BCEOWOOO 

BELCMERTOIIN 

BIRCH  HILL   0AM 

BLUE   HILL                               // 

4.73 
9.B3 

3.»« 
3.73 

•  56 

•  22      T 

•  01 

T 
.01                   T 

.09 
T 

.20 
.05 

T 

.03 

.01 
.09 
.02 
.01 

•  68 

•  26 

•  26 
.51 
.88 

1.04      .18 
.86    1.06 
.66    1(40 
•76      ^52 

U17      •19 

30 
39 
55 
57 
68 

.01 

T 

.01 

T 
T 
T 

.01 

.03 
.04 
.04 

.07 

T           T         1.13 

•  77 

.27    1.44 

.49    1.69 

T           .94 

T 
T 

.46      .47 

.M 

1.21 

.67      .M 

••4      .90 

•  M 
.98 

.21 
.19 

.40 

T 

BOSTON   HB   AIRPORT           //R 
BOTLSTON 

BKOCKTON 

CHARLTON   lUSONIC  HONE 

CHATHAM   LTSTA 

6.38 

5.«< 
3.09 
t.it 

3.00 

•  04 

T 
T 
.30 

.06 

T 
.21 

T 

.14 

.06 

.12 

.40 

.90 
• 

.92 
.98 
I. 00 

1^93      ^37 
•        2.46 
1.29      .21 
1.26      .99 
.20      .20 

36 

90 
62 
49 

T           T 

T 

T 
.04 

.03 

•  07 

•  06 

T 

.04      .89 

1.34 

T           .80 

.04    1.44 

.20 

T 
T 

la«0      T 

•  .91 
•21      (49 

•to    .n 

•  >0 

.94 

.91 
.4* 
.21 

CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 

t.Al 
7.03 
B.AO 

4.22 

RECORD   MISSING 

•  60 

•  73 

•  94 

•  52 

T 

.03 
.06 

.07 
.06 
.09 
.28 

.08 
.21 
.73 

.69      .7* 
.70    1.92 
1.38      .49 

.62    1 

45 
44 
43 

00 

T 
.99 

T 
.03 

.08 

.39    1.75 

.01    1.05 

.02      .03    1.17 

T 

•  12 

•  73 

1^40 

1^6« 

.92      .91 

.40 
.97 
•  4« 

.09 

COLOBROOK 
EAST   PEPVEKELL 
EAST    HAREHAM 
E06ART0WN 
PALL    RIVER 

7.04 

«.oa 

6.23 
3.73 

•  85 

•  91 

•  57 

.13      .20 
.37      .06 

.12                   T 

.08 
.10 
.17 

T 

.24 
.37 
.07 

.38 
.24 
.49 

.68 

.97 

.42    1.32 
.61    1.93 
.98      .92 
.79      .64 

1.24      .26 

62 
49 
93 

32 

43 

T 
.03 

.03 

.01 

.10 
.01 
.03 

.07 

.05 
.07 

.11    1.92 

.02      .90 
.89 
.11 
.92 

T 

.32 

•  02 

1.4T 
.76 
.81 
.79 
.89 

•  29 

•  29 
.71 
.98 
.99 

.11 
.28 

FITCHBURO   2    S 
FRAMINCHAM 
niAMtLIN 
SARONER 

MOTON 

6.66 
6.67 
6.80 
7.3* 
3.90 

.68 
1.07 

.69 
1.80                   ^02 

.75 

T 

T 

T 

.04 
.04 
•  05 
.03 
.01 

.22 
.20 
.34 
.14 
.13 

.68    1.89 
.63    1.41 
.70    1.46 
.67    1.27 
.66    1.86 

50 

T 

.02 

.08 
.01 
.04 
.10 
.05 

.01 
.09 

T 

.03    1.31 

T         1.18 

1.24 

.32    1.96 

.02    1.09 

l.U 
1.90 
1.29 
T                   1.09 
.61 

.31 
.92 

.40 
.21 

.27 

.09 
.08 

HARO>IC( 

HATCMVlLLE 

HAVERHILL 

HEATH 

HOLVOKE 

3.99 
3.23 

4.16 
6.4« 
7.47 

•  85 

•  53 

•  18      T 

•96      ,02       •OS 
.91 

.18      .24 

.01 
.04 

T 
.01 

T 

.11 
.32 

T 

.04 

.26 
.44 
.93 

.16 
.23 

.64    1.04 
.80      .47 
.95      .14 
.48      .89 

.62    1.98 

33 

3I 

41 
42 

T 
T 

T 

T 
.04 

.03 

.03 
•  07 

T 

.03 

T 

.28    1.18 

.47 

T                        .68 

T           .41    1.68 

T           .99    1.54 

•  06 

1.17 
T                        .69 

.41      .90 

T         1.29 

1.42 

.09 
.64 

.44 

T            .09 

.16 

.08 

HOOSAC   TUNNEL 
HUBaAROSTON 
HVAMIIS    3    NE 
IPS»1CH 
JEFFERSON 

6.16 
3.63 

4.34 
3.85 
6.96 

•68      •Ol      T 
•  11 
.08 
1.08 

T 

.21      .08 

T 

T 
.02 

.17 
•  08 
.57 
.06 
.10 

.11 
.18 
.82 
.16 

.49      .80 
.45    1.22 
.74      .06 
.95      .87 
•         2.83 

14 
38 
45 
44 
62 

T           T 

T 
.10 

.06 

T 

•  09 
.08 
.05 
.02 

T 

T           .56    1.66 

.28    1.31 

.11 

.45 
1.46 

.09                   T 
.24 

.09                1.29 

1.29 

.03      .38 

1.01 
•         1.64 

T           T 

.27 
.76 
.48 
.10 

T 
.09 

knishtville  0A» 

LAKE   COCHITUATE 
LAWRENCE 
LOWELL 
MANSFIELD 

6.05 
6.12 
4.52 
9. 48 

.10 
.98 

T 
.39 

RECORD   MISSING 

.01 

.07 
.04 

.01 

.10 
.16 
.37 
.60 

.98      .80 

.62    1.36 

1.12      .14 
1.30      .29 

30 
42 
23 

43 

T 
T           T 

T 

T 

.05 

.03 

.01 

.60    1.75 

1.13 

.02      .97 

T           T         1.11 

1.60 
.98 
1.04 
.38      .08      .97 

.19 

.40 
.37 
.97 

HIDOLEBORO 
HIOOLETON 
HILFORO 
HILL6URV 
MONTAGUE  CITY 

3.32 

6.77 
7.07 
8.62 

RECORD  MISSING 
1.12 

.81 
1.09 

.91 

T 

.01 

T 

.03 
.08 
.09 
.05 

.18 
.27 
.22 

.10 

.96    1.00 
.63    1.41 
.64    1.73 
.34    1.35 

44 
93 

46 
43 

T 

T 
T 

T 
.03 

.02 

.70 

.02    1.32 

1.50 

.41    1.08 

T 

.01 

1.32 

1.03 

T                     1.97 

.98 

.37 
.29 
.18 

.01 

MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET   NB    AIRPORT        R 
NEEDHAM 
NEW   BEDTORO 
NEVBURYPORT 

3.36 

3.80 
3.18 
3.39 

RECORD   HISSING 
T           T 

•  74 

•  33 

1.05                   T 

•87      .11       •OS 
•  22 

.10 
T 

.03 
.01 

.49 
.06 
.26 

.04 

1.29 
.21 
•  88 
.16 

.15      .17 
.69    1.15 
.79      .08 
.30      .86 

32 
48 
48 
46 

T 

T 

T 

.01 

.05 
.05 

T 
.01 

T           .69 

.01      .88 

.76 

T           .72 

T 
.01 

.49 

1.29 

.08      .91 

1.04 

.*4 
.39 

.87 
.91 

T 
.17 

NEW   SALEM 

N0RTH8RIDGE 

NORWOOD 

PELKAM 

PEMBROKE 

8.21 
6.64 
5.83 
6.34 

3.18 

.64 
•  86 
.60 
.93 
.39 

T 
T           T 

T 

.01 

T 

.01 

.02 

.08 
.10 
.03 
.13 
.09 

.15 
.29 
.23 
.13 
.26 

.65    1.66 
.69    1.33 
.66    U2S 
•61    1.94 
•94      ^72 

40 
42 
58 
48 
51 

.01 

T           T 

.01 

T 
T 
T 

.07 
.01 

T 
.03 

T 

T 
.04 

T 

.45    1.99 
1.47 
T           .99 
.49    1.92 
.02      .69 

.08 

1.60 

T                   1.19 

1.08 

1.38 

T                        .98 

.16 
.36 
.96 

.21 

.40 

.02 
.13 

PERU 

PETERSHAM    «    N                          R 

PITTSFIELD   WB  AIRPORT      R 

PLA  INFIELD 

PLYMOUTH 

6.43{      .71 
7.02|      .85      T 
5.60      T                        T 
6.74I      .87 
5.32      .12 

T 
T 

.05      T 

.01 
.12 

.04 

T 
.09 

.18 
•  19 

.13 

.17 

.09 
.63 

.42 

1.07 

.38      .74 
1.15      • 
.67      .12 
.63       .93 
.77       .26 

27 
49 
05 
37 
52 

.08 

.04      .09 

.03 

.02 
.01 
.05 
.06 

.02    1.26    1.27 
.44    1.66 

.41    1,72      .89 
.92    1.71 
T           .76 

.09 
.04 

.26      .M 

1.29 

1.07      .09 

1.42 

.16      .62 

.01 
.22 

.06 
.71 

.02 

PRINCETON 
PROVINCE TOWN    3   N 
OUABeiN    INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPOftT    1    ESE 

6.51 
4.06 
7.04 
5.92 

3.80 

•  88 

•  49 

T 

.20 

•05      •lO 

.15 

.07 
.02 

.12 

.06 
.10 
.17 

.82 
.19 
.40 
.93 

•         2^40 
.63       .07 
•56    1.37 
.94      .83 
.73      .02 

29 
03 
37 
58 
55 

.02 

T 
T 

.01 

T 

.16 

.55 
.05 

.05 

.08 

1.96 
.45 

.31    1.49 

.01       .99 

T           T           .52 

.03 

•         1.79 

.14       .77 

1.23 

T                        .93 

.2*      .24 

.29 

.35 

.15 
.M 
.46 

.12 

SALEM   CS  AIR    STATION 
SANDWICH 
SEGRESANSET 
SHELBURNE    FALLS 
S0UTM8RI06E    3    Sw 

4.21 
9.50 
6.67 
5.98 
7.39 

•55                   .02 

.84      T           T 
1.10 

.25                   .04 

T           T 

.17 
.19 
.19 

T 
•  04 

T 
.13 

.08 
.17 

.62 
1.05 
.55 
■  12 
.32 

1.34      .25 
.70      .12 
.95    1.46 
.61       .84 
.77    1.42 

22 
32 
■  75 
17 
92 

T 
.02 

T 

T 

T 
T 

.07 
.09 

.02 
.05 

.09 

T 

T           .60 

.11      .82 

.89 

T           .31    1.34 

T         1.48 

T 
.03 

.62 
.80 

.79 
.01                 1.93 

T                     1.30 

.92 

.88 
.49 
.08 
.22 

SOUTH   EGREMONT 
SPOT   POND 

SPRINGFIELD    ARMORY 
STERLING 
STOCKBRIDGe 

7.94 
7.27 
7.19 
3.86 
4.93 

.77 
1^10 
.17 

T           T 

T 

T 

•  04 

•  10 

•  08 
.25 
.09 

.35 

.25 
.85 

.48 

.43       .45 

.75    1.68 
1.46      .68 
•         2.63 
.70      .25 

20 
58 
41 
24 
10 

.02 
T           .05 

.07 

T 

.01 

.07 

T 

.82    3.26 

1.03 

.33    1.60 

.09    1.28 

.24    1.28      .70 

.02 
.08 

1.94 

1.29 

.79      .90 

•         1.19 

.99      T 

.01 
.90 
.19 
.27 
.02 

TAUNTON 
TULLY    DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE    1    S 

5.25 

7.13 
5.66 
5.25 

4.55 

•  86                   T 
.03      T 

.06 

T           T 
.04 

.04 

T 

.08 

.02 

.02 

.14 
.06 

.02 
.02 

1.07 

•  22 
.53 

■  81 

•  87 

.91       .19 
,60    1.45 
1.35      .34 
1.35      .15 
.44       .12 

64 
55 
19 
47 
■  61 

T 

T 
T 

.01 
•  03 

.07 
T 

.01 
•  04 
.09 

.82 

T           .93    1.93 

.19      .33    1.09 

T           .93 

.02      .79 

T 
.02                 .02 

T 

.90      .40 
1.04 
1.47 
.91      .10 

i.oa    .02 

.41 
.27 
.16 
.40 
.44 

•  ARE 
MARE      2 

•  ASHINGTON    2 
WEBSTER 

WEST   CUNMINGTON 

6.46 
6.31 
6.69 

6.71 

.71 
.70 
.88 

T           T 

T 
T 

.10 
.10 

T 

.01 

.11 

.21 

.09 
.10 

•  19 

•  30 

•  10 

•  23 

•  53 

.71    1.21 
.60    1.10 
.53       .73 
.65    1.67 
.78      .23 

61 
.95 
•  36 
.41 
.28 

.03 
.02 

.04 

T 

.04 
.03 
.03 

101 
.10 
.04 
.02 
.03 

T 

.13    1.37 
.15    1.41 
.60    1.90 
T         1.11 
.17    1.29    1.35 

.08 

1.20 
1.10 

.05                1.19 

1.50 

1.60      .08 

.21 

.19 
.03 
.30 
.08 

WESTFIELD 
WEST    LYNN 
WEST    HEDWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 

7.50 
4.53 

6.51 
5.30 

5.31 

.97 

T 

.36    r 

.04 

T                       T 

T 

.06 
.38 

T 
T 

.05 

.04 
.91 

•  35 

•  73 

•  60 

•  63 

•  36 

.56    1.37 
.99      .05 
1.38      .28 
1.04      .26 
.33      .56 

.40 
.43 
.46 
.46 
.29 

T 
T 

T 

T 
.39 

.03 
.02 

T 

.08 

.52    1.43 
T           .75 

.22    1.06 
T         1.09 
.61    1.31 

T 
T 

1.84 

1.09 

.40      .90 

.49      .31 

.89 

.16 
.49 

.41 
.01 

rollowlac   Statlo 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  of  month 


10       11       12 


13      14       15 


19      20      21      22     23      24     25     26      27     28     29     30 


WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 
WINCHENDON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
BOW  GARVINS  FALLS 

BRADFORD 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  we  AIRPORT 

OIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

F1T2WILLIAM  3  SW 

FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILMANTON 
GRAFTON 
GREENVILLE 

HANOVER 
JEFFERSON 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILAN  7  N 
M I LFORO 
MONROE  5  NNE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DANBURY 

SOUTH  LYNDEBORO 

SOUTH  WEARE  1  SE 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 
TROY 

WALPOLE  2 
WEST  HENNlKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEV 
WMITEFIELD 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  we  AIRPORT 


WOONSOCKET 


VERMONT 

8ARRE 

BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2    NW 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   i 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOSeURG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 
6ILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMINGTON 
MANCHESTER  CENTER 
MARSHFIELO 
MAYS  MILL 

HC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEW  FANE 

NEWPORT 

NORTMFIELD  NORWICH  UNIV 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 

READING  HILL 


7«25 

0*80 
9*92 

5*84 


5*58 
3(40 
9*90 
6.05 

0*46 

T«22 
10«5e 


8*60 

7.47 

>  5*54 


4.29 

6*32 
13*33 
6(01 
5*60 
S«9S 

5(15 
6*09 
9*95 
7.58 
3.3d 


.22   .04 

•03   .01 

•»4   .03   .01 


RECORD  MISSING 


S.62 

A. 46 
5.48 
3.34 
5.66 

6.65 


.16   T     T 


4.30 

.51 

.06 

.C 

$•35 

.75 

T 

.< 

5>1! 

.73 

T 

s.en 

.47 

.05 

T 

3.93 

T 

.02 

T 

4t45 

.27 

■  03 

.C 

i.U 

.06 

.06 

T 

ti7E 

.57 

•  04 

. 

^■35 

.45 

.04 

5.07 

T 

«.31 

.25 

.55 

5. SI 

•  10 

T 

T 

3.5S 

T 

.03 

T 

3.73 

.26 

.0? 

.84 

.05 

T 

.70  .04  .0 
.60  .04  .0 
.08   .02   T 


2.13   127 

•  M  1.4» 

.74  1.41  1.23 
2.35   .23 
1.76   .13 


■  01   .01   .58 


.6«  1 

«:  .( 

.22  1 

39   . 

.24 

2S   .' 

.50  1 

42   .< 

.59  1 

79   .' 

.57  1 

50   .( 

.45  1 

61   • 

.47  1 

31   ■ 

.58  1 

50   • 

.25 

85   • 

.80 

18   ■ 

.20  1 

65   • 

.50  1 

67   . 

.10 

32   • 

.41 

12   • 

.56  1 

50   • 

.45 

23   • 

.95 

1^ 

.46  1 

79   • 

•  40 

43   • 

.13 

48   • 

.48  1 

40   ■ 

.39  1 

43   ■ 

.05 

76   • 

.72  1 

92   • 

.35 

09   • 

.28  1 

86   ■ 

.57  1 

67   • 

.92  1 

56   • 

.48  1 

51   ■ 

.86 

80   • 

.82 

34   • 

.34  1 

72   • 

.60  1 

50   • 

•  64  1 

99  D^ 

.40  1 

40   • 

.67 

19   ■ 

.74 

87   • 

.64 

19  !• 

.33  1 

40   • 

■  98 

73  !• 

■  78 

21   • 

.63  1 

79   • 

.40  1 

63   • 

.67  1 

80   . 

.48 

39   . 

•  83 

19   . 

.21 

4«   . 

.45  1 

60   . 

.76 

21   . 

.40  1 

54   . 

.22 

23   . 

.72  1 

42   . 

•  42  1 

47   . 

•  42  1 

38   . 

•  52  1 

32   ■ 

.30  1 

09   ■ 

.38  1 

52   . 

.33 

54   . 

.57 

29   . 

.04 

32   . 

.13 

62   . 

.46  I 

52   . 

37 

1.20 

1.51 

.92 

1.49 

48 

.0? 

1.21 

55 

.1( 

1.42 

04 

.01 

1.73 

T     .22  .13 

.01   .31  .02 

T     .30  .01 
.24   T 
.54   .18 

.20  .09 


.57 


.33 


See  RefereDCe 


.10   T     .07 


.11       .09 


.04   .01   .01 


•  »  1^3> 
••«  1^3« 

•  42  \>V> 

•  08  1<3« 
•09  1<39 


•10   ^02 
•  19 

•09   •ll   T 


09 

T 

03 

T 

02 

11 

•  02 

03 

T 

08 

•  12 

•09  •og 

•  02 

•02   .04   .02 


10 

19   • 
09   •< 

25   • 

20  !• 

08   • 

26  1^ 

T2  !• 

43  1 

48  2^ 

49  !• 

12   • 

10 

09   ■ 

45  1^ 

49  !•( 

09 

10  !• 

IB  1^ 

33 

21   • 

30 

70  U 

19   • 

»7  1^ 

06 

20  1^ 

23  1^ 

31  1^ 

06 

33  !• 

23  1^' 

16 

21   • 

19   • 

35  li 

20  1^ 

18   • 

24 

31   • 

17 

26   ■ 

1 

00  !• 

39  1^ 

16   • 

30  :• 

01 

06   • 

16 

35   . 

02 

18  1^ 

10   • 

04 

10  \, 

76  1 

75  1^ 

01   • 

14   • 

06  !• 

06  !• 

02 

30  1^ 

38  1 

37  2^ 

r 

60  U 

r   • 

12  1^ 

20 

06  !• 

11  1^ 

30  !• 

29   • 

19  1^ 

19   • 

79  U 

10   • 

r 

04  1. 

04 

14   • 

37  1 

29  1^ 

50   • 

1^04 
1^31 


1^03 
•  91 
1^23 


•01   •Ol 

•  01 

•  02   ^02 


24 

•  68 

.90 

53 

.09 

29 

.3i 

.2( 

.34 

92 

.49 

Notes  Pollovlng  Station  Index 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


READSMR6  1   SSE 

l»0CH6STER 

RUTLAMO 

ST    ALAANS    BAY 

SAINT    JOWSeuRY 

SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 
UNION  VILLAGE  0AM 
VERNON 
WAITSFIELD  1  S 

wARosaoao 

HATERBURY  3  P«M 

WEST  BURKE 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

I(HITIN«HAM  3  M 

MILDER 

MOOOSTOCK  3  ENE 


Day  of  month 


13 


15 


25   26   27 


28   29   30 


3. 67 
4«07 

3*32 

8«2tt 

7.59 


RECORD  HISSING 


dt38 
3.03 
«.53 


4*67 
5*  IB 

7.01 
4.«3 


t28  1.53 

.53  l.dO 
■44   .80 


•19  ,i9 

•  1.4« 

•  58  2.70 
•30  2^00 
•39  1*79 
•40  1*07 


RSrEREHCE  NOTES 

IddltlooAl  lDfor«AtlOD  refu-dlag  the  cltaAta  of  Rev  Kocland  mmj   be  obtAloed  by  vrltlug  to  the  State  CllBAtologlBt  for  Northern  and  Central  New  England  (Haloe,  Nev  Haapahire,  Vermont,  and 
■aaaaebiuetta}  at  Weather  Btireaa  Office,  1900  Poet  Office  Bulldlof,  Boaton  9,  MasBachusetts,  or  to  the  State  Cllaatologlst  for  Southern  Nev  Boglaad  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather 
Boreao  Airport  Station,  Windsor  Locka,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  70U. 


Plgurva  aad  letters  follovlsg  the  station  oaae,  such  as  13  SSW,  indicate  dlat 
Datajed  data  and  corrections  vill  be  carried  only  lo  the  June  and  December  la 
■ontMy  and  seasonal  soovfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  ao 


ace  in  miles  and  dlrectloi 

aes  of  thla  bulletin. 

tha  will  be  carried  la  the  June  Issi 


the  post  office. 


of  this  bulletin. 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  vhlch  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received 


o  be  Included  1 
ches,  and  wind  1 


this  Issue. 
Dvesent  In  nl 


Monthly  degree  day  totals 

Uax  and  Hln  In  Table  6  refer  to  extremes  of 

Long-term  means  for  full-tlae  atatlona  (thoae  shorn  In  the  Station  Index  as  "D.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  obaervatlona  taken  at  the  present 
location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  Table  7  are  the  vater  equivalent  of  anov,  sleet  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive 
obssrvatlons;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  anovpack  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground 
is  measured  at  selected  stations  when  {wo  or  more  Inchea  of  snow  are  on  the  ground. 


Entries  of  Snowfall  Is  Tables  2  aad  7,  aad  In  the  seasonal  snowfall  table.  Include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  c 

Data  la  Tablea  3,  5,  aad  6  and  snowfall  In  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  houra  ending  at  time  of  observatlo 
local  use.   Dnrlag  the  aomaer  montha  aome  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  tlae. 


ground  Include  snow,  sleet  and  Ice. 
The  Station  Index  lists  observatlo: 


ground  In  Table  7  la  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  aad  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  valU' 

Index.   No  record  In  Tables  2  and  5,  la  Indicated  by  no  entry.   Consult  the  annual  1 
extremes  for  State  or  Section. 


are  at  7:30  a.m. 

ue  of  thla  public 


times  in 
B.S.T. 


Jidard  of  time  In 


interpolated  monthly 


eference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelte 


cated 


-      Ro  record    In  Tables   3,    0,    7   and   the    Statloi 
prectpltatloa    totals, 
ft      Mount   Washington,    New  Hampshire   not    used    In   computing   averages   < 

4-     And  also  on  a  later  date   or   dates. 
-•-•      Fastest    observed   one   minute   wind    speed.      This   station    Is   not    equlp[>ed  with   automatic   wind    Instruments. 

*      Aaonat    Included    In    following  measurement,    time   distribution  unknown. 
//     Gage    is   equipped  with    a  windshield. 

0  Ttaermometera   are    generally   exposed    in    a  shelter    located   a   few   feet    above   sod-covered   ground;    however,    the 
on    the    roof   of    a  building. 

Al     Data   baaed   on   observational    day  ending   t>efore    noon. 

Al     This   entry    in    tlae    of   observation    coluan    in   Station    Index   means   after   rain. 
B     Adjusted    to   a    full    month. 
C      In   the    "Refer    to  Tablea"    column    In    the    Station    Index    the    letter    "C    indicates    recorder   stations.      These   static 

"Hourly   Precipitation  Data". 
D     Water    equivalent    of   snowfall   wholly   or    partly   estimated,    nalng  a  ratio  of    1    inch   water   equivalent    to  every    10    Inches 
G      In    the    "isfer    to  Tablea"    column    In    the    Station    Index    the    letter   "G"    indicates    that    soil    temperatures   are    published. 
■     Obs   or   mors    days    of   record  missing;    If   average   value    la   entered,    less   than   10    daya    record    Is    missing.      See  Table    5    fo 
atation,    have    been   adjusted   to   represent    the    value    for   a   full    month. 

1  Aaouata    from  recording   gage    (These   amounts   are   eaaestlally  accurate    but    may   vary   slightly    from   the   amounts    to  be   published   later    In   "Hourly  Precipitation   Data".) 

8      Storage   precipitation    station.      Precipitation   measurements,    made   at    irregular    Intervals,    will   be    published   in  the   July    or  August    Issues    or    delayed   data  December    Issue    of   this  publlcatlo: 
58     This   entry    la    tUw    of   observation  column    In   Station    Index   means   observation   made    near   sunset. 
T     Traos,    aa  amonat   too  small   to  measure. 
T      Includes   total    for   prsvlous   month. 


processed    for   special    purposes   and   are    published    later    la 
of   new  snowfall. 

detailed   dally    record.      Degree    day   data.    If   carried    for    this 


Isformatloa  eoaeemlng   the  history  of  changes   in   locations,    elevations,    exposure  etc.    of  substations   through   1955  may  be   found   in   the   publication  "Substation  History"   for  New  England, 
publication   may   be   obtained   from   the   Superintendent    of  Documents,    Oovernmeat    Printing  Office,    Washington,    25,    D.    C.    for    60  centf<.      Similar    Information    for    regular   Weather   Bureau   statlo 
■ay  bs    fouad    In   the    latest    Issues   of  Local    Cllmatologlcal   Data,    AaauaJ    for    the   respective   stations,    obtained   aa    Indicated   above,    price    15  cents. 

Aibmerlptloa   Pries:      20  c«Bts   per   copy,    monthly   and  annual;    $2.50   per   year.       (Tearly   subscription    Includes    the   Annual 
Svpwrlatendsnt   of  Docuaents.      Isalttance   aad  correapoadsnce  regarding  subscriptions  should  be  sent   to  the   Superlntende 


That 


T«bl«S 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1957 


Statton 

Day 

Of 

Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

< 

COWIECTICUT 

BRIOeEPOKT  MB  AP 

MAX 
MIN 

40 
30 

44 
32 

38 

27 

30 
26 

38 
24 

46 
19 

51 
38 

49 
38 

42 
36 

41 
37 

41 
30 

30 
14 

31 
16 

42 
26 

45- 
29 

42 
35 

45 
32 

42 
28 

93 
41 

98 

48 

60 
40 

93 

34 

52 
29 

54 

36 

49 

30 

99 

37 

49 

12 

44 
29 

47 
32 

41 
26 

41 

26 

44.7 
30>9 

BULLS  BRIDGE  DAM 

MAX 
MIN 

38 
26 

45 
25 

36 

19 

33 

26 

36 

15 

40 
13 

53 

34 

54 

36 

41 
35 

18 
33 

41 
.21 

21 

12 

31 

7 

4« 
20 

44 
22 

40 
22 

42 

19 

39 

19 

92 

34 

60 

51 

61 

39 

49 
26 

94 
22 

53 

30 

43 
26 

96 

29 

44 
26 

42 
24 

42 
24 

38 

21 

45 

19 

43.7 
29.0 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

3« 
25 

42 
29 

38 
18 

33 

24 

38 
23 

45 
13 

49 
38 

52 

40 

43 
35 

39 
33 

39 
30 

33 

21 

28 

8 

49 

17 

42 
26 

40 
26 

41 
30 

34 
18 

52 

30 

58 

51 

59 
47 

48 
34 

94 
25 

59 

42 

48 

24 

65 

2S 

95 

34 

41 
25 

38 

24 

37 
21 

46 
20 

44.1 
27.7 

COVENTRT 

MAX 
MIN 

2* 

42 
22 

49 
19 

42 
27 

36 
22 

38 

18 

46 

36 

54 

41 

42 
35 

40 
35 

40 
30 

38 

16 

23 

9 

42 
16 

46 

20 

42 

24 

40 
27 

46 
21 

50 
30 

59 

42 

60 
51 

58 

38 

52 

27 

56 

41 

53 

21 

41 

21 

54 

17 

42 
21 

41 
30 

49 
24 

41 
19 

45.3 

27.2 

CREAM  mLL 

MAX 
MIN 

40 
25 

37 
20 

32 

20 

29 
21 

26 

18 

32 

IB 

43 
31 

49 

34 

37 
31 

16 

30 

34 
21 

27 
10 

29 
5 

41 
17 

42 
26 

40 
29 

45 
28 

44 
20 

48 

34 

96 

47 

57 
46 

49 

35 

90 
31 

48 
31 

40 
20 

92 

30 

92 

32 

37 
2S 

38 

34 

34 
25 

41 
29 

40.9 
26.5 

MNBSRT 

MAX 

MIN 

*0 
26 

42 

28 

It 

32 

24 

34 
21 

41 
13 

90 
36 

51 

39 

40 
33 

40 
34 

39 
29 

29 

1* 

28 

11 

46 
20 

41 

25 

38 
29 

42 
31 

37 

21 

52 

36 

97 

91 

98 

45 

49 
36 

56 

27 

91 

40 

43 

26 

94 
29 

46 
32 

41 
25 

49 
33 

38 

22 

49 
20 

43.4 
28.4 

FAILS  VtLLME 

MAX 
MIN 

40 
24 

42 
30 

34 
15 

32 

27 

34 
17 

39 
12 

90 
34 

93 

36 

49 

34 

39 
33 

37 
25 

26 

14 

27 
2 

43 
19 

41 
23 

41 
23 

38 
24 

35 

18 

51 
33 

60 
50 

61 

43 

47 
31 

54 
22 

90 
29 

40 
22 

99 
29 

52 

29 

41 
24 

42 
32 

38 
21 

49 
17 

43.0 
29.4 

6ROT0N 

MAX 
MIN 

♦1 
28 

48 
22 

40 
19 

17 
27 

40 
23 

47 
12 

53 

43 

93 

38 

4* 
43 

44 
42 

41 

32 

34 
15 

31 
15 

46 
26 

49 
23 

44 
23 

44 
24 

41 
19 

94 
40 

57 
51 

58 
46 

50 
28 

52 
24 

55 
35 

45 
27 

96 

29 

44 
30 

42 
26 

48 
30 

40 
22 

49 
29 

46.0 
28.6 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 
MIN 

38 
27 

46 
29 

38 

27 

34 
29 

40 
24 

44 

19 

93 

40 

93 

37 

39 
33 

41 
35 

40 
28 

27 
14 

27 
12 

44 
24 

44 
27 

41 
29 

42 
22 

37 
19 

35 

60 

54 

61 

47 

49 
29 

93 

28 

94 
34 

41 
27 

94 

29 

41 
30 

41 
29 

44 

30 

17 
24 

46 
20 

44.3 
26.7 

HARTFORD  VB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
26 

44 
25 

37 
18 

33 

28 

39 

20 

42 

14 

99 

37 

54 
35 

37 
32 

40 
35 

41 
26 

26 

13 

27 
8 

42 
23 

44 
26 

40 
28 

42 
23 

33 
23 

92 

33 

61 

51 

60 
46 

50 
30 

53 
26 

95 

34 

40 
26 

96 
29 

42 
27 

42 
25 

49 
26 

IS 

24 

45 
21 

43.6 

27.0 

MANSFIELD  HflLLOM  DAM 

MAX 
MIM 

41 
26 

44 
26 

37 
12 

34 
27 

39 

24 

45 
10 

49 

40 

54 
43 

42 
36 

40 
3* 

41 
31 

37 
14 

28 

7 

46 
11 

42 
23 

39 
17 

41 
29 

3« 

15 

54 
30 

60 
51 

60 
63 

53 

40 

96 

18 

56 

28 

49 
21 

96 

24 

94 
37 

41 
22 

44 

10 

18 

18 

47 
17 

49.4 
26.2 

MtSOLETDNN  NB 

MAX 
MIN 

3« 

28 

44 
22 

M 

21 

33 

26 

37 
22 

49 
16 

94 

4a 

94 
38 

39 
35 

41 
36 

40 
27 

27 
14 

2* 

11 

49 

20 

42 
29 

42 
24 

41 
24 

16 

22 

95 

35 

60 

54 

99 

47 

48 
29 

94 
26 

54 
36 

40 
27 

99 

29 

41 
28 

42 
27 

46 
29 

37 
24 

45 
22 

43.7 
27.9 

MIOOLETOMN  *   N 

MAX 
MIN 

43 

26 

43 

30 

43 

24 

3« 

27 

39 

26 

40 
19 

46 

38 

52 

42 

43 
33 

37 
36 

40 
32 

40 
17 

23 

13 

40 
20 

42 
33 

42 
28 

42 

34 

40 
24 

50 
31 

98 

50 

58 
51 

58 

40 

48 

30 

53 

43 

93 

27 

92 

28 

99 

38 

42 
30 

44 
37 

49 
26 

40 
25 

44.7 
30.9 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

42 
26 

45 
28 

40 
19 

39 

26 

36 

26 

45 
14 

SO 
36 

33 
41 

40 
36 

42 
39 

42 
20 

14 

15 

28 

4 

43 
19 

41 
12 

41 
26 

43 
28 

42 
24 

53 

32 

58 
50 

59 

50 

51 
40 

55 

24 

96 
39 

90 
24 

93 

28 

54 
32 

43 
24 

46 
33 

41 
22 

47 
22 

45.9 

26.6 

MEM  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

39 
30 

46 
32 

38 
29 

33 

27 

38 
25 

47 
17 

49 

43 

50 
39 

40 
34 

42 
38 

41 
27 

24 
16 

32 

16 

44 
27 

46 
27 

43 
34 

44 
30 

41 
26 

52 

41 

96 

50 

60 
47 

51 

30 

91 
26 

94 
36 

44 
28 

94 
33 

49 
32 

43 
29 

48 
11 

41 
24 

49 
24 

44.9 

30.6 

NORFOLK  2  SV 

MAX 
MIN 

38 
20 

29 
20 

35 

20 

30 
20 

27 
16 

27 

14 

40 
22 

48 
34 

38 
31 

16 

30 

39 
27 

32 

10 

14 

4 

26 
9 

37 
25 

34 
25 

38 

30 

31 
18 

35 
14 

52 
33 

56 
49 

50 
34 

39 
26 

50 
37 

46 

21 

17 
21 

51 
32 

17 
2S 

18 
24 

36 
24 

12 

19 

37.2 
23.9 

NORWALK  eAS  PLANT 

MAX 
MIN 

49 
28 

39 
27 

45 
27 

38 
26 

31 

22 

39 

14 

49 
18 

55 

41 

47 
36 

42 

36 

43 
33 

40 
16 

24 
15 

30 
IS 

44 
26 

46 
27 

43 
32 

47 
28 

44 
29 

95 

43 

99 
43 

60 
39 

60 
27 

93 

28 

54 
26 

47 
29 

55 

37 

46 
27 

43 
30 

48 
24 

42 
24 

49.6 
28.3 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

45 

2B 

46 
26 

47 
21 

40 
27 

39 

23 

40 
16 

49 
29 

55 

44 

45 
36 

46 
38 

41 
40 

44 
20 

26 

15 

49 
24 

42 
21 

46 
24 

45 
27 

49 

21 

90 
25 

60 
47 

60 
53 

42 

37 

92 
26 

94 

43 

97 
27 

91 

24 

58 
40 

49 

28 

44 
33 

44 
24 

40 
23 

47.3 
29.4 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

34 
20 

45 
20 

36 

14 

32 
25 

39 
17 

46 

8 

50 
41 

96 

39 

40 
35 

38 
32 

41 
28 

33 

12 

28 

7 

49 

12 

42 
23 

39 
20 

42 
24 

34 

14 

54 
28 

63 

61 

61 

46 

90 
30 

95 
21 

99 

34 

42 

20 

59 

29 

56 
28 

40 
22 

45 
26 

37 
19 

49 

18 

44.9 
24.4 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

41 
20 

42 
26 

32 

18 

30 
23 

31 
19 

36 

17 

42 
28 

49 
34 

40 
32 

38 
32 

39 
27 

28 

10 

24 

-  1 

39 
IS 

40 
26 

38 
27 

39 
29 

33 
20 

49 
30 

98 
49 

59 

45 

47 
35 

54 
28 

49 

40 

42 
21 

99 

26 

49 

11 

37 
24 

40 
32 

34 
24 

42 
21 

41.0 
26.2 

SHEPAHG  DAM 

MAX 
MIN 

40 
23 

39 
26 

38 
20 

33 

25 

28 

19 

31 
14 

37 
30 

48 
37 

40 
33 

37 
33 

38 
29 

37 
13 

24 

8 

39 

19 

40 
23 

37 
32 

38 
28 

3« 
21 

42 
29 

94 
41 

56 

48 

96 

38 

49 
24 

52 
32 

52 
22 

46 

24 

91 

32 

39 
25 

19 

13 

40 
23 

18 

20 

41.0 
26.6 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

42 

28 

44 
24 

37 
23 

32 
22 

38 

22 

43 

8 

50 
33 

96 

36 

43 
36 

42 
36 

40 
30 

33 

16 

29 

10 

43 
18 

45 
21 

45 
21 

45 
30 

37 
23 

94 

35 

99 
48 

59 

49 

93 

39 

54 
26 

54 

34 

48 
24 

99 

24 

93 

37 

41 
24 

46 
28 

42 
22 

42 

20 

45.4 
27.3 

STORKS 

MAX 
MIN 

34 
25 

42 

25 

34 
22 

30 
29 

37 
24 

43 
17 

92 
30 

49 
37 

39 

34 

38 

33 

39 
31 

28 

15 

29 
9 

43 
11 

41 
28 

39 
32 

41 
24 

38' 
21 

95 

38 

98 

90 

57 
37 

46 
29 

53 

29 

54 
29 

41 
24 

94 
26 

42 
34 

41 
26 

44 
29 

34 

21 

45 
24 

42.7 
27.1 

HEST6R00K 

MAX 
MIN 

42 
26 

47 
25 

40 
14 

34 
25 

41 
24 

46 
5 

50 
37 

52 
42 

44 
37 

42 
36 

44 
27 

35 

18 

31 

U 

47 
22 

46 
23 

20 

45 

39 
15 

54 
36 

98 
50 

59 

52 

30 

54 
IS 

55 

30 

91 
23 

95 

25 

95 

35 

42 
22 

50 
33 

44 
17 

44 
14 

44.7 
25.4 

WieWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

47 
24 

43 
28 

42 
20 

35 

20 

32 
22 

40 
16 

44 
24 

44 
32 

39 

34 

40 
36 

42 
30 

42 
14 

26 

9 

38 
20 

45 
25 

42 
24 

40 
26 

40 
20 

46 
32 

56 
48 

59 

50 

56 

39 

52 

20 

95 

38 

50 
26 

SO 
25 

90 
36 

42 

27 

44 
38 

44 
22 

42 
22 

44.1 
27.3 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
19 

34 
17 

31 

12 

26 

15 

29 

16 

34 
12 

46 
33 

48 
28 

30 
22 

33 
29 

43 
32 

36 

10 

20 

6 

29 

IS 

35 
22 

36 

24 

35 

14 

29 

12 

4« 
23 

94 

44 

95 

40 

44 
33 

44 
28 

90 
30 

39 

19 

91 

25 

51 
30 

18 
26 

14 
28 

14 
22 

18 
21 

36.1 
22.9 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 

MIN 

35 
19 

33 

15 

29 

11 

28 

14 

30 
14 

36 

16 

47 
36 

49 
25 

28 
23 

94 
28 

52 

34 

42 

11 

21 
9 

31 

19 

14 
22 

38 

24 

34 
14 

26 

11 

48 
19 

94 

48 

57 
42 

48 
28 

46 

27 

48 
32 

34 
19 

57 

18 

51 
28 

14 
23 

13 
26 

14 
23 

14 
21 

39.5 

22. 9 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

43 
21 

37 
22 

31 
12 

30 
19 

29 

17 

39 
14 

46 
34 

52 
34 

36 

27 

38 
32 

59 

34 

94 
30 

31 

9 

39 
15 

39 
29 

40 
20 

39 
25 

28 

13 

43 

15 

97 
40 

54 
47 

51 
37 

49 
26 

91 

39 

48 
20 

44 
14 

50 
36 

36 
25 

41 
24 

41 
28 

19 

21 

42.2 
25.1 

BELFAST 

MAX 
MIN 

40 
23 

37 
20 

33 

22 

30 
18 

32 

16 

38 

12 

46 
35 

56 

35 

36 
25 

34 
29 

95 

32 

45 
23 

29 

11 

35 

10 

39 
22 

38 
22 

35 

27 

30 
20 

44 
15 

57 
42 

56 
46 

49 

34 

48 
24 

63 

30 

50 
21 

44 
17 

52 
35 

38 
25 

36 

25 

38 
22 

37 
23 

41.6 
24.5 

BR106EWATER 

MAX 
MIN 

8RI06TON  1  MNH 

MAX 
MIN 

35 

20 

34 
20 

34 
17 

30 
17 

34 
17 

30 
13 

38 
27 

60 
30 

33 
26 

34 
30 

44 
32 

36 

11 

27 
5 

32 

IS 

41 
IS 

45 
20 

37 
23 

35 
9 

35 

20 

91 

33 

59 
41 

49 
34 

42 
23 

52 
35 

41 
22 

47 
20 

52 
33 

37 
20 

39 
29 

38 
19 

42 
23 

39.6 
22.6 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

35 

25 

37 
20 

34 
13 

28 

20 

33 

19 

41 
13 

46 
38 

47 
31 

39 

26 

48 
31 

48 
34 

42 
15 

29 

9 

33 

21 

37 
23 

42 
24 

36 

20 

31 
16 

47 
24 

52 
47 

55 

40 

46 

31 

42 
26 

93 

32 

43 
20 

53 

20 

49 
31 

39 
27 

36 

30 

36 
25 

41 
27 

40.9 
25.0 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

30 
3 

21 

1 

15 

-  4 

19 

1 

20 
-  2 

30 
-  2 

34 
30 

33 

9 

21 

8 

36 

20 

46 
27 

37 

7 

11 

0 

23 

-  4 

25 

1 

25 

1 

20 

3 

14 
-  3 

39 

-  3 

47 
39 

53 

39 

39 
24 

34 
22 

45 
22 

26 

14 

40 
11 

44 
25 

27 
21 

31 
26 

29 
16 

24 
9 

30.2 
11.6 

CORINNA 

MAX 
MIN 

34 

10 

31 
9 

25 

1 

25 

3 

28 

4 

32 

3 

36 
33 

42 
32 

32 

19 

33 
25 

48 
28 

38 

14 

18 

2 

26 

-  1 

34 
11 

35 

15 

33 

16 

24 

-  5 

39 

8 

53 

38 

56 

51 

52 
32 

42 
23 

46 
29 

17 

17 

44 
12 

61 
30 

34 
29 

31 
20 

34 
6 

33 

15 

36.4 

17.0 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

MAX 

MIN 

38 
9 

26 

11 

22 

7 

22 

0 

28 

-  5 

22 

0 

35 

8 

43 
27 

28 
22 

29 
22 

33 
27 

35 

14 

19 
0 

20 
-  3 

26 
12 

37 

16 

38 

18 

22 

-  6 

30 
0 

39 

30 

49 
35 

60 
33 

35 
17 

45 
24 

47 
13 

12 

12 

47 
30 

32 

14 

11 
20 

33 

23 

29 

20 

12.9 
14.5 

DAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIM 

41 
24 

39 

20 

34 
13 

28 

18 

30 
15 

37 
14 

45 
35 

60 
35 

36 
25 

35 

27 

54 
33 

43 
19 

29 

9 

33 
15 

39 

24 

42 

24 

38 
29 

30 
10 

44 
20 

55 
42 

56 

50 

62 
35 

50 
25 

50 
35 

48 
20 

47 
20 

62 
35 

.38 
23 

35 
29 

34 
21 

40 
25 

41.3 
24.9 

'«nc«   not«e   (ollovloc  Station    Indei 
-    272    - 


Table  S-Coiitmu«d 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1957 


Day 

OI 

Month 

o 

SUtion 

s 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

EACLE  LAKE  3  SH 

MA« 
MIN 

EASTPORT 

MAX 

MIN 

42 

20 

38 

19 

2« 
14 

27 
18 

2S 

19 

39 

15 

*6 
37 

90 
32 

30 

28 

94 
33 

96 

38 

53 

34 

34 
12 

38 

16 

40 
29 

39 

21 

37   28 
23   12 

44 
16 

94 
44 

99 

48 

90 
3« 

47 
28 

48 
39 

42 
22 

41 

20 

91 
39 

39 

26 

40 
12 

17 
28 

12 

21 

41. S 
26«1 

EAST  SAN«eR¥IU-E  5  SE 

MAX 
MIN 

34 
14 

20 
8 

25 

5 

25 

5 

26 

0 

30 
8 

39 

30 

41 

25 

25 

20 

33 
29 

4* 

30 

39 

10 

18 
8 

24 

0 

32 

17 

33 

15 

33   27 
15    4 

38 

8 

50 
38 

93 

45 

49 
30 

42 
25 

49 
29 

33 

IS 

44 
14 

90 
31 

31 

22 

11 

21 

14 

14 

}« 

18 

>4>1 

17. S 

EAST  ICNTMROP 

MAX 
MIN 

39 

20 

35 

22 

32 

10 

32 

17 

32 

la 

35 

10 

40 
29 

4« 
36 

36 

20 

41 
32 

36 

20 

27 

10 

30 

10 

37 
17 

39 

17 

36   38 

26    8 

40 
15 

50 
40 

96 

44 

92 

30 

40 
24 

90 
27 

4« 
18 

49 

18 

92 
35 

M 

24 

39 

26 

39 

IS 

17 

2* 

W.9 

22.1 

FARMINCTON 

MAX 
MIN 

35 
18 

30 
15 

28 
13 

26 

10 

31 

8 

29 

7 

3S 
29 

41 
33 

34 
24 

28 

40 
33 

99 

10 

19 

6 

24 

5 

34 
18 

39 

22 

36   25 

21-1 

35 

15 

46 
34 

94 
40 

42 

33 

42 
25 

50 
28 

40 
19 

49 
12 

51 
33 

36 
22 

13 

27 

31 

10 

19 

24 

M.O 
29.0 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

26 

-  1 

32 

-  4 

20 
-  3 

19 
-  7 

22 

-11 

24 
-  9 

35 

4 

37 
22 

29 

0 

29 

8 

41 

24 

41 
21 

39 

3 

11 
6 

29 

-  1 

29 

3 

21   22 
11  -16 

18 
-12 

43 

11 

92 

40 

92 

34 

J7 
17 

At 

26 

49 

11 

27 

9 

46 
21 

38 

20 

30 
22 

12 

19 

12 
9 

11.7 
S.S 

GARDINER 

MAX 
MIN 

40 
20 

3« 

16 

33 

10 

31 

18 

32 

13 

36 

7 

44 
30 

49 
32 

37 

20 

34 
24 

4« 
29 

38 

17 

29 

6 

31 
16 

39 

19 

42 
9 

38   29 

21    6 

43 

15 

93 

39 

56 

48 

53 

28 

47 
21 

92 

26 

49 
16 

4« 

14 

91 

32 

39 

20 

19 

29 

16 

17 

40 
22 

40.7 
20.4 

6REENVILLE 

MAX 
MIN 

33 
9 

26 

3 

23 

5 

24 

8 

24 

U 

26 

0 

34 
25 

37 
23 

29 

19 

33 

22 

36 

30 

32 

7 

17 

1 

29 
-  9 

29 

14 

31 
8 

33   23 
11-6 

35 
6 

49 
33 

53 

38 

43 
28 

40 
23 

48 
26 

33 

14 

57 
9 

48 
25 

28 
18 

12 
22 

31 
18 

11 

14 

12.9 
M.S 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

36 

20 

38 
19 

34 

14 

30 
16 

36 

11 

35 

4 

48 
34 

90 
31 

39 

26 

34 
32 

44 
31 

32 

10 

26 

6 

30 
14 

40 
18 

41 
18 

37   37 

14    6 

46 
22 

93 

43 

58 

45 

43 
24 

49 
20 

92 

29 

44 
18 

fl 

18 

93 

23 

M 

18 

IS 
26 

17 
19 

41 
21 

40.9 
20.9 

MOULTON  C»   AP 

MAX 
MIN 

33 

7 

27 

4 

19 
-  1 

20 

1 

20 

4 

33 

4 

37 
22 

39 

17 

25 

15 

25 

92 

30 

38 

s 

16 
3 

29 

-  3 

30 

9 

30 
9 

30   17 
8-8 

41 
-  3 

51 
41 

56 

43 

43 
26 

38 

22 

41 
30 

30 

13 

44 
13 

49 
22 

30 
21 

13 

27 

10 
17 

10 

9 

11.6 

M.O 

HOULTON  1  NE 

MAX 

MIN 

29 
16 

27 

7 

20 
2 

21 
2 

21 
9 

29 

10 

34 
26 

33 
20 

24 
15 

32 
25 

41 
30 

38 
24 

24 
6 

30 
-  4 

29 
9 

30 
10 

30   19 
16-8 

37 
-  3 

49 
37 

55 
45 

52 
29 

38 
22 

38 
26 

30 
IB 

38 
13 

42 
32 

39 

18 

33 
28 

33 
18 

26 
10 

32.9 
16.5 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

35 
11 

26 

6 

27 

5 

39 
5 

30 
-12 

27 

6 

37 
20 

39 

28 

32 

16 

34 
21 

32 

30 

31 
20 

28 
-  3 

29 

-  1 

32 
21 

38 
22 

24   28 
20-5 

30 

10 

45 
28 

53 

42 

48 
34 

4« 

18 

46 

30 

34 

14 

43 

5 

43 
25 

32 

17 

13 

23 

14 
16 

12 

19 

14.8 

15.8 

JONESeOKO 

MAX 
MIN 

40 
32 

35 

18 

38 
8 

31 
14 

24 
13 

28 
6 

44 
9 

49 
36 

37 
24 

39 

26 

31 

47 
30 

43 
8 

8 

42 
9 

40 
17 

40   31 
26    5 

32 

6 

49 

31 

55 

47 

57 
31 

45 
22 

47 
24 

48 
19 

39 

13 

90 
33 

44 
22 

39 

23 

40 
23 

18 

19 

40. S 
20.4 

LEMISTON 

MAX 
MIN 

35 

22 

35 

20 

32 
16 

29 

19 

34 
19 

34 
16 

49 

35 

4« 
31 

30 
25 

33 

29 

44 
32 

32 

12 

24 
10 

30 

16 

36 

20 

42 

20 

37   31 
18   17 

46 
24 

51 
45 

58 
32 

43 
28 

42 
26 

92 

30 

38 

21 

90 
21 

49 
30 

40 
28 

34 
26 

36 
22 

42 
26 

19.0 
23.7 

LONG  FALLS  0AM 

MAX 
MIN 

37 

le 

26 

14 

26 

8 

21 

8 

26 

4 

25 

7 

30 

8 

40 
30 

31 
21 

29 

21 

39 

25 

37 
16 

20 

2 

19 
0 

30 
10 

29 

18 

37   22 

21    1 

30 
2 

44 
26 

51 
37 

91 
35 

37 
23 

48 
24 

48 

14 

31 

14 

49 
28 

39 

20 

33 
19 

34 

19 

10 

20 

13.1 

16.4 

MADISON 

MAX 

MIN 

37 
21 

32 

16 

29 
13 

29 
9 

30 

11 

30 

7 

37 
30 

40 
32 

33 

24 

34 
28 

43 

31 

38 

13 

24 

9 

26 
3 

39 
16 

37 
23 

34   30 
22  -  1 

34 
13 

48 
33 

56 

47 

46 
34 

44 
22 

90 
28 

39 

20 

44 
20 

92 

34 

17 
23 

32 
28 

34 

10 

16 

24 

17.2 
20.7 

MILL I NOCK ET 

MAX 
MIN 

35 
27 

27 
13 

28 
6 

22 

11 

25 

2 

26 

9 

33 

10 

39 
32 

35 
12 

28 

13 

44 
28 

43 
25 

37 
6 

19 
-  3 

29 

9 

30 
12 

33   33 

17    7 

28 

3 

49 
22 

57 
43 

61 
32 

46 
25 

43 

26 

47 
18 

34 
13 

91 

19 

49 
22 

30 
22 

31 

19 

13 

19 

M.O 
16.6 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

35 

3 

29 

3 

25 

5 

27 
2 

27 
2 

32 

8 

37 
32 

37 

19 

26 

15 

34 
24 

44 
30 

37 

7 

18 
-  3 

29 
-  9 

32 

4 

33 

4 

33   27 
10    3 

43 
-  1 

52 

43 

59 
35 

42 

30 

40 
24 

47 
28 

33 

13 

48 

11 

49 
26 

12 

21 

33 
22 

34 
19 

29 

10 

15.4 

14.1 

OLD  TOMN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
16 

32 

12 

28 

6 

25 

8 

28 
9 

36 

8 

47 
33 

48 

24 

28 
20 

59 

26 

59 

34 

40 

10 

22 

8 

27 
9 

36 

15 

37 
21 

33   27 

12    1 

48 

16 

56 

48 

98 
44 

44 
26 

47 
24 

48 
30 

34 

13 

42 
13 

91 

28 

31 

21 

34 
23 

34 

21 

n 

18 

38.7 
19.3* 

ORONO 

MAX 
MIN 

34 
19 

34 
14 

31 
12 

28 

17 

32 

15 

37 

15 

45 
33 

46 

25 

33 
22 

94 

28 

50 
35 

41 

12 

30 
10 

39 
16 

36 
22 

39 
24 

36   28 

16   10 

46 
22 

52 

40 

99 

43 

49 
29 

4« 

27 

47 
32 

44 
21 

49 
19 

90 
28 

14 
24 

34 
26 

36 
29 

34 
22 

40.3 
22.7 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

37 
28 

39 
25 

35 
22 

31 
27 

35 

21 

41 
18 

49 
39 

53 
35 

35 
28 

36 

33 

44 
31 

43 
16 

27 
14 

36 
23 

39 
29 

43 
30 

39   33 
24   19 

48 
31 

53 

48 

55 
47 

50 
38 

47 
30 

93 

38 

48 
26 

90 
28 

49 

35 

49 
28 

38 
28 

38 

27 

42 
29 

42.2 
28.9 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 

23 

40 
23 

35 

17 

31 
22 

36 

15 

40 
9 

50 
38 

53 
33 

33 

27 

39 

30 

44 
33 

42 
15 

26 

11 

39 

20 

40 
22 

43 
22 

36   32 

21   12 

47 
25 

53 
46 

SO 
39 

48 
28 

47 
22 

91 

32 

41 
20 

92 
22 

50 
24 

40 
20 

38 

28 

38 
21 

42 
24 

41.8 
24.0 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

32 
6 

25 
2 

IS 

-  3 

20 
0 

20 
-  6 

24 
2 

34 
22 

35 

19 

25 

8 

32 

18 

46 
31 

37 
23 

32 
2 

21 
-  3 

28 
19 

26 

7 

27   16 
14-7 

35 

0 

51 
33 

54 
45 

50 
29 

35 
21 

47 
31 

36 

13 

34 
12 

45 
30 

32 

22 

32 
25 

31 

16 

29 

6 

32.3 
14.1 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

35 
20 

25 

5 

26 

2 

22 
5 

28 

4 

26 

4 

30 

10 

37 
28 

33 

16 

24 

17 

44 
22 

40 
21 

31 

1 

16 

0 

29 

13 

29 
12 

35   26 
12-5 

25 

-  5 

47 
22 

56 

40 

57 

34 

40 
23 

46 
27 

49 

13 

32 

12 

90 
22 

37 
16 

29 

12 

33 

20 

13 

11 

34.9 

14.1 

ROCKLAND 

MAX 

MIN 

43 
23 

38 

17 

33 

13 

30 

19 

32 

19 

40 

13 

4« 
39 

50 
35 

37 
27 

40 
31 

55 
36 

45 

17 

29 

11 

36 

19 

40 
25 

43 
23 

35   32 

25   14 

45 
21 

57 

44 

54 
46 

48 
32 

48 
24 

49 

33 

49 
21 

47 

18 

91 
33 

41 
24 

40 
27 

39 
22 

18 
26 

42.0 
24.9 

RUMFORD  3  SW 

MAX 
MIN 

33 
14 

30 
15 

27 
14 

27 
6 

30 
3 

30 
7 

37 
30 

40 
30 

30 
23 

33 

29 

38 

31 

31 
6 

18 

4 

26 

8 

33 

16 

36 

20 

35   26 

13    2 

42 
20 

53 
35 

56 
32 

40 
26 

39 
21 

90 
26 

34 
16 

92 

19 

61 
27 

36 

24 

35 
26 

34 
19 

36 
22 

36.1 

18.8 

RUMFORD  1  SSE 

MAX 
MIN 

37 
15 

33 

14 

30 

15 

39 

10 

33 

3 

32 

11 

37 
29 

44 

30 

32 

24 

39 

30 

44 
33 

35 

8 

21 

7 

28 
10 

35 
17 

40 
23 

38   33 
17   10 

40 
19 

54 
35 

57 
36 

43 
32 

42 
25 

52 
28 

39 
19 

54 
19 

53 

29 

39 
25 

39 
29 

17 
21 

19 

29 

19.0 
20.9 

SANFORO  2  NNW 

MAX 

MIN 

42 
21 

38 
19 

35 
16 

32 

20 

37 
20 

35 
5 

46 
26 

53 
36 

36 
27 

34 
32 

42 
32 

39 

18 

24 
18 

34 
11 

38 
23 

43 
17 

40   32 
24   19 

44 
18 

55 

39 

99 

50 

54 
35 

90 
19 

91 

30 

47 
19 

47 
26 

52 
35 

40 
19 

19 

28 

39 
20 

41 
20 

42.0 
23.9 

SQUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

31 
9 

28 
9 

17 
-  3 

24 

-  6 

23 
-10 

24 
-  6 

39 
23 

31 

18 

30 

8 

33 

28 

39 
28 

38 
23 

26 

3 

21 
-12 

29 
13 

30 

4 

23   19 

18  -17 

36 
-  9 

49 
35 

94 
48 

49 
30 

39 

20 

48 
28 

37 
17 

14 
9 

49 
33 

30 
21 

32 

26 

32 

7 

22 

4 

32.6 
12.9 

UMITV 

MAX 
MIN 

34 
17 

34 
16 

28 
12 

26 

13 

28 
12 

33 

11 

43 
32 

48 
30 

31 

21 

33 
26 

53 

31 

37 
15 

18 
6 

29 

11 

34 
21 

37 
21 

35   27 
20    5 

42 
17 

53 
41 

65 
50 

60 
33 

49 
29 

48 
39 

40 
14 

44 
16 

90 
29 

34 
21 

33 

27 

31 
20 

16 
21 

37.8 
21.8 

KEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

35 
20 

26 

20 

35 

14 

30 
20 

35 

12 

33 

7 

50 
33 

52 
32 

34 
27 

37 
32 

44 
30 

34 
12 

29 

8 

33 

19 

40 
19 

42 

16 

38   33 

17    8 

44 
22 

53 
42 

58 

31 

48 
24 

48 
20 

92 

30 

91 

17 

92 

18 

51 
22 

40 
18 

36 
22 

39 

19 

41 
21 

40.9 
20.9 

WINSLON 

MAX 
MIN 

41 
22 

28 
17 

34 
12 

30 
12 

28 
12 

31 
9 

It 

47 
31 

42 
20 

35 

20 

43 
29 

43 
27 

38 

7 

22 

8 

33 

14 

37 
21 

40   32 
28    3 

28 

e 

49 
23 

57 
45 

96 

33 

45 
24 

48 
IS 

S3 

24 

43 
21 

37 
22 

33 
13 

39 

16 

18.8 

18.9 

WOODLAND 

MAX 

MIN 

36 
18 

24 

5 

35 

8 

26 

11 

25 

10 

27 

11 

41 
14 

47 
27 

46 
26 

33 

30 

57 
32 

49 
29 

43 

11 

29 

10 

27 
18 

33 
20 

36   28 
26    5 

25 

15 

50 
42 

58 
45 

52 

40 

42 
25 

49 
34 

48 
18 

41 

17 

50 

30 

49 
23 

33 
26 

34 

17 

17 
18 

IS.S 
21.1 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

38 
20 

34 
20 

36 

23 

31 
24 

31 
17 

27 
13 

40 
17 

51 
35 

40 
34 

38 

31 

35 

31 

31 
13 

19 

9 

28 
13 

40 
28 

37 
21 

47   33 
33   21 

37 
23 

53 

37 

58 
52 

57 
38 

43 
25 

51 
26 

43 
22 

36 

26 

52 
36 

38 

27 

38 

27 

40 
28 

17 
21 

19.2 
25.9 

AMHERST 

MAX 
MIN 

40 
24 

44 
29 

37 
26 

32 
26 

38 
21 

41 
15 

53 

39 

52 

34 

36 
31 

39 
34 

39 
27 

27 
18 

26 

14 

40 
22 

42 
25 

43 
29 

39   34 
24   21 

49 
31 

62 
49 

60 
43 

48 
30 

52 
26 

91 

32 

41 
25 

96 

28 

42 
29 

38 
26 

45 
28 

36 
23 

43 

22 

42.7 
27.9 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

40 
33 

42 
28 

37 
25 

32 
29 

38 
26 

45 
13 

92 

42 

56 

40 

41 
32 

36 

34 

44 
33 

39 
16 

28 
14 

46 
18 

43 

31 

44 
24 

40   36 
29   18 

51 
30 

64 
49 

63 
54 

55 

36 

57 
27 

99 

36 

46 
25 

96 

23 

57 
35 

43 
28 

4« 
33 

39 
24 

49 

22 

49.7 
29.1 

BIR04  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

35 
24 

37 
22 

33 

23 

30 
23 

34 

18 

37 

7 

43 

35 

90 

31 

44 
31 

36 

33 

38 

30 

33 

11 

23 

9 

40 
12 

39 
19 

43 
16 

39 
31 

33 

11 

45 
27 

59 
45 

60 
51 

SO 
34 

49 
21 

49 
36 

39 
23 

90 
21 

54 
34 

39 
24 

41 
30 

36 

19 

43 

16 

41.6 

24.7 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1957 


Day 

Of 

Month 

Station 



s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

BLUE  MILL 

MAX 

MIN 

3S 
25 

43 
27 

35 
23 

32 

28 

36 
23 

45 
19 

50 

40 

53 

38 

41 
31 

47 

31 

44 
32 

36 

12 

27 

12 

46 

21 

41 
31 

40 
30 

38 
29 

33 

20 

50 
29 

61 
49 

60 
47 

46 
36 

54 
33 

64 
36 

41 
24 

54 
30 

54 
32 

41 
26 

46 
35 

37 

27 

43 
29 

44i2 
29a3 

BOSTON  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

«2 
29 

45 
30 

38 
29 

36 

29 

39 
26 

48 
25 

57 
44 

57 
40 

44 
35 

42 
36 

46 

35 

42 
18 

30 
17 

49 
29 

44 
35 

44 
35 

41 
29 

37 
24 

52 
36 

63 
50 

62 

47 

50 
40 

58 
38 

56 
39 

44 
30 

56 
36 

50 
35 

45 
33 

46 
35 

41 
32 

46 
32 

46«7 
33.2 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

50 
25 

46 
26 

38 
23 

36 
31 

39 
23 

48 
12 

53 
42 

55 
41 

45 
38 

ti 

47 
33 

46 
20 

30 
14 

48 
16 

44 
33 

42 

20 

42 
24 

39 
23 

54 
30 

64 
52 

62 

53 

55 
36 

55 

26 

56 
42 

52 
27 

55 
24 

57 
38 

43 
26 

49 
32 

44 
22 

47 
23 

46.0 
29.5 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

MAX 
MIN 

43 
27 

46 
25 

36 

21 

32 

24 

35 
27 

38 

17 

46 
35 

50 
32 

40 
31 

35 

30 

38 

29 

34 

13 

31 
6 

44 
17 

42 

28 

38 
26 

39 
30 

38 
19 

49 
32 

68 
48 

66 

57 

57 
35 

53 

33 

51 
38 

50 
23 

52 

31 

50 
38 

46 
32 

46 
40 

46 
25 

44 
30 

44.3 
29.1 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

3* 
29 

45 
35 

38 

29 

36 

30 

38 
26 

42 
25 

54 
42 

51 
42 

tt 

40 
33 

48 
37 

42 
16 

28 
16 

48 
26 

44 
36 

43 
34 

40 
27 

37 

24 

52 
36 

63 

50 

61 
54 

56 

46 

50 
42 

58 

38 

50 
23 

57 

33 

56 

37 

45 
30 

47 

41 

44 
32 

46 
33 

46.4 
33.5 

CLINTON 

MAX 
MIN 

40 
25 

37 
26 

45 
27 

37 

23 

31 
23 

40 
20 

45 
22 

54 
41 

43 
32 

36 

33 

41 
33 

46 
20 

27 

14 

29 
16 

46 
26 

46 

27 

42 
32 

41 
19 

35 
21 

56 

35 

63 
50 

57 
36 

62 

30 

55 

38 

54 
26 

46 

27 

56 

34 

45 
32 

48 
32 

48 
26 

40 
25 

44.5 
28.2 

COHASSET 

MAX 
MIN 

49 
29 

40 
25 

45 
26 

38 

31 

37 
29 

40 
18 

48 
25 

53 

43 

44 
40 

44 
36 

46 
33 

44 

44 
16 

36 

18 

47 
36 

42 
26 

38 
25 

39 
28 

54 
36 

64 
39 

48 
30 

55 

35 

67 
29 

47 
25 

57 
36 

45 
28 

43 
36 

45 
26 

39 
26 

46.9 
29.6 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

56 
29 

35 

29 

45 
25 

39 
29 

37 

31 

37 
15 

50 
26 

53 

47 

46 

40 

47 
36 

60 
35 

4« 
26 

30 

17 

37 

19 

47 
33 

43 
22 

45 

30 

42 
22 

42 
22 

67 
46 

63 

53 

55 

37 

60 
27 

53 

39 

58 
28 

42 
25 

56 

36 

40 
28 

50 
30 

46 
22 

40 
22 

46.6 
30.0 

E06ART0MN 

MAX 
MIN 

58 
32 

43 
26 

46 
23 

40 
23 

38 

31 

35 

16 

51 

17 

35 

38 

62 

40 

49 
38 

58 
36 

50 

31 

33 

17 

42 
19 

48 
36 

44 
24 

48 
33 

43 
29 

43 

30 

51 
40 

55 

45 

57 
37 

49 
27 

51 
32 

53 

30 

44 

26 

53 

38 

46 
27 

49 
30 

50 
30 

42 
25 

47.6 
30.0 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

40 
26 

44 
30 

38 
28 

35 

28 

40 
26 

45 
20 

53 

44 

54 
39 

45 
34 

59 

35 

45 
36 

41 
17 

30 
15 

47 
25 

44 
29 

44 
28 

42 
30 

38 
22 

54 
32 

62 
52 

59 
45 

50 
36 

61 
36 

56 

37 

44 
28 

S3 

32 

4« 
33 

44 
30 

48 
34 

40 
26 

44 
26 

46.4 
31.1 

FITCHBURG  2  S 

MAX 
MIN 

♦3 
24 

38 
29 

41 
24 

38 
26 

30 
24 

36 

15 

45 
20 

46 
36 

43 
33 

35 
33 

39 
33 

42 
18 

24 

9 

29 

17 

45 
20 

43 
20 

47 
33 

39 
16 

36 

16 

65 

32 

56 
43 

61 
36 

60 
29 

58 

35 

56 
24 

46 
24 

66 

32 

45 
29 

45 
31 

46 
22 

40 
22 

43.7 
26.0 

FRAMINGHAM 

MAX 

MIN 

45 
28 

37 
27 

45 
25 

32 
27 

32 
25 

38 

17 

46 

19 

54 
44 

45 
36 

41 
33 

41 
33 

44 
23 

2« 

16 

30 

IS 

48 
28 

42 
27 

45 
31 

40 
21 

39 
22 

66 

38 

63 
54 

61 

37 

50 
30 

56 
32 

55 

28 

40 
27 

56 
36 

44 
30 

46 
33 

46 
26 

40 
2S 

44.5 
28.7 

HAVERHILL 

MAX 

MIN 

46 
28 

43 
26 

38 

26 

33 

28 

41 
25 

43 
17 

49 

41 

56 
40 

40 
33 

36 

34 

47 
34 

39 
19 

30 
15 

43 
21 

45 
29 

43 
25 

41 
31 

34 
19 

48 

26 

61 
46 

60 
52 

52 
36 

56 
29 

55 

42 

43 
26 

51 
25 

66 

36 

44 
26 

46 
36 

40 
25 

44 
26 

45.2 
29.9 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

37 
20 

35 
19 

36 

25 

31 
24 

31 
20 

29 
13 

37 

14 

52 
33 

40 

31 

36 

32 

38 
32 

34 

15 

16 

10 

23 
14 

40 
22 

37 
21 

44 
33 

34 
19 

33 

21 

48 
31 

68 
37 

55 
37 

42 
23 

49 
23 

47 
21 

32 
21 

52 
31 

37 
25 

40 
24 

39 
24 

36 

21 

38.5 
23.7 

HYANNIS  3  NE 

MAX 
MIN 

56 

30 

46 

20 

42 
18 

37 
30 

38 
33 

45 
15 

55 

41 

55 

41 

53 

41 

66 

39 

56 
36 

48 
26 

29 

17 

48 
16 

44 
32 

46 
19 

44 
27 

38 
25 

50 
29 

57 

48 

65 
48 

49 
39 

62 

21 

55 

46 

49 
28 

51 
20 

54 
36 

46 
30 

50 
29 

43 

27 

45 
19 

48.1 
29.6 

knightville  oam 

MAX 

MIN 

38 
22 

35 

20 

40 
22 

36 
23 

30 
23 

37 
12 

42 

15 

54 
36 

42 
32 

36 

33 

39 
32 

36 

15 

18 
B 

28 

8 

46 
24 

40 
21 

46 
23 

38 
17 

32 

19 

52 

31 

60 
50 

58 
36 

45 
21 

52 
22 

50 
24 

44 
24 

64 
32 

37 
24 

38 
26 

41 

20 

36 

19 

41.4 
23.7 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

45 
27 

35 
22 

46 
23 

39 

25 

31 
21 

39 

14 

46 
13 

66 

43 

46 
35 

40 
33 

41 
30 

46 
24 

26 

15 

29 

16 

48 
29 

4« 
24 

43 
29 

43 
20 

37 
19 

66 

37 

62 

52 

62 

33 

52 

26 

66 

30 

65 

25 

48 
26 

65 
35 

48 
29 

46 
32 

46 
22 

39 
22 

45.4 
26.7 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

41 
23 

41 
24 

37 
24 

32 

29 

38 
24 

45 
16 

52 

41 

51 

38 

38 
32 

38 
33 

43 
33 

36 
IS 

27 
14 

45 
22 

42 
22 

44 
28 

42 

30 

34 
20 

51 
30 

63 
47 

61 

47 

30 
37 

56 
28 

55 

39 

43 

27 

56 

26 

56 

35 

43 

28 

46 
26 

39 
25 

44 
25 

44.8 
28.7 

LOWELL 

MAX 

MIN 

42 
28 

40 
26 

36 

25 

34 
27 

35 
23 

37 

17 

46 

39 

53 

39 

39 
33 

34 
33 

42 
32 

42 
19 

27 
15 

44 
21 

44 
21 

43 
27 

42 

31 

36 

20 

51 
30 

62 

46 

62 

54 

64 
37 

66 

28 

56 

41 

46 

27 

53 

26 

56 

39 

43 
28 

45 
35 

45 
26 

44 
26 

44.8 
29.7 

MIDOLETON 

MAX 
MIN 

49 

30 

44 
29 

40 
29 

38 
31 

3« 
27 

42 

19 

50 
44 

50 

44 

44 
36 

41 
36 

60 
36 

42 
24 

28 

16 

44 
26 

46 
34 

42 

29 

47 
32 

38 
22 

60 
32 

60 
48 

60 
54 

64 
36 

53 
32 

54 

40 

44 
30 

60 
28 

56 
40 

43 
32 

46 
38 

44 
29 

43 
29 

46.1 
32.7 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

45 
32 

48 
33 

41 
26 

40 
31 

37 
32 

51 
23 

54 
44 

54 
42 

35 

42 

57 
41 

50 
41 

49 
21 

41 
19 

49 
33 

43 
28 

46 
35 

42 
33 

39 
27 

51 
38 

54 
45 

54 

44 

49 
35 

51 

30 

54 
38 

40 
26 

54 
33 

47 
36 

46 
32 

49 
36 

42 
32 

46 
29 

47.7 
33.6 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

42 

31 

48 
32 

39 

30 

38 
31 

42 

28 

51 
26 

56 

47 

56 
42 

47 
37 

57 
38 

46 

37 

46 
20 

32 

19 

49 
32 

48 
36 

46 
36 

45 
32 

39 
26 

62 

39 

57 
50 

56 

47 

53 

40 

62 
38 

56 

38 

47 

31 

56 

38 

47 
34 

47 
33 

62 

34 

42 
32 

46 
32 

48.0 

34.4 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 

19 

37 
22 

31 
25 

30 
24 

30 
12 

38 
12 

50 
36 

50 
32 

36 

30 

36 

30 

33 

19 

19 
8 

26 

5 

40 
22 

39 
24 

47 
32 

35 

21 

33 
17 

62 
31 

56 
52 

58 
42 

42 
25 

53 
23 

49 
27 

43 
20 

54 
32 

35 
27 

38 
22 

38 
24 

35 

26 

40 
22 

39.9 
24.7 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

58 
28 

47 
26 

40 
25 

38 
31 

46 

19 

54 
44 

55 

41 

46 
42 

46 
35 

61 

35 

46 
24 

30 
16 

50 
21 

45 
33 

44 
28 

43 
31 

39 
23 

53 
30 

64 

51 

61 
54 

65 

38 

56 

33 

60 
45 

53 
29 

55 

37 

57 
39 

45 
28 

50 
37 

46 
27 

46 
27 

49.6 
32.6 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 
MIN 

55 
30 

46 
28 

45 
20 

42 
30 

39 

31 

50 
20 

58 
41 

54 
37 

50 
37 

50 
38 

56 
36 

50 
20 

30 
15 

45 
30 

42 
35 

45 
35 

44 
29 

46 
27 

50 
32 

60 
50 

60 
45 

55 
37 

56 
31 

54 
35 

50 
32 

48 
36 

55 
32 

41 
34 

50 
40 

48 
39 

50 
29 

49.7 
32.6 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

57 
28 

39 
25 

45 
21 

39 

21 

36 

28 

38 

15 

49 
15 

55 

46 

50 
39 

46 
35 

66 
32 

46 
28 

26 
16 

32 

12 

48 
30 

45 
21 

43 
27 

43 
20 

39 
20 

54 
37 

62 
52 

56 

35 

52 

25 

53 

31 

58 
28 

44 
23 

55 
37 

46 
29 

48 
29 

48 
23 

40 

19 

46.8 
27.3 

ROCKPORT  I  ESE 

MAX 
MIN 

38 
2B 

42 
25 

36 
26 

36 
32 

38 
28 

46 
18 

50 
42 

56 

40 

46 
36 

63 

35 

53 
34 

39 

18 

28 
15 

43 
22 

40 
28 

42 
28 

37 

31 

36 
24 

48 

35 

52 

46 

58 

45 

48 

37 

55 
30 

66 
38 

39 
26 

52 

26 

61 
32 

40 
28 

43 
34 

39 

27 

42 

31 

44.5 
30.3 

SALEM  CO  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

40 
30 

45 
33 

36 
27 

35 
30 

37 
27 

45 
25 

52 

43 

54 

38 

41 
38 

41 
34 

45 
36 

42 
16 

30 
15 

46 
24 

43 
34 

42 
35 

41 
32 

35 
23 

50 
33 

58 

50 

60 

48 

52 

40 

56 
35 

56 
36 

42 
29 

53 
35 

44 
36 

43 
33 

45 
34 

40 
31 

41 
31 

44.8 
32.6 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

43 
30 

49 

31 

43 
29 

40 
33 

40 
26 

521 
23 

68 

47 

53 

44 

48 

40 

60 
41 

60 
38 

50 
20 

34 
20 

SO 
32 

46 
32 

46 
32 

46 
32 

40 
31 

64 
36 

63 

53 

60 

44 

52 

38 

52 
36 

56 

38 

46 

30 

66 

32 

49 
35 

46 
33 

61 

33 

44 
30 

46 
31 

49.1 
33.9 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

37 
23 

34 

21 

38 
28 

33 
25 

30 
24 

35 
14 

37 

14 

53 

37 

40 
32 

36 
33 

37 

33 

36 

16 

16 

12 

26 

11 

35 
22 

39 

19 

45 
30 

36 

16 

31 
20 

63 
32 

58 
52 

58 

38 

46 
23 

45 

24 

SO 
26 

41 
26 

53 

30 

38 

26 

36 

25 

40 
21 

38 
23 

39.6 

25.1 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

40 
25 

45 

30 

37 
25 

36 

28 

40 
24 

42 

20 

48 
38 

52 
39 

40 
30 

38 
34 

39 
32 

33 
14 

27 

9 

43 
22 

44 
32 

40 
30 

42 
34 

36 
24 

49 
32 

61 

41 

61 

52 

54 
39 

63 

30 

63 
42 

44 
27 

56 
31 

56 

38 

36 
26 

46 
36 

40 
26 

44 
26 

44.4 
30.2 

ST0CKBRI06E 

MAX 

MIN 

35 

19 

39 

24 

34 
20 

32 

24 

36 

16 

37 

10 

51 
34 

52 
33 

38 

30 

37 
29 

34 
22 

22 

12 

24 

7 

41 
19 

41 
26 

45 
23 

39 
23 

34 
16 

53 
30 

60 
40 

59 

41 

46 
26 

55 
21 

46 
33 

43 
20 

65 

24 

37 
31 

40 
23 

43 
29 

36 

20 

46 
16 

41.6 
24.0 

TAUNTON 

MAX 

MIN 

54 
27 

46 
26 

39 
25 

33 

30 

39 
27 

49 
11 

53 

44 

54 

41 

46 
40 

46 

34 

51 

33 

44 
18 

31 

15 

48 
18 

44 
30 

43 

20 

42 
26 

36 
17 

53 

30 

65 
52 

62 

61 

51 
36 

64 
24 

58 
42 

50 
26 

65 

23 

56 
37 

41 
27 

48 
32 

40 
20 

46 
20 

47.7 
29.1 

TULLEY  DAM 

MAX 
MIN 

38 
22 

38 

21 

38 
22 

36 
23 

30 
18 

34 
9 

39 

12 

49 

37 

39 
31 

36 
33 

37 
28 

38 

17 

20 

6 

30 
12 

39 
16 

39 
19 

42 
32 

36 
15 

35 
16 

53 

34 

59 
51 

58 
34 

46 
22 

48 
23 

50 
21 

38 
22 

54 
34 

40 
22 

34 
24 

43 
20 

37 
IS 

40.4 
23.2 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

40 
24 

42 
26 

38 
25 

33 
26 

40 
19 

41 
14 

46 
37 

53 
35 

37 
32 

38 

34 

40 
31 

32 
19 

29 

14 

41 
19 

44 
22 

45 
23 

43 
28 

35 

21 

49 
32 

61 

43 

62 
45 

49 
34 

51 
25 

53 
33 

42 
23 

57 
26 

66 
36 

38 
25 

46 

31 

40 
23 

44 
21 

44.0 
27.3 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

39 
27 

45 
27 

38 

24 

33 
29 

39 
25 

47 
10 

52 
43 

55 

36 

43 
33 

39 
34 

45 
32 

39 
14 

29 
13 

48 
16 

44 
27 

41 
23 

42 
23 

35 
18 

50 
28 

63 
50 

62 

46 

SO 
30 

56 

25 

56 
39 

43 

24 

56 

23 

56 

34 

43 
26 

47 
32 

41 

21 

45 
21 

45.8 
27.6 

WALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

35 

.30 

46 
30 

39 
26 

37 
31 

40 
29 

46 
12 

55 
46 

54 

44 

46 

36 

42 

40 

46 

35 

40 
19 

29 

17 

60 

18 

46 
30 

44 
28 

44 
24 

38 

18 

54 
31 

64 

54 

63 
56 

61 

34 

56 
24 

58 
42 

44 
26 

59 
26 

69 
36 

4S 
30 

49 

41 

48 
24 

46 
22 

47.9 
31.0 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

40 
18 

39 
12 

37 

24 

32 
22 

38 

13 

40 
9 

52 
32 

69 

34 

44 

30 

45 
33 

37 
25 

27 
9 

26 

9 

44 
10 

44 
22 

47 
16 

39 
23 

35 

14 

49 
28 

58 

39 

62 
40 

52 

30 

62 

21 

55 

29 

48 
21 

57 
22 

47 
32 

35 
24 

40 
30 

35 

21 

40 
17 

44.0 
22.9 

WEST  LYNN 

MAX 

MIN 

39 
27 

42 

30 

38 
26 

35 

29 

37 
25 

46 

19 

55 
42 

55 
36 

42 
33 

40 
34 

44 
34 

40 
15 

26 

15 

46 
25 

42 
32 

43 

29 

38 
26 

36 

20 

51 
33 

59 

48 

60 
47 

49 
38 

66 
32 

55 
37 

42 
27 

55 

30 

54 

34 

44 
29 

44 
35 

38 
27 

43 
28 

45.0 
30.5 

See   reference   notes   follostag  Station   Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEV  ENGLAND 
DECEMBER  1997 


Station 

D«y 

CM 

Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

WEST  MEOMr 

MAX 
MIN 

hi 
27 

4* 

24 

40 
20 

32 

29 

40 
29 

47 
9 

H 
42 

94 

40 

41 

36 

n 

39 

49 

30 

n 

14 

24 
11 

44 
19 

44 
28 

42 

29 

42 

22 

36 

16 

91 

28 

62 

50 

60 
51 

91 

31 

99 

2* 

97 
41 

94 

24 

14 

12 

4« 
29 

44 

14 

14 

n 

44 

a 

44 
M 

44<9 

>T«4 

HESTOM 

MAX 
MIN 

49 

25 

4* 

29 

18 

22 

31 

27 

M 

23 

41 
11 

•  0 

41 

99 

39 

41 
32 

16 

12 

44 
31 

44 
17 

at 

11 

47 
19 

44 
29 

41 

27 

41 
28 

17 
16 

91 

29 

62 

50 

62 
53 

98 

34 

94 

29 

94 

42 

47 
21 

94 
21 

94 
17 

4* 

14 

42 
29 

M 
21 

«4 

n 

44  •4 
Mai 

HESTCVER   FIELD 

MAX 
MIN 

9« 

2« 

43 

28 

34 
29 

M 

2* 

38 

22 

41 
15 

92 

40 

35 

17 
33 

M 

27 

27 
14 

I* 

8 

40 
M 

42 
29 

41 
28 

42 

27 

14 

22 

91 

32 

61 

47 

60 
47 

4« 

30 

92 
29 

H 
34 

41 
28 

94 
19 

41 
11 

44 

14 

44 
29 

» 
21 

44 
12 

4aa4 

rr«t 

VOKCESTEI)   »B   AIR<>0«T 

NAX 
MIN 

34 
22 

40 
23 

32 

23 

27 
24 

19 

21 

39 

IB 

»1 

32 

31 
11 

M 
11 

34 

28 

24 

9 

n 

9 

«2 
24 

M 

24 

19 

27 

34 

26 

12 

18 

92 

28 

59 

52 

54 

40 

41 

34 

92 

13 

14 

31 

42 
21 

94 
30 

M 

28 

M 
24 

41 

27 

19 
29 

41 

14 

44>4 
24.4 

WOACESTER 

MAX 
NIN 

32 

21 

44 
20 

M 
21 

to 

26 

3a 

21 

19 

15 

to 

34 

i« 

32 

n 

32 

M 
12 

40 
29 

M 

12 

14 

9 

44 
U 

44 
24 

41 
20 

42 

27 

39 

17 

47 
28 

40 

47 

60 
51 

97 
36 

97 
29 

91 

14 

44 
22 

9< 

14 

U 
M 

41 

14 

47 
19 

IT 

21 

44 
21 

4tat 
14.1 

MEM  HAMPtHIKE 

BENTON 

MAX 

MIN 

33 

11 

29 

15 

27 
8 

21 

6 

24 

2 

31 

4 

42 
30 

44 
24 

a« 

23 

IT 

14 

24 

24 

4 

U 

-    4 

n 

4 

14 

18 

20 

32 

16 

21 

2 

44 
14 

97 
43 

94 

46 

44 
29 

49 
22 

92 

16 

14 

10 

90 

14 

11 

28 

14 

17 

94 
26 

12 

19 

44 
11 

94.4 

t4.4 

BEM.IH 

MAX 
MtN 

41 

1* 

31 

14 

14 

27 

7 

17 

-   I 

28 
2 

33 

9 

41 
30 

3* 

28 

10 

26 

19 

29 

14 

14 

M 
4 

21 

4 

24 

12 

14 
24 

44 
24 

29 

-    1 

34 

1 

91 
39 

94 

41 

14 

39 

17 
21 

19 

24 

to 

10 

»7 
17 

99 
31 

14 

10 

n 

20 

n 

17 

*• 
21 

14.4 

14.1 

BETHLEHEM 

MAX 
NIN 

32 

1« 

22 

10 

26 

6 

27 

7 

26 
3 

30 

7 

3« 

19 

4T 
21 

IS 

21 

11 

24 

M 

29 

29 
1 

14 

-   1 

29 

9 

11 

17 

37 
20 

31 

17 

24 

3 

40 
15 

94 
39 

99 

40 

44 

30 

49 

23 

91 
14 

14 

10 

44 

20 

94 

29 

2« 

19 

14 

24 

11 

20 

10 

M.9 

17.1 

BLACKKATER    0AM 

MAX 
MIN 

3< 

20 

31 
18 

36 

13 

34 
20 

33 

14 

32 

10 

39 

15 

92 

34 

38 

30 

29 

19 

30 

44 
14 

22 

7 

27 
12 

17 
22 

40 
20 

46 

30 

32 

12 

29 

14 

47 
27 

94 

44 

94 

38 

44 
17 

92 

22 

92 

21 

44 
IS 

91 

27 

42 

24 

41 

24 

42 
24 

>4 

17 

44.9 
11.7 

CAIVTOM 

MAX 

MIN 

it 

16 

29 

13 

34 

10 

3^ 

11 

36 
1 

33 

5 

36 

13 

31 

3* 

30 

13 

30 

37 
31 

44 
19 

20 
2 

24 

9 

20 

15 

40 
16 

41 
27 

19 

1 

34 
2 

17 
27 

94 

39 

97 
39 

49 

20 

41 

94 

19 

40 
18 

94 
39 

29 

M 

24 

M 

21 

97 

n 

94.4 
14.4 

COMCBRO    WB    AIRfOST 

MAX 
MIN 

37 
22 

M 

23 

3« 

12 

H 

23 

39 

19 

39 

10 

93 

37 

91 

33 

34 
31 

3« 
33 

41 
2« 

» 

11 

24 
9 

34 

20 

41 
19 

47 
21 

3« 
22 

28 

12 

47 
27 

to 

45 

99 

43 

44 
29 

90 
19 

99 

31 

41 
20 

a 

19 

44 
32 

40 
14 

41 

23 

34 
20 

41 

42.1 
29.1 

DURHAM 

MAX 
NIN 

29 

40 
23 

36 

27 

29 

38 

17 

36 

11 

46 

32 

59 
39 

41 

30 

39 

32 

41 
33 

M 

17 

27 
U 

38 

1* 

40 
27 

44 
22 

42 
27 

32 

14 

44 

24 

94 

39 

99 

49 

49 
35 

94 
23 

94 

34 

49 

24 

to 

21 

93 

39 

41 
29 

44 
29 

44 
24 

41 
21 

».l 
24.2 

EAST    DEERIN« 

MAX 
MIN 

39 

19 

36 

17 

33 

15 

2« 

19 

n 

16 

31 

8 

48 
33 

90 

31 

14 
27 

17 

31 

39 
30 

3a 

7 

5 

41 

40 
20 

44 
18 

38 
20 

30 
10 

34 

24 

96 

34 

94 

49 

93 

34 

92 

20 

9* 

34 

41 

18 

44 
16 

91 

34 

22 

41 

24 

41 

17 

44 
M 

42.1 
21.4 

FASTAN 

MAX 
MIN 

23 
5 

29 

5 

20 

3 

29 

-    4 

23 

-    4 

30 
-    6 

40 
25 

40 
20 

30 

22 

37 
26 

34 

20 

14 

4 

19 
-  t 

30 

-   2 

34 

12 

40 
12 

28 
S 

30 

-    9 

34 

16 

56 

33 

92 

33 

37 
28 

92 

14 

92 

IS 

29 
9 

2« 

22 

10 

14 

14 

17 

94.4 
U.9 

FIRST   CONN   LAKE 

NAX 
MIN 

38 

7 

29 

9 

24 

9 

21 

0 

30 
-  6 

21 
-    5 

14 

U 

43 
21 

26 

19 

30 
22 

34 

29 

33 

9 

9 
-    3 

14 
-   2 

28 

14 

30 
17 

39 

19 

19 
0 

29 

-   1 

91 
27 

99 

44 

99 

31 

n 

20 

44 
21 

49 

8 

n 

8 

44 

27 

11 
U 

14 

11 

12 

IS 

14 
M 

n.9 

tl.4 

FRANKLIN    1    NM 

MAX 

MIN 

37 
21 

38 

18 

36 

11 

31 
23 

32 

16 

32 

9 

42 

28 

91 
32 

34 
29 

39 

32 

41 
29 

32 

13 

27 
5 

39 

10 

39 

19 

49 
18 

40 
30 

31 
9 

34 
20 

92 

33 

99 

49 

49 

38 

47 

20 

92 

28 

44 
19 

92 

17 

92 

34 

49 
29 

42 

27 

34 

24 

41 
It 

41.0 
11.4 

FRAWU.IN   FALLS    DAM 

MAX 
MIN 

34 
20 

33 

17 

39 

10 

34 
16 

28 

16 

30 

8 

32 
12 

48 
32 

39 

28 

30 
28 

36 

30 

40 
19 

IS 
2 

21 
9 

30 
16 

37 

19 

42 
28 

30 
6 

28 

10 

36 
26 

97 
36 

40 
39 

41 
17 

41 

20 

44 
20 

14 

16 

92 

24 

17 

21 

(7 
Z7 

41 

14 

14 

14 

».l 
M.2 

GRAFTON 

MAX 

MIN 

34 
16 

34 
12 

32 

10 

31 

10 

29 

8 

32 

4 

42 
28 

49 
28 

32 

26 

31 

30 

37 
29 

31 

9 

21 

2 

32 
9 

37 
23 

42 
12 

37 
19 

30 

3 

39 

18 

94 
34 

54 

46 

44 
29 

44 
16 

90 
25 

39 

17 

90 

12 

92 

31 

39 

24 

18 

27 

39 

19 

42 
V4 

14.4 
M.t 

HANOVER 

MAX 
MIN 

36 

19 

36 

20 

33 

19 

27 
13 

30 
9 

37 
9 

44 
36 

49 
27 

32 

28 

33 

30 

39 
27 

29 

U 

21 

1 

33 
U 

3« 
29 

42 
21 

30 
18 

28 
6 

40 
27 

99 

37 

99 

45 

44 
27 

40 
22 

to 

30 

19 

19 

92 

20 

49 
29 

34 

22 

98 

10 

19 

21 

41 
21 

14.9 

21 .9 

KEENE 

MAX 
MIN 

36 
22 

35 

20 

36 

23 

32 

23 

3« 

18 

37 
9 

47 
35 

90 
32 

11 

32 

»7 
33 

34 

29 

32 

12 

29 
2 

42 
16 

41 

17 

47 
18 

38 

2a 

28 
13 

44 
27 

60 
35 

99 

44 

49 
35 

48 

20 

91 

26 

40 
22 

93 

20 

99 

32 

41 
24 

44 

29 

44 
19 

4* 
24 

42.1 

29.7 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

27 
18 

39 

19 

33 

17 

30 
20 

32 

19 

38 

16 

90 
29 

90 
31 

34 

27 

34 

31 

39 
28 

34 

7 

24 
6 

31 
16 

38 

25 

43 
23 

32 
IS 

30 
12 

49 

25 

98 
44 

99 

42 

45 
31 

46 
25 

91 
35 

41 
19 

94 

21 

44 
28 

38 

29 

42 
28 

34 

21 

42 
14 

M.S 
21.4 

LANCASTER 

NAX 
MIN 

34 
12 

27 
12 

28 
12 

29 

3 

30 

-    I 

27 

0 

34 

24 

41 
26 

29 

23 

41 
29 

34 

29 

41 

7 

24 
0 

26 
2 

31 

22 

42 

20 

39 

17 

39 

-    3 

41 
15 

58 
36 

98 
44 

44 
29 

18 

44 
28 

33 

12 

90 

14 

94 

30 

11 

19 

94 
29 

34 
14 

41 
21 

97.9 

17.1 

LEBANON   CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
19 

35 

22 

32 

18 

28 

9 

31 

6 

38 

5 

48 
36 

49 
26 

32 

26 

34 
29 

38 

24 

29 

6 

24 
-   9 

39 

17 

40 
18 

42 
19 

37 
11 

30 
3 

44 

20 

60 
41 

98 

39 

47 
25 

44 
19 

90 
28 

17 

18 

93 

21 

44 
23 

40 
21 

44 
29 

39 

20 

42 
20 

*9.6 

U.7 

MANCHESTER 

NAX 
MIN 

34 
22 

44 
26 

42 
26 

M 

22 

36 

18 

38 

10 

91 

36 

92 

30 

36 

30 

37 

30 

44 
26 

31 

9 

30 

8 

37 
20 

46 
20 

50 
20 

39 
22 

36 

14 

49 

25 

96 

40 

57 
41 

50 
36 

94 

26 

28 

42 

20 

99 

22 

90 
31 

49 
24 

44 
28 

42 
20 

44 

20 

44.2 
24.1 

HASSABESIC    LAKE 

MAX 

MIN 

35 
22 

40 
18 

39 

16 

30 
23 

39 

19 

36 

a 

46 
31 

44 
34 

14 
30 

36 

32 

42 

28 

32 

17 

24 

4 

38 
10 

41 

21 

44 
19 

40 
25 

32 
12 

40 
23 

60 
34 

99 

41 

46 
30 

92 

19 

92 

28 

48 
18 

44 
31 

41 
23 

42 

28 

14 

18 

42 

18 

41.2 
22.7 

MONROE   9   NNE 

MAX 
MIN 

37 
16 

27 
16 

27 
15 

30 
6 

27 

3 

26 

3 

36 

6 

44 
30 

30 
25 

30 
25 

33 

30 

39 

11 

11 

1 

19 
9 

30 
19 

33 

19 

39 
29 

27 
0 

12 

1 

44 
32 

59 

44 

59 

39 

40 
22 

49 
22 

90 
14 

14 
14 

92 

34 

34 

14 

10 

19 

39 

22 

11 

22 

19.0 

14.1 

MOUNT   SUKAPEE 

MAX 
MIN 

34 
16 

30 
18 

28 
14 

28 

15 

26 

11 

35 

13 

42 

34 

47 
29 

33 

27 

14 

30 

39 

27 

28 

8 

18 
2 

34 

9 

33 

25 

39 

21 

36 

19 

29 

8 

42 

IS 

57 

40 

57 
44 

49 
34 

90 
24 

48 
39 

14 

17 

to 

18 

44 
32 

39 
29 

M 

28 

11 

29 

14 

21 

37.6 
22.2 

MOUNT    MASHINSTON 

MAX 
MIN 

19 

-17 

11 
-    8 

2 

-    8 

11 
0 

5 

-   4 

25 

3 

33 

24 

32 

14 

30 
IB 

39 
29 

3« 

11 

19 
-18 

7 
-18 

16 

6 

15 
9 

19 
11 

12 

-   1 

24 

6 

12 

14 

39 
32 

38 

20 

21 

11 

11 

22 

32 

1 

24 

-   1 

11 

19 

25 

7 

12 

14 

24 

8 

19 

a 

19 
11 

23.9 

4.9 

NASHUA    3    N 

MAX 

MIN 

39 
22 

41 
28 

37 
22 

32 
25 

38 

20 

43 
9 

56 

39 

99 

34 

34 

32 

41 
33 

41 

26 

33 

10 

28 
5 

49 

20 

43 
22 

44 
20 

41 
21 

12 

13 

90 

24 

42 

43 

42 

37 

91 
27 

97 
20 

94 

33 

49 
20 

94 

20 

53 

29 

4* 

23 

44 
26 

41 
19 

49 
19 

44.9 
21.4 

NORTHHOOO 

MAX 
MIN 

43 
22 

40 
19 

36 

17 

19 

24 

37 
22 

34 

15 

49 
32 

93 
36 

41 
29 

38 

32 

41 

31 

40 
17 

29 

8 

42 

14 

41 
27 

49 
27 

42 
21 

34 
13 

44 
22 

40 
41 

59 
51 

96 

37 

94 

27 

94 

30 

41 

21 

47 
23 

47 
34 

41 
24 

41 
29 

42 
21 

49 

22 

43.4 
29.9 

PETERBORO   2   S 

MAX 
MIN 

32 

20 

33 
23 

30 
20 

28 

20 

31 
15 

37 
14 

49 
33 

48 
32 

31 

30 

12 

31 

34 

30 

31 

8 

21 
8 

38 
14 

36 

28 

42 
23 

38 
28 

29 

14 

44 
23 

97 
46 

98 

49 

96 
39 

49 
28 

49 
39 

19 

22 

92 

23 

92 

31 

39 

21 

M 
31 

34 
23 

40 
22 

19.7 

29.2 

PIMCHAM    NOTCH 

MAX 
MIN 

32 

9 

28 

11 

23 

11 

29 

5 

29 
6 

27 
3 

37 
25 

46 
24 

31 

22 

32 

25 

37 
26 

27 

4 

20 
2 

26 

9 

31 

20 

36 

12 

32 

19 

28 

3 

14 

20 

48 
34 

91 

41 

42 
31 

90 
23 

91 

26 

39 

19 

41 

IB 

44 
26 

14 

17 

34 

29 

31 

19 

19 

23 

14.9 

17.7 

PLYMOUTH    I    WN« 

MAX 
MIN 

38 

17 

27 
13 

34 
6 

33 

9 

32 

4 

30 

5 

31 

a 

41 
28 

30 
26 

39 

27 

37 
30 

40 
11 

18 

-   1 

22 
3 

30 
11 

38 
15 

40 
23 

32 
8 

40 
9 

37 
23 

97 
33 

99 

34 

44 
19 

38 
20 

90 
17 

19 

19 

53 

27 

It 

24 

18 

29 

41 
22 

31 

19 

17.0 
17.0 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

39 
22 

41 
26 

37 
21 

32 

24 

39 

18 

43 
12 

94 

38 

59 

35 

37 

31 

38 

33 

43 

32 

40 
16 

27 
12 

3« 
23 

40 
21 

43 
21 

36 
20 

32 

13 

49 
26 

94 
46 

60 
41 

48 
30 

94 
24 

94 

34 

38 
23 

92 

24 

48 
30 

40 
23 

44 
30 

39 
22 

42 

21 

41.2 
29.6 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

MAX 
MIN 

37 
20 

39 

19 

36 

22 

34 
22 

31 
19 

33 
9 

40 
13 

50 
34 

37 
31 

39 

32 

36 

30 

37 

11 

22 

-    4 

28 
-   2 

39 

18 

42 
IS 

48 
28 

36 

14 

19 

11 

90 
35 

60 
46 

99 
32 

46 

18 

44 

20 

49 
21 

38 
22 

55 

35 

40 
23 

39 

24 

43 

19 

19 

19 

40.9 
21.1 

WEST    LEBANON 

MAX 

MIN 

36 
21 

36 

IB 

34 
18 

32 

14 

28 
8 

30 
6 

38 

9 

49 
33 

36 

27 

32 

27 

35 

31 

39 
15 

19 

-    6 

29 

-    6 

33 
21 

41 
18 

43 
27 

32 
6 

32 

6 

49 
30 

61 
37 

98 
33 

44 
22 

41 
21 

48 
21 

14 

18 

53 

32 

37 
22 

17 
22 

44 
20 

19 

10 

14.2 

19.1 

MINOHAM 

NAX 
MIN 

43 
21 

42 
18 

38 
22 

31 

22 

40 
21 

36 

7 

48 

34 

52 

38 

41 
32 

39 
33 

49 
29 

36 

14 

30 
10 

49 
12 

49 
29 

49 

19 

40 
24 

32 

14 

90 
25 

63 
3« 

62 
42 

92 

30 

98 
20 

94 

28 

46 
22 

99 

20 

56 
34 

to 

24 

44 
28 

39 

14 

49 

14 

49.3 
23.9 

•   BOt«a   tollowlBC  StKtloB   Ibi 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1957 


Station 

Day 

Of 

Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HOLFEBOao   FALLS 

MAX 
HIN 

3S 

21 

37 

24 

39 

29 

31 

20 

19 

14 

14 

11 

44 
21 

51 

34 

39 

28 

31 

32 

41 
30 

33 

15 

23 

8 

31 

12 

36 

21 

43 
19 

39 
25 

31 

8 

42 

20 

94 
42 

58 

47 

47 
37 

46 
23 

51 

29 

41 
21 

57 
19 

52 

33 

40 
25 

41 
29 

39 
20 

41 
25 

40.7 
24.0 

MOODSTOCK 

MAI 
MIN 

33 

1« 

34 

18 

32 

13 

39 

12 

29 

« 

26 

6 

39 

23 

40 
29 

33 

27 

34 

39 
30 

32 

9 

21 

4 

25 
5 

36 
19 

35 

19 

34 

20 

30 

4 

34 
16 

52 

30 

59 

40 

45 
30 

42 
21 

49 
27 

41 
17 

90 
17 

52 

30 

38 

28 

38 
28 

36 

20 

40 
29 

37.3 
20.1 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  MB  AP 

MAX 
MIN 

«2 
31 

47 
33 

40 
32 

38 

33 

41 
30 

90 
25 

14 
45 

»4 
41 

47 
37 

18 
39 

4« 
36 

44 
22 

41 
i3 

48 
31 

41 
34 

47 
40 

44 
34 

44 
32 

55 

43 

98 
52 

58 
47 

49 
37 

91 
36 

53 

38 

45 
33 

14 
40 

41 

37 

50 
34 

52 

37 

41 
32 

47 
31 

48.1 
36.4 

GREENVILLE 

MAX 
HIN 

^0 
2* 

43 
26 

»7 

20 

31 

25 

99 

24 

46 

17 

94 

40 

»4 
40 

42 
31 

1« 
33 

43 

31 

34 
13 

27 
11 

44 
17 

42 
26 

40 
24 

40 
29 

35 
20 

94 
28 

63 
62 

59 
44 

44 
36 

90 
30 

67 

31 

43 
25 

99 

27 

47 
29 

40 
27 

44 
30 

39 
22 

41 

24 

44.3 
27.4 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

57 
28 

43 
25 

40 
15 

39 

26 

40 
26 

48 

19 

31 

43 

94 

40 

12 

39 

39 

49 

32 

42 
19 

30 

14 

44 
18 

44 

30 

44 
22 

44 
24 

40 
19 

93 

33 

59 

51 

58 
51 

52 

37 

53 

24 

18 

35 

90 

21 

54 
25 

»4 

34 

42 

24 

30 
33 

44 
21 

47 
19 

47.4 
28.9 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

9« 

28 

47 
33 

41 
28 

3« 

29 

38 
27 

to 

20 

14 

46 

93 

40 

48 

40 

94 
15 

»1 
39 

44 
19 

31 
17 

47 
27 

41 
33 

49 
29 

45 
34 

38 
25 

51 
36 

54 
48 

55 
47 

51 

40 

52 

34 

54 

46 

49 
29 

92 

30 

54 

38 

41 

32 

49 
39 

43 
28 

41 

30 

47.4 
32.9 

P«0VIOENCE   KB    AIKMRT 

MAX 
HIN 

*1 
28 

45 
29 

38 
23 

39 

28 

41 
25 

48 

19 

9« 

44 

54 

41 

4« 
35 

42 

37 

47 
31 

37 
17 

34 
15 

48 
24 

Ad 
28 

43 
26 

43 
29 

37 
24 

53 

34 

99 
52 

40 
45 

51 

36 

94 
32 

J7 
37 

45 

28 

14 
29 

49 

31 

43 
30 

48 
34 

40 
24 

44 
23 

44.1 
30.6 

VERMONT 

BELLOMS    FALLS 

MAX 
MIN 

35 

22 

34 
22 

15 

23 

39 

21 

28 

34 
10 

39 

12 

47 
36 

31 

29 

33 

29 

39 

31 

38 

16 

22 
3 

28 

3 

39 

22 

44 
22 

46 
33 

38 
15 

31 
16 

49 
30 

58 

49 

39 

47 
22 

44 
22 

49 
23 

38 
22 

51 

35 

4« 
24 

M 

26 

44 
22 

M 

20 

39.8 
23.1 

BEIWINGTON   2   NK 

MAX 
MIN 

3« 
1« 

35 

24 

33 

23 

31 

29 

32 

U 

18 

12 

4« 
37 

93 

29 

SI 

26 

33 

27 

32 

24 

24 
9 

28 

-    2 

41 

19 

39 

24 

49 
32 

37 
22 

39 
17 

52 

31 

61 
49 

60 
42 

44 
32 

52 

20 

54 

33 

34 

18 

54 
22 

44 
31 

42 
22 

36 
19 

47 
.20 

41. S 

24.0 

BLOOHFICLO 

MAX 
MIN 

3* 
11 

27 
15 

27 
10 

30 
3 

28 

-   2 

28 

0 

41 
27 

41 

25 

29 

23 

14 
28 

38 

29 

U 

8 

20 

1 

28 

4 

31 

21 

39 
21 

39 

6 

25 

-    6 

41 
16 

54 
40 

58 

44 

50 
34 

48 

20 

91 

34 

17 

U 

49 

11 

51 

29 

31 

10 

13 

22 

31 

19 

39 

22 

34.8 

17.5 

BHRLINOTON  KB   AIRPOKT 

MAX 
HIN 

38 
18 

33 

20 

32 
1« 

21 

12 

28 

8 

•8 

18 

49 
33 

33 

19 

21 

20 

28 

20 

11 

13 

11 
1 

22 

0 

14 

21 

34 
19 

41 
24 

37 

11 

34 

7 

48 

34 

42 

48 

41 

41 

43 

28 

61 
32 

U 

23 

32 

18 

49 
32 

38 
Z5 

39 

21 

42 
32 

33 
25 

40 
12 

37. S 
21.7 

CAVENDISH 

HAX 
HIN 

35 

15 

39 
17 

34 
14 

30 
U 

10 
6 

33 

3 

40 
27 

49 
26 

33 

25 

31 

27 

36 

25 

29 

9 

24 
-  5 

31 

4 

40 
IS 

42 
U 

39 
18 

27 
3 

38 

20 

58 
31 

58 

39 

47 
29 

45 
15 

50 
25 

38 
17 

90 
19 

52 

30 

38 

21 

41 
25 

37 
18 

42 
15 

39.2 
17.8 

CBELSEA 

HAX 
HIN 

37 
15 

28 

11 

31 

e 

33 

-   3 

28 

0 

27 
1 

34 
6 

39 

30 

32 

24 

30 
25 

31 

30 

IT 

10 

14 
-10 

21 

-    9 

30 
19 

38 

11 

42 
22 

29 

-  2 

32 
3 

44 
12 

57 
38 

»9 

34 

43 
18 

44 
21 

49 
14 

39 

19 

61 
33 

35 

20 

37 
24 

39 

17 

34 
18 

34.0 
19.4 

COanMALL 

MAX 
MIN 

3* 

14 

29 
19 

29 

19 

30 
11 

32 

7 

38 

12 

42 
30 

48 
24 

2« 

17 

32 
21 

19 

28 

14 

20 
-  6 

11 

12 

17 
29 

37 
20 

32 

6 

31 

2 

45 
19 

57 
37 

40 
43 

47 

30 

48 
27 

11 

28 

34 
19 

53 

21 

44 
30 

39 

20 

43 
30 

31 

20 

40 
27 

38.9 

19.9 

DORSET   1   S 

MAX 

HIN 

34 

15 

35 

22 

32 

20 

31 

10 

31 

U 

41 

7 

48 
37 

52 
26 

n 

22 

17 
24 

33 
29 

29 
8 

29 

0 

n 

6 

3» 

20 

42 

16 

38 

20 

32 

10 

48 
27 

99 
45 

41 

45 

48 
33 

41 

21 

55 

26 

38 
19 

49 
16 

44 
30 

41 
19 

42 
29 

15 

18 

44 

21 

41.3 
20.9 

ENOSBURG  FALLS 

HAX 

MIN 

35 

12 

31 

13 

28 

13 

36 

5 

n 

0 

40 

7 

43 

38 

40 
18 

26 

16 

30 

18 

33 

18 

18 
3 

20 

-   8 

14 
10 

33 

18 

39 
26 

36 

5 

30 

-    5 

45 

29 

58 
43 

61 
41 

42 
25 

54 
23 

94 
27 

30 
13 

91 
18 

34 
22 

33 

15 

37 
24 

33 

18 

40 
27 

34.8 
17.2 

LEHINGTON 

MAX 

MIN 

3* 

10 

18 
12 

2* 

7 

29 
-   3 

24 

-   6 

32 
-    3 

42 

31 

38 

21 

29 
21 

39 

26 

37 
24 

24 
3 

17 

3 

30 
3 

32 

20 

36 

19 

34 

10 

23 

-10 

44 

20 

57 
42 

57 
40 

40 
26 

48 
21 

50 
21 

32 

11 

41 

12 

51 
27 

28 

11 

14 

24 

32 

19 

14 

20 

31.2 
19.4 

HIOOLESEX 

HAX 
MIN 

38 
17 

34 
15 

29 
18 

6 

6 

6 

16 

30 

22 

22 

25 

9 

-   3 

-   2 

17 

17 

26 

1 

4 

34 

36 

39 

23 

24 

20 

20 

33 

22 

23 

22 

22 

18.4 

HOHTPELKR  CAA   AIRTOIT 

MAX 
MIN 

33 

13 

31 
14 

28 
16 

27 

6 

26 

S 

37 
6 

50 
35 

50 
21 

28 

21 

32 

24 

31 

17 

17 
3 

17 

-   1 

34 
17 

36 

20 

40 
28 

33 
8 

28 

1 

44 
26 

54 

44 

54 

39 

40 
24 

54 

16 

91 

23 

34 
16 

10 
29 

34 
26 

34 
19 

35 

26 

32 
21 

40 
25 

34.9 
19.1 

MOUNT   MANSFIELD 

MAX 
MIN 

38 

-   3 

32 

-   I 

34 
-    3 

22 

3 

10 
-   5 

28 

4 

38 
22 

43 

15 

28 

18 

34 

18 

34 
10 

26 

-10 

11 
-10 

29 

1 

31 
0 

29 
16 

21 

5 

25 

-    5 

38 

8 

54 
29 

49 

24 

29 
19 

48 
14 

47 

41 

3 

52 

42 
12 

27 
11 

29 

11 

29 

10 

2« 

15 

33.0 
8.0 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

34 

8 

30 
10 

28 

10 

23 
3 

22 

-   2 

35 

6 

40 
32 

35 

18 

30 

19 

32 

29 

34 
12 

13 
1 

18 

-    1 

31 
13 

31 

12 

37 
23 

32 

0 

29 

-    5 

44 
26 

97 
39 

58 

37 

40 
24 

92 
25 

52 

16 

29 

13 

44 
26 

36 

18 

33 

U 

37 
25 

35 
20 

38 
25 

39.3 

15.9 

NORTHFtGLO  NORMICH  UNIV 

MAX 
MIN 

39 

14 

33 

20 

33 

18 

21 

4 

28 

-   1 

28 

7 

38 
26 

51 

25 

28 

21 

32 
24 

39 

27 

29 

7 

21 
-   5 

39 

8 

38 

13 

42 
17 

39 
24 

29 

1 

48 
24 

95 

36 

68 

36 

55 

28 

52 

20 

65 

33 

38 

18 

49 
15 

51 

30 

39 

20 

36 

30 

35 
19 

SO 
22 

39.2 
18.7 

REM>SBOaO   1   SSE 

MAX 
MIN 

34 
18 

31 
17 

40 
23 

37 
22 

33 

20 

37 

10 

40 
13 

53 

33 

37 

26 

34 
31 

34 
29 

32 

13 

14 

8 

30 
12 

44 
17 

41 
19 

47 
30 

37 
17 

33 

19 

60 
29 

56 

47 

53 
39 

44 
22 

50 
22 

51 

22 

46 
23 

64 

30 

38 
24 

39 

24 

39 
23 

41 
20 

40.3 
22.6 

Rtn-LANO 

<IAX 
MH 

38 
19 

38 
26 

35 

23 

32 

16 

32 

10 

39 
13 

45 
38 

52 

27 

29 

23 

31 
24 

34 
27 

29 

11 

25 

2 

36 
19 

17 
25 

44 
26 

39 
24 

45 

21 

45 
21 

59 

47 

60 
48 

48 
38 

56 

24 

56 
30 

38 
22 

51 

22 

43 

35 

42 
23 

44 
33 

36 
24 

44 
27 

41.4 
24.4 

ST  ALMNS  BAY 

MAX 
MIN 

28 
IS 

33 
19 

32 
15 

26 

12 

33 

10 

38 

21 

43 
32 

33 

23 

26 

18 

29 

17 

35 
14 

11 

7 

22 

7 

39 

7 

27 
17 

42 
22 

39 
19 

33 

7 

46 
32 

53 
38 

59 

40 

51 
28 

49 
28 

51 
30 

33 

19 

44 

30 

39 

28 

40 
20 

41 
32 

35 

24 

39 
29 

34.9 
21.3 

SAINT  JOHNSBURT 

MAX 
MIU 

30 
12 

29 

14 

35 

11 

31 

4 

28 
5 

29 

0 

39 
26 

49 
26 

30 
23 

33 
23 

38 

30 

31 

7 

24 

-   2 

30 

4 

35 

19 

36 
26 

37 
23 

31 
-    2 

40 
28 

65 

36 

69 

39 

49 
36 

45 
19 

SO 
30 

40 
25 

47 
17 

63 

32 

39 

17 

37 

27 

34 

21 

41 
20 

38.1 
19.2 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

33 

11 

28 
12 

26 

19 

29 
17 

23 

13 

26 
5 

37 
17 

46 

30 

41 
25 

34 

30 

34 
26 

27 

7 

9 

4 

29 

8 

39 

23 

33 
26 

38 
25 

29 
9 

29 

12 

50 
28 

56 

46 

48 

31 

40 
21 

43 
22 

43 
16 

39 
20 

49 
28 

32 

19 

39 
23 

36 

19 

33 

13 

35.1 

19.5 

VERHM 

HAX 
MIN 

38 
21 

38 

21 

43 
24 

38 

24 

32 

17 

37 
10 

40 
14 

53 

37 

41 
30 

36 
32 

39 
29 

40 
18 

22 

8 

29 
15 

40 
20 

44 
20 

48 
31 

40 
17 

31 
18 

49 
30 

61 

47 

62 
32 

92 
22 

46 
23 

53 

23 

45 
23 

57 

33 

46 
22 

39 
24 

48 
20 

44 
21 

43.0 
23.4 

MATERBUBT  3  NNM 

MAX 
MIN 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

35 

10 

29 

10 

26 

10 

28 
3 

30 

-   4 

32 
-    5 

3« 
-    3 

41 
24 

30 
18 

30 
18 

32 
24 

38 

10 

12 

-   4 

18 
-    1 

28 

10 

32 

10 

28 
22 

25 
-    9 

30 
-   9 

43 
23 

55 

35 

55 

33 

38 

11 

41 

12 

43 
10 

32 

12 

48 
28 

34 
10 

30 
11 

35 

16 

33 

14 

33.6 
11.2 

WILDER 

MAX 
MIN 

38 
21 

38 

20 

34 

16 

34 
19 

28 

9 

30 
B 

36 

12 

49 

33 

35 

28 

32 
29 

35 
32 

35 

15 

17 

-   3 

24 

0 

33 
20 

37 
17 

33 

29 

31 

7 

36 
8 

47 
34 

62 

39 

57 
34 

48 
21 

38 

21 

50 
21 

35 

19 

48 

33 

37 
22 

39 

23 

34 

21 

34 

21 

37.4 
20.2 

WOODSTOCK   3   ENE 

MAX 
MIN 

34 
18 

32 
18 

35 
21 

32 

10 

30 
10 

30 
6 

37 

11 

49 
32 

34 
24 

32 

27 

37 
30 

37 
13 

17 

2 

24 

8 

32 

14 

38 
15 

43 
28 

31 

5 

32 

7 

47 
31 

60 
38 

56 
36 

46 
19 

41 
21 

49 
19 

36 

18 

51 

31 

37 
21 

37 
25 

42 
20 

35 

19 

37.8 
19.3 

8«e  r«ter«DC«  notes 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


HEW  ENSLAXD 
DECEMBER  1957 


Station 

And 

Depth 

TlM 

Day  ol  month 

< 

1   2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STORKS.  COMN. 

MEASURED  UNDER  SOD 

1-2  INCHES  (>) 

MAX 

MIN 

44 

38 

38 

37 

37 
36 

36 

36 

36 
35 

35 
34 

43 

35 

43 

40 

I 

I 

I 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

36 
35 

44 

35 

52 
44 

54 
47 

47 
40 

42 
38 

44 

39 

39 
36 

SO 
36 

45 

38 

39 
38 

42 

38 

38 

36 

I 

I 

4  INCHES  (a) 

MAX 
MIN 

45 
40 

40 
39 

39 
38 

38 
38 

38 
37 

37 
36 

40 
37 

43 

40 

I 

I 

I 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

38 
37 

43 
37 

50 
43 

54 
49 

49 
42 

43 
40 

45 

41 

42 
39 

48 
39 

47 
40 

41 

41 

43 
40 

40 
38 

- 

- 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

46 
43 

42 

40 

40 
39 

39 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

40 
38 

- 

I 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

38 

37 

38 
37 

44 

38 

48 
44 

47 
44 

42 
40 

42 
41 

42 
39 

42 

39 

42 
41 

42 
40 

42 
40 

40 
38 

- 

- 

IINCSTON,  R.  I. 

MEASURED  UNDER  SOD 

2  INCHES  (b) 

MAX 
MIN 

42 

37 

39 
36 

36 
32 

35 
35 

37 
33 

34 
32 

43 
34 

44 

40 

42 

39 

39 
38 

40 
38 

38 
32 

32 
32 

34 
32 

34 
32 

34 
32 

35 
32 

32 
32 

41 
32 

46 

41 

49 
44 

43 
36 

41 
39 

44 

39 

40 
35 

45 
35 

41 
36 

36 
34 

42 
36 

36 
34 

36 
32 

39.0 
35.1 

4  INCHES  (b) 

MAX 
MIN 

41 
38 

38 
35 

35 
33 

34 
34 

36 
32 

33 
32 

41 
33 

42 
40 

42 
41 

38 
38 

39 
39 

39 
32 

32 
32 

33 
32 

34 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

38 
32 

45 
39 

47 
43 

41 
36 

41 

40 

42 
38 

38 
34 

42 
34 

39 
35 

34 
33 

39 

35 

34 
33 

34 
32 

37.7 
34.9 

S  INCHES 

5  PM 

44 

43 

41 

41 

40 

38 

41 

44 

43 

42 

42 

40 

38 

37 

37 

37 

36 

36 

38 

42 

43 

42 

41 

41 

40 

41 

42 

40 

40 

40 

38 

40.-! 

12  INCHES 

S  PM 

46 

44 

43 

42 

42 

40 

41 

43 

44 

43 

43 

42 

40 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

41 

42 

42 

42 

42 

41 

41 

42 

40 

40 

40 

39 

41.1 

BURLINGTON  UNIV  OF  VT. 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH  (c) 

MAX 
MIN 

37 
33 

33 
32 

32 
32 

32 

31 

31 
30 

31 

30 

31 
31 

32 
31 

31 

30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

40 
32 

44 

41 

40 
36 

38 
34 

40 
35 

35 
33 

35 
32 

35 
33 

33 
32 

36 
33 

34 
33 

35 
33 

33.8 
32.2 

3  INCHES  (c) 

MAX 
MIN 

38 
34 

34 
33 

33 
33 

33 
32 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

39 
32 

43 
40 

40 
37 

38 
35 

40 
36 

36 
33 

35 
33 

35 
34 

34 
33 

36 
33 

34 
33 

35 
33 

34.2 
32.9 

10  INCHES  (c) 

MAX 

MIN 

39 

37 

37 
36 

36 
35 

35 

35 

35 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

35 
33 

40 
35 

40 
39 

38 
37 

39 
38 

38 
36 

36 
35 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

35.3 
34.5 

(a)  Soil 

(b)  Soil 

(c)  Soil 


Type:   Woodgrldge  loam.   Ground  cover:   Grass  sod. 

Type:   Bridgehampton  silt  loaa.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2  Inches. 

Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Numbei  of  days  with  precipitation 

11 
£2.1 

1 

Station 

.1 

1 

fit 

Il1 

S.3  a. 

1 

• 

11 

e 
g   1 

11 

..  (Ml 

a 
o  H 

o  m 

••  w 

i 

s 

3 

9 

I 

§1 

H 

Id 

BLOCK  ISLAND  IB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

2 

7 

1 

2 

0 

18 

- 

6.3 

BLUE  HILL,  MASS. 

W 

14 

18.8 

60 

S3E 

26 

75 

76 

60 

68 

7 

4 

2 

5 

1 

0 

19 

48 

6.2 

BOSTON  IB  AIRPORT,  MASS. 

wsw 

13 

13.8 

53++ 

S 

26 

69 

71 

58 

63 

7 

3 

2 

3 

2 

0 

17 

57 

6.4 

BRIDGEPORT  IB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

77 

61 

72 

4 

7 

5 

4 

0 

0 

20 

- 

6.7 

BURLIMGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

S 

21 

10.8 

40 

S 

6 

79 

77 

69 

74 

12 

5 

5 

2 

1 

0 

25 

40 

7.8 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  MAINE 

wsw 

14 

11.9 

50++ 

3 

11 

84 

82 

77 

84 

6 

7 

10 

1 

1 

0 

25 

- 

7.9 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  B. 

WNW 

13 

8.2 

35 

NW 

27 

76 

80 

61 

69 

5 

3 

5 

2 

1 

0 

16 

45 

6.9 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

S 

14 

12.7 

39 

NW 

1 

76 

78 

61 

69 

7 

5 

4 

1 

3 

0 

20 

38 

7.0 

MIDDLETOWN  WB ,  CONN. 

- 

- 

10.3 

63% 

SSE 

26 

- 

- 

- 

- 

2 

6 

4 

1 

2 

1 

16 

- 

- 

ITT.  WASHINGTON,  N.  H. 

w 

51 

46.0 

120% 

WNW 

1 

82 

84 

84 

84 

0 

5 

10 

5 

3 

1 

24 

24 

8.5 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

WNW 

12 

15.6 

56 

N 

5 

81 

78 

69 

80 

5 

2 

7 

3 

1 

0 

18 

58 

8.9 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

8.6 

39 

SE 

26 

- 

83 

87 

- 

4 

7 

5 

2 

2 

0 

20 

48 

6.7 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

8 

3 

2 

2 

0 

18 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

SW 

13 

12.8 

62 

3E 

26 

82 

82 

87 

78 

7 

5 

3 

3 

0 

0 

18 

45 

6.4 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

SW 

13 

13.1 

48++ 

SE 

26 

74 

76 

58 

68 

6 

4 

4 

1 

3 

0 

18 

58 

6.2 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

14.9 

51++ 

WNW 

1 

- 

- 

- 

- 

8 

4 

4 

1 

2 

1 

20 

- 

6.6 

%  Peak  Guat 

$••  ivianrno*  notM  bUowliiv  Station  Index. 
-   277    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAHD 
DECEMBER  1957 


Station 

Day  of  month 

' 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COHHECTICDT 

BRIDGEPORT  IB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
ITR  EQUIV 

T 

.5 

5.1 
2 
.2 

4 

1 

1.6 

.6 
2 

.6 
2 

T 

1 

T 

T 

COLLIHSTILLI  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

T 

.5 
T 

3.0 
3 

2 

T 
2 

2 

T 
2 

1 

1 

DAMBURT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.5 

4 

3 

1 

2.5 
3 

1.3 

4 

3 

.7 
3 

2 

2 

2 

1 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

4.4 

4 

2 

T 

T 

HARTTOSD  BBAINARD  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

3.0 

.8 

4 

.2 
3 

T 
2 

2 

1 

T 

T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQUIV 

T 

T 

4.5 

.8 

5 

.4 

.2 

4 

.3 

T 
3 
.3 

3 
.2 

T 
2 
.3 

1 

1 

1 

MANSFIELD  HOLLOW  OAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

4 

T 
3 

T 
2 

1 

1 

1 

1 

T 

HIDDLETOIN  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.4 

1 

T 

2.8 

.3 
3 

.2 
3 

.3 
3 

1 

T 

T 

T 

T 

HOBAWK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

T 

1 

T 

T 

3.7 

4 

T 

4 

.5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

T 
T 

T 

T 

T 

HODNT  CARHEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.3 
3 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

4.1 

4 

4 

.5 
3 

2 

T 

T 

T 

T 

NEW  HATEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQDIV 

.4 

4.2 
3 

4 

1 

T 

1.6 

.7 

2 

.3 

.6 

1 

T 
2 
.2 

1 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 
T 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 

.5 
T 

7.3 
7 

T 

7 

1.0 
8 

.2 

7 

.1 
6 

4 

4 

T 
3 

T 

.3 
T 

T 
T 

.1 
T 

lORWICB  POB  OTIL  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.9 

1 

1 

T 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

SHUTTLE  MEADOW  RESTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
3 

.5 

4 

2 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 

.5 

T 

T 

WOOEBDRY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

2 

T 
T 

T 
T 

4.0 
4 

T 
4 

T 
4 

2 

2 

2 

2 

T 

MAINE 

ADGDSTA  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

.4 

T 

.4 

T 
T 

4.0 

4 

T 
2 

1.0 
3 

T 
3 

.3 
3 

2 

1 

T 

1.0 

T 

1 

T 

1 

BAMGOE  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.6 

1 

T 

T 

1.0 

T 
T 

.4 

T 

T 

.9 
T 

.1 
T 

T 

T 

T 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

BRASSDA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

T 

T 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

3.7 

.3 

5.5 

.7 

.1 

.3 

.3 

3.0 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

T 

T 

- 

1.0 

- 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
1 

.8 
1 

T 

5.0 
5 

5 

5 

4 

T 
4 

4 

4 

T 

3.0 
3 

3 

2 

CARIBOO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  E(JUIV 

2.0 
8 
.9 

.6 

8 

.9 

8 
.8 

8 
.8 

8 
.8 

2.4 

7 
.7 

T 

9 

1.0 

T 
2 

4.1 
2 
.4 

6 
.7 

4 

.7 

7.6 

9 
1.3 

.1 

11 

1.3 

1.0 

10 

1.3 

.2 

11 

1.4 

2.6 

11 

1.4 

T 

13 

1.5 

13 
1.5 

T 

13 

1.5 

9 
3.8 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

1.1 
T 

1 

.5 

1 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

T 

.2 

.2 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GKD 

T 

T 
T 

1.0 
1 

T 
T 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
10 

3.2 
13 

13 

10 

9 

9 

.9 
10 

1.8 
11 

9 

4.0 
13 

13 

6.1 
18 

18 

17 

17 

2.3 
19 

1.1 
20 

19 

19 

14 

8 

6 

6 

6 

5 

5 

3 

2 

2 

.5 
3 

2 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
5 

.4 

5 

T 
5 

5 

4 

.3 
4 

3 

3 

3.0 
6 

1.0 
6 

5 

6.0 
10 

T 
10 

.5 
11 

10 

.9 
11 

.3 

11 

10 

5 

T 

.1 

T 

1.3 

1 

1 

T 

1 

HODLTON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

7 

T 

7 

7 

7 

6 

2.5 
6 

9 

2 

4.0 
2 

.4 
6 

T 

1 

8.5 
6 

T 
5 

.7 
5 

T 
6 

1.1 

6 

T 

7 

7 

7 

2 

T 

T 

T 

1.8 

T 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

I 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

MADISOH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

T 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

1.9 

- 

6.4 

- 

.8 

- 

1.4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.4 

- 

- 

MILLIROCIET  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
8 

T 
8 

8 

8 

8 

2.8 
6 

9 

2 

4.1 
2 

.4 

4 

T 
2 

3.0 

7 

T 
6 

T 
6 

6 

.7 
6 

T 

7 

7 

7 

4 

T 

T 

1.8 

2 

T 
2 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

T 

1 

.1 

1 

T 
T 

T 

T 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.3 

.3 
T 

T 

T 
T 

T 

.3 

T 

T 

T 

RIPOGENDS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

1.2 

1 

T 
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Table  7   -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
DECEMBER   1957 


Day  oi  month 

. 

2 

3 

4 

5 

.6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUMFORO  1  SSE 

SQUA  PAD  DAM 

MASSACBUSKTTS 
ADAMS 

AMHERST 

BEDFORD 

BLUE  BILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCrrON 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

EAST  WAREHAM 

FALL  RIVER 

HAVERHILL 

HOLTOEE 

LAKE  COCaiTUATE 

MILFORD 

RAXTDCXET  WB  AIRPORT 

* 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  OG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTHBRIDGE  3  E 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 

3T0CKBRIDCE 

WALPOLE 

WEST  CUMMINGTON 

WEST  MEDWAT 

WEST  OTIS 

WINCHENDON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOONTAIN 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQDIV 

7.5 
8 

T 

T 

T 

T 
T 

2.5 
2 

1.0 
2 

3.7 

7 

T 

.3 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 
3 

T 
2 

2.0 
9 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

T 
2 

.2 

T 

T 

T 

.7 
T 

2.8 
2 

.5 

_ 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

2 
2 
2 

T 

T 

1.0 

T 

T 
T 

2 
2 

.3 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1 

T 
2 

3.0 
6 

1 

T 

1 

1.1 

1.5 

7 

T 

.7 

1 

1.0 
1 

1.2 
2 

T 

2.0 

T 

1 

2.0 
2 

1 

I 

.5 

T 

6.4 

T 

T 

T 
T 

3.4 
T 

3.0 
3 

T 
T 

.3 

T 

1.5 

1.7 
2 

2.0 
3 

2.5 

4 

1.2 

3.8 

5.0 
8 

4.0 

4 

3 

T 
T 

T 

3.5 
3 

1.0 

5.0 

.2 

.9 

4 

3.0 
3 

4.5 
5 

3.4 

1.5 
4 

.5 

3.0 
3 

T 
T 

4.5 

5.5 

.7 

9.0 
11 

5.0 

5 

6.0 
9 

10. C 
14 

3.0 

4 
.5 

T 
4 

2 

T 
T 

3 

T 
T 

.4 

4 

3 

4 

T 
3 

3 

T 
2 

10 

.5 
6 

9 

1.5 
13 

4 
.5 

.4 

T 

4 
2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
3 

.9 

4 

T 

T 

T 
2 

3 

T 
2 

T 
2 

T 

T 
2 

.1 
9 

8 

12 

.1 

3 

.5 

T 

.5 

7 

.2 
2 

1 
T 

2 

3 

2 
2 

T 

1 

1 

T 

1 

.3 
8 

T 
8 

3.0 
14 

3 
.4 

.9 

2.0 
9 

1 

T 
T 

T 

T 
1 

T 

T 

.1 
2 

T 

T 
2 

2 

1.0 

T 
T 

.3 

1 

.8 

T 
T 

.7 

7 

.5 
4 

1.0 
6 

1.5 
15 

3 
.4 

1 

1 

2 

1 

T 
1 

T 

1.0 
8 

4 

T 
6 

2.0 
17 

2 
.4 

1 

1 

2 

1 

T 
1 

T 

8 

4 
6 

2 
.3 

T 

1 

1 
1 

T 
5 

4 

2.0 

15 

2 
.3 

4 
T 

- 

T 
T 

- 

- 

T 

T 

.5 
T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

2.0 
2 

3.0 
3 

T 

T 
2 

2.1 

T 

T 
T 

2 

.3 
T 

T 

T 
T 

2 

T 

T 

T 

1 
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Tabl*  7  -   Cont  Inued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


jrew   ENGLAND 
DECEMBER   1957 


Sbban 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.4 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 
T 

5.0 

5 

5 

5 

4 

.8 
2 

. 

_ 

1 

FIRST  CONN  LAXE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 
7 

1.5 
7 

.5 
6 

6 

5 

5 

.5 

5 

2 

2 

3.5 
8 

1.0 
5 

4.0 
8 

2.0 
8 

8 

.8 
9 

1.0 
9 

2.0 
10 

T 
10 

9 

6 

1 

.3 

.3 

.5 

1 

3.5 

4 

.5 
4 

4 

.5 

4 

3 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

4 

4 

4 

1.0 
5 

3 

3 

3 

2 

1.5 

1 

T 

T 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

.6 

T 

5.5 
5 

5 

.4 

4 

T 
4 

.4 
3 

T 
3 

3 

T 

T 

T 
T 

JEFFERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

T 
4 

T 
4 

4 

4 

4 

1.0 
2 

2.0 
2 

2.0 
2 

3.0 
5 

1.0 
6 

6 

T 
6 

T 
6 

1.0 
6 

6 

6 

T 

T 
T 

T 

4.0 
4 

4 

4 

T 

4 

T 

4 

XEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
2 

T 
T 

T 
T 

T 

6.5 
6 

T 
5 

T 

4 

3 

.5 
3 

2 

2 

2 

T 

LAEEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

1 

- 

- 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

5.9 

6 

.1 
5 

.2 

5 

5 

.3 
5 

T 
3 

3 

1 

T 

T 

T 

1.8 
2 

.2 

1 

1 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

- 

7 

6 

T 
6 

6 

T 
6 

T 
5 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

MILAM  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

.5 
3 

2 

2 

2 

1.0 
3 

2 

2 

3.0 
5 

3 

3 

2.0 
5 

.5 
1 

.5 
2 

2 

2 

1 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.2 
4 

4 

T 
3 

2 

.2 
1 

1 

1 

1 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
T 

3.6 
2 

1 

1 

T 

1.9 

1 

2.0 
T 

T 
T 

3.3 
2 

.5 
2 

1.3 

1 

5.0 

1 

1 

2.8 
2 

1.3 
2 

3.3 
3 

.9 
2 

1 

1.0 
2 

T 

T 
T 

.1 
T 

T 

T 

.2 

T 

18.0  5.5 
5   4 

3 

2.9 
4 

.5 
4 

.6 

4 

NASHUA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2 

2 

1 

.3 
2 

1 

1 

1 

PINSEAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
8 

1.5 
9 

9 

8 

8 

2.0 
10 

T 
6 

4 

2.0 

6 

T 
5 

T 
5 

8.5 
13 

13 

.5 
13 

T 
13 

1.0 
13 

T 
13 

13 

2.0 
13 

6 

.5 

T 

T 

T 
T 

.5 

2.0 
2 

2 

T 

1 

1 

T 

1 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

T 

4.5 
5 

4 

4 

4 

.5 
3 

3 

2 

T 

T 

T 
T 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 

T 

.5 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

6.0 
6 

5 

4 

3 

.4 
2 

2 

2 

T 

« 

T 
T 

WEST  RUHNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

6.0 

- 

1.0 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
2 

1.2 
3 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

1 

T 

1 

T 
1 

1 

4.0 
4 

T 
4 

1.0 
5 

2.0 

6 

1.5 

7 

T 
7 

7 

2.0 
8 

6 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

RHODE  ISLAND 

.BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.8 
T 

.7 

T 
T 

T 
T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

.5 
3 

T 

T 
T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.3 

T 

T 

T 

T 
T 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

I 

I 

I 

- 

- 

I 

'- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

5.0 
6 

T 
6 

T 
6 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2.0 

4 

- 

- 

4 

1.0 
5 

2 

3.0 
3 

3 

1.0 
4 

5.0 
9 

9 

9 

9 

1.0 

7 

- 

4 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

.4 
T 

T 
T 

T 

T 

3.3 

1 

1.0 
3 
.3 

1.0 
4 
.5 

6.0 

7 
.5 

T 
9 
.7 

.3 

9 

.6 

T 
7 
.6 

.5 

T 
2 
.2 

T 
2 
.4 

T 
2 
.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

1 

1.3 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

1 

.2 
T 

.2 
T 

T 
T 

4.8 

4 

T 
4 

T 
3 

.2 
3 

.7 

.2 
3 

3 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

l.O 
3 

.3 

4 

4 

4 

3 

T 
3 

1 

T 

1 

2.0 
3 

3 

4.0 
6 

.3 
6 

.2 

6 

.7 
7 

.5 

T 
7 

7 

7 

3 

T 

.2 

.2 

ENOSBURC  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 

1 

T 

1 

T 
T 

4.0 
3 

1.0 
3 

2.0 

4 

6.0 
10 

10 

1.0 
8 

T 

7 

1.0 
5 

5 

3 

T 

T 

2.0 

1 

1 

1 

T 

T 

LEMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 
3 

3 

3 

3 

1.0 
4 

3.0 
3 

2 

2 

5.0 
7 

7 

T 
7 

4 

1.0 

1.5 
6 

6 

2 

T 
T 

T 
T 

1.5 
2 

2 

T 

1 

1 

1 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1.0 
2 

T 
2 

2 

2 

T 
2 

1 

3.0 

1 

3 

3.0 
3 

V 

T 
8 

T 
8 

T 
8 

T 
5 

5 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

1 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

1 

.e 

2 

T 
2 

2 

2 

.2 
2 

T 

T 

2.8 
3 

.4 

2 

2.8 

4 

3.2 

8 

.1 
8 

.5 
8 

T 
8 

.1 

.5 
9 

T 
9 

T 
5 

T 

T 
T 

T 

.3 

T 

T 

.5 
T 

T 

.3 
T 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

4.0 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

READSBORO  1  3SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

.2 
T 

2.8 
3 

T 
3 

T 
3 

T 
2 

.7 
2 

T 
1 

1 

T 
1 

T 

T 
T 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

1.0 

1 

3.0 

4 

4 

4 

T 
3 

T 
2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1.5 
2 

2 

.7 
3 

7.0 
8 

6 

5 

4 

3 

T 
3 

1 

See  reference  notes  foUowing  Station  1 
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T«bl»  7  -  Cont  Inued 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

NZI  INCLAHD 
DECSMBXI  1957 

Station 

DiToi  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ST  AUAHS  BAT 

SNOWTiLL 
SN  ON  GRD 

- 

- 

_ 

. 

_ 

; 

-_ 

_ 

_ 

_ 

: 

- 

- 

-_ 

; 

: 

-_ 

- 

- 

-_ 

- 

- 

- 

2 

- 

; 

- 

; 

; 

SAIirr  JOHMSBDBT 

SMOWTAU, 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

1.5 

4 

.2 
3 

3 

3 

.5 
3 

2 

3 

2.5 
3 

2 

.8 
2 

6.0 
8 

5 

.2 
5 

T 
5 

.5 

4 

.5 
5 

4 

4 

1 

T 

T 

TIRNOII 

SNOWTAU, 
SN  ON  GND 

T 

5.0 
5 

5 

4 

3 

T 
2 

1 

1 

1 

T 

•  -1 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


N£W  ENGLAND 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precip 

lotion 

s  1 

2    E 
<  2 

> 
< 

III 
III 

1 

a 

J 

1 

8 

E 

No  ol  Days 

2 

In 

Q  u.  H 

1 

S 

1 
o 

8 

Snov 

<.  Sleel 

No    ol  Days 

StatioD 

Max 

Mm 

1 

n 

2   0 

1 

2 

0 

1 

o  i 

g^ 

COHNBCTICDT 

APBIL   1^7 

COVSHTRT 

H 

MAT   1957 

COVntTRT 

69.3 

41.1 

55.2 

85 

11 

28 

3 

308 

0 

0 

7 

0 

1.82 

.46 

28 

.0 

0 

5 

0 

0 

KAINS 

OROIIO 

78.5 

52.1 

64.3 

2.0 

90 

16 

38 

8+ 

95 

1 

0 

0 

0 

2.51 

-      .82 

.81 

25 

.0 

0 

6 

1 

0 

IIA8SACHU8ETTS 

KOVOBKR   1957 

HTAWriS   3  HB 

54.311 

38.111 

46.211 

2.6 

64 

15 

17 

27 

563 

0 

0 

6 

0 

4.06 

.46 

.0 

0 

PR0VIHC8T0WK   3   N 

54.6 

39.6 

47.1 

3.4 

64 

17 

20 

27 

525 

0 

0 

6 

0 

Se«  reference  aotea  (oUowing  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 

3 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t2 

comiiCTicoi 

APRIL   1957 

covnnvT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.23 

.09 

- 

HAT  1957 

COVUTHT 

.03 

.06 

T 

.45 

.06 

.01 

.18 

.38 

.05 

.12 

T 

.46 

1.82 

MAIHS 

■AT   1957 

BIIIGHAII  WTMAII  DAH 

.03 

.40 

.08 

.05 

.89 

.71 

.17 

.05 

.10 

2.48 

JIIItE    1957 

BIKGHAa  tTMAII  DAII 

.45 

.55 

.06 

.01 

1.23 

.40 

.30 

.41 

.02 

.41 

.08 

3.92 

OIICHO 

.42 

.46 

.05 

.14 

T 

.04 

.31 

.03 

T 

T 

.81 

.13 

.02 

T 

.04 

.08 

2.51 

JOT.T   1957 

BIRGRAII  WYHAK  DAH 

.09 

.13 

.01 

.09 

.34 

.05 

.21 

.01 

.86 

.03 

.56 

.32 

.02 

.03 

1.04 

.16 

.10 

4.05 

ATCUBT    1957 

BIIIGHAII  imiAH  DAB 

.27 

.35 

.01 

.05 

.37 

1,05 

SBPTUBSR   1957 

BIIKSHAM  TnUH  DAB 

.01 

.73 

.02 

.06 

.22 

.50 

.03 

.42 

.75 

2.75 

soOTB  Ainwvm 

.14 

.39 

.07 

.04 

.04 

.23 

.24 

.81 

T 

1,96 

■ASSACHOSmS 

jmre  1957 

BEECatOOO 

.46 

.10 

.29 

T 

1.35 

2.20 

PXBBBOO 

.51 

T 

T 

.04 

T 

T 

T 

.05 

.01 

T 

T 

T 

T 

.01 

.62 

WIHCHEHDOn 

.55 

1.78 

.18 

.15 

2.00 

.28 

4.94 

JBLT  1957 

nST  OTIS 

.55 

.03 

.02 

.02 

.27 

.03 

.04 

.68 

.62 

.41 

.36 

3.03 

8KPTIBBES  1957 

■nZDHAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.02 

.01 

T 

- 

BOTBfBZR   1957 

HTAinilS   3   HB 

T 

1.50 

.30 

.05 

.02 

T 

.02 

.68 

.22 

.74 

.18 

.15 

.20 

4.06 

.96 

1.37 

.72 

- 

.42 

.05 

.71 

.18 

- 

vnuoirr 

» 

SXPTXMBKS  1957 

MBWTAMB 

.17 

.07 

.25 

.02 

.23 

.57 

.01 

.82 

2.14 

OCTOBER   1957 

BXlTAin 

.20 

.17 

.65 

.01 

.80 

.06 

.51 

T 

2.40 

BOTXBBXB   1957 

mwrABB 

.40 

1.10 

.10 

I 

.60 

T 

.80 

.50 

.35 

.25 

.10 

4.20 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 

7 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

CONKECTICBT 

APRIL  1957 

COTXSTBT 

VAX 
■IN 

63 
35 

66 
45 

68 
30 

84 
49 

84 
33 

69 
30 

75 
43 

74 
36 

64 
44 

76 
44 

81 
43 

82 
53 

74 
46 

HAT  1957 

COVEMTRT 

■AX 

70 

76 

52 

61 

64 

62 

70 

77 

79 

84 

85 

54 

68 

78 

73 

79 

62 

65 

61 

51 

55 

65 

68 

79 

72 

74 

77 

78 

64 

71 

73 

69.3 

■IN 

33 

35 

28 

37 

31 

35 

31 

42 

44 

44 

50 

47 

52 

39 

52 

48 

30 

48 

36 

43 

41 

31 

51 

62 

34 

46 

61 

49 

30 

32 

33 

41.1 

MAIKE 

JOKE  1957 

OROHO 

■AX 

77 

73 

66 

64 

69 

68 

66 

66 

74 

78 

85 

82 

76 

71 

86 

90 

88 

84 

81 

79 

78 

77 

88 

89 

86 

62 

70 

72 

72 

78 

76.5 

■IN 

48 

54 

41 

42 

42 

46 

47 

38 

38 

42 

50 

58 

52 

54 

55 

60 

57 

53 

57 

57 

48 

54 

56 

66 

62 

52 

52 

59 

62 

60 

52.1 

MASSACHnSETTS 

HOVEMBER   1957 

BTAimiS 

■AX 

62 

63 

55 

55 

53 

58 

58 

60 

47 

42 

53 

56 

59 

64 

61 

62 

57 

61 

61 

54 

48 

42 

49 

45 

39 

39 

58 

56 

56 

54.3 

■IN 

53 

40 

48 

46 

42 

34 

46 

47 

33 

26 

35 

23 

29 

48 

43 

40 

41 

45 

49 

35 

34 

29 

39 

33 

26 

17 

34 

51 

39 

38.1 

PROVmCETOWK  3  N 

■AX 

55 

60 

60 

52 

51 

50 

55 

58 

59 

52 

42 

54 

55 

58 

60 

57 

64 

54 

62 

62 

59 

56 

44 

48 

44 

39 

48 

66 

62 

52 

54.6 

■IN 

46 

48 

51 

47 

41 

42 

37 

35 

48 

32 

32 

38 

32 

44 

52 

47 

47 

40 

40 

41 

40 

38 

38 

34 

35 

25 

20 

32 

51 

40 

39.6 

3*m  t«l*i*nc«  Dotoa  toUowinQ  Station  Indax. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


KEW  EKCLAND 
DELAYED  DATA 


D*y  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

H      < 

comrECTicDi 

APRIL   1»57 
COTDITKT 

HAT  1S57 

BVAP 
ETAP 

.30 

.39 

.59 

- 

- 

.16 

.27 

.30 

.36 

.34 

.25 

.02 

.03 

.22 

.14 

.27 

.24 

.19 

.08 

.04 

.01 

.18 

.15 

.24 

.26 
.35 

.10 
.24 

.09 
.14 

.21 
.22 

.28 
.22 

.32 
.22 

.23 

B6.B3 

COKKBCTICOT 


CORRECTIONS 
MONTHS:   JANUARY  -  JUNE  1957 


Tables  2  &  S: 

Waterbury  City  Hall 


Lake  Konomoc 


MAIWE 

Table  2: 


WcBt  Buxton  2  KN1» 


HONTH:   NOVEMBER  1957 


MONTH:   OCTOBER  1957 


month:   N07EUBER  1957 


Delete  all  temperature  data  January 
through  June,  1957. 


Amount  30th  should  be  0;  monthly 
total  should  be  5.41. 


Average  maximum  temperature  should  be 
61.3;  average  minimum  temperature  should 
be  37. 7M;  average  temperature  should  be 
49. 5U. 


Total  precipitation  should  be  6.06;  pre- 
cipitation departure  should  be  +2.47;  No. 
of  days  with  precipitation  .10  or  more 
should  be  11;  No.  of  days  .50  or  more,  5; 
No.  of  days  1.00  or  more,  2. 


MASSACHUSETTS 
Table  2: 


Worcester  CAA  Airport 


MONTH:   MARCH  1949 


Amount  on  the  15th  should  be  1.00; 
monthly  total  should  be  6.06. 


Total  precipitation  should  be  1.64. 


Worcester  CAA  Airport 


MONTH:   JULY  1949 


Amount  on  1st  should  be  .16;  monthly 
total,  1.64. 


Worcester  CAA  Airport 


Total  precipitation  should  be  1.82. 


Worcester  CAA  Airport 


Amount  on  25th  should  be  .22;  monthly 
total,  1.62. 


MONTH:   NOVEMBER  1957 


Amount  on  the  30th  should  be  0;  monthly 
total  should  be  4.67. 


Tables  2,  3,  k   5: 

Provlncetown 


Delete  all  data  for  this  station. 


Amount  on  30th  should  be  0;  monthly 
total  should  be  3.43. 


West  Rutland 


Amount  on  28th  should  be  •;  30th, 
monthly  total  should  be  •. 


MONTHS:   JUNE  1948  -  AUGUST  1957 


Tables  2,  3  fc  5: 

East  Barnet 


Published  as  East  Barnet,  Vt .  should 
have  been  Monroe  5  NNE.  N.  H. 


MONTH:   JUNE  1957 


Amount  on  29th  should  be  •;  30th,  •; 
monthly  total  should  be  •. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAKD 
DECEMBER  1957 


I   6t  Albu.  B.7   I«o»bur,  r.II.  ^ 


"TV  ■ 


6"  ^' 


Pittsburg  B«aer¥i 


•  '      r   ^        ..     /     test  Bur> 
■.t.rhur,  3 


tlUkbetlitoi 


Port   Bgary.    ■.    T.I 


'Mc    lados  r«lTa 


Tlcondaroga,  ■.  T 


V/'S" 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE   MILES 
0  10         20         30         40 


75TB  UHIDIMI   TIO   ZOKl 


■?-.. 


STATION   LEGEND 

O    •  3  Precipitation  only 

(D  Precipitation,  storage 

O  ■%--'>■  Precipitation   and   Temperature 

i-„  "V"  "T'V'  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type   of  gage-         O    Non- recording; 
•    Recording;        3    5o/A  //psj 

I         Double  circle  combinations    indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


«ODlogtoii3  in        I* 

iih    A.    '^"  -  --     " 

,*— <^St_l__£ :?i.i.S....r  o       |i      o         .u<ul;.i-, 

f  Bol^c  Tunnel  ■  ^^^^    "■  "  ^^^^   ^   "    .^^^GraapTi  1 U  gn 


'■^ 


'*"/  ,  B.ltl..rtom  O^  •"•  ,^r\„„|f,'.  ' 

f-~  aor^-^  I  o    .,i,.,a 

laatovcr  Plaid         •■•■!  Brlafleld         Hillburr  0\ 

I  O      -O-  Charlton   iUaoalc  Hoae    .  O  ' 

#   3prla,M^»™,„  Soo.bbrld,.   3    3.        "'■""""'«•  •     |, 

.^__  _  _     '     °       [         O'rtalar       "•-»'"', 


IV»**   Bartford  |L 


'.19  Pirvouth  Y 


-o- 

milbrook.    n.    T. 


.-^^'"^  ^^^Brldcabuptoa,    I.   T. 


Ilvarbaad  iMau-cb,    ■.   T.'        ■O" 


-,  lirport       'O-Fall    ■!"» 


81o%   laland   IB  AP 


■antuckat  VB  Airport 


iBollnes  are  drawn  through  points  of  approxlaately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fro*  recorder  substations  will  be  arallable 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1957 


ZaollB*a  ara  drava  tltrcni«h  polDta  of  approzliutelT  equal  valuea.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  Bubstatlona  will  be  arallable 
la  tka  pablicatloa  "Hourly  Precipitation  Data". 


TOTAL  PRECIPITATION 


NXW  BNGLAMD 
DECEUBER   1957 


Revised  WRPC,   Chattanooga,   Tenn.    11/57 

Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  froai  recorder  aubBtatioaa 
will  be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".- 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW   ENGLAND 
DECEUBER   1957 


Revised   WRPC.    ChattmnoORa .    Teon .    11    57 

laollmea  ar«  Ormwrn  thraagh   points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fro«  recorder  subatatlons 
will  be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


387  - 


STATION  INDEX 


Obser- 

** 

■s 

vation 

Refer 

Slalion 

i 

County 

1 

1 

•s 

O 

Time 

Observer 

To 

0 

3. 

•a 

"5 

0 

i 

p. 

Tables 

1 

i5 

JS 

^ 

cS 

& 

CONNECTICUT 

ANSON I A 

0120 

NEW  HAVEN 

41  20 

73  OS. 

20 

6A 

ANSONIA  WATER  CC 

3 

BAKEBSVILLE 

0227 

LITCHFIELD 

41  50 

73  02 

710 

WATER  BUR  HARTFORO 

BALTIC 

0251 

NEW  LONDON 

17 

41  37 

72  06 

140 

MID 

BALTIC  MILLS  CO 

SARKHAMSTEO 

0299 

LITCHFIELD 

41  56 

72  57 

410 

WATER  eUR  HARTFORD 

3 

BLOOMFIELO 

Qt^*. 

HARTFORD 

41  50 

72  44 

165 

MID 

ENG  DEPT  HARTFORO 

c 

BRIDGEPORT  we  AP 

0606 

FAIRFIELD 

41  10 

73  06 

^ 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

BftOOKLVN 

0916 

WINDHAM 

17 

41  47 

71  57 

275 

6^ 

DONALD  J,  FIELDS 

BULLS  BRIDGE  DAM 

09«1 

LITCHFIELD 

41  39 

260 

CONN  LIGHT  +  POWER 

BURLINGTON 

0973 

HARTFORD 

41  48 

72  58 

460 

SA 

WATER  BUR  HARTFORD 

3 

CANOLEWOOO  LAKE 

1003 

FAIRFIELD 

41  29 

73  28 

500 

MIO 

CONN  LIGHT  •  POWER 

C 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

1468 

MIDDLESEX 

41  28 

72  31 

170 

8A 

ST  PARK  +  FOREST  CO* 

3 

COLCHESTER 

1499 

NEW  LONDON 

41  34 

72  17 

400 

6P 

6P 

RAYMOND  J.  RUS2ALA 

COLLINSVILLE  1  S 

153a 

HARTFORD 

41  48 

72  56 

300 

COLLINS  COMPANY 

3      7 

COVENTRY 

1689 

TOLLANO 

17 

41  48 

12M 

12M 

UNIVERSITY  OF  CONN 

2  3  5  6 

CREAM  HILL 

1715 

LITCHFIELD 

41  52 

73  20 

1300 

5P 

5P 

CREAM  MILL  FARM 

2  3  5 

DANBURY 

1762 

FAIRFIELD 

41  23 

73  26 

510 

7A 

7A 

JOSEPH  P.  SIMKOi  JR 

2  3  5   7 

DAWSON  LAKE 

1798 

NEW  HAVEN 

41  22 

72  59 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

DERBY 

1844 

FAIRFIELD 

41  19 

73  05 

70 

BIRMINGHAM  WATER  CO 

3 

EAST  HAVEN 

2169 

NEW  HAVEN 

41  17 

72  52 

eA 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

2266 

FAIRFIELD 

41  14 

73  15 

260 

5P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

3 

FALLS  VILLAGE 

2658 

LITCHFIELD 

41  57 

73  22 

580 

fiP 

6A 

CONN  POWER  COMPANY 

2  3  5 

GftOTON 

3207 

NEW  LONDON 

17 

41  21 

72  03 

MID 

GROTON  PUBLIC  UTIL 

2  3  5    7 

HARTFORD 

3446 

HARTFORD 

41  46 

72  42 

140 

MID 

ENG  DEPT  HARTFORD 

HARTFORD  BRAINARO  FLO 

34S1 

HARTFORD 

41  44 

72  39 

15 

MID 

6A 

SWG  TREATMENT  PLANT 

2  3  5    7  C 

•HARTFORD  WB  AIRPORT 

3456 

HARTFORO 

41  56 

72  41 

169 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

3563 

FAIRFIELD 

41  14 

73  16 

240 

7P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

3 

JEWETT  CITY 

3857 

NEW  LONDON 

41  3e 

71  54 

400 

MID 

JEWETT  CITY  WTR  CO 

C 

LAKE  KONOMOC 

3989 

NEW  LONDON 

72  11 

180 

BA 

NEW  LONDON  WTR  WKS 

LAUREL  RESERVOIR 

4096 

FAIRFIELD 

41  10 

73  33 

340 

STAMFORD  WATER  CO 

3 

MANCHESTER 

4443 

HARTFORD 

41  46 

72  29 

392 

BA 

MANCHESTER  WTR  OEPT 

3 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

4486 

WINDHAM 

17 

41  45 

72  11 

250 

5P 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7  C 

MEAD  POND  RESERVOIR 

4599 

FAIRFIELD 

41  12 

73  31 

STAMFORD  WATER  CO 

MIOOLETOWN  W8 

MIDDLESEX 

41  33 

72  34 

133 

MID 

MID 

U.  S.  WEATHER  euREAL 

2  3  5    7  C 

MIDDLETOWN  *  W 

4767 

MIDDLESEX 

41  33 

72  43 

369 

12M 

12M 

KORNEL  BAILEY 

MILFORO 

4790 

NEW  HAVEN 

41  12 

73  05 

30 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

3 

MOHAWK  RANGER  STA 

4933 

LITCHFIELD 

41  50 

73  16 

1440 

8A 

ST  PARK  ♦  FOREST  COK 

3      7 

MOODUS  RESERVOIR 

5018 

MIDDLESEX 

72  26 

MOUNT  CARMEL 

5077 

NEW  HAVEN 

41  25 

72  55 

6P 

6P 

CONN  AGR  EXP  STA 

NATCHAUG  RANGER  STA 

WINDHAM 

17 

41  53 

72  05 

400 

eA 

ST  PARK  •  FOREST  COC 

3 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

6131 

TOLLAND 

17 

72  21 

670 

8A 

ST  PARK  +  FOREST  CO^ 

3 

NEW  HARTFORD 

5262 

LITCHFIELD 

41  53 

72  57 

360 

SA 

WATER  BUR  HARTFORO 

3 

NEW  HAVEN  we  AIRPORT 

5273 

NEW  HAVEN 

72  53 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

5285 

HARTFORO 

72  44 

150 

C 

NORFOLK  2  SW 

5445 

LITCHFIELD 

41  58 

73  13 

1380 

flA 

EDWARD  C.  CHILDS 

2  3  5    7  C 

NORTH  BBANFORD 

5510 

NEW  HAVEN 

72  46 

210 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

NORTH  GUILFORD 

5641 

NEW  HAVEN 

41  23 

72  43 

260 

6A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

3 

NORWALK  GAS  PLANT 

5893 

FAIRFIELD 

73  25 

CONN  LGT  +  PWR  CO 

2  3  5 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

5910 

41  32 

72  04 

20 

lOA 

lOA 

DEPT.  PUBLIC  UTIL 

2  3  5    7 

PAUCHAUG  FOREST 

6131 

NEW  LONDON 

17 

41  35 

71  51 

270 

7A 

ST  PARK  *.  FOREST  CO* 

3 

PEOPLES  RANGER  STA 

6239 

LITCHFIELD 

41  56 

73  00 

435 

BA 

ST  PARK  ♦  FOREST  CO** 

3 

PROSPECT 

6597 

NEW  HAVEN 

41  30 

72  67 

420 

eA 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

3 

PUTNAM 

6645 

WINDHAM 

17 

71  54 

6P 

ALPHONSE  BONNER 

2  3  5    7  C 

PUTNAM  LAKE 

6655 

FAIRFIELD 

4  1  05 

73  36 

300 

6A 

GREENWICH  WATER  CO 

ROCKVILLE 

6942 

41  52 

72  26 

510 

MID 

ROCKVILLE  WTR  ♦  AQUE 

C 

ROCKY  RIVER  0AM 

6966 

LITCHFIELD 

41  35 

73  26 

220 

7A 

CONN  LIGHT  ♦  POWER 

ROUND  POND 

7002 

FAIRFIELD 

41  18 

73  32 

765 

3P 

RIDGEFIELO  WTR  SUP 

3 

SALISBURY 

7109 

LITCHFIELD 

41  59 

73  27 

1015 

5P 

5P 

HAROLD  MYERS 

2  3  5 

SAU6ATUCK  RESERVOIR 

7157 

FAIRFIELD 

41  15 

73  21 

295 

5P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

SMEPAUG  DAM 

7373 

LITCHFIELD 

73  16 

641 

12M 

12M 

BUR  ENG  WATERBURY 

2  3  5      C 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

7432 

HARTFORD 

41  39 

72  49 

370 

6A 

WTR  COM  NEW  BRITAIN 

3      7 

STAFFORD  SPRINGS 

7946 

TOLLAND 

17 

41  58 

72  18 

625 

6A 

CONN  LIGHT  ♦  POWER 

INAC   7/56 

STAMFORD  5  N 

7970 

FAIRFIELD 

41  06 

73  32 

200 

5P 

5P 

STAMFORD  MUSEUM 

8065 

FAIRFIELD 

41  23 

73  10 

CONN  LIGHT  +  POWER 

STORRS 

TOLLAND 

17 

41  46 

72  15 

600 

MID 

AID 

U  OF  CONN  AGR  DEPT 

2  3  5      CG 

TOflftlNGTON 

8436 

LITCHFIELD 

73  07 

580 

T0R.MN6TON  WTR  CO 

3 

TORRINGTON  2 

6441 

LITCHFIELD 

41  48 

73  08 

603 

BA 

TORRINGTON  REGISTER 

3 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

6486 

FAIRFIELD 

41  17 

73  09 

320 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

3 

•WATERflURV  CITY  MALL 

8911 

NEW  HAVEN 

41  34 

73  02 

12M 

BUR  ENG  WATERBURY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

9007 

NEW  HAVEN 

41  18 

73  02 

180 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

3 

WESTBRDOK. 

9067 

MIDDLESEX 

72  26 

4P 

4P 

JAMES  RINTOUL 

2  3  5    7 

WEST  HARTFORD 

9162 

HARTFORD 

5 

41  45 

72  47 

275 

eA 

WATER  eUR  HARTFORD 

3 

WEST  HARTLAND 

9174 

HARTFORD 

5 

42  00 

72  58 

1160 

eA 

WATER  euR  HARTFORD 

3 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

9506 

HARTFORO 

41  44 

72  57 

600 

WTR  COM  NEW  BRITAIN 

WHITNEY  LAKE 

9544 

NEW  HAVEN 

41  20 

72  55 

36 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

3 

WIGWAM  RESERVOIR 

9566 

LITCHFIELD 

7 

41  40 

73  08 

625 

12M 

12M 

WATER8URY  WATER  CO 

2  3  5 

WILLIMANTIC 

9592 

WINDHAM 

17 

41  43 

72  14 

250 

7A 

CONN  LIGHT  ♦  POWER 

3 

WOLCOTT  BESE»VOIfi 

9759 

NEW  HAVEN 

41  37 

72  56 

770 

BA 

WTR  COM  NEW  BRITAIN 

WOODBURY  3  W 

9783 

LITCHFIELD 

^ 

41  34 

73  16 

960 

6A 

OSCAR  S.  JOHNSON 

3      7 

AUGUSTA  AIRPORT 

0273 

KENNEBEC 

g 

44  19 

69  48 

360 

■<ID 

ROBERT  A.  SMITH 

C 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

0275 

KENNEBEC 

44  19 

69  48 

350 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  5    7 

BANGOR  OOW  FIELD 

0355 

PENOBSCOT 

11 

^4  48 

A\0 

U.  S.  AIR  FORCE 

2  3  5    7 

BAR  HAReOR 

0371 

HANCOCK 

^4  23 

68  12 

30 

6P 

5P 

ACADIA  NAT  PARK 

2  3  5    7 

BELFAST 

0480 

WALDO 

44  24 

69  00 

20 

8P 

BP 

R.  C.  TALBOT 

2  3  5 

BINGHAM  WVMAN  DAM 

P600 

SOMERSET 

45  04 

69  54 

_ 

HID 

CENTRAL  MAINE  PWR  C( 

3 

GRASSUA  DAM 

0614 

45  40 

69  60 

1100 

7A 

KENNEBECK  WTR  PWR  CO 

BRIDGEWATER 

0633 

AROOSTOOK 

46  26 

67  51 

430 

5P 

5P 

DELBERT  0.  RAYMOND 

2  3  5 

BRIDGTON  1  NNW 

0644 

CUMBERLAND 

12 

44  04 

70  43 

600 

6P 

«P 

ANDREW  J.  SANBORN 

2  3  5    7 

BRUNSWICK 

0934 

CUMOEPLANO 

43  53 

69  56 

70 

6P 

MID 

U,  S.  NAVY 

2  3  5 

CARIBOU  we  AIRPORT 

1175 

AROOSTOOK 

15 

46  52 

68  01 

624 

41D 

MID 

U.  S.  WEATHER  BUREAl 

2  3  5    7  C 

CLAYTON  LAKE 

1472 

AROOSTOOK 

15 

69  32 

1000 

MID 

ABBIE  M.  PAOUET 

C 

CORINNA 

1626 

PENOBSCOT 

11 

44  57 

69  13 

360 

6P 

6P 

RAYMOND  R.  PALMER 

2  3  5 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

1756 

OXFORD 

70  51 

1470 

MRS.  NELLIE  SPINNEY 

2  3  5 

OAMARISCOTTA  MILLS 

1823 

LINCOLN 

44  08 

69  31 

210 

ep 

eP 

MRS.  NANCY  RAWLINGS 

2  3  5 

EAGLE  LAKE  3  SW 

2111 

AROOSTOOK 

47  00 

68  39 

600 

5P 

9P 

DONALD  CLARK  JR« 

2  3  5 

EASTPORT 

2426 

WASHINGTON 

66  59 

60 

WALTER  A,  MICKS 

2  3  5   7  C 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

PISCATAQUIS 

69  16 

5P 

5P 

2  3  6 

EAST  WINTHROP 

2539 

KENNEBEC 

44  19 

69  54 

173 

4P 

4P 

AUGUSTA  WATER  OlST 

2  3  5 

ELLSWORTH 

2620 

HANCOCK 

44  32 

66  26 

24 

eA 

BANGOR  KYORO-ELEC  CC 

3      7 

EUSTIS  7  NW 

2  705 

FRANKLIN 

45  17 

70  35 

1240 

MID 

LIU.A  THERRIEN 

c 

FARMINGTON 

2765 

FRANKLIN 

44  40 

70  09 

6P 

6P 

C.  S*  PREBLE 

2  3  9 

FORT  FAIRFIELD 

AROOSTOOK 

15 

JAMES  A.  SCHOFIELO 

FORT  KENT 

2678 

AROOSTOOK 

IS 

47  15 

68  36 

520 

PHILIP  BOUCHARD 

2  3  5   7  C 

GARDINER 

3046 

KENNEBEC 

44  13 

140 

SS 

SS 

GARDINER  WATER  DIST 

2  3  5 

6 I LEAD 

3110 

OXFORD 

44  24 

70  58 

700 

7P 

RUHFORD  FLS  PWR  CO 

3 

GRAND  LAKE  STREAM 

3  261 

WASHINGTON 

14 

45  11 

67  46 

86 

MID 

STATE  FISH  HATCHERY 

C 

GREENVILLE 

45  27 

69  35 

1061 

HUGH  E.  SAWYER 

2  3  5   7  C 

HIRAM  2  S 

3800 

CUMBERLAND 

13 

43  51 

70  46 

MID 

MIO 

CENTRAL  MAINE  POWER 

2  3  5 

HOULTDN  CAA  AP 

3692 

AROOSTOOK 

»5 

46  07 

67  46 

459 

MID 

MIO 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5    7 

HOULTON  1  NE 

3697 

AROOSTOOK 

15 

4<  06 

67  50 

410 

6P 

6P 

WILLIAM  CUMMING 

2  3  5      C 

JACKMAN 

4086 

SOMERSET 

45  37 

70  16 

1160 

5P 

5P 

CENTRAL  MAINE  POWEK 

2  3  5 

JONESeORO 

4183 

WASHINGTON 

44  39 

67  39 

2  3  5 

LEWISTON 

ANDROSCOGGIN 

44  06 

70  14 

162 

MID 

MID 

UNION  WATER  PWR  CO 

2  3  5 

LONG  FALLS  DAM 

4  781 

SOMERSET 

45  14 

70  12 

1160 

CENT  MAINE  PWR  CO 

2  3  5    7 

MACHIAS 

4878 

WASHINGTON 

44  43 

67  26 

40 

7A 

WILLIAM  JORDAN 

3      7 

MADISON 

4927 

SOMERSET 

2  3  5    7 

MIDDLE  DAM 

44  47 

70  55 

1600 

UNION  WATER  PWR  CO 

3 

MILLINOCKET 

5304 

PENOBSCOT 

11 

45  39 

66  42 

BA 

SA 

GREAT  NORTH.  PAPER 

MILLINOCKET  CAA  AP 

5309 

PENOBSCOT 

45  39 

68  41 

405 

MID 

MIO 

CIVIL  AREO.  AOM. 

2  3  6    7 

MOOSEMEAD 

5460 

SOMERSET 

45  35 

69  43 

1028 

7A 

H,  LAMONTA6NE 

3 

•OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

6425 

PENOBSCOT 

11 

66  40 

124 

MIO 

MIO 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5    7 

■ORONO 

6430 

PENOBSCOT 

LI 

44  52 

66  42 

115 

4P 

4P 

PHYS  OEPT  U  OF  ME 

2  3  5 

ORONO  2 

64  35 

PENOBSCOT 

44  53 

66  41 

120 

MID 

HAROLD  HAMLIN 

PORTLAND 

6900 

CUMBERLAND 

43  40 

70  15 

65 

MIO 

MIO 

CITY  OF  PORTLAND 

2  3  5 

PORTLAND  we  AIRPORT 

6905 

CUMBERLAND 

43  39 

70  IB 

61 

HID 

MID 

U.  S«  WEATHER  BUREAl 

2  3  5    7  C 

PRESOUE  ISLE 

6937 

AROOSTOOK 

IS 

46  39 

66  00 

5P 

5P 

MAINE  EXP  STATION 

2  3  5 

RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUMFORD  3  SW 

RUMFORO  1  SSE 


SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTHWEST  HBR 


WEST  9UXT0N  2  I 
WEST  ENFIELD 
MINSLOW 

WOODLAND 


MASSACHUSETTS 


ADAMS 
AMHERST 

ASHBURNHAM 
ASHLAND 
ATHOL  3  E 

BEDFORD 
BEECHWOOD 
BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  Dj 
BLUE  HILL 


WB  AIRPORT 


CHARLTON  MASONIC  HOME 


COHASSET 
COLDBROOK 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREMAM 
EDGAR TOWN 

FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAM INGHAM 
FRANKLIN 

GARDNER 


HOOSAC  Tunnel 

HUBBAROSTON 
HYANNIS  3  NE 
IPSWICH 

JEFFERSON 
KNIGriTVILLE  0AM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 

MENDON 

HIDDLEBORO 

MIDDLETON 

MILFORO 

MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 

MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEEOHAM 


NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
N0RTH8RIDGE 
NORWOOD  MASS 


PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 
PLYMOUTH 

PRINCETON 
PROVINCETOWN  3  U 
PROVINCETOWN  1  NW 

QUABBIN  INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE  3  SW 

SOUTH  EGREMONT 
SPOT  PONO 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STERLING  3  NW 
STOCKBRIDGE 


TULLY  0AM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 


WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  BRIMFIELO 

WEST  CUMMINGTON 

WESTFIELD 


WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 
WINCHENOON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 


County 


'ISCATAOUIS 


OXFORD 

YORK 

SOMERSET 

OXFORD 
HANCOCK 

AROOSTOOK 

OXFORD 

SOMERSET 

WALDO 

OXFORD 


WASHINGTON 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
I DOLE SEX 
WORCESTER 

lODLESEX 
NORFOLK 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 
WORCESTER 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 

lODLESEX 

WORCESTER 
BARNSTABLE 
'SHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 
WORCESTER 
I DOLE SEX 

PLYMOUTH 
DUKES 

BRISTOL 
WORCESTER 
I DOLE SEX 
NORFOLK 
WORCESTER 

lODLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 

FRANKLIN 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 


IDDLESEX 
ESSEX 

DOLE SEX 

ISTOL 
WORCESTER 
PLYMOUTH 
ESSEX 
WORCESTER 

WORCESTER 
FRANKLIN 
WORCESTER 
NTUCKET 
NORFOLK 

BRISTOL 

ESSEX 

FRANKLIN 

WORCESTER 

NORFOLK 


IPSHIRE 


WORCESTER 
BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

BARNSTABLE 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 

ESSEX 

BARNSTABLE 

BRISTOL 

FRANKLIN 
WORCESTER 
BERKSHIRE 
IDDLESEX 


WORCESTER 
WORCESTER 
KSHIRE 
STOL 

WORCESTER 

FRANKLIN 

NORFOLK 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

SHIRE 
BERKSHIRE 
WORCESTER 

SHIRE 

HAMPDEN 

ESSEX 

NORFOLK 

lODLESEX 
BERKSHIRE 

HAMPDEN 

WORCESTER 

WORCESTER 

WORCESTER 

WORCESTER 


43 

26 

70 

47 

46 

43 

44 

36 

70 

44 

14 

66 

18 

46 

3? 

6B 

70 

0? 

70 

59 

45 

20 

69 

58 

6  14 

68 

39 

5  09 

67 

24 

2  39 

73 

06 

7? 

2  39 
2  16 

n 

71 

53 
28 

42  27 
42  26 
42  17 


42  39 
42  36 
42  11 
42  08 


■  Z    22 

>2  03 

■  2    10 
2  29 

2  06 

2  2B 

2  06 

42  23 


69  11 
69  07 
69  06 


71  35 

72  12 

70  32 

71  04 

72  49 

72  36 

72  56 

72  00 

70  52 

71  54 

72  52 

47 

71  23 

4? 

71  10 

42 

71  16 

1.7 

36 

71  01 

42 

10 

71  31 

42 

12 

71  45 

1.? 

35 

72  35 

41 

15 

70  04 

42 

16 

71  16 

41 

39 

70  55 

4? 

50 

70  55 

47 

2B 

72  20 

42 

07 

71  40 

42  32 

72  11 

42  26 

73  17 

42  31 

72  55 

41  59 

70  42 

71  52 

42  04 

70  13 

42  04 

70  12 

42  Z2 

72  17 

70  55 

42  39 

70  37 

42  32 

70  52 

41  46 

TO  30 

41  50 

71  07 

42  36 

72  44 

42  03 

72  05 

Obser 

vation 
Time 


GREAT  NORTH.  PAPER 
OLIVER  W.  HOLMES 

RAL  MAINE  POWER 
RUMFORO  FLS  PWR  CO 
EVALINE  A.  WARREN 


RUMFORD  FLS  PWR  i 
CLIFFORD  P.  COOK 
CENTRAL  MAINE  POl 
iN  M.  FRASER 


:  SVC 


MAINE  PUB  SERVICE  CI 
PUBLIC  SERVICE  CO 
GLADYS  H.  OURGIN 
MERTON  R.  REYNOLDS 
UNION  WATER  PWR  CO 

CENTRAL  MAINE  POWER 
GEORGE  THOMPSON 
HOLGSWORTH  *  WHITNEY 
ST  CROIX  PAPER  ( 


NEW  ENGLAND  PWR  CO 
UNIVERSITY  OF  MASS 
M.  C.  STEWART 
METRO  OlST  WTR  COHM 

STATE  OEPT  HEALTH 

NORTHEAST  WEA  SVC 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  OlST  WTR  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BLUE  HILL  DBS 

U.  S.  WEATHER  euREAl 
MRS.  BARBARA  SMITH 

SS  CORRECTNL  INST 
CITY  ENGINEER 

HARVARD  UNIVERSITY 

MASONIC  HOME 
U.  S.  COAST  GUARD 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMM 
METRO  DIST  WTR  COMM 

OSCAR  JOHNSON 
METRO  DIST  WTR  COMM 
MRS.  MARY  E.  OAVIS 

G.  8.  ROUNSVILLE 
ELIZABETH  6.  HOUGH 


RICHA 

0  C.  BRIGHAM 

2  3  5 

OEPT 

STATE 

OEPT  HEALTH 

STATE 

OEPT  HEALTH 

STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
EARL  F,  SMITH 
STATE  DEPT  HEALTH 

A.  W.  LAOO 
NEW  ENGLAND  PWR  CO 
Miss  BESSIE  WHEELER 
CAPE  *  VNYRO  ELEC  CC 
STATE  DEPT  HEALTH 

METRO  DIST  WTR  COMM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

METRO  DIST  WTR  COMM 

ESSEX  COMPANY 

PROPS  LKS  *  CANALS 

STATE  OEPT  HEALTH 
ILD  J.  PARKINSON 

STATE  DEPT  HEALTH 
'ERS  WATER  WORKS 

STATE  DEPT  HEALTH 

ENGLAND  PWR  CO 

ARLENE  PEARCE 

ICtS  HARRINGTON 

>.  WEATHER  eUREAl 

EDMUND  A.  SYMONDS 

ENGINEER 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMM 
STATE  OEPT  HEALTH 
DAVID  G,  OOE 

METRO  DIST  WTR  COMM 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  hEAlTh 
HARVARD  FOREST 
..  WEATHER  BUREAl 

STATE  OEPT  HEALTH 
lOUTH  CORDAGE  CO 

METRO  DIST  WTR  COMM 
..  COAST  GUARD 
•  VNYRO  ELEC  CC 

METRO  DIST  WTR  COMM 
W  BEDFORD  WTR  WKS 
V.  R.  M.  BARKER 

S.  COAST  GUARD 

A.  WINSOR 

ISTOL  CO  AGR  SCH 
W  ENGLAND  PWR  CO 
ESTER  R.SP16LV0GEL 
STATE  OEPT  HEALTH 
METRO  OlST  WTR  COMM 

St  ARMORY 
METRO  DIST  WTR  COMM 

IZIO  LANCIANI 
NESeiTT  H.  BANGS 
TAUNTON  WATER  WORKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ASS.  ELEC.  CO. 
PARKER  N,  CHICK 

■EDERICK  Y,  LIBBY 
HARE  HATER  WORKS 

TATE  DEPT  HEALTH 
»RTHA  S.  GARDNER 
RS. CARYL  W.POBLOCKl 
■JA  E.  LAMB 
SEOERIC  S.  BROWN 

STATE  DEPT  HEALTH 
PETER  LINDSTROM 

iNCIS  D.  DONOVAN 
WESTON  COLLEGE 
STATE  OEPT  HEALTH 

.  AIR  FORCE 

METRO  DIST  wTR  COMM 

STATE  DEPT  HEALTH 

■  WEATHER  BUREAL 
CLIFFORD  L*  DAVIS 
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To 
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2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 


STATION  INDEX 


County 


NCK    NUVSMIIE 

AM»«ltST 
■CNTON 
•CtLIN 
SETnterCN 

•LACK* ATE*    OtM 

SON    tARVINS    PAU.S 

•  BISTC. 
CAJVTOM 
CAMtOM    MOUNTaIM 

CEMTE*    HA»eO« 
CLA*EI«MT 
CLCAB   BROOK 
CONCORD   MB    AlR^OttT 
OIIVILLE    N0TO4 

DUSLIM 
OUItHAM 

east  deerin4 
Easthan  falls  dam 

EBSOL 

FABVAN 

FIRST  COMI  LAKE 
FITZVlLLIAM  3  &■ 
FRAPl^LIM  1  NM 
FRAMKLIN  FALLS  0AM 

SILMAMTON 

CRA^TON 

&SEENVILLE 

HANOVER 

HILLSMMO  2   ■ 

MUOSON 
JEFFERSON 
KEENE 
LAKEPOer 
LA«EPO«T  2 

LANCASTER 

LAMOAFF 

LEBAMOM  CAA  AIRPORT 

LINCOUt 

MAC    DONELL    0AM 

MANCHESTER 

MASSABCSIC    LAKE 
MILAN    7    N 
MiLFOftD 

MOHRoe  »  tmz 

MOUMT    SUNAPEE 

MOUNT    HASHIHOTON 
NASHUA    9    N 
NELSON 

MEM    (>URMAM 

>*£«PORT 

NOR'h    CMICMCSTER 

nORThwoOC 
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WEATHER   SUMMARY 


GENERAL 


Warm  and  very  dry  weat 
of  1957,  but  record  co 
for  a  peach  crop  durin 
suffering.  Prolonged 
table  production  and  s 
forest  fires.  Destruc 
and  less  costly  than  i 
devils  and  earthquakes 
year. 


her  were  the  chief  features 
Id  in  January  ruined  prospects 
g  the  year  and  caused  much 
dry  weather  curtailed  vege- 
et  the  state  for  costly 
tive  storms  were  less  numerous 
n  the  preceding  year.   Dust 
provided  novelty  during  the 


WEATHER  EFFECTS 

The  extremely  cold  weather  of  the  middle  of  January 
killed  peach  buds,  and  caused  considerable  personal 
discomfort  as  heating  systems  were  overtaxed  and 
broke  down.   Outside  farm  work  began  during  the 
middle  of  April.   High  temperatures  after  mid-month 
induced  rapid  development  of  vegetation.   Windy 
weather  with  low  humidity  during  the  latter  part 
of  April  and  early  M?y  created  extremely  hazardous 
fire  conditions.   Brush  and  forest  fires  burned 
for  days  out  of  control;  several  homes  were  destroy- 
ed, and  thousands  of  acres  of  woodland  were  blight- 
ed.  Preparations  for  planting  progressed  rapidly 
during  the  dry  spell.   Apples  bloomed  heavily  in 
May  under  very  favorable  weather  conditions.   A 
small  number  of  apple  orchards  experienced  heavy 
frost  damage  on  May  17;  cranberry  bogs  were  pro- 
tected by  flooding.   Planting  of  Aroostook  County, 
Me.,  potatoes,  and  setting  of  shade  tobacco  in  the 
Connecticut  Valley  were  completed  well  ahead  of 
schedule.   Crop  prospects  were  generally  good 
until  mid-June,  but  heat  and  lack  of  moisture 
curtailed  vegetables  production  in  non-irrigated 
fields  and  caused  pastures  to  deteriorate  rapidly. 
By  the  end  of  July,  dry  weather  in  southern  New 
England  had  caused  extensive  damage  to  crops  and 
forced  many  dairymen  to  turn  to  barn  feeding  of 
hay  and  silage  as  pastures  failed.   In  northern 
New  England,  on  the  other  hand,  weather  conditions 
in  July  were  moderately  favorable  for  crops.   Rain- 
fall increased  in  Central  and  Southern  New  England 
in  August,  partially  relieving  the  pronounced 
dryness  of  the  preceding  spring  and  summer  months . 
Although  dry  weaxher  continued  in  Northern  New 
England,  prevailing  coolness  reduced  evapotranspi- 
ration  water  losses.   The  apple  crop  failed  to 
size  normally  in  northern  New  England  where  rain- 
fall was  light,  but  did  well  elsewhere.   Potato 
development  was  poor  throughout  New  England  due 
to  the  severe  water  shortage.   The  cool  weather 
restrained  growth  of  corn  and  vegetable  crops  in 
most  of  the  section,  but  conditions  in  August  were 
exceptionally  favorable  for  sweet  corn  and  snap 
beans  in  Maine.   Harvest  operations  progressed 
rapidly  in  September  and  October  under  very  favor- 
able weather  conditions.   The  harvest  of  cranberries 
in  Massachusetts  was  pushed  due  to  a  lack  of  water 
for  frost  protection  flooding.   Rains  early  in 
October  relieved  a  very  serious  forest  fire  hazard. 
Mild  temperatures  and  adequate  moisture  supplies 
in  November  permitted  late  fields  in  central  and 
southern  New  England  to  produce  until  late  in  the 
month.   Pastures  in  some  areas  continued  to  provide 
appreciable  grazing  much  later  than  average.   Mild 
temperatures  in  December  permitted  excesses  of 
precipitation  to  penetrate  to  subsoils.   Ground- 
water levels  rose,  reaching  record-high  stages  in 
some  Maine  wells. 

TEMPERATURE 

The  beginning  and  ending  of  the  year  produced  the 
sharpest  of  temperature  contrasts,  for,  while 
January  was  one  of  the  coldest  such  months  in  New 
England's  history,  December's  mildness  rivaled 
that  of  similar  months  in  1953,  1931,  and  1923. 
Unseasonable  warmth  in  February  was  matched  by 
unseasonable  coolness  In  August. 

Cold  weather  at  the  beginning  of  January  gave  way 
to  seasonal  temperatures  for  a  week,  then  excep- 
tionally cold  air  gripped  the  section  at  mid-month. 


A  well-defined  thaw  on  January  22-23  saw  tempera- 
tures rise  above  the  50°  mark,  before  the  month 
closed  with  more  cold  weather.   February's  mildness 
was  interrupted  by  a  short  cold  snap  around  the 
12th  and  another  near  month's  end,  but  several  new 
high  maxima  for  February  were  established.   March 
was  another  month  of  mild  temperatures,  with  only 
one  cold  snap  near  the  beginning  of  the  month. 
Cold  air  reached  northern  and  central  Maine  with 
the  usual  frequency  in  April,  but  the  rest  of  the 
section  was  spared  these  onslaughts  after  mid-month, 
resulting  in  another  month  of  warm  temperatures. 
Temperatures  in  May  ranged  between  extremes  that 
mirrored  summer's  heat  and  winter's  chill;  cold 
snaps  on  May  3  and  17  and  another  short  chilly 
period,  plus  warm  weather  around  May  9-10,  enlivened 
a  month  of  otherwise  seasonal  temperatures.   The 
early  part  of  June  was  cool,  but  hot  weather  set 
in  after  June  10,  and  intensified  to  heat  wave 
proportions  later  in  the  month.   Cool  and  warm 
periods  alternated  in  July,  with  the  cool  periods 
being  dominant  in  the  northwest  portion,  and  the 
warm  periods  taking  the  ascendancy  in  the  south- 
east portion  of  New  England.   August  was  unusually 
chilly,  one  of  the  coldest  Augusts  on  record  for 
most  of  New  England;  only  in  southern  Coastal 
Massachusetts  and  the  coastal  area  of  Rhode  Island 
did  temperatures  approximate  the  seasonal  values. 
Most  of  September  featured  temperatures  well  above 
the  seasonal  averages,  but  a  cold  spell  at  the 
end  of  the  month  saw  the  mercury  dip  well  below 
freezing  in  all  areas.   Warm  and  cool  periods 
provided  relatively  sharp  temperature  contrasts 
in  October,  but  the  warm  periods  outweighed  the 
cool  in  the  northeast  portion.   Temperatures  in 
November  were  significantly  lower  than  the  seasonal 
average  only  during  two  brief  periods.   December's 
temperatures  were  extremely  warm,  with  only  the 
cold  snap  of  December  12-13  to  bring  a  reminder  of 
winter. 

Annual  average  temperatures  ranged  from  34.1°  at 
Mount  Mansfield,  Vt .  (excluding  Mount  Washington, 
N.  H.),  to  53.2°  at  New  Bedford,  Mass.   Tempera- 
ture extremes  for  the  year  were  -  42°  at  Fort  Kent, 
Me.,  on  January  14  and  15,  and  103°  at  Bridgeport 
WB  AP,  Conn.,  on  July  22.   Temperatures  rose  to 
90°  or  higher  most  often  at  West  Medway,  Mass.,  on 
32  days.   In  all,  9  stations  in  Southern  and  Central 
New  England  saw  temperatures  rise  to  the  century 
mark  at  some  time  during  the  year.   Excluding  Mount 
Washington,  N.  H. ,  temperatures  fell  to  32°  or 
below  and  to  0°  or  below  most  often  at  West  Burke, 
Vt . ,  with  totals  of  222  and  57  days  respectively. 
First  Conn  Lake,  N.  H. ,  took  the  prize  for  the 
greatest  frequency  of  cold  days,  with  maximum 
temperatures  of  32°  or  below  on  92  days. 

PRECIPITATION 

The  year  was  one  of  prevailing  dryness  in  all  areas 
except  the  north  portion  of  Northern  New  England. 
The  dryness  was  alarmingly  acute  in  southern  and 
coastal  areas. 

Precipitation  occurrences  in  January  were  frequent 
but  generally  rather  light,  and  almost  entirely 
in  the  form  of  snow.   Frequent  light  occurrences 
were  the  rule  during  the  first  half  of  February; 
after  a  week  of  dryness,  the  month  closed  with  a 
wet  spell.   March  was  distinguished  by  6  well- 
marked,  but  short,  precipitation  periods;  amounts 
were  small,  and  totals  were  deficient.   Precipi- 
tation was  frequent  during  the  first  decade  in 
April,  with  some  occurrences  of  heavy  amounts  in 
the  southern  half  of  New  England,  but  the  rest  of 
the  month  and  the  first  decade  of  May  were  mostly 
dry.   The  month-long  dry  spell  was  broken  by  6 
days  of  rain,  with  frequent,  but  rather  light, 
showers  during  the  rest  of  the  month.   Showers 
became  less  frequent  and  more  widely  scattered 
during  the  first  half  of  June,  but  were  quite  fre- 
quent during  the  last  week.   The  weather  was  quite 
dry  in  southeastern  New  England  in  July,  and  rather 
wet  in  the  northwest  portion.   The  frequency  of 
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precipitation  occurrences  was  near  or  somewhat 
less  than  average  everywhere  except  In  northern 
Maine,  where  It  was  far  above  average.   August 
was  the  driest  of  record  at  many  locations  In 
Northern  New  England,  but  most  of  Central  and 
Southern  New  England  received  some  relief  from  the 
prolonged  dry  spell.   Much  of  the  month's  rainfall 
In  Southern  New  England  resulted  from  frequent 
occurrences  of  light  amounts,  with  noteworthy 
amounts  In  the  general  rains  of  August  25-26. 
Areas  of  significant  precipitation  in  September 
were  limited  to  extreme  northwest  New  England, 
while  an  area  of  marked  deficiency  developed  in 
eastern  Massachusetts.   Two  3-day  rain  periods 
provided  most  of  October's  precipitation,  and  only 
southern  Connecticut  received  significant  benefit. 
Precipitation  was  moderately  frequent  in  November, 
with  occurrences  scattered  throughout  the  month. 
Heavy  amounts  were  noted  on  several  dates.   The 
trend  to  increased  precipitation  strengthened  in 
December,  with  moderate  to  heavy  amounts  on  several 
days,  and  totals  that  were  frequently  excessive. 

Excluding  Mount  Washington,  N.  H.,  annual  precipi- 
tation totals  ranged  from  25.07  Inches  at  West 
Lebanon,  N.  H.,  to  49.34  inches  at  Searsburg  Moun- 
tain, Vt .   The  greatest  daily  precipitation  amount 
was  3.79  inches  at  Benton,  N.  H. ,  on  September  23. 
Excluding  Mount  Washington,  the  location  with  the 
most  frequent  precipitation  was  First  Conn  Lake, 
N.  H.,  with  108  occurrences  of  0.10  inch  or  more. 
Heavy  amounts  occurred  most  frequently  at  Whitney 
Lake,  Conn.,  where  there  were  16  daily  amounts  of 
1.00  inch  or  more. 

SNOWFALL 

Annual  snowfall  totals  were  much  smaller  than  in 
the  previous  year.   Only  in  January  were  totals 
frequently  greater  than  in  the  same  month  of  1956; 
they  resulted  from  frequent  snowfalls,  mostly  light 
to  moderate.   February's  snowfall  was  quite  light, 
a  reflection  both  of  the  light  precipitation  for 
the  month  and  the  unusual  warmth.   Although  March 
was  treated  to  3  heavy  snowstorms,  totals  were 
light  because  the  heaviest  falls  In  each  storm 
visited  different  areas.   Snowfalls  in  April  were 
of  about  the  usual  intensity  and  frequency.   North- 
ern New  England  noted  light  snow  early  in  May,  and 
the  mountains  received  additional  amounts  later  in 
the  month.   The  first  general  snow  in  the  fall  was 
toward  the  end  of  October;  amounts  were  near  the 
seasonal  values  for  the  south  portion,  but  appre- 
ciably lighter  than  usual  in  the  north  portion. 
Mild  temperatures  in  November  resulted  in  very 
light  snowfall,  and  the  same  situation  prevailed 
for  most  of  New  England  in  December. 

Excluding  Mount  Washington,  N.  H.,  the  greatest 
annual  snowfall  total  was  122.9  inches  at  First 
Conn  Lake,  N.  H.   The  greatest  depth  of  snow  on 
the  ground  was  44  inches  at  Hiram  2  S,  Me.,  from 
January  16  to  20. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Severe  weather  features  this  year  were  not  as 


costly  in  terms  of  human  life  as  they  were  in  1956, 
nor  was  property  damage  quite  as  great.   Once 
again,  snowstorms  took  the  greatest  toll  of  casu- 
alties, accounting  for  18  deaths  due  to  overexertion 
and  21  in  traffic  accidents.   Two  persons  were 
killed  by  lightning  in  June,  and  1  more  in  July. 
One  person  was  killed  in  another  severe  thunder- 
storm in  June.   Injuries  resulting  from  snowstorms 
were  very  numerous,  chiefly  related  to  traffic 
accidents.   In  addition,  lightning  injured  13  ; 
persons  in  June  and  July,  12  were  hurt  in  traffic 
accidents  related  to  a  heavy  rainstorm  in  October, 
14  were  injured  by  thunderstorm  winds  in  June,  and 
1  person  was  injured  by  the  winds  of  hurricane 
Audrey. 

The  fringes  of  hurricane  Audrey  brought  some  damage 
to  western  New  England  on  June  29  as  the  storm 
moved  northeastward  through  New  York.   Tornadoes, 
occurring  with  violent  thundersqualls ,  resulted 
in  severe  damages  in  large  areas  of  New  England 
on  June  18-19.   Another  tornado  on  September  16 
caused  light  damage.   Snowstorms,  with  strong  winds, 
resulted  in  considerable  damage  in  January,  February, 
March,  and  April.   Other  windstorms  causing  con- 
siderable damage  were  noted  in  May,  June,  and  each 
month  of  the  period  Augu st -November .   Lightning 
strikes  in  each  month  of  the  period  May-August 
caused  considerable  damage,  and  Instances  of  light 
damage  were  numerous.   Hailstorms  in  May,  June, 
and  July  resulted  in  considerable  damage,  with 
light  damage  noted  after  two  other  storms  in  May. 
Heavy  rains  caused  moderate  damages  in  April, 
May,  July,  August,  and  October.   Dust  devils  made 
more  than  15  appearances,  and  were  noted  in  March, 
April,  May,  August,  and  September;  damages  in 
each  case  were  minor.   A  waterspout  was  sighted 
in  August. 

FLOODS 

Minor  flooding  with  little  damage  was  noted  on 

some  streams  in  Maine  and  New  Hampshire  in  December, 

but  these  were  the  only  instances  of  flooding 

of  major  streams.   Heavy  local  thundershowers 

in  each  month  of  the  period  June-September  caused 

local  floods  that  were  severe  in  limited  areas. 

EARTHQUAKES 

Three  occurrences  of  earthquakes  were  noted  in 
April.   Tremors  were  reported  at  Grafton,  N.  H. , 
on  April  22,  at  East  Bar net  and  Saint  Johnsbury, 
Vt . ,  on  the  following  day,  and  shocks  were 
reported  at  several  locations  In  the  area  of 
southwestern  Maine,  most  of  New  Hampshire,  and 
northeastern  Vermont  on  April  26.   Damages  were 
very  light. 

Details  of  each  month's  weather  may  be  found  in 
the  monthly  issues  of  this  publication. 

Harold  S.  Lippmann,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 

A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story  carried  in  each 
Issue  of  Cllmatological  Data  is  of  value  to  only  a  small  number  of  recipients.   This 
story  will  be  discontinued,  therefore,  with  the  January  1958  issue.   A  table  of  extremes 
will  be  carried  each  month  and  a  text  will  be  carried  whenever  unusual  and  outstanding 
weather  events  have  occurred.   General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month 
are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of 
Documents,  Government  I>rlnting  Office,  Washington,  D.  C. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


February 


April 


May 


July 


August 


September 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP 
BULLS  BRIDGE  DAM 
COLCHESTER 

COVENTRY 
CREAM    HILL 

DANRURY 

FALLS    VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

KENT 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM 

MIDDLETOWN    WB 
MIDOLETOWN    A    W 
MOUNT    CARMEL 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 
NORFOLK    2    SW 
NOflWALK    GAS    PLANT 
NORWICH    PUB    UTIL    PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 
STAMFORD  5  N 
STORRS 
weSTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 

AUGUSTA  CAA  AJRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 

BELFAST 
BRIDGEWATER 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

COR  INN A 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EAGLE  LAKE  3  SW 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 

FARMINGTON 
FORT  KENT 
GARDINER 
GREENVILLE 
HIRAM  2    S 

HOULTON  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 
JACKMAN 
JONESBORO 

LEWISTON 

LONG    FALLS    DAM 
MADISON 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET    CAA    AP 
OLD    TOWN    CAA    AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

PRENTISS 

PRESOUE  ISLE 

RIP0GENU5  0AM 
ROCKLAND 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  1  SSE 
SANFORD  2  NNW 

SQUA  PAN  0AM 

UNITY 

WEST  BUXTON  ?  NNW 

WINSLOW 

WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

COMASSET 
EAST    HAREHAM 
EDGAR TOWN 
FALL    RIVER 
FITCHBURG    2    S 

F RAM INGHAM 
HAVERHILL 
HOOSAC    TUNNEL 
HYANNI5    3    NE 
KNI6HTVILLE    DAM 

LAKE    COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

MI DOLE TON 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 


25.3 
20.6 
19.2 


19«7    I  -    6<3 


13.6 
8*6 
11.0 


U.O 
17.6 
13.9    , ■ 

6.9MI 


34.0 
32.6 

30.0 


26.6    I 
34.6 
33.8 
30.6 

29.6 

29.8 
33.5 


27.9 

26.4M 

15.5 

22.0 

16*2 


25.4 

23.0 
1&.6 
25.0 
18.9 
24*6 

16.9 


25.6 

17,3 
21.7 
19. IM 
20.0 
22.1 

26.2 

29.8 
26.8 

17.2 

16.4 
28.8 
20.5 
24.1 
28.0 


33.6M 

31.9M 
34.5 


32.3 
31.7 
33.8 

34.6 


40.1 
37.4 
35.9 


37.6 
37.9 
39.1 


30.0 
30.1 
32.8 

35.0 
35.8 
33.6 


27.1 
34.6 

30.1 


37. IH 
38.8 
38.9 
3«.B 

37.7 


36.6 
38.5 
36.8 
37.8 


50(0 
48.9 
48.3 


2.3 

.7 
1.3 

2.0 
2.7 
1.2 


47.* 

96.2 

46.0 

4.3 

57.8 

40.4 

2.2 

60.9 

49.  « 

3.1 

38.4 

49.6 

39.1 

60.7 

3.9 

61.0 

48.2 

3.2 

36.9 

40. 7M 

36. 2M 

46.9 

2.6 

56.5 

47.0 

55.1 

49.4 

3.3 

59.1 

46.6 

3.0 

58.1 

49.6 

2.9 

56.8 

50.6 

3.2 

61.2 

46.8 

4.4 

54.4 

47. 6M 

2.0 

56.3 

47.0 

54.7 

49.1 

3.1 

58.0 

48.7 

3.3 

59.3 

91.6 

6.e 

62.0 

S0.3 

39.6 

4S.3 

1.7 

53.0 

30.9 
56. gM 
57.2 
55.2 
57.2 

58.9 
56.3 
36.6 


56.4 

56.7 
55.0 
59.9 
36.5 
56. 9M 

57.3 


55.8 
53.0 

54.4 


36. IM 
54.4 
49.3 
54.2 

49.3 


48.7 
51.6 
35.6 

49.2 
54.0 
52.8 
52.9 
53.3 

55.5 
57.3 
54.5 


60.  7M 

68.0 

66.0 


70.0 
69.6 
67.4 


62.4 
62.6 
63.1 
66.5 


64.9 
66.4 
64.5 


67.8 
70.5 
69.6 


70.0 
70.0 
66.8 


63.0 
65.4 

62.  4M 


66.2 
70.5 
67.1 

63.5 

63.0 
66.5 
63.8 
66.7 
67.0 

62.0 
66. 5M 
67.2 
67.2 
66.6 


70.0    I ■ 
65.6 


66.7 
66.3 
66.6 


66.5 
67.8 
68.0 
68.5 

66.4 
62.8 

67.9 
68.8 
65.7 

64.7 
64.4 
67.5 
66.2 
66.  IM 

66.4 


64.3 
64.6 
63.8 
64.4 


65. 2M 

63.3 

58.9 


64.3 

62.7 
50.6 
63.2 
59.1 
62.4 

60.6 


36.3 
62.8 
62.7 


64.2 
66.3 
63.3 


66.2 
67i4 

64.1 
67.7 


66.8 
68.2 
6«.0 


67.4 
69.3 
67.6 


63.6 

67.1 
68.0 
69.3 
66.9 
66.6 


67.0 
62.3 
62.9 
59.6 
63.0 


63.9 
64.2 
64.6 


50.0 
56.6 

60.0 


58.6 
61.9 
64.9 


59.3 

63.0 
39.1 


54.0 
49.2 
50.9 
48.4 
50.0 

50.6 


51.8 
52.1 
31.6 


51.8 
52.  3M 
49.4 

40.3 
46.2 
51.2 
90.7 
50.4 

90. 5M 


91.  4M 
43.  3M 
40.8 
47.5 
49.6 

46.2 
49.7 
46.6 
49.7 
48.6 


50.4 

44.9 
49.7 
46.0 
47.5 
4«.6 

90.6 
91.6 
49.6 


50. 4M 
49.  5M 
49.7 
49.4 


94.6 

92.0 

90.0 


91.6 
92.6 
99.5 
92.7 
93.9 


47.1 
42.9 
45.1 

43.5 
42.3 


46.5 
39.5 
46.1 

47.1 
42.9 

42.5 
42.4 
4^.6 


41. OM 

42.0 

34.9 

38.4 

34.7 

41.8 


39.2 
33.6 
39.8 


36.6 
38.1 
37.2 


36.0 
37.6 
39.6 

41.0 
43.4 
40.7 

39.8 

35.6 

41.7 
37.2 
39.6 
40. 6M 

39.5 

39. 7M 
38.6 
40.4 
40.0 


99.5 

42.7 
45.0 

41.1 
44.4 

47.2 
49.3 

44.0 
48.1 
44.9 

49. 2M 

44.0 

49.6 

46.1 
43.9 

49.7 
45.9 
38.9 
46. 2H 
40.4 

44.8 
49.3 
49.4 
46.6 

47.2 


39.9 
34.2 
37.3 


35.8 

35.6 
37.6 


34.3 

33.6 
33.8 
36.4 
34.9 
36.  2H 

35.7 


30.6 
23.9 
30.9 


33.0 

22.6 
29.8 
30.0 
28.  9H 
30.1 


37.  6M 

96.3 

>«.8 

3«.8 

94.9 

M.6 
37.6 

91.1 
>«.0 
32.6 

96.1 


5.9 
9.3 

6.8 


8.3 

5.7 


0.0 
9.8 


7.2 
6.9 

i.4 


See   Reference  Notes   rollowlng  station    Index 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


lumtry 


Fabruary 


April 


May 


MEM    BEDfOW 
PITTSFIELO    M    AIRPORT 
PLWOWTM 

PIIOVINCETOIMt    3    N 
ROCHESTER 

ROCKMWT    1    £SE 

SALEM    C«   AIR    STATION 
SANDWICH 
SHCLBURME    FALLS 
SPRIN«FIELO    ARMORV 

STOCKdR10«£ 
SH AMP SCOTT 
TAUNTON 
TULLY   0AM 
TURNERS    FALLS 

■ALPOLE 

MAtPOLE    1    S 
■EST    CUNH|N«TOM 
WEST    LTNN 
VEST    MEDWAT 

VESTON 

MESTOVER    FICLO 
WORCESTER    WB    AIRPORT 
WORCESTER 

NEW    HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER    DAM 
CAM*TON 

CONCOftO    HB    AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DCERIHG 

FAST AN 

FIRST  CO*M  LAKE 

FRANKLIN  1  N« 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

BRAFTBH 

HANOVER 

REtHE 


iimmot  9  me 

mOtMJ    SUNA^EE 

NOUNT   MASH1H6T0N 

■  UMUA    9    N 

■mTxaooo 

PETHMM      }    S 

rilKHMI   MTCM 

pcaTSMOvrn 


RWOE    IStJMO 

BLOCK    ISLAND   ra    AP 

MIENVIU.C 

IIMSTON 

■  nMMT 

raovisciicE  m  Aiara 

•  ILIOX    FAU.S 

•  DMIIMTOM    2    m 
•LMIVICLS 
WHILIIMTOB    m    AIVO 
CAVINBItH 

OKLM* 

CMWHALL 
kMtCT    1    t' 
IWSWnM   FAULi 

LStlMTaN 

■  ivLua 

■MMTT   MAHSriELS 

■  n    FAIC 


24.1       -    5.7 
15.8      -    ».* 


16. S      -    7.2 
22.3      -    5. J 


17. »    I  -    9.7 


20.1 
19.9H 
11. • 


21.2      -    9.« 


•  .1 
lA.a 
9.A 


•  •9 

•  •• 


9.9 

>.A 
t.O 
9.1 
9.9 


26.9 
36.* 
37.1 


33.9 
33.8 
29.8 
29.9 

32.6 
32.2 
25.6 


29.6 

19. 7M 
14.0 

29.3 

2A>e 

24.2 
26.1 
28.3 

29.9 
11.9 
29.5 
29.9 

28.7 

19.8 


21. 6M 
29.A 
Mt9 

91.1 
29.7 

2A.0 


SA.l 

32. 9H 
>A.O 


29.2 
29. A 
20.7 
29.1 
2>.8 

20.9 
27.2 
29.7 
22.0 
18.9 

21.9 
21.2 

1A.9M 

19.W 

29.9 
29.8 
29.0 
21.9 
21.8 


18.2 
33.7 
3«.9 

37.2 

37.8  I 

31.9  I 


38.6 
37. 6M 
37.9 


11.9 
M.9 

29.6 
11.* 
30.0 


29.9 

29.9 

20  •7M 

27. A 
19.9 

n.i 

13.6 
11.2 
11.1 


l.A 
2.7 


3.7 
2.1 
1.7 


1.1 
A. A 
2.7 
2.9 
3.1 


A1.7 
Al.e 
A2.1 
A6.2 

AA.e 

A7.6 

A8.2 

AA.7M 

A0.2 

16.3 

A7.6 
AA.8 
A3. 7 
A6.A 
48. 0 

46.0 
42.7 
45.9 

A«.« 


23.2 

A«.9 
47.9 

47.2 
39.7 
44.8 
49.8 
47.0 

AS.4 
49.1 
4«.7 
45.0 

46.5 
49.4* 
48. Q 

49.5 


47.1 
47.2 
42.7 
49.4 

44.8 

42.4 
46.4 
44.3 
44. 5 
19.4 

41.7 

43.4 
11.  2M 

40.9 

4A.3 
49.9 

47.6 
49.4 

44.9 


4.0 
9.0 
2.4 
4.9 


95.6 

98.1 
57.7 


58.3   I 

57.6 
59.  7N^ 
52.9   ■ 
58.9  I 
98.8 


52.9 
55.0 
54.0 

56.2 

9S.1 
94. OM 


97.0 
92.9 
94.0 
96.6 
59.2 

51.7 

34.7 
95.3 

57.6 


53.1 
55.3 

94.1 

93.9 
98.1 

97.9 
94.3 


54.8 
98.6 
54.7 


1.4 
1.4 
1.4 


51.8 

51.3 
51.6 
55.4 
59.9 

55.2 


65.3 

69.8 
69.3 


67.4 
67.9 
64.  8M 
61. 4M 


68. 7 

67.7 
64.8 
66.9 
68.6 
6«.2 

69.8 


67.9 

67.1 
67.  8M 
98.4 

69.4 


66.1 
70.0 
67.6 


67.9 
69.9 

68.2 
46.0 

69.4 
68.2 
69.8 
66.8 


67.8 
41.9 


72.2 
67.6 

70.3 


69.0    ,  -    1.2 


70.0  ' 
65.4MI 
99.8  j 
60.8    I 


44.1 

49.9 
64.8 
47.9 
69.1 
64.9 


62.5       -    3.3 
68.0 
68. OM    - 
66.0 


47. A 
67.7 
45.4 
69.9 


46.2 
41.8 
96.1 

97.0 

64.7 
62.8 

oo.omI 

64. 1 
69.9 

69.1 

60.2 
62.8 
6A.9 
62.9 

61.2  j  -    5.7 

A1.9      ' 
6A.5      ■ 

45.8    ! 

43.4    < 
98.8    i  ' 
60.8 
61.8 
63.8 

43.5 

45.4 
69.7 


67.7 
47.6 
69.9 


41.9 

40, 9M 

44.1 

41.8 

40.9 
44.7 
99. 4M 
41.1 


42.1 

40.9 
91. 4M 

40.9 

42.0 
42.8 
41.4 
4«.9 

41.0 


4.9 
1.4 
2.8 

3.0 


65.6 

60.3 
66.5 


63.7 
59.5 

63.5 


57.4 
69.4 
64.9 


69.1 
64.0 
43.2 


40.4 
60.7 
98.9 

40.9 
96.7 


99.9 

97.7 
49.4 

97.6 

99.2 
99.1 

60.6 
63.0 
60.3 


47.1 
46.7 
47.2 
48.2 
47.7 

49.3 

91.2 

47.9 

42.7 

49.3 
46.0 
46.1 
48.9 
49.4 

49.4 
4«.8 
48.0 
48.0 
48.4 


30.8 
49.9 
92.3 


47.3 
50.7 
50.0 
47.4 


54.6 
91.  IM 
91.3 


48.4 
49.  OM 
47. 4 
48.6 


49.9 
48.4 
47.1 
48.3 


49.6 

AT. 9 
49.4 
49.9 
90.1 
A*. 9 


47. 8M 

47.1 

44.4 


45.4 
39.8 
42.8 


46.6 
39.6 

45.1 


40.2 
37.9 
37. IM 


37.4 
39.3 
21.9 

A1.9 
41.6 

40.7 
35.7 
36. 9M 


48.4 
43.9 
49.3 


19.9 
40.4 
38.3 
39.4 
37.5 

36.6 
39.2 
18.8 
38.7 
11. 8M 

17.2 

3T.4 
2T.BH 

36.4 

18.0 
19.5 

41.1 
40.8 
39.9 

19.4 


34.7 
39.5 
33.9 

37.8 
37.0 

37.1 
35.4 
33.6 
35.0 


28.6 

32.9 

34.8 
32.  3M 
22. 8M 
22.7 

31.8 
28.2 
28.8 
30.4 
32.9 


26.6 
29.9 
15.2 
14.4 

34.4 

32.9 

26.3 
27.0 
14.4 
30.9 


32. SM 
27.2  1 
29.6 


29.6 

29.0 
11.9 
31.0 
29.1 
28.7 


e.o 

7.5 
8.9 
6.4 


6.1 

7.9 


6.7 
7.1 
6.8 


6.7 
6.8 
6.2 


93.2  I 
45.8 
62.7 

49.5 

48.8 
51.0 
52.1    i 
46.7    ; 
92.7    i 

46.0   I 

50.9 
46.0 
49.3 

49.6 

91.3  I 
44.5 


50.6 
50.6 
47.8 


43.6 
43.0 
42.7 
46.3 
44.2 

46.9 
48. 9 
45.2 

38.0 

46.8 

44.7 
43.4 
46.0 
47.8 

44.7 
42.8 
49.1 
44.9 
44.2 

42.4 

27.2 
47.6 
48.7 

46.5 
41.2 
43.0 
47.2 
45.7 


48.7 
47.2 
44.3 


91.3 
90.2 
90.0 


46.4 
47.0 
41.1 
49.6 
44.1 


9.7 
8.6 
0.0 
7.6 
7.0 


44.9 
49.4 
44.9 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


CONNECTICUT ' 

ANSON  I A 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAMSTED 
BRIOSEPORT  WB  AP 

BRISTOL  3  W 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

C0CKAPON5FT  RANGER  5TA 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 
CREAM  HILL 
DANBURY 

DAMSON  LAKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARO  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

KENT 

LAKE  KONOMOC 
LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MEAD  POND  RESERVOIR 

MIDOLETOWN  WB 

MIDOLETOWN  4  W 

MILFORO 

MOHAWK  RANGER  STA 

MOUNT  CARMEL 

NATCHAUG  RANGER  STA 
NATHAN  HALE  ST  FOREST 
NEW  HARTFORD 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SN 

NORTH  BRANFaRD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PAUCHAUG  FOREST 

PEOPLES  RANGER  STA 

PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM  LAKE 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 
SAL  I SBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAMFORD  S    N 
STEVENSON  DAM 
STORRS 
THOMASTON 
T0RSIN6T0N 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  CITY  HALL 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WESTBROOK 

WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 

WILLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WTMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRIOGEWATER 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB   AIRPORT 

CORINNA 

CUPSUPTIC    STOREHOUSE 

DAMARISCOTTA    MILLS 

EAGLE   LAKE    3    SW 

EASTPORT 


2(06    -1|42 
1«25    -2ilS 


2t53t  -1.12 


2.67    -t>46 


EAST    SANGERVILLE 
EAST    WINTHftOP 
ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT    FAIRFIELD 

FORT    KENT 
GARDINER 
GILEAO 
GREENVIU-E 
HIRAM    2    S 


i    SE 


1«««    -li57 


•29    -1.99i    3i 


•  ««   -Ititl  9t 


2a06 
1(6} 
2<«9    ' 


1.11    ' 

2.14I 

1.73 


1.89 
2.W 
1.71 


1.23 

1.31 
2.00 


-1.60      3.«9    -1.31 


l.«3 
2.U 

l.M    ' 


2.se  -i.is 


-1.60      1.62    -1.89 


'2.01 
'l.»« 
'l.<>6 


1.60 
2.11 
2.20 
2.62 
3.3« 

1.90 


2.7S 
2.M 

3.39 
3.34 

2. 76 
1.S7 
1.76 


2.92 
2.17 

3.47 
3.34    ' 
3.06 
2.2« 
2.11 


1.74 
3.93 
3.71 


1.3*    -1.62 


1.071  -2.83 
2.961  -1.66 

2.84    -1.13 


-3.89|     2.94   -2 
1.92 

-86|  -1.62      2.44    -1.49 
.62   -3.91      2.47    -1.41 


3.241  -1.32 


1.39!  -2.31 


1.74    -1.93 


2.03   -    .44 


1.88    -1.04 


3.66    ' 

2.47 


3.84    -    .14 


2.901  -    .34 


4.971 
3.82 
9.82      2.96 

3.32    - 

3.3^  - 


2.42 
2.40 
2.42 


3.19 
2.92   ' 
3.38 

4.41 
3.90 
2. 98 
2.33 
2.96    ' 

3.83 
1.20    ' 
1.27    • 
2.67 


4.74 
4.87 
2.09 


7.96 
8.82 
8.06 


7.96 
8.00 
7.96 

7.88 

7.91 
7.06 
E  6.86 
9.92 
7.39 


4.38 
3.39 

2.06    ' 
4.39 


9.41 

3.79 
2.49 


2.95!  -1. 16 


9.13      2.13 


2.21 
1.30 
2.69 


>.I7 
4.14 
2.4<   ' 


1.98   ' 
2.83 
3.97 
2.99 

2.99 
2.39 
3.36 


2.67 
2.3* 
1.09 


4.71 
3.90 
4.4« 
3.7« 


3t*t 

4.70 
4.01 
3.« 


4.«g 

4.16 

4.n 


E  4.42 
3.10 
4.14 
4.11 

4.11 
9.M 
4.00 
4.91 
3a2« 

4.04 

3.n 

2.72 


6.07 
7.60 
6.73 


9.90 
O.tO 

6.60 


7.92 

a.M 

7.08 


9.60 
6.38 


34.71 
33.71 
38.99 

49.27 


42. 
E41. 
E38.39 
E3S.73 
E32.96   ' 

44.71 
39.46    ' 
32.26 

n.6a 


E46.90    ' 

E41.90 

34.90 

29.81 

e*3.4< 

17.91 

41.96 
37.21 
41.  U 
43.20    ' 

i».ai 

M.71 
En.40 
M.12    ' 

40.61 

M.OO 

41.« 
M.M 
EM.  71 
14.  «■ 

n.03 

«I.M 
12.13 

>4».01 
M.47 

40.41 
lO.tl    ' 
19.10 
M.M 


2.99       M.ja    ' 


41.01 
XT.M 


M44I 


10.87 
8.70 
11.90 


l.M    -2.70 


l.ts     «<M      l.M 


n.TO 

>T.« 
IM.M   -  ft** 


2.17  -1.64      2.21  -    .71 


1.7« 
1.79 
1.79 

3.61 

1.23 
2.91 

l.M 

3.11 

1.92 

-1.30{ 
-1.81 

•32^  3.93 

3.92 


.29      2.17   -1.10 


1.4«   -2.71 
2.00   -l.H 
.•4{      1.94   -l.M 


l.M    -1.83       1.S2   -2 
2.70 
2.61   - 
2.10 


9.92 
1<4« 
7.t* 
9.M 
9.91 

9.11 
4.47 
1.17 


-l.«<|     9.42  la 

*.M 
4.H 

4.B  1. 

6.06  2. 

4.83  2. 

4.29  1. 

l.M  1. 
1.27 

6.M  1. 

-    .961     7.M  I. 


2.M    laM    a.m 


l.U 
1. 

9.22 

4.n 

5.11 
9.1T 
6.13 


M.H 
M«ll 


1.19 

2.72 
1.60 


1.22 
9.21 
8.00 
6.M 
9.H 


U9<84   • 

E12.M    ' 
ll.ial  ' 

Ell. 
41.48 

17.41    ' 
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TABU  2      CONTINUED 


OCTOBIR 

I 


ANNUM 

] 


LIHISTOM 

L«M   MU.(   MM 

iwaitAS 
■AMsaa 

■  ■•U   tM 

lltU.INKXCT 

■tni.INKXIT   CM   AP 

OLs  rem  caa  aiivmt 

POKTUUe   ■•   AJIVgItT 

mumtiu 

HeCQI    ISLE 


tmran  i  tsc 
lumn  2  iwii 

iCmx   AMOOVCII 
SaOA    rAN    MM 

Tia  recKS 

UMITT 

Ur*U    MM 

mST   MatTOM   2   MM 


MAMAOMUm 


1 


ltOT| 
l.»7 


"d: 


uu\ 


-i.n 

-l.T* 


lat^  -Ian 

tTli 


1.1^- 

ItM  -2i03 
l.MJ 

I.mI  -2>2 

2.0*1        .2 


2<» 

2 

2»rr 


lit* 


1.00 


l.TT 

a 
I 

a.xt 
a«« 

i.» 

a 
a 
a 


-l.Ol 


l.M 


a.»  -i>M 


.Ml  -l.AO 
-    .M 


:^:5 


l.M 
•  M 

I.n  -i.TT 


l.M  -a.M 
•n  -7.M 


i.n  -l.M 

-1>«9 
1.40J  -2.»7 
1.31   -2.** 


2.M 

aol  -2.U 

Jl    -    .TJ 
•  C   -1 


-l.M 
-2.M 

-i.Aa 


,»*l  -a.oa 

-l.M 

i.ul  -a. 22 

LXtI  -1.72 

-l.«l 

1»77{  -1, 

-2rW 
•  Mi  -2.ME 


•a 

-a.21 
l.Olj  -I.U 


l.M   -l.M 


i.e«|    i.a*  -a.7« 
1.4*  -a. 10 


-uu 
-a.M 


.M      2a*l 

M  -i.a> 


10       1.2* 
2.09 

Ml  -l.M 
10  -2.12 
2.33 


2.20  -    .29 


3.07!  -    •»< 


i::?: 


•  M 

3.0* 
3.0* 

1 

•  M 

2.»Z 
2.00 

•  M 

3.1« 

2 

.21 

2.7» 

>M 

3.tft 

1 

•n 

i.ti 

1 

■oa 

1.** 

1 

>n 

2.08 

2.9a 

.04 

1.0« 
2.111 

1.01    -l.M 


2.02 

1.00 

2.7« 
l.OS 


1.09 
1.31 
'1.23 


2.1«   -1.70 


3.331 

3.3L 
3.25 

1.03 
2.40 
2.70 
2.01 
2.7* 

2.n 

2.O0 

2.00 


n  -  .*a    A 


1.7S  -2.00 
2.0«  -  .73 
3.02  -  .19 
3.11^    -    .OO 


3.9*    - 

2.79 
2.91   - 
2.A0 

2.30    -    .M 


2.09 
2.70 
3.21 
3.29 


-1.29 
.A3 
1.94 


-2.99 

-2.M 
-2.09 

-1.7* 


-2.90 
-3.09 


*0  -2.03 
oe  .24 
»9    -1.29 


2.27    -    .91 
3.37    -    .21 


3.00    -    .50 


*.97:    1.11 
3.*A     i.*e 


1.00    -1.15 
1.3*    -l.*l 


2.0*    -1.13 
2.27    -1.39 


1.S9   -1.77 


-1.72:    1.20.  -1.90E   2,»i, 


-1.79 

-l.*9 


*.99i      1.2* 


*.09| 

I.O2I 


-2.74 
-1.91 
-2.10 


2.31 

-l.*2 


2.07 

2.0* 
1.10 
6.03 
*.89 
2.03 

1.29 


1.3T  -2.*0 


2.90   -1.9* 


l.*3|  -l.*8 


2 

19 

1.70 

1 

|2! 

0.89 

2 

0« 

2.03 

3 

•  42 

1.99 

1.00 

3 

2e 

1.4« 

2 

.72 

2.03 

2 

ec 

l.M 

2 

.65 

1.73 

l.M   -1.37 


-3.19      1.91   -: 


l.W  -2 


03     -1. 

29l  -2.: 
03:  -1.92 
Oei  -1.39 


2.051  -1.50 
2.091  -2.22 
1.00  -2.02 
3.02  -1.29 
I.71I  -! 


4.1* 


2.W 
3.42 


.*2 


1.30   -2.33 


1.99  -2.00 


3.41    -    .45 


1.021  -2.06 


l.OOi 

3.7J 


1.31  -2.09 


1.95  -1.32 
2.00  -1.21 
2.08    -1.17 


1.50    -li99 


2.31!  -1.58 

2.03    -1.20 
2.07    -1.10 


2.13   -    .09 


2.08  -    .93 
2.07  -1.14 


1.01    -1.90 


1.81  -i.oe 


12    -2.26 E    1 


40  -3.16 
59  -3.71 
53  -3.24 
20  -4.90 
17 


0.55      4.09 
5.30      2.92 


5.03 

6.67 

2 

03 

3.78 

6.19 

2 

28 

6.22 

2 

oe 

5.00 

2 

14 

5.82      2.11 


5.85      2.00 


4.60       2.40 


5.49       1.59 


0.31  2.25 

4.97  1.72 

5.42  3.12 

6.76  3.22 

6.51  2.97 

6.15  3.54 


5.06      1.50 


5.50:     3.12 
5.21       2.40 


34  -3.35=    2 


-1.09 

-1.90 


4.05 
5.26 
6.25 


3.701 
5.541 
4.07 
*.43( 

5.01i 


5.75 
4.85 
4.07 
5.27 
4.30 


4.00 
4.94 
4.91 
5.91 


4.»f 


3.6«    -    .12 

4.»gl         .03 
5. 201      2.U 


4.1* 
4.06 
4.78 
5.2* 

4.35 
4.60 
5.39 
5.70 
1.72|      4.20 


5.24J 

4.03] 
3.7T 


32.27 
31.16   ' 
30.95    ■ 
34.20 
32.43    ■ 

30.44 
39.11  • 
32.70  . 
30.82 
35.64   ' 

37.99 
37.35 
33.37 
E27.e3 
20.40 

20.39 

31.3* 
37.42 
36.39 


-15.43 
-  2.02 


5.97   2.99 
6.20   3.22 


6.18   3.58 


9.10   2.67 


37.99 
34.65< 

E92.44I 
37.02 


£30.01  ' 

E30.27 

33.0*  • 
E33.2a 

30.70 
31.69   ' 
38.22 


33.se 

33.47 
35.531 

32.51:   ' 
E37.49 


39.48 
31.90 
E38.00I 


.061 
.791 


-14.09 
-  9.30 
-13.09 


-  7.71 
-13.07 

-  7.7* 
-12.20 

-  9.69 

-  7.99 


-11.89 
-12.23 
-11.18 


,\t\      2.74 


7.291  . 
6.11   ' 


34.29 

33.25| 

2.08{  £37.351 

32.741 
30.29 

30.07 
31.00 
.151  E29.52 


1.02 
3.56 
3.00 


30.73 
30.02 
32.20 
33.25 


-  8.04 
-10.21 
-11.01 


19.39 

■11.70 
10.12 
10.00 


-10.37 
-11. 3» 

-14.10 


1.90       37.75    - 


2.9e|      30.9L 
37.67 


3.94 
19.43 


.loi  1.05 

.4^  3i41 

.02  3.08 

.601  : 

74i  3.83|   36.0^  - 


9.21 
11.21 
0.03 
9.09 
9.97 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATIO 
SANDWICH 
SEGRE6ANSET 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIOOE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 

STOCKBRIDGE 
SUAMPSCOTT 
TAUNTON 
TULLV  0AM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WARE 

WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST    CUMMINGTON 

WESTFIELD 

WEST    LYNN 

WEST    MEDWAY 

WESTON 
WEST    OTIS 
WESTOVER    FIELD 
WEST    RUTLAND 
WINCKENDON 


3.43    -    .75 


1.68    -Itii 


2.35  -1.36 
1.741  -1.34 
3.ial  -    .74 


2.051  -    .99 


1.47  -2.54 


-1.35 
-1.66 
-2.27 
-2.25 

-i.eo 


-l.Oe       2.54   -    .78 


1.16!  -2.93 


1.72    -1.85 
2.00    -1.09 


-1.80 
-2.02 
-2.37 


-2.23 
-2.39 


1.641  -1.82 


2.93   -1.13 


1.91    -1.71 
3.131  -    .91 

-1.95 

-1.50 

-1.60 


2.35|  -1.60 


4.39 
2.29 
2.39 


2.96    -    .76 


2.30 
2.40 
2.8« 
3.87 
5.32 

1.87 


2.54    -1.09 
1.45    -2.14 


3.79    -    .61 
2.89    -    .76 


3.38    -    .63       3 

1.28    -2.33E    2.441  -1.0! 


1.64    -1.81 
2.51    -1.31 


2.60 
2.60 
4.35 
5.64 


2.47    -1.27 

1.11  -2.90 
2.58.  -1.57 
1.67.  -1.68 
3.51  -  .76 
1.69    -2.01 


-2.28 
-2.01 


-2.8fi 
-1.22 


2.10  -1.81 


1.78  -2.39 
1.85  -2.75 
1.60  -1.92 
1.10  -3.14 
1.77   -1.86 

3.53    -    .96 

2|80:  -1 

1.25' 

1.29    -2.45 


1.26   ' 

2.08 

1.64 


1.4&  -2.48 


1.77    -2.27 
,79    -3.03 

3.09;  -    .51 
1.64i  -2.18 

2.26;  -2.36 

.7l|  -3.00 
-2.01 


1.901  -1.2« 


1.47  -1.82 


1.30   -1.80 


4.21 
6.52: 
4.43: 
4.96|      1 

5.57  1.80 

3.26:  .03 

6.71)  2.42 

4.95  1.44 

6.67!  3.03 


2.33 
1.51 
2.08 


-2.60:    1.87 


9.981      2.79 


6.60 
6.79 
3.43 


1.741  -1.63 
2. IT 
2.84    - 
2.46 
2.69 


5.08 

-1.58^    3.62 

4.77 


1.661  -1.64 


32.6^  -1 

28.  3> 
39.29 

E33.61 
36.17  - 


7.27|  3.45 
7.191  3.91 
6.86!      2.06 

2.47 

l.>2 

2.67 


34.90 
30.63 
39.49 
36.87; 
38.031 


11.40 
11.39 

.  4.46 
7.98 

'    6.93 


36. 06)  -    8.68 

29.97I  -u.«e 
36. e< 

32.72    -    7.01 


S.29 
4<>6 

6.48 


31.90 

£34.09   ' 
37.74 

E30.65 
>8.79 
33. >■ 

33.30 

29.79 
E29.ia 
>4.34 
37.77    • 
E37. 


12.13 
'U.90 


>4. 


-2.4<      3.21 


•  62 
.98 


NEW    HAMPSHIRE 

BATH    2    SW 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER    DAM 

BOW    GARVINS    FALLS 

BRADFORD 

BUCKS    CORNER 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER    HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CO«N  LAKE 
FIT2WILLIAM  3  SW 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
OILMAN TON 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

JEFFERSON 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC    DOWELL    DAM 
MANCHESTER 
HARLOW 

MASSABESIC    LAKE 
MERIOEN 

MILAN    7    N 
MILFORD 
MONROE    5    NNE 
MOUNT    SUNAPEE 
MOUNT    WASHINGTON 

NASHUA    3    N 

NEW    LONDON 

NEWPORT 

NORTH   CHICHESTER 

NORTH    STRATFORD 

MORTHWOOD 
PETERBORO      2    S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH    1    WNW 
PORTSMOUTH 


-2.21 

-1.57 
-1.97 
-1.60 
-l.»4 
-1.41 


3.70    -    .It 
4.84       1.64 


4.92 
2.26    - 

4.01 

4.14       1.03 


3.10    -    .11 


-1.05 
-1.92 


.20 

4.34 

-1.87 

-    .22 

.94 


1«29    -2.48 


-2.59 
-2.79 


-1.62 
-1.31 

-2.29 
-2.62 
-3.33 


l.U 

1.22 
2.67 

1.03 
.91 
1.08 

2.82 

3.26 


6.32       2.10 
6.81 
4.«9 
5.36       i 
4.69 


6.23 

6.40 
4.91      i 
3.24 
4.61       1.48 

5.29       1 
4.71 
4.U 
4.76 


.45   -l.«3      2. 


.94   -    .36:    1. 


.40   -2.02 
.33   -1.45 


6.27 
4.68 

4.47 
4.81 


-l.S4^  4.45 
4.60 
3.29 
6.13 
8.70 


-1.49 
-1.23 


.rs 


6.39 


6.44      2.13 


E40.ia 
32.44 
31. 9C 
>«.ll 


E37.63 
32.M 

32.01 
3«.44 
E4I.47 

29.49 
E13.23 
M.64 
39.74 

E44.29 

44.73 
38.80 
l.»l|  E35.93 
34.  M 
E36.70 


I.IT 
4.62 
3.99 


3.97 


32.12    -    3.44 

37.74 

34.27   -  3.98 


1.T7 


19.M 

31. SC   ' 

».29 

29.23 

9.O2I  E44.M    ' 

JT>«I 
2.291  E10.2I   ' 
E».ll 
29.91 


2.041  E34.M    ' 
l.iOj     U.06   ' 
7.90      73.39 
2i*7    E».«e    ' 


u.ia 

'   2>9> 
'  8.9f 

4.M 

3.81 
>.10 
4.M 


-11.72 
1.2* 


SOOTH   DANBURY 
SOUTH   LYNDEBOeO 
SOUTH   WEARE    1    SE 
SURRY    MOUNTAIN    DAM 
TROY 

HALPOLE    2 
WEST    HENNIKER 
WEST    LEBANON 
WEST    RUMNEY 
WHITEFIELD 

WILMOT 
WINDHAM 

WOLFEBORO    FALLS 
WOODSTOCK 
YORK    POND 


2.92 
2.67 
1.96 
3.01 


2.61 
3.87 
3.61 
2.94 


6.«> 
6.64 
4.31 

4.22 
6.90 
3.32 
6.12 
3.M 


4«a9 
«.ll 

4.04 


11.18 
17.41 
21.07 
19.  M 
12.U 


11.9] 

EI2.T4 
40.97 


10. la 


See   Reference  Notes   PollovloK   StatloD    lodez 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


TASIE  }  '  CONTmUtD 


■MOOe    ISUMD 

•KENVILLE 

KIIKSTON 

HCItPeilT 

MovisoKZ  m  AiimMT 


liT«    -liM 

2.12 

2.0>    -2i1* 

2alT|  -1.5« 

2>M 


>AM)E 
■eU-MS    FALLS 

BCiaiiiMrai  2  m 

■  ITHEL 
■LaOHFIELD 

BUKLIIXTOM   KB    AIDKIDT 


CAVENDISH 

CICLtEA 

CMTTENOCM 

COMNHAU. 
DANVILLE 
DMSET    1    S 
ENOSBURfi   FALLS 
CSSei    JUNCTION 

SILMAN 

hSHTINCTON  CENTEB 
LCMINBTON 
MANCXESTEI)  CENTER 
MASSMTIELD 

MAYS  NILL 

NC  INDOe  FALLS 

NIOOLESEI 

MOMTPELIEa    CAA    AIiS>C«T 
MOUNT   NANSFIEU) 

MnFANE 

M«Tart£L«   NUaVICH   UNI 

PLTMOVni 

■  A«D«1M< 
•AI««U>H   CENTEB 

•EiniNe  niu. 

REAMDOaO   1    StE 

■oaasTED 

■  VnjMD 

ST   ALDANS    BAT 
SAINT    JOWSBODY 
SALISBMtr 
SEAaSBURS    MONMTAIN 


UHIBH   VIUJME    DAM 
MMTSrSELD   1    S 


li2T  -i««a 

1.7* 

li*9|  -2.S5 


1>2*I 

a>o> 


■ATEUMT   )   NNH 


VIST  euiKE 

a«B« 

VEST    NAUTFOItC 

liM 

■EST  TorsnkN 

2<1« 

■MITI   RITE*    JWCTION    1 

1«T1 

■HITIMMAN    i    • 

1>M 

■aDtTDCX   >   CN£ 


IB  -    .M 
3.B*  - 


3>2« 
2iS3 


1.2B  -l.»3 


-1.71 
-l.O 
-2  .87 


3.70 
«.76 
♦  .3*  - 

*.M|     1.0« 

*«3q 


l.»» 

l.Oy  -1.87 
•81  -2iO< 
1.87 


2.4* 
1.721 
1.8J, 

I.2J. 

2.3a 


3.25    -    .5! 


2.7B    -    .19 
1.23    -1.09 


3.36    -1.91 


3.«e 
2.sa 

1.2« 


9.7<      2.29 


2.11 


-2.86 
-3.34 

.39  -2.78 
2.18 


3.321 


1.8*  - 

.28 
1.46    -1.88 

1.41    -1«69 

•  53 


2.67   -1.12 

4.73 
3.48 
d.eoj      2.49 

5.34      1.99 

7.03 

4.15    -    .08 


5.381 


2.73  -1.18 


5.36{ 


4.83    -    .30 


1.32    -2.70 


5.9«       1.72 


5.62      2.16 

1.33 
4.60 

2.51    -1.12 

1.93 


1.42!  -1.8« 


-2.73 
-2.29 


1.13    -2.49 


1.75    -2.30 


1.62 
1.02 
1.69 
2.04. 


1.58  -1.40 
1.79 

-2.19 


2.7^ 

2.30    -1.16 

3.15 

3.13  -1.15 

3. 27 

3.73 

2.44  -1.30 

3.21  - 

4.74 

2.72!  -    .43 


9.24      1.23 


2.6T 

2.54  • 

2.97 

2.96 

2.23 

4.74 

2.14 


1.5^ 
2.69 

1.33i  ■ 


2.53i  -1.37 


1.091  -2.62 


E    3.38 

91^   ■ 


2.69  ' 


2.70  -    .87 


3.03 

4.72|  • 


2.84  -2.29 
3.32  -1.20 


3.2ft  -1.15 


2.42   - 
2.73 

3.03    -1.02 

2.52J  -    .31 
2.661 


2.92    -    .06 


2.32   -1.37 


3.09    -    .09 
1.79  -1.06 


2.01  -1.65 


2.43   -    .73 


2.84   - 

9.70 
3.04    - 

3.9« 

4.34 


32.26  -    6.37 

E33.8T 
34.00   -16.21 

30.08    -    9.55 

32.33 


2.931 
3.76 
5.86 


89      5.62       2.26 


9.86       2.41 


9.35       2.59 


36.90 

33.34 
39.96 
35.47 
33.93 

38.05 

9.07       2.99|      28.81    ' 

39.06 

E40.49 

39.97 

33.87 


1.82 
1.12 


1.6»  -1.21 


4.711 
5.45 
4.61 

9.23      1.09{      7.13      3.62 


4.85 

4.26 

3.97I 
3.6A 

5.64 


£33.3^ 
E33.4al 


39.14   ' 

31.92 

32.79 


73      4.26      1.77 


37. 7d 

1.82 

29.99   - 

3.85 

£45.48 

.53 


2.11;  -I.IE       6.07       1.47 
2.16   -    .95      4.19 


1.901  -1.93       3.201  -    .11 
1.80>  3.46 

1.88  -1.02       3.31 


3.22p  -    .6t 

! 

2.3(y  -1.34 


2.14,  -    .96 


1.74   -    .96 


2.45 

*1 


4.07       1.64 


E32.9SI 

39.7SI 
39.49 

33.19   ' 
30.96 
30.96   ' 
32.66 
49.34   ' 


44 


6.38       3.16       32.3 


-1.26      4.271      1.04      4.63 


1.78       36.38 


1.49      9.16|      2.62       30 
.89      7.01      3.17      42.101  - 


2.29       28.99    - 


4.63 
4.33 
3.23 


.7:^. 


See   Befereoce  Notes  Pollovlnc  Stfttlo 
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Tables 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


MEW  EMCLAND 
1957 


'" 

Number  o 

dav 

s 

Last  spring  minim 

um  of 

First  fall  minimum  of 

between   dates 

16°  or 

20- or 

24*  or 

28*  or 

32"  oj 

32- 

or 

28"  or 

24' or 

20*  or 

16-  or 

S 

1 

I 

S 

o 

Station 

1 
3 

HI 

1 

1 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

0 

0 

• 

I 

0 

JQ 
0 

Ji 

S 

Q. 

a 

S 

d 
B 

0) 

D. 

a 

« 

d 
g 

» 

d 
S 

o 

d 

a 

£ 

d 

a 

S 

d 

a 

2 

d 

a 

0 

K 

Q 

2 

(3 

& 

H 

Q 

e2 

a  ,e2 

a 

j2 

a 

A 

a 

e2 

a 

H 

a 

e2 

a 

e2 

a 

l_ 

2 

o 

0) 

CO 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT   *B   AP 

103 

7-22 

-   5 

1-15 

2-12 

16 

3-   5 

20 

3-   6 

24 

3-11 

27 

4-16 

31 

11-11 

27 

11-11 

27 

11-27 

19 

11-27 

19 

12-12 

14 

303 

267 

266 

245 

209 

BULLS    BRIDGE   DAM 

!    97 

7-21 

- 

- 

- 

- 

5-28 

24 

5-28 

24 

5-28 

24 

9-27 

28 

9-27 

28 

11-   7 

24 

11-11 

18 

11-27 

14 

- 

_ 

163 

122 

122 

COLCHESTER 

1    97 

,    7-22 

-15 

1-15+ 

3-   6 

16 

3-   6 

16 

4-16 

24 

4-16 

24 

5-   4 

31 

9-27 

27 

9-27 

27 

11-11 

19 

11-11 

19 

12-   6 

13 

275 

250 

209 

164 

146 

COVENTRY 

,    97 

!    7-23 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

9-25 

29 

9-27 

22 

9-27 

22 

9-28 

19 

11-11 

12 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

CREAM   HILL 

95 

7-21 

-18 

1-15 

1    3-11 

16 

3-11 

16 

4-15 

23 

5-   3 

28 

5-17 

32 

9-27 

31 

10-26 

28 

11-11 

17 

11-11 

17 

11-27 

11 

261 

245 

210 

176 

133 

DANBURY 

98 

7-22 

1 
1-12 

1-18 

1    3-   5 

16 

3-   6 

18 

4-16 

23 

4-16 

23 

4-16 

23 

9-28 

29 

9-29 

28 

11-11 

22 

11-27 

18 

12-   6 

13 

276 

266 

209 

166 

165 

FALLS   VILLAGE 

97 

7-21 

-24 

1-18 

3-31 

16 

4-16 

20 

4-16 

20 

4-16 

20 

5-17 

30 

9-27 

26 

9-27 

26 

10-12 

23 

11-   7 

20 

11-27 

10 

241 

205 

179 

164 

133 

GROTON 

95 

7-22 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9-27 

30 

10-21 

28 

11-11 

21 

11-12 

19 

11-27 

16 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

HARTFORD    BRAINARD    FLD 

97 

7-20 

-12 

1-15+ 

2-28 

16 

3-   6 

18 

4-16 

23 

4-16 

23 

4-16 

23 

9-27 

29 

10-13 

28 

11-11 

24 

11-26 

20 

11-27 

14 

272 

265 

209 

180 

164 

HARTFORD   VB   AIRPORT 

96 

6-16+ 

'-17 

1-18 

3-   5 

16 

3-11 

20 

4-15 

24 

4-16 

25 

5-   3 

32 

9-27 

30 

10-12 

27 

11-13 

24 

11-11 

20 

11-27 

13 

265 

245 

212 

179 

147 

KENT 

_ 

_ 

[-24 

1-15 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

MANSFIELD   HOLLOW   DAM 

97 

I    7-20+ 

-26 

1-18 

4-   1 

15 

4-16 

19 

4-16 

19 

5-  3 

27 

6-10 

30 

9-25 

30 

9-27 

23 

9-27 

23 

9-28 

20 

11-11 

16 

224 

165 

164 

147 

107 

MIDDLETOWN   WB 

98 

1    7-22 

-15 

1-18 

3-   5 

16 

3-   6 

20 

4-16 

24 

4-16 

24 

4-16 

24 

9-28 

32 

11-   7 

28 

11-11 

23 

11-27 

16 

11-27 

16 

267 

266 

209 

205 

165 

MIDDLETOWN   4    W 

98 

j    7-23 

-11 

1-15 

2-28 

16 

3-   5 

18 

3-11 

24 

4-16 

27 

4-16 

27 

10-12 

31 

11-11 

22 

11-11 

22 

11-27 

17 

12-13 

13 

288 

267 

245 

209 

179 

Hoinrr  cahmel 

100 

7-22 

-11 

1-15+ 

3-   5 

16 

3-   5 

16 

4-16 

24 

4-16 

24 

5-  3 

32 

9-27 

32 

11-   7 

27 

11-11 

19 

11-11 

19 

11-27 

15 

267 

251 

209 

205 

147 

NEW   HAVEN   WB    AIRPORT 

100 

7-22 

-   6 

1-15 

2-12 

14 

2-28 

20 

3-   6 

21 

4-16 

26 

4-16 

26 

10-27 

32 

11-11 

25 

11-12 

24 

11-27 

18 

12-12 

16 

303 

272 

251 

209 

194 

NORFOLK    2    SW 

91 

6-19+ 

-22 

1-16 

3-11 

15 

4-15 

20 

4-16 

21 

5-   3 

27 

5-17 

30 

9-27 

31 

10-12 

26 

11-11 

17 

11-11 

17 

11-27 

9 

261 

210 

209 

162 

133 

NORWALK  GAS   PLANT 

100 

7-22 

-   6 

1-15+ 

2-12 

16 

3-   5 

19 

3-   7 

24 

4-16 

27 

4-16 

27 

9-28 

31 

11-11 

23 

11-11 

23 

11-27 

19 

12-   6 

14 

297 

267 

249 

209 

165 

NORWICH   PUB   UTIL    PLANT 

100 

7-23 

-13 

1-18 

2-13 

11 

3-   6 

19 

4-15 

22 

4-16 

26 

4-16 

26 

9-27 

31 

10-27 

28 

11-11 

22 

11-12 

19 

12-   6 

16 

296 

251 

210 

194 

164 

PUTNAM 

101 

7-20 

-26 

1-18 

4-   1 

14 

4-16 

20 

4-16 

20 

5-   3 

25 

5-  6 

30 

9-25 

30 

9-27 

20 

9-27 

20 

9-27 

20 

11-12 

15 

225 

164 

164 

147 

142 

SALISBURY 

94 

7-21 

-20 

1-15 

3-11 

15 

3-11 

15 

4-15 

22 

5-  3 

28 

5-17 

31 

9-27 

32 

9-28 

27 

11-11 

15 

11-11 

15 

11-11 

15 

245 

245 

210 

148 

133 

SHEPAUG  DAM 

93 

7-23 

-20 

1-18 

3-   5 

13 

4-   1 

20 

4-16 

23 

4-16 

23 

5-   3 

31 

9-28 

31 

10-21 

28 

11-11 

18 

11-11 

18 

11-27 

12 

267 

224 

209 

188 

148 

STAMFORD    5    N 

100 

7-22 

-16 

1-18 

3-   6 

16 

3-11 

20 

4-16 

24 

5-  3 

28 

5-   3 

28 

9-28 

28 

9-28 

28 

11-   7 

24 

11-11 

20 

11-27 

16 

266 

245 

205 

148 

148 

STORRS 

94 

7-22 

-14 

1-15 

3-   5 

15 

3-11 

20 

3-11 

20 

4-15 

26 

5-  3 

31 

9-28 

29 

11-11 

19 

11-11 

19 

11-11 

19 

11-27 

14 

267 

245 

245 

210 

148 

WESTBROOK 

95 

7-22 

-21 

1-18 

3-   6 

14 

4-16 

19 

4-16 

19 

4-16 

19 

5-   3 

29 

9-27 

24 

9-27 

24 

9-27 

24 

11-11 

18 

11-12 

13 

251 

209 

164 

164 

147 

WIGWAM    RESERVOIR 

MAINE 
AUGUSTA  CAA   AIRPORT 

95 

6-19+ 

-19 

1-18 

3-   6 

14 

3-  7 

18 

4-16 

23 

4-16 

23 

5-17 

32 

9-27 

30 

10-12 

28 

11-11 

18 

11-11 

18 

12-   6 

16 

275 

249 

209 

179 

133 

90 

6-15+ 

-22 

1-14+ 

3-   5 

14 

3-19 

19 

4-  4 

22 

4-16 

27 

4-16 

27 

10-21 

29 

10-27 

28 

10-28 

21 

11-26 

10 

11-26 

10 

266 

252 

207 

194 

188 

BANGOR   DOW    FIELD 

94 

6-18 

-24 

1-18 

3-   5 

14 

4-  4 

20 

4-15 

24 

4-16 

28 

4-16 

28 

10-21 

30 

10-27 

24 

10-27 

24 

11-25 

18 

11-26 

9 

266 

235 

195 

194 

188 

BAR   HARBOR 

89 

9-20+ 

-16 

1-18 

3-   5 

15 

4-   1 

19 

4-10 

22 

4-16 

27 

5-17 

30 

10-27 

32 

10-28 

28 

11-26 

10 

11-26 

10 

11-26 

10 

266 

239 

230 

195 

163 

BELFAST 

95 

6-24 

-28 

1-14 

3-   7 

16 

4-   1 

19 

4-16 

24 

4-16 

24 

5-19 

32 

10-21 

30 

10-28 

21 

10-28 

21 

11-26 

11 

11-26 

11 

264 

239 

195 

195 

155 

BRIDGEWATER 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BRIDGTON    1    NNW 

94 

6-16 

-22 

1-14+ 

4-  3 

11 

4-  4 

20 

4-15 

21 

4-16 

25 

5-17 

31 

_ 

_ 

11-11 

22 

11-26 

14 

11-26 

14 

237 

236 

210 

_ 

_ 

BRUNSWICK 

91 

7-20 

-22 

1-18 

3-   5 

14 

3-  5 

14 

4-  4 

23 

4-16 

26 

5-17 

32 

10-21 

31 

10-28 

25 

11-25 

24 

11-26 

13 

11-26 

13 

266 

266 

235 

195 

157 

CARIBOU   WB    AIRPORT 

89 

6-23 

-31 

1-14 

4-   5 

16 

4-   9 

19 

4-16 

23 

5-17 

26 

5-18 

30 

10-12 

32 

10-26 

25 

10-27 

24 

11-11 

20 

11-25 

4 

234 

216 

194 

162 

147 

CORINNA 

91 

6-16 

-36 

1-14 

3-19 

16 

4-15 

20 

4-16 

22 

5-19 

28 

6-   9 

32 

9-10 

31 

10-12 

28 

10-22 

23 

10-28 

15 

10-28 

15 

223 

196 

189 

146 

93 

CUPSUPTIC    STOREHOUSE 

88 

6-16+ 

-40 

1-14 

4-16 

12 

4-16 

12 

5-19 

24 

6-   9 

28 

6-   9 

28 

9-10 

28 

9-10 

28 

10-21 

20 

10-21 

20 

11-11 

10 

209 

188 

155 

93 

93 

DAMARISCOTTA   MILLS 

92 

6-24 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

9-28 

32 

10-21 

28 

10-28 

23 

11-11 

20 

11-26 

11 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

EAGLE   LAKE    3    SW 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

EASTPORT 

90 

6-16 

-16 

1-14+ 

3-11 

15 

4-  4 

IS 

4-  4 

18 

4-30 

28 

5-17 

30 

10-21 

32 

11-11 

26 

11-25 

24 

11-26 

8 

11-26 

8 

260 

236 

235 

195 

157 

EAST   SANGERVILLE   5   SE 

88 

5-  9+ 

-30 

1-14 

3-28 

15 

4-15 

20 

4-15 

20 

5-19 

28 

5-19 

28 

9-10 

32 

10-21 

27 

10-22 

22 

10-28 

17 

11-26 

5 

243 

196 

190 

155 

114 

EAST  WINTHROP 

89 

6-16+ 

-30 

1-14+ 

3-   5 

12 

4-16 

20 

4-16 

20 

4-16 

20 

5-19 

32 

9-29 

32 

10-21 

24 

10-21 

24 

10-28 

20 

11-26 

12 

266 

195 

188 

188 

133 

FARMINGTON 

92 

6-15+ 

-33 

1-14 

3-19 

15 

3-31 

18 

4-16 

22 

4-16 

22 

5-19 

29 

9-25 

30 

10-12 

25 

10-21 

24 

10-28 

19 

11-26 

11 

252 

211 

188 

179 

129 

FORT    KENT 

91 

8-24 

-42 

1-14+ 

4-   5 

12 

4-15 

20 

5-18 

23 

5-21 

28 

6-  9 

31 

10-   1 

32 

10-14 

28 

10-27 

23 

10-30 

16 

10-30 

16 

208 

198 

162 

146 

114 

GARDINER 

91 

6-24 

-33 

1-18 

3-19 

16 

4-  4 

20 

4-16 

21 

4-16 

21 

5-19 

29 

9-25 

32 

10-13 

28 

10-28 

18 

10-28 

18 

11-26 

10 

252 

207 

195 

180 

129 

GREENVILLE 

89 

6-23 

-36 

1-14 

4-  4 

14 

4-16 

18 

5-   5 

24 

5-19 

26 

6-   9 

29 

9-10 

29 

10-14 

26 

10-22 

22 

11-11 

20 

11-25 

16 

235 

209 

170 

148 

93 

HIRAM  2   S 

93 

6-24 

-35 

1-14 

4-15 

16 

4-16 

19 

4-19 

23 

5-19 

27 

5-19 

27 

9-   9 

32 

9-29 

28 

11-10 

24 

11-11 

19 

11-27 

0 

226 

209 

205 

133 

112 

HOULTON  CAA   AP 

92 

6-23 

-34 

1-14 

4-  4 

13 

4-16 

19 

4-16 

19 

5-19 

28 

6-  9 

32 

10-11 

32 

10-21 

26 

10-27 

20 

10-27 

20 

11-25 

7 

235 

194 

194 

155 

124 

HOULTON    1    NE 

90 

6-23 

-32 

1-14 

4-  4 

12 

4-10 

20 

4-16 

22 

5-19 

28 

5-19 

28 

10-21 

27 

10-21 

27 

10-29 

24 

11-25 

16 

11-25 

16 

235 

229 

196 

155 

155 

JACKBAN 

89 

6-19+ 

-32 

1-14+ 

4-15 

15 

4-16 

19 

4-19 

24 

5-19 

26 

6-  9 

30 

9-10 

31 

9-25 

26 

10-27 

24 

11-11 

16 

11-11 

16 

210 

209 

191 

129 

93 

JONESBORO 

91 

6-17+ 

-24 

1-15 

3-31 

16 

4-15 

20 

4-15 

20 

5-17 

27 

5-19 

30 

9-28 

31 

10-12 

28 

10-28 

21 

11-26 

5 

11-26 

5 

240 

225 

196 

148 

132 

LEWISTON 

92 

6-16+ 

-26 

1-18 

3-   5 

16 

3-    5 

16 

4-  4 

23 

4-16 

26 

4-16 

26 

10-21 

32 

10-28 

26 

11-25 

24 

11-26 

13 

11-26 

13 

266 

266 

235 

195 

188 

LONG  FALLS  DAM 

89 

6-24 

-32 

1-15+ 

4-   5 

16 

5-  3 

20 

5-   3 

20 

5-20 

28 

6-10 

32 

9-10 

31 

10-21 

24 

10-21 

24 

10-28 

20 

11-26 

2 

235 

178 

171 

154 

92 

MADISON 

91 

6-16 

-34 

1-14+ 

3-31 

14 

4-16 

19 

4-16 

19 

5-   6 

27 

5-19 

31 

10-12 

28 

10-12 

28 

10-28 

18 

10-28 

18 

11-26 

9 

240 

195 

195 

159 

146 

MILLINOCKET 

94 

6-24 

-31 

1-13 

3-30 

16 

4-  4 

19 

4-14 

22 

4-25 

26 

5-19 

31 

10-21 

29 

10-22 

28 

10-28 

20 

10-28 

20 

11-26 

6 

241 

207 

197 

180 

155 

MILLINOCKET   CAA    AP 

92 

6-11+ 

-31 

1-14 

3-30 

12 

4-14 

20 

4-25 

24 

5-   6 

27 

5-19 

29 

9-10 

32 

10-21 

27 

10-27 

19 

10-27 

19 

11-25 

10 

240 

196 

185 

168 

114 

OLD   TOWN   CAA    AIRPORT 

91 

6-16+ 

-30 

1-14+ 

3-   5 

12 

4-  4 

19 

4-16 

21 

5-17 

27 

5-19 

29 

9-25 

32 

10-14 

28 

10-22 

24 

10-27 

19 

10-28 

16 

237 

206 

189 

150 

129 

ORONO 

90 

6-16 

-22 

1-18 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

10-   5 

32 

10-28 

21 

10-28 

21 

11-26 

11 

11-26 

11 

. 

. 

. 

. 

_ 

PORTLAND 

95 

7-20 

-14 

1-15 

3-   5 

15 

3-   6 

20 

3-19 

23 

4-15 

26 

5-   3 

30 

10-21 

32 

11-11 

28 

11-25 

22 

11-26 

15 

11-26 

15 

266 

265 

251 

210 

171 

PORTLAND   WB   AIRPORT 

93 

7-20 

-20 

1-18 

3-  6 

12 

4-15 

20 

4-16 

22 

5-17 

27 

5-17 

27 

9-25 

32 

9-29 

27 

11-12 

23 

11-11 

20 

11-26 

12 

265 

210 

210 

135 

131 

PRENTISS 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

PRESQUE    ISLE 

90 

6-23 

-35 

1-14 

4-   5 

16 

4-15 

20 

5-17 

24 

5-17 

24 

6-   6 

32 

10-12 

32 

10-21 

26 

10-27 

24 

10-28 

20 

11-25 

13 

234 

196 

163 

157 

128 

RIPOGENUS    DAM 

89 

6-24 

-31 

1-16 

4-15 

15 

4-15 

15 

4-16 

22 

5-17 

28 

5-19 

31 

10-21 

25 

10-21 

25 

10-27 

23 

11-11 

20 

11-26 

0 

225 

210 

194 

157 

155 

ROCKLAND 

92 

6-24 

-16 

1-15 

3-   5 

13 

4-   1 

20 

4-15 

22 

4-16 

25 

5-17 

30 

9-28 

28 

9-28 

28 

10-28 

22 

11-26 

13 

11-26 

13 

266 

239 

196 

165 

134 

RUHFORD    3    SW 

88 

6-15+ 

-34 

1-14 

4-  4 

16 

4-15 

19 

4-16 

21 

5-19 

26 

5-19 

26 

10-   5 

32 

10-12 

28 

10-27 

24 

11-25 

16 

11-25 

15 

235 

224 

194 

146 

139 

HUMFORD    1    SSE 

93 

6-15+ 

-26 

1-14 

3-11 

14 

4-  4 

20 

4-16 

22 

4-16 

22 

5-19 

29 

10-   5 

32 

10-22 

28 

11-11 

23 

11-26 

11 

11-26 

11 

260 

236 

209 

189 

139 

SANFORD    2   NNW 

94 

6-19 

-28 

1-18 

4-  4 

16 

4-16 

20 

4-16 

20 

5-19 

25 

5-19 

25 

- 

- 

11-   7 

24 

11-11 

16 

11-11 

16 

221 

209 

205 

- 

- 

SQUA   PAN   DAM 

92 

6-23 

-41 

1-15 

4-16 

15 

4-19 

19 

5-17 

24 

6-   9 

28 

6-   9 

28 

9-10 

29 

10-12 

28 

10-22 

23 

10-29 

20 

11-11 

16 

209 

193 

158 

125 

93 

UNITY 

90 

6-15 

-26 

1-14 

3-   6 

16 

4-  4 

17 

4-15 

22 

4-15 

22 

5-19 

32 

10-12 

31 

10-21 

26 

10-28 

17 

10-28 

17 

11-26 

6 

265 

207 

196 

189 

146 

WEST    BUXTON    2    NNW 

92 

6-24+ 

-33 

1-15+ 

4-  4 

15 

4-16 

19 

4-16 

19 

5-19 

28 

5-19 

28 

9-23 

32 

11-   6 

26 

11-10 

22 

11-11 

15 

11-11 

15 

221 

209 

208 

171 

129 

WINSLOW 

91 

6-17 

-25 

1-14 

3-   1 

13 

3-  7 

20 

4-   4 

21 

4-16 

26 

5-19 

32 

10-   5 

31 

10-21 

27 

10-28 

18 

10-28 

18 

11-26 

10 

270 

235 

207 

188 

139 

WOODLAND 

94 

6-25 

-30 

1-18 

3-29 

15 

4-10 

20 

4-16 

21 

5-  6 

28 

5-17 

29 

9-25 

32 

10-22 

23 

10-22 

23 

10-28 

20 

11-26 

6 

242 

201 

189 

169 

131 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

94 

6-19 

-21 

1-18 

3-   6 

16 

4-15 

19 

4-16 

21 

4-16 

21 

5-29 

32 

9-27 

30 

9-29 

28 

11-11 

17 

11-11 

17 

11-27 

10 

266 

210 

209 

166 

121 

AMHERST 

94 

6-17+ 

-19 

1-18 

3-   5 

13 

3-   6 

18 

4-15 

23 

4-16 

25 

5-  3 

31 

9-27 

29 

9-28 

26 

11-12 

22 

11-11 

20 

11-26 

15 

266 

250 

211 

165 

147 

BEDFORD 

97 

7-20 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

9-29 

32 

11-11 

22 

11-11 

22 

11-27 

11 

11-27 

11 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

BIRCH  BILL  DAM 

92 

7-17+ 

-34 

1-18 

4-15 

16 

4-16 

18 

4-16 

18 

5-17 

28 

5-17 

28 

9-25 

29 

9-27 

28 

9-28 

24 

11-11 

12 

11-11 

12 

210 

209 

166 

133 

131 

BLUE  HILL 

96 

7-20 

-16 

1-15 

3-   5 

14 

3-11 

20 

3-31 

24 

4-15 

25 

5-  3 

32 

10-21 

32 

11-10 

28 

11-26 

21 

11-11 

20 

11-27 

10 

267 

245 

240 

209 

171 

BOSTON   WB    AIRPORT 

98 

7-20 

-12 

1-15 

2-12 

13 

3-   5 

20 

3-11 

24 

3-11 

24 

4-15 

31 

11-10 

30 

11-11 

25 

11-28 

19 

11-26 

19 

None 

_ 

266 

260 

245 

209 

BROCKTON 

99 

7-20 

-15 

1-18 

3-    5 

16 

4-   1 

18 

4-16 

23 

4-16 

23 

5-17 

32 

9-27 

30 

9-29 

27 

11-11 

24 

11-12 

17 

11-27 

14 

267 

225 

209 

166 

133 

CHARLTON    MASONIC   HOME 

93 

7-20 

- 

_ 

3-   6 

14 

3-   6 

14 

3-31 

24 

4-15 

25 

5-  3 

30 

9-27 

31 

10-28 

28 

11-12 

24 

11-26 

19 

11-27 

8 

266 

265 

226 

196 

147 

CHESTNUT  HILL 

95 

7-20+ 

-14 

1-15 

2-28 

16 

3-   5 

20 

3-11 

24 

4-15 

28 

4-15 

28 

11-11 

25 

11-11 

25 

11-27 

16 

11-27 

16 

11-27 

16 

272 

267 

261 

210 

210 

CLINTON 

93 

7-21 

-18 

1-15 

3-   5 

14 

3-11 

20 

3-24 

22 

4-15 

26 

5-17 

32 

10-   6 

31 

11-11 

21 

11-11 

21 

11-27 

11 

11-27 

11 

267 

261 

232 

210 

142 

COHASSET 

96 

7-21+ 

-  8 

1-18 

2-16 

15 

3-   5 

20 

4-   1 

22 

4-16 

28 

4-16 

28 

11-   7 

32 

11-11 

27 

11-12 

22 

11-27 

18 

12-13 

16 

300 

267 

225 

209 

205 

EAST   WAREBAM 

94 

7-21 

-13 

1-18 

2-16 

13 

3-   6 

18 

4-   1 

22 

4-16 

25 

5-  3 

32 

10-13 

32 

11-10 

26 

11-11 

24 

11-27 

14 

11-27 

14 

284 

266 

224 

208 

163 

EDGARTOWN 

89 

6-17 

0 

1-15+ 

1-25 

14 

3-   5 

20 

3-   6 

23 

4-16 

28 

5-   6 

32 

10-22 

31 

11-11 

26 

11-12 

22 

11-27 

20 

- 

- 

267 

251 

209 

169 

FALL    RIVER 

98 

7-22 

-11 

1-15 

2-12 

16 

3-   5 

18 

3-11 

23 

4-15 

28 

4-16 

31 

11-10 

30 

11-11 

23 

11-11 

23 

11-27 

15 

11-27 

15 

288 

267 

245 

210 

208 

FITCHBURG   2   S 

97 

6-16+ 

-21 

1-14 

3-  6 

15 

4-   1 

20 

4-   1 

20 

4-15 

25 

5-17 

32 

9-27 

30 

10-21 

28 

11-11 

22 

11-27 

10 

11-27 

10 

266 

240 

224 

189 

133 

FBAM INGHAM 

97 

7-21 

-16 

1-14+ 

3-   1 

12 

3-   5 

17 

4-   1 

22 

4-16 

26 

4-16 

26 

10-12 

32 

11-11 

24 

11-11 

24 

11-27 

15 

11-27 

15 

271 

267 

224 

209 

179 

HAVERHILL 

96 

6-15+ 

-16 

1-15 

2-28 

14 

3-   6 

20 

3-31 

23 

4-16 

28 

4-16 

28 

10-21 

32 

11-11 

23 

11-11 

23 

11-27 

13 

11-27 

13 

272 

266 

225 

209 

188 

BOOSAC  TUNNEL 

94 

7-22 

-21 

1-15 

3-12 

15 

4-15 

19 

4-16 

23 

4-16 

23 

5-17 

30 

9-27 

28 

9-27 

28 

11-11 

15 

11-11 

15 

11-11 

15 

244 

210 

209 

164 

133 

See  reference  notes  following  Station  Index, 
-  300   - 


» 


Table  3-Contiiiuad 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


NEW   ENGLAND 
1957 


HTAMXIS   3  NX 
DIIGHTVILLE  DAM 
L.VXE  COCHITDATE 
LAWSSNCE 
LOWELL 

mOOLETQN 

NANTOCKEI  WB  AIRPORT 

HSU   BEDFORD 

PITTSriELD  WB  AIRPORT 

PLYMOOTH 

PROVINCETOWH  3  N 
ROCHESTER 
ROCIPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 

SBELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STOCKBRIDCE 
SWAMPSCOTT 

TAmrroN 

TULLY   DAM 
TURNERS   FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE    1    S 
WEST  CUMMIHOTOM 

WEST   LYNN 

WEST   MEDWAY 

WESTON 

WESTOVER   FIELD 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

WORCESTER 

MEW  HAMPSHIRE 

BEMTQK 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACEWATER  DAM 
C.'JffTOM 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FAST AN 

FIRST   CONN   LAKE 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOTER 

EKKNX 

LAIEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MONROE  S  NNE 
MOUNT  SUNAPEE 
MODlrr  WASHINGTOR 
NASHUA  3  N 
NEW  LONDON 

NORTBWOOD 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  I  WKW 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WEST  LEBANON 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AiaPOKt 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BLOOHFIELD 

BDRLINGTOM  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

CHELSEA 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 
LEMINGTON 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

RAXIXXJ>H 
READ8BORO  1   SSK 


94| 
95 


100 1 


95 

95  I 


99 1 
98 


95  < 
97' 
94 

9?; 


;  96 

,101 
I    97 

I    91 


90! 
93 
90 
96 
92 

95 
94 
91 

91, 
86 

94 
94 
91 
93 
95 

93 
90 
99 
98 
92 


97 
I  94 
I     91 


7-22  -  3 
7-22  -24 
6-17  1-25 
6-15  -20 
6-15+1-15 

6-15+  -12 
6-16  I  6 
7-22  I-  8 
7-20  -22 
7-22      -  8 


Last  spring  miaunum  of 


16*  or 
below 


7-20+   -10 


6-17+ 

7-21 

7-20+ 

7-20+ 

6-18+ 

7-20 

7-20 

7-20 

6-15+ 

6-17+ 


93      7-20+   -18 


6-18 

6-19 

6-18 

6-16+ 

6-16+ 

6-15+ 

6-15+ 

6-15+ 

6-18 

6-16+ 

6-15+ 
6-1 S+ 
6-15+ 
6-18 
6-17+ 

6-15 
6-18 
6-18 
6-16 
6-15 

6-16+ 

6-18 
6-16+ 


6-16+ 

6-17 

6-16+ 

6-16+ 

6-24 

6-17+ 

6-19 

7-20 

6-15 

6-15+ 


6-16+  -  1 
7-20+  -15 
7-22      -17 


6-18+ 

6-18 

6-18 

6-18 

6-17+ 

6-19 
6-17+ 
6-17 
6-18 


6-19 
6-18 
8-10 
6-18 
6-18+ 


1-15+ 
1-18+ 
1-18  ' 
1-14+ 
1-15 

1-14+ 

1-15 

1-15 

1-15 

1-15 

1-15    t 

1-18 

1-15 

1-15 

1-15 


1-15 
1-18 

1-14! 

1-18 

1-15 

1-18 

1-15+ 


1-18 
1-15 
1-18 
1-15 

1-15 


1-15 

1-14+ 

1-15 

1-18 

1-14+ 

1-18 
1-18 
1-14 
1-14 
1-14 

1-14+ 

1-14 

1-14 

1-14 

1-18 

1-14 
1-14 
1-14 
1-18 
1-18 


1-15 
1-14+ 
1-15 
1-14 


20*  or 
below 


16 
IS 
3-  5 
2-28  14 
2-28   14 

2-12 i 14 
1-2012 
1-24  13 
3-11  12 
2-   3  16 

1-24 


4-15 

None 
4-  1 
3-  6 
3-  5 
3-11 

3-   5 


4-15 
3-31 
4-15 
4-  1 
4-15 


4 

3 

4 

4-16 

4-16 

4-  1 
4-16 
4-16 
3-19 
4 

3-11 
4-15 
4-15 
3-  5 
4 


5-17 
4-15 
4-  1 

4-  1 
3-11 
4-  4 
4- 


1-18    i    3-   6 


1-14+ 
1-14+ 
1-14+ 
1-14+ 
1-14 


1-15 
1-15 
1-18 


1-14+ 

1-14 

1-14 

1-15 

1-14 

1-15 
1-15 
1-14 
1-15 


1-14 

1-14+ 

1-15 

1-14+ 

1-14+ 


4-15 
4-15 
4-  1 
4-  1 
3-19 


3-12 
4-15 


3-31 
4-16 


4-15 
4-16 


5-16 
4-15 
4-15 


4-16 
4-  1 
3-   5 


1-24 
4-15 
3-   6 


6   20 
5   20 


4-16 
4-15 
4-15 


None 
4-16 
4-  1 


4-15 
4-16 
4-15 


5-17 
4-16 


4-16 
4-18 
5-17 
4-16   20 
4-16   19 


24*  or 
below 


s     a 


4- 1 


4-16 
4-16 

4-16 
3-19 
4-15 
4-16 
4-  1 

4-16 

4-1 

4-16 

4-16 

4-16 


2-12 
3-11 
4-   1 


4-16 
4-15 
4-16 
4-  4 
4-16 

4-16 


4-15 
4-16 


5-18 
4-15 
4-16 


19 


4-16 
4-16 
4-16 

4-  1 
4-   1 


5-   2 

None 

4-16 

4-16 

4-1 

4-15 

4-15 


5-17 
4-16 
4-16 


5 

5-19 

5-19 

4-16 
5-17 
5-19 
4-16 
4-16 

4-l( 
5-17 
4-16 
4-  3 
4-16 

4-16 


4-16 
4-15 
4-16 
4-16 
4-16 

4-16 
4-16 
4-16 
4-16 
4-16 


3-  5 
4-15 
4-16 


4-16 
4-16 
5-17 


28*  or 
below 


5-17 
5-  2 
4-16 
4-16 
4-15 

4-  1 
3-18 
3-31 

5-  3 
4-15 


4-16 


4-16 
4-16 
4-16 
4-16   22 
5-17   25 


4-15 
4-16 
4-16 


5-17 
5-20 
5-17 
5-17 
5-19 

5-17 
4-16 
5-17 
5-30 
5-19 

5-17 
5-19 
6-  9 
5-17 
5-17 


4-16 
5-17 

5-19 

6-  8 
4-16 
4-16 

4-16 
5-17 
5-19 
5-19 
4-16 

5-17 
5-17 
5-17 
4-16 
5-19 


3-11 
4-15 
4-16 


5-17 
5-19 


5-19 
5-17 


5-19 
5-20 


32' or 
below 


6-  4 
5-17 
4-16 


-16  127 
-16 i29 


5-   6 

5-29 
5-17 
5-17 
5-  6 
6-10 

4-16 
5-17 
5-17 


5-19 
5-20 
5-19 
5-20 
6-   9 

5-19 
5-19 
6-  8 
6-  8 
6-   9 

5-19 
5-19 


First  fall  minimiifn  of 


32' or 
below 


9-29 

9-25 

9-29 

11-10 

11-  8 


11-11    26 
11-11 


10-13 
9-29 


11-11 
11-10 


5-17 
5-19 


5-17 
5-17 


5-17 

6- 

5-19 

5-17 

5-19 

5-19 


4-16 
4-15 


5-17 
5-17 
6-  9 
5-17 
6-10 


6-   9 


5-19 
5-19 
6-   8 


9-27 
9-10 
9-27 
9-29 
9-25 

9-25 
9-28 
9-25 


9-27 
9-25 


9-27 
9-27 


10-21 
9-10 


9-25 
9-25 


10-13  27 
29   28 

11-11  25 
12   24 

11-11    26 


32 


28*  or 
below 


11-11 
11-11 
11-11 

11-11 
11-11 
11-11 
9-27 
11-11 


9-27 


9-25 

11-10 
9-27 
10-12 
10-13 
10-28 

9-27 


9-28 
10-14 

9-28 
10-13 

9-29 


9-29 

9-27 
9-27 
9-10 
10-12 
9-  9 


11-11 
9-27 
9-27 


9-27 
9-25 
9-10 
10-12 
9-  9 


9-27 

10-  3 

9-28 


9-28 
9-29 


9-29  28 
10-13  27 
9-28  28 
9-  9  27 
31  10-12  26 


10-12 
9-29 
9 

10-12 
9-27 

10-28 
9-29 
9-27 

10-26 
9-28 


11-12 
10-21 
10-21 


9-27 
10-21 
9-29 


11-11 
10-21 
9-27 


9-27 
9-27 
9-29 
10-21 
9-27 

9-28 

9-27 

10-12 

9-28 


9-29 
10-13 


10-12 
9-29 


24°  or 
below 


11-  7 
9-28 
11-11 
11-11 
11-11 

11-27 
11-27 
11-26 
7 
11-11 


11-11 
11-27 
11-12 
11-26 

11-12 
11-11 
9-29 

11-11 

10-12 
11-11 
11-11 
11-11 
9-28 

11-11 
27 
11-12 
11-11 
11-10 

11-12 


10-21 
10-21 
10-21 
10-28 

7 

11-  7 
11-11 
10-22 


7   23 
10-12  24 

9-28 
11-11 
10-12 


20*  or 
below 


26  11-10 
26  10-13 
28  10-12 
28  11-10 
25   11-  7 


28 


10-21 


11-12 
10-27 
10-21 
10-27 
11-11 

9-27 
10-12 
11-  7 
11-13 
10-28 


11-27 
11-11 
11-11 
12-  6 
11-11 


11-11 

9-28 

10-12 

11-10 

9-27 

10-12 

9-27 

10-12 

11-10 


10-13 
10-21 


10-21 
10-21 


11-27 
11-11 
11-27 
11-27 
11-27 

11-27 
12-13 
11-27 
11-10 
11-27 


11-27 
11-26 
11-27 
11-27 

11-11 
11-27 
11-   7 

11-12 

11-11 
11-11 
11-12 
11-27 
9-28 

11-26 
11-11 
11-11 
11-27 
11-11 

11-11 


11-11 
11-12 
11-10 
11-11 
11-11 

11-11 
11-27 
11-10 
11-  9 
10-21 


11-11  19 
11-11  18 
10-12  19 
11-11  16 
11-11    18 


11-11 
10-21 
11-11 
11-11 
11-11 

11-11 

9-26 
11-11 


11-23 
11-11 
11-10 
11-11 
11-26 

11-11 
11-11 
11-11 
11-11 


11- 


None 
11-11 
11-12 
12-  6 


11-11 
11-11 
10-21 
11-11 
9-28 

11-11 
10-21 
10-12 
11-11 


11-11 
11-11 
10-21 
11-10 
11-11 


16*  or 
below 


12-   6  15 

11-11  14 

11-27  12 

11-27  13 

11-27  13 

None 

None 

None  ,' 

11-11  15 

11-27  15 


11-27 
11-27 


Number  of  days 
between   dates 


14  278 

15  267 


11-27  112  288 
None 


11-27 
11-27 
11-11 

11-27 

11-11 
11-27 
11-27 
11-27 
11-11 

11-27 
11-12 
11-27 
11-27 
11-11 

11-27 


11-11 
11-26 
11-11 
11-27 
11-27 

11-26 
11-27 
11-11 
11-10 
11-11 

11-27 
11-26 
11-11 
11-11 
11-27 


11-26 
11-11 
11-11 
20  11-28 
19   11-27 


11-26 


11-27 
11-11 
11-11 
11-26 
11-26 

11-11 
11-11 
11-12 
11-27 
11-23 


None 
11-27 
11-27 

None 
11-27 


11-27 
11-11 
11-26 
11-26 
11-11 

11-11 
11-11 
11-11 
11-11 


11-11 
11-11 
10-21 
11-11 
11-11 


266  224 
266  <23B 
265  ^25 
205  147 
224  210 


13  245  210 


117 
131 
166 
208 
206 

209 
178 
209 
133 
208 


222  196 
166  135 

209  204 
244  210 

210  208 


133 
171 
119 


119 
133 
131 
144 


208 
131 
131 
166 
147 


131 
113 
131 
132 
108 

129 
132 
109 
25 
108 

131 
129 
92 
131 
133 

157 
93 
130 
131 
129 


133 

127 

92 

135 

110 
131 
116 
146 
113 


209 
165 
144 


133 
131 


148 

91 


131 
116 
132 


132 
133 

23 
131 

92 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3-Conhnued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


NEW  EMGLAMD 
1957 


=n 







Number  of  days 

Last  epring  minimum  of 

First  fall  minimum 

of 

between   dates 

16°  or 

20- or 

24*  or 

28*  or 

32' or 

32' or 

28- or 

24- or 

20- or 

16'  or 

S 

1 

1 

S 

1 

Station 

1 

2 

1 

J 

1 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

1 

8 
h 

0 

8 

8 

^ 

0 

0. 

a 
i2 

S 
& 

d 
J 

1 

1 

1 

0. 

1 

1 

1 

1 

d 
1 

a 

d 
1 

ID 

& 

1 

0) 

a 

a 

a 

_t 

Q. 

a 

1^ 

8 

RUTLAND 

ST   ALBANS  BAY 

SAINT   JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

91 

7-20 

-26 

1-14 

3-31 

15 

4-15 

17 

4-16 

22 

5-17 

27 

5-17 

27 

9-25 

32 

9-27 

28 

11-11 

14 

11-11 

14 

11-11 

14 

225 

210 

209 

133 

131 

92 

6-18 

-17 

1-15 

3-31 

15 

4-  4 

20 

4-15 

21 

4-15 

21 

5-17 

32 

10-21 

27 

10-21 

27 

11-11 

21 

11-26 

9 

11-26 

9 

240 

236 

21U 

189 

IbV 

<*? 

6-18+ 

-fi 

1-14 

4-16 

16 

4-16 

16 

4-16 

16 

5-19 

28 

5-19 

28 

9-28 

29 

9-29 

27 

10-13 

24 

11-11 

15 

11-11 

lb 

209 

209 

180 

133 

132 

R9 

6-17+ 

-11 

1-18 

4-15 

8 

4-16 

18 

5-17 

23 

5-17 

23 

6-10 

30 

9-   9 

31 

9-27 

28 

9-28 

22 

11-11 

11-11 

210 

134 

97 

7-21 

-30 

1-18 

4-   1 

15 

4-16 

20 

4-16 

20 

5-17 

28 

5-17 

28 

9-27 

24 

9-27 

24 

9-27 

24 

11-11 

17 

11-27 

5 

240 

209 

164 

133 

133 

WEST    BURKE 
WILDER 
WOODSTOCK   3  ENE 

92 

6-19 

-4n 

1-15 

4-17 

12 

5-18 

20 

5-19 

23 

5-20 

28 

6-10 

32 

9-   9 

31 

9-10 

28 

10-12 

22 

10-13 

19 

11-11 

10 

208 

148 

146 

113 

91 

-16 

1-15 

3-11 

in 

4-16 

19 

4-16 

19 

5-17 

27 

5-19 

31 

9-27 

30 

10-13 

27 

11-11 

17 

11-11 

17 

11-27 

1 

261 

209 

93 

6-18 

-38 

1-14 

4-15 

15 

4-16 

17 

5-17 

24 

5-17 

24 

5-19 

29 

9-27 

23 

9-27 

23 

9-27 

23 

11-11 

13 

11-11 

13 

210 

209 

133 

133 

131 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

COVENTRY,    CONN. 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

; 

B6.83 

B6.88 

Bl.n 
2158 

B5.53 
1730 

B3.95 
B1633 

- 

- 

\ 

- 

ROCHESTER,    MASS. 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

1 

B5.62 
B1690 

7.07 
1331 

6.45 
1098 

4.46 
714 

3.62 
831 

1.95 
956 

- 

~ 

~ 

T.AKEPORT   2,    N.    H. 

EVAP 

DEP 

WIND 

IIAX 

HIN 

'- 

; 

'- 

] 

5.51 

1360 
71.1 
43.2 

B6.53 

1155 
81.5 
54.6 

6.10 

1055 
81.9 
56.2 

85.91 

845 
78.7 
53.0 

B4.14 

1015 
72.3 
51.1 

B2.78 
B1019 

- 

- 

-_ 

IIASSABESIC   LAKE,    N.    H. 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

3.71 
1271 

5.40 
1.11 
1005 

5.36 
.01 
713 

5.55 
.76 
564 

4.95 

-    .13 

585 

3.45 

-    .23 

760 

B2.21 

-    .24 

960 

_ 

- 

\ 

KINGSTON,    R.    I. 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

'- 

: 

6.42 

6.65 

B5.47 

- 

B3.33 

2.65 

] 

- 

- 

See  leierecce  notes  following  Stabon  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


1 

JantuiT 

Fabniary 

Much 

ApiU 

M.y 

]una 

July 

Auguat 

S*pl«o>b*t 

October 

Nov«mb«( 

D»c»mbt 

Annual 

StaboD 
D«plli 

r 

> 
< 

1 

[ 

< 

: 

• 
f 

I 
J 

• 
< 

1 
1 

• 

1 

1 

f 

< 

: 

1 

u 

1 
< 

B 
« 

w 

1 

i 
1 

9 

i 

< 

: 

S 
1 

1 

< 

s 

• 
< 

t 

• 
1 

1 

s 

1 

• 

r 

> 
< 

g 

STORKS,  conn. 

IIEASORED  UNDER  SOD 

1-2  INCHES  (•) 

- 

../.- 

- 

-./- 

- 

.-/- 

52.0 

74/38 

62.6 

78/49 

75.7 

93/58 

77.8 

93/64 

73.8 

88/60 

66.2 

79/58 

54.6 

64/43 

46.7 

60/36 

- 

../.. 

- 

../-- 

4  INCHES  (•) 

- 

-./- 

- 

-/- 

- 

../.. 

50.5 

70/39 

62.3 

74/52 

74.6 

88/60 

77.3 

89/67 

74.5 

SS/63 

67.4 

78/52 

55.7 

64/44 

48.1 

60/38 

- 

.-/„ 

- 

../.. 

8  INCHES  (>) 

- 

../- 

33.9 

34/32 

- 

-./- 

46.8 

60/39 

57.7 

64/52 

66.7 

-./- 

71.3 

77/67 

69.7 

76/64 

65.0 

70/55 

54.4 

60/47 

47.1 

54/39 

- 

-/-- 

- 

-/- 

CIKOSTON.  R,  I. 

MEASDKZD  VNDCR  SOD 

2    INCHES  (b) 

30.1 

34/19 

32.7 

38/30 

37.8 

49/31 

49.2 

67/36 

57.4 

69/46 

68.4 

82/54 

73.1 

88/62 

69.0 

83/58 

65.1 

74/42 

52.9 

62/43 

44.6 

54/32 

37.1 

49/32 

51.5 

88/19 

4  INCHES  (b) 

29.6 

34/20 

32.0 

25/29 

33.2 

47/29 

48.9 

65/37 

58.0 

68/48 

69.8 

81/56 

73.7 

86/64 

70.0 

83/60 

65.3 

74/43 

53.5 

63/43 

44.4 

53/33 

36.3 

47/32 

51.2 

86/20 

8  INCHES  (b) 

32.4 

35/30 

31.8 

33/31 

34.9 

41/32 

45.6 

55/37 

55.1 

59/51 

65. 0 

71/60 

69.2 

73/66 

68.8 

72/67 

66.3 

70/58 

56.4 

61/51 

50.7 

55/41 

40.2 

44/36 

51.4 

73/30 

12    INCHES  (b) 

33.0 

36/33 

32.1 

33/32 

34.9 

42/32 

44.8 

53/39 

54.7 

59/50 

63.5 

69/49 

68.4 

72/66 

68.7 

71/67 

66.7 

72/60 

57.0 

61/51 

49.5 

55/45 

41.1 

46/38 

51.2 

72/32 

BDRLIKCTOK  UNI  OF  TT.  .  TT 

■EASURSO  UNDER  SOD 

1  IRCB  (c) 

31.0 

32/28 

30.8 

33/25 

32.8 

40/27 

45.3 

64/32 

57.0 

73/44 

70.7 

83/56 

70.9 

80/63 

65.9 

97/54 

62.3 

73/46 

52.5 

61/39 

41.3 

49/31 

33.0 

44/30 

49.5 

97/25 

3  INCHES  (c) 

31.6 

33/29 

31.2 

33/27 

32.9 

40/28 

44.9 

61/32 

56.1 

69/45 

69.9 

80/56 

70.5 

78/63 

67.2 

77/57 

61.2 

72/48 

50.2 

60/40 

41.6 

49/32 

33.6 

43/31 

49.2 

80/27 

10  INCHES  (c) 

32.6 

34/32 

32.3 

33/32 

32.5 

40/32 

43.0 

55/33 

54.2 

62/48 

66.9 

73/58 

68.6 

72/66 

64.9 

70/60 

60.9 

65/52 

51.2 

57/44 

43.0 

49/36 

34.4 

40/31 

49.2 

73/31 

Storra,  Conn.  -  Monthly  aTerac^a  are  obtained  by  taking  the  average  of  daily  aax  and  ain  values. 

Soil  type  aod  cover:   Woodbrldge  loaa  -  grass  sod. 

Kiogston.  S.  I.  -  HoDtbly  averages  (3  and  4  inches)  are  obtained  by  taking  tbe  average  of  daily  aax  and  sin  values;  8  and  13  Inches  by  takin 
the  average  of  single  daily  observations  at  5  p. a.  tiae. 

Soil  type  and  cover:   Bridgehampton  silt  loam  -  Kentucky  bluegrass. 

Burlington  Ilnl  of  Tt . ,  Vt .  -  Monthly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of  dally  max  and  mln  values. 

Soil  type  and  cover:   Melrose,  fine  sandy  loam  -  Kentucky  bluegrass. 


WCT  WAME 

KAIWE 
SOUTHWEST   HBR   3    33B 
MASSACHPSKTrS 


SALEM  CG   AIR   STATION 
SOtTTHBRIDGE   3    SW 
WORCESTER   WB   AP 

WEW    HAMPSHIRE 


MOITROE    5   NNE 

RHODE  ISLAHD 
ITEWPOBT  WTR  WORKS 

VERMOMT 
WATRHBDRT  3  mn 


COMWtCTICOT 

BSACOW  FALLS 
BULLS  BRIDGE  DAM 
GROTOM 


t  CHAMGE8  IW  STATION  MAMBS 
OLD  KAME 


SOUTHWEST  HBR  CG  DEPOT 


SALEM  AIR  STATION 
SOUTHBRIDGS  3  E 
WORCESTER  CAA  AP 


EAST  BARNBT,  VERMONT 


WATERBURY 
RELOCATIONS  AND  CHAMGEfl  IN  EQUIPMENT 


All  equipment  moved  0.2  alle  SW 
Temperature  equipment  added 
Temperature  equipment  added 


July      1957 


March  1957 
October  1957 
February   1957 


September  1957 


November   1957 


October    1957 


December  12,  1057 
May  S,  1957 
April     35,  1957 


rOBT  KENT 
FORT  KENT 
SOUTHWEST  HBR  3  SSI 

MASSAC HPSKTTS 


AMHERST 

HOWTAGUE 

STERLING 

NEW  HAMPSHIHI 

CENTER  HARBOR 
DUBHAM 
LINCGUI 
MANCHESTER 

RHODE  ISLAND 

KINGSTON 

TEHMoarr 


Recording  gage  removed 

All  equipment  moved  0.4  alle 

All  equipment  moved  2.5  mile 


All  equipment  moved  100  yards  NE 
All  equipment  moved  80  feet  N 
All  equipment  moved  0.5  mile  E3E 


All  ewuipment  moved  0.3  mile  E 
Becordlng  gage  moved  0.1  mile  W 
All  equipment  moved  0.1  mile  SB 
All  equipment  moved  0.1  mile  WSW 


Evaporation  equipment  added 


li«ir 

24, 

1957 

»»y 

24, 

1957 

Juljr 

11. 

19S7 

September  1,  1967 
November  1,  1957 
December   14,  1957 


loTember  13,  1958 

October  8,  1956 

Deceaber  5,  1957 

April  1,  1957 


WATDBUET  3  MNY 


All  equipment  moved  0.2  mile  NI 

All  equl[»ent  moved  3.3  miles  S  to 

Nevfane 

All  equipment  moved  1.2  miles  SSB 


November   8,  1957 
September   1,  1957 

October   17,  1957 


See  reference  Dotes  follovlng  Statlo 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENCLAMI) 
1957 


43' 


42' 


70° 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
0  10         20         30         40 

■OXIDIAJI  Tin   ZONE 


vvVt 

•-j,-'-".  J,     O  ^^^.^,..  ,.u.  „^  '^' 

I    .  .  yl  -OCTButHO    F»ll«   Da>      ^ 

rHEAST-J       "•""'(ITl. ."r^"'  ""SdbTHPRN 

FRM  Cf  ^         I  HortbCMcb.:.!. 
^n'^Sprlngfleld                    Bradford  Q             Coocord   »B   Airport  q       ^      ■ 

>\\ »r»#r'o     •    I y..7,H.„i..r    ®    ,  V 

'•I   \  "  ,f '"#?'"'"'  '■"•'■■"  .r«_/  -  ^I7lo.      ';  "-p  .  O^         /     »orth,a 

/      \  ■tf-T  B.no„»i:r  <3~VR»      "C_^Bo.  0.r„..   ,.1   ,  ^ 

.,  •,^„.o^..^j^foj  45..       z^:;:;^"".-." 


1,11  Veruoo  „,„,„,„   3  iV  .iiford      ■^^''-oX,  ".« 

I  ^^llo"..t.r     O  I    >      ^_^     O  a"d.oo    flodhJJL^ 

~  Ton,  'd«      o~r^"- -"*' — ■  w  _  _yi        I    ., — „ 


STATION   LEGEND 

O    %  a  Precipitation  only 

CD  Precipilalion,  storage 

"O-  -•--<>-  Precipitation   and   Temperature 

V  "T"^  Precipitation,  Temperature   and  Evaporation 

Type  of  gage         O    Non-recording; 
•    Recording;        c>    5o/A  ///?«s. 

Double  circle  combinations   indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


/_  {  wfe^E^N  /'r"°""S".     "'"sLLrhbi""/."'^*  "o"«i.rf?„0  '  wj -J. 

""•  ".'■--o-.or;9f.  3  3.^;r-'"^'^3  '^"'-o-.'-"  H""  .oo„2...;'V"-"*'."-'^-'p,;^„. 

Peoples    Ringer    3\^0\J//  fWHArtford    n   Airport  PutoM  '  <    ^X^       Taunlol  ^„ 

-^  .■■'<>■     ^„.!^r-"'"    ;  •.00...,.;   o  I  ^  I       ^     rKM  oCOAsi 

.ob.rt    Y°«"    »"0,o,rl...o,OiJ'rUo.,o.    •BIo..,„ld     Co„„.r,   V^"-""".   «.o..r    3..  Or..n,ill.        I  ^      ..ddloOoro 

i         ""'"""    '°°c:o,'fIS^,.«Y'l»'-«"0«"..r-^-«-^'°'"  OBrooA,o  A\      »..n-...o...^.  ,„^ 

B.!p.„.   ,.. -S-"""-   -ilfO   .   ..rRorT®   .   4   «  °  "Q^>"r.i"   ""Ji^ ©TS   -  --■ 

B    n    'J^.^ST     -O-     r  ^.-y-V--"   Br..„rd   rfr"-"-'!"  „„.„„„      ^JJrpoA 


45° 


Isollnes  are   drawn   through  points   of   approximately  equal  values.      Hourly  precipitation  data  froB  recorder   substations  will   be   available 
in  the  publication   "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
1957 


-o)       )  ■'«»•■■■ 


I 


y 


"> 


j^- 


'^ 


r^i 


ERN 


i^'^Yw«terbury    3    1 


NORTHEF 

Tork  Pond 


Ber: 


'/ 


t;i 


>c. 


Horthfleld   Horvlch   Dn 


r- 


"  -">■  '■  '-y 


VVESTER^ 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


42' 


STATUTE    MILES 
0  10         20         30         40 


IIDIAH  TIM   ZONE 


Tlc««d«ro(B, 


n<t*b*ll,    R.    I.    I 


1  f  ^-^                             I 

/  woodatock         (p      ^^ 

^   /  0         1      ■aterrlll*   Tkll 

\    "V"°  *  "  1     -o-  1 

/        a.th.1            /^-s<J  '       \       I  O  Pi?-outh  I  m 

•  ^  ,.                       Onion    V1U«K«   DU        '  ' "~                  ' 

lleV»«r    JuactloB      ^^^  I 

/                       K>'^@0-Wo.tt*Uoo  1^                   i       ^                                     I 


STATION   LEGEND 

O    •  9  Precipitation  only 

O  Precipitation,   storage 

O  ■•--<>-  Precipitation   and    Temperature 

450'^ -4"<^  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 

Type   of  gage         O    Non-recording; 
•    Recording,        9    Bottt  types 

Double   circle  combinations   indicate  ttie  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


45'  W 

lUTHEAS] 


Sewportyf^   I 


sERN,, 


^1.. 


Blkckrater   I 


■SdD^ERN 


V 


iTllla,    f.    T.         I 

°  I. 


Soutb  Veair*   1 


ublln  O  Soutb   Lyndi 

l-O- 

tO        Petorboro  2  S  Q 


r*  f' 


48° 


^        O  T.u,'»-    „„gl3  ^S   '■"--'      -O-      /  OVA. 


O  f  Mt   Cunlai  - 


/       \^  P«rujl"  "1** 

PltUflald  18  Airport- 'I  Off'   ^^       O 

_»_  I  '         Cb«aterrieldf  Pelh»«     O 

"^  .  •  ^     L    ,    •,..    .,,"     £  Quabblo    Intake 

Sp«Bc«rt  ^g«      T./         «ulilBct<      "        — .-^.-..1-   ■-- 


^"Tcentral/N 


fsteckbrldc* 


No  /•- 


/ 


^. 


^»>^-      i.  I  O      ..i<.rd  ..ip„i.<H5  3„,  °    ^ 

«toT«r   Field  •■wt    Brlafleld  milburr  Q\.WeBt    Bedway      ""r.^ 

n.id  "-I  1-0-  o  ,'-0-       -O-  / 

0-0-      ""sir^bS'.r.isr -'>'""«°'«    o  "'po'-y- 
^::cENTRALor„o.;,X„~  « — ' 


7  Itarttard   VB 


J^We.  lUriford  ,       ^_     , .  Q  "*''      I 

.   >O0       ,.|06^  E.„rord,tt..i„,.,-V-  "*-"■""  OBroo.!,, 

-       „        11  •Uittord   Br.i..rd   7>T  1     ,^  ' 


CTMa   B111-0-* 

I        TDrrlOKton  SQO 

I  ttatcTi: 

*^o  WEST  -o-  I J        -i.«i^.ov     A"     / 

'   XxMlbu^    3    ■    ■^tTtmry   Cltj-    Ball    ^V"         'g? Moodiia   ftaaTTi 
•       i»X<  -*^  Pro-pec'l^^*^»^ieto»n''¥B    W^    » 
|Caodl**Dod    L*ka  .AjtTr- .  •  \  O 


leolines  are  drawn  through  points  of  approxl-ately  equal  valueB.   Hourly  precipitation  data  fro.  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  EHGLAXD 
1957 


Revised  WRPC .    Chattanooga.    Tenn.    11/57 

iBollnes  are  dra»n  through  points  of  approxlaately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  frOB  recorder  substations 
be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW   ENGLAND 
1957 


Revised  WRPC.    Chattanooga.    Tcnn.    —    11    57 

laollnes  are  dra»n  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


i. 

County 

(5 

1 

j 

1 
1 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Station 

a 

a 
e2 

A 

g- 

II 

II 

CONNECTICUT 

ANSON I A 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BAHKHAMSTED 
BEACON   FALLS 

0120 
0227 
0251 
0299 
0373 

NEW   HAVEN 
LITCHFIELD 
NEW    LONDON 
LITCHFIELD 
NEW   HAVEN 

7 
6 
17 
5 

7 

41    20 
41    50 
41    37 
41    56 
41    27 

73    05 
73    02 
72    06 

72  57 

73  03 

20 
710 
140 
42  0 
180 

17 
17 
45 
26 

1 

2 
2 
2 
2 
2 

BLOOMFIELO 

BRIDGEPORT    W6   AIRPORT 

BRISTOL    3   W 

BROOKLYN 

BULLS    BRIDGE    DAM 

0634 
0806 
0830 
0918 
0961 

HARTFORD 

FAIRFIELD 

HARTFORD 

WINDHAM 

LITCHFIELD 

5 

5 
17 
7 

41    50 
41    10 
41    41 

41    57 
41    39 

72  44 

73  08 

72  59 

71    57 

73  29 

165 

7 

640 

275 

260 

14 

1 

14 

16 

MAY 

C 
1    2    3   C 

2 

2 
1    2    3 

BURLINGTON 
CANDELWOOO    LAKE 
COCKAPONSET    RANGER   STATION 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE    I    S 

0973 
1093 
1A88 
1499 
1S36 

HARTFORD 
FAIRFIELD 
MIDDLESEX 
NEW    LONDON 
HARTFORD 

5 
6 

5 

41    46 
41    29 
41    28 
41    34 
41    48 

72  56 

73  28 
72   31 
72    17 
72    56 

460 
500 
170 
400 
300 

6 

50 

17 
8 
27 

2 

C 
2 
1    2    3 
2 

COVENTRY 
CREAM   HILL 
DANBURY 
DAWSON   LAKW 
DERBY 

1689 

1715 
1762 
1798 
1644 

TOLLAND 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
NEW   HAVEN 
FAIRFIELD 

17 

7 

41    48 
41    52 
41    23 
41    22 
41    19 

72  21 

73  20 
73    26 

72  59 

73  05 

480 
1300 

510 
160 
70 

1 
61 
23 

I 
61 
23 
17 

9 

1 

JUNE 

12    3    4 
1    2    3 
1    2    3 

2 

2 

EAST    HAVEN 

EASTON   LAKE    RESERVOIR 

FALLS    VILLAGE 

GROT ON 

HARTFORD 

2169 
2288 
2658 
3207 
3446 

NEW   HAVEN 
FAIRFIELD 
LITCHFIELD 
NEW    LONDON 
HARTFORD 

7 
17 
5 

41    17 
41    14 
41    57 
41    21 
41    46 

72  52 

73  15 
73   22 
72    03 
72    42 

30 
260 
580 

39 
140 

41 

1 

17 
17 
66 
17 

2 
2 

1    2    3 
1    2    3 

C 

HARTFORD    BRAINARO    FIELD 
#HARTFORO   W6   AIRPORT 
HEMLOCKS    RESERVOIR 
JEWETT    CITY 
KENT 

3451 
3456 
3583 
3857 
3905 

HARTFORD 

HARTFORD 
FAIRFIELD 
NEW    LONDON 
LITCHFIELD 

5 
5 

17 

7 

41    44 
41    56 
41    14 
41    36 
41    44 

72    39 

72  41 

73  16 
71    54 
73    29 

15 
169 

240 
400 

360 

70 
9 

7 

96 
9 

17 

7 

FEB 

1    2    3    C 

1    2    3    C 

2 

C 
1    2    3 

LAKE    KONOMOC 
LAUREL    RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD   HOLLOW   DAM 
MEAD    POND    RESERVOIR 

3989 
4096 

4443 
4488 
4599 

NEW    LONDON 
FAIRFIELD 

HARTFORD 
WINDHAM 
FAIRFIELD 

5 

17 
4 

41    24 

41    10 
41    46 
41    45 
41    12 

72    11 
7333 
72    29 

72  11 

73  31 

160 
340 
392 
250 

480 

6 

72 
17 
17 
6 

17 

2 

2 

2 

1    2    3    C 

2 

MIDDLETOWN   WB 

MIOOLETOWN    4   W 

MILFORD 

MOHAWK    RANGER   STATION 

MOOOUS    RESERVOIR 

4757 
4767 
4790 
4933 
5018 

MIDDLESEX 
MIDDLESEX 
NEW   HAVEN 
LITCHFIELD 
MIDDLESEX 

5 
5 

5 

41    33 
41    33 
41    12 
41    50 
41    30 

72    34 

72  43 

73  05 
73    18 
72    26 

133 
369 
30 
1440 
360 

2 
12 

2 

12 
17 
17 

1    2    3   C 
1    2    3 

2 
2 

C 

MOUNT    CARMEL 

NATCHAUG   RANGER   STATION 

NATHAN   HALE    STATE    FOREST 

NEW   HARTFORD 

NEW   HAVEN   WB   AIRPORT 

5077 
5125 

5131 
5262 

5273 

NEW    HAVEN 
WINDHAM 
TOLLAND 
LITCHFIELD 
NEW   HAVEN 

17 

17 

41    25 
41    53 
41    46 
41    53 
41    16 

72    55 
72    05 
72    21 

72    57 
72    53 

2  00 
400 

570 
380 

21 
178 

21 

17 
9 

24 
139 

12    3 
2 
2 

2 
1    2    3    C 

NEWINGTON 
NORFOLK   2    SW 
NORTH    BRAN FORD 
NORTH   GUILFORD 
NORWALK   GAS    PLANT 

5265 
5445 
5510 
5641 
5693 

HARTFORD 
LITCHFIELD 
NEW   HAVEN 
NEW   HAVEN 
FAIRFIELD 

5 
7 

4 

41    42 
41    58 
41    20 
41    23 
41    07 

72  44 

73  13 
72    46 

72  43 

73  25 

160 
1380 
210 
280 
37 

15 
2 

15 
17 

17 
2 

C 
1    2    3    C 

2 

2 
1    2    3 

NORWICH   PUB   UTIL    PLANT 
PACHAUG   FOREST 
PEOPLES    RANGER    STATION 
PROSPECT 

PUTNAM 

5910 
6131 
6239 
6597 
6645 

NEW    LONDON 
NEW    ^ONDON 
LITCHFIELD 
NEW    HAVEN 
WIND HAM 

17 
17 
5 

17 

41    32 

41    35 
41    56 
41    30 
41    54 

72  04 

71  51 

73  00 

72  57 
71    54 

20 
270 

435 
42  0 
240 

1 
21 

1 
16 
17 
17 
21 

1    2    3 

2 

2 

2 
1    2    3   C 

PUTNAM   LAKE 
ROCKVILLE 
ROCKY    RIVER   DAM 
ROUND    POND 
SALISBURY 

6655 
6942 
6966 
7002 

7109 

FAIRFIELD 
TOLLAND 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 

LITCHFIELD 

5 
7 

7 

41    05 
41    52 
41    35 
41    16 
^1    59 

73    38 

72  26 

73  26 
73    32 

73    28 

300 
510 
220 
786 

1015 

23 

17 

17 
18 
23 

2 

C 
2 
2 
1    2    3 

SAUGATUCK    RESERVOIR 
SHEPAUG   0AM 

SHUTTLE   MEADOW   RESERVOIR 
STAFFORD    SPRINGS 
STAMFORD    5   N 

7157 
7373 
7432 
7946 
7970 

FAIRFIELD 
LITCHFIELD 
HARTFORD 

TOLLAND 
FAIRFIELD 

7 
17 

41    15 

41    43 
41    39 
41    58 
41    08 

73    21 
73    18 
72    49 

72  18 

73  32 

295 
841 
370 
626 
2  00 

8 
2 

16 
17 
17 
17 
2 

INAC 

2 

1    2    3   C 

2 

2 
1    2    3   C 

STEVENSON   DAM 
STORRS 
THOMASTON 
TORRINGTON 
TORRINGTON   2 

6065 
8136 
8324 
8436 

8441 

FAIRFIELD 

TOLLAND 

LITCHFIELD 

LITCHFIELD 

LITCHFIELD 

17 

7 
7 

41    23 
41    48 
41    39 

41    48 
41    48 

73    10 

72  15 

73  05 

73    07 
73    08 

60 
600 
380 

580 
603 

66 

17 
67 
1 
17 
17 

APR 

2 
1    2    3   C    G 
2 
2 
2 

TRAPP   FALLS   RESERVOIR 
•WATEHBURY   CITY   HALL 
WEPAWAUG   RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST    HARTFORD 

8488 
6911 
9007 
9067 
9162 

FAIRFIELD 
NEW   HAVEN 
NEW   HAVEN 
MIDDLESEX 
HARTFORD 

7 
5 

41    17 
41    34 
41    18 
41    IB 
41    45 

73    09 
73    02 
73    02 
72   26 
72    47 

320 
340 
160 
40 
275 

6 

17 

16 
16 
17 
17 
25 

2 
2 
2 
1    2    3 
2 

WEST    HARTLANO 
WIGVILLE    RESERVOIR 
WHITNEY    LAKE 
WIGWAM   RESERVOIR 
WILLIMANTIC 

9174 
9508 
9544 
9568 
9592 

HARTFORD 
HARTFORD 
NEW   HAVEN 
LITCHFIELD 
WINDHAM 

6 
5 

7 
17 

42    00 

41     44 
41     20 
41    40 
41    43 

72    58 
72    57 

72  56 

73  08 
72    14 

1160 
500 
36 

62  5 
250 

a 

16 
17 
17 
17 
15 

2 
2 
2 
1    2    3 
2 

WOLCOTT    RESERVOIR 
WOODBURY    3   W 

MAINE 

AUGUSTA   AIRPORT 
AUGUSTA    CAA   AIRPORT 
BANGOR   DOW    FIELD 
BAR   HARBOR 
BELFAST 

9759 
9783 

NEW   HAVEN 
LITCHFIELD 

7 

41    37 
41    34 

72  56 

73  16 

770 
960 

17 
18 

2 

2 

0273 
0276 
0355 

03  71 
0460 

KENNEBEC 

KENNEBEC 

PENOBSCOT 

HANCOCK 

WALDO 

9 
9 
11 

44    19 
44    19 

44    48 
44    23 
44    24 

69    48 
69   48 
66   49 
66    12 
69    00 

350 
360 
202 
30 
20 

13 
5 

60 
32 

13 
6 
73 
32 

C 
1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 
12    3 

BINGHAM  WYMAN   DAM 
BRAS SUA    0AM 
BfllDGEWATER 

8RIDGT0N    1    NNW 
BRUNSWICK 

0600 
0614 
0833 
0644 
0934 

SOMERSET 

SOMERSET 

AROOSTOOK 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

9 
9 

12 

45    04 

45  40 

46  26 
44    04 
43    53 

69    54 

69  50 
67    61 

70  43 
69    56 

1100 
430 
600 
70 

2° 
6 

0 
28 
0 
2 
6 

cx:t 

OCT 

2 

2 
1    2    3 
12    3 
12    3 

CARIBOU   WB   AIRPORT 

CLAYTON   LAKE 

CORIhKA 

CUPSUPTIC    STOREHOUSE 

DAMARISCOTTA   MILLS 

1175 
1472 
1628 
1756 
1823 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

PENOBSCOT 

OXFORD 

LINCOLN 

15 
15 
11 

1 

46    52 
46   37 

44  57 

45  01 
44    08 

66    01 
69   32 

69  13 

70  51 
69    31 

624 
1000 

360 
1470 

210 

17 

10 

1 
1 

17 

10 

1 
1 

JUNE 

1    2    3   C 
C 
1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 

EAGLE    LAKE    3    SW 

EAST PORT 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 

EAST   WINTHROP 

ELLSWORTH 

2111 
2426 
2442 
2  539 
2620 

AROOSTOOK 
WASHINGTON 
PISCATAQUIS 

KENNEBEC 
HANCOCK 

11 
9 
4 

47    00 

44  55 

45  08 
44   19 
44   32 

68  39 
66    69 

69  16 
69    54 
68   26 

600 
60 
400 
173 
24 

0 
83 
10 
15 

0 
83 
10 
24 
46 

OCT 

12    3 
1    2    3   C 
1    2    3 
12    3 
2 

EUSTIS    7    NW 
FARMINGTON 
FORT    FAIRFIELD 
FORT    KENT 
GARDINER 

2705 
2765 
2666 
2878 
3046 

FRANKLIN 
FRANKLIN 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
KENNEBEC 

9 
9 
15 
15 
9 

45  17 
44   40 

46  48 

47  15 
44   13 

70   36 
70   09 

67  46 

68  36 

69  47 

1240 
420 
450 
52  0 
140 

66 

20 
61 

66 
49 
27 
120 

C 
1    2    3 

2 
1    2    3   C 
1    2    3 

GILEAO 

GRAND    LAKE    STREAM 

GREENVILLE 

HIRAM   2    S 

HOULTON   CAA   AIRPORT 

3110 
3261 
3353 
3800 
3892 

OXFORD 

WASHINGTON 

PITCATAQUIS 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

1 
14 

9 
13 
15 

44  24 

45  11 

45  27 
43    51 

46  07 

70   58 
67    48 

69  35 

70  48 
67    48 

700 
66 
1061 
360 
459 

51 

5 
10 

12 

58 

31 
10 

2 

C 
1    2    3   C 
1    2    3 
1    2    3 

HOULTON    1    NE 

JACKMAN 

JONESBOftO 

LEWISTON 

LONG   FALLS    DAM 

3897 
4086 
4183 
4566 
4781 

AROOSTOOK 

SOMERSET 

WASHINGTON 

ANDROSCOGGIN 

SOMERSET 

15 
9 

1 
9 

46    08 
45   37 
44    39 

44  06 

45  14 

67    50 
70   16 
67    39 
70   14 
70   12 

410 
1160 
165 
182 
1160 

54 

10 
71 

7 

58 
35 
10 
82 

7 

1    2    3   C 
1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 

Station 

1 

County 

& 

9 

1 

1 

1 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

i 

II 

to 
tables 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE   DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET   CAA   AIRPORT 

4876 
4927 
5261 
5304 
5309 

WASHINGTON 

SOMERSET 

OXFORD 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

9 

1 
11 
11 

44    43 
44    48 
44    47 
46    39 
46    39 

67  28 

69  64 

70  56 
66   42 

68  41 

40 
260 
1600 
388 
405 

51 

10 
10 

76 
55 
52 
13 
10 

2 
1    2    3 

2 
1    2   3    C 
1    2    3 

MOOSEHEAD 
•OLD   TOWN   CAA   AIRPORT 
*ORONO 

ORONO   2 

PORTLAND 

5460 
6425 
6430 
6435 
6900 

SOMERSET 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
CUMBERLAND 

11 
11 

45   35 

44    57 
44    52 
44   53 
43    40 

69  43 
68    40 
68   42 
68   41 

70  15 

1026 
124 
115 
120 
65 

10 
60 

84 

26 

10 
87 

90 

2 
1    2    3 

1    2   3 

C 
1    2   3 

PORTLAND   W8   AIRPORT 
PRENTISS 
PRESOUE    ISLE 
RIPOGENUS    DAM 
ROCKLAND 

6905 
692  7 
6937 
7174 
7250 

CUMBERLAND 

PENOBSCOT 

AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 

KNOX 

11 

15 
11 

43  39 
46    27 
46    39 
45    53 

44  06 

70   19 
68   10 

68  00 

69  11 
69    07 

61 
622 
606 
965 

40 

10 
8 
45 
32 
19 

10 
8 
45 
38 
19 

FEB 

1    2   3    C 
1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 

ROCKLAND    1    W 
ROXBURY 
RUMFORD    3    SW 
RUMFORO    1    SSE 
SANFORO    2    NNW 

7255 
7315 
7325 
7330 
7479 

KNOX 

OXFORD 

OXFORD 

OXFORD 
YORK 

1 

1 

1 

44    06 
44   40 
44   31 
44    33 
43    28 

69  08 

70  36 
70  34 
70   33 

70  47 

30 
720 
674 
505 
280 

10 
57 
5 

12 
18 
63 
5 

.     C 

2 

1    2    3 

1    2    3   C 

12    3 

SKOWHEGAN 
SOUTH   ANDOVER 
tSOUTHWEST    HARBOR   3   SSE 
SQUA    PAN   DAM 
SWANS    FALLS 

7827 
7940 
6301 
8398 
6641 

SOMERSET 

OXFORD 
HANCOCK 
AROOSTOOK 
OXFORD 

9 

1 

15 

44   46 
(4   36 
44    14 
46    32- 
44    02 

69  43 

70  44 
66    18 
66    20 
70    59 

166 
660 
15 
610 
400 

1 

12 
29 

C 
2 

C 
1    2    3 

C 

THE    FORKS 

UNITY 

UPPER   DAM 

WEST    BUXTON   2    NNW 

WEST    ENFIELD 

8721 
6936 
8942 
9314 
9360 

SOMERSET 

WALDO 

OXFORD 

YORK 

PENOBSCOT 

9 
9 

1 
13 
11 

45   20 
44   35 

44  52 
43    42 

45  14 

69   58 

69  2  0 

70  52 
70   37 
68   39 

570 
530 
1464 
160 
180 

9 
6 

50 
9 

71 
5 
2 

2 

12   3 

2 
12    3 

2 

WINSLOW 
WOODLAND 

9826 
9691 

KENNEBEC 
WASHINGTON 

9 

14 

44  33 

45  09 

69   36 
67   24 

90 

140 

53 
31 

61 
40 

1    2   9 

1    2    3 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 
ATHOL    3    E 

0049 
012  0 
0190 
0218 
0257 

BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 

6 
5 
10 
4 
5 

42    39 
42    24 
42    39 
42    18 
42    36 

73    06 
72    32 
71    53 

71  2  8 

72  10 

750 
210 

1190 
227 

1000 

35 
72 

35 
122 
17 
67 
26 

1    2    3 
1    2    3   C 

2 

2 

2 

BEDFORD 
BEECHWOOO 
BELCHERTOWN 
BIRCH   HILL   DAM 
BLUE    HILL 

0535 
0561 
0662 

0666 
0736 

MIDDLESEX 

NORFOLK 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
NORFOLK 

5 
6 

42    28 
42    13 

42    17 
42    38 
42    13 

71  17 

70  49 

72  21 
72    07 

71  07 

135 
40 
556 
840 
640 

1 

18 
72 

1 
73 
17 
18 
71 

MAY 

12   3 

2 

2 
1    2    3   C 
1    2    3   C 

WBOSTON   WB   AIRPORT 
80YLST0N 

SRIOGEWATER   M.C.I. 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 

0770 
0801 
0840 
0860 
1097 

SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

PLYMOUTH 

MIDDLESEX 

4 

10 

4 

42    22 
42    21 

41  57 

42  03 
42    23 

71    02 
71    43 

70  57 

71  01 
71    07 

15 
550 
80 
80 
60 

117 
64 

140 
61 

64 

1  2  3  C 
2 

C 
12    3 

C 

CHARLTON   2 

CHARLTON   MASONIC    HOME 
CHATHAM   LTSTA 
CHESTER 
CHESTERFIELD 

1344 
1345 
1376 
1425 
1436 

WORCESTER 
WORCESTER 
BARNSTABLE 

HAMPDEN 
HAMPSHIRE 

17 
17 

6 

5 

42    08 
42    08 

41  40 

42  17 
42    23 

71    57 

71  58 
69   57 

72  69 
72    51 

660 
980 
38 
600 
1360 

4 
1 
10 

1 
13 
43 

37 

MAR 

MAR 
MAY 

1    2    3 
1    2    3 

2 

2 

2 

CHESTNUT    HILL 
CLINTON 
COHASSET 
C0LD8R00K 
EAST    PEPPERELL 

1447 
1561 
1582 
1589 
2369 

SUFFOLK 

WORCESTER 

NORFOLK 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

10 

6 
10 

42    20 
42    24 
42    16 
42    23 

42    40 

,71    10 

71  41 

70  50 

72  03 

71  36 

124 
398 
80 
680 
210 

72 
57 
10 

64 
70 
10 
36 
2 

1  2  3 
1  2  3 
1    2    3 

2 

2 

EAST    WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL    RIVER 
FITCHBURG   2    S 

F RAM INGHAM 

2451 
2  501 
2642 
2806 
2975 

PLYMOUTH 

DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

10 
10 

41    46 
41    23 

41  42 

42  34 

42    17 

70  40 

70  31 

71  10 
71    46 
71    2  5 

16 
20 
190 
400 

170 

32 
11 
65 

71 
72 

32 
11 
65 
93 
82 

12    3 
12    3 
12   3 
12   3 
12   3 

FRANKLIN 
GARDNER 
GROTON 
HAROWICK 

HATCHVILLE 

2997 
3052 
3270 
3401 

3471 

NORFOLK 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

4 
5 
10 

5 

42    06 
42    36 
42    36 
42    21 

41    37 

71   24 
71    59 

71  35 

72  12 

70  32 

320 
1110 
320 
950 
70 

35 
39 
50 
46 
39 

2 

2 
2 
2 
2 

HAVERHILL 
HEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC    TUNNEL 
HUBBAROSTON 

3505 
3649 
3702 
3713 
3772 

ESSEX 

FRANKLIN 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

10 

5 
5 
5 

5 

42    46 
42    40 
42    13 
42    41 
42    29 

71  04 

72  49 
72    36 
72    58 
72    00 

60 
1430 

90 
800 
1030 

57 
27 

62 

37 
59 
28 
37 

1    2    3 

2 

2 
1    2    3 

2 

HYANNIS   3    NE 
IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIGHTSVILLE    DAM 
LAKE   COCHITUATE 

3B21 

3876 
3931 
39S5 
4012 

BARNSTABLE 

ESSEX 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

10 

5 

41  41 

42  40 
42    22 
42    17 
42    19 

70   15 

70  52 

71  54 

72  52 
71    23 

45 
30 
820 
540 
146 

49 

18 
69 

62 
36 

59 
18 
106 

1    2    3   C 
2 
2 

1    2    3   C 
1    2    3 

LAWRENCE 
LEXINGTON 
LOWELL 
MANSFIELD 

MENDON 

4106 
4162 
4313 
4449 
4667 

ESSEX 

MIDDLESEX 

MIDDLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

10 
10 

42    41 
42    27 
42    39 
42    03 
42    05 

71    10 
71    12 
71    18 
71    12 
71    34 

57 
2  00 

90 
200 
440 

72 
6 
71 

97 
6 
132 
46 
5 

MAY 

12    3 

12    3 

12    3 

2 

C 

MIODLEBORO 
MIODLETON 
MILFORD 
MILLBURY 
MONTAGUE   CITY 

4711 
4744 
4760 
4771 
4903 

PLYMOUTH 

ESSEX 

WORCESTER 

WORCESTER 

FRANKLIN 

5 

41  53 

42  36 
42    10 
42    12 
42    35 

70  64 

71  01 
71    31 

71  45 

72  35 

60 
100 
260 
330 

130 

31 

71 
31 
42 
26 
64 

2 
1    2    3 

2 
2 
2 

MOUNT    WACHUSET 

NANTUCKET    WB   AIRPORT 
NEEDHAM 
NEW    BEDFORD 
NEWBURY PORT 

5077 
5159 
5203 
5246 
5285 

WORCESTER 

NANTUCKET 
NORFOLK 
BRISTOL 
ESSEX 

10 

42    29 

41  15 

42  16 

41  39 

42  50 

71    53 

70  04 

71  16 
70   55 
70   66 

2000 
43 
140 
90 
20 

71 

73 

7 
84 
0 
144 
26 

SEPT 

INAC 

2 

1    2    3   C 

2 
1    Z    3   C 

2 

NEW   SALEM 
NORTH BRIDGE 
NORWOOD 
PEL HAM 
PELHAM   2 

5306 
5514 
6004 
6251 
6256 

FRANKLIN 

WORCESTER 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

HAMPSHIRE 

5 

4 
5 
5 

42    28 
42    07 
42    11 
42    23 
42    23 

72    2  0 
71    40 

71  13 

72  24 
72   24 

750 
300 
145 
1160 
1140 

15 
85 

0 
15 

2 

JULY 

2 
2 
2 
2 
2 

PEMBROKE 

PERO 

PETERSHAM   4   N 

PITTSFIELO   WB   AIRPORT 

PLAINFIELO 

6262 
6311 
6322 

6414 
6425 

PLYMOUTH 
BERKSHIRE 
WORCESTER 

BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 

4 

5 
5 

5 

42    01 
42    27 
42    32 
42    26 
42    31 

70   49 
73    04 

72  11 

73  17 
72    56 

60 
1900 
1090 
1153 
1660 

39 

40 
37 
44 
63 
38 

2 
2 

2         C 
1    2   3   C 
2 

PLYMOUTH 
PRINCETON 
PROVINCETOWN    3    N 
PROVINCETOWN    1    NW 
QUI66IN    INTAKE 

6486 
6644 
6676 
6681 
6699 

PLYMOUTH 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

BARNSTABLE 

WORCESTER 

10 

5 

41  59 

42  27 
42    04 
42    04 
42    22 

70  42 

71  52 
70   13 
70   12 

72  IT 

25 
1050 
40 
30 
660 

30 
16 

71 
66 
16 

15 

12   3 

2 
12    3 

C 

2 

ROCHESTER 
ROCKPORT    1    ESE 
tSALEM   CG  AIR   STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 

6938 
6977 
7124 
7190 
7293 

PLYMOUTH 

ESSEX 

ESSEX 

BARNSTABLE 

BRISTOL 

4 

41  47 

42  39 
42    32 

41    46 
41    50 

70   55 

70   37 
70   52 

70  30 

71  07 

60 
80 
40 
20 
36 

7 
52 
5 

12 

53 
7 
12 
16 

12    3   4 
1    2    3    C 
1    2    3 

1    2    3 

2 

SHELBURNE    FALLS 
tSOUTHBRIOGE   3   SW 
SOUTH    EGREMONT 
SPOT    POND 
SPRINGFIELD   ARMORY 

7370 
7627 
7692 
8030 
6046 

FRANKLIN 
WORCESTER 
BERKSHIRE 
MIDDLESEX 
HAMPDEN 

5 
17 

5 

42    36 
42    03 
42    10 
42    27 
42    06 

72    44 

72  06 

73  25 

71  06 

72  35 

400 
740 
743 
160 
199 

26 

60 

43 
46 
51 
58 
60 

12   3, 

2 

2 

2 
1    2    3 

STATION  INDEX 
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3 
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to 
tables 

i 

County 

1 
1 

1 

> 

i 

a 

1 

d 

d 

auruag  y  . 

Station 

II 

II 

STERLING 

815* 

WORCESTER 

10 

42    27 

71    48 

490 

60 

2 

STERLING   3   NW 

9159 

WORCESTER 

10 

42    28 

71    48 

690 

C 

STOCKBRIOGE 

8181 

BERKSHIRE 

7 

42    17 

73    19 

850 

27 

37 

1    2    3 

SWAHPSCOTT 

8301 

ESSEX 

4 

42    28 

70   54 

20 

43 

28 

MAR 

1    2    3 

TAUNTON 

6367 

BRISTOL 

* 

41    54 

71    04 

20 

71 

94 

1    2   3 

TULLY   DAM 

85n 

WORCESTER 

5 

42    39 

72    13 

685 

8 

8 

1    2    3 

TURNEOS   FALLS 

e^eo 

FRANKLIN 

5 

42    36 

72    33 

200 

62 

62 

1    2    3 

walpole 

8755 

,«JOR  FOLIC 

t, 

42    11 

71     15 

200 

10 

10 

1    2    3 

WAL^Ote    1    S 

6760 

NORFOLK 

It 

42    08 

71     15 

2  00 

7 

7 

1    2    3 

HADE 

6793 

HAMPSHIRE 

S 

42    17 

72    17 

500 

17 

2 

NARE    2 

8798 

HAMPSHIRE 

5 

42    16 

72    18 

640 

37 

2 

MASHINGTCN   2 

36*3 

BERKSHIRE 

5 

42    22 

73    09 

1940 

3 

2         C 

WEBSTER 

8918 

WORCESTER 

17 

42    03 

71    53 

465 

76 

2 

WEST    SRIMFIELD 

9093 

■HAMPDEN 

5 

42    10 

72    16 

425 

C 

NEST    CUWtiNOTON 

9136 

hAMPSHIRE 

5 

42    29 

72    58 

1181 

15 

15 

1    2    3 

WESTFIELO 

9191 

HAMPDEN 

5 

42    06 

72    42 

2  60 

- 

2 

WEST    LtNN 

9239 

ESSEX 

t. 

42    28 

70   58 

120 

1 

1 

MAR 

12    3 

WEST    NEO«AY 

931  fe 

NORFOLK 

3 

42    08 

71    26 

210 

1 

1 

JAN 

1    2    3 

WESTON 

9360 

MIDDLESEX 

4 

42    23 

71    19 

220 

39 

58 

1    2    3 

«5T    OTIS 

9371 

BERKSHIRE 

5 

42    11 

73    09 

1390 

45 

2 

WE5T0VER   FIELD 

9332 

HAMPDEN 

5 

42    12 

72    33 

240 

15 

15 

1    2    3 

WEST    RUTLAND 

94<>2 

WORCESTER 

5 

42    22 

71    59 

900 

30 

2 

HINCHEM^ON 

9770 

WORCESTER 

5 

42    42 

72    03 

94  0 

63 

2 

tWOftCESTER   we   AIRPORT 

992  3 

WORCESTER 

4 

42    16 

71    52 

986 

10 

10 

1    2    3 

WORCESTER 

992  8 

WORCESTER 

* 

42    18 

71    49 

623 

64 

115 

1    2    3 

NEM   HAMPSHIRE 

*»*ERST 

0146 

HILLSBORO 

10 

42    56 

71    37 

320 

SEPT                   C 

9ATH   2    SW 

0496 

GRAFTON 

5 

44    09 

71    59 

490 

14 

OCT            2 

eEDFOfiO 

0522 

HILLSBORO 

10 

42    55 

71    31 

230 

JUNE                   C 

BENTON 

067  5 

GRAFTON 

5 

44    06 

71    53 

1340 

7 

17 

1    2    3 

BERLIN 

0690 

COO* 

1 

44   29 

71    10 

1110 

59 

63 

1    2    3 

BETHLEHEM 

0703 

GRAFTON 

5 

44    17 

71    42 

1470 

62 

64 

1    2    3 

BLACKWATER   DAM 

0741 

MERRIMACK 

10 

43    19 

71    43 

480 

9 

13 

1    2    3    C 

eOW   GARVINS   FALLS 

0834 

MERRIMACK 

10 

43    10 

71    31 

217 

17 

2 

BRADFOfiO 

0910 

MERRIMACK 

10 

43    15 

71    58 

1000 

18 

2 

BRISTOL 

0993 

GRAFTON 

10 

43    36 

71    43 

430 

C 

BUCKS  CORNER 

1048 

GRAFTON 

10 

43    44 

71    59 

1406 

14 

OCT 

2 

CAMPTON 

1099 

''jRAFTON 

10 

43    52 

71    38 

660 

8 

17 

1    2    3 

CAhNON   MOUNTAIN 

1187 

GRAFTON 

5 

44    10 

71    42 

4  000 

6 

2 

CENTER   MARBOR 

1339 

BELKNAP 

10 

43    43 

71    29 

660 

6 

2 

CLAREMONT 

1552 

SULLIVAN 

5 

43    23 

72    21 

420 

11 

2 

CONCORD   WB   AIBPOBT 

1683 

MERRIMACK 

10 

43    12 

71    ^0 

339 

72 

103 

1    2    3   C 

OIXVELLE    NOTCH 

2  023 

COOS 

1 

44    52 

71    20 

1650 

26 

2 

DUBLIN 

2136 

CHESHIRE 

10 

42    54 

72    04 

1320 

14 

2 

DURHAM 

217^ 

STRAFPORO 

4 

43    08 

70    56 

73 

63 

63 

1    2    3   C 

EAST   OEEflll*> 

22B4 

HILLSBORO 

10 

43    04 

71    49 

787 

10 

10 

1    2    3 

EASTMAN   FALLS   0AM 

2'.27 

MEHHIMAC< 

JO 

43    27 

71    40 

330 

18 

2 

ERROL 

2842 

COOS 

1 

4<.     ill 

71     OB 

1280 

71 

2         C 

FABVAN 

2898 

COOS 

1 

44     16 

71    27 

1620 

9 

9 

1    2    3 

FIRST    COW   LAKE 

2999 

CMS 

6 

45    06 

71    17 

1660 

39 

39 

1    2    3 

FlTZ-rflLLIAM   3    SW 

3024 

CHESHIRE 

5 

42    45 

72    11 

1200 

IB 

2 

FRANKLIN    1    KW 

3177 

MERRIMACK 

10 

43    27 

71    40 

390 

56 

55 

1    2    3 

FRANKLIN    FALLS   DAM 

3162 

MEBRI-W\CK 

10 

43    28 

71    39 

430 

14 

14 

1    2    3    C 

GlLMANTOW 

3359 

BELKN'AP 

10 

43    25 

71    25 

960 

14 

2 

&RAFTON 

3530 

■-.RAFTCN 

10 

43    34 

71    57 

840 

3 

3 

1    2    3 

GREENVILLE 

3656 

HILLSBORO 

10 

42    46 

71    48 

830 

2 

2 

HANOVER 

3850 

'iRAFTON 

5 

43    42 

72    17 

603 

72 

115 

1    2    3    C 

HILLSBORO   2   W 

ft062 

HILLSBORO 

10 

43    07 

71    57 

750 

C 

HUDSON 

4234 

HILLSBORO 

10 

42     47 

71    26 

160 

C 

JEFFERSON 

4314 

COOS 

5 

44    25 

71    29 

1400 

18 

2 

KEENE 

4399 

CHESHIRE 

5 

42    56 

72    17 

490 

64 

65 

1    2    3 

LA<EPCftT 

4475 

BELKNAP 

10 

43    33 

71    28 

562 

19 

100 

12    3 

LA REPORT    2 

4460 

BELKNAP 

10 

43    32 

71    28 

62  0 

9 

6 

2         4 

LANCASTER 

4556 

COOS 

5 

44    29 

71    34 

910 

2 

16 

1    2    3 

LANOAFF 

4568 

GRAFTON 

5 

44    11 

71    54 

96  0 

C 

LEBANON   CAA   AIRPORT 

fc656 

..RAFTOfJ 

5 

43    38 

72    19 

662 

13 

13 

1    2    3 

LINCOLN 

4732 

r.RAFTON 

10 

44    03 

71    40 

830 

36 

2         C 

MAC    DOWELL   0AM 

5013 

HILLSBORO 

10 

42    54 

71    59 

965 

8 

2         C 

MANCHESTER 

5072 

HILLS90R0 

10 

43    00 

71    29 

170 

36 

82 

1    2    3 

MARLON 

5150 

CHESHIRE 

5 

43    07 

72    12 

1160 

7 

2 

MASSABESIC    LAKE 

5211 

HILLSBORO 

10 

42    59 

71    24 

250 

17 

17 

17 

12    3    4 

MtRIDEN 

5362 

SULL I  VAN 

5 

43    33 

72    16 

970 

13 

OCT 

2 

MILAN    7    N 

5400 

COOS 

1 

44    40 

71    13 

uso 

42 

2 

MILFORD 

5412 

HILLSBORO 

10 

42    49 

71    39 

300 

14 

2 

MOWOE    S   NNE 

5500 

GRAFTON 

5 

44    19 

72    00 

680 

26 

25 

SEPT 

1    2    3 

M0W4T    SUNAPEE 

5629 

MERRIMACK 

5 

43    20 

72    04 

1310 

0 

0 

OCT 

1    2    3 

MOUNT    WASHINGTON 

5639 

COOS 

1 

44     16 

71    16 

6262 

24 

24 

1    2    3    C 

NASHUA    3   N 

5712 

HILLSBORO 

10 

42    48 

71    29 

125 

73 

73 

1    2    3 

NELSON 

5730 

CHESHIRE 

5 

42    59 

72    08 

1520 

14 

INAC 

2 

NEW   DURHAM 

5780 

STRAFFORD 

10 

43    26 

71    10 

54  0 

C 

NEW   LONDON 

5843 

MERRIMACK 

10 

43    25 

71    59 

1345 

8 

3 

JUNE 

1    2    3 

NEWPORT 

3868 

SULLIVAN 

5 

43    22 

72    10 

700 

27 

2 

NORTH   CHICHESTER 

59'i2 

MERRIMACK 

10 

43    15 

71    23 

360 

2 

2 

NORTH   STRATFORD 

6234 

COOS 

5 

44    45 

71    38 

900 

20 

OCT 

2 

NORTHWOOO 

6368 

ROCKjN'iWM 

1, 

43    12 

71    09 

550 

2 

2 

1    2    3 

PETEHBOflO   2    S 

6697 

HILLSBORO 

10 

42    61 

71    67 

1000 

9 

^ 

1    2    3 

PINKHAM  NOTCH 

6618 

COOS 

13 

44    16 

71    15 

2  000 

27 

27 

1    2    3   C 

PITTSBURG   RESERVOIR 

6856 

COOS 

6 

45    03 

71    23 

1360 

C 

PLYMOUTH   1    WNW 

6945 

GRAFTON 

10 

43    46 

71    43 

670 

6 

6 

1    2    3 

PORTSMOUTH 

6980 

ROCKINGHAM 

A 

43    04 

70   47 

40 

12    3 

SOUTH    OANBURY 

7967 

MERRIMACK 

10 

43    29 

71    53 

690 

- 

16 

2 

SOUTH    LYNDEBORO 

8081 

HILLSBORO 

10 

42    53 

71    47 

649 

14 

2 

SOUTH   WEARE    I    SE 

8194 

HILLSBORO 

10 

43    03 

71    42 

590 

14 

2 

SUNAPEE 

8502 

SULLIVAN 

5 

43    23 

72    05 

1040 

15 

C 

Station 


County 


Years  of 
record 


Opened 

or  cloeed 

-  during  yr. 


-s'S 
^1 


II 


SURRY   MOUNTAIN   DAM 

TAMWORTH 

TROY 

WALPOLE    2 

WARREN    1    SE 

WEST    MENNIKER 
WEST    LEBANON 
WEST    RUMNEY 
WHITEFIELD 
WILMONT 

WINCHESTER 
WINDHAM 

WOLFEBORO   FALLS 
WOODSTOCK 
YORK    POND 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND   WB   A1RP( 
GREENVILLE 
KINGSTON 
NEWPORT 
tNEWPORT    WATER   WORKS 


BAR  RE 

BELLOWS    FALLS 
BENNINGTON    2    NW 
BETHEL 
8L00MFIELD 

BURLINGTON   UNI    OF    VT 

BURLINGTON   W8   AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 
CORINTH 
CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET    1    S 

ENOSBURG   FALLS 
ESSEX    JUNCTION 
GILMAN 
GRAFTON 
HIGHGATE    FALLS 

HUNTINGTON   CENTER 
LEMINGTON 
MANCHESTER    CENTER 
MARSHFIELO 
MAYS    MILL 

MC     INDOE    FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER   CAA   AIRPORT 

MORRISVILLE 
MOUNT    MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH   DANVILLE 

NORTHFIELO    NORWICH   UNI 

PERU 

PLYMOUTH   UNION 
RANDOLPH 
RANDOLPH   CENTER 
READING  HILL 
READ580R0    1    SSE 

ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT    ALBANS    BAY 

SAINT    JOHNSBURY 

SALISBURY 

SEARSBURG   MOUNTAIN 

SEARSBURG    STATION 

SOMERSET 

SOUTH    LONDONDERRY 

SOUTH    NEWBURY 

SPRINGFIELD 

ST0CK8RIDGE 

TOWNSHENO 

TUNBRIDGE 

TYSON 

UNION   VILLAGE   DAM 
VERNON 
WAITSFIELD    1    S 

WARDSBORO 
tHATERBURY    3    NNW 

WEST    BURKE 

WEST    HARTFORD 

WEST    TOPSHAM 

WHITE    RIVER    JUNCTION    1    N 

WHIT  INGHAM    3   W 


9539 
8606 
8741 
8855 


9665 
9940 
9966 


CHESHIRE 
CARROLL 
CHESHIRE 
CHESHIRE 
GRAFTON 

MERRIMACK 

GRAFTON 

GRAFTON 

i   COOS 

,   MERRIMACK 

CHESHIRE 

ROCKINCjHAI 

CARROLL 

GRAFTON 

COOS 


0896 
3306 
4366 
5215 
5225 


NEWPORT 

PROVIDENCE 

WASHINGTON 

NEWPORT 

NEWPORT 


0337 
0499 
0563 
0660 
0690 

1976 
1081 
1213 
1243 
1360 

1433 
1565 
1580 
1716 
1786 

2  769 
2628 
3341 
3400 


5  044 
5132 
52  78 
5366 

5416 

5492 
5542 
5632 

5733 
6335 

6446 
6712 
671- 
6746 
6761 

6893 
6995 
7026 
7054 
7098 

7142 
7152 
7401 


8436 
8483 
8512 


WASHINGTON 
WINDHAM 

BENNINGTON 

WINDSOR 

ESSEX 

CHITTENDEN 

CHITTENDEN 

ESSEX 

WINDSOR 

ORANGE 

RUTLAND 

ORANGE 

ADDISON 

CALEDONIA 

BENNINGTON 

FRANKLIN 

CHITTENDEN 

ESSEX 

WINDHAM 

FRANKLIN 

CHITTENDEN 
ESSEX 

BENNINGTON 
■    WASHINGTON 
WINDHAM 

CALEDONIA 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

LAMOILLE 

LAMOILLE 

WINDHAM 

ORLEANS 

CALEDONIA 

WASHINGTON 

BENNINGTON 

WINDSOR 

ORANGE 
ORANGE 
WINDSOR 
BENNINGTON 

WINDSOR 
RUTLAND 

FRANKLIN 
CALEDONIA 
ADDISON 

BENNINGTON 

WINDHAM 

WINDHAM 

WINDHAM 

ORANGE 

WINDSOR 
WINDSOR 
WINDHAM 
ORANGE 
WINDSOR 

ORANGE 
I  WINDHAM 
.   WASHINGTON 

WINDHAM 
WASHINGTON 


72    19 

71  16 

72  11 
72  26 
71    53 

71  51 

72  19 

71    51 


72    23 

71    19 
71    12 


41  10 
41  53 
41  29 
41  29 
41    30 


43    08 

42  54 

43  50 


45    00 

43    23 

■    43    59 


.   43  1* 

.   43  32 

43  56 

43  57 

43  31 

42  45 

43  52 


42    50 
42    52 

42  58 

43  11 


43  02 
43  55 
43    28 


640 
660 
1000 
430 


610 
1045 
900 


71  35 

71  34 

71  32 

71  18 

71  18 


72    33 

72  27 

73  13 

72  38 
71    36 

73  12 

73    09 

71  32 

72  3  5 
72    27 

72    67 

72  17 

73  13 


73    03 

72  59 

71  31 

73  02 

72  16 
72    45 

72  03 
72  40 
72  34 
72  36 
72    49 

72  39 
72  12 
72  07 
72  40 
72    54 


600 
300 
610 


1020 
900 

870 


340 

1204 
980 


270 
850 
1190 


102  5 
900 

1150 
900 


1122 
600 
3960 


72 

72    40 

72    36 

72  3 

73  02 

72    48 

72  58 

73  10 

72  00 

73  06 

72  57 
72  55 
72    57 


72  40 
72  29 
72    42 

72    16 

72  31 
72    51 


71  58 

72  2  5 

72    18 


1220 
890 
1380 
1600 
1122 

860 
600 
105 


2360 
1660 
2080 
103  0 


420 
620 
1080 


9329   * 

9689  ( 
9691  \ 
9736   \ 
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Additional  InforHmtlOD  regarding  tbe  cllante  of  Hew  Englaod  may  be  obtained  by  wrltlag  to  tbe  State  Cllaatologlat  for  Rorthern  and  C«otral  Hev  logluid  (Maine,  Hev  Haapahlre,  Teraont,  and 
Uassachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Poat  Office  Building,  Boston  9,  Massacbuaetta,  or  to  tbe  State  Cllaatologiat  for  Southern  Maw  Ingland  (Connecticut  and  Bbode  laland)  at'waatber 
Bureau  Airport  Station,  ffiodaor  Locka,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Dnlesa  otherwlae  Indicated,  dlaenalonal  unlta  uaed  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  *T;    precipitation  and  evaporation  in  Inchea,  and  «lnd  ■oreasat  la  allea. 

the  standard  Weatber  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unleaa  othervtse  ahown  by  footnote  following  Table  4.   Kax  and  Mlo  In  Table  4  refer  to  aTerag*  ■aalana 
ature  of  water  In  pan. 

CllBatological  divisions,  outlined  on  the  aapa  in  this  bulletin  becaae  effective  with  data  for  January  1957. 

Figures  and  lettera  following  the  station  naae,  such  as  12  S8W,  indicate  dlatance  In  wiles  and  direction  frow  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  In  the  June  and  Decewber  issues  of  Cllaatological  Data. 

-  Ho  record. 
It   Mount  Washington,  New  Bawpahlre  not  used  in  cowputing  averages  or  extrewea  for  State  or  Section. 

*  Also  later  date  (dates)  or  aontbs. 

•  Amount  included  lo  following  aeasureaent. 

#  Theraoueters  are  generally  exposed  in  a  abelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  howwver  th*  refareaee  indicates  that  the  theraoaetera  are  exposed  in  a  ahelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  tbe  Refer  to  Tables  coluan  of  the  Station  Index  are  proceaaed  for  apeclal  purposes  and  published  in  "Hourly  Precipitation  Data".   Length 

of  record  for  recorder  -  only  stations  way  be  found  In  the  annual  Issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E  Aaount  is  wholly  or  partially  estiaated. 

G  In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  of  tbe  Stetloo  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  teaperatures  are  published. 

H  One  or  aore  days  record  missing;  if  average  value  la  entered,  less  than  10  days  record  is  alsslng.   See  aootbly  Cliaatological  Data  for  detailed  dally  record. 

S  Storage  precipitation  station.   Data  will  be  published  In  the  July  or  August,  or  delayed  data  Deceaber  issue  of  Cliaatological  Data. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  aeaeure. 

V  Includes  total  for  previous  aonth.   V  lo  annual  coltian  aeana  total  la  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  lo  locations,  elevatloaa,  expoaure,  etc.,  of  eubstatlons  through  1955  aay  be  found  In  the  publication  "Subatatton  Hlatory"  for  Kew  Bngland. 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Docuaeats,  Governaent  Printing  Office,  Washington,  25,  D.  C.  for  60  cents.   Slallar  Information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cliaatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  aoathly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Suaaary.)   Checks,  and  aoney  orders  should  be  aade  payable  to  the 
Superintendent  of  Docuaents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents,  Governaent  Printing  Office,  Wasblo^on- 25,  D.  C, 

DSCOUI-WB-Asheville,  N.  C. 3/6/58 1250 
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NEW  ENGLAND  -  JANUARY  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   57°  on  the  22ncl  at  Sandwich,  Mass. 
Lowest  Temperature:   -26°  on  the  20th  at  Enosburg  Falls,  Vt . 

Greatest  Total  Precipitation:   18.23  inches  at  Mount  Washington,  N.  H. 

Least  Total  Precipitation:   2.29  inches  at  Lemington,  Vt . 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.03  inches  on  the  8th  at  Hatchville, 

Mass. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   92.5  inches  at  Mount  Washington,  N.  H. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   74.0  inches  on  the  31st  at 

Cannon  Mountain,  N,  H. 


SEVERE  WEATHER  -  SOUTHERN  NEW  ENGLAND 


The  most  outstanding  feature  of  the  weather  of  January 
1958  was  the  severe  storm  of  snow,  rain  and  wind  on  the 
7-8th.   This  storm  yielded  14  to  20  inches  of  snow  to  a 
belt  ten  miles  wide  from  New  Haven  to  Putnam,  Conn.,  and 
northwest  Rhode  Island.   Extreme  southeast  sections  meas- 
ured 2  to  3  inches  of  rain  and  a  trace  or  less  of  snow. 
Elsewhere,  the  snowfall  totaled  6  to  12  inches.   Maximum 
precipitation  totals  for  the  storm  were  2.95  inches  of 
rain  at  Groton,  Conn.,  and  Quonset,  R.  I.,  and  20.4  inches 
of  snow  at  Colchester,  Conn.   Winds  with  gusts  to  75  mph 
were  recorded  in  the  Narragansett  Bay  area  and  the  lowest 
barometer  of  28.62  inches  was  observed  at  Block  Island, 
R.  I.,  early  on  the  8th.   The  snow  greatly  snarled  traffic 
and  innumerable  skidding  accidents  and  abandoned  vehicles 
were  reported  throughout  the  affected  area.   Every  piece 
of  available  road  equipment  was  used  in  the  mammoth  job  of 
snow  removal  on  streets  and  highways.   Deaths  totaled  10  - 
all  due  to  overexertion  -  and  a  score  or  more  persons  were 
injured  in  auto  accidents.   The  heavy  snow  caused  the  col- 
lapse of  a  large  shed  at  Middletown,  Conn.,  high  winds 
were  responsible  for  damage  to  a  naval  vessel  at  the  New- 
port Naval  Base,  and  the  two  elements  together  wrought 
power  failures  over  a  wide  area  of  both  states.   Thunder- 
storm activity  was  observed  in  Rhode  Island  and  a  brief 
failure  of  a  Providence  TV  station  was  blamed  on  a  light- 
ning strike. 

Total  precipitation  in  January  exceeded  five  inches  in 
virtually  all  of  the  two-state  area.   Southeastern  Con- 
necticut and  most  of  Rhode  Island  received  from  7.0  to 


9.5  inches  for  the  heaviest  monthly  amounts.   January 
was  the  second  successive  month  with  heavy  precipita- 
tion and  amounts  averaged  somewhat  greater  than  in  De- 
cember.  Total  precipitation  for  the  two  months  ex- 
ceeded 15  inches  in  New  London  and  southern  Middlesex 
Counties  of  Connecticut.   Groton  observed  a  two-month 
total  of  18.44  inches,  Cockaponsett  Ranger  Station, 
16.42,  Lake  Konomoc,  16.19,  and  Pachaug  Forest,  15.55 
inches.   The  greater  portion  of  the  two  states  re- 
ceived 12  inches  or  more  in  the  December -January  period 
for  175%  or  more  of  the  normal  expectancy.   New  Haven's 
total  of  14.13  inches  was  second  only  to  the  15.02 
inches  recorded  for  this  period  in  1936-37.   In  the 
three  months  ending  on  January  31,  1958,  southeastern 
Connecticut  received  more  than  20  inches  of  precipita- 
tion with  the  highest  station  total  of  23.89  Inches  at 
Groton. 

Very  cloudy,  stormy  and  monotonous  weather  gripped  the 
two  states  for  most  of  a  15-day  period  in  January.   At 
Providence,  for  example,  the  sunshine  averaged  25%  of 
possible  from  the  14th  through  the  28th  with  nine  days 
having  10%  or  less.   Measurable  precipitation  was  re- 
corded on  all  but  four  of  the  15  days  and  the  total 
amount  for  this  period  at  Providence  was  4.35  inches. 

A.  Boyd  Pack,  State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Hartford,  Connecticut 


SEVERE  WEATHER  -  CENTRAL  AND  NORTHERN  NEW  ENGLAND 


The  temperature  in  eastern  Maine  was  remarkably  warm  for 
January,  averaging  up  to  more  than  10°  above  the  25-year 
(1931-1955)  mean.   This  temperature  departure  decreased 
southwestward  to  nil  in  Western  Massachusetts. 

Precipitation  was  above  average  for  the  third  successive 
month.   January  precipitation  was  more  than  double  the 
25-year  (1931-1955)  mean  in  a  coastal  belt  through  Maine, 
New  Hampshire,  and  Massachusetts.   Boston,  Mass.,  re- 
ceived a  new  record  total  of  9.54  inches,  exceeding  the 
7.60  mark  set  in  1878.   Snowfall  was  unusually  heavy  in 
the  northern  areas.   Burlington,  Vt . ,  chalked  up  a  new 
record  snowfall  in  one  month  of  33.7  inches.   Thirty- 
three  inches  was  the  former  record,  set  in  January,  1954. 

Several  notable  storms  struck  the  section.   A  coastal 
storm  on  the  7-8th  set  a  new  January  low  pressure  record 
at  Nantucket  and  developed  hurricane  velocity  winds  in 
a  small  area.   Extensive  wind  damage  occurred  on  Cape 


Cod  and  in  southeastern  Massachusetts,  and  storm  tides 
flooded  low  coastal  roads.   Inland  areas  received  heavy 
snow.   Just  a  week  later,  on  the  14-15th,  a  second  severe 
coastal  storm  struck.   Heavy  damage  from  flooded  cellars 
from  extremely  heavy  rain  occurred  in  coastal  areas. 
Heavy  snow  fell  in  northern  New  England.   Again  one  week 
later,  on  the  21 -22nd,  a  third  storm  brought  heavy  rain 
to  the  coastal  sections.   Many  cellars  were  flooded,  es- 
pecially in  southeastern  Massachusetts.   Two  buildings 
in  Massachusetts  collapsed  due  to  the  weight  of  rain  and 
snow  on  the  roof.   Heavy  rain  again  on  the  25-27th  com- 
bined with  melting  snow  in  the  coastal  area  flooded  more 
basements  and  brought  the  Charles  and  Neponset  Rivers 
near  Boston  above  flood  stage. 

Robert  E.  Lautzenheiser ,  State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Boston,  Massachusetts 


SPECIAL  NOTICE 

A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story  carried  in  each  issue  of  Clima- 
tological  Data  is  of  value  to  only  a  small  number  of  recipients.   This  story  is  being  discontinued, 
therefore,  with  the  January  1958  issue.   A  table  of  extremes  will  be  carried  each  month  and  a  text 
will  be  carried  whenever  unusual  and  outstanding  weather  events  have  occurred.   General  weather  con- 
ditions in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  TOATHER  REVIEW  and  the 
MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 
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1286 

0 

12 

29 

5 

5.63 

1.32 

22 

31.7 

18 

21+ 

10 

5 

2 

DIVISION 

22.1 

-  1.0 

4.60 

1.20 

24.8 

CENTRAL 

AMHERST 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

// 

32.1 
36.8 
32.5 
35.0 
35.8 

17.2 
21.2 
15.3 
21.9 
20.0 

24.7 
29.0 
23.9 
28.5 
27.9 

-   .5 

2.6 

44 
52 
42 
52 

47 

1 
1 
1 
22 
1 

-  5 

-  2 

-13 
0 

-  2 

10 

10 

10 

4 

4 

1243 
1109 
1267 
1126 
1142 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
7 
11 
10 
6 

29 
28 
29 
27 
29 

2 
1 
7 
1 
2 

4.03 
9.34 
5.95 
10.97 
4.08 

.48 
6.88 

1.05 
2.71 
1.55 
2.63 
1.20 

22 
15 
8 
15 
22 

11.1 
16.5 
37.0 
22.3 

7 
10 
17 

9 

21+ 

9+ 

25+ 

13+ 

9 
10 
11 
12 

8 

1 
6 
4 
8 
3 

1 
4 
2 
4 

1 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBURS  2  S 
FRAMINGHAM 
HAVERHILL 

AM 

AM 
AM 

38.2 

35.7 
35.7 
36.5 
36.5 

25,3 
18.7 
18.4 
19.9 
22.7 

31.8 
27.2 
27.1 
28.2 
29.6 

1.7 
.7 

1.0 
.4 

1.3 

52 
46 
46 
53 
50 

22+ 
2  + 

1 

1 
1 

4 

2 
1 
4 
2 

4 
5  + 
4 

5+ 
4 

1024 
1162 
1168 

1133 
1088 

0 

0° 

7 
8 
8 
10 
8 

21 
30 
30 
28 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

9.95 
9.07 
8.45 
9.67 
7.66 

6.20 
4.92 
4.53 
5.76 
4.05 

2.55 
2.03 
1.94 
2.83 
1.94 

26 

8 
8 

e 

8 

11.2 
28.5 
37.0 
19.7 
17.3 

9 

19+ 

13 
10 
12 
12 
12 

6 
5 
5 
5 
6 

4 
4 
4 
4 
2 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 

AM 

38.1 
35.6 
36.8 
30.4 
34.7 

18.7 
21.2 
22.1 

14.5 
20.0 

28.4 
28.4 
29.5 
22.5 

27.4 

2.1 

2.4 
2.9 

-  .7 

-  1.4 

52 

50 
46 
40 
44 

1 

1 

1 

2+ 

1 

-  2 

1 
2 

-  3 
1 

11  + 

4 

4 
11 
10 

1127 
1127 
1062 
1314 
1160 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

e 

7 
17 
10 

28 
29 
27 
30 
28 

2 
0 
0 
5 
0 

9.35 
7.47 
9.20 
4.95 
4.96 

5.15 
3.47 
5.40 
1.04 
1.21 

1.95 
1.25 

1.10 
1.26 

26 
22 

22 

22 

14.6 
24.0 
14.0 

9 

8 

13 
13 

10 
9 

6 
6 

3 
3 

4 
3 

1 
2 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  MEDWAY 

AM 

31. OM 

34,4 

36.9 

38.6 

38.8 

13.2 
17,4 
21,4 
23,1 
20,2 

22. IM 

25.9 

29.2 

30.9 

29.5 

1.1 

41 
44 
51 
54 
52 

2+ 
30 
22+ 

1 
1 

-10 

-  5 

-  2 

-  2 

-  5 

10 

10 

5 

12 

10 

1321 
1203 
1103 
1051 
1096 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

11 
8 
6 
5 

30 
28 
25 
22 
27 

7 
4 
1 
2 
2 

6.44 
5.54 
9.79 
9.79 
7.53 

1.93 

1.65 
1.46 
2.25 
2.08 
2.20 

23 
22 

15 

15 

8 

28.4 

17.7 
16.3 

16.0 

12 

10 
9 
14 

15 

9+ 

13+ 

6 

11 
11 
11 
12 
10 

3 
3 
7 
8 
6 

3 
1 

4 
4 

3 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

37.3 
33.7 
31.7 
34.5 

21.3 
18.0 
18.5 
19.2 

29.3 
25.9 
25.1 
26.9 

1.4 

1.1 
•  9 

51 
44 
46 
45 

1 

1 

1 

13  + 

-  2 

-  7 

-  2 

0 

5 

10 

4 

4 

1097 
1206 
1232 
1177 

0 
0 
0 
0 

6 
12 
16 
12 

28 
29 
30 
29 

1 
3 
2 
1 

9.01 
4.50 
8.11 
7.73 

5.59 

4.78 
4.26 

1.98 
1.14 
1.64 
1.33 

8 
22 

22 
8 

16.6 
11.2 
29.5 
33.9 

11 
8 
15 

10+ 
11+ 
15 

10 

11 

13 

10 

5 
2 
6 
5 

4 
1 
3 
3 

DIVISION 

27.5 

1.0 

7.65 

3.88 

21.1 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

//R 

AM 
AM 
AM 

37.2 
39.5 
36. 5M 
38.8 
39.7 

24.7 
23.4 
24, 5M 
22.6 
23.5 

31.0 
31.5 
31. 5M 
30.7 
31.6 

1.9 
1.4 

53 
54 
53 
54 
54 

1 
22 
23  + 
23 
23 

4 
4 
7 
3 
8 

4 

5+ 

5+ 

5 

5 

1046 
1031 
1034 
1052 
1028 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
6 
9 
8 

20 
23 
21 
24 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

9.54 
8.64 
8.15 
8.29 
6.73 

6.04 
5.27 

4.01 

1.79 
2.00 
2.30 
2.84 
2.06 

15 
8 
8 
8 
8 

6.6 
3.8 

.6 

3 
2 

T 

8 
29+ 

29+ 

11 
9 
13 
10 
10 

7 
6 
5 
5 
4 

4 
4 
3 
4 
3 

FALL  RIVER 

HYANNIS  3  NE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

R 

37.7 
40.8 
38.4 
40.5 
39.6 

24.7 
25.4 
26.7 
27.6 
27.1 

31.2 
33.1 
32.6 
34.1 
33.4 

1.2 

2.0 
1.6 

54 
55 
52 
54 
54 

22 
22  + 

1 

8 
22 

5 
4 
6 
10 
6 

5 
6 

4 
5 
5 

1042 
981 

1001 
951 
973 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
5 
6 
6 
6 

23 
22 
18 
21 
20 

0 
0 
0 

0 
0 

7.74 

7.01 

10.75 

5.25 

3.61 

7.08 
1.38 

1.67 
2.63 
2.20 
1.48 
1.87 

7 

8 

26+ 

7 
8 

1.4 

16.2 
.4 
.5 

1 

9 

T 
T 

28 

10+ 
19+ 
29 

10 

12 

7 

6 

8 

5 

3 
2 

4 
2 

2 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

AM 
AM 

40.2 
41. 2M 
38.8 
35,4 
37.2 

25.5 
29, 5M 
20.6 
24.5 
24,9 

32.9 
35. 4M 
29.7 
30.0 
31.1 

1.8 

55 

52 
52 

48 
50 

22 

22 

2 

1 
1 

3 

10 

2 

6 

1 

5 
6 

5 

5+ 

4 

990 

913 

1086 

1078 

1045 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
9 
7 
8 

20 
21 
28 
21 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

8.78 

8.67 

10.03 

9.88 

4.66 

2.76 

2.54 
2.14 
2.13 

8 

8 
8 

15 

.8 

7.0 
12.0 

1 

T 
2 
3 

19 

29+ 

20+ 
28+ 

11 

10 
13 
14 

7 

5 

7 
6 

3 

4 
3 
5 

SANDWICH 
TAUNTON 
WEST  LYNN 

40.7 
38.6 
36.0 

26,8 
23,3 
23,3 

33.8 
31.0 
29.7 

2,2 

57 

54 
51 

22 
22 

1 

8 
2 
2 

5 
5 
4 

961 
1051 
1089 

0 
0 
0 

4 
8 
8 

20 
24 
25 

0 
0 
0 

9.27 
8.35 
9.71 

4.75 

3.22 
1.85 
2.06 

8 

8 

16 

T 
13.5 

0 

6 

8+ 

8 
11 
12 

7 
7 
8 

3 
3 

4 

DIVISION 

31.9 

1.5 

8.56 

4.59 

5.2 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 
AM 

27.5 
28.0 
27.9 
26.5 
23.3 

11.7 

11.3 

10,5 

6,0 

5.5 

19.6 
19.7 
19.2 
16.3 

14.4 

3.7 
2.0 

3.0 

42 
41 
43 
40 
36 

22 
1 
22 
22 
27+ 

-14 
-11 
-15 
-23 
-20 

20+ 
10 
12 
20+ 

5 

1402 
1398 
1414 
1506 
1567 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
18 
19 
21 
23 

29 
30 
31 
31 
31 

9 
12 

9 
12 
14 

7.19 
7.15 
3.42 
7.00 
3.67 

4.38 
1.69 

.56 

1.42 
1.21 

.73 
1.20 

.74 

23 
8 
8 
8 
8 

62.7 
33.4 
42.0 

35.3 

30 
28 
24 
32 
15 

31+ 
31  + 
31+ 
31+ 
31+ 

13 
16 
10 
12 
10 

6 

6 
2 

6 

1 

2 

1 
0 
1 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  4    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


NEW    EN'jLAND 
JANUARY    1958 


Temperature 

Precipitation 

11 
<  2 

si 

1  1 

E 
< 

III 
8.  1  1 

4»  r  » 
Q  u.  f- 

1 

6 

I 

8. 

>• 

1 

No  oi  Days 

f- 

i  =  2 
a  C  ^ 

I 

6 

1 

S,». 

Sleet 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

Mm 

1 

II 

K  (5 

Is 

4) 

2 

2 

l\ 

'AS, 

Si 

S  > 

25 

GRAFTON 
LANCASTER 
MONROE  5  NNE 
fMOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

AM 
//R 

29.9 
31«9 
26.8 
19.7 
27.2 

13.4 

10.4 

8.1 

6.3 

11.7 

21.7 
21.2 
17.5 
13.0 
19.5 

2.5 
7.6 
2.7 

40 
45 

41 
35 
40 

6 

30 
27 

-10 
-21 
-24 
-23 

-14 

10 
20 
21  + 

3 

4 

1334 

1350 
1469 
1608 
1404 

0 
0 
0 

0 

0 

T4 
12 
20 
30 
22 

"io 

30 
29 

31 
31 

10 
13 

7 
6 

6.25 

3.57 

4.73 

18.23 

10.26 

2.44 

13.13 

5.83 

.94 

.79 
1.14 
3.40 
2.31 

22 

8 
23 
15 

8 

44.5 
25.6 

41.5 
92.5 
83.0 

30 

15 

16 
54 

29 

31  + 

31 
30 

Ti 

e 

ic 

17 
13 

6 
3 
3 
11 
8 

~0~ 
0 

1 

7 
3 

DIVISION 

18.8 

2.8 

5.92 

3.04 

46.0 

SOUTHERN 

8LACKWATER  DAM 

CAMP TON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

RAM 
AM 
R 

32.0 
32.7 
32.6 
3<..9 
33.0 

14.3 
12.4 
15.2 
18.3 
14.4 

23.2 
22, b 
23.9 
26.6 
23.7 

3.8 
2.2 

46 

43 
42 
47 
45 

7 
27 

6  + 

1 
24 

-  6 
-11 
-11 

-  4 

-  8 

10 

10 

10 

20+ 

10 

1290 
1309 
1269 
1183 
1274 

0 

0 
0 
0 
0 

11 

13 

n 

12 

31 
30 
30 
29 
30 

6 
9 

7 
6 
8 

8.88 
7.09 
5.83 
9.68 
D  8.07 

2.92 

6.15 

1.73 
1.17 
1.35 
2.18 
1.52 

15 

a 

22 
26 
22 

39.0 
34.5 
30.9 
27.5 
36.6 

18 

15 

17 
18 

30+ 

19+ 

15 

29 

13 
14 
13 
14 
12 

7 

5 
4 
6 
7 

3 
1 
2 
3 

3 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

AM 

32.5 
29.9 
29.1 
32.7 
30.5 

15.5 
12.0 
13.2 
14.7 
14.9 

24.0 
21.0 
21.2 
23.7 
22.7 

3.2 

2.0 
.7 

41 
40 
41 
41 
39 

13 

25+ 

26 

6 
24+ 

-10 
-13 
-10 
-10 
-  3 

10 
10 
20 
10 
12  + 

1264 
1358 
1351 
1272 
1304 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
17 
17 
13 
14 

30 
30 
29 
31 
31 

6 

9 
Q 

7 
4 

6.89 
6.33 
6.62 
6.50 
8.12 

3.69 

3.87 
3.23 

1.31 
1.21 
1.39 
1.65 
1.60 

8 
23 
22 
23 

8 

42.0 
45.5 
40.6 
30.8 
44.2 

22 
22 

14 
29 

30 
29 
29* 
30 

12 

13 
10 
10 
12 

7 
5 
6 
3 
8 

2 

2 
2 
3 

1 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSA8ESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  3  N 

29.9 
33.1 
32. IM 
29.1 
35.7 

11.2 

15.3 
15. 6M 
14.2 
16.8 

20.6 
24.2 
23. 9M 
21.7 
26.3 

.1 
2.4 

41 
46 
40 
33 
48 

26 
1 
24+ 
26* 
26 

-16 

-10 
-10 

-  8 

-  8 

20 

10 

10 

4 

10 

1372 
1255 
1269 
1336 
1197 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
15 
15 

17 
8 

30 
29 
29 
31 
29 

u 

6 
6 

4 

6.81 
6.57 
7,70 
7.86 
7.67 

2.^7 
4.23 

1.46 
1.50 
2.38 
1.16 
2.19 

22 
8 
8 
8 
8 

31.7 
27.0 

42.6 
34.0 

21 

25 

21 

31+ 

29 
15+ 

11 
11 
12 
15 
13 

3 

7 
7 
7 
6 

2 
1 
2 
2 
2 

NORTHWOOO 

PETER60R0  2    S 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

AM 

36.8 
30.8 
30.8 
3*. 6 
31.5 

19.3 
17.0 
12.0 
19.2 
12.4 

28.1 
23.9 
21.4 
26.9 
22.0 

47 
40 
42 
50 
42 

24 

1 
1 
1 

1 

-  3 

-  4 

-  7 
0 

-12 

4 
4 
4 
4 
13 

1137 
1266 
1343 
1176 
1328 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
18 
14 
U 
13 

29 
29 
29 
29 

30 

2 
3 
9 
1 
9 

8.28 
7.79 
7.35 
13.75 
4.83 

1.62 
2.17 
1.24 
2.64 
1.12 

26 
8 
22 
26 
22 

40.9 

26.9 
32.5 

16 
26 

13 

30+ 
31  + 

29* 

13 
IC 
11 

13 
IC 

6 

5 
6 

9 

3 

3 

3 
3 
6 
2 

WEST  LEBANON 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

AM 

29.0 
36.1 
32.3 
31.4 

11.2 
18.2 
17.2 
14.6 

20.1 
27.2 

24.8 
23.0 

42 
45 
42 

41 

1 

I 

6 

27* 

-14 

-  4 

-  6 

-  6 

21  + 

13 
10 
10+ 

1385 
1166 
1236 
1294 

0 
0 
0 
0 

18 

8 

12 

13 

30 
28 
30 
29 

11 
4 
5 

7 

5.72 

10.12 

8.78 

5.75 

3.10 
5.10 

1.17 
2.56 
1.87 
1.31 

23 
8 
8 

22 

39.5 
29.4 
42.5 
34.7 

19 
28 
27 
22 

19 

15 
30 
31  + 

12 
12 

12 
S 

5 
7 
8 
5 

1 
4 
3 

1 

DIVISION 

23.6 

1.9 

7.58 

4.28 

35.9 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WS  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 

R 

38.6 
35. 2M 

SB.* 
39.0 
37.5 

27.9 
20. OM 
22.5 
27.0 
23.9 

33.3 

.•-7.6M 

30.5 

33.0 

30.7 

1.4 
1.0 
2.0 

53 
51 
53 
52 

53 

22 
22  + 
22 
22+ 

1 

12 
2 

5 
9 
6 

5+ 
5  + 
5 

5+ 
5+ 

974 
1151 
1060 

983 
1056 

0 

0 

0 
0 

0 

7 
8 
6 

7 

a 

19 

28 
25 
19 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

6.74 

7.79 
7.58 
7.12 

3.07 
3.67 
3.37 

1.74 

1.99 
1.94 
1.28 

7 

15 
8 
7 

T 

T 

7.5 

T 
T 
3 

19 
28+ 

3 

IC 

IC 

5 

6 
6 
6 

3 

3 

3 
3 

DIVISION 

31.0 

.3 

7.31 

3.32 

2.5 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELO 
CHELSEA 
ENOSBURG  FALLS 
LEMINGTON 
MIDDLESEX 

AM 
AM 

29.9 
28.3 
29.3 
27.7 

11.8 
7.8 
9.3 
9.2 
7.7 

20.9 
IB.l 
19.3 
18.5 

M 

4.6 
1.3 

45 
41 
46 
42 

22 

27+ 

22 

26 

-19 
-17 
-26 
-20 
-19 

20 
20 
20 
20 
20 

1363 
1449 
1410 
1438 

0 
0 
0 
0 

15 
19 
17 
19 

29 

30 
29 
31 
30 

9 
12 
12 
12 
12 

3.63 
6.07 
3.73 
2.29 
4.79 

1.23 

3.59 

.95 
.93 
.90 
.65 

.84 

8 
22 
29 

8 
22 

40.9 
42.0 
21.0 
44.8 

25 

17 

24 

31+ 
29+ 

31  + 

e 
i« 

£ 

1 
11 

2 
7 
4 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

SAINT  JOHNSBURY 

26.6 
25.2 
26.9 
28.9 

30.3 

10.0 

3.5M 

7.4 

11. 0 

10.9 

18.3 

14.4M 

17.2 

20.0 

20.6 

1.6 
2.2 
3.1 

40 
43 
42 
42 
44 

26 

16 
26 

1 
27  + 

-16 
-19 
-22 

-15 
-20 

12 

19 

20 

20+ 

20 

1440 
1569 
1475 
1388 

1370 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
23 
20 
19 
14 

31 
31 
31 
30 
29 

11 
11 
11 
10 
10 

5.09 
4.01 
4.58 
5.85 
4.83 

2.23 
3.66 
2.30 

1.13 
.78 
.92 

.96 

22 
22 
22 

23 

38.7 
78.3 
37.9 
42.0 
41.0 

27 
53 
18 

17 

31 
31 
31+ 

30 

11 

12 

13 

IC 

4 
3 

4 

4 

1 
0 
0 

0 

WEST  BURKE 

AM 

27.0 

4.5 

15.8 

42 

27+ 

-20 

21  + 

1522 

0 

20 

30 

15 

4.01 

1.25 

.73 

22 

24.5 

11 

4 

0 

DIVISION 

18.3 

i.e 

4.44 

2.03 

41.1 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

R 

30.9 
27.0 
28.6 
30.8 
31.5 

13.3 
12.4 
11.2 
11.5 
14.3 

22.1 
19.7 
19.9 
21.2 
22.9 

1.6 
-   .8 

1.4 

48 
44 
45 
44 
45 

22 

1 
1 
1 
1 

-15 
-13 
-20 
-16 
-14 

20 
20 
20 
20 
20 

1321 
1404 
1392 
1351 
:296 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
22 
17 
15 

12 

30 
31 
29 
29 
29 

8 
9 
8 
9 
8 

3.83 
3.74 

5.25 
3.75 

1.85 

1.20 

.56 
.86 

1.40 
•  50 

22 
22 

22 
23 

22.0 
33.7 
24.0 
30.0 
33.0 

13 

19 

26 
13 

21  + 

31  + 

31  + 

20+ 

12 
9 

12 

11 

2 

2 

4 

1 

0 
0 

1 

0 

ST  ALBANS  BAY 

28.5 

11.9 

20.2 

46 

1 

-20 

20 

1383 

0 

17 

30 

9 

4.85 

1.07 

22 

6 

4 

1 

DIVISION 

21.0 

.4 

4.28 

1.82 

28.5 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

AM 

AM 
AM 
AM 

30.7 
29.9 
30.9 
27.3 
33.8 

13.2 
8.8 
13.2 
10.4 
13.1 

22.0 
19.4 
22.1 
18.9 
23.5 

1.3 

43 
39 
41 
41 
45 

1 
30 
30  + 
11 

2+ 

-  6 
-18 

-  2 

-  9 

-  7 

20 

10 

10+ 

10 

14+ 

1327 
1407 
1324 
1422 
1281 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
16 

15 
21 
12 

30 
31 
31 
31 
31 

9 
9 
5 

10 

10 

6.22 

6.11 
6.06 
7.14 
5.04 

3.00 
2.76 
2.04 
2.58 
1.66 

.95 

1.32 
1.51 
1.27 
1.00 

22 
15 
26 
26 
22 

23.8 
39.2 

34.3 

21.5 

13 
22 
22 
29 
12 

20+ 
29 
29+ 
29+ 

21* 

H 
11 
12 
12 

10 

5 

4 
5 
5 
3 

0 
2 
2 
2 

1 

WILDER 
WOODSTOCK  3  ENE 

AM 

AM 

29.0 
29.5 

10.4 
9.2 

19.7 
19.4 

-   .2 

41 

41 

27+ 

1 

-16 
-14 

21+ 
20+ 

1399 
1407 

0 
0 

19 

17 

30 
31 

12 
12 

5.97 
6.49 

3.38 
3.19 

1.32 
1.04 

23 
23 

39.5 
38.5 

16 

30 

30+ 
31 

12 
12 

5 

6 

1 
1 

DIVISION 

20.7 

1.5 

6.15 

2.55 

32.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15 


16       17       18       19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


COMNECTlCtfT 

ANSOMIA 

BAKfllSVILLE 

BALTIC 

BARKHAMsreO 

BR106£PQRJ    we    AP  R 

BBISTOL    3    H 

BROOM.  rN 

BULLS    an  WOE    DAH 

BURLINOTOM  R 

COCKAPOMSET    BAUGER    ST A 

COLCHESTER 
COU-INSVIU-e    1    S 
COVEWTRY 
CREAM   HtU. 
DAMBUfiT 

DAWSON   LAItE 

DERBY 

EAST    HAVEN 

EASTOM   LAKE    RESEByOlR 

FALLS   VIU-ittE 

OROTOM 

HARTFOftO   BRAINARO   FU>//fi 
HARTFORD    MB    AIRPORT  « 

HEMLOCILS    RESERVOIR 
LAI^    lUWOMOC 

LAUREL    RESERVOIR 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
HEAD  POND  RESERVOIR 
Ml DOLE TOWN    WB 

MIOOLETOHN    <.    W 

MILFORD 

MOHAWK    RAMGER    STA 

MOUNT    CAKMEL 

NATCMAUG    RAN6ER    STA 

NATHAM    KALE    ST    FOREST 

NED    rURTFOSD 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT         R 

r40RF0LK    2    SW 

NORTH    BRADFORD 

NORTH   aUILFORD 
NOStVALK    MS    PLANT 
NORWICH    Pub    UTIU    PLANT 
PACHAUO    FOREST 
PEOPLES    RANGER    STA 

PROSPECT 
PlTTNAM 
PUTNAM   LAK.E 
ROCKY   RIVER    DAH 
ROUND   POND 

SALISBURY 

SAUOATUCK   RESERVOIR 
SHEPAUG   OAH 
SHIHTLE    MEADOW    RESVR 
STAMFORD    5    N 


kEcORO    MlSSm^ 


STEVENSON    0AM 

i.U 

STORKS 

».S> 

TOft£lNbTQN 

6.07 

TOKfilNGTON    2 

»•» 

TBAP    FALLS    RESEBVOIR 

7.85 

WATERBUKY   CITY    HALL 

7.25 

WEPAHAU6  Reservoir 

8.7« 

WESTBROOK 

7,«« 

WEST   HARTFORD 

5.0* 

WEST    HARTLANO 

6.32 

WHiGVlLLE    RESERVOIR 

6.M 

WHITNEY   LAKE 

7.47 

WIGWAM   RESERVOIR 

5.73 

WILLIHANTIC 

7.22 

WOLCOTT    RESERVOIR 

8.86 

HOOOeuKY  3  W 


AUeU&TA   CAA    AIRPORT 

*«M 

BANGOR   DOW    FIELD 

5»« 

BAR    HARBOR 

10.63 

BELFAST 

8«97 

BINGHAM    WYHAN   DAM 

^•68 

8RASSUA    DAM 

6.11 

9Rr06EWATER 

- 

BR1O6T0N    1     NNW 

7.6* 

BRUNSWICK 

9.4* 

CARIBOU  WB  AIRPORT    / 

COAINNA 

CUPSUPTIC    STOREHOUSE 

OAMARISCOTTA   MILLS 

EAGLE    LAKE    3    SW 

EASTPORT 

EAST   SANGERVILLE    &    SE 
EAST    WINTHROP 
ELLSWORTH 
FARHINGTOM 
FORT   FAIRFIELD 

FORT    KENT 
GARDINER 
&JLEAfi 
GREENVILLE 
HIRAM    2    S 

HOULTON   CAA   AP 
HOULTON    1    NE 

JACKMAN 

J0NES60R0 

LEWISTON 

UOMG   FALLS    MM 
MAOtlAS 
MADISON 
HUOLE   MM 
MlLLiNOCKET 

HILLINOCKET    CAA    AP 

MOOSEtCAD 

OLD    TOWN   CAA   AIRPORT 

08ON0 

PORTLAW 


>.»3 

A.e7 

6.20 

8.32 
8.02 
6.7« 
«.S2 
4.82 

».88 
5.72 
5.36 
5.82 
8.«2 

6.*3 


7.22 

7.67 
7.07 
5.73 
7.3B 
4.7> 

7.1* 
6.53 

8.35 
6.22 


7.31 
6.93 
5.W 
5.6« 


PECOI-0    MISSING 
9.23      .60      .03 


6.23 

7.67 
6.60 
10.57 


»t*0 
10.70 
6.M 
5.27 


5.51 

».<*0 
5.30 
5.48 
9.65 


1.00 
1.60 


.43 

1.00 
2.18 

2.02 
.79 

l.U 


.27    I.IB      T 


1.50 

1.5* 

2.00 

1.53 

1.22 

.30 

.60 

.30 

.87 

1.60 

17 

1.38 

♦I 

1.51 

31 

1.45 

T 

20 

1.60 

.60 

.0! 

2.7« 

25 

1.55 

.93 

•  04 

2.49 

•  U 

03 

1.20 

17 

l.TS 

1.96 

.94 

1.87 
1.27 
1.20 
1.10 


1.50 
l.M 
1.30 


1.93 
1.00 
1.70 


1.20 
1.7« 
1.09 


1.41 
1.20 
1.31 
1.68 


1.10 
1.83 
1.00 


•01    1.07 

•01      .14    1.09 

•08    1.02 


.24      .04 

.01      T 
•13      .01 


ce  Notea   Following  statioo    Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15       16   I    17 


22  I   23  '   24 


25      26      27      28      29      30 


RfiESOUE    l&LC 
SIPOttCNUS    0AM 
BOCKLAMO 
RUMFOAO    3    S« 

RuMFOSo  1  sse 

SANTOftD  2  Nk« 
SOUTH  ANOOVER 
SOUA  PAN  OAM 
THE    FOSXS 

UNITY 

UPPER    0AM 

■  EST    BUTTON    2   MWW 

■EST   ENFICLD 

ttlNSLOV 

tfOOOtjUtt 


HASSAOIUSETTS 
AOAMS 
AMHERST 
A&»«URNMAN 
ASHLAND 
ATHOL    3    e 

BEDro«} 

BCECHWOOO 

8ELCHCRT0«N 

BIRCH  HIU.  0AM 

BLUE  HlU.  / 

BOSTON  MB  AIRPORT     / 

BOYLSTOH 

BROCKTON 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

CHATHAM  LTSTA 

OCSTERFieU) 
CHESTNVT   HILL 

CLINTON 
COKASSET 
COL  06  ROOK 

EAST    P£PPE«£U. 
EAST    WAREHAM 
EOftARTOtfN 
FALL    RIVEH 
FITCHBUa«    2    S 

FRAMIH9WM 

FRANKLIN 
GARDNER 
GROTON 
HARDVICK 

HAT01V I LLE 
HAVERHILL 
rCATH 
HOLYQKE 
hOOSAC  tuwel 

HUeSAROSTON 
HYAWIS    3    NE 
IPSHICM 
JEFFERSON 
KMIGHTVILLE    DAM 

LAKE.   COCMITUATE 

LAURENCE 

LOWELL 

HANSFIELO 

MlDOLEBOftO 

MIOOLETON 
MILFOAO 

M I LLBURY 
MONTAGUE    CITY 
MOUNT    HACHUSET 

NANTUCKET    MB    AIRPORT 

HEEDMAM 

HEW    BCOFOao 

newbuRyport 
nev  salem 

nokthbrid^ 

MORvOOO 
PELHAM 
PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM    4    H 
PtTTSPIELO    HB    AIRPORT 
PLAINFIELD 

PLYMOUTH 
PRINCETON 

PBOVlHCETO«N    3    N 
OUABSIN     INTAKE 
ROCHESTER 
BOCKPORT    1    ESE 

SALEM   CG   AIR    STATION 

SANDWICH 

SEGREftANSCT 
SHELBVUHE  PALLS 
SOVTKaRlD«e  3  SM 

SOUTH  EGREMONT 

SPOT    PONO 

SPRINGTICLO    ARMORY 
STERLING 
STOCKBRIOfiE 

TAUNTON 

TULLY  0AM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
HARE 

MARE  2. 

MA&HINGTON  2 

WEBSTER 

VEST   CUHMIMGTON 

HESTFIELO 


t*4l 
»*32 

4«11 
1B*«5 
TaM 

••03 

10a*7 
7*21 
4.M 
T«J1 


«*19 

Ba60 

4«B7< 


3.  07 
4*03 
7«*« 

10tl2 
6*23 

9*M 

5.*B, 
5a»5' 

10fl97i 

••B» 

B«*4 


6.«1 
9i95 
9.07 

B«M 

9«B9 

8*29 
**73 
7»74 
8a*5 


•03    l*ft2      T 


•  04     1«0«    itM 


01 

30 

tM 

30 
10 

•  »2 

1>7* 
lall 

6i52 

*»60 


7.01 
I2al7 
11>02 

»a83 

•  >35 

7a«7 

•  •20 


l*a79 

Si3a 

8*81 
6|78 


.0*  1|20 
2|80 
1.71 

T         l.SS 

.7S    1.70 

1.01      .81 

2.83 

.38    1.00 


1.20 

.01    2.03 

2.30 

i.a« 

2.U 
2.8* 
2.06 


RECOi^O    MISSING 


RECORD   MISSIPJG 


RECORD   MISSING 


2.20 
2.3< 
2.25 


1.^8   .08 

2.27 

.23  1.87 

l.*7 


MES7  LrWI 
■ES7  MCOMAT 
HES70M 
•EST  OTIS 


8.92 

.83 

.14 

9.71 

.22 

•  20 

4.68 

.38 

T 

8.33 

•  99 

.24 

RECORD   MISSING 

4.U 

.29 

3.37 

.39 

7           7 

3.27 

.99 

T 

8.78 

.79 

T 

7.»1 

.98 

- 

1.10 

3.77 

.38 

•  08 

8.87 

.85 

•  19 

10.03 

.7« 

9.88 

1.00 

9.27 

.77 

8.80 

.79 

.10 

♦  .9» 

.W 

.04      T 

7.«7 

.87 

.19 

«.13 

■  91 

12.73 

• 

1.04 

«.98 

.34 

8.8* 

•  84 

*.31 

.48 

7           7 

8.35 

1.00 

8.** 

.31 

.09 

>.9« 

•  49 

•  ■7< 

.72 

9.79 

.81 

9.90 

.33 

.08 

4.87 

.39 

.15 

*.98 

.32 

- 

.80 

9.83 

.88 

.03      .02 

9.31 

.37 

.02 

8.71 

.74 

T.9] 

.78 

9.01 

.89 

8.90 

.38 

7 

2.94 
.40  2.14 
.49  1.20 


1 

.94 

7 

1 
1 

.22 
•  91 

7 

•  88 

.91 

1 
1 

.89 
.34 

.33 

.57 

.71 

1 

.90 

1.92 

.92 

1 

.M 

.12  2.83 
.37  1.79 


1.46 

1.76 

■02  1.50 

1.20 


1^49 

1^20 

■47  1^28 


1^63 
1^64 
1^69 
1^29 


1^09   7 
1.09   .12 
1.18   .23 
1.03  1.03 


1.84  1 
.09  1.48 
1.17 
1.30 


1.07 
1.18 
1.00 


1.20 
1.19 

1.09 


1.06 

2 
.M 
.02  2 


39   .49   T 


S«e  SefereD 


notes  rollowlos  St8tlOD  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Da7  of  month 


13       14       15 


19      20      21      22      23      24     25     26     27      28      29      30 


NeSTSVEi)   FIELD 
HEST   >UTUUIO 
■  INCHeNDON 
KOiiCESTER   KB  AIIUWT 
WOftCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 


BENTON 

7.19 

SEIU.IN 

7|1S 

BETHLEHEM 

3.42 

BLACKWATER  DAM          R 

SiBB 

SOW  OARVINS  FALLS 

«|M 

BRAOrORO 

B.OA 

CAMPTON 

7.09 

CANMON  MOUNTAIN 

7.33 

CENTER  HARBOR 

- 

CLAREMONT 

9.28 

CONCORD  W8  AIRPORT      R 

3. S3 

OUVILLE  NOTCH 

3.B1 

DUBLIN 

7.01 

DURHAM 

B.6S 

EAST  DEER1N6 

1  8.07 

EASTMAN  FALLS  DAM 

7.24 

ERROL 

4.3* 

FA6YAN 

7.B0 

FIRST  CONN  LAKE 

3.»7 

FITZWILLIAM  3  SW 

*.«* 

FRANKLIN  1  NW 

B.a« 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

6.33 

GILMANTON 

7.32 

SRAFTON 

«.2S 

GREENVILLE 

8. SO 

HANOVER 

«.«2 

JEFFERSON 

4.26 

KEENE 

6.  SO 

LAKEPORT 

•  •12 

LAKEPORT  2 

7.09 

LANCASTER 

3.57 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

5.81 

LINCOLN 

5.67 

MAC  DOWELL  DAN 

8.32 

MANCHESTER 

6.57 

MARLOW 

4.10 

HASSABESIC  LAKE 

7.70 

MILAN  7  N 

3.96 

MILFORD 

7.92 

MONROE  6  NNE 

4.73 

MOUNT  SUNAPEE 

7.86 

MOUNT  WASHINGTON      ll» 

16.23 

NASHUA  3  N 

7.67 

NEWPORT 

6.00 

NORTH  CHICHESTER 

7.61 

NORTHMOOD 
PETERBOaO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DANeuRY 
SOUTH  LYNOeeOfiO 
SOUTH  WEARE  1  SE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TROV 

WALPOLE  2 
WEST  HEfiNIHER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMHEY 
WMITEFIELD 

WINDHAM 

WOLPEBOeO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 


7.29 

7«64 
8*07 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

R 

6.74 

GREENVILLE 

- 

KINGSTON 

7.79 

NEWPORT 

7.58 

PAOVIDENCE  WB  AIRPOAT 

R 

7.12 

HOONSOCKET 


VERMONT 

SARRE 

BELLOWS  FALLS 

BEMNINCTON  2  NW 

BLOOMFIELO 

euRLINOTON  WB  AIRPORT   R 

CANAAN 
CAVENDISH 
CHELSEA 
CMITTENDEN 

CORNWALL 

DaNvILLE 

DORSET  1  S 
EN0S8URG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 
OILMAN 

HUNT1N6T0M  CENTER 
LEMINGTON 
MANCHESTER  CENTER 
MARSIFIELO 
MAYS  MILL 

HC  IMOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEW  FANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD  MORWICM  UNlv 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 


43   .03 

RECORD  MISSING 


READING  HIU. 


».*7 

.47 

•  06 

T 

6.22 

.47 

•  07 

3.83 

■  34 

T 

3.6> 

•  32 

3.74 

•  29 

T 

T 

3.27 

•  18 

■  14 

6.11 

•  68 

T 

■  01 

6.07 

•  41 

•  04 

T 

9.10 

•  34 

T 

- 

- 

9.53 

■  44 

•  03 

5.25 

•  TB 

T 

3.73 

•  17 

T 

4.62 

•  L2 

■  02 

2.94 

•  >2 

4.37 

•  15 

■  03 

.02 

2.29 

•  36 

6.69 

•  69 

T 

T 

9.45 

■  39 

■  03 

7.16 

■  56 

•  06 

•  02 

9.23 

■  4« 

•  06 

T 

4.7< 

•  40 

■  03 

•  01 

9.0S 

•  3? 

T 

T 

4.01 

•  13 

■  03 

•  01 

6.98 

•  90 

T 

T 

4.58 

•  24 

■  03 

T 

RECORD  MISSING 

5.85 

•  93 

.16 

•  •2 

6.9« 

•  64 

•  02 

5.42 

•  >> 

.01  .49 
•20  .21 
•16   .44 


19 

■  13 

•  67 

6B 

•  K 

79 

.92 

•2 

.09 

1.54 
1.24 
1.77 


1.36 
1.14  1 
1.31 


■  n 

•  03 

99 

■  42 

T 

■  14 

09 

■  40 

■  7( 

02 

■  40 

•  OS 

08 

1.11 

•  90 

03 

■  19 

•  09 

■  07 

•  U 

•  39 

.01 

.70 

•  41 

01 

r 

■  57 

■  OT 

•  31 

10 

■  07 

■  24 

■  43 

■  15 

10 

1^90 

■  00 

■  02 


•  78 


■  U 


■>i  \,n 

■30  ■TO 

•14  .95 

T  •U   •OS 

1^2S  2^64  1^93 


•  61 


■  37 


■31   ^42 

T     tit      •41 
•29   ^09 


■  69 

1.04 

T 

1.42 

.47 

1.16 

.02 

.68 

1.03 

.03 

•  40 

1^26 

T 

■  41 

1.36 

.83 

1.40 


1.13 
.78 
1.28 


•>2   .33   T 


See  Reference  Notes  Following  station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


I 


Day  of  month 


nuwunan  i  at 

IIOCHESrE> 
ftUTLAN* 

ST   ALWMS   (AT 

SAINT  JOMNsauav 

SALISaiMT 

SlARSaUM   MOI^TAIN 

SEAftSBUAG    STATION 

SOMERSET 

SOUTH   LOMOOMOfKHv 

SOUTH   MEIteuRV 
UNION    VILLA«C    OAN 

yEKMO* 

■  AITSFKLS    1    S 

HARi>seoao 

WATERSURY    ?    NNN 

VEST    BUflKE 

MHITE    BIVES    JUNCTION    LN 

MHtTINOfAN     3    H 

■  ILOEIi 

WOODSTOCK    3    ENE 


>a7S 
A«S3 


T.IA 
6.49 

9>90 
SiOT 
StOA 
SiOl 
7i2> 

-  I 
*>01| 
•  •71 

Si<7> 

4i*«l 


13      14       15      16  I   17      18      19  i  20      21      22     23      24 


•  M 

.30 

.M 

•  06 

•  M 

•  32 

•  76 

l^Ol 

•  »0 

•  10 

•  30 

•  27 

•  M 

•  63 

.27 

•  M 

•  W 

•  »0 

.60 

•  S3      • 

25      26l     27 


28      29      30      31 


.42      .1 

•  zi    T 


S«a   lefereoce  Rot«s  Pollovlog  Statloo    lodes 
-   9   - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JANUARY    1958 


Station 

Day 

Ol 

Month 

s 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

' 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

CONMECTICUT 

BRIDGEPORT   MB   AP 

MAX 
MIN 

49 
32 

32 
22 

>1 
16 

20 
6 

30 
11 

40 
18 

38 

31 

36 

17 

27 
13 

36 
11 

39 
18 

27 
11 

34 
11 

34 
22 

38 
33 

34 
30 

36 
29 

29 
IS 

21 

14 

33 

17 

40 
26 

49 
37 

43 
31 

37 

25 

40 
34 

42 
38 

40 
36 

3* 
33 

43 
32 

43 
33 

40 
29 

36.1 

23i6 

BULLS    BBIOeE    0AM 

MAX 
MIN 

44 
30 

30 
21 

29 
12 

18 

3 

29 

5 

40 

7 

34 
23 

34 

14 

26 
6 

37 

-10 

38 
9 

27 

3 

40 
-    2 

38 
11 

40 
30 

32 

27 

37 
25 

27 
9 

17 
7 

27 

10 

36 

16 

42 
34 

38 
25 

34 

18 

42 
32 

42 
35 

37 
32 

37 
32 

40 
31 

38 

27 

19 

21 

34.5 
17.5 

COLCHESTEIi 

MAX 

MIN 

SO 
33 

36 
20 

28 
10 

22 

4 

27 

3 

ia 

12 

M 

27 

32 

24 

26 

0 

32 

0 

37 

13 

26 

3 

38 
-    2 

33 

14 

40 
32 

34 
32 

33 

25 

25 

15 

17 

7 

28 

8 

37 
12 

90 
32 

41 
30 

39 

19 

38 
31 

41 
37 

M 

36 

36 
32 

3« 
31 

40 
30 

40 
28 

34.8 
19.5 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

50 
32 

45 
22 

32 

5 

26 
3 

19 
3 

35 

5 

39 
22 

37 
25 

26 

5 

32 

-    6 

36 

2 

34 
-    7 

3« 

-11 

39 
-    2 

38 
27 

36 
32 

34 
26 

30 
20 

21 

7 

17 
8 

32 

5 

49 
31 

49 
29 

36 
16 

36 
29 

42 
33 

44 
34 

39 

32 

36 

31 

39 

30 

45 
19 

35.7 
16.4 

CREAM  HILL 

MAX 
MIM 

43 
34 

34 
17 

25 

12 

16 

-    2 

24 

1 

37 

13 

33 

26 

32 

14 

22 

7 

33 

8 

34 
20 

22 

-    1 

17 
9 

30 
20 

33 

27 

31 
23 

28 
20 

22 

8 

10 
0 

26 

0 

32 

12 

44 

30 

36 

21 

32 

18 

34 
27 

37 
34 

35 

30 

34 
31 

35 

26 

39 

27 

37 
21 

31.1 
17.3 

MMSaRY 

MAX 
MIN 

47 
35 

35 

20 

27 
15 

19 

5 

27 
8 

39 
15 

34 
26 

32 
16 

26 

11 

35 

1 

37 
23 

25 

8 

38 

4 

32 
14 

36 
32 

33 

27 

34 
26 

27 
15 

18 

8 

27 
11 

37 

15 

61 
32 

40 
32 

36 
19 

38 

30 

40 
36 

37 
34 

36 
33 

41 
30 

39 

30 

40 
23 

34.4 
20.5 

FALLS   VILLASE 

MAX 
MIN 

43 
34 

39 
19 

29 
13 

24 
2 

27 
0 

38 

6 

35 

23 

31 
16 

25 

11 

35 

-    9 

35 

8 

24 
-   6 

3* 

-    6 

34 
6 

36 
32 

33 

26 

31 
24 

27 

10 

13 

4 

27 
0 

37 
6 

42 
32 

40 
29 

32 
14 

39 
27 

40 
36 

38 

33 

36 
32 

36 
32 

37 
30 

40 
15 

33.6 

16.1 

eaOTAN 

MAX 
MIN 

52 

36 

37 

20 

30 
14 

18 

7 

29 
6 

39 
13 

41 
30 

34 
17 

28 
16 

35 
8 

39 

16 

28 

9 

36 

9 

^3 
18 

45 
31 

38 

31 

33 

29 

29 
14 

21 
11 

31 

11 

41 
18 

52 

37 

40 
29 

38 

24 

46 
34 

49 
39 

40 
36 

38 
32 

41 
33 

46 
31 

39 
26 

37.1 
22.1 

HARTFOao  BRAIMARO   FLO 

MAX 
MIN 

45 

30 

30 
22 

28 

12 

18 

6 

29 

5 

37 
16 

35 

28 

34 
11 

22 

2 

27 

-    8 

34 
8 

25 

2 

39 

1 

37 

10 

36 
33 

36 

31 

34 
29 

29 

11 

18 
8 

29 
12 

31 
20 

38 

35 

37 
27 

32 

23 

38 

32 

38 

34 

37 

35 

37 

>3 

40 
34 

42 

32 

40 
26 

33.1 
19.4 

HARTFORB   KB   AIRM«T 

MAX 
MIN 

45 
31 

33 
17 

27 
13 

5 

31 

5 

39 
11 

3S 

27 

34 
8 

26 

2 

32 

-    7 

36 

10 

23 

1 

38 

-    4 

34 

9 

36 
32 

34 
29 

31 
26 

2* 

12 

18 
8 

29 
6 

31 
16 

40 
30 

38 
25 

34 
21 

40 
31 

40 
37 

36 
35 

36 

32 

39 

33 

40 
30 

39 

26 

33.5 
18.0 

MANSFIELD   HOLLOW   DAM 

MAX 
MIN 

51 
31 

49 
22 

30 
6 

28 

4 

18 

2 

28 

5 

39 

8 

38 

24 

31 
6 

29 
-12 

34 
2 

36 

0 

26 

-    7 

38 

5 

41 
16 

36 

33 

36 

28 

31 
22 

23 

9 

19 

8 

27 

10 

49 
22 

48 

31 

37 

17 

39 

20 

42 
34 

42 
36 

40 
32 

36 

31 

40 
30 

43 
23 

36.6 
16.0 

MUOLETOWN    WB 

MAX 
MIN 

51 
33 

33 
20 

28 

16 

18 

7 

29 

8 

38 

13 

38 
28 

33 

8 

25 

4 

33 
-    2 

37 
13 

23 
2 

38 

2 

38 

10 

42 
32 

33 
29 

32 

27 

27 
12 

16 
9 

28 

10 

40 
15 

49 
35 

37 
27 

34 
24 

41 
34 

40 
36 

37 
35 

35 
33 

33 

41 
31 

39 

26 

34.6 
19.6 

MMOLETONN   4   H 

MAX 
MIN 

50 
37 

44 
23 

29 
18 

28 
5 

22 

6 

32 

15 

40 
30 

40 
26 

26 

10 

28 

8 

37 
26 

36 

13 

32 

9 

34 
16 

36 
24 

34 
32 

34 
27 

33 
20 

21 

8 

22 

9 

32 
16 

48 

30 

41 
33 

36 
22 

35 
31 

40 
34 

38 

37 

37 
33 

39 

34 

40 
32 

42 
28 

35.1 

22.3 

MOUNT    CARMEL 

MAX 

MIN 

50 
35 

42 

21 

29 
16 

25 

4 

30 

6 

38 
10 

37 
26 

33 

24 

28 

8 

33 
-    3 

38 

13 

31 
6 

36 

2 

31 
11 

37 
29 

34 

30 

34 
27 

31 
16 

IS 

6 

31 

8 

36 

14 

49 
30 

40 
32 

36 
21 

37 
30 

39 

36 

39 
36 

38 

32 

43 

30 

42 
30 

42 

24 

36.7 
19.7 

NEN   HAVEN   MB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

SO 
28 

33 
24 

30 
17 

20 
8 

31 

10 

39 

21 

40 
30 

32 

17 

29 

14 

35 
3 

39 
16 

30 
9 

35 
5 

38 
17 

38 
33 

35 

32 

36 

29 

29 

13 

21 

11 

33 

13 

42 
20 

49 
35 

40 
29 

36 

25 

42 
35 

42 
39 

40 
36 

39 
35 

44 
34 

43 
33 

40 
26 

36.6 
22.5 

tWSFOLK    2    SV 

MAX 

MIN 

40 
1« 

41 
17 

22 

9 

21 
-   2 

9 
-    3 

21 

1 

34 
13 

32 

23 

24 

7 

16 

4 

30 

6 

30 
-   2 

16 
-   2 

32 
11 

32 
16 

31 
23 

25 

20 

25 

15 

16 
-    2 

6 
-    3 

19 
2 

36 

19 

39 
26 

27 
11 

31 
12 

36 

31 

36 

32 

34 
31 

33 
27 

32 

26 

32 

18 

27.6 

13.1 

MORWALK   GAS    PLANT 

MAX 
MIN 

50 
26 

47 
24 

31 
17 

32 

8 

22 

8 

31 

11 

40 
20 

38 
29 

35 

13 

30 
12 

37 
12 

38 
11 

29 
8 

36 
9 

39 

27 

38 

30 

33 

28 

35 
24 

26 

10 

26 

11 

33 

14 

51 

27 

48 
33 

49 
23 

37 
25 

43 
34 

43 
36 

40 
34 

»6 
33 

46 
31 

42 
26 

37.4 

21.1 

NORWICH    PUB    UTIL    PLANT 

MAX 
MIN 

53 

26 

50 
25 

33 

16 

31 

7 

20 

5 

29 

a 

35 

20 

35 

24 

22 

8 

26 

4 

35 

13 

32 
6 

30 
6 

39 

14 

43 
25 

47 
32 

37 
29 

35 

24 

27 

1 

21 

4 

32 

13 

51 
22 

61 
32 

40 
24 

40 
23 

45 

32 

44 
36 

42 
32 

40 
32 

43 
32 

43 
28 

37.1 

19.4 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

50 

31 

39 

14 

27 
8 

28 
2 

28 

2 

40 
7 

38 

20 

33 
18 

29 

10 

29 

-10 

36 

3 

27 
-    2 

40 
-    8 

34 
2 

41 
33 

36 
32 

36 
26 

27 

17 

22 

11 

29 

7 

36 

10 

45 
22 

39 
27 

39 

17 

42 

31 

42 
37 

39 
36 

36 

32 

40 
30 

43 
26 

40 
25 

36.7 
16.7 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

42 
36 

38 

17 

30 
11 

19 
-   2 

22 

4 

37 
14 

33 

24 

31 

18 

26 

5 

31 
2 

33 
23 

26 

-    2 

34 
5 

32 

19 

33 
29 

31 
26 

29 

20 

25 

10 

11 
-   8 

26 

-    1 

34 

8 

43 
30 

37 
25 

30 
10 

36 

25 

38 

31 

37 
33 

34 

31 

36 

28 

35 

29 

36 

20 

31.7 
16.6 

SHEPAU8  QAM 

MAX 
MIN 

43 
32 

41 

19 

28 
13 

26 

1 

21 

3 

28 

9 

33 
21 

33 

21 

24 

10 

27 

2 

34 

14 

34 
2 

30 
0 

33 

10 

33 

28 

34 
26 

30 
23 

32 

17 

18 
2 

20 

5 

32 

11 

38 

30 

38 
28 

32 

16 

34 
28 

37 

31 

37 
32 

36 

32 

38 
29 

39 

30 

22 

32.2 
17.6 

STAMFORD   6   N 

MAX 
MIN 

46 
20 

41 
22 

28 

14 

24 
8 

32 

6 

41 
10 

37 

8 

33 

26 

30 
10 

39 

0 

39 

10 

30 
2 

37 
2 

34 

18 

37 
32 

36 

28 

35 
27 

30 
20 

26 

15 

34 

10 

37 
12 

53 
32 

48 
32 

38 
23 

39 
32 

43 
32 

41 
33 

40 
32 

43 
31 

41 
30 

41 
23 

37.2 

19.3 

sToms 

MAX 
MIN 

60 
29 

27 
21 

26 

S 

16 
3 

26 

2 

37 
16 

36 

27 

28 
12 

2S 

10 

31 

-   9 

35 

18 

26 
3 

37 
14 

»7 
16 

35 

30 

34 
28 

29 

24 

24 
12 

18 

8 

27 
10 

33 

20 

47 
33 

39 

17 

37 

17 

38 
31 

38 
36 

»7 

35 

34 

30 

37 
29 

39 
29 

37 
24 

32.6 
18.8 

WESTBMOK 

MAX 
MIN 

51 
30 

43 
21 

32 
6 

26 

5 

30 
5 

38 
6 

40 
26 

38 
22 

29 

0 

36 

-    5 

44 
12 

39 

4 

38 

-    1 

34 

10 

43 
29 

37 

31 

34 
27 

31 
18 

21 

9 

33 

8 

3« 

14 

61 
33 

42 
32 

35 

22 

41 
29 

43 
39 

42 
35 

40 
32 

42 
29 

43 
29 

40 
20 

37.7 
18.9 

NKWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

46 

36 

46 
21 

30 
15 

25 

2 

27 

5 

32 

10 

38 

25 

36 

25 

32 

7 

28 

0 

36 

13 

35 

3 

39 

2 

34 
12 

36 

30 

36 

30 

39 

26 

32 
5 

21 

5 

26 

8 

34 
13 

40 
30 

40 
30 

43 

18 

40 
31 

40 
37 

40 
34 

40 
24 

41 

31 

41 
30 

40 
20 

36.6 

18.7 

MAINE 

AUGUSTA  CAA   AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 
33 

36 
16 

20 
0 

12 
-    3 

20 

0 

34 
13 

35 

27 

32 
20 

23 

6 

27 

1 

39 
8 

18 

-    3 

31 
3 

27 
9 

32 
22 

37 

31 

37 
33 

33 

22 

22 

5 

23 

2 

29 

9 

41 
23 

38 

30 

34 
27 

36 

30 

36 

33 

34 
32 

33 

30 

33 
30 

33 

30 

34 
27 

31.0 
17.6 

BANeOR  DOW   FIELD 

MAX 
MIN 

47 
34 

37 
12 

18 
0 

10 
-    2 

22 
2 

36 

10 

36 

2t 

33 

18 

26 
9 

25 

-    1 

34 
6 

19 
0 

33 
6 

29 

9 

33 

25 

40 

34 

34 

34 

35 

24 

24 

7 

21 

3 

25 

8 

40 
24 

39 
29 

32 

27 

37 
30 

36 

34 

34 
32 

33 

31 

34 

30 

33 

29 

32 

28 

31.2 
18.1 

BAR    HARBOR 

MAX 
MIN 

49 
30 

48 
21 

23 

14 

17 

-   4 

21 
1 

38 
16 

42 

33 

38 
29 

31 

17 

33 

13 

40 

19 

39 

3 

34 
16 

34 
14 

36 
30 

42 
32 

43 
35 

38 
32 

36 

19 

23 

5 

27 

11 

39 
23 

43 
31 

33 

28 

38 

28 

39 

35 

39 
33 

39 

31 

35 

29 

36 

31 

35 

30 

35.5 

22.1 

BELFAST 

MAX 
MIN 

48 
29 

47 
18 

25 

11 

16 

-    1 

22 

2 

39 

9 

40 
23 

37 
27 

28 
12 

30 

4 

39 
11 

31 
2 

37 

6 

32 

8 

34 
27 

41 
33 

41 
36 

38 
33 

35 

19 

26 

8 

30 
12 

41 
20 

43 
32 

33 

27 

38 
32 

39 
36 

39 
34 

35 

31 

39 

30 

39 

32 

35 

30 

35.1 

20.4 

BRIC6EWATER 

MAX 
MIN 

BRiOCTON    1    NNW 

MAX 
MIN 

38 

31 

38 
17 

22 

9 

15 

-   4 

29 

0 

39 

8 

33 

28 

31 
20 

34 
5 

32 

0 

33 

7 

28 

0 

42 

1 

33 

7 

29 
24 

37 
27 

40 

34 

35 

25 

28 

13 

23 

5 

29 

5 

36 

21 

39 
29 

46 
24 

36 
29 

36 

32 

35 

32 

33 

29 

33 
29 

35 

31 

40 
29 

33.9 

17.6 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

47 
36 

43 
17 

25 

4 

12 

-    1 

24 

1 

38 

13 

36 

30 

32 

21 

26 

10 

30 
3 

36 

11 

33 

3 

35 

5 

30 

10 

33 
26 

38 
33 

37 
33 

34 
23 

31 

9 

22 

9 

29 

10 

45 
28 

42 
29 

37 
27 

39 

30 

40 
37 

38 
32 

33 

31 

33 

30 

33 

31 

36 

26 

33.8 
19.6 

CARIBOU   WB   AIRPORT 

MAX 

MIN 

35 
24 

32 

1 

3 

-10 

4 
-12 

IS 

-    7 

28 

7 

31 
25 

2« 

10 

20 
0 

14 
-    9 

25 

1 

8 

-    6 

27 

7 

21 

1 

27 
16 

35 
27 

34 
31 

34 
23 

23 

4 

11 
0 

15 

0 

29 

10 

29 

25 

29 

24 

38 
29 

34 
30 

34 

29 

36 

25 

37 
23 

26 

21 

28 
26 

25.9 

12.1 

CBRIMNA 

MAX 
MIN 

43 
27 

42 
13 

21 
2 

9 
-    6 

20 
2 

34 

8 

3) 

24 

33 

19 

2S 
2 

26 

-    7 

33 

-   3 

27 

-   4 

32 
-    5 

28 

1 

28 
22 

37 
26 

38 
33 

36 

30 

30 

6 

20 

-    1 

23 
2 

34 
18 

39 

30 

39 

23 

36 

29 

39 

32 

39 

26 

32 

29 

39 

28 

32 

28 

34 
28 

31.0 
14i9 

CUPSUPTIC    STOREHOUSE 

MAX 
MIN 

35 
25 

33 

7 

12 

-    1 

12 
-13 

0 
-10 

10 
-    2 

30 
9 

31 
23 

24 
-   6 

24 
-16 

22 

-    9 

30 
-11 

14 
-   8 

30 
-    5 

26 

5 

29 
23 

34 
29 

42 
20 

22 
2 

6 

-    7 

9 
-    9 

26 

5 

33 

25 

28 

6 

37 

20 

35 
28 

35 

32 

33 

27 

32 

28 

30 
27 

33 

22 

29.6 

8.6 

0AHARI5C0TTA   MILLS 

MAX 
MIN 

49 
32 

47 
22 

24 
10 

20 
-    3 

22 

-   2 

36 

10 

38 
26 

36 
28 

29 

10 

31 

7 

40 
14 

29 
-   2 

33 

11 

32 
16 

33 

26 

40 
32 

40 
36 

37 

33 

35 
20 

26 
6 

30 

8 

42 
27 

45 
33 

37 
27 

38 
29 

40 

35. 

39 

34 

36 

30 

34 
29 

36 

31 

35 

30 

39.1 

20.8 

te*  follo' 
-    10    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 


CONTINUED 

X  & 

X  X  Jl 

-f 

JAN 

UAR\ 

r    1958 

Station 

Day 

Ol 

Month 

tr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

war  LUE  >  sii 

MAX 
HIN 

1**IP«HT 

MAX 
KIM 

♦7 
17 

47 
19 

21 

11 

12      22 
-   3        * 

14 

14 

42 
15 

49 
28 

24 

13 

31 

17 

19      32 

29        6 

37 
9 

34 
17 

39 

30 

43 
34 

43 
36 

41 
35 

36 

IS 

22 

8 

27 

7 

37 
26 

39 
29 

34 
27 

39 

33 

38 
36 

37 
34 

39 

32 

35 

30 

37 

30 

38 
29 

35.5 

22<8 

MST  S*M«£IVILi.E   3   S£ 

MAX 
HIM 

31 

2S 

3* 

14 

14 
-    1 

»      17 

-7-2 

11 

8 

10 

24 

14 

18 

22 

8 

28 

7 

31      14 
3-3 

12 

0 

24 

6 

31 

20 

35 

33 

36 
32 

34 
24 

24 
6 

16 
-    2 

22 

-    1 

34 
16 

32 

30 

34 
22 

34 
28 

34 
32 

31 

31 

33 
29 

34 
28 

38 
28 

14 
28 

29.0 
15.4 

EAST  mHTXaOP 

MAX 
MIM 

*4 
2< 

42 
22 

22 

a 

14      22 
-3-2 

14 

8 

15 

18 

34 

27 

27 

8 

24 
-    6 

11      24 

0-7 

28 
-    3 

27 

0 

29 
23 

37 

29 

39 

35 

39 

30 

32 

14 

24 

4 

27 

10 

40 
22 

40 
34 

37 
25 

18 

29 

38 
32 

37 
32 

39 

30 

34 
29 

34 

30 

16 

30 

32.8 

17.3 

FMMIHCTON 

MAX 
MIM 

}4 
2« 

M 

15 

17 
t 

9      21 

-4-2 

14 

6 

30 
20 

12 

14 

29 
-  2 

24 

-10 

31      27 

0-9 

32 

-  2 

29 

-    1 

29 
26 

37 
29 

41 
35 

17 
29 

29 

10 

21 

1 

25 

0 

35 

21 

37 
22 

37 
24 

39 

29 

35 

34 

35 

32 

33 

30 

36 

30 

39 

32 

39 

28 

11.0 
15.2 

FWT   KENT 

MAX 
HIN 

M 

9 

>4 
9 

18 

-   9 

14      14 
-9-6 

29 

5 

30 

24 

34 

17 

24 

1 

20 

-   7 

20      M 
3-6 

19 
-   6 

30 

-    1 

25 

7 

31 

19 

34 
29 

34 
28 

34 
15 

20 
0 

IS 

-  1 

20 
2 

29 

15 

29 
21 

33 
22 

37 
30 

37 
28 

34 
28 

37 
13 

41 
11 

29 
22 

27.7 

10.1 

•AIM  NCR 

MAX 
MM 

2* 

44 
1« 

24 

8 

20      24 

-5-2 

14 

* 

17 
22 

14 

24 

10 
5 

12 

-  6 

17      11 
2-3 

37 

-   4 

32 
3 

10 
21 

37 
26 

37 
32 

37 
29 

34 
12 

26 

2 

32 

7 

42 

21 

42 
31 

36 
24 

37 
27 

49 
32 

38 

30 

36 
27 

34 
26 

36 

27 

34 
26 

35. 1 
16.0 

SMEMVIU^ 

MAX 
MIM 

24 

34 

5 

8 

-    7 

2      13 

-11    -    6 

15 

0 

24 

22 

28 

11 

19 

1 

30 

-   7 

32      12 

2  -11 

30 
-  2 

30 

-   4 

29 

21 

37 
27 

37 

30 

32 

20 

21 

1 

11 

-   5 

20 

0 

32 

16 

14 
25 

28 

19 

39 

22 

39 

31 

34 
30 

33 

28 

33 

26 

34 
22 

10 
24 

27.9 

11.4 

MMM   2    S 

MAX 
MIM 

•>* 
30 

15 

15 

29 

4 

17      24 

-3-2 

41 
8 

14 
27 

23 

32 
2 

11 
-   5 

17      28 

-5-8 

38 

-    4 

27 

3 

28 
26 

36 
28 

38 
32 

32 

20 

29 

4 

28 
-    2 

28 

-    1 

36 
22 

41 
25 

4« 
18 

36 
29 

38 
32 

35 

32 

33 

30 

35 

30 

36 

31 

39 

24 

13.9 

15.0 

HOU-TMI   GU   AP 

MAX 
MIM 

*1 
2« 

3 

6 
-    7 

•      19 

-9-4 

18 

8 

10 

24 

29 

11 

17 

1 

24 

-   8 

27      11 

5-4 

2S 
-   5 

22 
2 

30 
21 

36 

30 

34 
32 

34 
29 

29 

4 

13 
-    2 

19 

1 

30 

15 

31 
24 

20 
26 

14 
29 

34 
30 

32 

30 

39 

22 

34 

21 

29 
23 

29 
25 

26.8 
13.2 

MMLTM   1   NE 

MAX 
MIM 

2* 

35 

10 

10 

1 

4      14 

-6-2 

10 

10 

14 
28 

33 

16 

22 

1 

14 
-10 

25       16 

10-8 

24 
3 

25 

5 

27 
17 

34 
24 

34 
32 

35 
33 

34 

7 

14 
-    2 

22 

5 

30 
17 

29 
25 

30 
24 

39 

29 

34 
32 

36 

31 

35 

28 

37 
20 

34 
25 

30 
23 

27.7 
14.6 

MAX 

MIM 

39 

27 

27 
5 

IS 
-   5 

0      10 
-12-7 

13 

7 

31 
25 

28 

14 

16 

0 

30 
-   3 

24      21 

7   -10 

2ft 

0 

28 
2 

28 
19 

36 
22 

35 
32 

30 
22 

22 
3 

10 
-13 

16 
-   2 

29 

12 

33 
25 

35 

14 

36 

26 

14 
29 

13 

27 

30 
26 

30 

21 

34 
22 

13 

22 

24.8 

11.5 

JMUMOB 

MAX 
MIM 

*0 
19 

47 

30 

34 

7 

21      12 
-6-5 

20 

-    1 

19 

18 

47 
31 

37 

13 

29 

10 

39      41 

10        2 

18 

4 

19 
13 

34 
15 

43 
29 

44 
36 

39 

34 

38 

19 

29 

2 

22 

5 

34 
2 

41 
31 

39 

25 

36 

27 

17 

34 

18 

33 

39 

30 

33 

29 

33 

30 

14 
29 

34.2 
17.9 

LntlSTW 

MAX 
MIM 

31 

32 

16 

21 
2 

11      14 
0         5 

18 
13 

14 
27 

32 

17 

28 

e 

29 

1 

31      24 

8        5 

17 

4 

28 
9 

30 
24 

36 

31 

37 
32 

32 

20 

22 

9 

22 

7 

28 

12 

16 
23 

37 
28 

40 
26 

16 

30 

34 

34 

14 

31 

31 

30 

33 

30 

33 

30 

15 

27 

31.6 
18.4 

MM  FALLS  DAM 

MAX 
■  IM 

J* 
21 

35 

15 

14 

2 

4-1 
-11   -10 

22 

-    1 

14 
14 

30 

24 

29 

2 

22 

-   9 

29      19 

-  6   -IJ 

14 
-11 

30 
-   3 

2S 

-    1 

30 
22 

34 
29 

36 
25 

25 

5 

7 
-    5 

10 

-    5 

20 

7 

33 
20 

30 
18 

34 

18 

33 

27 

14 
31 

11 

27 

32 

27 

34 
28 

12 

25 

29.9 

10.2 

■AM  SON 

MAX 
MIM 

17 
25 

35 

15 

17 
7 

9      22 

-4-2 

14 

6 

18 

20 

39 

21 

M 

4 

22 

-   8 

14      24 
2-9 

31 

-  1 

28 
3 

29 

24 

38 
29 

36 
34 

34 
28 

30 
12 

20 
-    3 

26 

4 

33 

21 

36 

31 

39 

26 

39 

29 

35 
33 

10 

33 

34 
30 

16 

30 

32 

30 

14 
29 

30.7 
16.2 

MltXIWCKET 

MAX 
MIM 

IS 

M 
15 

2* 

0 

8         8 

-6-6 

10 

3 

M 
14 

24 

28 

6 

22 

-   2 

30      19 

-1-3 

14 
-  2 

14 
3 

29 
8 

36 

24 

35 

32 

40 

31 

38 

10 

11 

-    1 

7 
0 

24 

7 

36 

18 

32 

22 

35 

25 

33 

31 

31 

31 

32 
30 

34 
28 

35 

27 

29 
27 

28.2 

13.4 

MIUJNKXET  CAA  AP 

MAX 

MIM 

34 

29 

34 
3   • 

9 
-  4 

7      19 

-7        0 

30 

7 

10 
23 

8 

23 

5 

32 

-    9 

32      14 
4-2 

31 

1 

26 

2 

28 
21 

35 
28 

35 
32 

34 
19 

19 
3 

15 
-   2 

24 
2 

32 
18 

33 

2a 

32 

21 

34 
29 

33 

31 

32 

30 

34 
30 

34 

29 

30 
27 

32 

27 

28.2 

13.9 

«J  TWa  CM  AlVMT 

MAX 
MIM 

♦7 
32 

14 

13   ■ 

17 
-   1 

U      20 

-4-3 

19 

7 

17 
27 

32 

18 

27 

1 

29 

-10 

»      U 

3-4 

32 
-   3 

30 
3 

33 
25 

41 
33 

41 

34 

34 
28 

28 
6 

20 
2 

23 

3 

39 

23 

39 
29 

32 

28 

37 

31 

37 
35 

39 

32 

33 

31 

14 
30 

32 

29 

11 

29 

31.6 
16.4 

OMO 

MAX 
MIM 

34 

44 
10 

20 
0 

22      12 
4      14 

18 

14 

M 

30 

12 

10 

28 

8 

10 

1 

14      12 

10        0 

11 

4 

30 
10 

13 

25 

39 
33 

39 

35 
26 

34 
9 

24 
6 

24 
9 

39 
25 

38 
30 

32 
28 

17 
31 

34 

34 

35 

32 

34 
30 

34 
29 

34 

29 

34 
29 

33.6 

19.7 

MSTLAIIB 

MAX 
MIM 

39 

14 

22 

14 

9 

17      29 

2         6 

40 
IS 

17 
39 

36 

22 

28 

14 

u 

12 

19      26 

16         9 

11 

10 

11 
17 

33 

27 

39 
32 

38 
34 

36 
26 

27 
18 

26 

11 

34 
13 

45 
26 

43 

32 

38 
28 

40 
31 

40 
36 

39 
34 

35 

30 

35 

31 

36 
32 

39 
28 

34.8 
22.4 

MaTLAMD  HB  AIVMT 

MAX 
MIM 

35 

35 

17 

14 

4 

17      24 

1        1 

41 
11 

M 

28 

34 
22 

29 

10 

31 

0 

34      24 

10         1 

14 
1 

31 

9 

33 

27 

38 

33 

37 
33 

36 
23 

25 

10 

26 
6 

30 
6 

45 
26 

42 
29 

39 
26 

39 
30 

40 
36 

34 

32 

34 

31 

35 

30 

36 

31 

38 
26 

34.3 
18.9 

MESaUE    ISLE 

MAX 

HIM 

34 

1* 

W 
9  - 

9 

-   4 

•       14 

-U   -   9 

29 

5 

n 

29 
14 

14 
2 

20 
-  9 

27      21 

8-7 

27 

-   1 

18 
-   2 

2S 
13 

35 
23 

34 
31 

34 
28 

32 

9 

13 
-    3 

20 
-   2 

28 

5 

30 
25 

29 

23 

37 
26 

34 
29 

33 

26 

35 

28 

35 

14 

32 

15 

29 
25 

27.0 
11.2 

t^lFMSat   OAH 

MAX 
MIM 

35 

la 

34 
M  ■ 

22 

■  8 

9        * 

-13  -   8  • 

14 
-    5 

M 

15 

» 

23 

29 

0 

20 
-10 

33      30 

-  8   -  .9 

17 

11 
2 

28 

8 

37 
20 

41 
32 

36 

27 

32 

5 

9 

-    8 

4 
-    9 

23 

4 

36 

19 

31 

22 

12 

22 

14 
29 

40 
30 

39 

28 

17 
20 

40 
18 

30 
24 

28.4 
9.5 

MAX 
HIM 

4« 
3« 

45 
21 

23 

13 

14      21 

-   1        1 

17 

11 

41 
26 

38 

28 

38 

IS 

34 

11 

40      30 
19        4 

40 
19 

34 
15 

15 

30 

42 
34 

42 

36 

38 
33 

39 
17 

26 

6 

32 

10 

43 
28 

45 
33 

34 
20 

39 
32 

40 
36 

40 
34 

35 

32 

14 

30 

14 

32 

19 

29 

14.0 
22.0 

Mwr«B>  >  at 

MAX 
MIM 

IS 

31 

31 
13  - 

17 
•   5 

9      14 
-8         « 

14 

6 

29 

25 

32 

5 

29 

-   1 

30 
-    8 

32      IT 

1-5 

0 

27 
-  4 

30 
24 

39 

30 

38 
30 

30 
12 

12 

2 

14 
2 

24 
6 

35 

19 

35 

24 

18 

20 

14 
28 

14 
33 

11 

31 

32 

29 

35 

30 

33 

29 

13 

22 

28.9 
13.5 

"*—»'" 

MAX 
HIM 

37 
2« 

M 
IS  ■ 

M 

-   1 

4      20 
-5        1 

42 
10 

14 

22 

» 

12 

24 

14 

33 

6 

34      14 

7-3 

41 
1 

30 

1 

31 
25 

38 
30 

40 
30 

30 

14 

15 
2 

10 
2 

25 

8 

37 
20 

18 
25 

47 
23 

14 

29 

17 

33 

39 

32 

39 

30 

16 

31 

35 

31 

37 
28 

11.2 

16.1 

SAVM.2M. 

MAX 

«7 
3* 

«4 
25 

24 
9 

Zt      29 

-I         3 

40 

1 

23 

39 
20 

30 

5 

29 
-   6 

39      30 
3        0 

39 

-   4 

30 

1 

30 
26 

37 
28 

34 
32 

14 
30 

32 
11 

35 

1 

31 
-   2 

38 
24 

41 
32 

41 
21 

19 

26 

19 

34 

38 

32 

39 

29 

34 
28 

37 

28 

19. 
28 

39.0 
16.7 

(OOA    PAM   aAM 

MAX 
MIM 

3S 

14 

30 
8  - 

14 
■   7 

9      12 

-14   -13 

10 
3 

32 

18 

30 
15 

22 

5 

25 

-    4 

28      11 

7-8 

33 
-  2 

22 

-    8 

25 

10 

34 
24 

34 

31 

35 
31 

33 

8 

15 

-    4 

21 
-   6 

27 

6 

30 
25 

29 

24 

17 
26 

35 
29 

33 

28 

3S 

29 

37 
15 

30 
12 

30 
24 

27.5 
10.6 

iMiTr 

MAX 
MIM 

44 
32 

43 

15 

17 

8 

10      19 
-9-2 

17 

B 

36 

25 

31 
21 

29 

5 

32 

4 

39      21 

14-5 

33 

8 

27 
14 

31 
22 

38 
28 

40 
33 

37 
26 

29 
10 

20 
-    1 

24 
5 

39 
21 

40 
30 

32 
24 

14 

28 

34 
33 

19 

31 

32 

29 

33 
27 

32 

28 

31 

28 

31.5 
17.7 

HCST  BUSTOM   2   IMV 

MAX 
MIM 

44 
29 

14 

U 

24 

6 

17      28 
-1-2 

41 

7 

10 
24 

33 

14 

30 

1 

24 

-12 

37      24 
-2-2 

36 
-  3 

28 
-    3 

32 

27 

38 
29 

43 
27 

34 
22 

27 
2 

27 

2 

29 

-    1 

37 
25 

40 
25 

40 
18 

38 

28 

14 
31 

17 
32 

33 

32 

14 
32 

35 

31 

40 
22 

33.5 

14.8 

■  IMS«.M 

MAX 
MIM 

34 

24 

45 

20 

33 

10 

14      29 

-4-3 

23 

3 

U 

18 

39 

26 

31 

6 

30 
2 

39      34 

4-1 

21 
0 

32 

1 

28 

5 

35 
22 

38 
32 

38 
30 

34 
14 

22 

1 

25 

4 

30 
10 

40 
26 

39 
25 

36 

26 

38 
26 

32 

31 

39 

29 

31 

22 

39 
28 

39 
26 

13.1 

15.1 

WOOOLAMO 

MAX 
HIN 

34 

14 

44 
22 

17 
6 

a    19 

-2        2 

26 

3 

34 
15 

40 
32 

41 
11 

24 

6 

28      32 

6         6 

22 

8 

32 

9 

34 
12 

37 
28 

41 
35 

46 
36 

37 
23 

26 

6 

17 
2 

27 

4 

37 
25 

38 

26 

14 
30 

14 
32 

19 

34 

34 
31 

15 

29 

35 

27 

33 

27 

33.1 

17.7 

MASSACHUSETTS 

AOAMS 

MAX 
MIM 

42 
24 

34 

14 

24 
17 

22        8 
-3        0 

20 

3 

17 
12 

34 
23 

23 

11 

18 
-   6 

39      14 

-4-2 

19 
-    2 

34 
2 

33 

18 

32 
25 

29 
23 

28 
16 

17 
-   2 

16 

-   2 

37 
16 

40 
29 

30 
13 

33 
13 

19 

31 

40 
37 

38 

32 

34 
30 

35 

31 

14 
30 

29.3 

14.0 

AMHEBST 

MAX 
MIM 

44 
29 

27 
19 

24 

11 

17      28 

2        2 

17 
12 

14 
29 

29 

11 

10 
6 

28 

-    5 

39      29 

10        2 

29 

-    3 

32 

4 

36 
32 

33 
30 

31 
24 

25 

12 

18 

2 

23 

26 

10 

38 

26 

37 
25 

39 

21 

41 
31 

41 
36 

14 
33 

39 

32 

17 
30 

42 

31 

18 

26 

12.1 

17.2 

BBFOao 

MAX 
MIM 

52 

37 

44 
19 

28 
15 

21      30 

1        3 

42 
15 

40 
26 

33 

27 

27 
15 

34 
-    2 

38      33 

22         6 

41 
3 

36 

5 

39 
30 

36 

31 

36 
32 

34 
25 

29 

14 

28 

32 

14 

45 
30 

39 

29 

40 
23 

42 

30 

43 
39 

42 

38 

40 
32 

37 
32 

43 
30 

40 
26 

14.4 

21.2 

MRai   HILL    OAH 

MAX 
MIM 

42 
31 

41 
20 

22 

9 

19 
-   2 

23 

0 

18 

a 

35 

23 

32 

23 

27 

3 

35 

-13 

34 

4 

29 

-    1 

36 

-    9 

32 
-    5 

30 
27 

35 

29 

33 
26 

29 

19 

19 
8 

24 

33 

3 

39 
26 

37 
28 

36 
14 

34 
28 

34 
34 

37 
35 

35 

31 

39 

30 

36 

28 

14 

18 

32.5 

15.3 

I  Dotci  follovlnc  Ststli 


CONTINUED 
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NEW  ENGLAND 
JANUARY  1958 

Station 

Day 

Ol 

Month 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

■■n 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

50 
3S 

40 
20 

26 

15 

18 
0 

26 

2 

39 
17 

38 
30 

32 

18 

24 
12 

32 

13 

36 
23 

26 

5 

38 
16 

34 
20 

39 
34 

37 
30 

35 
28 

29 
20 

21 
13 

27 

a 

34 

17 

52 

30 

41 
29 

36 
22 

41 
31 

42 
39 

42 
37 

38 
30 

36 
30 

39 
30 

38 
26 

35.0 
21>9 

•OSTON  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

53 

38 

3« 
23 

28 

17 

19 

4 

30 
6 

42 
23 

40 
33 

39 

22 

29 

17 

37 
17 

39 
16 

27 

10 

41 
21 

40 
21 

41 
33 

39 
33 

37 
30 

30 
20 

25 

14 

30 
12 

37 
22 

48 
37 

41 
29 

40 
27 

42 
36 

44 

41 

43 

33 

34 
33 

38 

33 

43 
36 

42 

30 

37.2 

24.7 

BR0CKT8M 

MAX 

MIN 

53 

33 

46 
23 

10 
16 

25 

4 

28 

4 

42 
11 

40 
26 

37 
28 

30 
IS 

38 

11 

39 

20 

34 

9 

40 

9 

39 

14 

44 

34 

41 
33 

41 
32 

35 
26 

29 

14 

31 
11 

43 
19 

54 
33 

47 
33 

39 
26 

43 
33 

45 
42 

45 
41 

43 
32 

38 
32 

46 

31 

43 
28 

39.5 

23.4 

CtWRLTON  MASOMIC  HOME 

MAX 
MIN 

*7 
3< 

41 
18 

25 

15 

22 
-  2 

2* 

0 

38 

12 

M 

27 

34 

24 

32 

12 

34 

4 

34 

21 

29 

5 

40 
16 

38 
19 

36 

23 

35 
28 

36 

23 

37 
18 

33 

10 

26 

3 

33 

16 

46 

30 

43 
32 

38 

19 

38 

30 

36 

31 

38 

34 

37 

30 

36 

31 

41 
28 

39 

23 

35.8 
20.0 

CHESTNVT  MILL 

MAX 
MIN 

52 

'.O 

48 
2« 

28 
22 

26 

4 

29 

6 

44 
23 

42 
33 

35 

25 

29 

18 

27 
17 

37 
17 

35 

10 

42 
21 

39 

22 

41 
34 

39 
33 

38 
32 

39 

26 

28 

16 

29 

11 

35 

20 

52 

33 

45 
29 

38 

27 

41 
33 

44 

40 

43 
35 

42 
32 

37 
34 

43 
36 

40 
30 

38.2 
25.3 

CLIMTOM 

MAX 
MIN 

hi 

28 

44 

23 

30 
17 

27 
2 

19 
2 

31 

7 

41 
22 

37 
29 

33 

8 

34 

5 

38 

14 

39 

4 

31 
8 

42 
9 

33 

13 

33 
31 

35 
25 

30 
22 

35 

14 

28 

7 

32 

13 

36 

20 

39 
32 

39 

19 

40 
21 

40 
32 

39 
33 

36 

31 

34 

31 

39 
30 

44 
27 

35.7 
18.7 

COIWSSET 

MAX 
MIN 

S3 

31 

53 

26 

19 

19 

28 

7 

19 

7 

40 
15 

40 
33 

3S 
21 

34 
15 

36 

25 

39 

10 

25 

13 

41 
17 

44 
30 

44 

41 
33 

35 
26 

30 
12 

28 

la 

48 
26 

53 
33 

40 
27 

40 
34 

43 

40 

44 
36 

42 

34 

34 
33 

38 

33 

39 
33 

38.5 
24.5 

EAST  MARBIAM 

MAX 
MIN 

51 

38 

4« 
25 

31 
17 

29 

6 

20 
3 

25 

4 

40 
22 

43 
32 

39 
20 

30 
12 

3* 
12 

40 
10 

26 

10 

42 
19 

45 
22 

48 
36 

42 
33 

35 
27 

32 

17 

26 

13 

32 

15 

50 
25 

54 
33 

43 
25 

39 
28 

46 
37 

47 

40 

44 
33 

37 
32 

38 
31 

46 
29 

38.6 
22.6 

eoeARTOMN 

MAX 
MIN 

49 
25 

53 

28 

32 
20 

30 

10 

20 

8 

28 
9 

43 

26 

50 
29 

39 

22 

32 

15 

40 
14 

41 
13 

30 
U 

39 

19 

45 
31 

46 
38 

43 
34 

34 
25 

29 

15 

26 

15 

33 

17 

49 
27 

S4 

30 

45 
27 

39 

2a 

47 
32 

48 
38 

43 

33 

38 
31 

41 
29 

44 
29 

39.7 
23.6 

FALL  RIVER 

MAI 
MIN 

52 

36 

40 
22 

29 

19 

19 
6 

27 

5 

40 
22 

40 
32 

35 

21 

31 

19 

38 

15 

3« 
23 

2« 

8 

40 
18 

39 

21 

44 
37 

41 
33 

36 
28 

29 

20 

25 

15 

31 

13 

37 
22 

54 
34 

40 
30 

39 
25 

45 
33 

45 
43 

44 
39 

40 
32 

38 
32 

44 
33 

41 

30 

37.7 
24.7 

FITCUSURfi  2  S 

MAX 
MIN 

46 
25 

45 
22 

29 

16 

28 

1 

1« 

3 

32 

7 

44 
18 

36 

28 

30 

5 

36 

3 

42 

14 

38 

4 

34 
6 

41 

10 

33 

15 

34 
31 

36 
30 

35 
24 

31 

7 

22 

7 

31 
12 

35 
21 

40 
32 

36 
IS 

45 
24 

40 
32 

38 

36 

38 
32 

34 

31 

38 

31 

41 
26 

35.7 
18.4 

FRAMINSUAM 

MAX 
MIN 

53 

26 

52 

24 

29 

12 

27 

4 

It 

4 

29 

8 

44 
21 

39 

30 

33 

15 

29 

5 

39 
6 

37 
8 

30 

7 

43 

10 

40 
17 

39 
32 

35 

31 

32 
26 

28 

15 

22 

10 

29 

13 

40 
22 

42 

33 

38 

24 

39 
25 

43 
35 

42 

28 

41 
32 

34 
32 

38 
33 

45 
28 

34.5 

19.9 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

50 
36 

44 
24 

28 
19 

23 
2 

30 
6 

41 
18 

39 

31 

34 
25 

32 
13 

34 

9 

41 
22 

32 
5 

38 

10 

34 
11 

36 
32 

38 
32 

37 
33 

33 
24 

24 

16 

27 

a 

32 

16 

46 
28 

41 
31 

43 
24 

40 
31 

41 
40 

41 
36 

34 
32 

36 

32 

40 
32 

42 

28 

34.5 

22.7 

HOOSAC  TVNHEL 

MAX 
MIN 

36 

21 

38 

18 

23 

17 

21 
0 

10 
-  1 

23 

0 

36 

14 

33 
23 

25 

2 

20 
-  2 

39 
0 

32 

-  4 

18 
-  » 

34 

0 

32 

12 

34 
30 

34 
24 

29 

19 

20 
5 

11 
-  2 

22 

1 

33 

1 

37 
29 

32 

9 

34 

a 

34 

29 

37 
32 

39 

31 

37 

30 

36 

27 

37 
27 

29.7 
12.7 

HTAMIIS  i   HE 

MAX 
MIN 

55 

29 

4« 
27 

29 

10 

26 

13 

24 

5 

39 

4 

4S 
31 

52 

34 

39 

20 

37 

13 

42 
29 

37 
15 

40 
14 

♦» 

14 

90 
39 

45 
40 

38 
36 

35 

25 

30 
10 

32 
17 

36 
20 

55 

32 

46 
38 

44 
30 

42 
35 

47 
41 

49 

40 

44 
34 

38 
32 

45 
32 

42 
29 

40.8 
25.4 

KMieHTVILLE  BAH 

HAX 
MIN 

20 

4S 

19 

25 

11 

24 
2 

14 

0 

2* 

1 

40 

7 

34 
24 

n 

-   1 

30 
-  6 

31 
-  3 

32 

-  2 

2« 
-  2 

40 
-  2 

34 
14 

32 
20 

33 
20 

28 
20 

20 
5 

15 
-  3 

26 

8 

34 
18 

38 
29 

34 
10 

38 

10 

38 

30 

38 

34 

34 

32 

34 

31 

35 

30 

36 
21 

32.0 
12.8 

LAKE  COCHI'MATE 

MAX 
MIN 

»2 

23 

50 
23 

29 

11 

27 
3 

21 

2 

31 

14 

41 
16 

3a 

28 

34 
15 

32 

-  2 

3« 

-  2 

37 

8 

3* 

2 

47 

5 

41 
9 

41 
32 

38 
32 

35 
25 

28 
15 

25 
9 

33 

13 

40 
22 

45 
33 

41 
23 

40 
23 

42 
35 

47 
39 

42 
32 

35 

32 

42 
31 

48 
26 

36.1 
16.7 

LAVRENCE 

MAX 
MIN 

50 
39 

39 
22 

27 
16 

1« 

1 

2« 

5 

41 
14 

29 

34 
23 

10 
12 

33 

6 

39 

21 

26 
5 

40 

9 

33 

7 

36 

31 

38 
32 

35 

32 

32 

21 

22 
12 

27 
8 

33 

13 

44 
32 

38 
28 

40 
24 

41 
31 

44 
31 

42 

33 

35 
32 

36 
32 

30 

32 

40 
28 

35.6 
21.2 

L«MbLL 

MAX 
MIN 

35 

4S 
24 

28 

17 

2» 
2 

2« 

5 

41 
15 

40 
28 

3« 

26 

31 

13 

33 
5 

3« 

20 

35 

7 

38 
9 

3S 

10 

34 
30 

37 

30 

40 
32 

38 
29 

27 
15 

29 

9 

32 

15 

44 
28 

42 
33 

3« 
24 

40 
31 

41 
38 

41 
36 

38 
32 

37 
32 

41 
32 

40 
28 

34.8 
22.1 

MIOOLETON 

MAX 
MIN 

52 

40 

45 

27 

31 

21 

2« 

6 

2* 

8 

40 
22 

42 

34 

36 

31 

32 

19 

34 
12 

40 
27 

38 

10 

38 

13 

36 

14 

38 
36 

38 
36 

40 
34 

40 
30 

29 

18 

28 
13 

34 
21 

48 
33 

47 
35 

44 
28 

40 
35 

44 
42 

43 
42 

39 

36 

40 
36 

42 
36 

40 
32 

36.4 
26.7 

NANTVCKET  WB  AIRMRT 

MAX 
MIN 

53 

39 

40 
24 

32 

23 

24 
12 

26 

10 

41 
20 

90 
35 

54 
27 

35 

29 

41 
22 

42 
26 

29 

16 

42 
17 

46 

21 

90 
42 

44 
37 

39 
30 

34 
25 

28 
19 

32 
18 

40 
24 

51 
39 

43 
32 

39 
30 

47 
36 

48 
41 

44 
40 

40 
34 

38 
33 

42 
29 

41 
29 

40.5 
27.6 

NEW  BEDFORO 

MAX 
MIN 

53 

40 

40 
25 

31 
19 

22 

8 

28 

6 

42 
23 

43 
36 

38 

24 

39 

22 

3« 

18 

40 
22 

32 

12 

41 
24 

44 
27 

46 

38 

42 
36 

37 

30 

30 
22 

29 

17 

34 
16 

38 

25 

54 
38 

44 

31 

39 
28 

46 
36 

46 
43 

44 
39 

36 
34 

40 
34 

46 
36 

44 
31 

39.6 

27.1 

PITtSFKLD  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
23 

23 

12 

22 

3 

9 
-  2 

23 

-  2 

36 

8 

»4 
25 

27 
10 

22 

4 

35 
-  5 

32 

6 

24 

-  4 

38 

0 

31 

7 

32 
26 

26 
22 

24 
19 

19 
3 

6 

-  2 

25 
-  2 

34 
10 

41 
29 

29 

la 

32 

11 

36 

28 

37 
34 

36 

32 

33 

28 

33 

28 

35 
27 

34 
16 

29.4 

13.3 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

53 
35 

46 
26 

30 
17 

26 

6 

27 

3 

44 
19 

40 
30 

39 
32 

33 

21 

41 
15 

40 
27 

38 

10 

44 
14 

39 

17 

44 
34 

43 
37 

41 
34 

35 
26 

30 
17 

33 

13 

38 

20 

55 

34 

so 

33 

39 

26 

42 
35 

44 
41 

43 

41 

43 
33 

36 
32 

44 
33 

43 
29 

40.2 
25.5 

PaOVINCETOMN  3   N 

MAX 
MIN 

51 
39 

41 
22 

26 
22 

26 

16 

2* 

16 

32 

10 

44 
29 

43 

40 
26 

50 
30 

26 

43 
26 

40 
20 

4S 
32 

48 
40 

38 
35 

38 

32 
22 

43 
18 

38 
32 

52 
42 

42 
38 

42 
36 

42 
38 

46 
42 

44 
40 

42 
34 

45 
30 

49 
32 

46 
32 

41a2 
29.5 

ROCBESTER 

MAX 
MIN 

90 
19 

52 
26 

32 

14 

30 
6 

21 
2 

28 

4 

42 
17 

40 
28 

38 

21 

32 

9 

3B 

10 

41 
9 

32 

8 

42 
12 

44 
22 

44 
33 

41 
32 

35 
27 

29 
16 

27 

13 

32 

L3 

46 

24 

51 
32 

43 
24 

36 

24 

4S 

34 

47 
38 

43 
32 

34 
32 

38 

30 

46 
28 

36.8 

20.6 

MCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

48 
39 

40 
20 

27 
18 

20 
6 

26 

6 

38 

20 

40 
33 

34 
23 

28 

23 

33 

IS 

40 
20 

24 

9 

40 
16 

39 

20 

39 

37 

37 
35 

39 

33 

33 
25 

25 

15 

25 

10 

35 

18 

47 
33 

39 

28 

36 
28 

40 
35 

43 
38 

42 
33 

34 
33 

34 
31 

38 
32 

39 

29 

35.4 

24.9 

SALEM  C«  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

50 
38 

44 
25 

28 

20 

25 

1 

28 

6 

39 

21 

41 
32 

34 
25 

28 
17 

34 
18 

39 
27 

32 

7 

38 

19 

34 
21 

41 
32 

39 
33 

38 

33 

36 

25 

30 
16 

29 
11 

31 

19 

47 
28 

43 
32 

38 
26 

42 
34 

44 
42 

44 
34 

41 
32 

34 
33 

39 
33 

40 
31 

37.2 

24.9 

SANOMIOt 

MAX 
MIN 

54 
40 

39 

22 

35 

20 

23 

11 

B 

40 
22 

4« 
36 

4S 
22 

33 
22 

39 

18 

44 
22 

29 
11 

42 
19 

♦3 
24 

49 

43 

44 
38 

38 

32 

35 

26 

29 

17 

36 

16 

40 
24 

57 
34 

44 
31 

38 
28 

45 
38 

48 
42 

44 
34 

44 
34 

39 
34 

44 

34 

44 
30 

40.7 
24.8 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

40 
23 

40 
20 

23 

15 

21 

1 

U 

1 

23 

1 

33 

10 

37 
25 

29 

2 

30 
-  2 

32 
-  3 

32 

4 

23 

-  1 

27 

-  1 

29 

11 

32 

31 

32 
26 

28 

22 

20 
8 

14 
0 

25 

12 

33 

19 

31 

34 

10 

35 

10 

36 

30 

38 

34 

34 

31 

35 

31 

34 

28 

36 
22 

30.4 
14.5 

SPRINfiFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

44 
34 

40 
22 

28 
16 

25 
5 

30 
5 

39 

10 

37 
30 

34 

24 

30 
11 

32 

1 

35 

15 

28 

3 

38 

4 

39 
12 

36 

27 

34 
31 

34 
26 

30 
16 

20 

8 

29 

3 

30 
12 

39 

27 

39 

31 

38 
23 

37 
32 

40 
36 

36 

34 

39 
32 

3« 
32 

40 
32 

39 
27 

34.7 
20.0 

STOCKBRIOSE 

MAX 
MIN 

43 
32 

32 

12 

26 

10 

16 

-  1 

26 

0 

39 

5 

34 
26 

29 

13 

27 
3 

33 

-11 

32 
10 

25 

-  4 

35 

-  8 

32 

3 

34 
29 

32 
25 

26 
22 

22 

5 

10 
-  3 

24 
-  2 

33 

0 

40 
31 

33 

20 

31 

7 

38 
24 

38 

35 

34 

33 

33 

30 

35 

28 

34 
29 

34 
20 

31.0 
U.6 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

53 

31 

44 
24 

29 

17 

22 

5 

28 

2 

41 
13 

39 

24 

35 
27 

29 
19 

37 
9 

39 
21 

32 

8 

42 

a 

36 
14 

44 
35 

41 
33 

39 
32 

32 

25 

26 
16 

31 
12 

38 

18 

54 
34 

47 
32 

39 
23 

43 
33 

44 

43 

44 
40 

42 
33 

36 
32 

44 

31 

42 
28 

38.6 
23.3 

TULLY  0AM 

MAX 
MIN 

41 
19 

41 
20 

25 

10 

22 
-  2 

14 
-  2 

24 

3 

35 

7 

35 
26 

28 

6 

25 

-10 

24 
-  9 

33 

-  2 

21 

-  7 

33 
-  5 

31 
9 

31 
29 

33 
26 

34 
22 

9 

17 

1 

25 

4 

35 

16 

38 

29 

33 

17 

34 
17 

34 
30 

36 

34 

38 
31 

35 

30 

35 

28 

36 

22 

31.0 
13.2 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

43 
33 

39 
22 

27 
16 

20 
1 

27 

0 

37 
10 

3« 

25 

34 
21 

35 

1 

30 

-  5 

38 
6 

30 

1 

32 
-  3 

28 

4 

34 
28 

34 
31 

36 

28 

30 
18 

23 

10 

30 
-  3 

31 

7 

38 
23 

40 
31 

36 

20 

37 
29 

41 
36 

3« 

34 

38 
32 

40 
31 

44 
29 

38 
24 

34.4 
17.4 

NALPOLE 

MAX 
MIN 

51 
36 

41 
18 

29 
11 

19 
2 

29 
-  2 

42 
12 

39 

30 

34 
21 

30 
15 

35 

2 

38 
12 

27 

7 

40 

4 

35 

10 

40 
34 

37 
32 

3S 

30 

32 

21 

24 
16 

30 
10 

37 

19 

51 
32 

43 
31 

40 
24 

42 

33 

43 

41 

42 

40 

40 
32 

35 

33 

44 
31 

41 
27 

34.9 

21.4 

HALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

54 
41 

41 
24 

30 
13 

21 

3 

31 

I 

41 
16 

42 

31 

38 

23 

32 

17 

34 
-  1 

40 
20 

38 
-  2 

40 

4 

40 
17 

44 
37 

41 
37 

37 
30 

33 
28 

25 
15 

29 
10 

37 
19 

52 

34 

41 
30 

40 
24 

41 
33 

45 

43  ' 

44 
40 

40 
34 

36 

34 

44 
32 

45 
29 

38.4 

23.1 

HEST  CUMHINeTON 

MAX 
MIN 

45 
32 

23 
16 

29 

11 

17 
-  2 

22 

-  2 

36 

10 

38 

21 

37 
12 

31 

4 

33 

-  4 

35 
7 

36 

-  2 

35 

-  1 

32 

3 

35 
29 

34 
26 

30 
22 

23 

10 

18 

3 

24 

1 

32 

4 

35 
24 

38 
22 

37 

6 

35 
21 

40 
34 

38 

34 

38 

30 

33 

23 

34 
25 

32 
20 

32.4 

14.2 

VEST  LYNN 

MAX 
MIN 

51 

40 

40 
22 

28 

17 

17 
2 

28 

4 

41 
19 

40 
31 

34 
21 

28 

14 

35 

13 

38 
21 

24 

6 

40 
15 

37 

15 

40 
34 

37 
32 

37 
31 

31 
22 

24 

13 

29 
10 

34 

18 

48 
34 

42 
29 

37 
24 

42 

34 

43 
41 

42 
34 

35 

32 

39 
32 

40 
32 

39 
29 

34.0 
23.3 

S9»  refer«iic«   i 


tes   folloBlng  StfttloB   Ia<l«z. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENOLAND 
JANUARY    1958 


Station 


lieST  MB>lUT 

WESTON 

MESrOTER   FIEI.0 

■MCESTER   MB  AIRPORT 

vasCESTER 


ME«  HANPSMKE 
BCNTtM 


SERLIN 

KTHLBCM 
■LACKKATER   BAM 


EAST   BEESme 

CMTAN 

ntsr  C«W  LAKE 

FRAMU-IH   1    II* 

FIAMELIM  FUX*  BAH 

MurroH 

■AMOVER 

KEEME 

LAKEMRT 

LANCASTER 

LEBAMM  CAA  AIRMST 


2    S 


NACmA   3    N 

■MITimOOO 

FITi 

FINUiAM  MBTCH 

PLTMOOTH    1    DIM 

raRTSMOWTM 

auaev  mmhtaih  bah 

■EST    LEBAHOH 
Ml 


Day    Of    Month 


51     M     2« 
35      22      12 


»4      11      27 

31      19      13 


M      >0      20 

30      1«      10 


45      37      22 
32      17      11 


41      35 

23      15 


45      40 
23      20 


«2      32 
32      15 


47      «4 
32      22 


24      »1      «3 
1-2      16 


la      30      17 
5        «      11 


11  M  37 

'2  0  1» 

11  29  43 

0  2  16 

»  14  1« 

11-8  6 

4  5  15 


-10 
1 


-    9 
12 


1* 


2*      13      2* 


6  r  * 
13 


17      26 
25        ♦ 


11 

-  * 


-   2 

21 


11      M 

21        5 


37      16 
30      17 


3«      38      21 


30      22      13 


39      29 

29      14 


18      35 

28      12 


39      28 
28      14 


46      10      13 


28 
22 


48       40 
14       17 


38      35 

32      15 


45      15 
31      IS 


4S      41 

30      20 


40      35 
31      16 


10      22 
-2        2 


26      41 

0      10 


25      41 

0      10 


10      17 

■14      10 


■   •      11 
-20  -18 


16      22      40 


22 
-   3 


-II 
-17 


37  12  U 

27  9  3 

42  17  24 

19  17  2 

50  14  28 

35  18  12 

42  40  27 

20  20  10 


42      19 

20      20 


7      20 
■   2        3 

1.7      40 


28  41 

0  8 

22  19 

1  15 

19  18 

-8  4 

20  19 
-6  6 

23  45 

0  8 

25  40 

0  5 

1  11 
-9-9 

17  M 


30      44 
1        7 

2«      42 


22      17 

-    1      14 


21 
-  3 


U      U 

-    1        5 


9      IS 
5-5 


27      22      14 


U      31      29 

29      26      12 


17      31 
28        S 


11      27 

27      12 


18      10 

14      25 


46      12 
12      29 


30      39      28 


12      31      24 


40      32      12 


23      32 

-11  -   7 


16 

-15 


40      11 
12      15 


10      12 
-6-1 


17      14 
23      24 


12      22 

22        6 


12      10 
12      20 


33      30 
23      21 


11      29 

27      10 


17      14      33 
29      20        1 

12 


M      17 

27      21 


n    29 

25      16 


17      1* 

14      26 


12 

-U 


27      10 
■   4        7 


12     13     14      15 


18      17 

•   8        5 


11      28 
•17   -  2 


17      28 

-15   -  6 


11      36 

•10   -  1 


31      32 
■13-6 


39      14 
•10  -  1 


13 
-   6 


17  17 

-10  9 

27  34 
•   1  3 

20  30 

-13  6 

31  34 

•U  4 

28  34 
•10  2 

28  3* 

■10  2 


19      20 
■12   -12 


28 

-    4 


28      11 

12   -16 


30      28 

1        6 


2«    la 

2      10 


29  14 

10  -  8 

24  M 

8  -  S 

34  42 


42       40      46 


41      41      19 


36      35      16 


15      18      30 


31      24      12 


16      16      10 
7-3-1 

31      26      28 


29 

-   4 


40      31      33 


26 

-  3 


3*      32 

3      28 


28      10 
-   4      24 


40      28 
-7-2 


10 
-   3 


31      27      40 


10      10      30 


11 
-17 


27      12 

■4-4 


-  2 

14 


21 
-12 


29      30 

■4-2 


14      31      27 
30      27      14 


15      31      22 

29      22      10 


35      36      28 

31      28      18 


27      29      34 


18      30 
10        6 


17      25 

7        6 


20      28      14 


33      32      26 

20      22      10 


37      11      28 

11      28      14 


37      39      30 

31       30       17 


31      39 

28      29 


33      31      28 

28      26      13 


36      39      33 


38  34  30 

30  30  19 

32  32  28 

28  27  20 

33  33  26 
26  25  13 


27  29  20 

21  19  10 

37  36  31 
31  30  16 

38  41  36 

31  30  23 

34  39  28 

25  27  17 

32  32  26 

24  25  11 


32      34      34 
28      28      27 


10 

-    4 


10      14 
-3-2 


13      IS 

■12  -   3 


31      32      22 


41      34 
30      22 


42      36 

14      20 


30      36      30 


26 

-   1 


10 

-  7 


14  22 

2  4 

19  24 

4  1 

22  29 


29      31 

■   5        1 


-14  -16 

22      30 
2        8 

12      18 
0        3 

16      24 


19      18 

-iO  -  2 


18      26      26 


12      20      27 


13 
-   9 


-24  -24 
14      26 


29      33 
2        5 


29      33 

1       12 


23      32 
1      16 


12      19      26 


17      24 
-6-2 


12       14 

-14    -14 


38 
29 


32      16 

14      31 


38      39 

25      29 


35      39 

20      25 


40      26 
17      12 


29      39      29 


36      36      39 
22      26      15 


30      34 
11      29 


37  37  33 

20  24  16 

38  18  31 

18  20  14 

40  37  39 

24  22  17 

37  33  39 

20  21  17 

42  36  34 

15  23  9 

40  33  34 

20  22  14 

41  32  37 

24  23  18 

40  36  40 
23  28  18 

33  36  28 

0  28  9 

37  36  28 

18  22  13 

32  12  39 

IS  8  20 

41  39  42 

25  26  19 

42  42  47 
23  29  19 

34  34  17 
23  26  16 


25      30      22 


38      18 
28      16 


17      38 
29      37 


40      17 
34     31 


19      16 

29      33 


17      18 
30      32 


41      41 
24      16 


39      18 
36      32 


37      M 
31      12 


35      36 

25      30 


34      36 

30      34 


41       IS 
39      33 


36      16 

32      29 


41      39 
36      32 


30     31 


18      37 
12      32 


24     21 

18      15 


48      40 
37      32 


16      16 
34      32 


37      40 
19      33 


39      40 
30      35 


39     41 
27      35 


32      31      31      21 


19      41 
32      31 


37      42      41 
30      30      25 


19      12 

30      28 


32      IS 

29      29 


34      16 

12      31 


39      16 

31      12 


13      35 
28      29 


33      32 
27      27 


34      32 

30      30 


36      36 

11      10 


33      19 

29      29 


39      36 

29      29 


39      39 

31      30 


37      42 

30      30 


14      36 

30      30 


31      12 

29      28 


29      26 

12      17 


39      18 

12      32 


32      11 

30      29 


41      18 

34      29 


32      35 

12      32 


38      17 

31      31 


32      12 

26      26 


36      34 

30      26 


32      11 

27      25 


36      42 

31      27 


36     »e 
30      20 


41      38 
28      18 


34      28 
23      24 


33      30 
25      22 


35      39 

28      28 


19      15 

27      26 


18      37 
30      28 


37      17 
29      24 


45      44 
2a      26 


18      19 
28      21 


11      14 

29      28 


14      11 
27      20 


41      19 
29      21 


10 

25 

19 

25 

38 

31 

39 

26 

14 

30 

42 

32 

•••  r»(«r«ac«  aot«s  follo*iBC  Station  Index, 
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CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1958 


Day 

Oi 

Month 

cr 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 

iiO 

38 

23 

15 

23 

42 

35 

32 

30 

27 

35 

23 

33 

29 

31 

36 

36 

31 

23 

22 

34 

35 

37 

38 

35 

37 

3S 

35 

36 

37 

39 

32i3 

MIN 

31 

19 

15 

0 

2 

17 

25 

22 

5 

-  6 

3 

0 

-  2 

-  2 

26 

29 

31 

22 

11 

5 

9 

22 

20 

18 

27 

33 

32 

30 

31 

30 

28 

17  12 

WOODSTOCK 

MAX 

35 

35 

20 

12 

18 

34 

30 

31 

28 

29 

33 

22 

38 

30 

36 

35 

35 

31 

16 

17 

25 

37 

40 

40 

40 

41 

41 

3« 

3« 

34 

37 

31*4 

MIN 

2S 

14 

6 

-  6 

-  2 

6 

20 

16 

-  3 

-  6 

8 

-  3 

-  4 

0 

26 

30 

28 

15 

2 

1 

6 

21 

23 

19 

25 

36 

33 

30 

29 

28 

27 

14i6 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 

52 

39 

29 

22 

28 

41 

44 

36 

34 

40 

45 

30 

37 

47 

48 

38 

36 

30 

25 

32 

44 

53 

41 

3a 

4« 

44 

41 

37 

44 

44 

18 

38.6 

MIN 

39 

28 

22 

12 

12 

28 

35 

23 

23 

22 

21 

15 

22 

29 

36 

35 

30 

19 

17 

17 

29 

38 

32 

28 

37 

40 

37 

35 

35 

36 

33 

27«9 

GREENVILLE 

MAX 

51 

36 

27 

17 

28 

40 

35 

32 

28 

33 

35 

28 

35 

34 

40 

35 

34 

22 

26 

35 

51 

38 

3S 

42 

42 

41 

3S 

17 

42 

40 

35  .2 

MIN 

34 

15 

13 

2 

2 

15 

30 

18 

13 

7 

18 

5 

7 

14 

31 

30 

24 

12 

10 

16 

31 

28 

21 

21 

37 

33 

30 

29 

29 

26 

20i0 

KINGSTON 

MAX 

52 

43 

28 

27 

30 

40 

39 

35 

32 

3« 

39 

34 

40 

34 

43 

39 

37 

33 

23 

32 

39 

63 

45 

39 

41 

4S 

43 

41 

42 

46 

41 

38<4 

MIN 

33 

24 

10 

8 

5 

10 

28 

28 

18 

7 

20 

9 

6 

16 

32 

33 

30 

22 

10 

10 

16 

36 

32 

23 

32 

40 

38 

33 

32 

31 

25 

22>5 

NEWPORT 

MAX 

52 

44 

31 

26 

27 

39 

42 

38 

30 

36 

40 

32 

40 

38 

46 

40 

37 

33 

26 

32 

38 

52 

45 

38 

43 

47 

44 

41 

42 

4« 

43 

39.0 

MIN 

41 

26 

20 

9 

9 

22 

35 

28 

22 

19 

29 

13 

20 

25 

37 

34 

32 

22 

13 

16 

23 

37 

33 

27 

34 

42 

39 

33 

33 

34 

29 

27.0 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 

53 

37 

28 

20 

29 

41 

39 

36 

31 

36 

38 

29 

40 

40 

42 

38 

35 

28 

25 

31 

37 

52 

42 

39 

45 

45 

43 

37 

40 

44 

41 

37.9 

MIN 

37 

19 

17 

6 

6 

18 

30 

20 

IS 

11 

18 

10 

15 

18 

35 

33 

28 

19 

15 

14 

21 

37 

30 

26 

34 

41 

37 

33 

33 

32 

29 

23.9 

VER»«ONT 

BELU>NS  FALLS 

MAX 

43 

39 

26 

24 

14 

25 

38 

34 

26 

25 

27 

37 

20 

31 

30 

31 

30 

37 

24 

16 

21 

33 

34 

3S 

32 

3« 

39 

39 

34 

3* 

40 

30.7 

MIN 

22 

21 

16 

-  1 

-  1 

2 

14 

26 

9 

-  5 

-  5 

-  1 

-  2 

-  2 

2 

27 

27 

23 

6 

-  6 

-  4 

10 

23 

17 

17 

29 

34 

31 

31 

29 

20 

13.2 

BENNINGTON  2  NW 

MAX 

45 

32 

22 

15 

21 

41 

36 

29 

20 

31 

34 

14 

30 

36 

16 

32 

27 

24 

11 

17 

33 

48 

35 

29 

40 

40 

36 

31 

35 

IS 

30.9 

MIN 

31 

18 

13 

-  2 

-  3 

10 

28 

13 

1 

-  8 

-  1 

-  8 

-  7 

3 

29 

23 

20 

9 

-  3 

-16 

2 

32 

21 

6 

20 

32 

31 

28 

27 

25 

13.3 

BLOOHFIELO 

MAX 

40 

37 

13 

5 

13 

36 

35 

32 

23 

32 

30 

15 

36 

27 

32 

36 

36 

28 

13 

16 

16 

45 

40 

31 

37 

39 

37 

M 

16 

14 

29.9 

MIN 

29 

11 

2 

-11 

-10 

6 

27 

14 

-  3 

-11 

12 

-16 

-  6 

0 

26 

28 

27 

13 

1 

-19 

-  8 

15 

25 

12 

19 

34 

30 

30 

29 

26 

11.8 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

44 

2« 

11 

S 

22 

34 

35 

29 

IS 

28 

31 

12 

27 

27 

27 

26 

29 

23 

8 

15 

27 

39 

32 

22 

31 

34 

34 

12 

33 

33 

27.0 

MIM 

29 

10 

-  2 

-  5 

-  2 

21 

29 

9 

-  3 

-  2 

0 

-  9 

4 

5 

22 

22 

23 

7 

-  7 

-13 

-  3 

27 

16 

3 

15 

32 

30 

28 

28 

28 

12.4 

CAVENDISH 

MAX 

38 

35 

21 

12 

20 

»7 

32 

29 

23 

30 

37 

23 

33 

26 

32 

31 

28 

27 

13 

20 

20 

34 

36 

33 

36 

35 

35 

35 

39 

37 

29.9 

MIN 

29 

11 

4 

-11 

-12 

5 

16 

12 

-  5 

-18 

8 

-13 

-  9 

-  8 

21 

22 

22 

9 

1 

-16 

-  6 

17 

20 

3 

17 

30 

29 

2« 

20 

16 

8.8 

CHELSEA 

MAX 

41 

37 

23 

19 

5 

19 

37 

30 

22 

21 

27 

33 

17 

31 

29 

32 

29 

29 

20 

8 

17 

34 

36 

27 

32 

41 

»7 

M 

39 

17 

28.3 

MIN 

21 

17 

6 

-  8 

-  7 

-  6 

10 

21 

-  7 

-13 

-14 

-IS 

-15 

-  5 

-  3 

25 

26 

19 

3 

-17 

-16 

6 

28 

6 

6 

33 

32 

29 

27 

26 

7.8 

CORNWALL 

MAX 

45 

30 

20 

7 

2« 

39 

34 

31 

20 

28 

35 

1« 

29 

23 

29 

27 

33 

2« 

« 

14 

16 

39 

35 

26 

33 

3« 

39 

35 

15 

35 

29.6 

MIN 

24 

12 

7 

-  a 

2 

14 

24 

15 

-  8 

-  4 

16 

-12 

2 

-  3 

18 

19 

21 

9 

-  4 

-20 

-  8 

19 

25 

7 

14 

33 

33 

25 

26 

22 

11.2 

DORSET  1  S 

MAX 

44 

32 

19 

13 

23 

41 

37 

31 

21 

39 

35 

22 

35 

31 

34 

28 

28 

27 

10 

10 

29 

40 

38 

30 

37 

41 

>« 

37 

34 

35 

35 

30.8 

MIN 

28 

14 

10 

-  5 

-  7 

10 

24 

14 

-  7 

-10 

15 

-11 

-  5 

-  2 

27 

23 

21 

8 

2 

-16 

-  6 

22 

22 

3 

16 

33 

35 

30 

27 

25 

18 

11.5 

EIMSBURG  FALLS 

MAX 

45 

31 

10 

i 

21 

37 

37 

32 

20 

33 

32 

16 

35 

32 

32 

29 

28 

25 

8 

12 

22 

46 

35 

27 

38 

43 

49 

3* 

13 

37 

34 

29.3 

MIN 

30 

9 

-  2 

-  7 

-  6 

20 

30 

10 

-17 

-10 

2 

-23 

-  5 

0 

26 

26 

23 

6 

-10 

-26 

-14 

20 

19 

-  4 

12 

36 

33 

30 

27 

26 

27 

9.3 

LEHINGTOM 

MAX 

38 

34 

11 

10 

13 

35 

34 

29 

19 

30 

30 

12 

31 

29 

10 

34 

34 

24 

10 

12 

19 

39 

33 

25 

30 

42 

38 

36 

34 

32 

32 

27.7 

MIN 

30 

9 

-  3 

-12 

-  8 

8 

26 

9 

-  9 

-16 

-  3 

-17 

-  8 

-  4 

26 

26 

24 

10 

-10 

-20 

-13 

18 

21 

16 

19 

30 

32 

29 

29 

23 

24 

9.2 

MIDDLESEX 

MAX 

17 

31 

39 

31 

29 

34 

43 

3S 

37 

32 

38 

MIN 

27 

16 

3 

-  6 

-  7 

-  6 

15 

18 

-  7 

-12 

-  8 

-16 

-15 

-  4 

-  4 

24 

24 

17 

1 

-19 

-18 

5 

27 

6 

6 

23 

33 

32 

29 

29 

28 

7.7 

MOMTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 

39 

24 

16 

2 

18 

35 

30 

26 

20 

30 

31 

13 

31 

24 

30 

25 

26 

22 

5 

16 

23 

36 

30 

29 

33 

40 

35 

34 

31 

34 

36 

26.6 

MIN 

23 

13 

-  5 

-  8 

-  5 

12 

25 

9 

-  6 

-10 

-  1 

-16 

-  4 

2 

23 

22 

22 

4 

-11 

-12 

-  4 

23 

19 

7 

18 

32 

31 

30 

27 

26 

25 

10.0 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 

30 

25 

14 

-  5 

6 

23 

27 

32 

21 

31 

22 

13 

32 

32 

33 

43 

35 

20 

9 

S 

24 

33 

35 

36 

27 

33 

3S 

30 

27 

26 

28 

25.2 

MIN 

18 

-  4 

-14 

-22 

-16 

1 

15 

-  2 

1 

3 

-  6 

-18 

3 

IS 

20 

10 

-  3 

-19 

-15 

-  2 

9 

6 

4 

16 

21 

23 

19 

14 

16 

13 

3.5 

NEWPORT 

MAX 

40 

28 

8 

1 

18 

35 

33 

2« 

IS 

28 

30 

10 

32 

23 

27 

30 

30 

23 

5 

10 

25 

39 

30 

24 

38 

42 

41 

34 

19 

M 

37 

26.9 

MIN 

25 

6 

-  9 

-10 

-  7 

14 

25 

5 

-11 

-  7 

-  5 

-20 

5 

-  1 

18 

21 

20 

3 

-13 

-22 

-13 

20 

17 

2 

11 

30 

28 

27 

26 

23 

22 

7.4 

NORTHFIELO  NORWICH  UNIV 

MAX 

42 

39 

It 

a 

20 

38 

35 

2< 

22 

29 

31 

IS 

31 

24 

30 

28 

29 

29 

IS 

1« 

19 

36 

37 

2S 

32 

38 

it 

34 

11 

16 

3« 

28.9 

MIN 

38 

IS 

4 

-  6 

-  7 

9 

26 

14 

-  7 

-12 

12 

-15 

-  5 

-  3 

19 

24 

18 

13 

-  2 

-15 

-  6 

17 

22 

3 

17 

27 

32 

30 

27 

26 

25 

11.0 

REAOSBORO  1  SSE 

MAX 

41 

34 

19 

21 

8 

22 

3* 

37 

23 

2* 

40 

30 

30 

40 

30 

30 

33 

25 

25 

12 

28 

33 

41 

2« 

40 

36 

16 

3« 

M 

41 

40 

30.9 

MIN 

20 

17 

14 

-  2 

-  1 

2 

14 

21 

7 

-  2 

-  1 

0 

1 

1 

11 

29 

23 

17 

4 

2 

4 

18 

27 

9 

9 

28 

32 

30 

28 

25 

23 

13.2 

RUTLAND 

MAX 

45 

34 

22 

7 

1« 

40 

3« 

31 

21 

35 

36 

20 

34 

83 

35 

26 

29 

29 

11 

IS 

24 

44 

38 

40 

44 

41 

3* 

4« 

4S 

39 

19 

11.5 

MIN 

34 

18 

10 

-  2 

-  2 

15 

29 

IS 

-  2 

-  6 

19 

-  7 

0 

4 

25 

22 

22 

10 

2 

-14 

-  1 

24 

25 

8 

17 

34 

32 

28 

32 

30 

23 

14.3 

ST  ALBANS  BAY 

MAX 

4e 

35 

12 

« 

22 

35 

35 

26 

21 

2« 

33 

13 

32 

2S 

29 

27 

30 

16 

7 

11 

25 

42 

3S 

27 

42 

41 

43 

36 

17 

14 

14 

M.9 

MIN 

30 

10 

0 

-  3 

2 

22 

23 

8 

-10 

0 

10 

-  8 

10 

6 

23 

23 

24 

6 

-  4 

-20 

-11 

19 

23 

-  1 

8 

2S 

33 

32 

29 

30 

29 

U.9 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 

40 

37 

21 

11 

17 

38 

35 

30 

19 

28 

30 

16 

33 

29 

35 

34 

31 

27 

15 

17 

M 

35 

3« 

33 

38 

♦4 

44 

3* 

40 

34 

M 

30.3 

MIN 

31 

12 

3 

-11 

-  9 

6 

25 

15 

-  3 

-11 

7 

-14 

-  6 

-  3 

20 

25 

26 

10 

-  1 

-20 

-  7 

13 

24 

9 

12 

35 

34 

31 

29 

28 

27 

10.9 

SOMERSET 

MAX 

40 

37 

17 

14 

6 

19 

37 

31 

18 

23 

41 

25 

24 

40 

27 

28 

27 

25 

IS 

10 

23 

35 

35 

25 

31 

33 

33 

31 

12 

30 

12 

27.1 

MIN 

28 

11 

8 

-  8 

-  8 

2 

14 

16 

4 

-  9 

-  6 

-  6 

-  6 

-  1 

26 

24 

19 

13 

-  1 

-  4 

-  4 

16 

21 

8 

16 

27 

30 

2« 

25 

23 

19 

10.4 

VERNON 

MAX 

45 

45 

30 

28 

IS 

29 

36 

34 

30 

30 

30 

38 

26 

31 

34 

33 

34 

37 

28 

20 

31 

34 

35 

37 

38 

40 

42 

4« 

M 

M 

40 

13.8 

MIN 

21 

21 

14 

S 

-  2 

-  1 

11 

25 

4 

-  7 

-  7 

-  3 

-  6 

-  7 

7 

30 

27 

22 

9 

-  5 

-  2 

12 

31 

18 

20 

29 

32 

32 

30 

28 

22 

13.1 

WEST  BURKE 

MAX 

40 

38 

18 

10 

1 

12 

34 

31 

22 

20 

22 

30 

12 

22 

32 

32 

30 

30 

IS 

S 

M 

33 

42 

2* 

31 

3S 

42 

40 

M 

19 

M 

27.0 

MIN 

19 

10 

-  2 

-13 

-13 

-11 

11 

20 

-  9 

-14 

-14 

-16 

-16 

-  6 

-  6 

21 

21 

15 

-  2 

-20 

-20 

-  1 

19 

2 

2 

20 

34 

30 

28 

26 

24 

4.5 

WILDER 

MAX 

41 

38 

23 

22 

9 

19 

37 

34 

27 

27 

27 

22 

15 

30 

30 

32 

29 

29 

23 

10 

17 

35 

3« 

31 

30 

40 

41 

34 

11 

33 

17 

29.0 

MIN 

21 

20 

11 

-  4 

-  4 

-  2 

11 

26 

-  1 

-11 

-11 

-10 

-  9 

-  5 

-  2 

28 

28 

22 

6 

-16 

-16 

6 

30 

13 

12 

27 

34 

32 

30 

28 

28 

10.4 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 

41 

40 

22 

20 

20 

17 

36 

33 

26 

23 

32 

35 

16 

26 

30 

33 

30 

31 

22 

12 

19 

33 

1* 

30 

31 

37 

40 

39 

19 

35 

40 

29.9 

MIN 

21 

17 

10 

-  7 

-  7 

-  1 

12 

23 

-  2 

-14 

-11 

-13 

-  7 

-  7 

-  1 

26 

26 

20 

5 

-14 

-11 

6 

28 

9 

13 

28 

32 

31 

28 

27 

17 

9.2 

Se«   ref«r«BC«   Dot< 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1958 


Station 

And 

Depth 

TlK 

Ve 

Day  of  month 

1 

1 

N 

3 

4 

s 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

.6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 



25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STORRS,  COHN. 

MEASURED  UNDER  SOD 

i 

1-2  INCHES  (a) 

MAX 
MIN 

43 
36 

39 
36 

36 
35 

34 
32 

33 
30 

34 
30 

34 
33 

35 
34 

34 
34 

34 
32 

34 
33 

33 
32 

32 
31 

34 
32 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
30 

30 
28 

34 
30 

34 
34 

34 

31 

34 
30 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

32 

34 
34 

34 
34 

34  34.3 
34  32,7 

*    INCHES  (a) 

MAX 
MIN 

44 

37 

42 
38 

38 
36 

36 

36 

36 

33 

35 
33 

36 

35 

36 
35 

36 
35 

36 

36 

35 

35 

35 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

It 

34 
34 

34 

34 

34 

34 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34  35.2 
34  34.4 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

40 
37 

40 
38 

1? 

36 
36 

36 
3S 

35 
35 

36 
35 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36  36.3 
36  36.0 

KINGSTON,  R.  I. 

MEASURED  UNDER  SOD 

2  INCHES  (b) 

MAX 

MIN 

40 
37 

38 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

31 

32 
30 

32 

31 

32 
29 

32 
32 

32 

31 

32 
32 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

32 

32 
32 

33 
32 

34 

32 

32 
32 

32.5 
31.9 

4  INCHES  (b) 

MAX 
MIN 

38 
36 

36 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

32 
30 

32 
31 

32 
29 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32.3 
31.9 

8  INCHES 

5  PH 

40 

39 

37 

36 

34 

35 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

32 

33 

33 

33.6 

12  INCHES 

S  PH 

40 

40 

39 

37 

34 

36 

36 

34 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

34 

34 

33 

34 

35 

34 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34.7 

BURLINGTON  DNIV  OF  VT. 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH  (c) 

MAX 

MIN 

38 
34 

34 
32 

32 

30 

30 
29 

29 
28 

30 
29 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

31 
30 

30 
29 

30 

30 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

30 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 

31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 

31 

31.2 
30.5 

3  INCHES  (c) 

MAX 

MIN 

37 
34 

35 
33 

33 
32 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
31 

31.4 
30.9 

10  INCHES  (c) 

MAX 
MIN 

37 
35 

37 
35 

35 
34 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

31 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

32.6 
32.4 

(a)  Soil  Type:   Woodgrldge  loam.   Ground  cover:   Grass  sod. 

(b)  Soil  Type:   Bridgehampton  silt  loam.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2  Inches. 

(c)  Soil  Type:   Helrose,  fine  sandy  loam.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  diiection 

Wind 
m. 

.r-* 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

in 

Ill 

Hi 

Stabon 

.2 
1 

■o  a  ? 
sss 

a,.a  a. 

J 

1  . 

51 

§  1 
M 

0 

a 
II 

Q  J 

o  n 

OH 
O  W 

a 

OH 

o  w 

1 

s 

s 

01 

A 

i 

0) 
01 

I 

l\ 

•5 

BLOCK  ISLAND  WB   AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

4 

3 

3 

0 

16 

- 

6.6 

BLUE  BILL,  MASS. 

NW 

21 

16.8 

52 

NNW 

8 

79 

75 

68 

74 

3 

3 

4 

3 

1 

18 

43 

6.3 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

NNW 

22 

13.5 

45++ 

N 

8 

73 

73 

64 

68 

1 

6 

3 

4 

0 

18 

46 

6.5 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

74 

63 

68 

5 

3 

2 

2 

0 

16 

6.3 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

N 

20 

7.6 

33 

N 

8 

79 

79 

70 

78 

6 

8 

2 

0 

0 

23 

39 

8.0 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  MAINE 

NE 

13 

12.0 

37++ 

N 

8 

81 

79 

75 

80 

8 

4 

2 

0 

0 

21 

- 

7.2 

CmCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

NW 

16 

8.6 

38 

NE 

15 

80 

81 

66 

74 

3 

3 

9 

2 

2 

0 

19 

42 

6.5 

HARTPORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

NW 

21 

12.3 

35 

NE 

15 

77 

78 

65 

73 

4 

1 

8 

3 

1 

0 

17 

40 

6.5 

MIDDLETOWN  WB,  CONK. 

- 

10.6 

53% 

NE 

14 

- 

- 

- 

- 

2 

4 

2 

5 

2 

0 

15 

- 

- 

m.    WASHINGTON,  N.  H. 

W 

27 

39.1 

128% 

E 

15 

85 

88 

88 

91 

1 

4 

6 

4 

4 

3 

22 

27 

7.7 

NARTUCKCT  WB  AIRPORT,  MASS. 

NW 

18 

15.0 

59 

NW 

8 

78 

81 

71 

77 

7 

7 

2 

3 

2 

0 

21 

35 

7.6 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  C(WN. 

- 

- 

8.3 

27 

NE 

14 

- 

79 

65 

- 

3 

4 

4 

2 

4 

0 

17 

48 

6.3 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

7 

9 

1 

0 

0 

22 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

N 

16 

12.4 

43 

N 

15 

84 

85 

72 

81 

3 

5 

3 

6 

3 

0 

20 

38 

6.6 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

NW 

19 

12.0 

36++ 

NNW 

8 

73 

72 

62 

69 

2 

5 

4 

3 

3 

0 

17 

50 

6.2 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

15.5 

45++ 

WNW 

23 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

7 

3 

3 

0 

20 

- 

6.4 

%   Peak  Gust 

Smm  imbtnnom  notea  foUowing  SttUoo  Indsx. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


MEW  ENGLAND 
JANUARY   1958 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

10. C 

1.0 

11 

2.0 

9 
1.9 

8 
1.8 

7 
1.5 

7 
1.4 

7 
1.3 

T 
7 
1.3 

4 
1.0 

.5 

4 

1.0 

3 
.8 

T 
3 
.8 

T 
3 

.7 

2 

.7 

T 
2 
.6 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

COLLINSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

2.0 
7 

1.5 
6 

6 

T 
6 

.5 
6 

6 

5 

3 

3 

3 

3 

3.0 

4 

4 

T 

4 

3 

3 

3 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

3.5 
5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

1.5 
5 

5 

T 
5 

T 
5 

4 

T 

4 

T 

3.5 
3 

T 

T 

T 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.4 
T 

T 

T 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.7 

3.0 
11 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

.7 
7 

1.0 

7 

T 
7 

T 
7 

7 

7 

7 

5 

4 

3 

1.0 
3 

2 

1 

.5 

1 

T 
T 

T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

5.5 

2.7 
8 
.8 

7 
.8 

7 
.7 

T 
6 
.7 

6 
.6 

5 
.6 

T 
4 
.5 

.7 

4 

1.1 

1.7 

6 
1.5 

.1 

6 

1.7 

.5 

5 

1.7 

T 

5 

1.6 

5 
1.6 

.2 

5 

1.6 

T 

5 

1.5 

4 

1.1 

3 

1.0 

1.4 
3 
.9 

2 
.8 

1 

.5 

1 

T 

1 

T 

T 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13. C 
13 

13 

13 

12 

12 

12 

11 

9 

8 

.2 
8 

.5 
8 

.5 
8 

8 

7 

6 

4 

4 

4 

T 

T 

.5 

1 

T 

MIDDLETOWN  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 

3.0 
12 

12 

12 

12 

11 

11 

10 

8 

.1 
7 

T 

7 

1.0 
7 

7 

7 

T 
6 

T 
4 

2 

1 

1.0 

T 

T 

T 

.5 
T 

T 
T 

MOHAWK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.5 
7 

6 

6 

5 

T 
5 

5 

5 

2.0 
6 

2.5 
9 

1.0 
10 

T 
9 

T 
9 

9 

9 

9 

1.0 

7 

6 

6 

4.0 
8 

T 
7 

1.0 
8 

2.0 
8 

T 
8 

.5 
8 

MOUNT  CARUEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

^3^ 

8.2 
11 

11 

10 

9 

9 

9 

.4 
9 

I 

1.1 
6 

T 
6 

T 
5 

.6 
5 

5 

T 
5 

T 
4 

2 

1 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

13.9 

.7 

15 

2.1 

14 
2.0 

13 
1.8 

12 
1.8 

12 
1.7 

10 

9 
1.6 

7 

.5 
5 

T 
5 
.8 

.3 

5 

.1 

5 

5 

T 
5 
.5 

3 

2 
.3 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

T 

.1 
T 

T 

T 

T 

10.1 
8 

.3 
8 

T 
7 

7 

7 

7 

6 

6.0 
11 

7.0 
16 

2.1 
17 

.3 
16 

2.3 
17 

17 

16 

T 
13 

1.0 
13 

13 

T 
12 

6.0 
14 

13 

1.0 
12 

3.5 
15 

.2 
15 

1.0 
15 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

I 

I 

- 

I 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16.0 
16 

15 

15 

14 

14 

13 

13 

8 

6 

.3 
6 

T 
6 

3.2 
9 

9 

9 

6 

4 

4 

T 
4 

4 

3 

.5 
2 

.3 
1 

1 

1 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12.8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

1.0 

.2 

- 

1.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

.5 

- 

- 

- 

WESTBHOOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

9.0 
9 

9 

8 

7 

7 

7 

6 

4 

T 
4 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

3 

3 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.5 
7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

3 

1.0 
4 

1.0 
5 

5 

1.5 
6 

6 

5 

3 

2 

2 

2 

4.0 
3 

2 

.5 

1 

T 
1 

1 

1 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.8 

7.0 
13 

13 

13 

12 

10 

10 

T 
10 

8.0 
12 

17 

T 
10 

1.3 
8 

.2 
10 

10 

T 
10 

T 
10 

T 

4 

T 
3 

.1 
3 

3 

.4 

1 

4.2 
2 

4.0 
6 

T 
9 

T 
9 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.7 
6 

.6 
5 

5 

5 

T 

5 

5 

5 

4 

7.0 
4 

3 

3 

.5 
3 

T 
3 

3 

3 

T 
3 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

I 

.2 

1 

6.6 
2 

2.3 
5 

3.6 
8 

1.4 
8 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

5.5 
2 

1.8 
2 

1.7 

4 

2.5 

4 

.5 

4 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

2.5 

- 

- 

- 

- 

T 

-.1 

3.8 

- 

T 

T 

_ 

- 

.3 

8.0 

1.1 

.5 

.4 

T 

- 

4.5 

1.5 

.5 

. 

T 

1.8 

1.4 

1.5 

1.8 

1.0 

BHIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

14.0 
16 

16 

16 

16 

16 

13 

12 

6.0 
18 

14 

12 

1.0 
13 

13 

13 

13 

.5 
13 

12 

12 

12 

11 

11 

4.7 
16 

3.0 
19 

4.5 
23 

22 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.2 

1 

T 
2 
.3 

T 
2 
.3 

2 
.3 

2 
.3 

2 
.3 

2.2 
2 
.3 

7.2 
8 
.8 

T 

11 

1.0 

11 
1.0 

.4 

11 

1.0 

11 
1.0 

11 
1.0 

T 

10 

1.0 

9.2 

10 

1.0 

1.0 

20 

1.5 

5.6 

19 

1.8 

T 

22 

2.2 

T 

19 

2.2 

19 
2.1 

19 
2.1 

.3 

18 

2.1 

1.3 

21 

2.6 

.1 

21 

2.6 

T 

20 

2.6 

T 

18 

2.5 

T 

17 

2.5 

16 
2.4 

15 
2.4 

1.5 

14 

2.3 

4.6 

16 

2.4 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
4 

T 

1.5 

1 

.3 
T 

T 

T 

T 

.6 

T 

.6 

T 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4.0 

1.0 

T 

4.0 

4 

1.0 
5 

1.0 
5 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
3 

4.0 
7 

5 

5 

4 

4 

4 

5.0 
9 

6.0 
15 

15 

14 

13 

12 

12 

12 

6.0 
18 

4.5 
19 

3.0 
22 

20 

19 

19 

.2 
19 

3.0 
22 

.1 
22 

21 

19 

19 

18 

17 

17 

2.0 
19 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.9 
6 

T 
6 

6 

6 

5 

5 

2.0 
7 

14.5 
21 

20 

18 

T 
18 

16 

16 

16 

5.0 
21 

1.0 
20 

.8 
18 

.5 
18 

T 
18 

18 

18 

6.0 
24 

.5 
23 

T 
23 

21 

20 

.2 
20 

2.1 
22 

.6 
22 

2.7 
24 

1.4 
25 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

.2 
2 

2 

1 

1 

1 

5.3 

1 

8.0 
10 

T 
12 

12 

1.2 
12 

14 

13 

T 
13 

6.0 
12 

T 
19 

2.4 
16 

T 
15 

T 
15 

15 

15 

.5 
15 

.1 
14 

T 
14 

T 
14 

T 
14 

1.0 
14 

14 

14 

14 

5.6 
17 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

5.5 
2 

T 

1.2 

1 

T 

.3 

T 

1.5 

1 

.5 

1 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

- 

- 

- 

- 

.4 

4.0 

11.: 

- 

- 

- 

- 

- 

6.0 

- 

- 

.9 

.1 

- 

- 

1.8 

- 

- 

.2 

- 

.3 

1.5 

.8 

3.3 

.5 

MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
2 

T 
3 

3 

3 

3 

T 
3 

3.0 
3 

9.0 
9 

12 

12 

T 
12 

12 

12 

12 

8.0 
12 

T 
20 

T 
14 

T 

13 

T 
12 

12 

T 
12 

1.0 
12 

T 
13 

T 
13 

T 
13 

T 
11 

1.6 
10 

T 
10 

10 

3.0 
10 

T 
13 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

7.0 
11 

8 

6 

T 
6 

5 

5 

5 

4.0 
5 

7 

3 

T 
3 

T 
3 

3 

T 
3 

T 
3 

T 

1 

T 

1 

T 
1 

1 

1.0 

1 

2.0 
2 

T 
3 

3.0 
6 

1.1 

7 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

8.0 

2.7 

8 
1.6 

6 
1.5 

6 
1.4 

6 
1.4 

6 
1.4 

6 
1.4 

1.0 

6 
1.4 

4.8 

9 
1.9 

10 
2.0 

5 
1.7 

.6 

5 

1.8 

.2 

6 

1.9 

6 
1.9 

T 

6 

1.9 

.1 

6 

1.2 

T 

3 

1.3 

T 

3 

1.1 

T 

3 

1.1 

T 

.1 

T 

7.7 
3 
.2 

4.3 

9 
.6 

.4 

10 
1.4 

T 
9 
1.4 

RIPOGENDS  DAM 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

3.3 
2 

T 

.3 
T 

T 

T 

1.0 

1 

1.0 

1 

2.2 

1 

.5 

1 

See  reference  DOtes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
JANUARY   1958 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUMrORD  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

_ 

. 

_ 

- 

_ 

4.5 

7.9 

- 

_ 

- 

_ 

- 

.3 

6.8 

.1 

. 

.1 

- 

_ 

T 

2.5 

. 

T 

T 

_ 

.4 

1.7 

2,7 

1.6 

_ 

3QUA  PAX  DAM 

SNOWFALL 

SN  ON  Giro 

4.0 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

12.0 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

7.0 

3.0 

- 

- 

- 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,0 

6.5 

lUSSACBU  SETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

3.0 
3 

.5 
3 

3 

T 
3 

T 
3 

2 

2 

5.0 

7 

5.0 
12 

3.0 
15 

1.0 
16 

3.0 
19 

18 

18 

T 
14 

T 
12 

11 

10 

T 
6 

T 
2 

.5 
1 

,5 
1 

T 

1 

T 
1 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 
2 

4.4 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

1.6 
6 

.1 
6 

T 
6 

.8 

7 

.1 

7 

7 

.1 

7 

6 

5 

5 

5 

4 

2 

1.1 
3 

,7 
4 

4 

3 

BEOrORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11. 0 
10 

10 

9 

8 

8 

8 

8 

T 
3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

3.5 
3 

2,0 
2 

1 

1 

BLUE  BIIX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

6.5 
9 

9 

9 

9 

9 

9 

T 
8 

3 

2 

T 
2 

.8 
3 

1.8 
3 

3 

T 
2 

T 
T 

1.8 

T 

T 

T 
T 

5.2 
5 

1.2 

4 

3 

2 

BOSTON  IB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQDIV 

3.1 

.6 

3 

.8 

2 
.8 

2 

.7 

1 

1 

1 

.2 
1 

T 

T 

1.0 
T 

.4 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.1 

T 

.2 

1 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

.2 

T 

1.0 

1 

.8 
2 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

I 

I 

'- 

'- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

EAST  WAREBAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

,3 

T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.4 

1 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

1 

9.3 
8 

8 

7 

7 

7 

7 

T 
7 

2.0 
9 

8 

T 
7 

.5 
8 

.8 
9 

8 

8 

T 
7 

6 

6 

5 

1 

T 
T 

2.6 
2 

1.4 
2 

T 
2 

1 

HOLTTOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

.5 
7 

2.5 
9 

T 
8 

T 
8 

1.0 
9 

9 

9 

7 

6 

6 

5 

1.0 
3 

2 

.5 
2 

T 
2 

2 

1 

LAXE  COCHITHATE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

1.0 

- 

- 

- 

.3 

- 

- 

- 

- 

2.0 

1.3 

- 

- 

HILTORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.3 

- 

2.0 

- 

- 

T 

.5 

- 

- 

T 

- 

2.5 

1.0 

- 

- 

KANTDCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.4 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 
T 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

T 

1 

T 

T 

T 

3.1 

T 

.8 

4 

T 
4 

3 

T 
3 

3 

3 

1.6 
2 

2.0 
5 

2.0 

7 

1.4 
9 

.2 
9 

7 

5 

T 
5 

.3 
3 

T 
3 

3 

2.2 
3 

3 

3.0 
2 

4.0 
6 

T 
9 

,3 
9 

.3 
9 

ROCKPORT  1  E3E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

2 

1 

1.0 

T 

1.0 

1 

1.0 

1 

T 
T 

T 

SALEM  OG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1.0 
2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

2,0 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

4.0 
3 

2.0 
2 

T 
T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

SOUTBBRIDCE  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18.0 
18 

18 

17 

17 

17 

17 

16 

2.0 
16 

16 

.5 
12 

T 
12 

1.5 
14 

14 

13 

11 

T 
9 

8 

8 

6 

6 

1.8 
6 

1.5 
8 

7 

7 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

10. 0 
9 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

T 

7 

1.0 
6 

1.0 

7 

7 

1.0 
8 

8 

T 
7 

6 

5 

5 

1.0 
6 

4 

T 

T 

T 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

19.9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

L0.8 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

1.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9,2 

1,2 

- 

STOCXBRIDCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

6.0 
5 

5 

4 

T 

4 

4 

4 

4 

5.5 
8 

4.2 
12 

1.0 
12 

1.5 
13 

T 
12 

10 

T 
10 

7 

.5 
7 

6 

2.0 
7 

5 

T 
5 

2.0 
6 

T 
6 

.5 
6 

T 
6 

lALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.4 

4 

6.7 
10 

10 

9 

9 

9 

9 

,2 
9 

5 

4 

T 

4 

.9 
5 

.5 
5 

5 

5 

T 

1 

.8 
T 

T 

T 
T 

T 

2.3 
2 

,5 

1 

T 

T 

WEST  CDMMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.3 

T 

.2 
T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

6.0 
7 

6 

6 

6 

5 

5 

1.0 
6 

10.5 
16 

3.0 
18 

.2 
18 

.5 
IS 

18 

IS 

18 

13 

T 
13 

13 

6.0 
16 

14 

T 
13 

3.0 
15 

T 
14 

T 
14 

T 
14 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2,0 
2 

12.0 
14 

13 

11 

11 

11 

10 

10 

8 

6 

3 

1.0 

4 

3 

3 

3 

3 

T 
3 

3 

T 
2 

1.0 
3 

T 

T 

T 

T 

T 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

6.3 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

6.0 

5.0 

.2 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

- 

. 

_ 

. 

- 

_ 

WINCHENDOM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

14.0 

- 

- 

- 

. 

. 

. 

8.0 

1.5 

. 

- 

1.3 

. 

_ 

- 

3.5 

_ 

_ 

_ 

_ 

2.0 

2,5 

T 

T 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

9.9 

3.5 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

3.0 
10 

2.3 
15 

T 
11 

.  1 
9 

1.6 
9 

.8 
11 

11 

T 
11 

T 
9 

,4 

7 

7 

3.2 
6 

6 

T 

4 

4.2 
6 

,5 
8 

T 

7 

6 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.5 
T 

14. ( 
13 

12 

10 

T 
9 

9 

9 

8 

5.0 
13 

3.0 
IS 

1.7 
16 

2,3 
18 

1.5 
18 

18 

.4 

17 

T 
13 

11.0 
23 

20 

T 
18 

T 
14 

T 
12 

10.: 

22 

7.5 
28 

4.5 
30 

1.0 
30 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
1 

10. 0 
11 

.2 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

2.0 
13 

7.5 
21 

1.0 
20 

20 

20 

20 

20 

2.0 
22 

22 

22 

22 

3.0 
25 

1.0 

1.0 

2.5 

3.0 
28 

T 
28 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

12. 0 
13 

12 

11 

T 
11 

11 

11 

11 

2.0 
13 

T 
13 

2.0 
15 

1.0 
15 

2.0 
17 

17 

T 
17 

T 
12 

5.0 

17 

16 

15 

12 

11 

6.0 
16 

6,0 
20 

5.0 
24 

T 
24 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.9 
12 

12 

12 

12 

12 

11 

2.0 
13 

17.3 
28 

.3 
28 

27 

27 

27 

27 

27 

5.0 
32 

1.0 
31 

3.0 
34 

2.0 
36 

3.0 
39 

39 

39 

3.0 
42 

12.; 

50 

50 

49 

.7 
49 

.2 
49 

10.! 
60 

7,0 
67 

6.0 
73 

1.0 
74 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

4.5 

LO.O 

14 

1.5 

13 
1.5 

12 

1.4 

T 

12 

1.4 

12 
1.3 

12 
1.3 

1.1 

12 

1.3 

2.8 

15 

1.6 

T 

15 

1.7 

T 

15 

1.9 

.4 

15 

1.9 

T 

15 

1.9 

14 

1.9 

.5 

14 

1.9 

T 

14 

2.7 

.2 

12 

3.3 

12 
3.3 

T 

12 

3.3 

8 
3.5 

2.0 

4 
3.6 

5.9 

8 
4.0 

3,4 

12 

4,3 

.1 

14 

4.5 

13 
4.5 

See  reference  notes  foUowin.g  Station  I 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
JANUARY    1958 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DURHAM 

SNOWFALL 

T 

11. C 

T 

8.5 

T 

T 

1.5 

. 

6.5 

T 

T 

SN  ON  GND 

T 

10 

10 

9 

8 

8 

8 

8 

17 

14 

12 

13 

13 

13 

13 

10 

9 

8 

5 

3 

1 

7 

7 

6 

4 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 

T 

11.0 

T 

6.0 

T 

T 

1.0 

2.0 

2.9 

3,0 

.5 

8.0 

4.0 

.2 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

" 

11 

10 

10 

10 

9 

9 

14 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

12 

13 

12 

15 

12 

12 

16 

18 

16 

16 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 

1.0 

4.0 

T 

1.0 

5.5 

4.5 

2.5 

4.0 

T 

1.5 

.5 

1.0 

2.0 

2.5 

1.0 

T 

.3 

4.0 

T 

SN  ON  GND 

4 

8 

8 

7 

7 

7 

8 

12 

15 

14 

14 

15 

14 

14 

13 

13 

11 

11 

12 

11 

11 

13 

15 

15 

15 

14 

12 

12 

12 

15 

15 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 

12.0 

3.0 

4.0 

2.0 

3.0 

.5 

7.5 

9.5 

4.0 

SN  ON  GND 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

13 

16 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

10 

9 

9 

9 

18 

21 

22 

15 

HANOVER 

SNOWFALL 

T 

.7 

6.1 

.1 

10.: 

1.5 

.3 

3.2 

.6 

.7 

.4 

3.5 

5.8 

7.1 

T 

.1 

SN  ON  GND 

T 

T 

1 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

16 

16 

15 

18 

17 

16 

16 

15 

15 

15 

14 

12 

12 

.  17 

22 

20 

19 

JEFFERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

.5 
2 

10.( 
12 

2.0 
14 

14 

14 

T 
14 

14 

14 

14 

2.0 
14 

1.0 
15 

1.0 
16 

1.0 
17 

17 

17 

1.0 
10 

3.0 
13 

1.0 
14 

14 

T 
8 

T 
8 

1.0 
9 

2.0 
11 

6.0 
17 

T 
17 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.5 
10 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

4.0 
11 

3.5 
13 

.5 
13 

T 
13 

.9 
13 

12 

11 

1.0 
11 

4.0 
14 

13 

12 

.2 
10 

9 

2.5 
11 

3.5 
14 

1.2 
13 

T 
12 

LAKE PORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

13.8 
14 

.3 
14 

13 

12 

T 
12 

12 

12 

4.8 
15 

1.3 
16 

13 

.8 
12 

1.4 
14 

14 

13 

.9 
14 

.6 
13 

T 
13 

.4 
13 

T 
12 

T 
10 

6.2 
16 

10.2 
26 

3.5 
29 

T 
27 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

2.1 

4.0 

T 

T 

1.0 

12.0 

1.0 

.4 

2.0 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

5.0 

3.9 

T 

SN  ON  GND 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

10 

18 

18 

18 

21 

21 

21 

20 

20 

17 

17 

15 

13 

18 

21 

21 

21 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

2  0 
2 

10.0 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6.0 
18 

3.0 
21 

1.0 
22 

.5 
23 

.5 
24 

22 

20 

2.0 
22 

1.0 
23 

22 

.5 
23 

2.0 
25 

.5 
26 

1.0 
27 

1.0 
28 

5.0 
33 

.5 
34 

MILFORD 

SNOWFALL 

2.0 

17.0 

.6 

6.0 

.3 

.2 

T 

.5 

.3 

3.0 

2.8 

T 

SN  ON  GND 

2 

19 

19 

18 

16 

16 

15 

16 

22 

19 

19 

19 

19 

19 

18 

15 

15 

14 

13 

9 

6 

9 

11 

10 

9 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 

5.8 

.5 

T 

1.8 

12.3 

3.4 

.5 

17.8 

3.1 

.4 

1.6 

2.5 

3.0 

6.3 

3.5 

5.0 

7.7 

3.3 

4.7 

7.6 

T 

1.7 

SN  ON  GND 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

7 

8 

7 

6 

8 

9 

9 

11 

10 

9 

8 

11 

13 

13 

12 

12 

13 

13 

13 

15 

16 

NASHUA  3  N 

SNOWFALL 

21.0 

7.5 

.5 

2.5 

2.0 

.5 

SN  ON  GND 

21 

20 

20 

IS 

17 

16 

15 

21 

19 

18 

17 

17 

17 

17 

15 

13 

11 

10 

8 

7 

9 

11 

11 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 

11. 0 

T 

1.0 

18.5 

1.0 

11.5 

4.5 

.5 

2.5 

.5 

.5 

6.0 

4.0 

1.0 

4.0 

1.5 

3.5 

6.0 

5.5 

T 

SN  ON  GND 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

11 

27 

25 

25 

26 

24 

23 

23 

35 

36 

36 

38 

36 

35 

35 

38 

42 

40 

40 

44 

44 

47 

52 

54 

53 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

8.5 

1.5 

_ 

- 

- 

- 

- 

.7 

7.0 

- 

- 

.3 

.5 

- 

T 

- 

_ 

. 

. 

- 

1.6 

4.6 

2.2 

. 

_ 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 

7.0 

3.5 

2.5 

.8 

T 

1.5 

1.5 

5.0 

1.5 

3.2 

4.0 

2.0 

SN  ON  GND 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

8 

11 

11 

10 

11 

10 

9 

9 

13 

11 

10 

9 

6 

9 

13 

12 

11 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 

T 

T 

7.0 

4.0 

4.0 

2.0 

.3 

.5 

2.0 

2.0 

T 

1.0 

3.0 

4.0 

1.0 

.2 

SN  ON  GND 

T 

7 

6 

5 

4 

4 

4 

4 

8 

12 

14 

14 

13 

13 

13 

14 

14 

13 

12 

11 

11 

13 

17 

16 

14 

WEST  RUMHEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

9.0 

1.0 

- 

- 

T 

- 

- 

5.0 

5.0 

2.0 

l.O 

2.0 

- 

- 

3.0 

8.0 

- 

- 

- 

- 

6.0 

14.0 

4.0 

.5 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 

4.0 

T 

T 

.1 

8.0 

T 

T 

1.5 

T 

.1 

.5 

2.0 

2.0 

8.0 

4.0 

4.5 

T 

SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

11 

11 

10 

9 

8 

16 

20 

22 

22 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3.8 

2.4 
3 
.9 

2 

.7 

2 

.8 

2 
.5 

2 
.5 

2 

.4 

1 

T 

T 
T 

.2 

.1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

,9 
T 

.1 
T 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 

9.0 

.8 

.5 

T 

SN  ON  GND 

9 

8 

7 

7 

6 

6 

6 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 

T 

3.0 

2.0 

T 

T 

3.5 

2.5 

1.0 

T 

3.0 

T 

2.0 

5.0 

T 

T 

SN  ON  GND 

T 

3 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

6 

9 

10 

10 

13 

13 

13 

7 

4 

4 

3 

3 

2 

3 

8 

8 

6 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 

2.0 

11.0 

1.0 

T 

2.0 

1.0 

_ 

. 

SN  ON  GND 

2 

12 

12 

12 

13 

- 

13 

- 

14 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

11 

8 

7 

7 

8 

11 

11 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

.2 

3.4 

.6 

T 

6.4 

2.5 

1.1 

.3 

T 

1.5 

.8 

.8 

T 

1.2 

5.3 

8.3 

.4 

.9 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

9 

11 

11 

11 

11 

10 

9 

8 

8 

7 

7 

6 

8 

14 

19 

19 

WTR  EQUIV 

.3 

.3 

.4 

.4 

.3 

.3 

.3 

.7 

.9 

1.0 

1.1 

1.0 

.9 

2.0 

2.0 

1.6 

1.7 

1.8 

1.6 

2.1 

2.7 

3.2 

3.1 

CAVENDISH 

SNOWFALL 

2.3 

T 

.5 

.2 

4.7 

.3 

T 

12.2 

2.0 

.2 

.9 

1.7 

.2 

1.5 

2.5 

2.7 

T 

1.5 

3.0 

2.2 

.6 

T 

SN  ON  GND 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

18 

18 

18 

18 

20 

20 

20 

16 

16 

16 

17 

16 

17 

20 

22 

21 

21 

CHELSEA 

SNOWFALL 

.3 

T 

T 

5.5 

5.0 

T 

4.5 

5.0 

1.0 

1.0 

1.5 

1.0 

1.0 

4.0 

7.0 

4.0 

.1 

SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

11 

11 

9 

8 

8 

7 

11 

14 

14 

15 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

14 

13 

12 

16 

23 

25 

25 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

8.0 

4.0 

2.0 

4.0 

3.0 

1.0 

T 

3.0 

5.0 

9.0 

2.0 

1.0 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

8 

8 

7 

11 

11 

9 

7 

9 

13 

16 

17 

17 

17 

17 

8 

11 

11 

9 

6 

5 

10 

17 

14 

14 

LEMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

1.5 
3 

9.5 
12 

12 

- 

T 

- 

- 

- 

2.0 
14 

2.0 
12 

T 
10 

- 

- 

- 

1.0 
11 

8 

T 

- 

T 

7 

T 
6 

T 
5 

2.0 
7 

1.0 
8 

1.0 
9 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.0 
2 

T 
1 

T 
1 

1 

1 

4.0 

1 

4.0 
8 

8 

8 

T 
8 

8 

8 

T 
8 

6.0 
12 

3.0 
17 

1.0 
19 

1.0 
20 

T 
21 

21 

1.0 
21 

T 
21 

1.0 
15 

15 

T 
15 

T 
13 

T 
10 

9.0 
15 

e.o 

23 

T 
26 

.7 
27 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.4 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.8 
2 

7.2 
9 

9 

9 

1.3 
9 

9 

9 

.1 
9 

6.6 
12 

2.4 
15 

1.5 
17 

.7 
17 

T 
17 

17 

1.0 
17 

1.0 
12 

1.2 
13 

13 

12 

11 

.8 
9 

2.3 
11 

7.8 
IS 

.2 
18 

1.6 
18 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
8 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

5.0 
11 

10 

10 

9 

9 

8 

8 

6.0 
14 

4.0 
IS 

18 

17 

17 

16 

16 

* 
13 

3.0 
16 

16 

4.0 
20 

3.0 
23 

4.0 
27 

2.0 
28 

27 

27 

26 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

1 

.5 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

4.0 

4 

T 

4 

4 

T 
3 

.1 
3 

3 

3 

7.5 
11 

5.5 
16 

2.0 
18 

T 
18 

1.5 
19 

19 

IS 

1.0 
18 

.2 
17 

17 

.3 
16 

7.0 
22 

T 
21 

2.2 
22 

1.5 
22 

T 
20 

T 
19 

ROCHESTER 

SNOWFALL 

3.0 

T 

4.0 

T 

T 

6.0 

1.0 

1.5 

T 

2.0 

2.0 

T 

2.0 

2.0 

1.0 

SN  ON  GND 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

10 

8 

8 

8 

9 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

6 

4 

6 

7 

7 

7 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
JANUARY    19S8 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOTLAND 

ST  ALBANS  BAT 

SAINT  JOHNSSURT 

TERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SM  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

1.0 
1 

2.0 
2 

7.0 
8 

9.0 
10 

9.0 
9 

7 

7 
9 

7 

7 

7 

5 

.5 
7 

6 

5 

6 

6 

5 

6 
6 

4 

6 
5 

6.0 
10 

1.0 
6 

3.0 
8 

2.5 
11 

1.7 
7 

5.0 
12 

2.0 
12 

1.5 
8 

1.0 
12 

1.1 
13 

- 

1.5 
9 

12 

1.5 
13 
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in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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MIDOLEBORO 

4711 

PLYMOUTH 

41    93 

70    54 

90 

STATE    OEPT    HEALTH 
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BRISTOL 

41    39 

70    95 

90 

MID 

4P 

C    H 
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BRISTOL 

41    50 

71    07 

35 

SA 

BRISTOL    CO    AGR    SCH               1 

SMELBURNE   FALLS 
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Ti 
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J.    C.    CREPEAU 
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57 
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TA 

CREENVILLE    HILLS 
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LAKEPORT    J 
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PUBLIC    SERV   CD   N    H 

LANCASTER 

9M    COOS                               9      44    2fl 

71 

34 
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94 
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71 

28 
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MlOt 
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MARLO" 

190    CHESHIRE                  9      49   07 

72 

12 

IIBO 

BA 

HARRIET    M.    PERKINS 

NASSAKSIC    LAKE 

211    MlLLSBORO             10'     42   94 

71 

24 

290      4P 

6Pl    BP 
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UNION    WTR    POWER    CO 
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71 

30 
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ANDREW   E.    ROTHOVIUS 
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8A 
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6P 
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HID 

C    HJ 
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29 
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TA 

PENNICMUCK    WTR    WKS 

NELSON 
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10 
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c 
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72 
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BA 
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71 

23 
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7A 

KENNETH    M.    HUCKINS 
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590      SS 

SS 

UNIVERSITY    OF    N.    H.             ! 

(•ETER9OH0      2    S 

W97    MlLLSBORO               10      *2    91 

71 

57 

1000      6P 

6P 

6.    A.    HORISON 

PIWHAM    NOTCH 

teiB    COOS                            19      44    16 

71 

15 
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C    H 

J.    B.    DODGE 

siTTSeuRG    RESERVOIR 
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71 

23 

1390 

C 

N    H    WATER    RESOURCES 

si.rMOUTM    1    »N* 

}S45    GRAFTON                    10      49    46 

71 

43 

670      8A      BA 

WILLARO    F.    WIGGETT 

sortsmoutm 

iOSO     ROCKINGHAM                4       49    04 

70 

47 

40    MID   NIO 

H 

DEPT   PUBLIC   WORKS 

SOUTH   OANBUR* 

Te«7    MERRIMACK 

10      43   29 

71 

93 
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EDNA   F.    POWERS 

SOUTH  LTNOCeoeo 

Ofll    HILLSBORO 
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09 
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PUBLIC    SERV    CO    N   H 
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19 
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8A 

BA 
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H.    6.    LAMTON 
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72 

11 
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TA 
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OALMXE    2 
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72 

26 
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8A 

H 
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SS09    GRAFTON                    10      4$    99 

71 

9} 
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C 
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71 

30 
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s 

CORPS    OF    ENGINEERS 
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71 
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BA 
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72 

1« 
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BA 
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71 

j; 
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TA 
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71 

36 
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TA 
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-INCHESTER 
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72 

23 
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C 
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71 

19 
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4P 

SP 
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71 

3* 
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BP 

BP 

HENRY    J.    STEERE 
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9P 
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PROVIOENCE    «B    A|R«M7 
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BETHEL  VT 
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335' BENNINGTON 
446: WINDSOR 
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761  BENNINGTON 

893  WINDSOR 

095  RUTLAND 

026  FRANKLIN 

054  CALEDONIA 
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152  WINDHAM 
401  WINDHAM 
'417: WINDHAM 

644  I  ORANGE 
954  I  WINDSOR 
057, WINDSOR 
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; 85121  WINDSOR 
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GREEN   HT   POWER   CORP 

'■  PAUL    W.    BOr«E 
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it    WEATHER    BUREAU 
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S    F.    BRICKETT 
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*y    H.    PARK 

i    HARRIS 

HARLEV    W.     SARGENT 

ROBERT    Fi    HALLB0UR6 
PAWL    TOOTSCHINOER 
GREEN    NT    POWER    CORP 
MRS*    FRED    MAYi    JR. 
CONN    RIVER    POWER.  CO 

GREEN    KT    POWER    CO 
CIVIL    AERO.    ADM. 
WATER    ♦    LIGHT    DEPT 
WCAX    80CSTG   CORP 
MRS    EDITH    A.    CULVER 

MILTON    W.    DREW 
EUGENE    U,    CLEVELAND 
PAUL    R.    OSTERTAG 
MRS.     EMILIE   MOORE 
■•    ROWLEE 

NEW    ENGLAND   PwR    CO 
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GEORGE  L.  KIPR 
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ENT    VT    PUBLIC    SERV 
GEORGE    BRlGbS 
NEW    ENGLAND   PWR    CD 
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CENT    VT    PUBLIC 


CLOSED      9/57 


4-COASTALi 


5-CONNECTICUT, 


T-HOUSATONICi      a-i 


ll-PFNOBSCOTj       13-PBESUMP5COTi       13-SAC0|      14-ST.    CROIX, 


REFERENCE  ROTES 

Additional  Inforaatlon  regarding  the  climate  of  Hew  England  m&y  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllaatologist  for  Northern  and  Central  New  England  (Ualne,  New  Haspt 
Uassacbusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Massachusetts,  or  to  the  State  Climatologiat  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rh< 
Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  naae,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  odI;  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uonthly  and  seasonal  snowfall  aod  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind  movement  in  miles.   Uonthly  degree  day  totals 

the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  aod  Wind"  Table,   Uax  aod  Kin  In  "Evaporation 

to  represent  observations  taken  at  the  present 


Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  oo  ground 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  aod  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  aod  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  taJte  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  lo  the  aonual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  aod  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tt  UouDt  Washington,  New  Hampshire  not  used  in  computing  averages  or  extremes  for  State  or  Section. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

-f-t-  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

ff  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on 
the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

All  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  loch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  Ooe  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  E.S.T. 

VAR  This  entry  in  tine  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J  and  S  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  lo  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  aod  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  oo  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Statloo.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals,  are  published  in  the  July  or  August  Issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  iasue  of  this 
publlcatioD . 

Information  coocerolog  the  history  of  changes  lo  locations,  elevatloos,  exposure  etc.  of  subatatloos  through  1955  may  be  fouod  in  the  publicatii 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  60  cents.  Similar  lofori 
may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  IS  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).   Checks,  aod  mooey  orders  should  be  made  payable  to  the 
Super loteodent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  ENGLAND  -  FEBRUARY  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   52°  on  the  24th  at  Danbury,  Conn. 
Lowest  Temperature:   -  33°  on  the  18th  at  Vernon,  Vt . 

Greatest  Total  Precipitation:   9.34  inches  at  Mount  Washington,  N.  H. 

Least  Total  Precipitation:   0.91  Inches  at  Lakeport  2,  N.  H. 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.89  Inches  on  the  28th  at  Mount 

Washington,  N.  H. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   72.8  inches  at  Cannon  Mountain,  N.  H. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   130  inches  on  the  25th  at 

Cannon  Mountain,  N.  H. 


SEVERE  WEATHER  -  SOUTHERN  NEW  ENGLAND 


February's  most  notable  weather  event  was  the  blizzard 
of  the  16th,  the  second  heavy  snow  storm  of  the  1957-58 
winter.   Northerly  winds  averaging  20  to  25  miles  per 
hour  and  frequent  gusts  of  50  mph  or  more  were  accom- 
panied by  a  steady  temperature  drop  from  near  20°  to 
near  10°  by  late  evening.   The  light  weight  snow,  which 
began  falling  late  on  the  15th  and  continued  to  early 
morning  of  the  17th,  was  badly  drifted  on  highways, 
rail  lines  and  airport  runways.   Snowfall  in  the  two 
states  ranged  from  10  to  20  Inches  with  lightest  amounts 
in  southeastern  sections.   Such  diverse  points  as  Norfolk, 
Putnam  and  New  Haven,  Conn  measured  18  to  20  inches. 
The  last  named  city  received  the  greatest  24-hour  snow- 
fall since  February  19-20,  1934.   Very  cold  weather  on 
the  17th  and  18th  added  to  the  complications  of  the 
storm.   The  maih  effect  of  the  storm  was  the  tremendous 
Job  of  snow  removal,  which  taxed  all  equipment  for  2 
to  3  days  to  restore  normal  travel  conditions.   Schools 
were  closed  and  business  curtailed  on  the  17th  and 
major  airports  remained  closed  until  the  18th.   Nine 
deaths  occurred  in  Connecticut  and  3  in  Rhode  Island, 
all  but  one  from  overexertion.   Traffic  tieups  and 
accidents  were  at  a  minimum  and  power  failures  negligi- 
ble.  Huge  cost  of  snow  removal  pressed  heavily  on 
budget  funds  of  all  communities. 

Rain  began  morning  of  27th  as  storm  area  approached  from 
the  Middle  Atlantic  states.   Moderate  to  heavy  rains 
early  on  the  28th  were  accompanied  by  winds  up  to  55 
mph  and  tides  three  feet  above  normal  along  the  south- 
west coast  of  Connecticut.   Extensive  flooding  of  shore- 
line roads  and  private  property  occurred  from  Greenwich 
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Maximum  temperatures  of  32°  or  lower  prevailed  for  13 
successive  days  at  nearly  all  observing  stations  from 
the  8th  through  the  20th.   It  was  the  longest  such 
period  at  Hartford  since  December  1945.   The  lowest 
maxima  during  the  period  were  near  10°  on  the  17th  and 
the  average  for  the  period  was  15°  colder  than  normal 
Inland  and  10°  colder  along  the  coast. 

Wind  gusts  of  35  miles  per  hour  or  more  were  observed 
on  12  dates  at  the  Hartford  Weather  Bureau  Airport 
Station  and  a  similar  number  at  the  Bridgeport  and 
Providence  Stations.   Half  of  the  dates  at  Hartford 
occurred  between  the  13th  and  19th,  inclusive,  although 
the  highest  gust  of  62  mph  was  recorded  on  the  25th. 

A.  Boyd  Pack,  State  Climatologlst 
U.  S.  Weather  Bureau 
Hartford,  Connecticut 


SEVERE    WEATHER   -   CENTRAL  AND   NORTHERN   NEW  ENGLAND 


February  temperatures  were  above  the  25  year  (1931-1955) 
mean  in  eastern  Maine.   At  Caribou  this  was  the  sixth 
consecutive  month  with  a  plus  departure;  the  half-year 
period  average  was  5.2°  above  normal.   Elsewhere  in  the 
section,  February  was  cold,  with  some  5°  negative  depar- 
tures in  Massachusetts  and  Vermont. 

Precipitation  at  most  stations  did  not  vary  remarkably 
from  the  25  year  (1931-1955)  mean.   An  exception  was 
Boston,  Mass.,  where  the  total  was  double  the  normal 
and  where  February  was  the  fourth  month  in  a  row  with 
remarkably  high  totals.   Also  notable  is  Portland,  Me., 
where  February  precipitation  was  less  than  50%  of 
normal . 

February  snowfall  was  exceptional  over  most  of  the 
section.   Burlington,  Vermont,  set  a  new  record  total 
for  any  one  month,  with  34.3  inches.   The  previous 
record  had  stood  but  one  month.   Blue  Hill  Observatory 
in  Mass.  set  a  new  record  snowfall  in  24  hours  when 
22.4  inches  fell  on  the  16-17th.   Boston  and  some  other 
stations  in  eastern  Mass.  also  set  new  24-hour  records. 
Weight  of  accumulated  snow  collapsed  or  damaged  numerous 
buildings,  mostly  in  northern  New  England. 

Severe  storms  visited  the  section  at  nearly  weekly 
intervals  continuing  the  pattern  set  in  January.   A 
coastal  storm  on  the  1st  gave  Cape  Cod  its  first  heavy 
snow  of  the  season  and  drove  fishing  boats  to  the  safety 
of  harbors.   A  coastal  storm  of  the  7-8th  brought  glaz- 
ing, sleet  and  snow  to  the  southern  and  coastal  portions 
and  heavy  snow,  up  to  18  inches,  in  parts  of  the  north- 
ern interiors.   Two  died  in  Mass.  and  1  in  Maine.   Falls 
and  auto  accidents  injured  a  score  or  more.   A  severe 


coastal  storm  on  the  16-17th  produced  blizzard  condi- 
tions over  much  of  the  section.   Falling  temperatures 
produced  light  weight  snow  especially  subject  to  blowing 
and  drifting  by  the  sustained  high  winds.   Much  of  the 
area  received  1  to  2  feet  on  the  level  but  drifts  as 
high  as  10  to  15  feet  were  reported  in  some  areas, 
especially  in  southern  Vermont.   These  exceeded  any  in 
the  memory  of  many  residents.   Hanover,  N.  H. ,  had  31.1 
inches  of  new  snow,  believed  to  be  a  new  record  for  one 
storm  there.   Much  of  Maine  and  some  other  areas  had 
less  than  1  foot  of  snow.   All  transportation  was  halted 
or  hampered  and  many  activities  were  cancelled.   Deaths, 
mostly  from  exertion,  Included  8  in  Mass.,  3  in  Vt .  ,  2 
in  N.  H. ,  and  1  in  Me.   Many  were  injured  in  accidents 
and  falls.   High  seas  and  storm  surge  tides  flooded  some 
coastal  areas.   Fifty  homes  had  to  be  evacuated  at 
Houghs  Neck,  Mass. 

On  the  28th  a  coastal  storm  with  damaging  winds  brought 
heavy  rain  to  much  of  Mass.  and  heavy  snow  northward 
over  southern  portions  of  northern  New  England.   Most 
severe  wind  damage  in  southern  Vt . ,  but  many  power  lines 
down  also  in  southwestern  He.   Heavy  snow  stalled  a  ski 
train  near  Madison  Boulder,  N.  H.   Hundreds  of  basements 
flooded  in  eastern  Mass. 

A  remarkably  long  period  of  continuous  freezing  tempera- 
tures occurred  in  the  middle  and  fore  part  of  the  month. 
This  extended  nearly  two  weeks  in  the  southern  Inland 
portion  and  from  one  to  three  weeks  in  the  north. 

Robert  E.  Lautzenheiser ,  State  Climatologlst 
U.  S.  Weather  Bureau 
Boston,  Massachusetts 
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No  of  Days 

t^ 

III 

o  u:  (5 

a 

s 
6 

1 

Snow,  Sleel 

No 

of  Days 

Station 

Max 

Mm 

H 

11 
11 

1 

1 

2 

11 

si 

^1 

s5 

S  1 

hi 

o5 
-o 

COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

OAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

30.3 
31.3 
28.5 
30.3 
29.9 

12.8 
10.5 
11.4 
10.9 
14.4 

21.6 
20.9 
20.0 
20.6 
22.2 

-  2.7 

40 
44 
41 
43 
41 

25+ 

25 

25 

25 

9+ 

-  1 

-  5 

-  9 

-  8 

1 

10 

16+ 

10 

11 

11 

1212 
1230 
1254 
1236 
1195 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

17 
19 
19 
19 

28 
28 
28 
28 
28 

2 

5 
4 
6 
0 

3.70 
2.63 
3.89 
2.22 
2.72 

•  09 

1.48 
.71 
.94 
.95 
.87 

8 
25 
28 

13 
8 

23.0 

32.4 
28.0 
17.6 

9 
19 
27 
25 

6 

22+ 

20+ 
17 
18+ 
22 

9 

a 
I 

7 

2 
2 
3 
2 
2 

1 
0 
0 
0 
0 

JONESBORO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFOKO  2  NNW 

AM 
//R 

28.3 

30.1 
30.1 
31.3 
30.9 

8.2 
14.4 

7.8 
12.6 

7.9 

18.3 
22.3 
19.0 
22.0 

19.4 

-  2.5 

40 
46 
45 
44 

43 

9 
25 
25 
25 
26+ 

-  8 

-  3 
-16 

-  5 
-16 

11 
18 
18 
10 
18+ 

1300 
1188 
172 
1197 
1268 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
16 
0 
15 
16 

28 
28 
5 
28 
28 

3 
1 
0 
4 
6 

3.03 
2.18 
1.72 
3.49 
2.45 

-  2.11 

1.90 
.76 
.67 
.73 

1.19 

9 
28 
28 

8 
28 

30^5 
28^6 
27.0 

18 
16 
25 

17 

24+ 

18+ 

6 

6 

2 
9 

7 

1 
1 
1 
3 

1 

1 

0 
0 
0 

I 

DIVISION 

20.6 

-  3.6 

2.80 

-   .98 

26.7 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 

KNlfaHTVILLE  UAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

STOCKBRIDGE 

AM 
AM 
AM 
R 

26.0 
27. <, 
28.0 
26.0 
27.3 

9.5 
6.6 

8.3 
8.7 
8.4 

17. e 

17.0 
18.2 
17.4 
17.9 

-  5.3 

-  6.1 

-  4.3 

-  5.8 

45 
47 

45 
48 
44 

27+ 

27 

25 

26 

26 

-13 
-20 
-16 
-14 
-24 

19+ 

18 

11 

18 

11 

1315 
1336 
1310 
1327 
1314 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
19 
18 
18 
17 

27 
28 
28 
28 
28 

6 
7 
8 
5 
6 

2.40 
2.77 
3.35 
1.92 
2.39 

-  .16 

-  .36 

-  .69 

-  .16 

1.05 
.82 

1.50 
•  54 
.92 

8 
28 
28 

7 
16 

28.5 
45.9 
28.0 
30^2 
26.5 

23 
32 

29 
28 
24 

20+ 

22+ 

17 

17 

16 

5 
5 
5 

4 
5 

2 
2 
2 
2 
2 

1 

0 

1 

0 
0 

WEST  CUMMINGTON 

25.8 

6.9 

16.4 

42 

25 

-23 

11 

1357 

0 

20 

28 

6 

3.63 

1.39 

28 

31.9 

34 

18+ 

5 

3 

2 

DIVISION 

17.5 

-  5.8 

2.73 

.07 

31.8 

CENTRAL 

AMHERST 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

II 

28.5 
32.2 

28.8 
29.3 
31.9 

12.2 
14.3 
8.1 
15.2 
14.4 

20.4 
23.3 
18.5 
22.3 
23.2 

-  5.6 

-  3.4 

45 
44 
48 
42 
46 

24 
26 
26 
25 
26 

-12 

-  6 
-23 
-10 

-  6 

18 
18 
11 
18 
18 

1243 
1167 
1301 
1192 
1165 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
15 
19 
18 
14 

28 
27 
27 
27 
26 

4 
4 
7 
3 
1 

2.21 
3.96 
2.03 
5.33 
2.27 

-   .45 
1.79 

•  80 
1.38 

.52 
1.91 

.87 

16 

28 

28+ 

16 

16 

14.4 
22^4 
21.0 
26.4 

16 
20 
27 
21 

21+ 

17 

18+ 

17 

4 
4 
5 
5 
3 

2 

4 
2 
3 
2 

0 
2 

0 

2 
0 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 
HAVERHILL 

AM 
AM 

33. 9M 

31.5 

30.6 

31.2 

32.5 

11.6 
11.7 
13.7 

15.9 

M 
21.6 
21.2 
22.5 

24.2 

-  5.0 

-  5.5 

-  5.9 

-  4.9 

44 
46 
46 
45 
45 

25 
27 
27 
27 
26+ 

-10 

-  9 

-  6 

-  7 

18 
18 
18 
18 

1210 
1222 
1185 
1135 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
14 
13 
12 
12 

28 
28 
27 
26 

5 

4 
2 
1 

4.31 
3.78 
3.45 
3.58 
2.74 

1.13 

.32 

.23 

.21 

-   .23 

1.50 

1.40 

.91 

.91 

•  94 

17 
28 
8 
17 
16 

19.5 
19.8 
23.5 
17.0 
28^0 

22 

17 

5 
5 

5 

4 
5 

4 
3 

4 
4 
3 

2 

1 
0 
0 
0 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 

AM 

33.0 
31.3 
33. <. 
26.'. 
31.9 

13.1 
14.3 
15.6 
9.8 
16.3 

23.1 
22.8 
24.5 
18.1 
24.1 

-  3.6 

-  4.0 

-  2.9 

-  5.3 

-  5.5 

46 
45 
44 
41 
47 

27  + 
26 
26+ 
27  + 
24 

-  6 

-  8 

-  7 
-11 
-10 

18 
18 
18 
11 
18 

1167 
1174 
1127 
1306 
1138 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
15 
12 
21 
13 

28 
28 
26 
28 
27 

4 
4 
2 
6 
2 

3.44 
2.68 
3.26 
2.29 
2.03 

-  .15 

-  .20 
.10 

-  1.01 

-  .61 

•  90 
1^10 
1^11 
1^02 

•  70 

17 
28 
28 
28 
8 

17^6 
26^8 
22^5 
27^5 
18^0 

16 

19+ 

4 
6 

5 
4 
4 

4 
2 
3 
2 
2 

0 

1 
1 

1 

0 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  MEDWAY 

AM 

28. <. 
31.8 
32. '. 
33.6 
33.5 

4.1 
11.5 
14.6 
16.2 
14.0 

16.3 
21.7 
23.6 
24.9 
23.8 

-  4.1 

47 
48 
46 
45 
49 

27 
26 
25 
25 
26 

-27 

-24 

-  8 

-  5 

-  6 

18 
18 
18 
18 
IB 

1357 
1208 
1156 
1116 
1151 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
14 
14 
12 
12 

28 
26 
26 
26 
26 

10 
6 

4 
3 
5 

1.98 
2.92 
4.36 
0  3.54 
4.00 

.16 

•  70 
1^13 
1^55 
1^82 
1^76 

8 
28 
16 
28 
28 

21.5 
23.0 
22.7 

17.2 
20.0 

23 

20 
17 
18 

19+ 

17 

19+ 

17 

5 

4 
5 
3 
5 

2 
2 
3 

3 
3 

0 

1 

2 

1 
2 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

32.6 
29.7 
26.3 

30.9 

13.4 
13.5 
11.9 
12.7 

23.0 
21.6 

19.1 
21.8 

-  5.7 

-  5.0 

-  4.9 

44 
46 
44 

45 

25 
24 
26 
26 

-  9 

-  8 
-12 
-10 

18 
11 
18 
18 

1170 
1211 
1280 
1205 

0 
0 
0 
0 

12 
14 
20 
13 

27 
26 
28 
27 

4 
3 
3 
6 

2.89 
3.67 
2.75 
3.19 

-   .02 

.18 
.24 

1^25 
1^70 
1^46 
1^44 

28 
16 
28 
28 

21.8 
28.0 
20.1 
20.1 

19 
22 
22 

18+ 
18+ 
17 

4 
7 
5 
5 

3 

2 
2 
2 

1 
1 

1 
1 

DIVISION 

22.0 

-  5.2 

3.19 

.11 

21.7 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 

lift 

31.9 

34.2 

19.0 
16.6 

25.5 

25.4 

-  3.7 

45 
46 

25 
25 

-  4 

-  6 

18 
18 

1102 
1103 

0 
0 

12 
10 

27 
26 

1 
1 

5.87 
4.07 

2.94 
1.10 

2.64 
1.73 

16 
28 

23.9 
13^5 

19 
13 

18+ 
18+ 

4 
4 

3 
3 

2 
2 

COHASSET 
EAST  WAREHAM 
ED6ART0WN 

AM 
AM 
AM 

32.5 
33.4 

15.1 
16.2 

23.8 
24.8 

-  5.2 

46 
49 

26 
26 

-  3 

1 

18 
18 

1147 
1120 

0 
0 

12 
10 

27 
27 

2 
0 

4.24 
2.06 

.86 

1.40 
.82 

17 
8 

12^4 

8 

22+ 

6 

4 

4 
2 

1 
0 

FALL  RIVER 

HYANNIS  3  NE 

MIOULETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NE»  BEDFORD 

R 

32.4 
34.4 
34.0 
32.9 

34.3 

18.1 
16.7 
17.9 
20.5 

20.5 

25.3 
25.6 
26.0 
26.7 
27.4 

-  4.8 

-  4.4 

-  4.0 

45 
47 
45 
46 
48 

28+ 

25 

25 

25 

25 

-  3 

-  1 

-  3 
5 
2 

18 

18+ 

18 

18 

18 

1109 
1095 
1086 
1068 
1048 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
11 
14 
11 
9 

27 
27 
26 
25 
24 

1 
2 
2 
0 
0 

3.67 

3.06 
3.97 
3.82 

.36 

.06 
.55 
.70 

1.39 

•  86 
1.30 
1.24 

16 

17 
28 
28 

12^2 

23^3 
17^2 
14^5 

11 

21 
6 
10 

17+ 

19+ 

2 
17 

5 

4 
5 

5 

2 

4 
4 
3 

2 

0 

1 
2 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

AM 
AM 

35.3 
34.4 
32.4 
30.0 
31.8 

18.5 
22.4 
13,5 
17.0 
18.0 

26.9 
28.4 
23.0 
23.5 

24.9 

-  4.0 

46 
44 
45 
44 
44 

25 
26 
27 
25 
25 

-  3 

-  3 

-  4 

-  7 

-  5 

18 
18 
18 
18 
18 

1059 
1020 
1172 
1157 
1116 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
10 
11 
16 

14 

26 
25 
27 
27 
26 

1 
1 
3 
2 

1 

3.92 
5.81 
4.86 

1.48 
1^90 
U76 

28 
16 
28 

9^7 
31^0 
28.0 

7 

8 
23 
18 

19 

19+ 

17 

19+ 

5 
8 
6 

3 
4 
3 

2 
3 
2 

SANDWICH 
TAUNTON 
WEST  LYNN 

35.0 
34.0 
31.5 

20.5 
15.8 
16.7 

27.8 
24.9 
24.1 

-  4.3 

49 
46 
44 

28 
25 
25 

2 

-  5 

-  6 

18 
18 
18 

1039 
1117 
1138 

0 
0 
0 

9 

9 

15 

24 
26 
27 

0 

2 
1 

3.09 
4.42 
4.86 

1.62 

1^54 
2^03 
2^38 

28 
28 
28 

8.6 
30.6 

5 
12 

20+ 
18+ 

6 
5 

4 

2 

3 
3 

1 
2 
2 

DIVISION 

25.5 

-  4.6 

4.12 

.86 

18.7 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

22.5 

2.7 

12.6 

38 

26+ 

-24 

18 

1462 

0 

22 

28 

16 

2.85 

•  81 

8 

43.7 

42 

17 

6 

1 

0 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 
AM 

22.7 
21.5 

17.9 

3.6 

-  4.1 

-  5.7 

13.2 
8.7 
6.1 

-  5.3 

-  5.8 

39 
38 
39 

26 

27+ 

27 

-19 
-27 
-30 

18 
18 
11 

1447 
1573 
1646 

0 
0 
0 

22 
23 
26 

28 
28 
28 

12 
19 
18 

2.29 
3.30 
3.14 

.80 
.32 

•  69 

•  90 

•  53 

8 
8 
8 

43.0 
56.4 

53 
69 

34 

20+ 

28 

26 

6 
11 

2 

4 
1 

0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1958 


^ 


Temperature 

Precipitation 

If 

1 
> 
< 

III 

1 

X 

0 

3 

1 

s 
1 

No  ol  Days 

1 

III 

1 
1 

1 

Snow,  Sleel 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

Mm 

H 

11 

1 

1 

2 

5 ; 

s5 

bJ 

GRAFTON 
LANCASTER 
MONROE  i    NNE 
fMOUNT  MASH  I  NO  TON 
PINKMAM  NOTCH 

AM 
//R 

26.3 
26.9 
22.1 
8.6 
22.* 

4.5 
2.4 

-  2.3 

-  7.5 
4.2 

15.4 

14.7 

9.9 

.6 

13.3 

-  5.9 

-  4.9 

-  4.2 

45 
41 
39 
32 
42 

26 
26 

25 
26 
26 

-26 
-24 
-25 
-24 
-16 

11 

18 

18 

10* 

18+ 

1385 
1400 
1540 
1806 
1441 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
22 
28 
24 

"ia 

28 
28 
28 

28 

10 
12 
16 
21 
10 

2.28 
1.72 
1.89 

9.34 
4.38 

-   .10 

4.59 

.40 

.69 

.51 

.53 

2.89 

1.27 

16 

8 

8 

28 

17 

32.7 
33.9 

30.1 
55.2 
66.0 

27 

24 
70 

17 

28 
17 

5 
7 
5 
17 
6 

2 
1 
1 
4 
5 

0 
0 
0 
2 
1 

DIVISION 

11.7 

-  5.3 

2.73 

.19 

42.3 

SOUTHERN 

BLACKMATER  0AM 

CAMP TON 

CONCORO  MB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  OEERING 

RAM 
AM 
R 

27.8 
29.8 
28.6 
32.1 
29.4 

6.4 

3.6 

10.0 

12.1 

7.2 

17.1 
16.7 
19.3 
22.1 
18.3 

-  1.9 

-  3.3 

45 
47 
45 
46 
48 

27 
27 
26 
25 
25 

-17 
-26 
-16 
-14 
-18 

12 

11 

12+ 

12+ 

12 

1335 
1348 
1272 

1194 
1300 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
19 
18 
14 
16 

28 
28 
28 
28 
28 

6 
8 
6 

6 
10 

0  1.60 
2.15 
1.61 
1.65 
3.30 

-  .79 

-  1.32 

.56 
.65 
.40 
.80 
1.18 

8 
17 
28 
28 
28 

18.0 

14.2 
10.5 
26.2 

25 

19 
12 
29 

■20+ 

19+ 

24+ 
19+ 

5 
5 
6 
4 

4 

2 
2 
0 
2 

3 

0 
0 
0 
0 
2 

FRANKLIN  1  NM 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKE PORT 

AM 

29.9 
26.6 
26. S 
SO.* 
27.1 

8.6 
3.9 
6.4 
8.1 
8.0 

19.3 
15.3 
16.5 
19.3 
17.6 

-  2.6 

-  4.2 

-  4.9 

48 
46 
41 
49 
46 

26 
26 
26 
26 
26 

-20 
-23 
-19 
-31 
-13 

11 
11 
18 
18 
12 

1276 
1388 
1351 
1275 
1320 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
19 
20 
16 
19 

28 
28 
28 
26 
28 

6 

10 

10 

6 

5 

2.01 
1.23 
3.51 
2.02 
1.64 

-  .68 

1.17 

-  .60 

.53 
.42 
1.45 
.69 
.62 

28 

8 

16 

8 
8 

15.0 
49.5 
20.6 
24.0 

25 

47 
28 
37 

21+ 
16 
18+ 
17 

5 
3 
5 
5 
3 

2 
0 
2 
2 

2 

0 
0 

1 

0 
0 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  3  N 

26.2 
28.3 
29.0 
25.6 
31.3 

1.7 
9.5 
10.5 
8.0 
9.0 

14.0 
19.0 
19.8 
16.8 
20.2 

-  6.0 

-  4.7 

43 
46 
45 
39 
45 

26 

26* 

25 

26 

26+ 

-30 
-20 
-23 
-14 
-25 

18 

11 

12+ 

18 

18 

1421 
1282 
1261 
1342 
1249 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
19 
16 
23 
14 

28 
28 
28 
28 
28 

14 

5 
4 
6 

7 

3.91 
1.94 
1.29 
5.59 
1.92 

-  .86 

-  .79 

1.93 
.62 
.60 

1.81 
.75 

16 

8 

28 

28 

8 

46.8 
17.6 

40.1 
20.0 

60 

45 
25 

19+ 

18+ 
18+ 

6 

3 
3 
5 

5 

2 
2 
1 
3 
2 

1 

0 
0 
3 
0 

NORTHMOOO 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  MNM 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

AM 
AM 

33.5 
26.5 
27.4 
29.8 
28.4 

11.4 
10.7 

2.4 
10.9 

3.2 

22.5 

18.6 
14.9 
20.4 
15.8 

47 
46 
45 
45 
49 

26 
26 
27 
26 
27 

-13 
-12 
-24 
-  9 
-31 

10 

18 
11 
12+ 
18 

1185 
1296 
1396 
1245 
1371 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
22 
18 
16 
IB 

28 
28 
2B 
28 

3 
5 
9 
6 
9 

3.80 
5.04 
2.17 
3.36 
1.54 

1.66 
2.14 

.95 
1.30 

.62 

16 
28 
17 
28 
8 

28.5 
33.5 
31.0 
26.4 
24.1 

29 
47 

25 

18+ 
17 

18+ 

3 

5 
4 
5 
6 

3 
4 
2 

3 

1 

2 

2 
0 
1 
0 

WEST  LEBANON 
MlNOHAM 

MOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

AM 

26.0 
32.6 
29.7 
27.9 

.1 

11.4 

9.0 

8.7 

13.1 
22.0 
19.4 
18.3 

41 

46 
43 
44 

27 
26 

24* 
26 

-23 
-15 

-17 
-19 

18 
18 
11 
11 

1446 
1199 
1271 
1303 

0 
0 
0 
0 

20 

11 
17 
19 

28 
27 

28 
28 

15 
6 
4 
4 

2.95 
2.19 
3.45 
2.40 

.75 
.35 

1.19 
.90 

1.40 
.56 

17 
28 
28 
26 

48.9 
22.7 
31.0 
29.7 

47 
28 
36 
43 

17 
18+ 
28+ 
28 

5 
4 
5 

7 

2 

2 
3 
2 

1 

0 

1 

0 

DIVISION 

18.2 

-  4.5 

2.59 

-   .07 

27.6 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  MB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEMPORT 

PROVIDENCE  MB  AIRPORT 

R 

R 

32.2 

31. 6M 
33.8 

34.1 
32.1 

21.7 
15. 4M 
15.6 
20.5 
17.2 

27.0 
23. 5M 
24.7 
27.3 
24.7 

-  3.9 

-  5.0 

-  3.9 

45 
44 
46 
48 
45 

28* 

26* 

25 

25 

25* 

5 

-  7 

-  1 

-  3 

18 

18 
18 
18 

1068 
1160 
1122 
1051 
1124 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
17 
12 
10 
14 

24 
28 
27 
26 
26 

0 
2 
2 
1 
2 

4.44 
3.09 
3.37 
4.01 
2.95 

1.19 
.10 
.11 

1.62 

1.25 
1.44 
1.28 

7 

28 
16 
28 

15.4 
13.3 
11.0 

5 
11 
9 

20+ 
19+ 

20+ 

5 

5 
6 

3 

4 

3 
3 

3 

2 

2 
1 
I 

DIVISION 

26.4 

-  5.1 

3.57 

.42 

13.2 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

8L00MFIEL0 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
LEMINGTON 
MIDDLESEX 

AM 

AM 

25.0 
25.5 

24.0 
21.0 
23,0 

3.1 

-  4.0 
1.0 

-  .6 

-  1.0 

14.1 
10.8 
12.5 

11.7 
11.0 

-  3,3 

-  6.7 

41 
42 
43 
36 
38 

26 
27 
27 
28 
27 

-21 

-30 
-28 
-26 
-27 

11 
18 
11 
11 

18 

1421 
1516 
1466 

1471 
1507 

0 
0 
0 

0 
0 

21 
20 
22 
25 
21 

28 
28 
27 
28 
28 

13 
17 
15 
16 

16 

2.31 
2.90 

1.91 
1.68 
1.81 

.15 

.73 

.56 
1.00 
.42 
.57 
.49 

8 
17 
23 

B 
17 

36.5 
28.6 
51.5 
31.0 
33.4 

37 
38 
48 

37 

24+ 
19+ 
19 

17 

6 

7 
8 
5 
6 

1 
2 
0 

1 
0 

0 
1 
0 
0 
0 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEMPORT 

NORTHFIELD  NORMlCH  UNIV 

SAINT  JOHNSBURY 

21.6 
12. 5M 
21.6 
23.8 
26.7 

2.5 

-  3.8M 

-  1.9 
3.3 
4.1 

12.1 

4.4M 

9.9 

13.6 

15.4 

-  7.1 

-  5.4 

-  4.1 

38 
31 
40 
40 
42 

26 

26 

27 

27* 

26 

-26 
-22 
-27 
-27 
-22 

18 

18+ 

18+ 

18 

18 

1475 
1672 
1641 

1426 
1383 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
28 
23 
25 
20 

28 
28 
28 
28 

2S 

12 
19 
17 
12 
12 

2.77 
2.44 
2.33 
3.22 
1.91 

,09 

1.16 

-   .26 

.68 
.38 
.50 
1.73 
.70 

15 
17 

8 
17 

8 

36.1 
64.5 
27.8 
32.0 
23.1 

52 
66 
31 

22 

21  + 

25 

23+ 

19+ 

6 

12 

8 

5 

3 
0 

1 

1 

0 
0 
0 

0 

MEST  BURKE 

AM 

22.9 

-  6.4 

8.3 

40 

27 

-25 

19+ 

1587 

0 

21 

28 

22 

2.21 

-   .29 

.55 

8 

21.5 

7 

1 

0 

DIVISION 

11.1 

-  6.6 

2.32 

.12 

35.3 

MESTERN 

BENNINGTON  2  NM 

BURLINGTON  MB  AIRPORT 

CORNMALL 

DORSET  i  S 

RUTLAND 

K 

27.4 
22.2 
24.5 
27.7 
27.4 

7.2 
3.6 
2.4 
5.6 
7.3 

17.3 
12.9 
13.5 
16.7 
17.4 

-  5.2 

-  8.2 

-  5,0 

43 
41 
41 
46 
42 

24 

26* 

27+ 

24 

22 

-28 
-18 
-22 
-26 
-20 

18 
IB 
11 
18 
18 

1331 
1456 
1438 
1357 
1328 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
22 
20 
18 
19 

27 
28 
28 
28 
26 

8 
12 
16 
11 
11 

2.64 
2.21 
1.64 
2.80 
1.95 

.68 
-   .16 

.65 
.69 
.55 
.75 
•  52 

17 

15 

15 

17+ 

16 

37.0 
34.3 
29.0 
29.0 
24.9 

30 
33 

26 

20+ 
20+ 

18+ 

6 
6 

5 
5 

5 

2 

1 

1 

4 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

ST  ALBANS  BAY 

2?. 4 

3.3M 

12. 9M 

43 

27 

-22 

11 

1464 

0 

20 

28 

13 

3.44 

1.17 

15 

8 

2 

1 

DIVISION 

15.1 

-  6,4 

2.45 

.34 

30.8 

SOUTHEASTERN 

BELLOMS  FALLS 
CAVENDISH 
REAOSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

AM 

AM 
AM 
AM 

28.6 
27.2 
26.7 
21.4 
30.4 

4.4 
1.4 
5.3 
.2 
3.6 

16.6 
14.3 
16.0 
10.8 
17.0 

-  5,7 

-  6.4 

49 
44 
50 
46 

49 

27 
26 
27 
27 
27 

-22 
-25 
-17 
-26 
-33 

19+ 

11 

18 

12 

18 

1352 
1417 
1353 
1613 
1337 

0 

0 
0 
0 
0 

17 
20 
15 
26 
18 

28 
28 
28 
28 
28 

7 
15 

7 
13 

8 

2.30 
3.46 
3.43 
4.06 
1.72 

-  .40 
.36 
.19 
.34 

-  .99 

.90 
1.02 
1.14 
1.19 

.55 

6 
15 
8 
8 
8 

30.3 
46.1 
41.6 
45.8 
23,0 

35 
53 
46 
54 
30 

17 

17 

18+ 

17 

21+ 

5 
5 
5 

7 
4 

2 
3 
2 
3 
1 

0 
2 
2 

1 
0 

MILDER 
MOOOSTOCK  3  ENE 

AH 
AM 

25.1 
25.3 

-  3.4 

-  2.0 

10.9 
11.7 

-  9.0 

40 
41 

27 
27 

-31 
-31 

19+ 
18 

1511 
1488 

0 
0 

20 
21 

28 
28 

17 
14 

1.86 
2.48 

-  .25 

-  .30 

.70 
.93 

8 
8 

42.0 
50.0 

39 
80 

17 
24 

4 
4 

2 

2 

0 

0 

DIVISION 

13.9 

-  5.9 

2.76 

-   .27 

39.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10      U      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24     25     26      27     28      29     30      31 


COHNCCTICUr 

AHSONIA 

•AKESSVILLE 

SALT I C 

•AMUUMSTEO 

BR106£f>O«T   MB   AP  R 

•ROaKLrN 

BULLS   BmOGE  0AM 

BURL1M6T0M  R 

cociuMiMsrr  rainer  sta 

COLCHESTER 

COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 
CREAM  HILL 
OANOUftV 
DAWSON  LAKE 

OERBT 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLA«£ 

eaOTON 

HARTFORD  BRAINARO  FLO//R 
HARTFORD  n  AIRPORT  R 
HEMLOCKS  RESERVOIR 


LAUREL  RESERVOIR 

HANOCSTER 

HANSFIELO  HOLUW  0MU4 
MEAO  TCMO  RESERVOIR 
HIDOLETOHN  HB 

MIODLETOVN   4   H 

HILFORO 

MOHAMK  RAH6ER  STA 
MOUNT  CARNEL 
NATCHAU6  RANGER  STA 
NATHAN  HALE  ST  FOREST 

NEM  HARTFORD 

NEV  HAVEN  KB  AlUnKT    I 

NORFOLK  2  S« 

NORTH   BRANFORO 

NORTH   GUILFORD 

NORHALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUe   UTIL  PLANT 
PACHAUG  FOREST 
PEOn^S  IUMb£H    STA 
PROSPECT 

PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 
ROCKY   RIVER  DAN 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAU6ATUCK   RESERVOIR 
SHEPAU6  DAN 
SHUTTLE  MEADOW   RESVR 
STAMFORD    5  N 
STEVENSON  DAM 

STORRS 

TQRRIHGTON 

TORRINfiTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURV  CITY  HALL 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLANO 
WHIGVILLE  RESERVOIR 

WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 


MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRIOGEWATER 

BRIDGTON  I    NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EAGLE  LAKE  3  SW 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  S£ 
EAST  WINTMROP 
ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 
GARDINER 
GILEAO 
GREENVILLE 
HIRAM  2  S 

HOULTOH  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 
JACKMAN 
JONESBORO 
LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 
HACHIAS 
MADISON 
NICOLE  DAM 
HILLINOCKET 

MILLIHOCKET  CAA  AP 

MOOSEMEAO 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAW 


2>7B 
2a0* 
1<SB 
)aB« 


2»og 

3.S2 

A«2a 


*>33 

2>3« 
2.27 
>«*B 

3«ia 

*>3S 

1.B3 

liTB 
tall 
3iB4 
3. AS 

AaOA 
2a82 
2a75 
2alB 
3.21 

*.1A 
>.71 
t.BS 
3a»2 
>.*• 

3.21 
2.B1 
3.3S 
3.S« 
3.2* 


*a7B 
2aS9 

11  «.0S 


A.IS 
3.30 
3.73 
A.29 

A.06 


1.73 


Aa*4 
3.67 
2.S2 
3.S9 

3.A1 

A.67 
3.03 
2.31 
«aA7 

2. OB 


3.23 

)  3.60 
2.03 
3.B« 
2.62 

3a«« 


aOT   .17   .07 


RECORD   MISSING 

2.72 

T 

.11      T 

3.S3 

T 

T 

2. SB 

2.73 

.02 

2.9T 

3.31 

•  92 

.01      .36 

•02   .01   T 


T     T 

T    T 


2.60 
3.03 

2^67 


2^37 
2^9S 

3^06 

3^A3 

3^07 
2a*7 

:•» 


0^23  0.12 


0^16   T     T 


•11   T     .03 


•10   ^20   T 


•30   •42   T 

•03   .01   T 


1.92 
2.22 

l^BS 


•  •36 
1^23 
2.20 
2.00 


!  Notes  PollowlDg  Sta 
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DAILY  PRECIPITATION 


Doy  of  month 


13      14       15 


25  I  26      27 


ronruwo  ••  •iwoiT    //* 
mwue  ISLC 

KtMiCNUS  OAH 


>  w 

1    SSI 


i 


wmiftCMUSCTTS 


•THOL    I   ( 

aCDFOAO 
a£ECHH0OO 
BCLO4EIIT0WI 
•laCH  MILL   0AM 
•LUC   HILL 

■OSTON  M  Aia^OAT 

•OTLSTOM 

MOCKTON 

OtAflLTOH  MASONIC  M 

CHATHAM  LTSTA 

CMCsnariELD 

OCSTNUr   HILL 
CLIMTOM 

coKAssrr 

LAST    P&^^ES£LL 
£AST    HAaEIWM 
EO^AKTOMtt 
FALL   BIVCK 
FITO«U»   2    S 

yiUMiiiiawii 


SAAflMER 
MOTON 
HAJtOMICX 

HATCHVtLLE 
MAVEHHILL 
mAXM 
HOLVtttc 


HTAailS    >   NC 

irsalCH 

JEFFEISOM 
UII01TVILLE   DAM 

LAKE   COCHITUATE 

LAMBCMCE 

UWELL 

MAMSFIELO 

MIOOL£>0«0 

MIOOUTOH 
■  ILTOHO 

MILL6U«V 
HDMTAfiUC   CITY 
MOUHT   HACMOCT 

NMITUOLET    M   AIRPOKT 

NEEOHAH 

NO    BCCrODO 

NCHBUMVPOAT 

NCW    SAL£M 

NOATr«lllO«e 
NO*  MOO 
PfLMAM 
FEHWOU 
FOu 

FrrtUHAH   A   N 

FITTSriCLS  M  AIIMCT 

n>IWIELA 

FLTMOUTH 

MIMCETOM 

MIOVIMCZT0W4   3    N 
QUA«aiM    IKTAK£ 

«>o«sie« 
•ecuoir  1  ES£ 

SALEM  CS  Alt    STATION 

SAMOVICH 
SEMKSAMSET 

SHELSUflME  FALLS 
S0UTHeftl0«C  3  SM 
SOUTH 


SPOT    POUO 
SF«IN«riELO   AAMO 
STERL1N6 
STOCKOmottC 
TAUNTON 

TUXV   0AM 
TUHMU  FALLS 
■ALMLE 
■ALMLC    1    S 
HAAC 

■ARE      2 
VASMIHATON    2 
onsTEl 

MCST   CVMNINSTON 
•CSTFIELO 

■EST  LT>NI 
VEST  MCDNAV 
•CSTOM 
■EST  OTIS 


1>T2 
2.«« 

>«ai 

>aA> 


1>M 

><1T 

2«>0 


t«*0 
I<21 

tmlt 
1>*T 

3«M 
>•>! 

i.n 

4.1T 
A«*T 

a.2T 


*a2* 
*a11 

2<>« 

2<lt 
*>2* 
2.0« 


1<2* 

2>T* 

A.IS 

2>a« 

2.TT 
2<1> 

2a*2 

*•}• 
>•» 

><AA 
2>«l 
3.2* 
3.M 


3>0t 

till 
3.2* 

2<4T 


3«aT 

3.36 
3.S2 

2a61 
2<2« 

>>>3 
3.1* 
2*00 
4.3* 


2>M 
l>t2 
>>22 


2>*T 
3.02 
9.S1 
*.•> 

3.0« 
>i2t 
2>2t 
2. 83 
l<t3 

*>A3 
2a03 
3.M 
2«3* 
A>*2 

!••• 
2«92 
*>3« 
II  3>3A 
2.3> 

2.3* 
2.2I 

2i2T 
3<33 

2>AT 


.10      .13      T 


.la    .03    .oa 


RECOfiD   HISSING 


RECORD    MISSING 


T  T 

T  T 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSINO 


•S3 
••2 
•OS 


.07 
.03 


.02 
.04 


.43 

.30 
1.91 

2.64 

1.24 

.87 


1.89 
•  24 
1.32 


.02   .07   T 


.07  T 
.01  .12  r 
.02   T     T 


.08   .03   .12 


RECOSO  MISSING- 


See  ftefereoce  Notes  pollovlng  stAtlo 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15 


25      26      27  ! 


28      29      30 


WESTOVER  FIELD 
WEST  ROTLANO 

WlNCHENUON 

WORCESTER  W3  AIRPORT 
WORCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 


•30  U*     T 


BENTOM 

2. as 

BERLIN 

BETHLEHEM 

2.2« 

BLACKWATER  0AM           R 

1.60 

BOW  GARVINS  FALLS 

1.23 

BRAOFORO 

2.07 

CAMPTON 

2. IS 

CANNON  MOUNTAIN 

*.5» 

CENTER  HARBOR 

1.27 

CLAREMONT 

2.70 

CONCORD  W6  AIRPORT      R 

l.Sl 

OIXVILLE  NOTCH 

3.31 

DUBLIN 

1.08 

DURHAM 

1.69 

EAST  0EERIN6 

3.30 

EASTMAN  FALLS  DAM 

1.39 

ERROL 

2.61 

FABVAN 

3  30 

FIRST  CONN  LAKE 

3.1A 

F1T2I.ILL1AM  3  SM 

1.73 

FRANKLIN  1  NW 

2.01 

FRANKLIN  FALLS  OAM 

1.23 

GILMANTON 

2.06 

GRAFTON 

2.26 

GREENVILLE 

2.36 

HANOVER 

3. SI 

JEFFERSON 

2.2« 

KEENE 

2.02 

LAKERORT 

1.6A 

LAKEPORT  2 

.91 

LANCASTER 

1.72 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

3.91 

LINCOLN 

1.B3 

MAC  OOHELL  OAM 

2.60 

MANCHESTER 

1.9A 

MARLOH 

1.61 

MASSABESIC  LAKE 

1.29 

MILAN  7  N 

2.2* 

MILFORO 

2.43 

MONROE  S  NNE 

l.«9 

RECORD  MISSIN 


MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH WOOD 
PETERBORO  2  S 
PINKHAH  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 

SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE  1  SE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TROY 

WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WMITEFIELO 

WlNOHAH 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK,  PONO 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


WOONSOCKET 


VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2    NW 

BLOOMFIELO 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DANVILLE 
DORSET  1  S 

ENOSBURG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 
GILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMINOrON 
MANCHESTER  CENTER 
HARSHFIELO 
MAYS  HILL 

MC  I  NODE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEW  FANE 

NEWPORT 

NORTH  OANVICLE 

NURTHFIELD  NORWICH  UN|V 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 


READING  HILL 


•03       .23       ,lb 


2*25 
3.30 
1*51 
1*5« 


3««» 

2«40 
2«A2 


3*09 
3*37 
<*.01 
2.95 


RECOMl)    MISSIN 


.06 


2*30 
2*64 
2*31 
2.21 

3*<>6 
2*90 
3.03 
1«6« 

2*14 


2.^S 
1«6B 
4.94 
2*13 
4«83 

2*44 

i*ai 

2.77 

2*44 
2t60 

2*33 

3.22 

4*02 
3*42 


•01       .01       T 
T  T  T 

•09       All       •16 


•02      .02      T 


•01    1.00  •o^ 

•»7  .20 

•4»  »18 

.49  .05 


•02  •02 

•01  .01 

•05  .01 

•  09  •H 


•SO      »Q6 
•74      •OS 


•10      •SS      T 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 

; JNTINUEO 

FEBRUARV 

i9se 

•g 

Day  of  montli 

Station 

^ 

1 1 

' 

2   1 

3 

4    1 

5    j    6 

7    I    8    1 

9 

10  I   11   I   12 

13  1   14  I    15 

16  j 

17  1 

18 

19  1  20  1   21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

auoseom  i  ssc 

>•*> 

T 

T 

T 

T 

l.K 

•02 

•  04 

.02      .02 

.44 

.40 

T 

.02 

•  02 

•  OS 

T 

•20 

T 

1*02 

•aClCSTEl 

l.TJ 

T 

•  41 

•  11 

T 

T 

.11 

.M 

T 

T 

•  10 

T 

T 

•UILANO 

!•»> 

•  07 

•  40 

•  03 

T 

.12 

.12 

.01 

•  04 

T 

•0* 

•  14 

•  10 

ST    ALBAMS   BAY 

».♦♦ 

•  12 

.00 

.02 

•  4« 

•  12 

.02 

1.17 

.01 

.01                   .01 

•  19 

•  la 

•  01 

•  13 

MINT    JOMNStUaV 

l.»l 

T 

.03 

•  70 

.14 

•  01 

.10      T 

•  21 

.23 

•  09 

.03 

•  01 

•OT 

•0» 

•o> 

T           T 

•07 

SALI&SUKT 

2.}> 

•  0* 

•  •> 

.02 

> 

•  49 

T           T 

• 

1.03 

•  13 

•  13 

■  la 

•2a 

SEARSeuRO   MOUNTAIN 

*>0< 

.e: 

T 

•  01 

.02 

.01 

•  70 

.14 

•la 

.02      .02 

.aa 

.72 

.12 

•  01 

•  0» 

•  01 

•  2« 

•  04 

l^OO 

SEASSau«6   STATION 

>••* 

T 

T 

•  01 

.02 

T 

U20 

.22 

•  23      T 

.01      .04 

.47 

.47 

•  03 

T 

•  oa 

•  04 

•02 

•22 

T 

•M 

soNeoscT 

*<0> 

T 

T 

.01 

.01 
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■  •la 

.23 
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.oa 

.63 

.11 

T 

T 

•  02 

•oa 

•  02 

•22 

•01 

•M 

SOUTH  uMOONoenv 

la«l 

1^20 

.10 

.0* 

.sa 

.91 

T 

T 

•0« 

•0» 

•27 

T 

•M 

SOOTH    l««»U«Y 

2.M 

t 

T 

.03 

I 

•  73 

.la 

.20 

.10 

.20 

.11 

.03 

•  02     T 

•02 

•  10 

•>1 

•  01 

UNION    VIU-MC   DAM 

a«M 

T 

T 

.03 

•  ao 

.01 

T 

.11 

.30 

.17 

T 

•  03 

T 

T 

•  10 

•M 

T 

•  20 

VCBNON 

laTi 

T 

T 

•*> 

.0* 

.23 

.37 

•  08 

•  33 

MAITSFIELD    1   S 

l.oe 

•  02 

T 

.01 

T 

•  02 

•  3a 

.2a 

.04 

.01 

.27 

.32 

.07 

•  10 

•21 

•  04 
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•01 

•  0* 

T 

•ao 

1^34 

7 

•02 

•04 

•24 

T 

•  76 
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T 

• 

•  73 

. 

1^03 

•  11      T 
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•20 

•23 

•  04 
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.02 
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•01 

.03      .01 
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•01 
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T 
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•  11 
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•  01 
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•27 

•02 

•02 
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2.*« 
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•  •3 

^ 

.02 

T 

•  37 

.73 

•  02 

T 

•  02 

•oa 

•aa 

T 

T 

RSFEREHCB  NOTES 

AddltloDAl  laforsfttloD  reg&rdlag  the  cllBAte  of  Hew  Baglaod  say  be  obtftloed  by  writing  to  the  State  Clluitologlst  for  Northero  and  Ceotral  Nev  Englaod  (Haine ,  He«  Haapshlre ,  Veraoat ,  and 
Hasaachusetts)  at  leather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  HaBsachuaetts,  or  to  the  State  CllBatologtst  for  Southern  Hew  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Veather 
Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  naae,  such  aa  12  SSW,  Indicate  distance  In  ailes  and  direction  fron  the  post  office. 

Delayed  data  aad  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  aad  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aontbs  will  be  carried  la  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  alsslag  or  were  received  too  late  to  be  included  la  this  Issue. 

DlTlsioBB,  as  used  In  "Cllaatologlcal  Data"  Table  and  on  the  aape,  becaae  effective  with  data  for  January  1957, 

ches  and  wind  novewent  In  wiles.   Monthly  degree  day  totals 
of 


Loog-terw  aeans  for  full>tlae  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "V,    3.    Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
location.   Long-terw  aeans  for  all  stations  except  full-tlae  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 


jQd  Wind"  Table.   Max  and  Mlo  In  "Evaporation 
I  represent  observations  taken  at  the  present 


and  sleet.   Entries  of  aaow  < 


Snow  on  grouad  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  ts  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a. a., 
lo  record  la  the  "Cllaatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Teaperature"  Table  Is  Indicated  by  do  entry. 
Interpolated  values  for  aonthly  precipitation  totals  aay  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-  lo  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index, 

ft  Mount  Wasblagton,  Hew  Haapshire  not  used  In  coaputlng  averages  or  extreaes  for  State  or  Section. 

•'  Aad  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•-•  Fastest  observed  one  alaute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  autoaatlc  wind  instruaents. 

*  Aaount  included  in  following  aeasureaent,  tlae  distribution  unknown. 

0  Theraoaetera  are  generally  exposed  Ln  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  tberaoaetera  are  exposed  In  a  shelter  located  > 
the  roof  of  a  building. 

//  Gage  la  equipped  with  a  windshield. 

AS  Tills  entry  In  tlae  of  observation  coluan  in  Station  Index  aeans  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  laches  of  new  snowfall. 

M  Oae  or  aore  days  of  record  alsslng;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  alsaing.   See  "Dally  Teaperature"  Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data.  If 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 

B  Aaounte  froa  recording  gage.   (These  aaotints  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  tiae  of  observation  coluan  in  Station  Index  aeans  observation  aade  near  sunset. 

T  Trace,  an  aaount  too  small  to  aeasure . 

T  Includes  total  for  previous  aonth. 

Z  Observation  tiae  is  1:00  a. a.,  E.S.T. 

TAB  Tbls  entry  io  tiae  of  observation  coluan  io  Station  Index  aeans  variable. 


In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  B,  J  and  S  in  the  "Special" 


oluan  under  the  heading  "Observation  Tiae  and  Tables",  indicate  the  following: 


C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G  "Soil  Teaperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Oaission  of  data  in  aay  aonth  indicates  do  snowfall  aod/or  sdow  od  ground  in  that  aonth. 
J   "Suppleaental  Data"  Table. 

S  Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  aeasureaents ,  aade  at  Irregular  Intervals,  are  published  In  the  July  or  August  issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  lasue  of  tbia 
publication. 

laforaatioa  concerning  the  history  of  changes  la  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  throtigb  1955  aay  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.   That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Docuaents,  (k>vernaent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  60  cents.   Slallar  Inforaatlon  for  regular  Weather  Bureau  statlona 
aay  be  found  In  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllaatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Suhscriptloa  Price:   20  cents  per  copy,  aonthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Suaaary) .   Checks,  and  aoney  orders  should  be  aade  payable  to  the 
Soperlnteadeat  of  Docuaents.   Realttance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents,  Governaent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C, 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1958 


Station 

Day 

Of 

Montli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  KB  AP 

MAX 
MIN 

3* 
28 

38 

28 

31 

20 

31 
18 

41 
23 

39 
27 

34 

28 

33 
21 

20 

14 

23   28   31 

11   10   14 

25 

14 

2*   27 
12   13 

27 

11 

9 
5 

12 

1 

27 

11 

29 
17 

40 
19 

49 

28 

32 

20 

48 
31 

4* 
33 

42 
28 

38 
33 

42 
37 

32.2 

19.8 

BULLS  BRIO<>E  0AM 

MAX 
MIN 

34 
18 

36 
25 

29 
16 

29 
13 

39 
15 

38 

IS 

37 

19 

34 
17 

18 
12 

22   26   31 
3-6-3 

23 

7 

26   29 
5-1 

30 
-10 

1« 
0 

15 
-12 

22 

7 

26 
13 

36 
16 

49 
22 

32 

14 

50 
28 

46 
23 

48 
24 

38 

32 

30 
33 

32  tO 

12  •4 

COLCHtSTER 

MAX 
MIN 

40 
28 

33 

20 

29 
20 

24 
12 

35 

19 

38 
18 

34 
18 

33 
22 

24 
10 

22   25   31 

8    9   2 

25 
11 

20   31 

7   4 

26 

13 

13 
3 

10 
-  9 

24 

3 

30 

9 

37 

12 

41 
29 

37 
15 

4» 

27 

44 
34 

44 
26 

3* 

29 

39 
33 

31«1 
19*4 

COVENTRy 

MAX 
MIN 

38 
14 

36 
26 

34 
20 

26 

11 

29 
11 

35 

17 

37 
12 

35 

26 

30 

11 

18   21   25 

8-7-5 

30 
11 

20   24 
6   8 

30 
IS 

19 

0 

8 
-  7 

20 

4 

23 

1 

2« 

16 

38 

16 

41 
15 

43 

21 

47 
33 

44 
25 

45 

30 

38 
35 

38  (O 

U<4 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

32 

19 

33 

22 

25 
16 

24 

7 

33 

17 

36 
17 

33 

24 

28 
18 

20 
8 

22   21   26 
2-1    7 

22 

4 

18   31 
2    5 

23 
6 

s 

-  3 

10 
-10 

21 
6 

21 
9 

32 

16 

38 

30 

30 

10 

45 
22 

40 
22 

4« 
23 

38 

28 

36 

30 

2**3 

12.7 

OANBURY 

MAX 
MIN 

33 
20 

36 

26 

28 

19 

28 

14 

39 
21 

39 
21 

34 
21 

34 
20 

20 
11 

20   26   29 

7    0   3 

25 

10 

22   28 

8   6 

21 

10 

10 
3 

10 
-  2 

25 
6 

27 

14 

40 
15 

45 
27 

30 

14 

92 

30 

49 
33 

49 

26 

39 

31 

39 

34 

34. • 

16.0 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

35 
12 

33 

26 

29 
19 

23 

12 

37 
21 

37 
13 

36 

15 

30 
21 

23 
12 

21   23  27 
7  -12  -10 

25 

-  2 

20  31 
8-5 

26 

S 

17 
1 

11 
-13 

23 

6 

24 
13 

36 

12 

41 
24 

32 

10 

48 
27 

44 
33 

90 

21 

39 

30 

3S 
39 

30.7 
12.3 

GROTON 

MAX 
MIN 

33 
21 

36 
26 

31 
IS 

26 

13 

37 
21 

40 
21 

36 

20 

35 

19 

21 
14 

27   27   34 
11    3    7 

26 

12 

23   31 

10   9 

32 
9 

13 

1 

13 
-  3 

28 
6 

32 

1 

35 

IS 

42 
28 

33 

20 

49 

31 

49 
33 

42 
29 

3S 

31 

44 
34 

32.9 

14.4 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

MAX 
MIN 

35 

20 

37 
25 

29 
17 

25 

14 

38 
20 

41 
21 

35 
20 

30 
17 

18 
13 

25   27   26 
11    1    3 

24 
11 

22   29 
10   6 

22 

8 

8 
-  2 

12 

-  4 

24 
5 

30 
12 

38 
18 

44 
31 

33 

17 

4« 
30 

4« 

34 

4« 
26 

39 
33 

42 

34 

31.2 

14.1 

HARTFORD  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
21 

34 
25 

28 
16 

26 

13 

37 
18 

39 
24 

34 
20 

32 
17 

18 
12 

23   25   26 
7-6-3 

22 

■ 

21   28 
«   3 

20 

6 

8 
-  I 

12 

-  5 

23 
7 

30 

11 

3* 

18 

43 

26 

31 
16 

4« 

30 

44 
31 

44 
29 

38 

31 

40 
33 

34.1 
14.7 

MANSFIELD  HOLLOM  DAM 

MAX 
MIN 

41 
18 

34 
23 

35 
21 

29 
11 

25 

13 

36 

18 

38 

14 

36 
23 

31 
12 

18   22   26 

10-4-1 

33 

4 

23  21 

7   4 

30 

15 

22 

4 

9 

-  7 

12 

-  3 

24 

-  4 

31 

6 

42 
23 

3S 

17 

31 
16 

48 
30 

44 
29 

46 
31 

39 
39 

34.» 
12.9 

MIOOLETOWN  MB 

MAX 
MIN 

34 
23 

35 
26 

29 
17 

26 
12 

36 
21 

38 
21 

35 

20 

34 
17 

17 
13 

21   25   30 
9    3   6 

23 

12 

21   28 
6   3 

24 
7 

9 
-  8 

12 

-13 

24 
6 

31 
5 

36 

17 

43 

26 

32 

18 

49 
30 

49 

29 

44 
23 

3T 
32 

41 
33 

34.9 

14.8 

HIOOLETOHN  4  H 

MAX 
MIN 

40 
24 

35 
27 

35 
22 

27 
14 

34 
22 

37 
26 

38 

22 

34 
28 

30 
12 

la   21   25 
10   5   6 

28 
12 

22   26 

10   10 

30 
16 

18 
6 

13 

-  4 

20 
6 

24 
13 

34 
18 

42 

28 

44 
18 

4« 
26 

4* 
36 

49 

28 

44 
32 

40 
36 

32.0 

14.2 

MOUNT  CARHEL 

MAX 
MIN 

36 
21 

37 
25 

32 
16 

29 
11 

39 
17 

41 

19 

36 
19 

32 

24 

2» 

11 

23   28  28 

8   0   5 

26 

11 

23   29 
9   1 

27 
12 

14 
3 

12 

-13 

26 

6 

29 
13 

38 
17 

44 
30 

43 
17 

50 
28 

47 
29 

49 

23 

37 
31 

40 
39 

32.8 
13.3 

NEW  HAVEN  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 
24 

38 
29 

32 
19 

30 
18 

41 
25 

39 

23 

36 

24 

34 
19 

21 
15 

24  27   32 
12   8   11 

25 

14 

25   28 
12   8 

27 
10 

12 

4 

14 
1 

27 
10 

31 

13 

36 
IS 

49 
27 

32 

21 

47 
32 

4a 

33 

43 
26 

30 
33 

42 
3« 

12.4 
U.S 

NORFOLK  2  SM 

MAX 
MIN 

32 
12 

29 

17 

28 
14 

20 

7 

20 

7 

29 

15 

29 
13 

33 
22 

24 

7 

12   12   17 

4  -10  -  9 

25 
-  3 

)2   13 

3-1 

25 

1 

IS 
-  3 

2 
-11 

5 
-  9 

19 
0 

25 

7 

33 

15 

37 

8 

32 

9 

42 
31 

37 
22 

42 
21 

34 
28 

24.3 

7.8 

NORMALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

41 
25 

35 

24 

40 
22 

32 
18 

31 
20 

42 
27 

43 
24 

35 
28 

36 

14 

25   24   28 
10   6   10 

32 

13 

27   26 
11   12 

29 

14 

26 
5 

12 

0 

14 

2 

31 

10 

32 

17 

43 
IS 

47 
16 

36 

18 

48 
30 

48 
27 

44 
31 

41 
34 

»3.t 

17.4 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

42 
23 

39 
28 

35 

18 

32 

15 

30 
17 

37 

21 

34 

19 

32 

24 

32 

14 

22   26   30 

10   4   6 

34 
13 

25   25 

9   8 

33 
14 

24 

6 

12 
-  3 

IS 

4 

27 
6 

34 
14 

30 

20 

44 
19 

40 
16 

47 
28 

48 
26 

47 
2* 

43 
32 

33.2 

19.4 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

34 
16 

35 
25 

29 
16 

24 

8 

34 
6 

39 

15 

36 

14 

34 
22 

23 

11 

24   26   32 
7-6-2 

26 

11 

23   22 
5   12 

31 
3 

12 
-  2 

12 
-10 

25 

-  4 

33 

-  2 

34 
IS 

42 
20 

24.4 
4.3 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

31 
15 

32 
21 

26 
15 

21 

7 

34 
12 

36 
11 

33 
17 

31 
12 

23 
S 

20   20   25 

3-5-3 

21 

2 

20   27 
3   2 

23 

5 

11 

-  4 

10 
-12 

20 
-  2 

22 

7 

31 

11 

39 

28 

32 

9 

49 

22 

42 
33 

44 
23 

35 

29 

36 

31 

28.2 
10.7 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

3« 
15 

33 

24 

32 

IS 

26 

11 

30 
13 

35 

12 

34 

15 

33 

25 

30 

9 

19   18   24 
6-8-6 

27 
2 

19   25 
6-1 

26 
13 

15 

2 

13 

-13 

18 

2 

20 
12 

2S 

14 

40 
29 

40 
14 

43 

22 

44 
32 

40 
23 

42 
30 

3* 

32 

29.4 
12.9 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

35 

23 

38 
24 

34 
22 

31 

18 

41 

20 

42 

23 

37 
23 

32 

24 

31 

12 

24   27   32 

6    0    5 

30 
12 

25   28 
10   6 

29 
9 

18 

6 

15 
-  1 

31 
0 

33 

0 

44 
13 

49 
33 

90 
31 

91 
33 

4a 

27 

49 

24 

38 

32 

41 
37 

34.4 

14  •« 

STORRS 

MAX 
MIN 

32 

20 

33 

24 

26 
17 

23 

10 

33 

20 

34 
23 

35 
22 

31 
17 

17 

11 

20   24   29 
8    3    3 

22 

12 

18   29 
6   13 

22 

10 

10 

I 

10 
-  7 

22 

0 

29 

11 

35 

18 

40 
24 

2« 

15 

49 

28 

42 

30 

44 
24 

37 
27 

37 

31 

24.4 

15.0 

MESTSROOK 

MAX 
MIN 

34 
15 

44 
25 

34 

13 

30 
10 

40 
12 

42 
16 

37 

15 

34 
17 

32 
12 

27   27   33 
9-4   2 

29 
13 

26   32 

7    5 

28 
13 

17 
3 

17 
-  6 

30 
-  3 

33 
-  5 

36 
9 

44 
25 

43 
17 

47 
27 

51 
29 

45 

20 

37 
28 

42 
35 

34.7 
12.4 

MIGHAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

40 
18 

35 
24 

34 
20 

28 
12 

35 
20 

36 
18 

38 
19 

37 
20 

32 

12 

18   22   30 
7-7-4 

38 
2 

22   28 

7    1 

28 

16 

16 
0 

14 
-18 

22 

3 

26 

14 

30 
15 

40 
30 

43 
16 

46 
27 

46 
34 

44 
23 

43 

31 

39 

3« 

32.9 

14.1 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
19 

33 
21 

26 

7 

18 

1 

23 
5 

26 

5 

31 
5 

30 
19 

20 
2 

13   20  23 

-9-7-7 

21 
8 

17   20 
4   2 

19 
3 

26 

4 

18 
2 

27 
3 

29 
9 

31 
19 

38 

23 

23 

6 

3* 

9 

38 

29 

38 

17 

36 

20 

33 
28 

24.4 
4.T 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

32 

23 

32 

21 

26 

5 

21 
-  2 

19 
0 

22 

1 

2« 
3 

37 
22 

22 

I 

12   20  25 

-  9  -14  -  9 

30 
0 

15   18 

4    0 

21 

3 

27 
12 

IS 

1 

27 

3 

24 

10 

28 

IS 

35 

23 

23 

4 

29 

7 

3» 

24 

38 

17 

39 

17 

32 

30 

24.4 

7.7 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

36 
26 

33 
28 

32 

19 

28 

8 

22 
6 

24 
6 

33 

11 

40 
24 

39 

13 

16   20  28 
-  1    0   3 

32 

8 

32   20 

8    4 

20 
5 

34 
18 

22 

11 

29 

4 

2S 

11 

28 

16 

38 

23 

39 

11 

30 

S 

40 
22 

37 
18 

3* 

18 

39 

30 

30.3 

12.4 

BELFAST 

MAX 

MIN 

39 
23 

34 
24 

32 

18 

25 

5 

25 

1 

27 
2 

32 

3 

39 
25 

37 
8 

20   24  28 
1-2-3 

33 
-  5 

21   25 
13-4 

19 
-  5 

32 

IS 

24 

4 

32 
6 

32 
12 

31 
IS 

42 
24 

39 

4 

31 

S 

44 

2a 

42 
20 

37 
14 

39 

31 

31.3 
10.9 

BRIOGEWATER 

MAX 
MIN 

BRIOGTON  1  NNM 

MAX 
MIN 

38 
15 

34 
26 

34 
10 

21 
-  2 

28 
3 

36 

4 

37 

5 

31 
21 

26 
6 

21   29  28 

-10  -10  -  8 

27 

12 

19   30 
0  -  1 

22 

7 

21 

9 

20 

-  4 

30 

1 

32 

8 

36 
10 

41 
28 

34 
5 

36 
5 

46 
26 

45 

19 

36 

22 

32 
27 

31.1 
8.3 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

34 
22 

32 
23 

28 
11 

18 
7 

27 

10 

28 

7 

33 

8 

31 

21 

25 

1 

15   22   24 

-9-4-5 

24 

13 

18   23 

9   4 

20 

7 

28 
3 

17 
-  2 

27 

4 

29 
13 

31 
21 

40 
28 

39 

10 

37 
10 

41 

29 

39 

22 

36 

24 

39 

31 

2S.9 

11.4 

CARIBOU  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

30 
25 

28 
24 

28 

5 

14 

-  4 

18 

-  4 

19 
1 

19 
-  2 

33 

8 

35 

2 

10   12   14 
-10  -15  -13 

19 
-10 

15   9 
0-7 

17 
-11 

33 

17 

22 
6 

21 

5 

21 
1» 

21 

11 

21 

8 

10 

-  4 

17 
-  2 

29 
16 

28 

11 

31 

7 

31 
20 

21.4 
3.4 

CORINNA 

MAX 
MIN 

34 
20 

31 
21 

27 
16 

19 
-12 

21 
-  9 

23 
-  5 

33 

-  8 

34 
16 

34 

7 

16   20  23 
-23  -25  -17 

20 
-  9 

17   20 
8-5 

10 
-  7 

25 
9 

19 
-10 

28 
0 

20 
5 

30 
15 

36 
18 

25 

0 

30 

5 

3a 

20 

38 

18 

38 

10 

34 

20 

24.9 
2.4 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

MAX 
MIN 

31 
22 

30 
20 

25 
10 

18 

-  7 

11 
-  5 

17 
2 

23 

-12 

32 

-  4 

24 
-  1 

5   12   19 
-24  -29  -24 

20 
-13 

20   13 
2  -10 

22 

-  7 

19 
6 

22 
-12 

10 

-  6 

20 
3 

20 
13 

27 
11 

31 
-  8 

17 

1 

32 
16 

33 
5 

39 

8 

39 

13 

22.4 
-  1.1 

OAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIN 

37 

29 

34 
24 

32 

15 

28 
2 

27 

3 

27 

3 

34 

8 

32 
23 

32 

9 

17 
-  7 

23 

-  8 

27 

-  1 

22 

12 

22 
11 

24 

-  1 

20 
5 

29 
11 

22 

-  1 

31 

0 

32 

9 

30 
18 

42 
25 

39 
6 

32 
13 

43 
26 

38 
IS 

37 
22 

39 

30 

30.3 

10.9 

8«a  r«fer«DC«  Dot«a  follovlDg  8t> 
-    36    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY    1958 


D«y  Of  Month 

« 

Stalioo 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EAfiLE  LAKE  3  SH 

MAX 

HIN 

EASTPORT 

MAX 
HIN 

1» 

26 

31 
27 

31 

21 

26   25   26 

8    9    8 

32 

10 

41 
23 

41 
17 

19   21   29 
4    15 

30 
15 

26   22 

13    2 

23   34   28 

7   23   16 

26 

6 

11 
14 

28 
18 

36   30   29 
21    9    9 

36 
22 

16 

IB 

33 

23 

34 
27 

29.9 
14a4 

EAST  SAN&ERVILLE  )   SE 

MAX 
HIN 

32 
2S 

30 
23 

28 
16 

17   17   21 
-5-6-2 

32 

4- 

32 

21 

21 
6 

10   10   20 
-18  -10  -  9 

18 
-  5 

15  la 

10-6 

13   25   IS 

-7   12-2 

25 

-  1 

22 

10 

27 
11 

11   2T   28 

IS  -  1    2 

M 

22 

IT 

18 

IS 

12 

35 

27 

24aS 
5«0 

EAST  DINTHROP 

MAX 
HIN 

ST 

12 

3« 

26 

31 
18 

25   2*   26 
-3-4-2 

31 

0 

32 

28 

30 

a 

15   20   23 

-18  -21  -16 

23 
-  2 

23   21 

12    1 

20   26   20 
2   12-6 

28 

5 

10 
5 

10 

IS 

40   19   11 

20   6    6 

40 
2* 

IS 

18 

17 
16 

16 

28 

29.0 
TaO 

FARMINOTON 

HAX 

HIN 

20 

33 

25 

26 
15 

18   22   25 

-3-5-1 

33 

-  3 

31 
21 

26 

6 

16   22   26 
-17  -22  -15 

24 
-  3 

20   25 

9    0 

12   26   18 

-3-4-9 

28 

4 

29 

12 

11 

12 

38   11   12 

19    4    2 

40 
26 

41 
14 

38 

15 

13 

26 

2T.9 
Sal 

FORT  ICENT 

HAX 
HIN 

30 
2$ 

it, 
25 

30 
23 

25   20   23 

-1-9-5 

22 

1 

28 
-  2 

35 

16 

19   12   15 
-12  -11  -20 

23 

-20 

16   14 

-9-9 

12   30   35 

-19  -12    7 

12 

5 

26 
10 

24 
11 

24   24    9 
11-8-9 

24 

-  6 

10 

11 

16 

0 

14 
12 

2Sa8 
Oal 

&ARDINER 

HAX 

HIN 

3S 
11 

38 
22 

32 

12 

25   28   29 

-  5  -  6  -  * 

34 

-  1 

32 

la 

32 

7 

17   24   26 
-23  -23  -18 

24 
-  2 

21   26 
10-9 

IS   28   19 

2    8  -10 

33 

-  I 

11 

6 

11 

16 

42   IT   14 

21-1-1 

4* 

24 

36 

15 

IT 

14 

13 

26 

lO.t 

la9 

&REENVILLE 

HAX 
HIN 

29 
23 

28 
22 

23 

7 

if     14   19 
-3-1    1 

30 
3 

26 
16 

21 
0 

10   15   23 
-25  -16  -23 

14 
-  8 

12   15 
3-8 

11   24   U 
-5    7-5 

24 

2 

IS 

4 

27 

9 

11   21   2T 

IS  -  6    2 

IT 
20 

11 

T 

4« 

7 

3* 

27 

22a8 

2a7 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

3« 
13 

35 

19 

3* 

7 

21   29   34 

-5-1    0 

38 

5 

32 

18 

19 

-  4 

19   26   28 

-15  -14  -15 

31 

0 

23   29 

0-2 

10   20   18 

4  -11  -18 

10 

-  4 

14 

-  6 

15 

12 

42   24   14 
21    0   0 

4« 
26 

46 

12 

IS 

18 

34 
28 

Mat 
lal 

HOULTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

29 
2S 

29 

2« 

26 
5 

20   19   20 
-8-6-4 

24 
-  5 

35 

8 

36 

4 

9   11   20 
-11  -12  -13 

21 

-  9 

15   14 
2-5 

20   32   21 
-  6   19    6 

21 

4 

2S 
11 

24 
14 

24   14   22 
S  -  1  -  » 

32 

IS 

29 

10 

3f 

8 

12 

It 

21at 
la4 

MOULTOtt  I  HE 

HAX 
MIN 

JACKMAN 

MAX 
HIN 

33 

22 

30 
22 

23 

11 

12   11   12 

0-4    4 

35 

-  4 

23 

17 

18 
0 

6   14   22 
-27  -18  -24 

20 

-  a 

16   18 

10  -15 

U   25   IS 

-12    7-8 

18 

0 

18 

4 

22 

7 

29   2T   12 

15-7    2 

11 

21 

16 

4 

40 
8 

30 
2S 

22  aS 

laO 

JONESaORO 

MAX 
MIN 

3« 

20 

34 
25 

33 

17 

30   24   21 
3    5    2 

24 
5 

36 

1 

40 
16 

23   16   20 

0-8    1 

29 

5 

30   20 
14-3 

19   34   29 
1    1   12 

22 

I 

26 

a 

27 
11 

29   17   21 

18    6    6 

27 

12 

IT 
15 

IT 
16 

32 

20 

26a3 
6<2 

LEHISTON 

HAX 
HIN 

3S 
23 

32 
21 

28 

9 

20   26   28 
4   12   10 

35 

7 

29 
19 

17 

4 

18   24   27 
-  6  -10  -  4 

26 

12 

18   26 
8    8 

18   24   IS 
8-4-6 

2* 

7 

28 
12 

11 
20 

19   20   34 

23   a   11 

40 
28 

18 
22 

16 

24 

14 
26 

2TaT 
10  at 

LON&  FALLS  0AM 

HAX 
HIN 

30 
2* 

29 
22 

28 

7 

17   14   14 
-2-2    5 

18 

5 

28 

5 

29 

4 

4    8   15 
-25  -26  -23 

17 
-23 

16   10 
5-7 

16   20   20 

-7    1-7 

12 

-  T 

20 
5 

18 

5 

25   10   13 

14-1-2 

29 
1 

IS 

9 

13 

9 

3* 

10 

20.8 

OaO 

HAOISON 

HAX 
HIN 

3S 

1» 

33 

27 

27 
15 

13   22   29 
-5-8-7 

35 

-  4 

30 
22 

26 
6 

15   26   26 

-16  -19   12 

25 
2 

19   22 

10-5 

15   26   IS 
4   15    0 

28 

6 

30 
9 

11 

19 

17   12   29 

21    3    9 

36 

10 

41 
IT 

3T 
IT 

If 

29 

2Ta9 
8.0 

HILLINOCKET 

HAX 
HIN 

27 
2« 

34 

25 

32 

18 

29   21   19 
4-5    0 

21 

7 

35 

12 

33 

11 

13   13   13 
-10  -10  -13 

23 
-10 

21   19 
2-3 

20   32   31 

-223 

IS 
5 

11 

8 

27 

9 

28   10   14 
16    1    1 

31 

IT 

14 

8 

34 
10 

14 

14 

2S.T 
S.l 

HILLIhOCKET  CAA  AP 

HAX 
HIN 

31 
2* 

32 

2* 

2<> 

7 

23   19   22 

3-8    2 

34 

4 

33 

IB 

22 

1 

15   15   24 

-13  -  7  -18 

20 
-  9 

17   21 

4-5 

It   29   IS 

-7    2-4 

2T 
S 

24 

9 

28 

IS 

11   16   11 
»S    1-1 

33 

21 

34 

7 

36 

a 

31 
2t 

26  .4 

4a4 

OLO  TO«N  CAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

31 
26 

31 
23 

27 

<> 

20   19   23 
-8-6-6 

34 
-  2 

37 
22 

23 

0 

11   17   25 
-16  -21  -16 

30 
-  6 

17   20 
6-3 

22   27   22 
-3    1-8 

28 

0 

2S 

11 

2S 

16 

IS   21   10 

21    1-2 

36 
24 

35 

16 

42 
11 

12 

29 

2taT 
4.1 

ORONO 

HAX 
HIN 

32 
26 

32 

26 

31 
18 

30   24   28 
2    14 

35 

5 

36 
22 

36 

14 

22   24   30 
-6-11-8 

32 

2 

24   25 
15    3 

22   31   29 
5   IS    0 

11 

s 

10 
12 

32 

20 

IT   14   34 
24   6   10 

IT 
21 

41 
16 

42 
IB 

39 

10 

31  a» 

lOat 

PORTLAND 

HAX 
HIN 

38 
23 

36 
2* 

32 

16 

22   29   30 
10   15   11 

35 

18 

32 

IS 

18 
9 

21   15   28 

2    4    4 

29 
12 

24   24 
12    9 

21   21   18 
10   6-3 

13 

4 

IS 

16 

14 
21 

41   27   17 
27   12   14 

4« 
31 

40 
24 

IT 
2T 

IT 
28 

30al 
14.4 

PORTLAND  ua   AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 

1* 

35 

20 

32 
12 

20   28   33 

2    8    1 

32 

4 

31 
20 

20 
0 

19   27   29 
-13  -  6  -10 

28 
12 

23   28 

4-9 

20   22   17 
9-5-16 

11 

-  2 

11 
1 

12 
22 

42   27   17 
27   12    2 

45 
10 

41 
21 

It 

24 

It 

30 

30.1 
T.6 

PRESOUE  ISLE 

MAX 
MIN 

30 
24 

29 
23 

27 

17 

18   19   21 

0-3    1 

20 
-  1 

33 

4 

35 

2 

13   15   17 
-  7  -15  -12 

19 
-12 

20   10 

a  -  9 

16   12   28 

-13   14    8 

IS 
3 

24 

9 

24 
14 

23   17   15 
12-6  -10 

10 

6 

29 
9 

12 

1 

12 
11 

23.1 
2.8 

RIP06ENUS  DAM 

HAX 
HIN 

31 
20 

29 
21 

30 
13 

20   IB   15 
-8-8-3 

20 
-  5 

32 

1 

37 

6 

10    a   14 
-20  -20  -19 

26 

-17 

18   18 
0  -14 

18   28   27 

-9-5-4 

14 

-  4 

26 

2 

21 
3 

25   28  114 
10-5-4 

30 
6 

18 

3 

It 

4 

42 
IT 

24.1 
-  1.4 

ROCKLAND 

MAX 

HIN 

39 
20 

35 

26 

32 
17 

24   26   27 

10    5    5 

34 

a 

41 
28 

35 

10 

20   25   31 
-5-2    I 

34 
10 

21   25 
13-2 

20   12   23 

10   16    2 

30 
0 

31 

13 

28 
19 

40   14   14 
25    T   11 

44 
28 

41 
22 

M 

21 

15 

32 

11.1 

12.6 

RUHFORD  3  SK 

MAX 
MIN 

33 

la 

29 
18 

23 

6 

IS   21   24 
3    9    7 

35 

0 

27 

14 

14 

-  a 

14   21   24 
-IB  -23  -IB 

25 

-  1 

14   22 
5    2 

18   22   11 
-  1    1-10 

24 
5 

22 

a 

29 
6 

IS  20  11 

IS   4    5 

40 
24 

40 
16 

14 
U 

30 
2t 

25.0 
4a5 

RUMFORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

35 

27 

31 
21 

25 

9 

18   23   28 
5   10   12 

41 
8 

28 

16 

17 
0 

19   24   29 
-  9  -14  -11 

25 

4 

17   25 
6    4 

19   23   12 
1    0-4 

24 
5 

2S 

10 

12 

11 

17   22   11 

20    S    9 

39 

26 

44 
17 

It 

IT 

11 

2T 

2T.4 
8.1 

SANFORO  2  NNM 

MAX 
HIN 

35 

13 

35 

2* 

29 
16 

25   27   32 

0-3    3 

34 
2 

33 

22 

28 

7 

21   25   28 
-16  -13  -13 

28 
6 

24   26 
6    1 

23   20   IT 
5   a  -16 

30 
1 

12 
11 

IT 

19 

42   40   S« 

28   10    3 

41 

2T 

41 
18 

16 

21 

IS 

32 

10.9 
7.9 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 

MIN 

31 
23 

29 
22 

2* 

15 

21   20   22 

-5-5-6 

27 
-12 

31 

1 

31 

11 

11   14   21 
-17  -27  -26 

IB 
-19 

16   15 

10  -10 

13   34   27 
-21   13   12 

23 

3 

2S 

9 

25 
13 

24   IS   21 

6-5-12 

13 
-  5 

34 
9 

18 
-  3 

34 

4 

24.4 
-  0.6 

UNITY 

MAX 
HIN 

32 
22 

31 
22 

27 
1« 

17   21   22 
0    1    3 

34 

4 

33 

20 

30 

5 

15   20   24 
-9-6-1 

21 
9 

16   20 
6    4 

11   24   18 

1   10    0 

28 

1 

2T 

5 

28 

15 

16   11   31 

24    1    9 

3T 
24 

3« 

16 

18 

18 

12 

2T 

2t.t 
8.6 

■EST  BUXTON  2  NNN 

HAX 
HIN 

38 

13 

35 

16 

33 

7 

23   30   32 

-51    0 

33 

2 

2a 

19 

20 
-  9 

19   26   28 
-18  -16  -16 

28 

-14 

22   25 

-  4  -  7 

20   27   26 
9-9-23 

IS 

-  2 

3T 
-  8 

14 
20 

43   2S   35 

24    5    4 

45 
25 

41 

1« 

It 

21 

3* 

28 

10.6 

2a8 

KINSLOK 

HAX 
HIN 

35 

16 

38 

19 

35 

1<> 

30   21   24 
-  6  -  4  -  5 

28 
-  2 

33 

16 

32 

8 

35   15   22 
-16  -18  -19 

26 

-10 

23 
-  1 

23 

-  3 

31 

7 

11 

15 

11   19   21 

20    3    3 

41 
18 

19 

1* 

IT 

26 

32 

26 

lOal 
Sal 

HOOOLAND 

HAX 
MIN 

32 

2* 

30 
25 

30 
22 

28   26   21 

1    1    3 

23 

4 

37 
23 

38 

a 

25   14   15 

0-6-4 

27 

-  1 

28   20 

14    0 

24   30   31 
-6    0-5 

2* 

-  4 

24 
3 

2T 

12 

14   10   IT 
12   4-1 

12 

1 

14 
IS 

It 

11 

31 

11 

2TaS 
taO 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

36 
17 

32 

17 

30 
17 

24   20   28 
8    9   12 

30 
15 

36 
22 

22 

10 

14   19   20 
10  -10  -  a 

26 

-  8 

17   18 
6    3 

28   IS    0 
3-2-13 

S 
-13 

18 
5 

19 
12 

IS   16   IS 

17    9   10 

45 
36 

19 
24 

45 
26 

IS 

32 

26  aO 
9.5 

AMHERST 

HAX 
HIN 

33 

16 

33 
23 

27 
13 

21   33   40 

9   17   18 

31 
17 

31 

14 

14 
11 

21   25   23 

4-9-7 

20 

7 

21   27 
7    2 

18    8   10 
8-7-12 

23 

2 

30 
9 

33 

18 

41   28   45 
26   13   25 

43 
31 

41 
24 

18 
31 

38 
31 

28a5 
12a2 

BEDFORD 

HAX 
HIN 

3« 
19 

35 

26 

31 
18 

27   35   38 

8   13   13 

38 
12 

35 

26 

27 
13 

25   27   31 

9-1-3 

29 

18 

22   30 
1    3 

26   IB   14 
15    5-6 

29 

0 

32 

4 

32 

9 

42   40   40 
29   15   23 

43 
34 

44 
26 

39 
26 

39 

30 

12  a2 

14.1 

BIRCH  HILL  DAM 

HAX 

HIN 

32 

i 

30 
22 

29 
13 

21 
-  2 

30 

-  4 

33 

10 

34 

4 

31 
23 

23 

9 

19 

1 

22 
-23 

27 
-22 

25 

7 

17 
3 

27 
-  5 

26 
12 

IB 

1 

9 
-16 

22 
-  2 

27 
10 

29 

16 

38 
26 

33 

6 

40 
20 

40 
34 

46 
18 

42 
28 

34 

32 

26.6 

6.1 

&••  r«t«r«BC»  BotsB  (ollowlBC  tt«tloD  1 
-   37    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1958 


Day 

Of 

Month 

& 

Station 

a 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

30 
22 

33 

25 

28 
IS 

20 

6 

32 

13 

36 
15 

32 
26 

36 
21 

22 

11 

22   25   28 
7    6   12 

24 
14 

20 
6 

26 

9 

30 
14 

18 
-  2 

10 
-10 

27 

-  1 

30 
11 

29 
20 

40 
29 

33 

13 

39 
23 

42 
32 

M 

24 

35 

28 

36 

34 

29»1 
15*2 

BOSTON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 

28 

36 

27 

33 

19 

21 
13 

37 

19 

39 
20 

36 

27 

38 
21 

21 
15 

24   28   32 

14   14   14 

28 
14 

23 
11 

28 
14 

32 

15 

15 
I 

15 

-  4 

29 
6 

33 
17 

35 
25 

43 
32 

33 
17 

37 
29 

45 
33 

40 
28 

38 
31 

40 
32 

31<9 
19  tO 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

3S 

20 

38 
27 

34 
20 

28 

10 

37 
15 

40 
14 

38 
15 

38 
28 

30 

13 

26   29   34 

10    3   4 

30 
24 

25 

9 

25 

4 

33 
20 

22 

4 

17 
-  6 

30 

3 

33 
12 

35 

20 

43 
30 

42 
17 

42 
26 

46 

34 

42 
27 

39 
27 

41 
35 

34.2 
16.6 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

MAX 
MIN 

3» 

18 

32 
23 

33 

17 

25 

4 

33 
13 

37 
18 

43 
22 

35 

26 

30 
S 

21   23   32 

3    4    8 

33 

9 

21 

2 

31 
8 

26 

9 

17 

2 

12 
-  6 

22 

2 

29 
8 

32 
22 

41 
27 

39 

14 

42 
20 

42 
38 

46 
23 

43 
27 

IS 

33 

11«9 
14.4 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

39 

36 

33 

31 

35 

40 

40 

37 

29 

26   29   34 

33 

27 

31 

30 

20 

14 

30 

33 

33 

43 

41 

40 

44 

42 

38 

41 

33  •9 

CLINTON 

MAX 
MIN 

41 
1« 

34 
19 

3« 

19 

31 
5 

22 

9 

16 

14 

3« 

16 

36 
22 

32 

11 

17   24   27 
3-1-5 

31 
-  3 

27 
6 

25 

4 

35 

5 

20 

2 

8 
-10 

IS 

-  3 

31 
10 

35 

19 

34 
24 

41 
14 

32 

15 

44 
31 

45 

23 

4« 
27 

3S 

30 

31.5 

11.6 

COHASSET 

MAX 
MIN 

EAST  MAREHAM 

MAX 
MIN 

«2 
22 

34 
23 

35 

22 

32 

12 

23 

13 

35 
17 

37 

16 

45 
25 

33 

15 

22   25   27 

11    4   4 

35 

12 

28 
9 

24 

4 

32 

8 

36 
5 

13 
-  3 

12 
-  1 

30 
8 

If 

37 
23 

41 
19 

33 

18 

42 
32 

46 
27 

IS 

28 

41 
IS 

12.5 

15.1 

E06ART0WN 

MAX 
MIN 

hi 
19 

34 
26 

35 
22 

32 
12 

25 

12 

34 
20 

37 
17 

46 
25 

40 
15 

24   26   28 
10   10    7 

35 

9 

29 
10 

25 

11 

33 

12 

37 
9 

15 

1 

14 
2 

30 
8 

33 

17 

38 

17 

40 
21 

34 
21 

41 
31 

49 
28 

42 
28 

IS 

31 

13.4 

16.2 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

34 
25 

36 
28 

32 
20 

24 
13 

33 
17 

39 
19 

36 
23 

37 
21 

21 

15 

26  za      32 
13   12   12 

30 
14 

23 

9 

30 
14 

32 

15 

15 
3 

13 
-  3 

28 

4 

33 
13 

36 

20 

40 
31 

13 

19 

44 
26 

4S 
32 

44 
27 

M 

29 

45 
IS 

12.4 

18.1 

FITCHSURG  2  S 

MAX 
MIN 

39 

21 

35 

18 

34 
16 

30 

4 

20 
6 

34 
15 

40 
15 

35 

24 

34 
11 

17   23   26 

I    0-4 

31 

1 

25 

6 

21 

4 

35 
9 

21 

4 

11 
-  9 

11 
-  5 

27 
11 

33 
17 

35 

23 

41 
14 

31 
16 

43 
29 

42 
22 

46 
28 

17 

31 

30.6 
11.7 

MAX 
MIN 

40 
21 

34 
23 

35 

22 

31 

10 

22 

12 

36 
17 

39 
12 

36 

24 

33 

14 

IS   20   29 
9    3    1 

34 
2 

25 

8 

24 
8 

32 
12 

20 
5 

10 
-  6 

10 

-  4 

28 

8 

33 

14 

35 

25 

44 
12 

33 
12 

44 
32 

44 
26 

45 
28 

39 
33 

31.2 
13.7 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

35 

22 

38 
26 

34 
20 

27 

10 

35 

14 

38 
16 

37 
IS 

34 
25 

25 
13 

26   28   32 

3    4    2 

28 
19 

24 
10 

31 
8 

21 
12 

20 
6 

17 

-  7 

33 

2 

34 
14 

31 
22 

41 
29 

37 
14 

39 
21 

45 
34 

4S 
2* 

IS 
27 

3S 

34 

32.5 
15.9 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

32 

13 

34 
13 

31 
16 

23 

S 

20 
10 

32 
13 

35 

12 

31 
16 

28 

8 

13   20   22 
6  -13  -13 

25 

-10 

20 
-  3 

20 

2 

30 

1 

16 
-  2 

3 
-20 

S 
-17 

22 

5 

28 
12 

36 

17 

41 
8 

35 

9 

43 
30 

38 
16 

47 
17 

35 

30 

27.4 
6.6 

HYANNIS  3  NE 

MAX 
MIN 

38 
15 

35 

30 

34 
22 

31 
11 

34 
14 

37 

14 

45 
9 

32 
15 

24 
15 

27   26   32 
12    3-1 

34 
25 

26 

9 

2S 

11 

38 
20 

35 

7 

14 
-  1 

29 

6 

29 

17 

38 
17 

40 
28 

40 
21 

42 
2S 

47 
31 

44 
30 

40 
27 

4S 
36 

14.4 
16.7 

KNI6HTVILLE  0AM 

MAX 
MIN 

34 
10 

32 

12 

30 
18 

32 

9 

22 

10 

30 
18 

37 

13 

33 

IS 

28 

10 

IS   IS   24 
7  -16  -14 

26 

-12 

18 
-  2 

26 

-  1 

27 
2 

16 
0 

8 
-  9 

8 
-  5 

20 
6 

26 
12 

35 

20 

38 
11 

35 

14 

45 
22 

40 
20 

43 
20 

36 

31 

28.0 
8.1 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

41 
IS 

33 
25 

40 
20 

33 

10 

25 

10 

38 

15 

43 
15 

36 

23 

32 
13 

23   27   30 
8-2-2 

34 

5 

28 
S 

24 
3 

3« 

IS 

20 

8 

13 
-  6 

17 
-  3 

33 
6 

37 

7 

34 
24 

42 
15 

30 
20 

46 
28 

45 
26 

4« 
27 

38 

30 

11.0 
11.1 

LAWRENCE 

MAX 

MIN 

39 
21 

35 
20 

32 

20 

20 
9 

34 
14 

34 
15 

35 

16 

35 

24 

25 

12 

23   26   30 
7    0-2 

27 
15 

22 

7 

29 

7 

21 

2 

20 

3 

16 

-  8 

30 
-  3 

31 

14 

31 
22 

43 
31 

35 

14 

40 
22 

45 
32 

42 
27 

38 
27 

38 
32 

11.3 
14.3 

LOWELL 

MAX 
MIN 

37 
20 

35 
27 

33 
18 

30 
9 

36 

14 

41 
15 

37 

18 

36 
26 

28 
13 

23   28   30 
7    2-3 

29 
IS 

24 

9 

30 

7 

27 
12 

21 

7 

IS 
-  7 

30 

2 

35 

15 

33 
23 

44 
28 

41 
15 

42 
21 

43 
33 

44 
26 

40 
29 

30 
34 

33.4 
15.6 

HIOOLETON 

MAX 
MIN 

40 
26 

38 
26 

33 

22 

30 
14 

44 
15 

42 
20 

39 

21 

38 
28 

28 
16 

25   26   31 

14   10    5 

32 
5 

28 

13 

28 
11 

30 
20 

22 

8 

16 

-  3 

31 
0 

31 

12 

32 

13 

44 
31 

38 
19 

42 
24 

45 
34 

39 
30 

39 

30 

40 
38 

34.0 
17.9 

NANTUCKET  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 
25 

34 
28 

30 
20 

22 

15 

33 
20 

34 
22 

42 

19 

45 
22 

24 

18 

27   27   34 
15   13   11 

36 

17 

24 
13 

30 
18 

40 
20 

21 

7 

15 
5 

27 

9 

28 

19 

34 
22 

38 
31 

34 
23 

40 
28 

46 

34 

39 

29 

39 

35 

44 
35 

32.9 
20. S 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

34 
28 

36 

28 

35 
19 

26 

14 

35 

20 

42 
24 

40 
28 

40 
22 

22 

17 

28   29   33 
15   14   18 

33 

15 

26 
12 

30 
16 

35 
14 

16 

5 

IS 
2 

32 
8 

36 
16 

40 
22 

42 

30 

34 
22 

42 
34 

48 
33 

45 

31 

40 
34 

46 

33 

34.3 

20.5 

PITTSFIELO  wa  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 
7 

30 
19 

21 
8 

20 

7 

29 
14 

33 

12 

34 
10 

26 

12 

13 
8 

18   21   24 
I  -11  -10 

16 
3 

15 

1 

28 

1 

16 

0 

1 
-  7 

6 
-14 

17 

2 

21 
8 

34 
12 

36 

19 

33 

7 

4S 
32 

39 
26 

48 
18 

16 
30 

35 

29 

26.0 
8.7 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

40 
24 

37 
30 

35 

22 

34 
12 

36 

14 

37 
18 

3S 
19 

40 
29 

32 
16 

28   30   32 
11    9    8 

31 
25 

27 
10 

31 
11 

36 
13 

36 

6 

15 

-  3 

31 

4 

34 
13 

37 
21 

42 
30 

41 
19 

40 
27 

4« 

35 

44 
29 

37 

30 

42 
35 

35.3 

IS. 5 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 
MIN 

40 
32 

38 
30 

38 
25 

30 
12 

3S 
18 

40 
28 

40 
26 

39 
32 

32 
IS 

33   35   32 

20   IS   IS 

31 
18 

25 

IS 

28 
20 

34 
24 

29 

10 

11 
-  3 

29 
3 

32 

16 

34 

28 

38 

33 

36 

20 

40 
28 

44 
37 

39 

32 

39 

30 

36 
36 

34.4 

22.4 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

41 
19 

34 
23 

36 
23 

33 
12 

25 
13 

34 
12 

42 
12 

37 
22 

32 
15 

21   26   28 
10    0    1 

34 

2 

29 

9 

24 

4 

33 
7 

33 

5 

12 

-  4 

14 
-  2 

31 
7 

34 
13 

38 
22 

41 
19 

30 
19 

42 
28 

42 
27 

45 
27 

37 
13 

32.4 
13.5 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

36 
29 

29 
25 

31 
17 

20 
10 

31 
16 

34 
17 

34 
22 

3S 
22 

22 
13 

22   24   30 
10    9   10 

29 

14 

20 
10 

24 
12 

32 
IS 

18 
0 

12 
-  7 

27 

1 

28 
16 

34 
22 

41 
27 

36 
15 

35 

23 

44 
31 

34 
28 

37 
32 

39 

35 

30.0 
17.0 

SALEM  CO  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

34 
26 

35 

27 

35 
20 

27 
12 

34 
15 

36 
18 

33 

24 

36 
29 

27 
12 

23   27   29 

11   10    9 

2S 

19 

20 
8 

24 
11 

32 
20 

20 
4 

18 

-  5 

30 

5 

32 

15 

31 
23 

40 
26 

36 
17 

43 
23 

44 
35 

38 
26 

IS 

29 

39 
34 

3i7e 

18.0 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

36 
26 

38 
27 

34 
20 

27 

15 

38 
19 

38 

20 

42 
24 

48 
22 

24 
18 

29   30   34 
15   13   16 

35 

16 

26 

13 

31 
15 

3S 

16 

16 

5 

16 
2 

32 
9 

34 
16 

40 
22 

42 
34 

33 
23 

41 

32 

48 
35 

41 
32 

39 

33 

49 
35 

IS.O 
20.5 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

33 
15 

32 
15 

31 
18 

22 

10 

19 
11 

31 
12 

35 
16 

31 
19 

28 
10 

14   18   23 
9-11  -  9 

26 
-  8 

20 

4 

18 

1 

25 

1 

17 

0 

7 
1 

8 
-  7 

21 
8 

27 
17 

31 
23 

38 
11 

26 
11 

41 
26 

39 
20 

41 
20 

36 
32 

26.4 
9.8 

SPRIN6F1EL0  ARMORY 

MAX 
MIN 

35 

22 

33 

27 

33 
20 

23 

12 

35 

20 

41 
24 

37 
23 

34 
26 

26 

12 

24   26   26 
9-2    2 

26 
10 

21 

8 

28 
13 

28 
14 

15 

2 

12 
-10 

24 
5 

32 

11 

34 
19 

42 
30 

36 
15 

47 
25 

46 
25 

46 
27 

43 
32 

39 
35 

31.9 
16.3 

STOCKBRI06E 

MAX 

MIN 

33 

6 

32 
23 

23 
12 

21 
8 

34 
15 

37 
13 

33 

8 

28 
15 

15 
S 

19   21   24 
4  -24  -22 

20 

2 

19 
3 

27 

0 

20 

3 

5 
-  6 

10 
-19 

20 
0 

24 
8 

34 
11 

38 
23 

29 

7 

42 
27 

39 
31 

44 
20 

37 
29 

37 
30 

27.3 
S.4 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

34 
19 

37 

29 

33 

22 

27 

10 

37 

13 

40 
12 

3* 

14 

36 

29 

29 

15 

26   29   34 

11    1    2 

28 

22 

24 
9 

33 
6 

33 
20 

22 

4 

16 
-  5 

31 

2 

34 

0 

38 
14 

42 
30 

39 
17 

43 
27 

46 
33 

43 
25 

38 
28 

43 
33 

34.0 
15.8 

TULLY  DAH 

MAX 
HIN 

36 

9 

33 

10 

33 

11 

26 

I 

19 

0 

32 

2 

36 

9 

35 

18 

29 

9 

14   20   24 
0  -20  -16 

29 
-11 

23 

-  4 

21 
-  6 

28 
-  3 

IS 

1 

S 

-27 

11 
-22 

26 

11 

32 
13 

32 

21 

40 
5 

26 
6 

42 
26 

42 
19 

47 
22 

35 

32 

28.4 
4.1 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

35 
15 

36 
26 

30 

23 

9 

35 
15 

39 
17 

32 
14 

34 
25 

26 

12 

24   25   29 
3-13-8 

26 
-  1 

23 
6 

29 
-  I 

25 
15 

16 
1 

18 
-24 

26 

-  4 

36 

1 

35 
15 

43 
30 

34 
7 

43 
23 

43 
36 

48 
21 

38 
30 

38 
33 

31.8 
11.5 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

33 
17 

35 
27 

31 
21 

23 

7 

36 

9 

39 
10 

37 

14 

36 
22 

23 

14 

26   2S   32 
9-2-1 

2S 

18 

23 

S 

30 
3 

30 
17 

19 

1 

15 

-  8 

31 
0 

34 

6 

31 
22 

43 
31 

35 

17 

43 
25 

46 

34 

42 
25 

37 

27 

40 
35 

12.4 
14.6 

WALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

35 
19 

39 
30 

36 
23 

25 
11 

36 

11 

38 
13 

39 
15 

38 
28 

30 
12 

24   28   32 

10-1    1 

29 
18 

22 
10 

32 

4 

31 

20 

20 

4 

12 
-  5 

30 
-  2 

33 

4 

33 
22 

43 
32 

43 
18 

44 
29 

45 
36 

42 
28 

39 

29 

42 

34 

13.6 
16.2 

WEST  CUHMINSTON 

MAX 
MIN 

37 

5 

34 
20 

24 
12 

21 

2 

24 
14 

30 
10 

33 

7 

30 
11 

20 

7 

17   20   22 

1  -23  -19 

20 
-  5 

16 
3 

24 
-  1 

20 

5 

9 

-  4 

10 
-15 

20 
1 

17 

5 

23 

10 

30 
22 

27 

8 

39 
20 

42 
31 

41 
15 

37 

23 

35 

27 

25.8 
6.9 

WEST  LYNN 

MAX 
MIN 

33 
23 

35 
27 

32 

19 

21 
10 

34 

15 

38 
16 

36 

20 

36 
23 

23 

13 

25 

11 

27 

7 

32 

7 

29 
15 

22 

10 

29 
8 

31 
16 

16 

2 

14 
-  6 

30 
2 

31 
14 

33 
22 

43 
31 

32 
15 

38 
27 

44 
33 

41 
26 

36 

29 

40 
32 

31.5 
16.7 

8««   refeKBca   iM>t«a   (oIlo«lD«  Stktlon   ladez. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1958 


Station 

Day 

Of 

Month 

o 
E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

NEST  MEOtWY 

MAX 
MIN 

32 
16 

34 
26 

24 
6 

36 

7 

43 

13 

37 

13 

37 
27 

29 

14 

27   2B   33 

7-4-3 

2B 

18 

24  35 

8    3 

27 
16 

18   15 
0-6 

32 

2 

35 

0 

32 

22 

42 
30 

36 
8 

47 
25 

46 

34 

49 
26 

38 
26 

40 
38 

33.5 

14.0 

■ESTON 

MAX 
HIN 

37 

la 

35 
25 

30 
6 

36 

10 

38 

11 

39 
13 

36 

25 

28 

12 

24   26   31 
7    0-6 

30 
18 

25   28 
7   '7 

27 
13 

IB   14 
3-9 

28 
-  I 

33 
10 

33 
21 

42 
21 

40 
14 

34 
20 

44 
26 

42 
24 

41 
26 

38 

35 

32.6 
13.4 

aesTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

3k 
18 

34 
25 

23 

12 

34 
17 

39 
21 

35 

18 

30 
16 

16 

13 

23   25   30 

1  -  B  -  6 

22 

8 

21   28 
7    6 

20 
9 

9   10 
-3-9 

23 

5 

33 

9 

33 
17 

41 
25 

28 

13 

46 
28 

45 
32 

44 
24 

38 
31 

40 
33 

29.7 

13.5 

■MCESTER  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

30 
20 

30 
21 

17 

4 

29 
11 

34 

17 

33 
22 

30 
12 

13 
8 

IB   21   27 
2    2    7 

20 
6 

17   28 
3    8 

16 

5 

5    7 
-  8  -12 

22 

0 

28 

11 

30 
18 

38 

23 

25 

12 

40 
23 

40 
29 

44 
22 

34 
27 

35 

30 

26.3 
11.9 

HORCESTER 

MAX 
MIN 

3« 
17 

35 

18 

23 

3 

35 

5 

37 
17 

36 

13 

35 
22 

22 

10 

22   28   35 

0-2-3 

26 
13 

22   33 
5    9 

25 

12 

12   10 
0  -10 

28 
2 

33 
13 

30 
20 

40 
28 

28 

11 

43 
24 

44 
34 

45 
20 

35 
27 

36 
32 

30.9 
12.7 

NEa  HAMPSHIRE 

seiiTon 

MAX 
HIN 

30 
19 

25 

la 

18 
10 

10 
-  8 

17 
-  6 

23 

-  6 

32 

0 

26 

16 

16 
0 

14   18   21 
-12  -12  -12 

16 

0 

10   18 
0  -15 

18 
0 

10    5 
1  -24 

16 

-10 

18 
6 

28 

-  3 

33 

24 

2B 

-  7 

34 
17 

38 
26 

38 

4 

36 

20 

34 
30 

22.5 
2.7 

BERLIN 

MAX 
MIN 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

31 
X7 

25 
15 

IT 

8 

B 
-  5 

16 

1 

24 
-  1 

34 
3 

24 

14 

19 
0 

11   19   22 
-12  -11  -  9 

18 

4 

12   20 
-  2  -10 

17 
3 

10    6 
0  -19 

IS 
-  8 

19 
6 

29 

2 

32 
20 

26 
-  5 

33 

10 

38 
24 

39 
6 

35 

21 

35 

28 

22.7 
3.6 

BLACKHATER  OAH 

MAX 
MIN 

36 

l* 

36 

17 

31 

9 

27 

4 

17 

3 

27 

9 

32 

4 

37 

13 

27 

7 

13   20   25 

-  8  -15  -17 

25 
-  6 

22   17 
7    3 

30 
10 

17   16 

6  -10 

12 

-  1 

24 

10 

28 

4 

32 

10 

40 

4 

24 
11 

42 
19 

41 
18 

45 
24 

35 

30 

27.8 
6.4 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

<,0 
21 

38 
23 

32 

10 

26 
3 

18 
6 

27 
3 

33 
-  1 

28 

6 

31 

5 

12   24   2B 
-17  -26  -23 

28 

-19 

29   20 
2    2 

30 

4 

24   15 
6  -18 

27 
-  6 

27 

12 

31 

-  1 

37 

8 

40 
6 

25 
11 

40 
23 

41 
12 

47 
19 

37 
29 

29.8 
3.6 

MAX 
MIN 

34 
12 

33 

19 

29 

10 

17 

7 

2« 
10 

32 
12 

34 

6 

31 
18 

18 
8 

21   26   26 
-  5  -16  -16 

25 

11 

20   27 
9    5 

19 

10 

13   14 

-2-7 

27 

4 

30 
13 

36 

15 

42 
22 

22 

11 

39 

15 

43 
30 

45 
22 

35 
27 

35 

31 

28.6 

10.0 

DURHAM 

MAX 
MIN 

37 

19 

36 

25 

30 
17 

32 

5 

30 

10 

34 

13 

34 
10 

34 
25 

26 

10 

30   28   28 

-4  -14  -14 

28 

15 

22   28 

9    7 

28 

10 

21   17 

8-4 

30 
-  3 

33 

10 

33 

20 

43 
29 

40 
12 

36 
12 

46 
30 

42 
24 

36 
26 

37 
32 

32.1 
12.1 

EAST  OEERING 

MAX 
MIN 

3* 
12 

33 
21 

28 
8 

18 
-  I 

33 
-  2 

34 
0 

34 
2 

30 
20 

20 

7 

20   26   27 
-  7  -14  -18 

24 
5 

19   30 
4-3 

20 
8 

13   15 
0-11 

28 
-  2 

31 

8 

35 
15 

41 
30 

30 
2 

42 
19 

42 
27 

48 
19 

35 
24 

33 

28 

29.4 
7.2 

FA8YAN 

MAX 
MIN 

27 

15 

25 

8 

15 
0 

IB 

-15 

16 
-  7 

21 
-16 

30 
-15 

22 
-  2 

10 

-  4 

9   18   23 
-24  -2i   -26 

18 

-  8 

10   19 
-  5  -21 

18 

3 

6    5 
-  6  -27 

12 
-11 

20 
2 

25 

-13 

30 
16 

28 

-  8 

34 
10 

35 

20 

38 
-  2 

38 
18 

33 
25 

21.5 

-  4.1 

FIRST  COMM  LAKE 

MAX 
MIN 

27 
21 

25 
18 

21 

8 

10 
-17 

5 
-17 

11 

2 

15 
-13 

32 
-10 

23 
-  3 

-  1    5   15 
-23  -30  -27 

21 
-20 

15    7 
0  -17 

13 
-19 

IB   10 
3  -21 

4 
-15 

13 

0 

13 

-  5 

23 
9 

26 
-11 

15 
-  9 

29 
9 

32 

2 

39 
2 

3« 

24 

17.9 
-  5.7 

FRAMU.IN  1  Nil 

MAX 
HIN 

36 

15 

32 
25 

28 
15 

23 

-  1 

27 

1 

31 
7 

36 

3 

32 

21 

24 
8 

21   26   26 

-11  -20  -18 

26 
10 

18   28 
7    0 

22 

a 

20   13 
4-5 

27 

3 

28 
12 

36 
6 

43 
28 

34 
6 

40 
14 

42 

30 

48 
20 

36 

23 

35 
30 

29.9 
8.6 

HAX 
MIN 

37 
12 

33 
18 

29 
12 

25 
-  5 

12 
-  2 

23 
3 

28 
0 

34 
11 

28 
6 

10   19   25 
-14  -23  -20 

26 
-12 

22   14 
6-5 

3D 

4 

17   12 
6  -12 

14 
-  3 

23 

10 

24 

4 

36 
11 

41 

4 

20 
10 

37 
20 

46 
18 

45 

21 

34 
28 

26.6 
3.9 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

3* 
8 

30 
22 

25 
8 

19 
2 

25 
-  8 

27 
-  5 

30 
-  6 

2S 
20 

20 
5 

16   22   25 
-14  -26  -25 

20 
2 

16   18 
5    0 

20 
2 

12    9 
4  -13 

22 

-  2 

23 

10 

32 

-  7 

39 
27 

31 
5 

40 
15 

39 
29 

45 
14 

36 
24 

32 

30 

26.3 
4.5 

HANOVER 

MAX 
MIN 

36 
17 

31 
IS 

28 

9 

15 
2 

27 
-  1 

29 

0 

25 

2 

29 

18 

19 

6 

19   23   24 
-  4  -16  -15 

22 

4 

18   22 

6  -11 

16 
8 

11   11 
-  2  -19 

23 

25 

8 

34 
-  2 

40 
28 

28 

4 

37 

20 

39 
29 

41 
14 

36 
26 

35 
31 

26.5 
6.4 

KEENE 

MAX 
MIN 

35 
9 

36 
22 

28 
9 

18 

3 

34 

1 

38 

10 

31 

7 

30 
23 

23 

9 

23   25   29 
5  -19  -17 

25 
8 

22   30 
2-7 

18 
12 

12   15 
1  -31 

30 

-  4 

32 

0 

37 
12 

39 
30 

33 

7 

43 
22 

41 
35 

49 
19 

40 
27 

35 

33 

30.4 
B.l 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

35 
19 

30 
16 

27 
6 

13 

4 

26 
9 

31 
11 

33 

9 

30 

13 

13 
2 

18   25   26 
-11  -11  -13 

23 

a 

17   29 
4    6 

20 
8 

13   13 
-1-9 

25 

2 

27 

10 

35 

12 

40 
16 

20 

7 

38 

14 

39 
25 

46 
19 

35 
22 

33 
27 

27.1 

8.0 

LANCASTER 

MAX 
HIN 

'•0 
22 

28 
19 

21 
9 

24 
-  7 

24 
1 

26 

-  3 

35 
-  7 

30 
17 

24 

1 

11   22   30 
-15  -21  -20 

26 

7 

22   28 
0  -20 

20 
3 

15    6 
2  -24 

18 
-  5 

20 

7 

28 

-  7 

40 
24 

29 
-  3 

32 

13 

38 
27 

41 

4 

40 
15 

36 
29 

26.9 
2.4 

MAX 
MIN 

3* 
13 

31 
13 

27 

4 

15 
2 

29 
-  8 

31 
-  5 

25 
-  2 

28 

15 

15 
3 

19   26   26 

-  6  -21  -20 

22 

-  4 

IB   23 

-  8  -17 

13 
6 

9   10 
-  8  -30 

24 
-  6 

26 
10 

34 
-  5 

40 
17 

21 
-  2 

37 
20 

38 
27 

43 
11 

36 
22 

34 
27 

26.2 
1.7 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

38 
15 

30 
20 

27 
12 

14 

4 

28 

5 

30 
20 

34 

7 

30 
16 

16 

8 

25   32   27 

-  5  -20  -17 

26 

10 

19   25 
6    4 

17 
8 

12   IS 
-3-7 

24 
2 

24 
12 

34 

18 

43 
21 

22 

10 

38 
16 

46 
29 

46 
22 

43 
24 

It 

28.5 
9.5 

HAX 
MIN 

33 
12 

33 
23 

30 
8 

17 
8 

31 
12 

34 
IB 

34 
17 

30 
20 

16 

9 

21   25   28 
-  9  -23  -23 

25 

13 

20   26 
6    2 

18 
8 

15   14 
4-9 

28 

3 

28 
14 

33 

20 

42 
29 

34 
11 

41 
18 

45 
27 

41 
21 

35 

23 

34 

31 

29.0 
10.5 

MONROE  S  NNE 

MAX 
MIN 

33 
23 

32 

24 

28 
14 

IB 

-  4 

11 
-  3 

19 

-  4 

24 
-  6 

30 
-  3 

25 

4 

4   14   IS 
-14  -24  -23 

19 
-23 

16   12 
4  -17 

17 
-17 

19    9 
4  -25 

3 
-23 

IS 
3 

18 
-  6 

30 
-  5 

34 
0 

19 

1 

39 
19 

37 
9 

38 
9 

38 
20 

22.1 
-  2.3 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 
MIN 

30 
1* 

28 
17 

24 

10 

18 
3 

24 

5 

25 

4 

29 

a 

29 
18 

28 

4 

15   16   25 
-4-4-3 

20 
3 

14   22 
1  -  3 

IB 

7 

13    7 
-  2  -14 

32 
3 

22 

8 

31 
9 

37 
26 

31 
3 

38 
18 

37 
26 

39 
13 

35 

26 

31 
27 

25.6 

8.0 

MOUNT  WASMINCTON 

MAX 
MIN 

12 

3 

8 
-  6 

3 

-  9 

7 
-14 

-  2 

-11 

12 

-  5 

24 

10 

26 

-13 

-12 
-24 

-14-2-1 
-24  -15  -12 

5 
-18 

-U    9 
-20  -13 

5 
-  5 

2    0 

-15  -17 

9 
-  9 

14 
-  2 

12 
-  8 

13 
-  9 

10 
-12 

15 

5 

18 

3 

32 

4 

28 
16 

19 
12 

B.6 
-  7.5 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

35 

1<> 

36 
23 

31 
11 

20 

4 

35 
5 

38 

9 

35 
8 

33 
20 

20 

11 

24   26   31 
-  7  -17  -17 

2a 

12 

22   29 

8-4 

21 
12 

15   16 

-15  -25 

31 
-10 

34 
I* 

34 
21 

45 
31 

32 
12 

42 
20 

44 
31 

45 
24 

37 
26 

37 

31 

31.3 

9.0 

NORTHMOOD 

MAX 
MIN 

38 

18 

30 
20 

33 

13 

29 
2 

39 

7 

35 

8 

40 
17 

37 
21 

28 

a 

22   29   33 
-13-1    2 

28 
12 

26   35 
7    9 

22 

a 

25   18 
5-7 

30 

2 

33 
10 

37 
11 

42 
27 

38 

7 

40 
14 

43 
32 

47 
22 

42 
27 

3B 
31 

33.5 

11.4 

PETERBORO  2  S 

MAX 
MIN 

29 
1<> 

28 

21 

24 
14 

14 

2 

28 
8 

32 

14 

31 
11 

29 

20 

20 
7 

18   21   27 
1    0-9 

21 
9 

16   27 
2    3 

21 
6 

11    « 
-  3  -12 

21 
-  1 

27 

10 

30 
16 

37 
26 

29 
16 

39 
19 

37 

31 

46 
18 

36 
26 

33 

30 

26.5 
10.7 

MAX 
MIN 

28 

la 

23 

16 

22 
5 

11 
-  B 

16 
6 

26 

0 

33 

2 

24 

15 

16 
-  2 

11   22   21 

-16  -13  -12 

18 

5 

8   19 
1  -  2 

15 
2 

10    4 
2  -16 

22 
-  2 

23 
5 

31 

2 

2« 
22 

22 

0 

3* 

10 

34 
22 

42 

10 

32 

20 

30 
25 

22.4 
4.2 

PLYMOUTH  1  HNH 

MAX 
MIN 

37 
20 

38 
22 

37 
12 

28 
1 

15 

4 

26 

3 

30 
-  2 

36 
5 

28 

4 

10   15   24 
-17  -24  -23 

25 
-20 

24   15 
3-2 

25 

1 

21   13 
4  -10 

12 

1 

25 

-  1 

24 

0 

35 

4 

39 
5 

25 

6 

38 
20 

41 
10 

45 
14 

35 

26 

27.4 
2.4 

PORTSMOUTH 

HAX 
MIN 

34 
18 

36 
21 

31 
13 

20 
6 

30 
8 

34 
12 

34 

15 

34 
18 

19 
10 

22   25   28 

-  5  -  9  -  9 

28 
12 

20   26 

9    7 

20 
10 

18   16 
-3-7 

31 
-  5 

33 

7 

32 
20 

42 
26 

26 

11 

36 
16 

45 
28 

40 
22 

37 
22 

37 
31 

29. B 

10.9 

SURRY  MOUNTAIN  OAH 

MAX 
MIN 

38 
5 

33 

8 

32 

5 

2« 
2 

18 
-  1 

32 

2 

35 

5 

35 
15 

2B 

9 

15   24   25 
4  -22  -20 

27 
-15 

20   20 
0-7 

25 

0 

17   11 
4  -31 

13 
-24 

23 

10 

26 
10 

35 

10 

42 
7 

25 

13 

42 
24 

41 
IS 

49 
25 

3S 
33 

28.4 
3.2 

VEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

37 

14 

34 
15 

31 

b 

26 

4 

14 

-  3 

28 
-  3 

29 

1 

25 
5 

29 

8 

12   IB   22 
-  3  -19  -17 

25 

-16 

20   19 
0  -14 

21 
-  9 

IS    • 
7  -23 

14 
-20 

23 

0 

26 

-  3 

36 
0 

39 

0 

23 

2 

37 
2i 

40 
11 

41 
15 

36 
25 

26.0 

0.1 

■INOHAM 

MAX 
MIN 

35 

14 

38 
24 

35 
15 

26 

4 

37 

5 

40 

7 

40 
8 

34 
24 

25 

8 

23 

-  9 

28 
-14 

26 
-14 

30 
17 

25 

a 

33 
15 

20 
14 

20 
6 

15 
-16 

35 
-  2 

35 

12 

32 
21 

44 
27 

33 

12 

42 
18 

44 
31 

45 
25 

37 
25 

37 
33 

32.6 

11.4 

Sm  r*f«r«oc«  Bot«a  rollovta«  Btatloa  iDtes. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  19  56 


Day 

Of 

Month 

S 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

37 
15 

3« 

26 

14 

22 

2 

26 

6 

30 

10 

37 

7 

36 

21 

21 

8 

22 

-13 

23 
-17 

26 

-15 

26 

9 

17 

7 

26 
5 

19 

7 

17   17 
6-6 

28 

2 

27 

10 

36 

13 

43 
29 

32 

9 

43 
12 

41 
31 

42 
IS 

19 

22 

39 

27 

2«>7 
9a0 

WOODSTOCK 

MAX 

MIN 

36 
26 

30 
20 

26 
12 

15 
3 

24 
9 

28 
6 

37 
15 

33 
18 

20 
3 

20 
-13 

25 

-19 

24 
-16 

22 

10 

15 
3 

27 

4 

26 

6 

24   11 

3  -13 

21 

1 

24 
10 

32 
15 

38 
24 

30 

7 

37 
14 

36 

29 

44 
IS 

38 
20 

31 

30 

27.9 
8<T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  MB  AP 

MAX 
MIN 

33 
29 

35 
29 

30 
22 

26 
19 

35 

26 

37 

27 

40 
28 

40 
21 

21 
IS 

24 
16 

26 

14 

36 

16 

31 
15 

23 

12 

31 

18 

35 
13 

13   14 
7    5 

26 

11 

31 
19 

35 

22 

37 
28 

34 
22 

43 
34 

45 

36 

39 
31 

37 

34 

4» 

36 

*2>2 

21>7 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

31 
20 

35 
2* 

30 
16 

24 
6 

35 

10 

34 
18 

35 

20 

22 

11 

23 

7 

25 
3 

31 
3 

27 

10 

21 
5 

31 
7 

30 
13 

13 
0 

23 

32 
9 

32 
19 

41 
29 

30 
15 

44 
26 

43 
32 

44 
24 

37 
27 

40 
32 

31  aS 
15<4 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

37 
20 

36 
28 

34 

20 

29 

14 

36 
16 

38 
16 

37 
27 

29 
13 

26 
9 

27 

1 

32 

5 

32 
10 

24 
8 

31 

7 

32 

21 

21   11 
4-7 

2* 

-  2 

35 

8 

35 

12 

40 
28 

42 
16 

43 
26 

45 
30 

4« 
27 

38 

30 

44 
33 

»3>8 

IS. 4 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

37 

26 

37 
29 

33 

24 

27 

15 

36 
21 

36 
25 

37 
27 

28 
15 

28 

14 

28 
12 

33 
16 

33 

21 

2S 

10 

31 

15 

34 
20 

20   15 
6-1 

30 

7 

32 
15 

40 
20 

41 

31 

39 
21 

44 
29 

48 
36 

♦4 
29 

38 
31 

44 
34 

M.l 

20. S 

PROVIDENCE  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

3<. 
2* 

36 
26 

31 
17 

26 

14 

35 
17 

35 
20 

38 
19 

20 
14 

24 
11 

28 

7 

31 
8 

27 
13 

23 

9 

28 
11 

32 

9 

10   13 
0-3 

27 
5 

34 
11 

35 

21 

42 
28 

32 

20 

45 

30 

45 

34 

44 
29 

39 

32 

44 
34 

K.l 
17.2 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

40 
12 

36 

12 

33 

11 

32 

5 

17 
5 

34 
5 

34 
7 

2« 

11 

27 

9 

16 

4 

26 

-16 

26 

-14 

26 

-14 

23 

2 

24 
-  5 

25 

-  5 

IS   12 
5  -22 

12 
-22 

22 

6 

29 
10 

38 

11 

41 

7 

40 
23 

39 

20 

4« 
20 

3« 

28 

2S.6 

4.4 

BENNINGTON  2  NW 

MAX 
MIN 

32 

11 

23 

24 
13 

18 
12 

30 
5 

34 

4 

34 
8 

29 
19 

22 

7 

18 
3 

22 
-11 

29 

-11 

.?! 

18 
-  8 

24 

-  4 

19 
3 

4    4 
-  5  -28 

18 
0 

21 

10 

34 
2 

37 
25 

30 
3 

42 
29 

40 
13 

39 

29 

41 
33 

27.4 
7.2 

BLOOMFIELO 

MAX 
MIN 

31 
24 

29 
22 

22 
12 

12 
-  7 

IS 

4 

23 

-  b 

35 

-  7 

33 

20 

21 
2 

21 

-16 

20 
-21 

23 
-18 

23 

7 

14 
-  2 

19 
-19 

20 
-  2 

16    7 
6  -17 

16 

-  4 

21 
6 

28 

-  7 

33 

24 

30 

-  4 

36 
25 

41 

3 

36 
31 

25.0 
3.1 

BURLINGTON  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

31 
21 

26 

17 

18 

8 

13 

6 

20 
2 

23 

-  i 

28 
-  3 

23 

10 

10 
2 

10 
-11 

18 
-16 

23 

-  8 

16 
-  4 

15 
-  3 

13 
-11 

6 
0 

7    5 

-  7  -18 

IT 
3 

IS 

4 

32 

4 

33 

11 

24 

0 

41 
23 

37 
9 

39 
32 

22.2 
3.6 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

3* 
0 

31 
15 

26 

6 

20 
0 

29 
5 

32 

-  5 

30 

-  4 

25 
16 

20 
2 

20 
-  6 

23 
-26 

25 
-25 

20 

-13 

19 
0 

25 

-15 

19 
3 

7   10 
-  3  -19 

23 

-  2 

23 

1 

33 
3 

41 
24 

32 
-  3 

40 
20 

44 
0 

35 

29 

27.2 

1.4 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

38 
10 

33 
1* 

30 

4 

25 
-  3 

17 
-  3 

25 

-  6 

29 
-  6 

29 

1 

25 

5 

10 
-  7 

19 
-24 

24 
-22 

25 
-21 

22 
-11 

17 
-18 

23 

-17 

13   10 
3  -30 

10 
-29 

20 
6 

23 
-  8 

33 

-  7 

37 

—  4 

-" 

38 

23 

37 

6 

37 

2S.S 

-  4.0 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

3? 

I* 

33 

21 

25 
6 

17 
3 

18 
-  6 

21 

-  4 

28 
-  6 

26 
12 

21 
-  1 

17 

-  4 

18 
-22 

18 
-12 

23 
-  I 

20 

-  4 

16 

-18 

10 
-  3 

5    5 

-  4  -18 

20 
-  9 

21 

7 

25 

-  1 

41 
19 

29 
-  2 

40 
24 

41 

7 

39 
30 

24.6 

2.4 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

37 
1* 

33 
22 

28 
10 

19 

4 

32 

5 

32 

-  4 

33 

0 

27 

16 

21 
2 

20 

1 

25 

-10 

27 

-15 

22 

-10 

20 

-  4 

22 

-12 

1* 
0 

5    8 
-  5  -26 

20 
-  2 

24 
8 

33 

2 

39 

29 

31 

2 

44 
31 

41 

7 

3* 

30 

27.7 
5*6 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

32 
22 

26 

18 

19 
7 

12 

4 

20 
3 

23 

-IB 

33 
-13 

25 

15 

20 
0 

13 
-13 

23 

-28 

27 
-17 

24 

-  7 

17 
-  2 

20 
-23 

10 

-  4 

8    5 

-  8  -2? 

14 
1 

17 

7 

31 

-  7 

32 
21 

22 

-  7 

37 

14 

39 
27 

42 
-  2 

38 
33 

24.0 
-  0.6 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

30 
IS 

25 
16 

16 
3 

12 
-11 

20 

4 

22 

-  5 

24 
-12 

32 

10 

10 
-12 

10 
-20 

16 
-26 

16 
-18 

18 
8 

10 

-  4 

16 
-22 

14 
0 

14    8 
-  6  -12 

16 

4 

18 
0 

16 
-  2 

28 
-  3 

31 
-  6 

35 

20 

34 
2 

36 

24 

21.0 
-  0.7 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

35 
23 

33 
23 

26 

15 

20 
6 

15 

7 

22 
-  7 

26 
-  6 

30 
-  5 

21 

4 

9 
-  6 

15 
-23 

21 
-21 

23 
-16 

18 
-  6 

14 
-16 

20 
-14 

9    6 
3  -27 

9 
-23 

16 

9 

20 
-  5 

32 
-  2 

33 
-  3 

3« 

25 

37 
S 

37 
24 

23.0 
-  1.0 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

30 
18 

2* 
14 

17 

4 

11 
3 

20 

1 

23 
-  2 

29 
-  2 

21 

8 

8 
0 

15 

-  8 

20 

-19 

21 
-14 

15 
-  3 

16 
0 

20 
-10 

9 
3 

5    6 

-10  -26 

13 

1 

17 
8 

32 
3 

32 

13 

23 
-  2 

3« 

22 

3* 
5 

35 

30 

21.* 
2.5 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

29 

9 

10 

4 

4 
-  8 

1 

-  9 

10 

-  b 

22 
6 

17 

0 

4 
-22 

-  3 

-18 

15 
-  8 

10 

-  7 

-  7 

-  4 
-16 

17 
-12 

-  9 
-18  -22 

-  3 
-15 

6 
-  8 

14 
-  2 

19 
11 

12 
-11 

26 

12 

31 

6 

24 
17 

12.6 
-  3.S 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

32 

21 

26 
12 

15 
2 

12 

2 

17 

-  4 

22 

-12 

27 

-10 

24 

5 

8 

-  4 

13 
-20 

17 
-27 

26 
-22 

18 
-  2 

10 

-  4 

14 
-18 

-  1 

8      a 

-18  -27 

15 

-  1 

18 

1 

31 
-  3 

32 
8 

20 
-  2 

36 

15 

36 

0 

37 

31 

21.6 

-  !•» 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

32 

17 

30 

20 

23 

11 

22 

3 

20 

5 

28 

-  4 

31 

-  4 

30 
18 

20 

3 

17 
-  5 

22 

-20 

20 
-18 

20 
-  9 

11 

-  1 

17 
-16 

17 

*    6 

2  -27 

14 
-  2 

17 
8 

31 
-  3 

28 
18 

28 
-  3 

31 
29 

40 
6 

32 

24 

23.8 
3.3 

REAOSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

35 

8 

37 

8 

33 
14 

18 
7 

19 

7 

29 
10 

34 

7 

35 

16 

33 

6 

12 
6 

19 

-14 

22 

-15 

26 
-13 

15 

-  4 

16 

3 

26 

11  -  I 

-  4  -17 

5 
-10 

23 
5 

27 
12 

40 
15 

40 

3 

38 
29 

37 

14 

36 

29 

26.7 
S.3 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

33 
16 

34 
23 

28 
11 

21 

7 

30 
0 

30 
0 

33 

4 

30 
15 

21 

5 

20 
0 

25 

-  9 

28 
-10 

22 
0 

20 
0 

22 
-10 

15 

7    6 
0  -20 

20 
-  1 

22 
11 

30 

4 

42 
29 

30 
1 

40 
33 

41 
11 

39 
33 

27.4 
7.J 

ST  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

35 

18 

25 

19 

16 
12 

16 
7 

18 
6 

18 
-  7 

28 
-  7 

26 

14 

14 
4 

10 

-  4 

19 
-22 

21 
-12 

17 

-  4 

12 

4 

10 
-17 

.  5 

9    7 
-  5  -17 

18 

19 

1 

33 

3 

34 
12 

22 

-  2 

38 

21 

33 

0 

41 
32 

22.4 
3.3 

SAINT  JOHNSBUkY 

MAX 
MIN 

36 
21 

31 
22 

24 
12 

15 
-  2 

25 
-  3 

27 

-  5 

34 
-  3 

31 

19 

21 

6 

16 

-  9 

24 
-21 

25 
-18 

22 
5 

15 
0 

21 
-17 

20 

3 

12    8 
3  -22 

24 
-  2 

24 
8 

31 
-  6 

36 
25 

32 

1 

39 
27 

42 

6 

38 
26 

26.7 
4.1 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

26 
-  2 

25 

4 

25 

7 

15 

1 

12 

2 

25 

2 

30 
-  2 

30 
13 

23 

0 

5 

1 

13 

-12 

17 
-26 

19 
-22 

12 
-  8 

13 
-  3 

25 
-  2 

10    4 
-  8  -23 

3 

-21 

14 
-  1 

21 

9 

30 
9 

31 

4 

35 
30 

32 

9 

30 
28 

21.4 
0.2 

VERNON 

MAX 
MIN 

38 
11 

34 
12 

36 
17 

30 
3 

23 

4 

35 
5 

39 
10 

31 
12 

32 
11 

19 
-  1 

26 

-18 

26 

-17 

28 

-13 

26 

1 

24 
-  6 

29 

-  1 

18    9 
2  -33 

13 
-31 

27 

1 

30 
10 

32 
20 

46 
8 

44 
19 

43 
19 

39 
22 

30.4 
1.6 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

35 

20 

34 
20 

30 
10 

IB 
-10 

12 

-  4 

20 

-10 

24 

-  9 

30 
-  9 

28 
0 

8 
-14 

15 
-22 

20 
-26 

20 
-26 

20 
-  2 

12 

-21 

21 

-21 

12    9 
-  2  -26 

9 
-26 

18 
-  1 

20 

-10 

25 

-10 

34 
-  6 

36 

14 

36 

-  1 

3S 
10 

22  •• 

-  6.4 

WILDER 

MAX 
MIN 

37 
13 

34 
18 

30 
7 

28 

2 

14 
-  7 

26 

-  7 

29 
-  3 

25 

4 

28 

7 

11 
-  8 

16 
-26 

22 

-23 

24 
-21 

19 

-  5 

19 
-20 

19 
-19 

11    9 
6  -31 

t 
-31 

21 

-  4 

24 

-  9 

35 

-  8 

39 

-  3 

22 

37 

21 

39 
6 

37 
31 

25.1 
-  3.4 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

36 
5 

32 
15 

30 

1 

26 

-  1 

14 

-  8 

27 

-  6 

30 

-  4 

27 
6 

28 

4 

10 
-  7 

17 
-24 

20 
-24 

23 
-12 

19 

-  7 

15 
-19 

21 

5 

14    9 
4  -31 

11 
-22 

22 

6 

25 
-  6 

36 
3 

39 
-  8 

23 

10 

38 
21 

39 

4 

37 
25 

25.3 

-  2.0 

'  aot«*  (ollovlDc  Stktloa  IwUz. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


HSI  ENGLAND 
FEBRUARY   19SS 


Station 
And 

Tlas 

Day  oi  month 

1 

Depth 

1 

2' 

3 

4 

8 

6 

7 

8 

9. 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17   18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  30 

31 

< 

STORRS,  CONN. 

MEASURED  UNDER  SOD 

1-2  INCHES  (1) 

MAX 

MIN 

34 

34 

34 
34 

34 
32 

34 

30 

34 
30 

34 

32 

34 

33 

34 
34 

34 
31 

31 
27 

30 
28 

I 

32 

30 

30 
23 

31 
24 

32 
30 

32 
28 

28 
20 

27 
22 

29 
24 

30 
26 

33 
30 

34 
27 

33 
30 

35 
33 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

32.5 
29.4 

4  INCHES  (a) 

MAX 
MIN 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 

34 

34 
32 

34 
32 

- 

32 
32 

32 
27 

31 
27 

32 
32 

32   32 
32   28 

30 
28 

30 
28 

31 
30 

32 
32 

36 
30 

35 
32 

36 
34 

36 
35 

36 
35 

36 
36 

34.6 
32.1 

8  INCHES  (a) 

MAX 
MIN 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
36 

36 
34 

34 
34 

34 
34 

- 

34 
34 

34 
31 

32 
31 

32 
32 

34 
32 

32 
31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

34 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

34 
33 

33.9 
33.2 

KINGSTON,  R.  I. 

MEASURED  UNDER  SOD 

2  INCHES  (b) 

MAX 

MIN 

32 
31 

31 
31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

30 
28 

32 
28 

31 
27 

31 
27 

31 
30 

30 
28 

30 
26 

30 
29 

31 
29 

_ 

- 

I 

31 
30 

31 
30 

30 
27 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

31 
31 

31.1 
29.7 

4  INCHES  (b) 

MAX 
MIN 

32 
30 

32 

30 

32 
30 

32 
30 

32 
30 

32 
30 

32 
30 

32 
30 

31 
30 

31 
29 

31 
29 

31 
29 

31 
29 

31 
29 

30 
29 

30 
28 

30 
28 

29 
29 

30 
29 

30 
29 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

32 

30 

31 
30 

31.1 
29.5 

8  INCHES 

5  PM 

33 

33 

32 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

30 

29 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

31 

31.5 

12  INCHES 

S  PM 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

31 

30 

31 

32 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

33 

32 

32.4 

BURLINGTON  UNIV  OF  VT. 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH  (c) 

MAX 

MIN 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

; 

- 

. 

- 

- 

_ 

_ 

. 

2 

- 

- 

; 

_ 

. 

3  INCHES  (c) 

MAX 

MIH 

I 

I 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

_ 

_ 

- 

-_ 

- 

10  INCHES  (c) 

MAX 
MIH 

~ 

" 

~ 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(a)  Soil 

(b)  Soil 

(c)  Soil 


Type:   WoodbrldKe  loam.   Ground  cover:   Grass  sod. 

Type:   Bridgehamptoo  silt  loam.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2  Inches. 

Type:   Uelrose,  fine  sandy  loam.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

ill 

1 

Station 

> 
a 

Ill 
III 

c 
S 
< 

Ji 

1   ^ 
|-o| 

a    J 

a 
O  H 

o  m 

O  H 

a 

o  H 
o  m 

a 

OH 

oca 
..  H 

I- 

J 

8 

3 

01 
Oi 

I 

§1 

(2 

•  >^  3 

<-2  i 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

4 

1 

2 

2 

0 

11 

- 

6.5 

BLUE  HILL,  NASS. 

WNW 

23 

17.7 

49 

WNW 

25 

87 

72 

59 

63 

3 

6 

2 

1 

2 

0 

14 

46 

6.3 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

NW 

22 

15.3 

45++ 

E 

16 

63 

67 

57 

61 

5 

6 

1 

1 

0 

2 

15 

59 

6.4 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

68 

57 

61 

5 

0 

2 

3 

0 

0 

10 

- 

6.6 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

N 

19 

9.1 

34 

SB 

28 

79 

80 

67 

74 

7 

12 

5 

1 

0 

0 

25 

40 

7.9 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  MAINE 

WNW 

14 

11.7 

44++ 

NW 

14 

74 

72 

69 

76 

7 

6 

7 

2 

0 

0 

22 

- 

6.9 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N   H. 

NNW 

20 

9.8 

35 

NW 

25 

71 

74 

57 

66 

9 

2 

6 

0 

0 

0 

17 

51 

6.3 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

WNW 

17 

13.9 

50 

W 

25 

66 

68 

53 

63 

5 

3 

2 

3 

0 

0 

13 

42 

7.4 

MIDDLETOWN  WB,  CONN. 

- 

- 

11.6 

50% 

NW 

25 

- 

- 

- 

- 

2 

5 

2 

2 

1 

0 

12 

- 

- 

MT.  WASHINGTON,  N.  H. 

NW 

37 

44.2 

139% 

£ 

28 

93 

87 

85 

91 

0 

6 

13 

2 

1 

J 

23 

31 

7.8 

NANTDCXET  WB  AIRPORT,  MASS. 

NW 

27 

16.9 

SO 

E 

16 

69 

71 

65 

69 

8 

2 

1 

3 

J 

0 

15 

53 

7.3 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

8.9 

35 

E 

28 

- 

73 

55 

- 

5 

3 

2 

2 

1 

0 

13 

57 

6.7 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

8 

2 

2 

0 

0 

19 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  MAINE 

WNW 

13 

12.2 

36 

NE 

28 

77 

78 

61 

73 

6 

3 

5 

1 

0 

0 

IS 

50 

6.1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

WSW 

18 

13.4 

35++ 

W 

9 

67 

70 

54 

60 

5 

7 

0 

2 

1 

0 

15 

56 

6.3 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

17.4 

51++ 

WNW 

25 

- 

- 

- 

- 

7 

5 

3 

1 

1 

0 

17 

- 

6.5 

(  Peak  Gust 

S*«  i^mntxom  note*  loUowlno  Station  Ind«x. 
-  41    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
rEBRUARY    1958 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

1_ 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONMECTICUT 



■ 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EQUIV 

T 

.3 
T 

T 

.2 

T 

2.0 

13.0 
8 
.6 

14 
1.0 

T 

12 

1.0 

T 

11 

.9 

10 
,9 

9 
.8 

T 

7 
.6 

5 

.5 

5 
.4 

1 

T 

T 
T 

T 

COLLINSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2.8 
4 

4 

4 

4 

4 

2.3 
6 

6 

6 

12.0 
18 

6.0 
24 

24 

22 

20 

20 

16 

12 

11 

8 

7 

6 

T 

4 

DANBUKY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

2 

.5 
3 

11.0 
14 

.5 
14 

14 

T 
14 

13 

13 

T 
11 

11 

7 

6 

4 

T 
3 

T 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.7 
2 

1 

T 

T 

9.7 
10 

8 

7 

.1 
7 

6 

5 

T 

4 

4 

3 

1 

T 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.2 

.5 
3 

3 

3 

2 

2.0 
2 

4 

3 

1.0 
2 

10.0 
9 

.1 
11 

9 

T 
9 

8 

7 

5 

4 

4 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

.5 

3 

.8 

3 
.8 

3 
.8 

3 

.7 

2.0 
2 
.7 

4 
.8 

3 

.7 

1.0 
2 
.6 

10.6 
9 
.9 

T 

14 

1.3 

T 

12 

1.3 

T 
9 
1.2 

7 
1.0 

7 
1.0 

T 
5 
.9 

4 
.9 

4 
.8 

2 
.6 

T 

T 
T 

T 
T 

MANSFIELD  HOLLOW  DAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.6 
1 

1 

1 

1 

1 

2.0 
2 

2 

1 

8.0 
8 

3.0 
11 

11 

11 

11 

10 

10 

T 
9 

7 

5 

3 

1 

T 

mODLETOWN  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

'T 
T 

3.5 

.2 
2 

2 

1 

1 

2.8 
1 

3 

3 

.8 
1 

13.7 
10 

1.0 
15 

.5 
16 

16 

15 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

1 

T 

MOHAWK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
8 

T 
8 

7 

7 

1.5 
9 

9 

8 

4.0 
10 

10 

T 
9 

9 

9 

.5 
9 

9 

9 

8.0 
16 

4.0 
19 

T 
18 

.5 
18 

18 

18 

17 

T 
17 

15 

13 

12 

12 

T 
12 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.1 

1 

T 
1 

1 

T 

T 

.5 

1 

.8 

1 

T 

T 

9.1 
9 

.6 
10 

10 

.3 

10 

9 

9 

T 
7 

6 

5 

3 

2 

T 
2 

T 

1 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EQUIV 

T 

T 

.2 

T 

T 
T 

.9 

1 

1 

1.1 
T 

16.1 
8 
.9 

T 

17 

1.7 

.1 

16 

1.6 

15 

1.5 

14 
1.4 

13 
1  .4 

T 

11 

1.2 

9 
1.0 

7 
.8 

3 
.4 

2 
.3 

1 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

14 

T 
14 

2.0 
15 

T 
15 

15 

5.8 
20 

.5 
20 

.3 
20 

20 

20 

.8 
20 

T 
20 

20 

9.0 
28 

10.8 
37 

.3 

36 

.5 
35 

.3 
34 

34 

T 
33 

.3 
31 

30 

.1 
28 

T 
27 

26 

1.0 
26 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.5 
1 

1 

1 

1 

1 

1.5 
3 

2 

2 

19.0 
19 

19 

19 

18 

17 

15 

14 

.5 
13 

- 

- 

- 

- 

5 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.8 

- 

- 

- 

- 

2.5 

- 

10.2 

4.2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WESTBROOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.5 
T 

4.0 
4 

4 

3 

13.0 
16 

2.0 
14 

13 

.7 
13 

12 

11 

.1 
10 

10 

8 

6 

6 

5 

3 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 
1 

T 
1 

T 

T 

3.0 
3 

3 

3 

3 

3 

.5 
3 

3 

3 

6.0 
9 

8.0 
17 

17 

17 

17 

17 

16 

T 
12 

12 

9 

8 

6 

3 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

T 
9 

9 

9 

9 

9 

1.0 
9 

5.0 
13 

1.0 
17 

17 

17 

17 

11.0 
19 

.2 
24 

24 

7.0 
24 

1.0 

31 

.3 
31 

T 
31 

31 

T 
26 

T 
24 

1.5 
22 

T 
23 

T 
18 

14 

T 
12 

7.7 
12 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S 

8 

8 

8 

T 
8 

8 

T 
8 

4.3 
10 

3.6 
11 

11 

11 

11 

4.6 
14 

1.2 
16 

16 

4.0 
20 

3.4 
23 

T 
22 

.1 
19 

19 

.2 
17 

.6 
18 

T 
18 

T 
18 

.4 
14 

14 

13 

8.0 
19 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

' 

3 

3 

3 

3.0 
4 

1.0 

5 

3 

3 

3 

2.5 

5 

3.0 
4 

4 

3.0 

7 

4.0 
9 

1.0 
8 

7 

7 

7 

4.0 
9 

8 

T 
8 

7 

T 
7 

T 
6 

1.5 
6 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

.2 

- 

T 

- 

5.0 

9.0 

T 

T 

- 

.5 

8.2 

- 

- 

9.0 

1.0 

2.5 

.5 

- 

1.3 

.5 

.6 

4.0 

1.4 

- 

- 

BRIDCTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

19 

4.5 
23 

23 

23 

23 

23 

2.0 
25 

25 

25 

4.5 
26 

2.0 
27 

T 
27 

27 

27 

26 

25 

.5 
25 

24 

.1 
24 

24 

T 
24 

7.0 
31 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.6 

21 

2.8 

2.5 

21 

2.7 

.8 

24 

2.7 

24 
2.7 

T 

24 

2.7 

T 

23 

2.7 

23 
2.6 

3.3 

23 

2.6 

1.0 

25 

3.3 

.1 

25 

3.3 

T 

25 

3.3 

25 
3.3 

3.4 

25 

3.3 

1.8 

29 

3.9 

29 
3.9 

3.2 

29 

3.8 

.7 

32 

4.0 

4.2 
31 

4.0 

3.3 

36 

4.2 

T 

38 

4.2 

.9 

38 

4.3 

4.1 

39 

4.5 

T 
39 

4.5 

T 

38 

4.4 

8.6 
42 
5.0 

45 
5.0 

43 

5.0 

T 

40 

4.9 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
T 

2.4 
2 

T 
2 

1 

T 

1 

1 

1 

T 
T 

3.5 
3 

2 

2 

2 

1.8 
3 

.7 
4 

3 

1.5 
5 

.9 
5 

1.9 

5 

T 
4 

4 

4 

3.5 
6 

5 

T 
5 

.7 
4 

.2 
4 

3 

.3 
3 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3.5 
5 

T 
5 

5 

5 

T 
5 

3.0 
8 

8 

8 

3.5 
10 

10 

10 

10 

10 

2.0 
12 

12 

T 
12 

12 

10 

10 

10 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
25 

25 

2.0 
27 

.5 
27 

25 

25 

24 

3.0 
27 

3.0 
30 

28 

28 

27 

26 

8.0 
34 

33 

33 

2.5 
35 

34 

34 

34 

34 

1.0 
35 

35 

34 

6.0 
40 

.9 
40 

38 

37 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
25 

.1 
25 

T 
25 

T 
25 

T 
25 

25 

24 

to. 5 
35 

7.2 
42 

.2 
40 

40 

40 

[2.0 
52 

1.9 
48 

48 

2.6 
48 

3.3 

51 

.1 
51 

.2 
51 

T 
50 

48 

.2 
48 

.6 
47 

T 
46 

4.1 

50 

48 

46 

3.5 
48 

HOOLTON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
23 

4.1 
23 

T 
29 

29 

T 
29 

T 
29 

29 

2.6 
31 

T 
26 

26 

26 

26 

2.0 
26 

1.0 
29 

29 

2.0 
29 

T 
31 

T 
31 

2.1 
31 

T 
32 

1.0 
32 

1.5 
34 

T 
34 

T 
34 

4.0 
38 

38 

38 

2.0 
28 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.0 

6.0 

- 

- 

- 

1.0 

4.0 

- 

- 

9.0 

2.0 

1.0 

- 

- 

1.0 

3.0 

1.0 

- 

- 

- 

- 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
1 

1.0 
2 

2 

1 

T 

1 

T 
1 

1 

1.0 
2 

.2 

T 

.2 

T 

T 

T 

.3 

T 

4.5 
S 

.2 

5 

5 

3.0 
8 

2.5 
9 

9 

T 
9 

9 

1.9 
10 

T 
8 

.2 

7 

.1 

7 

.5 
6 

5 

5 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

T 

- 

T 

- 

_ 

4.3 

2.5 

_ 

. 

_ 

7.8 

_ 

- 

2.3 

2.2 

T 

T 

_ 

- 

- 

.8 

T 

2.5 

- 

_ 

3.7 

MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
13 

T 
13 

T 
13 

13 

T 
13 

13 

13 

8.0 
16 

2.0 
23 

23 

23 

T 
23 

7.0 
23 

.5 
31 

31 

3.0 
31 

2.0 
36 

T 
36 

.3 
36 

36 

T 
36 

1.0 
37 

T 
36 

T 
36 

4.0 
37 

40 

40 

6.0 
36 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

T 
7 

7 

7 

T 

7 

6 

6 

2.5 

7 

1.0 
10 

10 

10 

10 

5.0 
10 

1.0 
16 

16 

1.0 
16 

1.0 
17 

T 
17 

T 

17 

17 

T 
17 

.2 
18 

T 
17 

.2 
17 

1  .0 
16 

12 

12 

7.0 
12 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

7 
1.1 

7 
1  .1 

7 
1.1 

6 
1.0 

6 
1.3 

6 
1.3 

3.0 

6 
1.7 

2.4 

9 
1.7 

T 

9 

1.6 

9 
1.6 

8 
1.5 

T 

8 

1.5 

6.1 

12 

1.6 

T 

13 

1.6 

10 
1.6 

6.8 

10 

1.5 

2.0 

18 

2.7 

.2 

17 

2.7 

T 

17 

2.7 

12 
2.4 

12 
2.3 

12 
2.2 

1.1 

11 

2.0 

T 

12 

2.0 

10 
1.9 

4 
1.1 

T 
3 
.5 

8.9 
2 
.5 

RIPOGEiniS  DAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.5 
2 

1.6 
3 

3 

3 

3 

6.0 

9 

1.8 
10 

10 

3.5 
13 

3.5 
16 

.3 
16 

16 

15 

15 

2.3 
16 

.5 
16 

.5 
16 

10 

8 

7 

6.0 
13 

See  reference  notes  following  Stabon  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


MEW   ENCLAMD 
FEBRUARY    1958 


Stabon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RimrORD  1  SSE 

SNOWFALL 
SM  ON  GND 

_ 

T 

_ 

_ 

_ 

_ 

.1 

4.0 

.2 

_ 

_ 

_ 

3.7 

_ 

_ 

6.7 

3.6 

T 

T 

. 

.5 

1.8 

T 

2.2 

.1 

6.7 

SqOA  PAM  DAM 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

2.5 

3.0 

- 

- 

- 

2.0 

3.0 

- 

- 

- 

1.0 

2.5 

1.0 

- 

3.0 

- 

_ 

7.5 

_ 

. 

. 

HASSACHDSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SM  OH  GND 

1 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

1 

T 
1 

8.5 
9 

1.0 
10 

T 
10 

10 

10 

10 

10 

9 

5.5 
13 

.1.0 
23 

T 
23 

.5 
23 

23 

21 

T 
21 

T 
20 

19 

15 

10 

8 

2.0 
8 

AMHERST 

SNOWFALL 
SM  ON  GND 

3 

3 

3 

T 
3 

3 

2 

2.6 

4 

2.4 

7 

7 

7 

7 

.4 

6 

.5 
7 

7 

7 

8.0 
15 

.5 
16 

16 

16 

16 

16 

15 

14 

12 

4 

T 
3 

T 
3 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SM  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

1 

1 

1 

I 

1 

14.0 
14 

6.0 
20 

17 

T 
15 

12 

9 

.4 

9 

1.5 
11 

11 

3 

T 
2 

T 
1 

BLUE  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

.1 
2 

T 
1 

1 

1.8 
3 

.5 
2 

2 

2 

2 

2 

.9 
2 

2 

2 

18.6 
17 

3.6 
21 

T 
20 

T 
20 

18 

18 

.8 

17 

.1 
17 

16 

14 

14 

T 
14 

T 

11 

BOSTOK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 
WTB  EQDIV 

T 

T 

1.8 

.3 
T 

T 
T 

T 

T 

.1 
T 

.8 

1 

T 

T 

19.3 
1 

.1 

19 

2.5 

T 

19 

2.4 

18 
2.4 

17 
2.3 

16 
2.1 

.5 

12 

1.8 

.7 

8 

1.6 

8 
1.5 

1.3 

3 
1.2 

T 
2 
.8 

.3 
1 

BROCJITOH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

.5 
1 

- 

- 

6.5 

7 

6.5 
13 

13 

10 

9 

9 

T 
8 

8 

8 

5 

4 

2 

CBARLTOM  MASONIC  BONE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2.5 
3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

1.5 
2 

1 

1 

5.5 

7 

2.7 
8 

8 

8 

8 

T 
8 

8 

.2 
6 

T 
5 

5 

4 

3 

T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

T 

T 

.4 

T 

T 

T 
T 

.8 

T 

T 

T 
T 

11.0 
11 

11 

10 

9 

9 

8 

T 

7 

6 

4 

2 

2 

1 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 
1 

T 

1 

1 

.2 

1 

3.8 
5 

T 
5 

5 

5 

5 

1.5 
6 

6 

5 

12.0 
17 

5.0 
22 

.3 
20 

T 
17 

15 

14 

.2 
12 

4.0 
16 

T 
13 

10 

8 

7 

1.0 

7 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
1 

4.0 

4 

4 

4 

4 

4 

1.5 
5 

5 

5 

6.0 
11 

7.0 
18 

18 

18 

17 

15 

14 

13 

13 

11 

9 

8 

5 

LAKE  COCHITUATE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

.3 

- 

- 

7.0 

8.0 

- 

- 

- 

- 

- 

.3 

- 

- 

- 

. 

- 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

4.5 

9.5 

- 

.2 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

HAjrrOCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EIJUIV 

7.2 

5 
.5 

4 
.5 

T 
3 
.4 

3 
.4 

2 
.4 

T 
2 
.3 

T 

T 
T 

T 

T 

6.4 
4 
.5 

3.5 
2 
.3 

T 
2 
.2 

1 

1 

1 

.1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

HEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.5 
2 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1 

T 

7.0 

7 

3.0 
10 

8 

8 

8 

7 

7 

5 

4 

1 

1 

T 

PITTSPIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

T 
8 

.1 
8 

.6 
8 

T 
8 

8 

8.2 
8 

1.4 
16 

Is 

.2 

16 

16 

T 
16 

16 

16 

T 
14 

13.3 
18 

2.6 
28 

.8 
25 

T 
24 

20 

T 
15 

.6 
15 

13 

10 

8 

8 

T 
8 

2.4 
9 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

1.0 
2 

T 

1 

1 

2.0 
2 

2 

2 

18.0 
19 

4.0 
23 

T 
22 

20 

18 

17 

1.5 
15 

2.5 
17 

15 

10 

9 

8 

T 
3 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

4.0 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 

T 

13.0 
12 

5.0 
18 

18 

T 
18 

14 

12 

1.0 
8 

2.0 
10 

6 

2 

2 

2 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3 

3 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

1.5 
2 

2 

2 

4.0 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

T 
2 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SODTBBRIDGE  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 

7 

T 

7 

7 

7 

2.5 
9 

T 
9 

9 

9 

9 

1.0 
10 

10 

10 

9.0 
18 

6.0 
24 

24 

T 
24 

24 

24 

23 

T 
20 

20 

17 

15 

14 

13 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.0 

4 

3 

3 

3 

3 

1.0 
3 

3 

3 

9.0 
12 

4.0 
16 

16 

T 
16 

14 

13 

9 

9 

6 

4 

3 

T 

T 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

6.1 

1.1 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

♦ 

19.7 

- 

T 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

T 

1.9 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

T 
6 

T 
6 

1.0 
6 

T 
6 

6 

8.0 
14 

2.5 

14 

T 
14 

14 

14 

13 

13 

13 

T 
12 

14.0 
24 

T 
23 

T 

T 
16 

- 

15 

T 
14 

T 
13 

11 

9 

8 

8 

1.0 
8 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.9 
2 

T 

1 

1 

1 

I 

1 

.2 
1 

1 

1 

17.2 
17 

3.0 
20 

T 
16 

T 
16 

15 

14 

.3 
13 

T 
13 

11 

.1 

7 

5 

4 

2 

WEST  COHMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

T 
13 

T 
13 

T 
13 

12 

12 

1.5 
13 

8.5 
21 

T 
21 

1.0 
21 

20 

T 
20 

.6 
20 

20 

20 

14.0 
34 

T 
34 

34 

33 

33 

33 

T 
33 

T 
33 

T 
31 

T 
29 

27 

.3 
27 

6.C 
31 

WEST  MEDWAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

2.0 
2 

2 

2 

2 

2 

l.O 
3 

2 

2 

14.0 
18 

2.0 
18 

17 

16 

14 

13 

8 

8 

6 

4 

2 

2 

1 

WINCHENDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.8 

- 

T 

- 

- 

- 

1.0 

- 

7.0 

10.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.8 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

T 
6 

6 

T 
6 

6 

6 

4.2 
6 

T 
10 

T 
9 

9 

9 

.2 
8 

.6 
9 

9 

T 
8 

12.9 
12 

.7 
22 

T 
17 

T 
16 

16 

15 

.1 
IS 

T 
14 

14 

10 

8 

.2 

7 

1.2 

5 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
29 

T 
28 

T 
27 

.5 
27 

T 
26 

26 

2S 

10.5 
33 

5.5 
34 

.5 
32 

31 

31 

1.4 
31 

30 

30 

7.0 
37 

7.5 
42 

.8 
39 

1.4 
38 

.4 

36 

35 

1.5 
35 

1.8 
35 

34 

1.7 
32 

32 

T 
32 

3.0 
34 

BFTHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

T 
24 

24 

T 
24 

T 
24 

24 

23 

10.0 
32 

2.0 
34 

33 

33 

33 

1.0 
33 

T 
33 

33 

3.0 
36 

9.0 
45 

T 
45 

10.0 
53 

53 

52 

T 
50 

2.0 
52 

50 

1.0 
48 

46 

T 
45 

5.0 
50 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
75 

75 

2.0 
77 

77 

1.5 
78 

- 

- 

10.2 
87 

5.5 
93 

2.1 
93 

93 

93 

5.0 
98 

2.0 
100 

100 

9.5 
109 

15.0 
125 

123 

1.3 
123 

123 

120 

2.3 
123 

3.0 
126 

121 

9.0 
130 

128 

124 

2.4 
126 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQOIV 

12 
4.4 

T 

12 

4.3 

12 
4.3 

T 

11 
4.1 

11 
4.0 

9 
3.8 

3.5 

9 
3.6 

2.3 

14 

4.0 

T 

15 

4.0 

T 

14 

4.0 

12 
4.0 

T 

12 

3.9 

.5 

12 

3.9 

12 
3.9 

12 
3.8 

3.8 

12 

3.8 

1.6 

19 

4.2 

T 

19 

4.2 

19 
4.0 

18 
3.9 

18 
3.8 

T 

17 

3.7 

.7 

16 

3.6 

T 

17 

3.6 

T 

15 

3.7 

12 
3.3 

T 

9 

2.5 

1.8 

9 
2.4 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

6.5 
9 

T 
10 

1.0 
10 

10 

10 

2.0 
12 

12 

12 

T 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

1  .0 
12 

T 
12 

10 

8 

8 

7 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

16 

.3 
16 

16 

16 

T 
15 

6.5 
22 

22 

.6 
22 

20 

20 

.5 
20 

20 

19 

19 

10. 0 
29 

29 

29 

28 

26 

T 
26 

.3 
25 

T 
23 

21 

19 

18 

8.0 
26 

See  reference  notes  ioUowing  Station  Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY    1958 


SlaHon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FIRST  COHN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

16 

.5 
16 

4.0 
19 

.5 
17 

.3 

17 

T 
17 

16 

7.5 
21 

5.5 
25 

1.0 
24 

'24 

23 

.5 
23 

1.5 
24 

.3 
23 

22 

10.5 
32 

3.0 
31 

3.5 
32 

2.0 
31 

29 

2.3 
29 

2.5 
29 

2.5 
30 

5.0 
33 

1.5 
34 

30 

2! 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

15 

14 

14 

14 

14 

14 

5.0 
19 

.5 
19 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

1.0 
19 

6.0 
25 

25 

25 

25 

25 

23 

20 

1.5 
21 

1.0 
20 

20 

19 

1.0 
2d 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

19 

18 

.9 
19 

T 
18 

18 

.9 
19 

8.6 
27 

.3 
26 

.1 
25 

25 

T 
24 

1.7 
25 

T 
24 

24 

24.5 
47 

6.6 
45 

.3 
42 

T 
41 

38 

36 

.2 
34 

2.4 
36 

T 
34 

.4 
32 

32 

T 
31 

2. a 

32 

JEFFERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
18 

T 
18 

T 
18 

18 

18 

18 

18 

3.0 
21 

4.0 
25 

T 
25 

24 

24 

T 
24 

T 
24 

24 

1.0 
25 

14.0 
39 

2.0 
41 

T 
41 

41 

41 

T 
41 

2.0 
43 

1.0 
44 

1.0 
45 

T 
40 

30 

T 
30 

EEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
12 

T 
12 

12 

11 

11 

11 

10 

7.3 
18 

.2 

17 

17 

17 

17 

1.5 
18 

17 

17 

4.0 
21 

7.0 
28 

28 

.1 
27 

26 

24 

22 

T 
21 

T 
20 

19 

17 

16 

.5 
16 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
26 

25 

T 
24 

23 

T 
23 

22 

22 

5.9 
28 

.6 
27 

.1 
27 

27 

27 

.6 
27 

26 

24 

.3 
24 

L2.8 
37 

.5 
35 

.1 

- 

34 

32 

T 
29 

1.6 
30 

.3 
29 

28 

26 

1.1 
28 

LEBANOH  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
20 

T 
20 

T 
20 

T 
20 

19 

19 

3.5 
18 

5.0 
27 

T 
27 

T 
27 

26 

1.1 
26 

.6 
28 

T 
28 

28 

JO.O 
57 

2.5 
59 

.1 
60 

T 
60 

58 

36 

T 
30 

.8 
30 

.2 
31 

T 
29 

23 

T 
20 

3.0 
18 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

34 

31 

29 

29 

28 

27 

27 

3.0 
30 

1.0 
31 

30 

29 

29 

1.0 
30 

28 

23 

4.0 
27 

18.0 
45 

.5 
46 

42 

40 

39 

.5 
40 

2.0 
42 

.5 
43 

5.0 
48 

46 

42 

4.0 
46 

KILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

9 

T 
9 

9 

9 

.5 
9 

5.5 
15 

15 

.1 
15 

15 

15 

.7 
15 

15 

15 

13.2 
28 

6.5 
34 

T 
34 

34 

33 

32 

28 

.5 
28 

25 

21 

19 

15 

2.5 
17 

HOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
16 

1.2 
17 

.6 
18 

.4 
18 

.9 
19 

19 

2.0 
19 

5.0 
22 

T 
21 

21 

.3 
20 

.6 
20 

.8 
20 

2.2 
19 

18 

11.4 
18 

5.9 
19 

.3 
19 

1.0 
19 

19 

2.2 
18 

3.1 
19 

1.2 
19 

1.1 
20 

5.0 
21 

20 

2.5 
21 

17.3 
24 

NASHUA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

6 

6.0 
12 

12 

12 

12 

.5 
13 

13 

13 

13 

1.5 
14 

11.0 
25 

25 

24 

23 

22 

20 

20 

1.0 
21 

18 

12 

10 

9 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
51 

T 
50 

1.0 
50 

T 
49 

T 
48 

48 

T 
47 

6.0 
53 

.5 
51 

51 

50 

50 

1.0 
50 

T 
49 

49 

12.0 
60 

14.5 
70 

.5 
67 

T 
64 

62 

59 

.5 
59 

4.0 
63 

1.0 
59 

6.0 
61 

59 

1.0 

58 

8.0 

65 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.0 

1.0 

.4 

.1 

- 

.5 

2.1 

- 

- 

12.5 

3.0 

- 

- 

- 

- 

.2 

2.0 

- 

- 

- 

- 

.6 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

T 
11 

11 

10 

.3 
11 

10 

10 

7.5 
17 

T 
17 

1.0 
17 

16 

16 

2.0 
18 

17 

16 

2.5 

17 

10.0 
25 

25 

T 
22 

21 

20 

19 

T 
18 

18 

16 

15 

15 

.8 
16 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

T 
14 

13 

.2 
13 

T 
12 

12 

12 

8.5 
20 

20 

1.0 
21 

21 

21 

1.5 
22 

22 

22 

4.5 
26 

9.0 
33 

32 

30 

28 

27 

26 

25 

.5 
25 

22 

21 

21 

1 
21 

WEST  HUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

8.0 

1.0 

T 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

!4.0 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

2.0 

4.0 

- 

- 

T 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
21 

T 
21 

T 
21 

T 
21 

21 

21 

20 

6.0 
26 

1.5 
27 

T 
27 

27 

27 

.5 
27 

T 
27 

27 

6.0 
33 

4.5 
37 

T 
37 

T 
37 

37 

36 

.5 
36 

2.0 
38 

T 
37 

4.7 
41 

39 

T 
39 

4.C 
43 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

4 

2 

2 

1 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 
T 

T 
1 

T 

.6 
T 

9.5 

5 

T 
5 

5 

5 

5 

4 

.1 
3 

3 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

1 

1 

10.5 
11 

.7 

H 

11 

.3 
11 

8 

7 

T 

7 

6 

4 

2 

1 

T 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

- 

I 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.8 

T 

T 
T 

T 

T 

.2 

.6 
1 

T 

T 
T 

9.1 
4 
.4 

.3 

9 

.7 

T 
9 
.7 

T 
9 
.7 

9 
.6 

8 

.5 

T 
6 

.5 

T 

4 
.4 

4 
.3 

2 
.3 

T 

T 
T 

T 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
5 

T 
5 

T 
4 

T 
4 

.5 
5 

5 

4 

13.0 
16 

2.0 
18 

1.0 
18 

18 

18 

18 

T 
18 

T 
18 

2.5 
20 

17.0 
30 

T 
30 

1.0 
30 

30 

29 

T 
27 

T 
22 

T 
20 

16 

T 
14 

T 
13 

T 
12 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

_ 

11 

11 

- 

- 

7.5 
16 

5.0 
21 

1.0 
21 

21 

20 

1.0 
21 

20 

20 

20 

13.0 
35 

.5 
35 

1.5 
36 

T 
35 

35 

2.5 
36 

2.0 
37 

1.0 
37 

1.5 
36 

35 

35 

2.C 
35 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.3 

18 
3.0 

1.1 

18 
2.7 

.7 

17 
1.5 

5.1 

18 

2.6 

1.1 

21 

3.2 

18 
3.2 

1.8 

17 

3.5 

3.4 

21 

3.7 

1.0 

22 

3.7 

.4 

22 

2.5 

T 

21 

3.2 

.5 

21 

3.1 

T 
20 
3.1 

20 
3.8 

T 

20 

3.4 

12.1 

20 

3.6 

2.8 

32 

4.2 

1.0 

32 

4.5 

.6 

33 

4.6 

T 

33 

4.6 

T 

31 

5.7 

.5 
28 
5.4 

1.4 

27 

4.8 

T 

27 

4.4 

T 

23 

4.4 

21 
4.2 

T 

19 

4.0 

17 
3.8 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 
21 

T 
21 

T 
20 

.1 
20 

T 
20 

20 

.2 
20 

11.8 
30 

.5 
30 

.6 
30 

30 

T 
30 

.3 
30 

.1 
30 

30 

19.2 
49 

5.1 
53 

T 
42 

.1 
41 

.1 
39 

T 
37 

T 
35 

3.5 
38 

T 
35 

.5 
25 

19 

T 

3.4 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
25 

T 
25 

25 

.5 
24 

.4 
24 

24 

23 

4.0 
25 

2.0 
26 

.2 
26 

26 

25 

.2 
25 

.1 
25 

24 

3.0 
27 

11.0 
38 

2.0 
38 

.6 
38 

37 

34 

31 

.4 
30 

3.0 
32 

.5 
30 

29 

28 

.2 
27 

ENOSBORG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
14 

14 

1.0 
15 

1.0 

16 

1.0 
17 

17 

15 

8.0 
23 

5.0 
28 

28 

27 

26 

25 

25 

24 

6.5 
30 

11.5 
41 

3.5 
44 

4.5 
48 

46 

T 
42 

3.0 
40 

4.5 
45 

43 

2.0 
41 

41 

37 

T 
37 

LBMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.0 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8.5 

2.5 

T 

2.0 

T 

2.0 

1.0 

- 

T 

1.0 

T 

- 

4.0 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
27 

T 
27 

T 
27 

.5 
28 

T 
28 

28 

2.3 
26 

4.3 
31 

1.0 
32 

T 
32 

30 

T 
30 

T 
29 

T 
29 

29 

8.0 
32 

12.0 
52 

T 
52 

52 

T 
52 

52 

1.0 
50 

2.0 
46 

T 
48 

T 
45 

40 

T 
38 

5.0 
38 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
18 

.4 
18 

.2 
18 

.6 
19 

.1 
19 

18 

.9 
18 

6.0 
24 

.7 
25 

T 
24 

24 

.2 
24 

.4 
24 

T 
24 

23 

5.2 
27 

2.4 
29 

2.0 
31 

.6 
31 

T 
31 

.7 
29 

2.0 
30 

2.5 
31 

30 

2.0 
28 

27 

.2 
25 

.7 
26 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

8.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

* 

10.0 

- 

- 

- 

- 

- 

8.0 

- 

. 

. 

- 

7.0 

RKADSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
19 

18 

T 
18 

T 
18 

18 

IS 

17 

12.7 
28 

.1 
28 

.2 
28 

28 

27 

.5 
27 

.2 
27 

27 

6.5 
33 

16.3 
46 

T 
46 

.1 
45 

45 

44 

42 

.3 
41 

T 
40 

.2 
38 

T 
37 

36 

4.0 
39 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

5.0 
12 

1.5 
14 

T 
14 

14 

13 

T 
13 

13 

13 

8.0 
21 

10. 0 

31 

30 

T 
30 

30 

29 

25 

T 
24 

2.0 
23 

T 
19 

17 

15 

T 

1^ 

BtTTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

8 

.5 
8 

8 

8 

8 

6.0 
13 

1.0 
14 

14 

14 

12 

12 

T 
12 

12 

12.0 
24 

3.0 
26 

.7 
26 

T 
25 

20 

19 

T 
18 

1.0 
19 

19 

18 

17 

16 

.7 
16 

ST  ALBANS  BAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

14.0 

1.8 

- 

.4 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

SAINT  J0HN8BURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

16 

.3 
15 

15 

15 

14 

6.2 
21 

2.0 
21 

.5 
20 

20 

20 

1.5 
20 

18 

18 

3.5 
20 

4.5 
22 

.5 
22 

.6 
22 

21 

20 

1.0 
20 

1.5 
20 

.5 
20 

.5 
20 

19 

19 

19 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

8 

T 
8 

T 
8 

8 

7 

8.0 
15 

15 

15 

15 

15 

1.0 
16 

16 

16 

4.0 
20 

10.0 
30 

30 

30 

30 

30 

27 

25 

23 

21 

19 

16 

13 

See  reference  notes  ioUowing  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1958 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approxliaately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fro«  recorder  substations  will  be  arallabla 


In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGUUID 
FEBRDART   1958 


attsburCt    '•    T.I  • 


Tlcooderog*,   II .    T 


/ 


V 


J. 


12° 


CklUlOD 

Cla^rBrook 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE   MILES 
0  10  20         30         40 


^  Rekdlng  am 

lUTHEAST; 


'oireboro  Fallal 


JobDaoevllJ«, 


Surrj   Mount. 


STATION   LEGEND 

15° 

O    •  9  Precipitation  only 

(D  Precipitation,   storage 

O  -•--(*-  Precipitation   and   Temperature 

"V"  "t""t  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage:        o    Non-recording; 
•    Recording;        »    5o/A  types. 
18° 
Double  circle  combinations   indicate  the  availability  of 
more   detailed  meteorological  data 


BrKlford  O 


SC^T^-jERN 


South  *«mr«   1   81       ll«neh«at»r  I 

-O-x 


\ 


-V 


24' 


Mac    Dovell    I 
_  O  South   LfDd«t>oro 

18°  i-O 

O        •^torboro  as  O 
tlllu   3  31                       miford 

y^.„sg..r  o      i>     o 

H«>B«c   Tunnel  ■  "Z^^     .~   "  — -p4— CS.'*i°U'^i. 

,...1.      ^  ..hnl3iO  P  -/7o0.on 


-O-         '  «      *     ,'^"L 

Sp.n..r.„n^.  ,,/  ...tm.fon    2  \l«l*"".   ■>-  """"' 

B   OaoTa      «     Y  /3toc»Briage  ciie.t./     ^ 

•      ■      ■  /  •«.t  Otl.  (I    P^t 

18°  /    O  O        /    /         / 


^— .     «  _    ^__^  ^    ^      I     O        f  O  Webater        l"">don 

;:7CENTRALos...,oM  .„£.."  "•         .     » 

tJW  Bartford   WB  Airport  Putoaa  ' 


Be«ch>ood 


27° 


,i     o    I   -•-   I 

^    Natchaug   Raoger    3ta 


r\    '        Segregani 


<>-°°|l  oCOASTAQ. 


3»!....  „.. -s-'-"-  ^fffv^"  1^:.?®  -  4  3-?°  "o^rrn^b^  -'j;;!..^^  ^®rS"\^    I  '"' 
B.n.5,%.yx>&3 1  ^  M  ,^  osr.'.°ir«.do.\.,.r/  ^^«ae^  ^-<:'(\"^\x+'«k^' 


_■>: 


Cockapoaset   Bangcc 


--i-i;;{Ji}'L^r-o  iior  fiS'^—  '^"i\  ,  <> 

3.u,.tuc»    IU..r>olrO  '^Y^•'"'""'"   jj*'*"- ' L_We.Ib: 

K«.li>n   L*Re.»r/  O-""'   H.»en   WB  Airport 


Or.,<fK.      ^ 


;^ 


^'''  <4 


N>otuck«t   re  Airport 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
FEBRUARY    1958 


Revised  »RPC.  Ch«l tanooga .  Tenn.  11  57 

Isollnes  are  dravn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


KEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1958 


Revised  WRPC.  Chattanooga.  Tenn.  11  57 

Isollnes  are  dravn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


H 

OBSERVATION 

g 

3 

1 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

a      COUNTY 

< 

5 

OBSERVER 

:  .. 

T^ 

jj 



5 

i 

i 



1 

i 

ii 

COMIECTICUT 

ANSOMU 

oiao 

N£m    haven 

T 

61   10 

T)  OS 

20 

BA 

ANSON 1 A    MATER   CO 

MKEA&VtU^ 

0337    LITCMFIELO 

» 

41    SO 

T3   01 

710 

OA 

MATER    BUR    HARTFORD 

SAt.TlC 

0251    Nt«    LOMOON 

17 

hi    37 

72   06 

140 

MIO 

BALTIC    HILLS    CO 

kAtKHWUTEO 

02M   LlTCrtflELD 

5 

41    S* 

72   57 

4201 

BA 

HATER    BUR    HARTFORO 

•CACOM   r*U.6 

OJTJ    NEM    NAVEN 

7 

41    37 

73   03 

IBOj 

OA 

ROBERT    E.    GRAY 

SLOOMFieLO 

a«)* 1  HARTFORD 

5 

41    50 

73   4* 

163 

C 

ENG   OEPT    HARTFORD 

8«IO<i£PO«T   «S    AP 

0«0A' FAIRFIELD 

41    10 

73   08 

7   MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.    HEATHER    BUREAU 

BBOOCLrw 

091S    NlNOnAH 

IT 

41   47 

71    57 

27S 

6P 

DONAtO    J.    FIELDS 

auLLS  a«i06€  0AM 

OMl    LITCHFIELD 

41    SB 

73   29 

260   HID 

7A 

CONN    LIWIT    ♦    POMER 

BsJ«tlNOTO« 

09TSi HARTFORD 

» 

41   48 

72   58 

480 1 

SA 

MATER    BUR    HARTFORD 

CAW>t£"0OO   LAA6 

109ll FAIRFIELD 

41    29 

73   28 

SOO; 

c 

CONN    LIGHT    ♦    POMER 

COCRAPOMSCT    RAM6£fl    STA 

1«8«|mI0OI.£SEI 

» 

41   28 

72   31 

170 

BA 

ST    PARK    •    FOREST    COM 

COLCMCSTIR 

1a99|NE«    LOMMM 

41    »4 

72   17 

400      6P 

•P 

RAYMUNO    J.     KUS2ALA 

COLLLM&VILLe    1    S 

cowenVav 

DM    HARTFORD 

» 

41    *• 

72   56 

300 

«A 

COLLINS    COMPANY 

IMS    TOU.AMO 

IT 

41    48 

72    21 

4«0]l3N 

12M 

12H 

UNlVtftSlTY    OF   CONN 

C«tAM   MILL 

ITIS    LITCHFIEUI 

7 

41     >2 

73    20 

1300      5P 

SP 

CREAM    HILL    FARM 

OA>«U«V 

lTft2i FAIRFIELD 

7 

41   2S 

73    28 

510      TA 

7A 

JOSEPH   P.    SIMKO.    JR. 

SA«SOM    LAAC 

ITMINEK   HAVEm 

41   22 

72   59 

160 

BA 

NEM    HAVEN    MATER    CO 

OCRS* 

IBAAi FAIRFIELD 

7 

41    19 

73  05 

70 

SA 

CAST    HAVEH 

3I«9   ME*    HAVEM 

♦ 

41    17 

72   52 

30 

BA 

NEH    HAVEN    MATER   CO 

EASTON    LAAC    RES.E8V01R 

3388    FAlBFIEU) 

4 

41     14 

73   15 

260 

SP 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC 

'ALLS   VII.LA6C 

36)8    LITCHFIELD 

7 

41    57 

75   22 

580 1    6P 

8A 

CONN    PO-ER    COMPANY 

(iftOTON 

)30T    St.*   LOMOON 

17 

41    21 

72   03 

39:mid 

MID 

GROTON    PUBLIC    UTIL 

HABTFO*© 

34 A«    hARTFORO 

» 

41    46 

72   42 

140 

' 

c 

ENG   DEPT    HARTFORD 

flARTFOAO   SiUlMAAO   ru> 

>A51    HARTFORD 

» 

41    44 

73    3w 

15   MID 

6A 

C   H 

SHO    TREATMENT    PLANT 

NAKTItOAD    MB   AIUPOST 

34M    HARTFORD 

» 

41     56 

72   41 

160 

HID 

MID 

C   HJ 

U.S.    HEATHER    BUREAU 

nENLOCAS   fl£SER«01R 

)S8J    FAIRFIELD 

41     14 

73   16 

2*0 

7P 

BRIl>GEPO«T    HYDRAULIC 

JE-ETT   CITT 

3857    MEa   LONOOM 

n 

41     38 

71   54 

400 

C 

JEMETT    CITY    MTR    CO 

LAA£    AOMMOC 

IMftiMEK    LONDON 

41     24 

72   11 

180 

SA 

NEM    LONDON    MTR    HKS 

LAUHEL    RES&IVOIR 

A09«IfAIRFIELD 

♦ 

41     10 

73   33 

340 

BA 

STAMFORD    HATER    CO 

MAMCmESTEK 

A*«>i HARTFORD 

s 

41    46 

72    39 

392 

«A 

MANCHESTER    HTr    DEPT 

HAN$flELO    nOU-OH    0AM 

AA«e ' TOLLAND 

17 

41    45 

72    11 

250 

BA 

BA 

C  H 

CORPS   OF    ENGINEERS 

MtAO    PONO    RESERVOIR 

4599   FAIRFIELD 

41     12 

73    31 

480 

BA 

STAMFORD    HATER    CO 

NIOOkETOwN   «a 

4T5T| MIDDLESEX 

i 

41    33 

72    34 

133 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.    S.    HEATHER    BUREAU 

MIOCCETMN    «    ■ 

4 T&T    MIDDLESEX 

i 

41    33 

73  43 

369 

12H 

12H 

KORNEL    BAILEY 

NlL^ORO 

4T90    NEm    haven 

4 

41    12 

73   05 

30 

SA 

NEM    HAVEN    MATER    CO 

NOtkAMA    RAMjER    STA 

4«J3    LITCHFIELD 

7 

41    50 

73    16 

1440  1 

SA 

ST    PARK    *   FORE&T    COM 

-OOOuS    RESERVUlt- 

5018    MIDDLESEX 

5 

41    30 

380  ' 

c 

FRANK    P.    u   NEILL 

mount   CAUMEL 

SOTT    NEh    haven 

41    25 

73   55 

200,     6P 

6P 

H 

CONN    A6X    £»P    STA 

HATCmAuO    RAMiER    STA 

ii25    -INDHAM 

17 

41    53 

72   05 

400 

SA 

ST    PARK    •    FOREST    COM 

NlTnAM    KA|^    ST    FOREST 

5131    TOLLAKD 

IT 

41    46 

73   21 

5Toi 

8A 

ST    PARK    *    FOREST   COM 

NEB    MARTFOto 

52ft2    LITCHFIELD 

41   53 

73    57 

380 

SA 

MATER    bUK    HARTFORD 

ME>    MAVEN    ve    AIRPOST 

S273    NE»    HAVEN 

41    16 

73    53 

6    MID 

MIO 

C    HJ 

U.S.    HEATHER    BUREAU 

N£al>*6T0M 

5265    "*«TF08J 

5 

72    44 
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4      42    10 

71   31 

2ao 

BA 

" 

STATt    OEPT    HEALTH 

MILLBURY 

4771 

HORCESTER 

4      42    12 

71   4ft 

330 

BA 

NEW    ENGLAND    PWR    CO 

MONTAGUE    CITY 

4903 

FRANKLIN 

5      42   35 

72   35 

130 

7A 

MRS    ARLENE    PEaRCE 

MOUNT    HACHUSET 

5077 

HORCESTEB             1 

0      42   29 

71   53 

20001 

INACTIVE   12/55 

NANTUCKET    HB    AIRPORT 

5150 

NANTUCKET 

4      41    IS 

NlO 

HID 

C   HJ 

U.    S.    HEATHER    BUREAU 

NEEDHAM 

5203 

NORFOLK 

4      42    16 

71    16 

140 

SA 

EDHUND   A.    SYHONOS 

NEH    BEDFORD 

5246 

BK 1 STOL 

4      41    39 

70    55 

90 

HID 

4P 

C    H 

CITY    fcNGlNctR 

NEHBURVPORT 

5285 

ESSEX 

4      42    SO 

70    55 

30 

SA 

; STATE    OEPT    HEALTH 

NEM   SALEM 

5306 

FRANKLIN 

S      42    28 

72    20 

790 

1  METRO    DIST    HTR    COMM 

NORTHBRIOGE 

5514 

HORCESTER 

4      42   07 

71    40 

300 

STATt    OEPT    HEALTH 

NDRMOOD 

600* 

NORFOLK 

4      42    11 

71    13 

1*5 

7A 

|DAVlu    G.    DOE 

PELHAM 

62S1 

HAMPSHIRE 

5      42   23 

72   24 

1150 

BA 

HETRD   DIST    WTR   CO*M 

PEMBROKE 

6262 

PLYMOUTH 

4       43    01 

TO  40 

60 

SA 

STATE  OEPT   HEALTH 

PERU 

6311 

BERKSHIRE 

3      42   27 

73  04 

1900 

SA 

STATE    OEPT    HEALTH 

PETERSHAM  *  N 

6322 

HORCESTER 

ft      42   32 

72   11 

1090 

SA 

C 

OIB    HARVARD   FOREST 

PITTSFIELO    MB    AIRPORT 

6*14 

BERKSHIRE 

7      42   26 

73   17 

11S3 

HID 

HID 

C    HJ 

U.    S.    HEATHER  BUREAU 

PLAINFIELO 

6*25'MAMPSHI«E 

ft      42   31 

72   55 

1650 

SA 

STATE    DEPT    HEALTH 

PLYMOUTH 

64a6;PLYM0UTM 

4      41    59 

70   42 

2ft 

4P 

4P 

PRINCETON 

664* {HORCESTER               1 

0      42   27 

71    53 

1050 

'METRO    DIST    HTR   COMM 

PROVINCETOHN   3   N 

6676 1  BARNSTABLE 

4       43    04 

70   13 

40 

8P 

BP 

<U.    S.    COAST   GUARD 

PROVINCETOHN    1    NH 

0681    BARNSTABLE 

4       42    04 

TO   13 

30 

C          |CAPE    .    VNYHD    ELEC    CO 

OUASeiN    INTAKE 

6690 ' HORCESTER 

S      42   22 

72    17 

S60 

BA 

!  METRO   DIST   MTR   COW 

ROCHESTER 

6936    PLYMOUTH 

*      *1   47 

70    S5 

60 

BA 

SA 

SA 

InEM   SEOFORO  HTR   BKS 

ROCKPORT    1   ESE 

6977    ESSEX 

4      42   30 

70   37 

80 

TP 

7P 

C    M      REV.    R.    M.    BARKER 

SALEM   CG   AIR    STATION 

7124    ESSEX 

4      42   32 

70   52 

40 

TA 

7A 

H     U.    S.   COAST   GUARD 

SANDHICH 

7 190 ; BARNSTABLE 

4      41    46 

70   30 

20 

HID 

HID 

H      W.    A.    WINSOR 

SEGREGANSET 

7293    BRISTOL 

4      41    50 

71    07 

3ft 

8A 

BRISTOL    CO    AM    SO* 

SMELBUHNE    FALLS 

7370    FRANKLIN 

ft      42    36 

72   44 

400 

aA 

8A 

NEH    ENGLAND    PwR    CO 

SOUTHBRIDGE    3    SH 

7627    HORCESTER               1 

7      42   03 

72    OS 

740 

7A 

M      CHESTER    H.SPIELVOOEL 

SOUTH   EGHEMONT 

7692    BERKSHIRE 

7      43    10 

73   2S 

74S 

8A 

1  STATE    OtPT    HEALTH 

SPOT    PONO 

8030] MIDDLESEX 

4      42    2T 

71   06 

160 

7A 

METRO    DIST    HTR    COMM 

SPRINGFIELD   ARMORY 

6046: HAMPDEN 

ft      42   06 

72   3S 

109 

4P 

*P 

H 

U.    S.    ARMORY 

STERLING 

815*lH0RC£STER               1 

0      42   37 

71   4a 

490 

SA 

H 

METRO    DIST    WTR    COHM 

STERLING    3    NH 

•159    MOHCESTER 

0      42    28 

71    48 

690 

C 

NUN2I0   LANCIANI 

STOCKBftlDGE 

BERKSHIRE 

7      42    IT 

73    19 

890 

OP 

BP 

NESBITT    H.    BANGS 

TAUNTON 

8367 

BRISTOL                  1 

71    04 

30 

6P 

6P 

TAUNTON    WATER    WORKS 

ITULLY   DAM 

8573 

HORCESTER 

ft!    42    39 

72    13 

6S5 

BA,     8A 

CORPS  OF   ENGINEERS 

I  TURNERS    FALLS 

8580 

FRANKLIN 

ft,    42    36 

72   3S 

300 

6P   MID 

H.    MASS.    ELEC.    CO.               1 

I MALPOLE 

8755 

NORFOLK                  [ 

41    42    11 

71    15 

300 

8Pi     BP 

H    1  PARKER   N*    CHICK 

HALPOLE    1    S 

8760 

NORFOLK 

4    43  oa 

71    19 

300 

9P 

SP 

FREDERICK    Y,    lIBBY               | 

HARE 

8793 

HAMPSHIRE 

ft      43    17 

72    17 

500 

SA 

HARC    HATER    WORKS 

HARE       2 

a  798 

HAMPSHIRE 

»      42    16 

72    18 

6*0 

SA 

STATE    DEPT   HEALTH 

HASHINGTON    2 

6e4> 

BERKSHIRE 

3      *3    33 

73   09 

19*0 

7A 

C 

MEBSTER 

WORCESTER 

7      42   03 

71    53 

MRS. CARYL    H.POBLOCKI 

HEST    BRIMFIELD 

HAMPDEN 

S      42    10 

72    16 

*2Si 

c 

MEST    CU»WlNGTON 

9136 

HAMPSHIRE              1 

S      42    39 

72    58 

1181      AP 

6P 

" 

FREDERIC    ».    6ROHN 

hestfield 

9191 

HAMPDEN 

S      *2   06 

72    42 

250 1 

8A 

STATE    DEPT    HEALTH 

HEST    LYNN 

0300 

ESSEX 

*<    42   38 

130 

OP;    9P 

PETER    LIWJSTROM 

HEST    MEOWAV 

9316 

NORFOLK 

3j    42   OS 

71    26 

210 

6PI     6P 

H 

FRANCIS   D.    DONOVAN 

HESTON 

9360 

MIDDLESEX 

4,    42   33 

220 

9P 

SP 

HESTON   COLLEGE 

HEST   OTIS 

9371 

BERKSHIRE 

S      42    11 

73  09 

1390 

•A 

M 

STATE  OEPT   HEALTH 

HESTOVER    FIELD 

9382    HAMPDEN 

S      42    12 

72   33 

240 

HID 

HID 

U.    i.   AIR   FORCE 

MEST    RUTLAND 

94421 HORCESTER 

S      42   22 

71   59 

900 

BA 

HETRO  DIST  HTR  COM* 

MlNCHENDON 

9770    HORCESTER 

S      42   42 

72   03 

940 

BA 

STATE    OEPT   HEALTH 

WORCESTER   hB   AIRPORT 

9923! HORCESTER 

6      42   1* 

71   32 

980 

HID 

HID 

HJ 

U.   S.   HEATICR   BUREAU 

HORCESTER 

9928 

. MORCEsTea 

*     42    10 

71  40 

•20 

TP 

*P 

CLIPPOflO  L.   OAVIS 
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STAHON 

Q 

COUNTY 

< 

3 

OBSERVER 

.    I 

^ 

i 

3 

i 

i 

1 

i 

I 

^1 

NEW    KAMPSMlftE 

BENTON 

0675 

GRAFTON 

9 

«* 

06 

71   53 

13*0 

»P 

5P 

H 

JAMES    LEONARD 

BERLIN 

0690 

COOS 

1 

20 

71    10 

1110 

8A 

BROWN    PAPER    CO 

BETHLEMEM 

0703 

GRAFTON 

5 

17 

71   42 

1470 

6P 

6P 

GEORGE    E.    TUCKER 

BCACKMATtR    0AM 

0741 

MtflRIMACK 

10 

43 

19 

71   43 

4B0 

6A 

8A 

c 

CORPS   OF    ENGINEERS 

BOW    GARVINS    FALLS 

083*. 

MERRIMACK 

10 

43 

10 

71    31 

217 

7A 

PUBLIC    SEHV  CO    N    H 

BRADFORD 

0910 

MERRIMACK 

10 

43 

15 

71    »B 

1000 

SA 

RUTH    S.    MOOfiE 

BRISTOL 

GRAFTON 

10 

36 

71   43 

430 

c 

PUBLIC    SERV   CO   N    H 

CAMPTON 

lOflfl 

GRAFTON 

10 

43 

*2 

71    38 

660 

7A 

7A 

ERASTUS    DOLE 

CANNON    MOUNTAIN 

1187 

GRAFTON 

» 

44 

10 

71    42 

5P 

AUSTIN   MACAULAV 

CENTEfi    HARBOR 

1339 

BELKNAP 

10 

*3 

43 

71    28 

660 

eA 

LA    SALETTE    SEMINARY 

CLAREMONT 

1552 

SULLIVAN 

9 

43 

23 

72   21 

420 

7A 

CENT    VT    PUBLIC    SERV 

CLEAR    BROOK 

GRAFTON 

04 

71    38 

1600 

s 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CONCORD   we    AIRPORT 

1683 

MtRRlMACK 

10 

12 

MID 

MID 

c 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

DUVILLE    NOTCH 

COOS 

I 

44 

GERTRUDE    £•    NASH 

2136 

CHESHIRE 

10 

42 

54 

72    04 

1320 

SA 

PAUL    W.    LEWUN 

DURHAM 

2174 

STAFFORD 

^ 

43 

08 

70    56 

73 

5P 

5P 

c 

H 

UNIVERSITY    OF    N    H 

EAST    OEflNO 

HILLSeORO 

10 

43 

71    49 

787 

«P 

6P 

H 

RODNEY   L.    GILBERT 

EASTMAN    FALLS    OAH 

2*27 

MtRRlMACK 

10 

27 

71    40 

PUBLIC    SERV   CO   N   H 

ERROL 

1 

44 

47 

71    08 

1280 

6P 

c 

G.    £.    CAMPBEU. 

289B 

COOS 

1 

44 

16 

71    27 

1620 

7P 

7P 

J.    C.    CREPEAU 

FIRST    CONN   LAKE 

2999 

COOS 

5 

45 

06 

71    17 

1660 

7A 

7A 

H 

CONN    RIVER    POmER   CO 

72    11 

eA 

MRS. GLADYS    N.HOLMAN 

FRANKLIN    1    NW 

3177 

MtRRlMACK 

10 

43 

27 

71    40 

390 

tP 

6P 

F>    J<    SOUT^MAYO 

FRANKLIN    PALLS    0AM 

MtRRlMACK 

10 

43 

2B 

71    39 

8A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

(.ILMANTON 

3359 

BELKNAP 

10 

43 

2S 

71    25 

960 

7A 

ARTHUR    G.    BROWN 

GRAFTON 

3530 

GRAFTON 

10 

43 

34 

71    57 

840 

6P 

6P 

PHILLIP   K.    BROWN 

HILLSBORO 

10 

71    48 

7A 

GREENVILLE    HILLS 

5 

*2 

72   17 

8P 

8P 

c 

DARTHOUTM   COLLEGE 

nILLSSORO    2    M 

1,0(2 

HILLSBOHO 

10 

43 

07 

71    57 

750 

c 

PUBLIC    SERV   CO   N   H 

HUDSON 

4234 

HILLSBORO 

10 

42 

*' 

71    26 

160 

c 

PUBLIC    SERV   CO   N   H 

JEFFERSON 

4314 

COOS 

5 

44 

25 

71    28 

1400 

7A 

H 

C.    C.    HC    INTIRE 

4399 

CHESHIRE 

42 

56 

72    17 

490 

6P 

8A 

MERTON    T.    GOODRICH 

LAKtPURT 

BELKNAP 

10 

33 

71    26 

562 

7A 

KENNETH    E.    GOULD 

LAKE PORT    2 

44B0 

BELKNAP 

43 

32 

71    26 

520 

6A 

6A 

PUBLIC    SERV    CO    N   H 

LANCASTEH 

4556 

COOS 

5 

44 

29 

71    34 

910 

6P 

6P 

GARDINER    P.    ShI TH 

LANUAFF 

4568 

GRAFTON 

5 

^^ 

11 

71    54 

960 

c 

HERMAN   L>    TITuS 

562 

HID 

CIVIL    AERO>    AOM. 

LINCOLN 

GRAFTON 

10 

44 

71    40 

830 

c 

MRS.    KATHLEEN    BOYLE 

MAC    OOWELL    OAM 

5013 

HILLSBORO 

10 

42 

54 

71    59 

8A 

c 

CORPS   OF    ENGINEERS 

MANCHESTER 

5072 

HILLSBORO 

10 

43 

00 

71    28 

170 

MID 

MID 

PUBLIC    SERV    CO    N    H 

MARLOW 

5150 

CHESHIRE 

5 

^3 

07 

72    12 

1180 

SA 

HARRIET    H.    PERKINS 

MASSABESIC    LAKE 

5211 

HILLSBORO 

10 

42 

71    24 

250 

6P 

6P 

6P 

MANCHESTER    WTR    WKS 

MILAN    7    N 

5400 

COOS 

1 

40 

71    13 

1180 

6P 

H 

UNION  WTR   POWER   CO 

MILFORO 

5412 

HILLSBORO 

10 

300 

ANDREW   E.    KOThOVIUS 

MONROE    b    NNE 

6500 

GRAFTON 

5 

44 

10 

72    00 

680 

6A 

8A 

NEW    ENG   ELECTRIC    SYS 

MOUNT    SUNAPEE 

5629 

MtRRlMACK 

s 

43 

20 

72   04 

1310 

6P 

6P 

RICHARD   0.    PARKEK 

COOS 

1 

16 

71    18 

5712 

HILLSBORO 

10 

42 

71    29 

125 

7A 

PENNICHUCK    WTR    WKS 

NELSON 

5730 

CHESHIRE 

5 

42 

59 

1520 

INACTIVE    12/53 

NEW    DURHAM 

5780 

STRAFFORD 

10 

43 

26 

Tl    10 

540 

c 

PUBLIC    SERV   CO   N    H 

NEWPORT 

5  868 

SULLIVAN 

5 

43 

22 

72    10 

700 

SA 

H.    P.    SHEPARO 

NORTH   CHICHESTER 

5992 

MERRIMACK 

43 

15 

71    23 

360 

KENNETH    M*    HUCKINS 

43 

12 

71   09 

550 

SS 

UNIVERSITY   OF    N.    H. 

PETERBORO      2    S 

6697 

HILLSBORO 

10 

42 

51 

71    57 

1000 

Gt    A*    MORI  SON 

PINKMAM    NOTCH 

6818 

COOS 

13 

44 

16 

71    15 

2000 

7P 

7P 

c 

» 

J.    a.    OOOGE 

PITTSBURG    RESERVOIR 

6856 

COOS 

i 

45 

03 

71    23 

13»0 

c 

N    H    WATER    RESOURCES 

PLTHOUTH    1    WNW 

6945 

GRAFTON 

10 

43 

46 

71    43 

670 

6A 

WILLARD    F.    WIOGETT 

6980 

ROCKINGHAM 

43 

04 

70   47 

40 

MID 

MIU 

OEPT   PUBLIC  WORKS 

SOUTH   OANBURV 

7967 

MERRIMACK 

10 

43 

29 

71    53 

690 

6A 

EDNA    F.    POWERS 

SOUTH   LTNOEBORO 

6081 

HILLSBORO 

10 

42 

53 

71    47 

649 

7P 

HARRY    H.    MOLT 

SOUTH   WEARE    I    SE 

8194 

HILLSBORO 

10 

43 

03 

71    42 

500 

8A 

LEON    K.    GRANT 

SUNAPEE 

8502 

SULLIVAN 

5 

43 

23 

72    05 

1040 

c 

PUBLIC    SERV   CO   N   H 

surRv  mountain  dam 

72    19 

8A 

H.    G.    LAWTON 

8741 

CHESHIRE 

5 

42 

72    11 

1000 

GEORGE   DU8INA 

WALPOLE    2 

CHESHIRE 

05 

72    26 

8A 

» 

MRStMARION   W.ANDROS 

WARREN    I    SE 

8885 

GRAFTON 

10 

43 

55 

71    53 

700 

c 

N    H    FISH    HATCHERY 

WATEHVILLE    VALLET 

8960 

GRAFTON 

10 

43 

57 

71    30 

1500 

s 

CORPS   OF    ENGINEERS 

WEST    HENNIKEK 

9291 

10 

71    51 

460 

8A 

MRS. HELEN    A.    OOMLIN 

WEST    LEBANON 

931B 

5 

38 

72    19 

550 

8A 

GRANITE    ST    ELEC    CO 

WEST    RUHNEY 

9474 

GRAFTON 

10 

43 

48 

71    51 

610 

7A 

» 

ELVA   M.    CHIVELL 

WHITEFIELO 

9618 

COOS 

5 

44 

23 

71    36 

1045 

7A 

PUBLIC    SERV  CO   N   H 

WINCHESTER 

9726 

CHESHIRE 

S 

42 

72    23 

450 

c 

CARL    0.    GRUPE 

9740 

ROCKINGHAM 

10 

47 

71    19 

174 

6P 

HERMAN   E*    BAKER 

WOLFEBORO   FALLS 

CARROLL 

KENNETH   BERRY 

WOODSTOCK 

9940 

GRAFTON 

10 

43 

59 

71    41 

720 

6P 

6P 

M 

FRED    S,    BROWN 

VORK    POND 

9966 

COOS 

* 

44 

30 

71    20 

1500 

8A 

U.    S.    BUR    FISHERIES 

RHODE    ISLAND 

BLOC-C     ISLAND    WB    AP 

0896 

NdWPORT 

1. 

41 

10 

71    35 

110 

MID 

MID 

c 

HJ 

U>    S>    WEATHER    BUREAU 

GREENVILLE 

PROVIDENCE 

8P 

BP 

HENRY    J.    STECRE 

KINGSTON 

4266 

WASHINGTON 

41 

29 

71    32 

100 

AGRI    EXP    STA 

NEWPORT 

41 

29 

71    18 

60 

6P 

MISS    KAREN   MURPHY 

NEWPORT    HATER    WORKS 

5225 

NtHPORT 

* 

30 

71    16 

10 

c 

NEWPORT    WATER    HORKS 

PROVIDENCE   MB    AIRPORT 

6698 

PROVIDENCE 

4, 

41 

44 

71    26 

55 

MID 

HID 

c 

HJ 

U>    S*    WEATHER    BUREAU 

WOONSOCKET 

9423 

PROVIDENCE 

4 

41 

59 

71   29 

160 

8A 

■^ 

" 

EDWIN    K.     HARRAH 

^ 

1 

OBSERVATION 

g 

g 

I 

< 

TIME  AND 
TABIXS 

STATION 

a 

COUNTY 

s 

i 

§ 

OBSERVER 

1 

3 

§ 

g 

1 

1 

■ 

! 

« 

^ 

E 

1 

1 

VERMONT 

BARRE 

0337 

WASHINGTON 

44 

14 

72    33 

600 

eA 

GREEN  MT   POWER   CORP 

BELLOWS    FALLS 

0499 

WINDHAM 

43 

72    27 

300 

8A 

8A 

NEW   ENGLAND   POWER   CD. 

BENNINGTON    2    NM 

0563 

BENNINGTON 

54 

610 

6P 

7A 

PAUL    W.    BOmE 

BLOOHflELO 

0690 

ESSEX 

71    36 

4P 

4P 

C 

GEORGE    L.    COOPER 

BURLINGTON    U    OF    VT 

1076 

CHITTENDEN 

44 

28 

73    12 

400 

G 

UNIV    OF    VERMONT 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 

1081 

CHITTENDEN 

44 

28 

73    09 

331 

MID 

HID 

c 

HJ 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

CANAAN 

1213 

ESSEX 

71    32 

1020 

P.    E.    FEARON 

CAVENDISH 

1243 

WINDSOR 

43 

23 

72    39 

800 

6P 

6P 

H 

CENT    VT    PUBLIC    SERV 

CHELSEA 

1360 

ORANGE 

43 

72    27 

670 

7A 

7A 

CHARLES    E. DICKINSON 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

43 

*i 

72    97 

1030 

7A 

CENT    VT    PUBLIC    SERV 

CORINTH 

1565 

ORANGE 

44 

02 

72    17 

1140 

c 

GEORGE   C.    HASTINGS 

CORNWALL 

1580 

43 

57 

73    13 

6P 

6P 

STUART    T.    WIThERELL 

DANVILLE 

1715 

72    06 

1204 

OTIS   F,   BRICKETT 

DORSET    1    S 

1786 

BENNINGTON 

43 

14 

73    06 

6P 

6P 

RUFUS    S.    GILBERT    ' 

ENOSBURG   FALLS 

2769 

FRANKLIN 

44 

52 

72    45 

422 

6P 

6P 

M 

L.    H.    POMEROY 

ESSEX    JUNCTION 

2828 

CHITTENDEN 

44 

30 

73    07 

270 

eA 

NEW    ENGLAND   PwR    CO 

GILMAN 

ESSEX 

26 

71    43 

650 

eA 

OILMAN    PAPER    CO 

GRAFTON 

3400 

WINDHAH 

43 

72    37 

1190 

C 

AVERY    H.    PARK 

HIGHGATE    FALLS 

3914 

FRANKLIN 

44 

56 

73    03 

150 

c 

ORIN    HARRIS 

HUNTINGTON   CENTER 

4052 

CHITTENDEN 

44 

17 

72    68 

700 

BA 

HARLEV   W.    SARGENT 

LEHINGTON 

4603 

ESSEX 

44 

54 

71    31 

1026 

7P 

7P 

„ 

ROBERT   F.    hallBOURG 

HAnCHESTER   CENTER 

4882 

BENNINGTON 

43 

11 

73    02 

900 

7A 

PAUL    TOOTSOiInOER 

MARSHFIELD 
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NEW  ENGLAND  -  MARCH  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   61°  on  the  30th  at  Lowell,  Mass 
Lowest  Temperature:   -3°  on  the  19th  at  Jackman,  Maine 

Greatest  Total  Precipitation:   8.97  inches  at  Mount  Washington,  N.  H. 

Least  Total  Precipitation:   0.90  inches  at  North  Danville,  Vt 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.95  inches  on  the  15th  at  Pembroke, 

Mass 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   61.5  inches  at  Plnkham  Notch,  N.  H. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   153  inches  on  the  23rd  at 

Cannon  Mountain,  N.  H. 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  -  SOUTHERN  NEW  ENGLAND 


The  third  major  coastal  storm  of  snow  and  wind  in  1958 
occurred  on  March  20-22.   The  storm  affected  mostly 
western  Connecticut  on  the  20th  and  shifted  to  Rhode 
Island  and  eastern  Connecticut  on  the  21st.   Snowfalls 
of  8  to  14  inches  covered  both  states  except  up  to  20 
inches  in  northwest  Connecticut  and  6  inches  or  less 
some  coastal  areas  and  north  central  Connecticut.   Rhode 
Island  sustained  the  brunt  of  storm  damage.   Heavy  snow 
and  high  winds  with  gusts  up  to  75  miles  per  hour  caused 
extensive  breakage  and  disruption  of  power  and  telephone 
lines.   Damage  was  termed  by  utility  companies  as  com- 
parable to  that  caused  in  Rhode  Island  by  hurricane 
Carol  in  1954.   Closing  of  schools,  slowing  of  industry 
and  great  inconvenience  to  users  of  electric  appliances 
resulted  from  the  statewide  power  failure,  which  was 
not  restored  until  the  24th. 

One  of  the  cloudiest  Marchs  on  record  was  observed  in 
1958.   From  the  14th  through  the  31st  Weather  Bureau 
stations  at  Providence  recorded  16  days  and  New  Haven 
and  Hartford  15  days  each  of  cloudy  skies.   In  this 
18-day  period  the  fraction  of  possible  sunshine  averaged 
30  per  cent  or  less.   With  a  total  of  3  and  4  days  of 
clear  skies  respectively,  Hartford  and  New  Haven  had 
the  least  number  ever  observed  in  March.   The  average 
of  36  per  cent  of  possible  sunshine  at  Hartford  set  a 
new  low  record  for  March,  while  both  New  Haven  and 


Providence  had  their  third  lowest  March  percentage  with 
46  per  cent  each.   Normal  for  March  is  55  to  60  per  cent 
of  possible  sunshine. 

The  predominance  of  cloudy  skies  in  March  was  reflected 
in  the  monthly  temperature  averages  and  in  the  compara- 
tively narrow  range  of  the  daily  temperature  extremes. 
The  daily  maxima  averaged  one  to  three  degrees  cooler 
than  normal  while  the  minimum  temperatures  were  3"  to 
4°  warmer  than  normal.   At  Providence  the  daily  aver- 
age temperature  was  within  the  range  of  35°  to  42°  on 
29  days  in  March,  while  the  same  range  applied  to  26 
days  at  Hartford.   On  approximately  20  days  of  the 
month  the  daily  temperature  extremes  did  not  exceed  the 
range  of  30°  to  48°.   Some  fifteen  of  these  days  occur- 
red between  the  12th  and  28th,  a  long  period  of  remark- 
ably uniform  temperatures.   The  average  temperatures 
for  the  three  successive  decades  of  March  were  37°,  37° 
and  40°  at  Hartford.   Since  March  is  a  month  of  transi- 
tion from  winter  to  spring  and  temperatures  subject  to 
rather  wide  fluctuations,  their  uniformity  in  this  month 
of  1958  is  even  more  striking. 

Dr.  A.  Boyd  Pack,  State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Hartford,  Connecticut 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  -  CENTRAL  AND  NORTHERN  NEW  ENGLAND 


Exceptional  plus  departures  of  10°  from  the  25-year 
(1931-1955)  temperature  mean  occurred  in  northeastern 
Maine  where  this  was  the  seventh  consecutive  warm  month. 
The  departure  decreased  southwestward  to  nearly  nil  in 
Massachusetts,  a  repeat  of  the  January  pattern.   Tempera- 
tures in  March  are  expected  to  exhibit  the  greatest 
fluctuations  of  the  entire  year.   This  March  had  but 
little  change  from  day  to  night  or  day  to  day,  under 
the  influence  of  abnormally  cloudy  weather.   Daily 
minima  tended  to  be  much  higher  than  normal  while  dally 
highs  were  somewhat  cooler  than  normal.   At  Caribou, 
Maine,  every  day  of  the  month  was  above  normal.   The 
lowest  reading  there  was  12°,  though  this  was  but  the 
third  March  in  over  twenty  years  of  record  without  a 
zero. 

Precipitation  varied  from  less  than  50%  of  the  25  year 
(1931-1955)  mean  in  much  of  Vermont  and  New  Hampshire 
and  some  stations  in  Maine  and  Massachusetts  to  near  or 
above  the  mean  in  parts  of  each  state.   This  was  the 
fifth  consecutive  wet  month  along  the  Massachusetts 
seaboard.   The  five  month  accumulation  at  Boston  was 
32.22  inches,  which  is  nearly  200%  of  normal,  and  the 
greatest  total  for  these  months  in  87  years  of  official 
record. 

Snowfall  totals  were  excessive  over  nearly  the  whole 
section.  For  much  of  the  section  this  was  the  third 
month  In  a  row  with  more  than  average  snowfall. 

Cloudiness  was  excessive  over  the  entire  section.   Bur- 
lington, Vt . ,  and  Nantucket,  Mass.,  each  had  but  one  day 
with  clear  skies.   Three  clear  days  at  Boston  was  a  new 
record  minimum  frequency  for  this  month.   Sunshine 
received  was  much  less  than  usual.   Portland,  Me., 


reported  a  record  low  receipt. 

Two  severe  coastal  storms  struck  in  March.   On  the  14- 
15th  the  entire  area  was  affected  but  the  storm  was  most 
damaging  in  eastern  Massachusetts,  southern  New  Hampshire 
and  coastal  Maine  where  gales  and  4  to  12  inches  of  wet 
snow  combined  with  near  freezing  temperatures  to  form 
ice  on  trees  and  wires.   At  Hampton,  N.  H. ,  a  sample 
of  ice  on  the  wires  weighed  4  1/2  pounds  per  foot.   In 
some  areas  the  damage  was  greater  than  any  since  the 
1954  hurricanes.   The  entire  southern  half  of  New  Hamp- 
shire was  without  power.   Further  inland  snow  drifts 
up  to  10  to  15  feet  were  common  in  hilly  areas  and  some 
were  reported  as  high  as  20  feet.   All  forms  of  trans- 
portation were  hampered  and  many  autos  were  abandoned  on 
clogged  highways.   The  second  storm  was  on  the  20-22nd. 
It  was  nearly  a  repeat  of  the  earlier  one,  but  was  more 
severe  in  parts  of  eastern  Massachusetts  and  less 
damaging  elsewhere.   Rain  or  wet  snow  fell  along  the 
coast  and  5  to  10  inches  of  snow  inland  except  lesser 
amounts  in  the  extreme  western  portions  and  up  to  15  to 
20  inches  in  central  Massachusetts  and  some  higher 
elevations.   Drifts  up  to  15  feet  were  reported  in 
north-central  Massachusetts.   Again  trees  and  wires 
in  eastern  Massachusetts  were  felled.   Some  homes  lost 
power  which  had  Just  been  restored  after  the  preceding 
storm.   Winds  reached  hurricane  force  in  gusts  with 
damage  to  several  vessels.   Storm  surge  tides  flooded 
some  coastal  highways,  eroded  beaches  and  damaged  shore 
property.   Schools  were  closed  in  the  heavy  snow  areas. 

Robert  E.  Lautzenheiser ,  State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Boston,  Massachusetts 
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MILLINOCKET  CAA  AP 
PRESOUE  ISLE 
RlPOGtNUS  0AM 
SOUA  PAN  DAM 

41.5 
40.4 
38.0 
39.4 
39.9 

26.7 
25.9 
24.7 
22,3 
23,1 

34.1 
33.2 
31.4 
30.9 
31,5 

6.0 
7,4 

54 
53 
48 
50 
51 

20 
29 
24 
30 
30 

13 

n 

10 
3 

0 

19 

20+ 

20 

19 

19 

948 

977 

1036 

1051 

1031 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
3 
2 
3 

77 
78 
79 
31 
30 

0 
0 
0 
0 

1 

3.00 
7.41 
7.06 
3.19 
2.13 

-   ,34 

,78 
,S3 

.68 
1.00 

.96 
1.07 

.44 

77 
15 
77 

1 
16 

78.0 
15.0 

77.0 

57 
41 

3 
4  + 

6 
5 

6 
q 

3 
1 
1 

0 

0 
1 
0 

1 

0 

DIVISION 

31.5 

6,4 

2.60 

-   .33 

73.1 

SOUTHERN  INTEKIOR 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  6  SE 

40.9 
41.7 
43.6 
47.4 

41. 5M 

28,6 
29.1 
2P.0 
24.5 
26. 3M 

34.8 
35.4 
35.8 
33.5 
34. 2W 

52 
50 
55 
54 

50 

30 

27+ 

10 

30 

30+ 

17 
18 
17 
10 
10 

19 

19 
19 
19 
19 

931 
917 
808 
97? 
951 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
,  0 
0 
0 

77 
77 
77 
31 
79 

0 
0 

0 
0 
0 

3.40 
3.89 
1.06 
3.5R 
3.4? 

1.13 
.95 
.51 

1.77 
.80 

15 

15 
15 
15 
27+ 

70.0 

38.1 
19.0 
30.0 
38.0 

71 
74 
37 
38 
44 

1  7 

1 

7  + 

1 
77 

5 
7 
fi. 
5 

4 

1 

0 

1 

0 

EAST  WINTHROP 
FARMINGTON 
GAUDINER 
HIRAM  2  S 
LEWISTON 

43.3 
43.3 
43.4 
43.2 
41.4 

27,7 
27,7 
25,6 
25.9 
28.6 

35.5 
35.5 
34.5 
34.6 

35.0 

5.6 
3,7 

3.7 

52 

53 
53 
54 
56 

30 

30 

30 

30+ 

30 

14 
11 
14 
14 
18 

19 
19 
19 
19 
19 

909 
906 
936 
934 
924 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
3 

78 
75 
31 
30 
78 

0 
0 
0 
0 
0 

3.47 
3.81 
2.10 
3.90 
2.79 

-  .17 

-  .I'l 

-  1.77 

-  ,'iO 

-  1,40 

1,21 
1,55 

.67 
1.77 

.75 

15 
15 
15 
71 
15 

79.7 
34.7 

33.0 
77.0 
70.5 

30 
51 

7  + 

1 

6 
6 
6 
6 

7 

1 

1 
1 

0 

1 

0 

MADISON 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORO  3  SW 

RUMFORO  1  SSE 

42.6 
42.2 
45.5 
40.0 
42.4 

28.5 
27.7 
29,5 
25. B 
27,5 

35.6 
35.0 
37.5 
37.9 
35.0 

6.5 
5.7 

53 

53 
55 
52 
■56 

30+ 
30 
30  + 
30 
30 

17 
14 
70 
8 
14 

19 
19 
19 
19 
19 

905 
97? 
84  7 
985 
925 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

? 

1 

75 
77 
73 
30 
76 

0 
0 
0 
0 
0 

1.88 
7.37 
1.70 
7.54 

1.95 

-  1,57 

-  1.1° 

-  1  .7", 

.73 
.85 
.68 
1.13 
.75 

15 
15 
15 
15 
15 

77,4 
77.0 

74.3 

70 
37 

3  + 
7* 

5 

ft 

5 
4 

7 

1 
7 
1 

0 
0 

1 

UNITY 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MINSLUW                     AM 

WOOULAND                    AM 

41.3 
42. Q 
43.3 
42.6 

27.7 
26.4 
26.7 
28.5 

34.1 
34.7 
35.3 
35.6 

4.0 
7,1 

51 
55 
51 

59 

30+ 
11 
31  + 
12 

18 
10 
18 

17 

19 
19 
19 

20+ 

947 
034 
913 
994 

0 
0 
0 
0 

3 

1 
0 
4 

70 
30 
30 
74 

0 
0 
0 
0 

7.70 
3.1-; 
1.67 
7.51 

-  1.3'. 

.87 
.91 
.90 

1  .  19 

15 
71  + 
17 
15 

31.0 
76.0 
14.4 
17.0 

76 

1 

7 
4 
3 
■i 

.1 
1 

1 

DIVISION 

35.0 

4,9 

7.75 

-    .7'' 

77.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Tern 

peralure 

Precipitation 

2  1 

1 

> 

< 

III 
S.  E  1 

1 

Q 

5 

3 

1 

1 
£ 
& 

N 

o  of  Days 

1 

sal 

Q  u.  ^ 

s 

0 

1 

Snow 

,  Sleel 

No 

ol  Days 

SUHoD 

Max 

Min 

2 

&   § 
1  0 

1 

1 
0 

3 

5 

o  i 
85 

°  0 

o  i 

s3 

s  1 

0 

COASTAL 

BAK  HARbOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPURT 

<.2.6 
'.'..1 
40.9 
43.1 
41.4 

28,8 
28,6 
30,2 
29,4 
30,4 

35,7 
36,4 
35,6 
36,3 
35.9 

3.2 

54 
54 
51 
53 

■58 

11 
11 
11 
11 
11 

IS 
16 
19 
18 
20 

19 
19 
19 
19 
29 

900 
879 
905 
884 
896 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
7? 
21 
74 
73 

0 
0 
0 
0 

0 

3.97 
7,48 
3.62 
7.41 
1.73 

-   .41 

1.77 

.80 

1.44 

.73 

.53 

15 
15 
15 
71 
15 

30.0 

79.4 
76.1 
16.7 

17 
18 
10 
75 
4 

7? 

1 
15  + 

1 
1  7  + 

7 
5 
6 
5 
5 

4 
3 

1 

1 
0 
1 

JONtSBORO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORO  2  NNW 

AM 
//R 

41.8 
43.7 
43.1 
43.7 
43,1) 

27,9 
31,7 
29,2 
30,2 
26,9 

34,9 
37,7 
36,2 
37,0 
35.4 

4,7 

56 
57 
56 
54 
57 

12 
11 

n 
11 

30 

15 
23 

16 
18 
18 

19 
30 
19 
19 

30+ 

930 
838 
889 
863 

908 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

79 
18 
76 
70 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

7.79 
2,67 
7,06 
3,85 
3.01 

-  1.97 

.76 

.59 

1.19 

,90 

14 
14 
15 

15 

18.4 

71  .1 
73.3 
79.0 

17 
15 
77 

1  6 
1 

1 

7 

6 

3 

7 
3 
1 

7 

0 

DIVISION 

36.1 

3,7 

2.86 

-  1,54 

74.7 

MASSACHUSETTS 

• 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

STOCKBRIDGE 

AM 
AM 
AM 
R 

41.1 
42.0 
41.3 
39.7 
40.1 

28.9 
26.6 
26.7 
26.4 
25,6 

35.0 
34.3 
34.0 
33.1 
32.9 

2.9 

2.5 

2.3 
,1 

53 
57 
58 
53 
53 

25 

31 
31 
30+ 
30 

18 
16 
12 
16 
15 

10+ 
9 
9 
9 
9 

923 
946 
955 
982 
987 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
31 
30 
79 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

2,79 
7,68 
7.SS 
1.87 
2.97 

-  1.34 
-1.52 

-  1.40 

-  ,5! 

,99 

1,74 

,95 

.4Q 

1.60 

15 
15 
15 
3 
14 

I'.O 
75.5 
71  .0 
17.7 
16.5 

8 
73 
73 
13 
16 

15+ 
77+ 
1  "S 
77 
14 

4 

5 

5 
4 
6 

3 
1 
7 

1 

n 
1 

n 
1 

WEST  CUMMINGTON 

40,2 

25,3 

32,8 

51 

30  + 

12 

9 

993 

0 

0 

30 

0 

3.56 

1.40 

14 

78.3 

38 

■>3  + 

6 

7 

1 

DIVISION 

33.7 

1.5 

2.70 

-   ,97 

70.1 

CENTRAL 

AMHERST 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

// 

43.9 
44.9 
42.7 
40.8 

30.5 
30.9 
27.8 
30.0 

37.2 
37.9 
35.3 
35.4 

1.9 

1.3 

57 
57 
54 
55 

30 
30 
30 
30+ 

23 
23 

14 
?2 

29+ 

29 

29 

9 

853 
833 
915 
910 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6 

0 

21 
22 
29 
25 

0 
0 
0 
0 

2.62 
2.94 

2.19 
4.91 

-  1.25 

1  .04 

1.13 

1.08 

.50 

1.43 

14 
21 
15+ 
14 

11.4 
16.2 
75,0 
30,6 

5 

5 
22 

10 

15+ 
15 
71  + 
77  + 

5 
6 
6 
6 

7 

3 
7 
3 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 
HAVERHILL 

AM 
AM 
AM 

44.9 
43.6 
44.1 
44.5 
46.2 

29.7 
30.7 
32.0 
31.6 

M 
36.7 
37.4 
38.3 
38.9 

1.8 
1.8 
1.0 
1.5 

58 
55 
57 
59 
60 

29 

1? 
31 
31 
30 

?0 
22 
24 
24 

9 
9 
9 
9 

870 
850 
822 
800 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
24 
19 

17 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

3.70 
3.47 
4.83 
4.10 
2.88 

-  .42 

-  .96 
.50 

-  .35 
-1.03 

1.13 
1.15 
7.13 
1.51 
.89 

21 

71 
15 
15 
15 

1  1  ,0 
73,5 
30,5 
17,7 
15,0 

6 

1 

5 

7 
5 
6 
5 

3 
3 

4 
4 
1 

LAKE  COCHITUATL 

LAWRENCE 

LOWELL 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 
AM 

45.7 
44.1 
46.6 
41.6 
4f>.7 

30.8 
31.6 
32.1 
29,2 

30,9 

38.3 
37.9 
39.4 
35.4 
38.8 

2.6 
2.4 
3.3 
2.6 

•  4 

59 
57 
61 
55 
57 

31 
30 
30 
30 
30 

24 
23 
24 
21 
21 

30+ 
9 
9 
9 
9 

823 
835 
787 
910 
805 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
IS 
16 
26 
77 

0 
0 
0 
0 
0 

3.41 
2. 07 
3.93 
2,57 

3,31 

-  1.38 

-  .91 

-  .26 

-  1.78 

-  .45 

1.63 
1.39 
1.40 
.75 
7.00 

15 
14 
71 
15 
14 

16,3 
15.0 

7,5 

5 

14 

7 
7 
4 
5 
6 

7 

1 
3 
3 
1 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  MEDWAY 

AM 

42.5 
46,4 
44,4 
45,0 
46,1 

27,9 
30,7 
30,1 
31,5 
29,6 

35.2 
38.6 
37,3 
38,3 
37,9 

3.5 

55 
55 
59 
57 
58 

31 
30 
30 
30+ 
30  + 

18 
21 
20 
2P 
18 

29 
29 

30 
29 
30 

916 
811 
854 
827 
834 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
19 
74 
70 
77 

0 
0 
0 
0 
0 

2,97 
2,44 
4,24 
4.38 
4,02 

-  1.31 

1.71 
1.71 
1.46 
1,60 
1.3? 

15 
14 
14 
14 
14 

74,8 

7,9 

18,8 

13.0 

17 

11 
10 
4 

1 

71 
71 
77  + 

6 
6 
7 
5 
9 

1 
1 
3 
4 
7 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

46.9 
44.7 
39.8 
43.5 

29,0 
31,3 
28,8 
29.2 

37.5 
38,0 
34,3 
36.4 

,6 

1,1 
1,6 

58 
56 
50 
57 

30 
30 
30 
30 

18 
?1 
18 
20 

29 

29 

9 

9 

846 
829 
94  1 
880 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

1 

25 

18 
30 
27 

0 
0 
0 
0 

3.47 
3.38 
4.20 
3,78 

-  ,51 

,77 

-  ,48 

1,18 
1,77 
1,19 
1,31 

71 
14 
14 
21 

17,5 

10,7 
36,5 
34,3 

6 
4 
7? 

71  + 

71  + 
77 

7 
7 
7 
7 

3 
7 
3 
7 

DIVISION 

37.3 

1.5 

3,51 

-   ,60 

18.9 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

//R 

AM 
AM 
AM 

43.7 
45.5 
44.  7M 
44.2 
45.1 

34.4 
31.1 
32. 6M 
31.4 
30.8 

39.1 
38.3 
38. 7M 
37.8 
38.0 

1.5 
1.4 

58 
58 
58 
57 
55 

30+ 

30+ 

31 

12 

12 

27 
20 
0 
20 
20 

9 
30 

1 
30 
30 

796 
820 
807 
836 
828 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
19 
14 
20 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

4,48 
3,86 

4.50 
4.56 

1.05 
.03 

-   .15 

1,03 
1,38 

1,08 

14 
14 

15 

12.0 
8.0 

T 

3 

5 

T 

71  + 
27  + 

71  + 

6 
4 

7 

7 

3 

7 

7 
7 

7 

FALL  RIVER 

HYANNIS  3  NE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

R 

44.7 
44. 2M 
44.6 
42.4 
45.  8M 

31.9 
30. 9M 
34.7 
31.8 
34. 9M 

38.3 
37.  6M 
39.7 
37.1 
40.  4M 

.8 

.5 
2.1 

58 
55 
54 
48 
60 

11 
11 
30 
12 
11 

26 

?n 

28 
25 
28 

9 
19 
30+ 
30+ 

9 

821 
844 
778 
857 
760 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

70 
18 

9 
17 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

4.76 
3,64 
3,83 
4.24 
4.48 

-  .14 

-  .49 

-  .15 
.19 
.57 

1,58 
1,04 
1,75 
1.36 
1,38 

14 
14 
15 
14 
21 

9.7 

17.3 
4,6 
7,0 

7 

71 
16 

6 
8 
5 

7 
7 

7 
7 
7 
3 
4 

7 
1 
7 
1 
7 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

AM 

45,5 
42.7 
44,0 
41,5 
42,9 

31,8 
34.2 
30,6 
31,5 
33,3 

38,7 
38.5 
37,3 
36,5 
38,1 

.5 

59 
52 
58 
55 
56 

11 
30 
12 
11 
11 

25 
29 

18 
25 
25 

19+ 

3 
30 

9 

9 

809 
817 
848 
876 
824 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
7 
24 
19 
10 

0 

0 

0 
0 
0 

4.15 

5,37 
4,18 
3.24 

-   ,41 

1,48 

7,10 
1,40 
1.17 

15 

15 
15 
71 

6,5 

9.0 
9.0 

3 
3 
4 

?1 

15+ 
15 

5 

7 
6 
4 

3 

7 

3 
3 

7 

7 

7 
7 

SANDWICH 
TAUNTON 
WEST  LYNN 

45,1 
45,4 
43,3 

34.0 
31,0 
31,8 

39,6 
38,2 
37,6 

1«3 

57 
58 
57 

11 
11 
30 

28 
19 
24 

29+ 

30 

P 

784 
826 
845 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 
19 
19 

0 
0 
0 

4.08 
3,71 
3,01 

-   .03 

1.84 
1,35 
1,1s 

14 
71 
14 

T 
17,5 

0 

7 
6 

71 
71  + 

7 
5 
5 

7 
3 

1 

7 
1 

DIVISION 

38,3 

1,2 

4.10 

-   ,01 

7,6 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 
AM 

39,8 
42,6 
39,2 
38. 2 
36,3 

23,9 
25,8 
24,8 
22.4 

19,3 

31,9 
34,2 
32,0 
30,3 
28.1 

7,4 
4,1 

6,7 

50 
57 
50 
49 
49 

30+ 

30 

30+ 

30 

31 

10 

10 

10 

5 

5 

9 

19 

9 

9 

19 

1021 
952 
1017 
1069 
1137 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
4 
4 
9 

31 
27 
29 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

1,51 
3,50 
1.19 
2.50 
•  2.37 

.19 

-  1,08 

-  ,83 

.67 

1.28 
.70 
.80 
.48 

15 

1 

15 

15 

1 

17,4 
33,6 
17,0 
70,7 
35.? 

34 

48 
70 
35 

17+ 

1 
7 
1 

5 
6 
7 
7 
9 

1 

1 
7 
0 

1 

1 
n 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 


S    - 

>  J 
<  2 


!  J32 

!    S   6 


No   ol  Days 


Preopilation 


23s 

Q  U^  H 


s  § 


GRAFTON 
t  LANCASTER 

MONROE  S  NNE 
ttMOUNT  WASHINGTON        / 

PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERINO 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  3  N 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

DIVISION 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
LEMINGTON 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UN IV 

SAINT  JOHNSBURY 

WEST  BURKE 

DIVISION 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

ST  ALBANS  BAY 

DIVISION 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

-   WILDER 

WOODSTOCK  3  ENE 


A2.5 
39.3 
21.3 
37.8 


'>2.6 
'.'..1 
<.2.7 
44.9 
42.2 

43.9 
40.9 
42.9 
44.6 
41.9 

42.5 
44.1 
43.3 
38.6 
44,7 

44. IM 

41.9 

42.9 

42.8 

42.1 

42.2 
45. 3M 
43.7 
43.2 


42.7 
43.0 
44.5 
45.5 
44.5 


42.4 
41.7 
42.0 
38.7 
40.2 

38.8 
28. 7» 
40.0 
39.0 
42.9 

41.4 


41.6 

38. R 
41  .4 

40. n 

41.6 
39.9 


42.6 
42.2 
41.9 
35.2 
45.8 

41. n 

41.1 


25.2 
24.6 
25.5 

10.9 
21.4 


26.8 
26.6 
28.7 
28.1 
26.4 

28.1 
26.3 
27.5 
28.1 
26.6 

26.5 
28.1 
26.9 
26.0 
28.7 

29. 5M 

27.4 

24.3 

20.0 

27.7 

26.9 
20. OM 
27.3 
26.0 


33.3 
29.2 
29.8 
33.3 
32.3 


24.7 
23.8 
23.8 
22.7 
25.6 

24.1 
15. 7M 
20.0 
24.3 
25.1 

20.5 


27.2 
26.5 
24.7 
23.7 
27.3 

25.4 


27.7 
23.1 
24.9 


26,5 
24.8 


33.6 
33.6 
32.4 
16.1 
29.6 

31.5 


34.7 
35.4 
35.7 
36.5 
34.3 

36.0 
33.6 
35.2 
36.4 
34.3 

34.5 
36.1 
35.1 
32.3 
36.7 

36. RM 

34.7 

33.6 

35.9 

34.9 

34.6 
37. 2M 
35.5 
34.6 

35.2 


38.0 
36.1 
37.2 
39.4 


33.6 

32.8 
33.4 
30.7 
32.9 

31.5 
22. 2M 

30.4 
32.1 
34.0 

31.0 


34.4 
32.7 
33.1 
32.3 
34.5 

32.7 


35.2 
32.7 
33.4 
27.8 
36.8 

33.8 
33. C 


5.7 
4.1 
4.0 


3.9 
2.2 


4.5 
3.1 


6.3 
4.8 


3.fl 
3.2 
4.4 


3.4 
1.5 


3,0 
2.4 


967 
967 

1002 
1507 
1090 


931 
910 
900 


800 
96  7 
917 
882 
946 

939 
8B8 
921 
1007 
867 

867 
931 
965 
805 
925 

936 
856 
906 
934 


830 
886 
857 
788 
816 


965 
991 
975 
1061 
989 

1033 
1268 
1066 
1013 
95? 

1050 


94  2 
004 
981 
1009 
939 

OOft 


920 

997 

971 

1147 

867 

961 


1.94 
.93 

1.18 
8.97 
6.07 


2.34 

1.70 
1.43 
2.21 
3.05 

1.25 
1,64 
2.09 
2.35 
2.52 

1,41 

1,62 

4,43 

0    3,13 


1.32 
3.94 
1.57 

1.88 
2.86 
2.67 
1.24 

2.25 


4.25 
5.69 
3.45 


1.32 
2.09 
1.82 
1.03 
1.36 

1.61 
2.68 
1.97 
1,35 
1,10 

1,87 

1,65 


1,P0 
1,06 
2,04 

7.10 
1.40 


2.08 
2.38 
3.27 
4.70 
1,99 

1,71 
7,26 


1.19 

3,4? 

.?'■ 


1.61 

7.13 


.80 
1.34 


1.55 
.01 
,13 
,46 


1,15 
.57 


-  1.11 

-  1.41 


1.25 
1.3'. 
1.07 


-  .n? 

-  1.?' 


.61 

.43 

.36 

2. 28 

2.55 


.64 
.45 
.38 
,70 
1,17 

.3? 
.46 

.91 

1.04 

.81 

,43 

,74 

,91 

1,03 

1,46 

1.04 

.50 

1.77 

.53 


1,19 
1,68 
1,78 


1.15 
1.78 


18.4 
8.0 
13.0 
59.7 
61.5 


70.0 
17.5 
16.7 
14.0 
30.8 

11.3 
16.5 
15.7 
15.6 
30.1 

15.0 
10.0 

37.4 

18.5 

30.5 
36.0 

15.7 

17.0 

18.? 
74.1 
75.2 
10.3 

70.3 


IP.l 
13,7 
14,4 
15.4 


14.0 
14.0 
17.5 
11.0 
13.3 

15.1 
34.5 
17.7 
14.0 
9.7 


15.5 
18.0 


73 
32 
16 
34 


50 
10 


77 
53 


14 
35 
41 


30 
30 


7  + 

15 


1 

16 


63 

13 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  month 


10       11       12       13       14       15       16       17       18 


22      23      24 


25      26      27      28      29      30      31 


COMNECTICUT 


ANSON 1 A 

J.63 

BAKERSVILLE 

J.4» 

BALTIC 

s.a6 

BARKMAMSTED 

3.95 

BRIDGEPORT  WB  AP        R 

J. 17 

BROOKLYN 

5.92 

BULLS  BRIDGE  DAM 

9.52 

BURLINGTON              R 

4«0S 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

2.«T 

COLCHESTER 

9.9S 

COLLINSVILLE  1  S 

*<6A 

COVENTRY 

2.2* 

CREAM  HILL 

>>34 

DANBURV 

*.»T 

DAHSON  LAKE 

2>aA 

DERBY 

4.13 

EAST  HAVEN 

2.Be 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

3.0« 

PALLS  VILLAGE 

2.94 

GROTON 

B.29 

HARTFORD  BRAINARD  FLD//R 

3. OS 

HARTFORD  HB  AIRPORT     R 

2.90 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

4.1C 

LAKE  KONOXOC 

3.53 

LAUREL  RESERVOIR 

4.42 

MANCHESTER 

1.21 

MANSFIELD  HOLLOU  DAM 

2.4! 

MEAD  POND  RESERVOIR 

4.ao 

MILFORD 

MOHAWK  RANGER  STA 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NATHAN  HALE  ST  FOREST 

NEH  HARTFORD 

NEW  HAVEN  MB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORO 

NORTH  GUILFORD 

NOAMALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PACHAUG  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 
PROSPECT 

PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
5HEPAUG  0AM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 

STORRS 

TORRINGTON 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  CITY  HALL 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLANO 
WHIOVILLE  RESERVOIR 

WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 


MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BINGHAM  WVMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRIOGEWATER 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    /, 

CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EAGLE  LAKE  3  SW 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  3  SE 
EAST  WINTHROP 
ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 
GARDINER 
6ILEA0 
GREENVILLE 
HIRAM  2  S 

HOULTON  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 
JACK>4AN 
JONESBORO 
LEWISTON 

LONO  FALLS  DAM 
MACHIAS 
MADISON 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MOOSEHEAO 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 


3. (9 
l.«0 
3.0« 

>.BJ 

4.09 
4.34 
3.44 
9.11 

4.0T 

4.41 
9.B3 
3.4« 


4.14 
3.3S 
3.  26 
3. 61 
3.9S 

2.09 

3.02 

4.7g 

1.99 

2.74 
4.2a 
2.99 

4.42 
4.02 


1.40 
3.89 

9.97 

2.4a 

2.03 

1.9T 

1.9« 
9.62 
1.32 

3. SB 

2.39 
2.41 

I 
1.73 

3.42 

9.47 
2.97 

9.ai 

1.42 

1.94 
2.10 
9.41 
9.71 

9.90 

2.10 


2.79 

4.99 

2.70 

l.aa 

2.42 

9.00 


1.29   .14   T 


.61  1.44 

.03 

.03  1.72 


RECORD  MISSING 


.12    1.30      .13 
■12      .98      .02 


.19      .08      t09 


.09      .01      T 


.29      .01      T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10       11      12 


13      14      15       16      17      18 


19      20  I   21      22     23     24     25     26     27     28  I  29  I  30 


POATLANO  m  AIR 
MtCSOue  ISLE 
■  IPOOCNUS  0AM 
ROCKLANO 
R(^FO(H>  )  SH 

•UVOOO  1  SSE 

SOUTH  ANOOVER 
SOUA  PAH  OAH 
Tl«    PO«S 

UNITY 

UPPER  0AM 

■EST   BUITON    2    M 

•EST   ENFIELO 

MINSLOW 

MOOIANO 


MASSACHUSETTS 

AOAMS 

AMHERST 
ASM8URNHAM 
ASMCANO 
ATHOC  J  E 

SEDfORO 

SEECHMOOO 

BEt CHERT OWN 

BIRCH  HILL  OAM 

BLUE  HILL  / 

BOSTON  WB  AIRPORT     /< 

BOTLSTON 

BROOITON 

CHARLTON  MASONIC  HONE 

CHATHAM  LTST* 

CHESTERFIELD 
OCSTNUT  HILL 
CLINTON 
COMASSCT 
COLOBBOOt 

EAST  PEPPERELL 
EAST  HAREHAM 
EMARTOWN 
PALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 

FRAN  INGHAM 

FRAMILIN 

BARONER 

BROTON 

HAROWICK 

HATCHVILLE 
HAVERHILL 
HEATH 
HOLVOKE 
HOOSAC  TUWEL 

HUBBAROSTON 
HVAIWIS  3  HE 
IPSVICH 
JEFFERSON 
INIGMTVILLE  DAM 

LAAE  COCHITUATE 

lAMRENCE 

LOMEtL 

MANSFIELD 

HIOOLEBORO 

MIOOIETON 
MILFORO 
■ILLBURT 
MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WAOVSET 

NANTUCKET  W  AIRPORT 

NEEDKAM 

NE«  eCDFORO 

NCVBURTPORT 

HEM    SALEM 

HORTNBRIDGE 
NORMOOO 
PEL  HAM 
reiBROKE 
PERU 

PETERSHAM  4  N 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

PLAINFIELO 

PI.YMOUTM 

PRINCETON 

MOVINCETONN    i   N 
OUABBIN    INTAKE 
BOCHCSTER 
•OCKPORT    1    ESE 
SM.D<  C6  AIR    STATION 

swomcM 

SEBRESANSET 

SICLBURNE  FALLS 
SOUTHBRIOBE  )  Sv 
SOUTH  EGREMOMT 

»»0T  PONO 

SPRINGFIELD   ARMORV 
BTIRLINB 
ITOCKBRIOGE 
TAUNTON 

TULLV  OAM 
TWMCRS   FALLS 
INU.POLE 
IMLPOLE    1    S 
■ARE 

■ARE      2 

VASHINGTON    2 

KBSTER 

■tST  CUNMINGTON 

WSTPIELO 


1.0*  .M 

ItOt  .11 

>.1«  1.02 

J.SS  .AS 

I.S4  ,11 

l.<9  .IS 

>.01  .19 

t.<2  .SA 

1.19  .2] 

S.T)  1.01 

1. 10  .» 

l.«0  .IS 

I. IS  .0« 
I.4T,  ,8* 
l.BT 


I.2*  ,ii 

t.«2 

9.09  .09 

A.3A  .» 

I.sa  .)> 


.0*   .OT   ,011 


t.»Ai 


I  RECORD  MISSING 


«>»B 

.09 

T 

A.OT 

.OS 

>iS« 

.oa 

_ 

SECOfiO  HISSING 

I.ai 

.90 

>.T0 

.91 

J.AT 

.14 

>.«> 

.28 

1.B9 

.79 

AiSO 

.21 

T 

*.9« 

.49 

*.2a 

.18 

A.B9 

•  91 

4.10 

.94 

.09 

III! 

.97 

l.OB 

,40 

.02 

t.ai 

.07 

*.9« 

.29 

i.sa 

.08 

9.19 

.99 

T 

9.04 

.12 

i.aa 

.46 

t.2« 

.18 

9.*4 

s.ai 

1.82 

•  01 

9.BS 

2.aa 

.09 

I.Al 

,99 

.02 

t.rt 

.09 

9.99 

.08 

».*» 

.90 

T 

4.90 

,98 

T 

9.a9 

1,11 

9.99 

,82 

•  01 

4.B0 

•  44 

9.07 

•  80 

RECORD  MISSING 

4.24 

T 

T     T 

♦  .25 

.89 

.01 

*.4S 

s.ia 

1.47 

.01 

t.92 

.20 

T 

4.07 

.29 

4.a« 

1.00 

•  09 

I.7I 

.12 

T 

9.79 

.4B 

T 

RECORD  MISSING 

J.74 

.91 

l.a2 

T 

•  49 

2.>2 

.21 

■EST  LVNN 
KEST  MEOMAT 
NESTON 
•EST  OTIS 


4.08 
9.98 
J.5T 
4.89 
2.29 

9.99 
9.91 
4.48 

1.97 
1.71 

t.97 

2.44 
4.24 
4.98 
1.99 

I.aa 

2.91 
9.82 


9.01 
4.02 
9.47 


1.19   T 
.09  1.9T 
.17  1.70 


1.89 

.08 

•  10 

1.98 

.08 

1.11 

.02 

1^98 

•  09 

.0? 

•  07 

2^19 

.07 

1^93 

.13 

.18 

1,\» 

.07 

.09 

i^oe 

.09 

.02 

1^19 

.09 

.19 

1^19 

.09 

1.83 

.09 

.72 

•  89 

.17 

.40 

i^ie 

T 

.97 

l.U 

T 

•  19 

i>H 

T 

.10 

•  48 

.02 

1.04 

•  28 

.03 

.01 

2^42 

.28 

• 

7.9« 

.40 

.99 

.08 

1.83 

•  11 

1.99 

.22 

.14 

.29  1.70 
T  2.00 
•08  1.40 
•09  2^99 


.11  l.>2 
.19  2.10 
1.10  1.40 
1.00   .94 


1.80 

.11 

1.92 

.43 

.09  1 

.21 

1.21 

•  14 

1.48 

•  99 

1.80 

•  91 

.12  1 

•  00 

.24   .02  T 


i.oa 


.18   .09  T 


.12  .oa  T 


.12   .12   T 


1.40 
1^29 
1.10 


.09   .01   T 
.09   .21   T 


02 

1.89 

•  20 

10 

•  9( 

.08 

04 

I.IT 

.24 

89 

•  48 

•  IT 

• 

1.29 

01 

T 

.19 

02 

1.09 

.80 

•01   •Ol 
.09   T 


.12   .01 

T 
.29   .01 


.09   .01   T 


07   .98   T 


19 

.98 

29 

T 

02 
02 

T 

09 
09 

19 

42 

.89 

09 

16 

.11 

84 

09 

09 

08 

02 

T 

09 

07 

08 

09 

09 

T 

09 

.09 

18 

.04 

.0! 

•09 

•  14 

T 

•  tl 

.02 

•  14 

>«B 

.21 

•09 

T 

•  01 

•  01 

T 

•ca 

.11 

.20 

.OT 

T 

.oa 

.18 

T 

T 

See  Kefereoce 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 


WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 
HINCHENDON 
WORCESTER  HB  AIRPORT 
WORCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  0AM 
BOM  0ARVIN5  FALLS 

BRADFORD 

CAMP TON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FITZHILLIAM    3    SH 

FRANKLIN    1    NH 
FRANKLIN    FALLS    DAM 
GILHANTON 
GRAFTON 
GREENVILLE 

HANOVER 
JEFFERSON 
KEENC 
LAKEPOftT 
LAKEPORT   2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOMELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLON 

MASSABESIC  LAKE 
MILAN  7  N 
HILFORD 
MONROE  5  NNE 

MOUNT  SUNAPEC 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTHWOOO 
PETERBORO  2  S 
PINK HAM  NOTCH 
PLYH0UT>1  1  WNW 
PORTSMOUTH 

SOUTH  OANBURV 
SOUTH  LVNOEBORO 
SOUTH  WEARE  1  SE 
SURRY  MOUKTAIN  0AM 
TROY 

WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEV 
WHITEFIELO 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 


RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AP 
GREENVILLE 
KINGSTON 
NEWPORT 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


WOONSOCKET 


VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NW 

BLOOMFIELO 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DANVILLE 
DORSET  1  S 
CNOSMJRG  PALLS 
ESSEX  JUNCTION 
GILMAN 

HUNTINOTON  CENTER 
LEHINGTON 
MANCHESTER  CENTER 
MARSHFIELD 
MAYS  MILL 

HC  I NODE  FALLS 
MIDDLE SEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 
MOUNT  MANSFIELD 

NEW  FANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 


READING  HILL 


Day  of  month 


2.22 
1*70 
3*02 


2.42 
2*90 

2.37 

1«96 


2*09 
2*62 
2.3» 
2*52 

1.21 

.93 


l.OS 
2«»S 

1*18 

8*97 

)   3*13 

2.96 

2«5T 

2*00 


2«31 
2-7S 


2»8e 

2.6T 
1.24 
3*S1 


4»?9 
9*69 
9*49 


.04       .06       .01 


RECORD   MISSING 


i.a« 

.*! 

T 

2.0( 

.24 

l.S« 

T 

1.3? 

.11 

.03 

•  02 

1.0« 

T 

.01 

•  29 

1.77 

.2« 

T 

•  07 

2.3« 

.0« 

T 

.1( 

?.0« 

.46 

7 

2.»7 

•  48 

.10 

7 

2.0t 

•  03 

.34 

l.«< 

.02 

.13 

2.10 

7 

7 

1.92 

•  00 

1.29 

■  04 

•  01 

•  04 

.9« 

.22 

2.tO 

T 

7 

7 

1.03 

.04 

t.02 

•  39 

•  08 

1.71 

.29 

3.SS 

.79 

1.91 

.39 

.03 

1.3« 

.2« 

T 

.01 

1.81 

.07 

•  09 

.22 

2.aa 

.08 

.03 

.08 

13   14   15 


.23   .07   .02 


•03   .02   7 


1.12 
•01   ^29 


16   17   18   19   20   21   22   23   24 


.01   .01  7 


.02   .01   7 


1^03   .02 

•23   •0« 

09  1.88  l.«0 

.03   .03 

.01  1.46 

.14  D.09 

7    1.09 

7     .19 

•  07 

.22   .08 

•09   •OS   7 


•OS  .03  7 
.04  .01  •( 
•02   ^03   7 


01  2^21 

.71 

•  3^ 

.63 

•  2e 

•  48 

.14 

.65 

1.04 

.39 

1.13 

.66 

7 

.IS 

23  1.00 

.20 

.04   .03   7 


1.38 

•  92 

•90  1^63 

•49   ^47 

•01  1^04 


25   26   27   28   29   30 


•22   116   7 


•07   ^09   7 
.28   •OS   •OS 


■01   .09   .02 


See  Befereoce  Hotea  Following  station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

■3 

Day  of  month 

^ 

— ' — r 

1      1 

2    1 

3 

4    1 

5       6 

r^ 

8|    9 

10  1   11  1  12 

13  I   14  1    15 

16 

17 

18 

19      20 

21 

22 

23 

24 

25 

26      27  !  28      29      30      31 

aElDSMWO   1    SSE 

i>2-l 

•  TO 

.53 

T 

T 

T 

•29    1^15 

T 

•  01 

T 

T           .01 

•  1( 

.41 

T 

.01 

•03                                                   tOf    • 

KOCHtSTfK 

2.» 

•ss 

T 

.4B 

.IT 

T 

T 

.89 

.08 

T 

T 

•  07 

•n*  • 

•UTtANO 

l.AO 

T 

.oa 

.37 

.0? 

.28      .35 

•  10 

.02 

•  0« 

.01 

,08 

•  I*  . 

ST    ALBANS   RAV 

- 

.01 

.3T 

.01 

1.05      .01 

•  01 

SAIMT    JOMMSeUSV 

1.10 

.0? 

.04 

.01 

.IS 

.05 

T 

T            .45 

•  11 

.02 

.05 

.01 

•  03 

.19    i 

SALlsBuey 

2.18 

.?» 

.98 

.02 

.57 

•  24 

.35 

.1?    . 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

3.AR 

.?o 

.49 

•  03 

•02 

.01 

•27   1.23 

.01 

•  01 

•  39 

.54 

.08 

•  04 

•07 

.10    < 

seAftSBuac  station 

l.OR 

.49 

.90 

T 

.01 

T 

T 

.10    1.31 

T 

•  02 

T 

T 

.16 

.33 

.02 

T 

•  02 

•  15 

SOMERSET 

A. TO 

.42 

.41 

.01 

•19    l^TR 

•  03 

•  01 

T 

T 

.56 

1.18 

.09 

.04 

T 

•  06 

SOUTH  LONOONOERRV 

».'« 

.7« 

.51 

.09  i.en 

.04 

T 

T 

.23 

.37 

.01 

T 

T 

SOUTH  NEWBURV 

i.;8 

.29 

T 

T 

.20 

.20      T 

.47 

•  05 

•  06 

T 

.01 

.02 

.0? 

UNION  VILLAGE    DAM 

1.11 

T 

.IB 

T 

T 

T 

.87      .02 

T 

T 

.12 

.11 

T 

T 

T            .03 

VERNON 

1.19 

.*» 

.50 

•  03 

.04      .88 

•  01 

.02 

.08 

T 

•  01 

HAITSFIELD    1    S 

1.0? 

.12 

T 

.56 

.20 

.04 

.»n 

.08 

.11 

•  01 

VAROSBORO 

).60 

T.OS 

.94 

T 

.29    1.55 

.10 

T 

T 

.08 

.04 

T 

T 

.01 

T 

■ATERBURT    !    NNK 

l.aj 

. 

• 

.19 

. 

.57 

.30 

. 

•  59 

.01 

•  03 

•  0? 

WEST   BURKE 

1.8T 

.0« 

.05 

.52 

.18 

.08 

.44 

•  09 

•  04 

•  09 

.28 

.01 

•06 

•  09 

UNITE   RIVER    UNCTION    IN 

2.0* 

.41 

T 

.46 

.02 

•  73 

•  06 

•  0* 

T 

.06 

.26 

WHITINGHAM   3    • 

3. SB 

.9S 

.80 

T 

T 

T 

.30    1.44 

T 

•  04 

T 

T 

•  16 

.44 

.01 

T 

•  01 

.03 

VILOER 

I«T1 

.2) 

T 

T 

•  48 

.02 

T 

T 

•  63 

.02 

•  01 

•  02 

•  12 

.19 

T 

KOOOSTOCt    i   ENE 

2<2> 

.4> 

.5« 

T 

.65 

•  02 

•  01 

.14     .la 

T 

T 

T 

the  post  office 


RSPEREHCB  HOTKS 

U41tlOBkl  laformatloo  regarding  the  cllute  of  Ne«  Bngluicl  HJiy  be  obtained  by  writing  to  the  Sta 
lla*aaehu>etts>  at  Weatber  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building.  Boston  9.  Hassachusetts ,  or  t 
Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Coonecttcut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Plgnres  aad  letters  following  the  station  naae,  such  as  12  SSV,  Indicate  distance  in  ailes  and  dl 

Delayed  data  and  corrections  will  t>e  carried  only  In  the  June  and  Decesber  issues  of  this  bulletin. 

■oathly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletl 

Stations  appearing  lo  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  aisslng  or  were  received  too  late  to  b 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  naps,  becaae  effective  with  data  for  January  1957. 

and  evaporation  In  inches  and  wind  a< 


luded  in  this  is 


eat  In 


Honthly  degree  day  totals 
and  Wind"  Table.   Uax  and  Hln  In  "Evaporation 
to  represent  observations  taken  at  the  present 


nd  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include  i 


Entries  of  snow  i 


Data  la  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Teaperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  tlae  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  tlaes  In  local  standard  tiae.   During  the  suaaer  months  soae  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  tiae. 


For  these  stations  sm 


Snow  on  ground  lo  the  "Snowfall  and  Snow  on  Grotind"  Table  is  at  observation  tiae  for  all  except  Weatber  Bureau  and  CAA  stall 

Wo  record  la  the  "Cllaatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Teaperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  aontbly  precipitation  totals  aay  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-  Wo  record  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station 

tT  Mount  Washington,  Hew  Haapshire  not  used  In  coaputlng  averages  or  eztreaes  for  State  or  Section. 

♦  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■¥*  Fastest  observed  one  alnute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  autoaatlc  wind  instruaents. 

•  Aaount  included  lo  following  aeasureaent,  tiae  distribution  unknown. 

#  Theraoaeters  are  generally  exposed  lo  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indlcati 
the  roof  of  a  building. 

//  Cage  la  equipped  with  a  windshield. 

AB  This  entry  in  tiae  of  observation  coliun  In  Station  Index  aeaos  after  rain. 

All  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

II  One  or  aore  days  of  record  aisslng;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  aisslng.   See  "Dally  Teaperature"  Table  for  detailed  dally 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 

B  Aaounts  froa  recording  gage.   (These  aaounts  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  aaounte  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitati 

S3  Tbls  entry  in  tiae  of  observation  coluan  in  Station  Index  aeans  observation  aade  near  sunset. 

T  Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 

T  Includes  total  for  previous  aonth. 

X  Observatioa  tiae  Is  1:00  a. a.,  E.S.T. 

TAB  Tbls  entry  In  tiae  of  observation  coluan  in  Station  Index  aeans  variable. 


,  ground  values  are  at  7:00  a.a. ,  E.S.T. 


that  the  theraoaeters  are  exposed  In  a  shelter  located  ' 


Degree  day  data 


la  the  Station  Index  the  letters  C,  C,  B,  J  aad  S  la  the  "Special" 


under  tbe  headlag  "Observation  Tiae  aad  Tables",  Indicate  the  following: 
s  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Preclpitatlo 
<  snowfall  and/or  snow  on  grotud  In  that  aonth. 


Weighing  Rain  Gage  Recording  Station,   Hourly  precipitation  valt 

"Soil  Teaperature"  Table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Oalsslon  of  data  la  any  aonth  Indicates 

"Suppleaeatal  Data"  Table. 

Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  aeasureaents ,  aade  at  irregular  intervals,  are  published  In  the  July  or  August  Issues,  or  as  delayed  dati 

publication. 


Data"  Bulletin 


the  Deceaber 


laforaation  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  aay  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.   That 
yobllcation  aay  b«  obtained  froa  the  Superintendent  of  Docuaents,  Governaent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  60  cents.   Slallar  inforaatlon  for  regular  Weather  Bureau  stations 
■ay  be  found  la  tbe  latest  annual  issue  of  Local  Cllaatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1958 


Day 

Of 

Month 

s. 

Statton 

s 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S. 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  MB  AP 

MAX 
MIN 

43 
34 

50 
29 

38 

33 

45 
33 

47 

33 

51 

30 

47 

34 

39 

29 

41 
25 

51 

35 

52 

33 

47 
34 

47 
29 

36 

30 

42 
33 

42 

33 

43 

30 

43 
33 

39 
34 

37 
32 

35 

31 

44 
33 

49 
33 

/I 

34 

41 
37 

42 

38 

45 
37 

52 

32 

92 
32 

52 

30 

43 
38 

44.7 
32.6 

BULLS  BRIDGE  DAM 

MAX 
MIN 

39 
32 

48 
25 

39 

32 

41 
32 

45 
26 

48 

31 

44 
31 

35 

24 

41 
22 

45 

27 

51 
29 

45 
32 

49 
28 

38 

32 

39 

31 

42 
30 

42 
26 

45 
23 

43 
29 

38 

31 

35 

29 

43 
32 

46 
33 

54 
26 

44 
33 

44 
36 

48 
29 

52 

26 

94 
22 

57 
23 

42 
36 

44.4 
28.9 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

39 
30 

46 
26 

45 
32 

40 
32 

42 

32 

46 

30 

40 
31 

37 
26 

46 

19 

50 
27 

54 

29 

44 
31 

49 
25 

37 
32 

40 
32 

37 
27 

37 
28 

42 
30 

42 
25 

37 
32 

33 

28 

40 
28 

44 
33 

49 
29 

43 
32 

40 
35 

40 
35 

47 
33 

92 

20 

55 

25 

44 
34 

43.1 
29.3 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

39 
32 

41 
28 

44 
30 

44 
32 

42 

31 

43 

31 

4« 
31 

39 
27 

40 
20 

45 
26 

50 
27 

53 

31 

43 

24 

49 
32 

39 
31 

38 
28 

38 
28 

41 
27 

42 
23 

42 
32 

39 
28 

38 
32 

41 
33 

50 
24 

48 
31 

43 
36 

42 
35 

45 
33 

48 
14 

55 

16 

55 

28 

43.9 
28.4 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

33 

30 

44 
24 

38 
33 

37 

28 

39 
26 

43 

28 

34 
29 

29 
22 

38 

15 

41 
23 

45 

24 

37 
26 

43 
24 

40 
30 

32 

29 

36 

23 

35 

26 

47 
25 

37 
27 

36 
29 

37 
25 

37 

28 

40 
29 

50 
29 

40 
32 

40 
33 

42 
32 

48 
30 

90 
24 

50 
32 

45 
32 

40.1 
27.3 

BANBURY 

MAX 
MIN 

39 
33 

48 
28 

40 
33 

42 
32 

45 
28 

48 
28 

45 
33 

3« 
27 

42 
21 

46 
28 

53 

28 

44 
31 

48 
25 

39 
31 

37 
32 

39 

30 

43 
26 

44 
28 

40 
31 

36 
31 

33 

28 

42 
32 

45 

31 

51 
28 

44 
34 

40 
36 

45 
35 

51 
33 

92 

24 

56 
26 

43 
39 

43.7 
29.8 

FALLS  VILLA6E 

MAX 
MIN 

38 
32 

46 
27 

41 
32 

40 
31 

42 
25 

44 

28 

40 
32 

35 

26 

40 
17 

44 
25 

49 
22 

42 

30 

47 
27 

41 
32 

37 
32 

38 
27 

39 
30 

43 
22 

43 
28 

40 
31 

35 

28 

43 
32 

44 

34 

53 

23 

47 
32 

46 
35 

47 
36 

52 

24 

94 
19 

56 
21 

92 

35 

43.8 
28.2 

SROTON 

MAX 
MIN 

41 
31 

48 
29 

45 
30 

45 
32 

47 
35 

50 
27 

44 
31 

39 
29 

41 
23 

52 

24 

97 
31 

48 
34 

4B 
28 

38 
32 

42 
33 

42 
29 

42 
30 

43 

30 

42 
31 

41 
32 

34 
31 

40 
32 

45 
34 

50 

31 

44 
34 

42 

37 

43 
37 

48 
27 

50 
25 

50 
24 

43 
33 

44.6 
30.5 

HARTFORD  BRAINARO  FLD 

MAX 
MIN 

42 
34 

49 
29 

43 
35 

42 

33 

4« 
32 

49 
30 

43 

33 

39 

27 

44 
23 

54 

31 

55 

28 

46 
33 

50 
26 

38 
32 

41 

32 

40 
29 

40 
31 

46 
31 

47 
29 

38 
32 

36 

29 

44 
31 

48 
33 

95 

26 

49 
36 

43 

37 

46 
36 

93 

26 

56 
22 

58 
27 

41 
36 

45.7 
30.6 

HARTFORD  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
32 

45 

30 

40 
33 

40 
32 

45 
33 

47 

33 

41 
32 

37 
25 

41 
21 

51 
32 

54 

30 

43 

32 

48 
27 

38 
32 

42 
32 

39 
29 

39 

29 

43 
31 

46 
28 

41 
30 

34 
30 

42 

33 

45 
36 

91 

29 

49 
36 

46 
37 

47 
37 

91 
30 

53 

21 

56 
24 

40 
36 

44.2 
30.7 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

40 
32 

40 
30 

46 
29 

45 
32 

40 
30 

46 
31 

48 
33 

42 

29 

41 
20 

47 
26 

51 

26 

54 
32 

4« 
25 

50 
32 

36 
33 

41 
29 

39 
29 

39 
29 

46 
25 

45 
33 

40 
28 

36 
30 

41 
33 

46 
25 

50 
32 

44 
36 

43 

36 

43 

33 

48 
16 

52 

19 

57 
31 

44.6 
29.2 

MIOOLETOWN  WB 

MAX 
HIN 

40 
32 

46 
27 

44 
32 

39 
32 

45 
31 

47 

33 

41 
32 

36 
26 

43 
23 

51 
30 

53 

29 

44 
32 

49 
26 

37 
32 

39 

32 

40 
29 

40 
32 

44 
30 

43 
29 

38 
32 

34 
32 

42 
32 

43 
31 

51 
27 

45 
35 

42 
36 

42 
36 

49 
26 

53 
23 

54 
25 

41 
36 

43.7 
30.3 

MIDDLETOWN  «  W 

MAX 
MIN 

39 
32 

42 
29 

47 
34 

43 
32 

43 

33 

44 
32 

46 

35 

40 
29 

35 

22 

44 
30 

50 
32 

92 

32 

43 
30 

49 
32 

40 
32 

41 
29 

41 
32 

44 
32 

46 
30 

44 
31 

34 
29 

39 
32 

45 
37 

48 
31 

51 
35 

46 
37 

42 
36 

46 
34 

48 
24 

52 

28 

94 
38 

44.5 
31.6 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

40 
32 

SO 
25 

43 
31 

43 
32 

46 

32 

49 
30 

45 

34 

39 

29 

44 
21 

52 
27 

57 
32 

49 

31 

51 
23 

42 
31 

42 
32 

42 
30 

44 
24 

46 
32 

46 

30 

39 

31 

34 
29 

42 
32 

45 
35 

51 
31 

45 
33 

42 

37 

49 
36 

52 

33 

55 

23 

55 

25 

49 
36 

45.8 
30.3 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

41 
35 

47 
29 

44 
33 

43 
33 

47 
34 

50 
32 

45 
33 

39 
27 

42 

24 

53 

32 

51 

34 

47 

34 

47 
31 

38 
33 

42 

34 

44 
31 

43 
30 

45 
34 

42 

34 

36 
32 

36 
31 

44 
34 

48 
35 

49 
35 

44 
37 

43 
38 

46 
38 

52 
29 

92 
26 

51 
27 

43 
38 

45.0 
32.5 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
HIN 

35 
30 

33 

24 

40 
25 

39 
29 

33 

25 

37 
28 

38 

28 

32 
22 

26 

15 

35 

15 

37 

23 

36 
25 

34 
24 

42 
24 

31 

28 

31 
22 

31 
23 

32 
19 

38 

24 

38 
26 

32 
25 

30 
25 

35 

29 

38 
27 

47 
28 

39 
32 

40 
32 

42 
29 

46 
19 

47 
21 

48 
30 

36.9 
25.0 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

43 
33 

46 
29 

51 
30 

45 
33 

47 
30 

48 

29 

51 

35 

49 
29 

43 
23 

41 
30 

52 

31 

58 
32 

48 
27 

48 
32 

37 
32 

42 
34 

49 
31 

44 
31 

46 
34 

40 
32 

35 
30 

35 

31 

46 
34 

48 
32 

50 
36 

45 
38 

43 
37 

46 
36 

54 
28 

52 
27 

93 
37 

46.2 
31.7 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

44 
32 

42 

30 

47 
33 

46 
32 

43 
33 

46 

30 

50 
33 

4J 

30 

44 
20 

54 

31 

58 
32 

48 
29 

52 

33 

39 
32 

44 
27 

43 

32 

44 
31 

49 
29 

48 

34 

41 
30 

39 

30 

43 
35 

47 
30 

53 

34 

47 
38 

44 
37 

43 
36 

49 
22 

55 
24 

96 
35 

46.7 
31.1 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

41 
30 

46 
32 

46 
31 

42 
32 

46 
29 

49 
27 

43 
30 

39 
25 

45 
22 

52 

27 

54 
26 

46 
32 

51 

23 

37 
32 

40 
31 

37 
28 

39 
25 

44 
29 

44 
25 

40 
25 

34 
29 

39 
32 

43 
33 

48 
25 

46 
32 

44 
34 

41 
36 

46 
28 

50 
18 

57 
20 

40 
32 

44.2 
28.4 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

36 
28 

46 
23 

40 
32 

36 
28 

40 
29 

42 

31 

37 

27 

31 
22 

37 

18 

43 
23 

45 

24 

39 
26 

43 

28 

42 
30 

39 

29 

36 
22 

38 
28 

40 
22 

38 
28 

35 

27 

33 
26 

40 
28 

42 

27 

50 
29 

41 
31 

42 
33 

44 
34 

48 
33 

51 
21 

53 
27 

47 
32 

41.0 
27.3 

SHEPAUG  0AM 

MAX 
MIN 

36 

30 

41 
25 

43 
32 

38 

30 

39 

27 

39 

30 

41 
30 

36 

24 

32 

18 

38 

26 

39 
26 

43 
28 

40 
25 

40 
30 

38 
30 

38 
26 

40 
25 

43 
23 

42 
28 

41 
30 

33 
26 

38 
29 

43 
31 

46 
26 

48 
32 

42 
33 

40 
33 

43 
28 

46 
23 

48 
23 

51 
33 

40.8 
27.7 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

42 

32 

50 
32 

43 
34 

46 
34 

47 
27 

50 
23 

49 

39 

45 
25 

44 
24 

52 

32 

5« 

29 

54 

31 

48 
25 

42 
32 

42 
31 

49 
25 

44 
24 

45 
27 

41 
26 

38 
31 

34 
29 

46 
32 

48 
30 

50 
27 

49 
34 

43 

38 

45 

36 

53 

32 

53 

23 

54 
26 

44 
24 

46.6 
29.5 

STORRS 

MAX 

MIN 

38 
30 

44 
28 

43 
31 

40 
31 

42 
30 

45 
30 

39 
29 

35 

26 

44 
20 

49 
29 

52 

29 

43 
30 

48 
28 

34 

31 

38 
29 

37 
26 

40 
29 

40 
30 

42 
26 

37 
29 

33 

27 

39 
29 

41 
32 

48 
30 

42 

33 

41 
32 

39 
33 

45 

29 

49 
28 

54 
26 

38 
28 

41.9 
29.0 

WEST8R0OK 

MAX 
MIN 

43 
31 

48 
26 

43 
27 

44 
31 

47 
32 

49 
23 

46 

30 

40 
27 

42 
21 

52 

26 

58 
26 

49 
30 

49 
21 

41 
31 

44 
32 

45 
27 

44 
23 

45 
30 

42 

25 

39 
31 

34 
29 

44 
31 

47 
30 

52 

25 

46 
31 

43 

37 

43 
36 

90 
33 

51 
15 

55 

17 

47 
30 

49.9 

27.9 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

41 
33 

45 
26 

48 
33 

42 
32 

41 
30 

43 

31 

46 
32 

40 
27 

40 
20 

46 
30 

48 
27 

50 
30 

45 
27 

48 
32 

40 
32 

40 
29 

40 
26 

44 
28 

46 
29 

42 
30 

35 

29 

42 
31 

43 
31 

49 
29 

50 
32 

45 
35 

41 
35 

49 
30 

51 
23 

54 
22 

54 
34 

44.8 
29.9 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

33 
28 

35 
29 

39 
25 

3B 
32 

40 
31 

42 

32 

36 

28 

39 
26 

42 

25 

46 
33 

90 
32 

40 
32 

44 
32 

36 

30 

31 
26 

33 
29 

39 

27 

43 
29 

46 
17 

42 

24 

33 
25 

39 

31 

40 
33 

47 
33 

43 
31 

40 
26 

47 
30 

43 
28 

49 
24 

52 
25 

46 
34 

40.9 
28.6 

BANGOR  OOW  FIELD 

MAX 
MIN 

34 
30 

34 
28 

36 
30 

3e 
33 

42 
32 

44 
32 

36 

30 

37 
26 

42 
25 

48 
35 

50 
34 

40 
32 

44 
32 

39 
30 

31 
29 

34 
28 

40 
28 

46 
26 

49 
18 

43 
22 

33 

26 

34 
32 

43 
32 

50 
30 

44 
32 

40 
30 

50 
27 

47 
27 

49 
24 

49 
26 

46 
35 

41.7 
29.1 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

35 

31 

36 

28 

39 
23 

39 
32 

45 

31 

46 
32 

44 
33 

39 

28 

45 

28 

49 
35 

54 

35 

51 

33 

49 

32 

43 
31 

37 
28 

35 

29 

37 
27 

42 
25 

45 
18 

39 
19 

38 
28 

35 

31 

40 
31 

90 
32 

45 
28 

42 
33 

46 

27 

44 
29 

44 
25 

47 
21 

44 
35 

42.6 
28.8 

BELFAST 

MAX 
MIN 

35 

30 

36 
26 

39 
27 

41 

33 

46 

28 

48 

33 

42 

33 

42 
30 

47 
27 

51 

35 

54 

35 

90 

31 

48 
33 

47 
33 

36 
28 

36 
30 

41 
28 

44 
29 

45 
16 

41 
19 

39 
27 

39 
32 

43 

33 

93 

33 

46 
29 

44 
27 

49 
24 

47 
28 

48 
22 

49 
20 

46 
29 

44.1 
28.6 

BRIOGEWATER 

MAX 
MIN 

BRIDGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

36 
27 

36 
27 

37 
27 

38 
32 

42 
32 

45 
33 

38 

29 

40 
26 

47 

29 

55 

33 

52 

36 

42 

28 

49 
28 

42 
31 

33 

27 

35 

29 

45 
28 

45 
28 

49 
17 

42 
18 

38 

21 

39 

30 

43 
32 

91 
34 

42 

30 

47 
25 

47 
27 

46 
28 

53 

23 

94 
21 

45 
32 

43.6 
28.0 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

33 
30 

34 

30 

40 
25 

38 
33 

42 
34 

44 

34 

»7 
30 

39 

28 

42 

27 

47 
35 

51 

34 

40 
32 

47 
32 

38 
33 

33 

29 

34 
30 

37 
29 

41 
29 

43 

19 

40 
25 

35 

27 

39 

33 

40 
33 

46 
35 

41 
32 

44 
28 

48 
32 

43 
29 

48 
27 

47 
26 

42 
36 

40.9 
30.2 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
26 

31 
23 

33 

27 

33 

28 

37 
28 

17 

28 

33 

28 

32 
26 

38 
26 

41 
32 

40 
33 

37 
32 

41 
33 

34 

25 

30 
25 

34 
24 

37 
19 

38 
17 

45 
12 

41 
17 

35 

25 

34 
28 

37 
32 

46 
28 

38 

32 

44 
27 

49 
20 

41 
20 

44 
17 

49 
23 

36 
27 

38.1 
29.4 

CORINNA 

MAX 

MIN 

34 
2S 

33 

28 

35 

28 

38 
31 

43 
27 

45 

29 

38 
29 

37 
25 

45 
21 

SO 
32 

52 

30 

43 
30 

43 
29 

37 
21 

35 

24 

34 
26 

43 
26 

44 
29 

50 
10 

41 
17 

37 

21 

39 

23 

43 
23 

52 
26 

45 

26 

39 

20 

47 
23 

45 

24 

50 
13 

94 
16 

4« 
28 

42.4 
24.5 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

MAX 
HIN 

34 
22 

34 

26 

35 

20 

37 

27 

40 
29 

40 
29 

38 
26 

30 

20 

30 
16 

44 
22 

45 

30 

42 
26 

31 
24 

40 
28 

32 

22 

28 
21 

34 
21 

39 
22 

43 

-  1 

45 

4 

42 

13 

32 

24 

34 

28 

38 

28 

40 
37 

36 

8 

40 
24 

44 
25 

45 

10 

51 
17 

90 
27 

38.9 

21.8 

OAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
HIN 

34 

30 

36 
29 

40 
33 

40 
33 

46 

30 

49 
30 

40 
30 

42 

29 

44 
26 

50 
34 

53 

35 

43 

30 

46 

32 

43 

32 

34 

27 

35 
29 

38 

28 

44 
30 

45 
IS 

40 
25 

38 
26 

36 
25 

43 
33 

51 

34 

44 
30 

44 
29 

48 

30 

46 
29 

48 
27 

51 
23 

45 

34 

43.1 

29.4 

B««   r«fcr«nc«   aoti 


aiovlns  atatloB  ladttz. 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1958 


Ddy 

Ol 

Month 

r 

o 

Station 

2 

O 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

EMLE  LAKE  3  SM 

MAX 
HIN 

EASTPMT 

MAX 
MIN 

36 

32 

33 

28 

41 
31 

35 

31 

43 

28 

47 
32 

42 
34 

39 

32 

44 
32 

48 
38 

58 

38 

44 
34 

43 

34 

38 
34 

33 

30 

34 

30 

35 

27 

38 
26 

45 

23 

36 

26 

34 
28 

33 

31 

41 
32 

49 
32 

41 
33 

45 
33 

45 
30 

46 
27 

45 
20 

45 
25 

44 
32 

41.4 
30.4 

EAST  SAN6ERVIU.E  5  SE 

MAX 
MIN 

3* 
18 

34 

27 

34 

28 

34 

30 

40 
31 

42 

29 

38 

30 

35 

25 

43 

25 

30 
34 

48 

35 

48 
31 

42 
32 

36 
30 

34 

24 

33 

25 

42 
26 

42 
25 

46 
10 

42 
18 

38 
24 

33 

32 

42 
31 

48 
29 

43 

31 

50 
25 

48 
26 

50 
16 

50 
25 

44 
31 

41.5 
26.8 

EAST  IHNTHI(0<> 

MAX 
MIN 

33 

27 

33 

29 

40 
20 

38 

32 

43 

26 

45 
32 

43 
32 

41 
27 

43 

25 

49 
33 

SO 
36 

48 
28 

47 
31 

46 
31 

37 
26 

34 
28 

40 
27 

44 
29 

44 
14 

44 
21 

42 
24 

37 
31 

43 
31 

48 
33 

46 
26 

42 
26 

48 
30 

47 
30 

46 
22 

52 

19 

46 
32 

43.3 

27.7 

FAIWIN6T0N 

MAX 
MIN 

3S 

28 

36 

30 

39 

30 

38 
33 

43 

26 

43 

34 

37 

30 

39 

26 

45 

25 

48 
35 

49 
37 

44 
33 

47 
31 

41 
32 

34 

27 

35 

29 

43 
28 

48 
31 

49 
11 

49 
12 

40 
25 

36 

31 

42 

31 

51 
33 

42 
29 

49 

20 

47 
26 

49 
29 

51 

17 

53 

17 

44 
32 

43.3 
27.7 

mer  kent 

MAX 
MIN 

33 

2« 

36 

23 

31 

25 

34 
28 

36 
28 

40 
29 

42 

29 

36 
27 

34 

24 

38 
28 

40 
35 

43 
33 

41 
32 

43 

31 

35 

25 

32 
27 

37 
1 

40 
10 

40 
6 

44 

4 

44 
18 

38 
27 

37 
24 

40 
26 

49 
27 

38 
32 

45 

19 

50 
17 

47 
12 

48 
14 

52 
19 

40.1 
22.7 

SAROINER 

MAX 
MIN 

1« 

25 

33 

26 

41 
21 

39 

30 

44 
27 

47 

28 

40 
30 

42 
26 

47 
22 

48 
28 

31 

30 

46 
24 

46 
28 

43 
30 

35 

24 

34 
26 

41 
26 

46 
26 

46 

14 

42 
20 

40 
22 

36 

29 

41 
30 

51 

30 

44 
26 

43 
24 

49 
26 

47 
26 

49 
20 

93 

19 

46 
31 

43.4 
29.6 

SREENVILLE 

MAX 
MIN 

33 
23 

34 

25 

33 

26 

35 

28 

38 

27 

40 
26 

32 

25 

33 

21 

36 

17 

42 

30 

44 
33 

36 
27 

37 
26 

37 
28 

33 

23 

33 
25 

38 

10 

39 
15 

46 

0 

44 
8 

39 

24 

32 

27 

38 
32 

47 
26 

40 
28 

38 
23 

47 
19 

45 

19 

49 
9 

49 
13 

42 
28 

38.0 
22.3 

NIRAM  2  S 

MAX 
HIN 

38 

30 

36 

29 

36 
25 

39 

32 

45 

30 

43 

22 

40 
28 

42 
22 

44 
23 

54 

34 

28 

43 

24 

42 
27 

37 
29 

33 

26 

39 
28 

40 
22 

47 
23 

44 
14 

43 
23 

34 
25 

39 
30 

44 
33 

92 
28 

43 
28 

46 
23 

47 
26 

45 
26 

50 

18 

54 
19 

41 
32 

43.2 
25.9 

HOULTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

3* 

26 

31 

24 

33 

29 

37 

29 

39 
27 

41 
30 

33 

30 

34 

28 

39 
28 

40 
31 

44 
33 

37 
31 

41 
30 

37 
28 

30 
26 

31 
25 

40 
16 

36 

15 

51 

10 

42 

13 

37 
24 

33 
30 

39 

32 

48 
27 

42 
31 

39 
27 

47 
23 

40 
19 

44 
14 

53 

18 

42 
32 

39.3 

25.4 

MOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

28 
24 

31 
19 

32 
27 

3« 
26 

3B 
25 

41 
29 

35 
30 

34 
29 

40 
27 

40 
33 

43 
3ft 

37 
33 

42 
34 

37 
28 

34 
26 

36 
27 

40 
16 

36 
23 

51 
10 

41 
12 

37 
28 

35 
28 

38 
33 

47 
26 

39 

34 

46 
35 

46 
22 

42 
22 

45 
19 

52 
19 

40 
29 

39.3 
25.9 

JACKMAM 

MAX 
HIN 

33 

22 

33 

23 

40 
22 

33 

32 

38 

30 

38 

29 

32 

25 

28 
17 

35 

16 

44 
27 

43 

31 

39 

26 

37 
25 

35 

28 

33 

26 

33 
25 

40 
12 

43 
25 

50 
-  3 

46 
14 

40 
20 

33 
26 

36 

30 

45 
33 

39 

30 

40 
21 

47 
26 

50 
22 

90 
10 

49 

10 

40 
27 

39.5 
22.9 

JONESSORO 

HAX 
HIN 

33 

2« 

34 

26 

37 
28 

39 
29 

38 

26 

43 

31 

42 
32 

38 

28 

41 
29 

44 
35 

51 
35 

56 

30 

42 
32 

46 
30 

38 
27 

33 

28 

34 
26 

37 
24 

43 
15 

46 
20 

39 
26 

38 
28 

36 
30 

42 
30 

52 

32 

41 
32 

43 
27 

48 
24 

46 
19 

48 
25 

47 
31 

41.8 
27.9 

LEHISTON 

HAX 
HIN 

32 

28 

35 

30 

39 

27 

37 
36 

40 
32 

43 

32 

36 

28 

36 

25 

43 
25 

49 
35 

SO 
32 

38 

30 

48 
32 

36 

29 

30 
28 

32 
28 

38 
29 

44 
26 

45 
18 

42 
24 

33 
25 

36 
31 

42 
32 

50 
31 

42 

29 

46 
24 

49 
29 

45 

28 

48 
26 

56 
24 

44 
33 

41.4 
28.6 

UMS  FAU.S  0AM 

MAX 
MIN 

32 
23 

34 

24 

33 

23 

38 
27 

35 

30 

37 

30 

36 

29 

30 
19 

30 

la 

36 

19 

42 
30 

40 
27 

34 
26 

40 
28 

35 

23 

27 
23 

33 

19 

38 
19 

39 
-  1 

42 

-  1 

43 
8 

30 
24 

31 
27 

38 
30 

42 

29 

32 

17 

37 
22 

46 
23 

44 
8 

46 
10 

48 
15 

37.0 
21.0 

NAOISOM 

MAX 
MIN 

3« 

27 

36 

30 

37 
30 

38 
32 

42 

30 

43 
35 

37 
30 

39 
28 

45 

27 

49 
35 

31 

34 

40 
32 

42 
33 

41 
32 

34 
26 

34 
29 

38 
28 

48 
31 

48 
12 

42 
22 

41 
25 

35 

30 

41 
34 

48 
33 

42 
28 

44 
23 

49 
27 

49 
29 

53 

20 

53 

18 

47 
32 

42.6 
28.5 

MIU.INOCKET 

MAX 
MIN 

39 

27 

37 
28 

37 
28 

37 
29 

39 

31 

42 
33 

44 
33 

40 
26 

38 
24 

40 
26 

46 
35 

49 
33 

35 

31 

44 
29 

41 
25 

36 
25 

33 

24 

40 
25 

44 
13 

54 
16 

43 
27 

33 

26 

34 
30 

39 

30 

49 
30 

41 
26 

41 
24 

48 
25 

44 
18 

49 
18 

52 
32 

41.5 
26.7 

nlU-INOCKET  CAA  AP 

MAX 
HIN 

33 

28 

31 
27 

33 

28 

36 

30 

41 
30 

43 
32 

36 

29 

38 
35 

39 
25 

45 

34 

49 
34 

39 

31 

41 
28 

37 
28 

30 
25 

32 
26 

39 
24 

41 
20 

52 
11 

41 
11 

33 

25 

33 
29 

39 
32 

50 
26 

42 
29 

41 
24 

47 
20 

42 
22 

53 
15 

52 

15 

43 
31 

40.4 
25.9 

OLO  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 

30 

33 

28 

36 

30 

37 
32 

43 

33 

46 

29 

38 

31 

38 
29 

42 

29 

48 
35 

51 

31 

41 
33 

4S 

31 

40 
30 

32 
28 

34 
29 

39 
28 

43 
20 

49 

14 

44 
18 

34 
27 

34 

31 

40 
33 

51 

31 

47 

29 

43 
28 

51 
24 

45 
24 

50 
17 

53 

16 

47 
29 

42.2 
27.7 

OMMO 

MAX 
MIN 

3* 
30 

34 

28 

38 

31 

41 

33 

47 
34 

46 
30 

45 

33 

38 

28 

44 
27 

50 
35 

52 

34 

31 

33 

43 

32 

43 
33 

37 

27 

35 

29 

43 
28 

49 
32 

52 

20 

91 

23 

42 
27 

34 
31 

45 
33 

55 

31 

50 
31 

42 
30 

59 

27 

54 
27 

52 

23 

95 
23 

90 
32 

49.5 

29.9 

POaTLANO 

MAX 
MIN 

36 
29 

36 
33 

43 

30 

40 
35 

45 
35 

49 
34 

42 
32 

42 

31 

44 
27 

32 

37 

S7 
37 

48 
32 

49 
33 

38 
32 

34 

29 

38 
31 

39 

30 

45 
31 

43 
25 

41 

28 

38 
28 

38 

34 

43 
35 

49 
36 

44 
34 

49 
30 

49 
33 

46 
32 

46 
30 

92 
23 

49 
37 

43.7 
31.7 

PoaTLAMO  ire  airport 

MAX 
MIN 

33 

30 

36 

29 

43 

27 

40 
34 

44 
33 

47 

28 

39 

30 

42 

28 

45 

26 

52 

36 

36 
29 

43 
27 

48 
32 

40 
32 

33 

29 

35 

31 

38 
30 

44 
24 

44 
16 

41 
27 

37 
27 

38 
32 

42 

34 

47 
31 

43 
29 

45 
25 

49 
32 

45 
31 

48 
27 

91 
22 

44 
37 

43.1 
29.2 

PKESOUC  ISLE 

MAX 
HIN 

33 

23 

32 

22 

33 

27 

3f 

27 

37 
27 

39 

28 

37 

29 

34 
26 

40 
25 

41 
31 

40 
35 

37 
31 

40 
33 

38 
27 

32 

21 

33 
26 

37 
15 

38 
15 

40 
11 

39 
10 

34 
22 

32 

27 

37 
31 

48 
25 

38 
30 

43 

30 

45 
19 

40 
26 

41 
15 

49 
20 

41 
29 

38.0 
24.7 

■  IPOGENUS  DAM 

MAX 
HIN 

37 
24 

38 
25 

34 

25 

34 
26 

36 
26 

40 
23 

44 
25 

37 
21 

36 

19 

39 
18 

41 
32 

41 
28 

33 

27 

43 
29 

37 
24 

30 
26 

31 
16 

39 
21 

42 
3 

48 

7 

44 
10 

35 

30 

34 
30 

38 
28 

44 
32 

36 
26 

40 
20 

48 
21 

44 
5 

50 
19 

47 
29 

39.4 
22.3 

MOCUWO 

MAX 
HIN 

33 

31 

38 

30 

40 
24 

42 
33 

42 
29 

43 

34 

42 

32 

40 
30 

44 
28 

49 
37 

54 
35 

48 
31 

30 
33 

43 

34 

38 
30 

37 
30 

38 
28 

44 
31 

47 

18 

39 
24 

37 

27 

36 

33 

44 
33 

51 
35 

46 
30 

45 
27 

90 
34 

47 
29 

47 
29 

49 
23 

47 
34 

43.7 
30.2 

MMFORD  3  St 

HAX 
HIN 

36 

27 

34 

30 

33 

30 

33 

32 

41 
30 

40 
32 

33 

26 

33 

22 

44 
21 

49 
33 

47 
32 

35 

29 

44 
30 

35 

30 

30 
27 

33 
27 

40 
23 

44 

17 

45 
8 

40 
15 

32 
25 

36 

30 

41 
32 

46 
29 

39 
27 

42 
21 

44 
26 

45 
22 

90 
16 

52 

20 

39 
32 

40.0 
29.8 

IMVMO  1  SSE 

MAX 
MIN 

33 

27 

35 

30 

36 

30 

37 
31 

41 
34 

42 
33 

35 

27 

33 

23 

46 
21 

30 
34 

47 
33 

36 

30 

47 
30 

40 
30 

32 

27 

34 
30 

43 
27 

47 
24 

48 

44 
18 

36 
25 

38 
31 

43 
33 

90 
32 

42 
29 

48 
21 

49 
28 

48 
27 

99 

19 

56 

21 

43 
32 

42.4 
27.5 

CAiroRD  2  NNH 

MAX 

HIN 

37 
28 

37 

29 

41 
24 

40 
32 

42 
31 

45 

24 

39 

30 

41 
26 

33 

28 

32 
33 

49 
24 

49 
22 

48 

25 

46 
32 

33 

27 

37 
29 

37 
27 

45 
27 

43 
18 

41 
25 

39 

25 

40 
31 

44 
30 

47 
30 

45 
27 

45 
24 

47 
30 

46 
28 

90 
20 

57 
18 

47 
31 

43.9 
26.9 

SOU*  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

33 

23 

32 
23 

35 

26 

33 

28 

42 
27 

45 

27 

36 

30 

35 

27 

42 
25 

43 

32 

4S 

33 

39 

32 

41 
32 

35 

28 

32 
24 

31 
25 

37 
16 

41 
11 

50 

0 

39 
5 

36 
22 

33 

28 

38 
32 

50 
23 

49 
27 

41 
32 

46 
17 

40 
14 

49 
9 

51 
11 

40 
26 

39.9 
23.1 

WilTV 

MAX 
MIN 

32 
27 

32 

26 

*• 

26 

37 
32 

41 
29 

43 

31 

36 

29 

39 
26 

44 
21 

46 
31 

48 

33 

30 

30 

44 
29 

39 

30 

35 

25 

33 

28 

46 
25 

42 
29 

47 
18 

43 
22 

37 
22 

32 
29 

40 
30 

51 

30 

42 
31 

38 
23 

47 
25 

40 
24 

47 
22 

51 
27 

44 
33 

41.0 
27.2 

MCCT  MIXTaH  2  MM 

MAX 
MIN 

33 

2« 

38 
28 

36 

24 

38 

33 

44 
31 

47 
23 

42 
29 

42 
28 

44 
27 

51 

32 

55 

26 

45 
25 

48 

27 

46 
32 

32 
26 

35 

29 

37 
28 

43 
21 

43 

10 

42 
26 

34 
27 

38 
32 

42 
32 

47 
28 

43 
27 

45 

24 

48 
22 

43 
23 

49 
19 

94 
19 

44 
31 

42.9 
26.4 

MINSIjM 

MAX 
MIN 

33 

28 

33 

26 

41 
27 

40 
32 

38 

31 

45 

31 

4« 

32 

38 

27 

40 
24 

43 

26 

31 
35 

51 

31 

42 

29 

49 
31 

40 
32 

41 
30 

39 
24 

44 
25 

47 
IS 

49 
23 

44 
23 

34 
22 

37 

28 

43 
32 

91 

28 

46 
21 

42 
23 

51 
27 

51 
20 

90 
21 

91 
21 

43.8 
26.7 

vfrari-AMo 

MAX 
MIN 

32 

26 

33 

30 

34 

32 

41 
30 

36 

26 

38 

27 

47 
32 

42 

34 

40 
34 

43 
32 

SO 
36 

39 

32 

40 
33 

44 
33 

39 

30 

32 

31 

32 

30 

37 
26 

40 
17 

43 
17 

90 
18 

32 

29 

38 

34 

41 

31 

54 
30 

45 
33 

44 
25 

54 
26 

47 
22 

57 
22 

56 

25 

42.6 
28.9 

MASSACHUSETTS 

«a*Ns 

MAX 
MIN 

37 
33 

38 
29 

42 

31 

41 
33 

40 
32 

42 
32 

43 
33 

37 
25 

28 
18 

42 
18 

46 
25 

40 
30 

35 

30 

45 

30 

33 

30 

32 
29 

32 
26 

36 
28 

45 

30 

44 
31 

40 
28 

34 
29 

39 
30 

38 
31 

93 
39 

44 
34 

90 
35 

48 
30 

48 
20 

90 
22 

52 
33 

41.0 
28.9 

MMEUr 

MAX 
MIN 

39 

31 

44 
30 

39 

30 

41 
32 

43 

34 

45 

34 

40 
29 

37 

25 

42 
23 

SO 
31 

31 

30 

43 

33 

49 
27 

38 
33 

40 
33 

37 
30 

38 

26 

44 
30 

49 

29 

41 
30 

35 

30 

43 
32 

43 
33 

90 
28 

4$ 
36 

48 
36 

48 
36 

51 
29 

54 
23 

97 
24 

42 
37 

43.9 
30.9 

-**• 

HAX 
HIN 

37 
30 

43 

31 

4« 
30 

40 
34 

43 

34 

48 
32 

42 

31 

41 
27 

4* 
25 

51 

30 

S3 

30 

49 

34 

SO 

30 

4« 
32 

33 

30 

40 
30 

40 
30 

45 
32 

43 

24 

43 
34 

36 

30 

39 
32 

44 
38 

46 
31 

45 

33 

49 

35 

43 

31 

45 

33 

91 
23 

97 
25 

55 

37 

44.9 
30.9 

•IRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

37 
29 

40 
30 

41 
27 

41 
32 

41 
31 

43 

32 

40 
31 

33 

23 

46 
20 

43 

26 

47 
30 

46 
30 

SO 
26 

45 
32 

38 

29 

35 

27 

37 
23 

42 
28 

42 
21 

40 
30 

36 
27 

40 
30 

43 
32 

46 
25 

43 

32 

44 
32 

44 
33 

46 
28 

92 

14 

54 

17 

48 
34 

42.7 
27.8 

-  61  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH    195B 


Station 

Day 

01 

Month 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

llj^l2 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

[_2eJ 

27 

1 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BLUE  HILL 

MAX 

MIN 

36 
28 

42 

31 

45 
32 

38 
33 

42 
33 

46"~ 

30 

38 

29 

39 
25 

40 
22 

T9 

30 

55 
30 

46 

30 

45 

28 

36 

30 

33 

28 

34 
27 

37 
28 

40 
30 

~40 
30 

38 

30 

~35~ 

29 

34 
30 

40 

31 

42 
32 

43 
33 

37 
34 

38 

34 

38 
32 

42 
28 

55 

30 

41 
34 

40.8 
30*0 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

39 
32 

42 

35 

44 

35 

40 
37 

47 

38 

50 
35 

40 
33 

43 
29 

42 
27 

53 

37 

58 

36 

50 
36 

46 
34 

39 
32 

36 

31 

37 
31 

38 
J3 

43 

35 

41 
33 

41 
32 

38 

32 

39 

33 

46 
36 

46 

37 

47 
38 

42 

38 

42 

39 

41 
35 

44 
33 

58 
35 

43 

39 

43  (7 
34.4 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

29 

45 

34 

49 
28 

45 
35 

48 
35 

50 
30 

47 
30 

48 
29 

44 
26 

50 
28 

58 

31 

55 

34 

50 
28 

45 
33 

37 
31 

38 
30 

42 

30 

45 
32 

44 
25 

42 
33 

38 
32 

38 
32 

39 

34 

46 
33 

48 
32 

43 
37 

42 
36 

42 
35 

47 
27 

58 
20 

48 
34 

45.5 

31tl 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

MAX 
MIN 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

*5 

48 

45 

45 

48 

48 

42 

47 

52 

57 

56 

50 

44 
32 

35 

32 

35 
32 

38 
30 

44 
31 

39 
28 

39 

34 

39 
33 

36 
32 

42 
32 

45 
34 

44 
33 

44 
36 

40 
38 

42 
32 

48 
38 

58 

28 

54 
28 

42 
36 

44.9 

CLINTON 

MAX 
MIN 

37 
29 

41 
32 

45 
31 

46 
32 

41 
33 

46 
32 

49 
30 

41 
26 

40 
20 

42 
29 

50 
29 

55 

31 

47 
28 

49 
33 

34 
30 

39 

26 

39 

30 

43 
30 

44 
25 

42 
29 

41 
27 

34 
28 

39 

33 

45 
31 

48 
33 

43 
33 

44 
34 

41 
32 

44 
22 

50 
27 

52 
35 

43.6 
29.7 

COHASSET 

MAX 
MIN 

47 
36 

47 
34 

46 
32 

48 

34 

48 
29 

46 
27 

39 
29 

48 
35 

56 
34 

49 
32 

49 
31 

48 
31 

38 
32 

36 
33 

38 
33 

43 
26 

42 
35 

41 
32 

37 
32 

41 
32 

42 
39 

47 
34 

46 
36 

42 
38 

41 
36 

41 
29 

47 
27 

58 
35 

44.7 
32.6 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

»7 
30 

42 
32 

43 
29 

51 
33 

42 
32 

46 
32 

49 
33 

42 
28 

45 
26 

43 
29 

46 
31 

57 
35 

50 
28 

48 
34 

41 
33 

35 

32 

38 

31 

38 
31 

44 
27 

43 
35 

41 
32 

37 
32 

44 
33 

43 
32 

45 
34 

49 
38 

42 
37 

42 
36 

40 
28 

47 
20 

49 
30 

44.2 
31.4 

EDGARTOWN 

MAX 
MIN 

*7 

30 

45 
31 

47 
27 

48 
31 

39 
31 

47 

30 

49 
30 

47 
27 

46 
27 

39 
28 

48 
32 

55 

32 

SO 
27 

SO 
30 

42 
32 

40 
31 

40 
30 

44 

31 

48 
31 

44 
33 

41 
32 

40 
33 

44 
33 

45 
33 

47 

31 

48 
37 

42 
37 

41 
36 

19 

12 

46 
20 

51 

30 

45.1 
30.8 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

42 
31 

47 
34 

50 
35 

42 
32 

47 
35 

50 
32 

43 

31 

43 

28 

48 
26 

50 
31 

58 
32 

48 
33 

52 

30 

37 
32 

37 
31 

40 
30 

42 
31 

45 
30 

46 
28 

40 
31 

35 
31 

38 
32 

42 
34 

47 
33 

45 
35 

40 
36 

42 
36 

42 
35 

50 
28 

54 
29 

45 

36 

44.7 
31.9 

FITCHBURG  2  S 

MAX 
MIN 

38 
30 

42 
31 

44 
29 

43 
32 

39 
34 

43 
33 

47 

33 

40 
26 

40 
22 

47 
25 

52 

34 

55 

32 

47 
30 

51 
33 

14 

30 

37 
29 

38 

30 

41 
33 

47 
25 

45 
31 

40 
27 

33 

28 

42 
32 

45 
34 

48 
34 

43 
35 

45 

33 

45 
35 

46 
24 

54 
32 

57 
36 

44.1 
30.7 

FRAMING  HAM 

MAX 
MIN 

41 
31 

41 
34 

45 
31 

51 

34 

41 
36 

40 

33 

49 
33 

41 
29 

42 

24 

42 

29 

52 

32 

56 

34 

48 
30 

52 

36 

18 
11 

36 

30 

37 

31 

41 
32 

46 

28 

45 
32 

42 
31 

35 

32 

39 

34 

46 

34 

47 
35 

46 
36 

45 
37 

42 

34 

45 

26 

51 
26 

59 
37 

44.5 
32.0 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

39 
32 

41 
33 

44 
28 

41 
35 

50 
35 

49 
33 

41 
32 

46 
27 

49 
24 

54 
31 

59 
33 

51 
33 

52 
31 

42 
32 

15 

11 

43 
32 

42 
31 

48 
31 

44 
25 

42 
34 

38 

31 

40 
33 

45 
33 

51 
33 

48 
33 

44 
35 

45 
35 

47 
33 

51 
26 

60 
28 

51 
38 

46.2 
31.6 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

35 
30 

40 
29 

42 
26 

36 

30 

38 
30 

41 
30 

43 
30 

37 
24 

31 
16 

43 

17 

46 

22 

45 
23 

38 
25 

49 
26 

14 
30 

39 
25 

36 
28 

35 
25 

40 
27 

44 
30 

40 
27 

34 
28 

41 

31 

39 
25 

50 
29 

42 
32 

48 
32 

48 
26 

54 
21 

56 

20 

57 
29 

42.0 
26.6 

HVANNIS  3  NE 

MAX 
MIN 

40 
30 

42 
33 

46 
24 

41 
34 

45 
32 

47 

31 

39 
28 

45 
29 

41 
30 

55 

33 

54 

34 

54 
27 

42 
28 

43 
32 

37 

31 

46 
31 

43 
33 

43 
20 

42 
33 

43 
33 

44 
32 

42 
33 

45 

31 

44 
34 

45 
30 

40 
37 

41 
35 

42 
32 

49 
23 

46 

34 

44.2 
30.9 

KNIGHTVILLE  0AM 

MAX 
MIN 

36 

30 

38 
30 

42 
28 

36 

30 

38 
30 

40 
30 

42 
32 

38 
26 

32 
12 

40 
16 

48 
23 

46 
29 

37 

24 

46 

24 

33 
32 

38 
27 

35 
23 

34 
24 

42 
27 

42 
30 

34 

30 

35 

30 

40 
32 

40 
26 

50 
29 

45 
32 

46 

34 

4« 
26 

48 
18 

55 

20 

S8 

25 

41.2 
26.7 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

41 
29 

41 
33 

4« 
29 

49 
33 

40 
34 

48 
30 

51 

30 

41 

28 

42 
25 

49 
29 

52 
32 

52 

32 

54 
34 

54 
34 

38 
30 

37 
30 

41 
28 

43 
30 

46 
25 

45 
30 

43 
30 

36 
32 

39 
33 

46 
30 

49 
34 

46 
35 

46 
37 

42 

34 

45 

24 

52 

24 

59 
36 

45.7 
30.8 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

38 
32 

42 
32 

44 

29 

40 
35 

46 
36 

47 
35 

38 
32 

40 
26 

46 
23 

53 
32 

55 

33 

46 
32 

SO 
30 

40 
33 

15 

29 

39 

29 

39 
32 

44 
31 

42 
26 

42 

33 

43 
29 

39 
32 

45 

33 

47 
33 

45 

34 

44 
35 

45 
35 

44 
34 

49 
28 

57 
28 

44 
38 

44.1 
31.6 

LOWELL 

MAX 
MIN 

38 
32 

43 
32 

45 
31 

44 
35 

46 
36 

50 
36 

47 

34 

42 
32 

49 
24 

54 

33 

57 

31 

54 
34 

52 

31 

47 
32 

16 

30 

40 
31 

41 
32 

44 
32 

42 
26 

43 
34 

39 
28 

41 
33 

46 
34 

50 
33 

49 
34 

45 
35 

45 
35 

46 

34 

52 

27 

61 
27 

58 
37 

46.6 
32.1 

HIOOLETON 

MAX 
MIN 

40 
34 

44 
35 

45 
32 

42 
39 

47 
39 

47 

37 

46 
36 

42 
31 

44 
28 

50 
36 

53 

32 

47 
36 

47 
32 

42 
35 

16 
32 

40 
33 

43 
36 

45 
35 

43 
29 

42 
38 

38 
33 

42 
35 

46 
36 

47 
37 

47 
17 

43 
39 

42 
39 

43 
36 

46 
29 

54 
28 

50 
42 

44.6 
34.7 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
31 

42 
29 

43 
29 

39 
32 

44 
34 

42 
33 

42 

32 

41 
29 

40 
29 

41 

34 

47 

32 

48 
34 

43 
30 

44 
33 

42 
31 

39 
32 

40 
32 

42 
30 

41 
27 

41 

33 

43 
35 

43 
33 

43 

34 

44 
33 

44 
31 

42 
38 

40 
35 

40 
32 

41 
25 

45 

25 

47 

36 

42.4 
31.8 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

43 
33 

46 
36 

44 
38 

48 
38 

S2 

36 

46 
32 

46 
30 

44 
28 

50 
34 

60 
36 

SO 

36 

49 

34 

42 
35 

42 
13 

40 
33 

42 
34 

45 
34 

44 
33 

42 

34 

40 
34 

45 

36 

45 
36 

49 
36 

45 
39 

42 
39 

43 

39 

42 
34 

50 
32 

51 
34 

46 

40 

45.8 
34.9 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
28 

40 
25 

39 
29 

34 
29 

40 
27 

40 
30 

35 

28 

28 
18 

39 
16 

39 
21 

43 
25 

34 
27 

44 
26 

14 
29 

33 
25 

34 
23 

34 
21 

40 
22 

40 
26 

37 
29 

34 
27 

37 

30 

38 

31 

53 

27 

42 
33 

46 
31 

45 

11 

49 
28 

SI 

20 

53 

22 

40 
32 

39.7 
26.4 

PLYMOUTH 

MAX 
HIN 

42 
30 

40 
33 

52 

31 

44 
36 

48 
34 

51 
31 

50 
31 

45 
28 

43 
25 

46 
30 

59 
32 

58 
33 

SO 
29 

40 
31 

41 
31 

37 

31 

41 
31 

42 
33 

42 
25 

41 

30 

40 
31 

45 
32 

42 

33 

45 
35 

48 

34 

45 

38 

41 

38 

41 
35 

41 
29 

58 
27 

49 
36 

45.5 

31.8 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 
HIN 

42 
33 

39 
35 

48 
29 

40 
38 

46 
33 

50 
34 

42 
36 

38 
30 

38 

33 

40 
32 

50 
32 

48 
39 

47 
32 

40 
35 

39 
32 

38 
36 

38 
34 

46 
34 

40 
34 

42 

34 

41 
34 

41 
38 

41 
33 

49 
33 

44 
38 

41 
36 

40 
34 

40 
38 

40 
34 

52 
29 

45 
34 

42.7 
34.2 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

45 
31 

44 
32 

43 
28 

50 
33 

4^1 
32 

46 

31 

49 
31 

43 
28 

44 
26 

46 

28 

47 
30 

58 
34 

4S 

28 

49 
28 

40 
33 

36 

31 

38 
31 

42 
31 

42 
26 

42 
35 

41 
32 

35 
32 

42 
32 

41 
29 

4« 
32 

46 
38 

40 
37 

41 
36 

IB 
25 

45 
18 

53 

32 

44.0 
30.6 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

36 
32 

37 
33 

40 
30 

38 
33 

45 

34 

46 
33 

39 
31 

40 
27 

38 
25 

47 
30 

»» 

34 

47 
33 

44 
32 

37 
32 

18 

31 

36 
32 

36 
31 

42 
30 

38 
26 

38 
32 

42 
31 

38 
32 

42 
33 

41 
33 

43 
34 

42 
33 

40 
37 

40 
32 

46 
29 

48 
26 

44 
36 

41.5 
31.5 

SALEM  C6  AIR  STATION 

MAX 
HIN 

37 
32 

40 
33 

39 

33 

42 
35 

45 
35 

47 

34 

42 
31 

41 
28 

42 
25 

49 

34 

36 

52 

37 

47 
33 

38 
33 

34 
31 

37 

30 

36 

33 

42 

33 

42 
32 

42 
35 

41 
32 

37 
33 

41 
32 

43 

34 

4« 
37 

44 
38 

42 

36 

41 
16 

44 
32 

55 

33 

45 

35 

42.9 
13.3 

SANDWICH 

HAX 
HIN 

44 
32 

41 
31 

50 
37 

34 

46 
34 

53 

32 

44 
32 

41 
30 

41 
28 

46 

34 

57 

34 

52 

36 

44 
30 

42 
37 

42 
34 

38 
33 

40 
33 

45 

11 

43 

33 

42 
36 

42 
36 

47 
35 

44 
35 

46 
35 

48 
36 

42 

40 

41 
40 

41 
37 

4* 
28 

56 

30 

SO 
38 

45.1 
34.0 

SHELBURNE  FALLS 

HAX 
HIN 

36 
30 

39 
31 

41 
28 

35 

29 

39 

32 

41 
34 

41 
33 

38 
27 

33 
21 

41 
23 

4S 
30 

47 
31 

38 

28 

4« 
32 

34 
11 

37 
29 

35 

29 

36 
29 

42 

28 

42 

31 

40 
29 

34 
30 

40 
33 

41 
27 

49 
32 

43 

14 

50 
35 

4« 
27 

SO 
21 

55 

23 

S3 

27 

41.6 
29.2 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
HIN 

44 
32 

46 
32 

44 
35 

44 
32 

45 
34 

48 
32 

4« 
33 

42 

28 

45 
21 

S2 

32 

51 

31 

53 

32 

48 
28 

47 
29 

41 
11 

38 
29 

39 

30 

45 
32 

46 

30 

44 
32 

38 
28 

43 

29 

45 
35 

51 

30 

48 
36 

48 
17 

47 
37 

S2 

35 

56 

25 

57 
25 

54 
25 

46.7 
30.9 

ST0CKBRI06E 

HAX 
MIN 

34 

28 

41 
23 

40 
26 

35 

28 

40 
27 

41 
28 

29 

30 
23 

38 

15 

41 
22 

44 
23 

16 

28 

4S 
25 

35 

30 

IS 

27 

36 
21 

35 

23 

39 
20 

41 
24 

39 
28 

35 
27 

38 
29 

38 
29 

49 
23 

41 
31 

44 
31 

44 
32 

49 
28 

50 
17 

53 

19 

41 
11 

40.1 
25.6 

TAUNTON 

MAX 
HIN 

42 
31 

46 
34 

51 

30 

42 
35 

48 
35 

51 
30 

44 
32 

43 
28 

46 
26 

50 
27 

58 

28 

52 

34 

51 

28 

39 
33 

17 
12 

39 

42 

30 

44 
31 

45 
23 

42 

34 

38 
32 

37 
32 

42 

34 

46 
29 

49 
33 

44 
38 

44 
38 

42 
16 

48 
24 

57 

19 

47 
33 

45.4 

31.0 

TULLY  DAM 

HAX 
HIN 

35 

29 

39 
31 

42 
28 

40 
32 

39 
32 

43 
32 

47 
32 

40 
24 

34 
20 

46 
22 

4« 
31 

52 

31 

41 

26 

49 
30 

13 

30 

38 
27 

37 
24 

39 
28 

42 

24 

43 
29 

39 
27 

34 
28 

40 
32 

45 
26 

44 
32 

42 
32 

45 

33 

44 
27 

47 
18 

54 
20 

55 

28 

42.5 
27.9 

TURNERS  FALLS 

MAX 
HIN 

43 

31 

45 
30 

40 
29 

45 
32 

44 
32 

46 
36 

43 
34 

40 
28 

45 

24 

52 

29 

52 

34 

41 
33 

52 

25 

45 
32 

41 

33 

41 
31 

41 
26 

47 
30 

45 

28 

42 
33 

40 
31 

44 
33 

46 
36 

52 

26 

46 
34 

SO 
35 

49 
37 

51 
29 

57 
21 

58 
23 

54 

37 

46.4 
30.7 

WALPOLE 

HAX 
HIN 

40 
28 

45 
32 

48 
30 

41 
34 

47 
34 

50 
27 

43 
29 

43 
29 

46 
24 

53 

29 

57 
28 

49 
33 

51 
26 

38 
32 

35 

31 

38 
30 

41 
30 

43 
30 

43 
25 

40 
32 

35 

32 

37 
32 

43 
33 

47 
30 

45 
32 

42 
33 

41 
37 

44 
32 

49 
23 

59 
20 

43 
35 

44.4 
30.1 

WALPOLE  I  S 

MAX 
MIN 

42 
29 

46 

34 

49 
32 

41 
36 

46 
36 

49 
30 

42 
32 

42 

30 

45 
24 

52 

32 

57 
27 

49 
36 

50 
28 

39 
34 

17 
32 

39 

30 

42 
32 

44 
30 

44 
28 

42 
34 

36 
33 

18 

34 

45 
31 

46 

30 

46 
32 

42 
36 

42 

40 

44 
31 

49 
20 

57 
24 

54 

40 

45.0 
31.5 

WEST  CUMMINGTON 

HAX 
HIN 

34 
28 

41 
25 

40 
27 

40 
32 

41 
29 

40 
29 

38 
27 

33 

21 

40 
12 

43 
22 

44 
28 

18 
27 

45 

22 

33 
29 

37 
29 

33 

24 

35 

21 

41 
21 

40 
22 

36 

28 

36 

27 

38 
29 

37 

30 

46 
19 

42 
30 

44 
32 

43 
32 

47 
22 

SI 

14 

51 

17 

18 

30 

40.2 
25.3 

WEST  LYNN 

HAX 
MIN 

37 
3t 

42 
32 

44 
33 

39 
35 

46 
35 

48 
33 

39 
31 

42 
27 

43 

24 

52 

34 

56 
32 

48 
32 

45 
31 

38 
32 

35 

29 

38 
31 

38 
31 

43 
31 

43 

28 

41 
31 

37 
31 

38 
33 

43 

34 

47 

34 

45 
33 

44 
35 

41 
37 

42 
30 

47 
28 

57 
30 

43 
37 

43.1 

11. S 

S«e   refarenc*   note*   follo«lo«  Station   I 
-    62    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
MARCH    1958 


Day 

Ol 

Month 



"  '    ' 

a 

SlaKon 

21 

« 

1 

2 

3 

!4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

F^l 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

2B 

30 

31 

» 

WEST  HEOWAY 

MAX 
HIN 

(,2 
2« 

*8 
33 

49 
30 

42 
29 

47 
35 

50 
29 

44 
30 

42 
27 

90 
22 

52 

28 

58 
24 

51 
32 

94 
26 

37 
31 

40 
30 

43 
30 

47 

30 

46 
26 

46 
23 

41 
34 

~34" 
30 

40 
32 

44 
34 

48 
34 

48 
28 

44 
35 

42 
37 

45 
34 

51 
25 

58 
18 

46 
34 

46.1 
29>6 

WESTON 

MAX 
MIN 

38 
27 

30 

47 
30 

44 
33 

45 

33 

46 
29 

42 

31 

41 
26 

46 
24 

52 

27 

57 
27 

54 
32 

51 

21 

46 
31 

35 

29 

48 
29 

47 
29 

44 
26 

41 
22 

42 
30 

37 
29 

39 

31 

44 
32 

49 
30 

45 
32 

45 
33 

43 
34 

44 
36 

51 

18 

58 
25 

57 
34 

45<9 
29<a 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

*0 
1  31 

43 
33 

39 

3* 

43 

32 

45 
35 

47 

34 

43 

31 

35 

25 

43 
22 

52 

31 

51 

29 

44 
33 

49 
33 

38 
33 

40 
32 

37 

30 

39 
29 

45 
31 

46 
30 

41 
31 

36 

30 

43 
32 

43 
35 

50 
28 

45 
36 

48 
37 

48 
37 

52 
35 

55 

21 

56 

25 

50 
36 

44.7 
31.3 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

<38 
1  30 

41 
30 

41 
31 

36 
31 

40 
32 

43 

30 

38 

28 

31 

22 

39 

18 

47 
30 

49 
31 

40 
30 

44 
27 

34 
31 

36 
28 

33 
26 

35 
27 

40 
29 

38 
27 

38 
29 

32 

26 

38 
29 

42 
31 

44 
29 

41 
32 

40 
33 

40 
32 

40 
27 

47 
27 

50 
29 

37 
32 

39.8 
28.8 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

3« 
29 

♦5 

32 

44 
30 

40 
30 

44 
34 

48 
30 

42 
32 

37 
25 

44 
20 

50 
30 

53 

32 

42 

31 

50 
28 

40 
31 

37 
29 

38 
26 

38 

29 

45 
29 

43 
24 

40 
30 

32 

24 

40 
30 

47 
32 

50 
30 

43 
30 

44 
33 

43 
34 

40 

31 

50 
23 

57 
24 

45 
34 

43.5 

29.2 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
MIN 

32 
26 

3* 
26 

44 
20 

39 
30 

37 
30 

34 
30 

32 
23 

26 
17 

36 
10 

42 

12 

42 
30 

36 
26 

42 
24 

38 
28 

32 
26 

34 
24 

38 
24 

45 

20 

47 
16 

43 
20 

37 
25 

36 
28 

39 
28 

42 
27 

40 
31 

48 
20 

47 
22 

48 
27 

50 
18 

50 
22 

45 
31 

39.8 
23.9 

BERLIN 

MAX 
MIN 

33 

25 

38 

28 

35 

28 

35 

30 

39 
34 

19 

33 

19 

28 

32 

20 

38 
IS 

43 
23 

47 
29 

48 
28 

32 

26 

47 
28 

35 

25 

31 
26 

40 
24 

47 
25 

52 

10 

50 
16 

43 
27 

35 

28 

43 

31 

46 

34 

44 
34 

40 
20 

52 
26 

50 
28 

54 
16 

57 
19 

56 
32 

42.6 
25.8 

BETHLENEM 

MAX 
MIN 

33 

25 

32 
26 

42 
24 

41 
29 

36 
30 

13 

29 

32 

20 

26 

16 

37 
10 

42 
14 

41 
30 

30 
24 

49 

24 

38 
28 

35 

25 

35 
24 

39 
24 

45 
20 

47 
27 

42 
20 

37 

23 

37 

26 

39 
28 

37 
27 

38 
34 

46 
25 

45 
22 

46 
28 

50 
30 

50 
23 

40 
33 

39.2 
24.8 

BLACKWATER  DAN 

MAX 
MIN 

33 

29 

36 

30 

40 
23 

37 
27 

43 

32 

42 
32 

41 
32 

33 
22 

31 
18 

43 
20 

50 
26 

49 
30 

40 
29 

51 
31 

13 

29 

37 

28 

38 
28 

42 

29 

49 
20 

45 
21 

40 
26 

35 

26 

44 
32 

46 
29 

47 
30 

44 
27 

47 
30 

46 
28 

47 
17 

54 
18 

58 
32 

42.6 
26.8 

CAMPTON 

MAX 
HIN 

35 

29 

39 
29 

39 

20 

38 
24 

47 
33 

43 

34 

44 

32 

34 
23 

35 

16 

46 
19 

54 
26 

49 
30 

39 
28 

50 

31 

36 

31 

40 
28 

37 
29 

44 
27 

42 
24 

47 
24 

45 
28 

43 
30 

45 
31 

47 
28 

45 
31 

41 
22 

51 
24 

51 
26 

50 
16 

54 
19 

57 
32 

44.1 
26.6 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

37 
31 

40 
31 

38 
26 

40 
33 

42 
32 

43 
34 

35 

29 

36 
22 

45 
22 

50 
32 

51 
27 

41 
32 

50 
28 

37 
32 

35 

30 

36 

30 

39 

30 

44 
25 

43 
19 

40 
29 

34 

28 

42 
32 

43 
34 

46 

30 

44 
33 

46 
30 

47 
32 

46 
25 

54 

18 

58 
20 

43 
34 

42.7 
28.7 

DURHAM 

MAX 
MIN 

39 

30 

38 
32 

40 
24 

43 
35 

4« 
37 

♦7 
30 

40 

28 

41 
28 

45 
22 

54 
27 

55 

24 

48 
27 

50 
27 

41 
26 

41 
29 

38 
31 

40 
27 

46 
27 

46 
16 

41 
29 

40 
26 

42 
32 

45 
32 

48 
29 

45 
28 

45 
29 

46 
34 

45 
31 

51 
25 

57 
21 

51 
29 

44.9 
28.1 

EAST  0EERIN6 

MAX 
MIN 

37 
27 

42 

27 

18 

24 

39 
32 

41 

31 

44 
32 

35 

25 

36 
21 

43 
19 

48 
24 

50 
26 

42 
29 

48 
25 

37 
29 

36 
28 

41 
27 

39 
26 

43 
22 

43 
17 

39 

28 

32 
24 

42 
30 

44 
32 

46 
28 

43 
32 

45 
29 

44 
31 

44 
26 

50 
15 

54 

18 

40 
33 

42.2 
26.4 

FABYAN 

HAX 
MIN 

33 

2* 

31 

23 

38 

18 

38 
25 

35 

25 

42 
25 

29 

16 

29 

12 

39 

5 

42 

28 

41 
24 

40 
23 

41 
26 

34 
20 

28 

18 

36 

20 

37 
20 

43 

1* 

42 
20 

36 

20 

44 
26 

33 

24 

39 
26 

40 
25 

40 
26 

38 
20 

46 
21 

44 
28 

44 
30 

49 
30 

41 
30 

38.2 
22.4 

FIRST  COKH  LAKE 

MAX 
MIN 

32 

19 

34 

20 

32 
22 

39 
26 

36 

28 

33 

27 

35 

24 

29 

13 

20 

11 

33 

B 

38 
17 

18 
22 

26 

21 

40 
24 

30 
22 

28 

21 

33 

19 

40 
22 

47 

5 

43 
12 

40 
23 

31 
23 

32 

26 

38 
26 

41 
30 

36 
11 

42 
20 

42 
23 

44 

11 

48 
15 

49 
24 

36.3 
19.8 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

38 
30 

40 
31 

37 
24 

44 
32 

42 
32 

42 
35 

39 
32 

35 
24 

44 
19 

SO 
29 

49 
29 

43 
31 

49 
30 

44 
30 

37 
29 

38 
29 

40 
30 

48 
30 

46 
18 

41 
26 

38 
26 

42 
32 

43 
34 

47 
30 

45 
32 

48 
28 

46 

27 

45 
26 

53 
16 

56 
19 

51 
32 

43.9 
28.1 

FRAMU.IN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

34 

28 

36 

30 

38 

20 

35 

27 

45 

30 

40 

34 

39 
32 

32 

23 

30 
17 

44 
21 

50 
28 

46 
30 

35 

29 

38 

30 

31 
29 

34 
28 

37 
28 

38 
28 

46 

14 

47 
25 

39 
26 

34 
27 

40 
31 

41 
30 

47 
31 

43 
26 

46 

25 

45 
24 

45 
16 

53 

16 

59 
31 

40.9 
26.3 

CRAFTON 

MAX 
MIN 

35 

27 

40 
25 

37 
21 

42 
32 

41 
30 

40 
32 

16 

27 

31 

20 

40 
15 

44 
21 

46 
30 

38 
30 

48 
29 

37 
31 

38 
30 

34 
27 

37 
21 

47 
26 

45 
10 

40 
26 

36 

26 

43 
30 

43 
30 

45 
27 

42 
29 

47 
23 

47 
29 

49 
24 

53 
11 

55 

13 

43 

30 

41.9 
25.2 

HANOVER 

MAX 
MIN 

37 
27 

41 
29 

40 
26 

42 
32 

42 
31 

42 
33 

35 

28 

30 
21 

39 

17 

44 
23 

47 
29 

17 
31 

45 

28 

37 
31 

41 
30 

38 
28 

39 
28 

48 
29 

45 
21 

42 
28 

37 
28 

43 
30 

44 
32 

51 
29 

44 
32 

51 
27 

51 
26 

50 
28 

53 
19 

54 
21 

40 
32 

42.9 
27.5 

KEENE 

MAX 

MIN 

1,0 
30 

44 
31 

40 
28 

41 

30 

44 
31 

46 
32 

17 
30 

37 
25 

42 
21 

47 
26 

50 
26 

4S 
31 

50 
25 

42 
32 

40 
30 

40 
27 

38 
27 

43 

30 

46 
22 

41 
29 

38 
28 

40 
30 

47 
31 

47 
23 

43 
33 

49 
29 

49 
35 

52 
27 

56 

18 

57 
21 

50 
34 

44.6 
28.1 

1  AKFPORT 

MAX 
MIN 

37 
28 

38 

28 

M 

23 

40 
31 

40 
32 

40 
31 

11 

25 

3« 

22 

49 
18 

50 
28 

47 

31 

17 

28 

48 
27 

16 

29 

19 

27 

37 
28 

38 
28 

47 

28 

46 
18 

42 
25 

34 
24 

42 
28 

44 

31 

44 
32 

43 
29 

45 
23 

46 
29 

45 
24 

51 

18 

55 
21 

41 
30 

41.9 
26.6 

LANCASTER 

HAX 
MIN 

36 
26 

35 
29 

46 
25 

40 
31 

39 

31 

36 
32 

36 
25 

38 
19 

39 
17 

43 
11 

45 
29 

36 
27 

44 
25 

45 
30 

45 
26 

37 
25 

45 
25 

46 
25 

46 
11 

43 
17 

39 
26 

38 
30 

42 
29 

46 
28 

38 
30 

48 
21 

48 
24 

49 
27 

51 
15 

52 

17 

45 
31 

42.5 
24.6 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 

29 

41 
29 

44 
25 

42 
32 

40 
31 

40 
32 

31 

28 

31 

20 

38 

16 

45 
25 

48 
29 

38 

31 

45 
29 

37 
31 

38 
29 

36 
25 

39 
25 

45 

20 

47 

18 

42 

28 

37 
27 

41 
30 

44 
31 

50 
28 

43 
27 

48 
27 

47 
28 

51 
23 

54 
16 

57 
18 

40 
33 

42.5 
26.5 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

*0 
30 

31 

30 

49 
26 

46 
31 

40 
33 

40 
32 

34 
28 

36 
22 

41 
20 

47 
30 

51 

30 

45 

30 

51 

30 

44 
30 

33 

27 

40 
29 

40 
30 

44 
24 

47 
22 

40 
27 

34 
27 

41 
30 

44 
32 

44 
30 

46 
30 

52 
30 

44 
32 

48 
26 

54 
20 

55 

21 

47 
32 

44.1 
28.1 

MASSABESIC  LAKE 

HAX 
MIN 

37 
29 

41 
27 

40 
24 

38 

31 

44 
31 

44 
32 

40 
28 

37 
23 

42 
19 

51 
26 

53 

26 

49 
30 

90 
25 

41 

30 

16 

28 

39 
31 

40 
28 

44 
29 

40 
18 

38 
26 

39 
26 

42 
29 

46 

31 

46 
26 

45 
29 

43 
27 

45 
33 

43 
27 

50 
17 

57 
16 

45 
31 

43.3 
26.9 

MONROE  s  me 

MAX 
MIN 

3« 

29 

14 

29 

14 

26 

41 
26 

42 

31 

19 

34 

17 

30 

29 

21 

26 

19 

14 

10 

35 

17 

41 
28 

31 

28 

43 
29 

34 
30 

33 
27 

37 
26 

39 
27 

43 
17 

44 
21 

42 
25 

36 
30 

38 
33 

40 
32 

43 
31 

40 
23 

47 
22 

47 
28 

47 
14 

50 
20 

56 

28 

39.3 
25.5 

NOUHT  SUNAPEE 

MAX 
MIN 

33 
27 

36 
26 

39 

24 

39 

30 

3« 
30 

1« 

29 

35 

25 

10 
18 

38 

15 

40 
23 

41 
27 

18 
28 

42 
26 

36 
28 

33 

27 

34 
25 

34 
23 

39 
26 

40 
18 

37 
26 

36 
24 

36 

28 

40 
29 

41 
27 

40 
30 

49 
30 

43 
31 

43 
28 

45 
20 

48 
25 

39 
33 

38.6 
26.0 

MOUNT  WASHINSTON 

MAX 
MIN 

21 

11 

27 
12 

22 

13 

2* 

13 

14 
11 

17 

9 

23 

2 

10 
17 

29 
23 

29 
24 

2T 

11 

19 

4 

26 

9 

21 

10 

14 
9 

20 
9 

17 
9 

14 

7 

19 
9 

15 

7 

12 

5 

22 

10 

21 

11 

29 

14 

22 

10 

20 
10 

18 
11 

16 
7 

25 

13 

27 

13 

24 
16 

21.3 
10.9 

MAX 
MIN 

39 

31 

41 
30 

44 
27 

41 
31 

4« 
32 

48 
35 

39 
31 

19 

25 

46 
20 

52 

30 

55 

28 

47 
30 

52 

27 

37 
32 

36 

30 

40 
30 

43 
30 

46 
25 

44 
22 

41 
30 

37 
28 

44 
32 

51 
34 

48 
29 

44 
32 

46 
31 

46 
31 

49 
24 

52 
19 

57 
19 

41 
34 

44.7 
28.7 

NORTHWOOO 

MAX 
MIN 

*0 
29 

40 
31 

41 
26 

42 
31 

45 

34 

43 

33 

42 

30 

40 
24 

47 
20 

51 

30 

52 

32 

45 
31 

50 
29 

44 
32 

34 
28 

40 
30 

41 
28 

44 
28 

47 
23 

39 
28 

42 
25 

42 

31 

45 
31 

48 
33 

43 
32 

46 
34 

44 
31 

49 
25 

52 

34 

44.1 
29.5 

PETER80R0  2  S 

MAX 
MIN 

33 
26 

39 
27 

41 
30 

38 

31 

39 
32 

42 

31 

40 
29 

31 

21 

43 
18 

47 
28 

48 

28 

46 
29 

47 
27 

43 
29 

41 
27 

38 
26 

35 
26 

41 
28 

40 
20 

38 
27 

34 
25 

38 
27 

43 
30 

46 
27 

42 
33 

43 

30 

43 
31 

43 
29 

51 
18 

53 

27 

51 
33 

41.9 
27.4 

PIWUtAM  NOTCH 

MAX 

MIN 

30 
22 

30 
26 

15 

22 

15 

26 

1« 

27 

42 
26 

28 

21 

39 
16 

37 

10 

42 

17 

42 
28 

34 
23 

49 
22 

34 
25 

28 
22 

32 
22 

36 

21 

42 

17 

44 
8 

39 
13 

30 
20 

35 
25 

40 
27 

37 

30 

34 
27 

47 
14 

45 
21 

44 
24 

49 
13 

49 

17 

37 

30 

37.8 
21.4 

FLYMMITH  1  WNW 

MAX 
MIN 

28 

40 
26 

37 
19 

37 
20 

42 
11 

43 
32 

41 
28 

36 
20 

34 
15 

42 

15 

48 
24 

47 
28 

38 
26 

49 
29 

34 
29 

38 
31 

40 
26 

40 
28 

50 
16 

45 
20 

42 
18 

40 
23 

45 
29 

44 
27 

45 
30 

47 
25 

47 
25 

48 
26 

48 
14 

55 
16 

55 
30 

42.9 
24.3 

PORTSM0«fTH 

MAX 
MIN 

38 

30 

37 

29 

40 
25 

39 

34 

46 
32 

4« 

30 

M 

30 

42 
26 

43 
23 

52 
32 

55 

31 

49 
30 

47 
29 

39 
33 

34 
30 

38 
31 

38 
30 

42 
25 

40 
20 

40 
30 

40 
28 

40 
30 

44 
33 

46 
31 

45 
28 

44 
30 

45 

34 

45 
28 

45 
21 

52 

21 

42 
35 

42.8 
29.0 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 

MAX 
MIN 

36 

30 

37 

30 

42 
26 

19 

30 

41 

30 

40 
34 

41 

32 

39 

25 

32 

20 

40 
23 

44 
30 

48 
30 

41 

25 

49 
30 

13 

31 

37 
28 

37 
25 

37 
30 

43 
20 

47 
27 

40 
28 

34 
30 

40 
33 

43 
24 

48 
31 

43 
30 

47 
34 

47 
27 

49 
15 

53 

19 

56 
33 

42.1 
27.7 

WEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

36 
29 

35 
31 

40 
26 

39 

26 

40 
30 

41 
32 

41 
31 

31 

22 

29 

18 

18 

19 

41 

24 

47 
32 

37 
27 

44 
30 

14 

31 

38 
29 

37 
27 

39 
29 

46 
21 

47 
28 

42 
29 

38 
28 

41 
32 

45 
27 

50 
31 

45 
28 

51 
27 

50 
27 

51 
17 

55 

19 

55 

27 

42.2 
26.9 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

39 
31 

42 
30 

43 

28 

40 
33 

48 
33 

49 
33 

38 

29 

41 
25 

47 
23 

94 

27 

98 
32 

49 
28 

52 

29 

42 
31 

18 

30 

44 
30 

42 
30 

45 

30 

41 
20 

41 
31 

38 
27 

42 
32 

48 

30 

48 
29 

44 
31 

44 
31 

45 

34 

50 
20 

57 
20 

48 
32 

45.3 
29.0 

>  Bot««   follovlng   flti 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1958 


Day 

Of 

Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

1? 

39 

31 

37 

24 

43 
32 

46 
29 

41 
30 

39 
28 

38 
25 

41 
19 

50 
28 

48 
31 

40 
29 

51 
25 

45 
32 

35 

27 

39 

30 

40 
29 

48 
28 

44 
18 

42 
26 

37 

25 

45 
30 

45 
32 

50 
30 

45 
32 

47 
23 

47 
28 

44 
28 

49 
17 

58 
18 

44 
32 

43*7 
27.3 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

38 
28 

36 
28 

38 
25 

45 
30 

41 
33 

39 

33 

36 
25 

33 

20 

46 
18 

48 
18 

46 
33 

38 
28 

49 
28 

40 
30 

38 
28 

38 
28 

41 
27 

48 
23 

45 
20 

44 
22 

40 
27 

44 
29 

44 
30 

46 
27 

40 
29 

48 
22 

50 
25 

51 
26 

S3 

18 

55 

19 

41 
30 

43.2 
26.0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

40 
3« 

4S 
34 

44 
34 

43 

33 

46 
36 

43 

34 

43 
34 

39 

30 

39 

27 

49 
32 

47 
32 

46 
34 

45 
33 

37 
33 

42 
33 

42 
32 

42 
31 

44 
29 

41 
32 

38 
33 

37 
32 

39 
33 

44 
35 

48 
34 

44 
36 

40 
38 

41 
37 

43 
35 

47 
32 

47 
31 

40 
38 

42.7 
33.3 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

40 
29 

47 
31 

48 
32 

40 
31 

43 

33 

48 
30 

43 

28 

39 
26 

46 
20 

50 
29 

55 

30 

4« 
30 

51 
26 

36 

31 

37 
29 

37 
28 

39 

27 

43 
26 

43 
26 

39 
30 

33 

2y 

37 
30 

43 
32 

46 
31 

42 
32 

43 

34 

40 
34 

43 

29 

50 
25 

47 
24 

40 
33 

43.0 
29.2 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

42 
32 

47 
33 

47 
29 

40 
32 

45 

33 

49 
26 

48 
30 

42 

2* 

47 
25 

SO 
27 

58 
29 

53 

32 

49 
26 

40 
32 

41 
33 

40 
28 

40 
30 

44 
28 

42 
26 

40 
30 

36 
32 

38 
32 

43 
34 

46 
29 

42 
33 

41 
37 

41 
34 

43 
36 

50 
23 

51 

18 

43 

32 

44.5 

29.8 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

44 
33 

46 
34 

46 

34 

42 
32 

49 
36 

50 
31 

46 
33 

43 
31 

45 

27 

50 
32 

58 
34 

50 

34 

51 
30 

39 
33 

41 
32 

44 

30 

45 
33 

46 
33 

44 
31 

41 
33 

37 

33 

40 
34 

45 
35 

52 

34 

45 
36 

42 
42 

41 
38 

44 
36 

51 

30 

50 
29 

44 
38 

45.5 
33.3 

PROVIDENCE  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
32 

47 
34 

47 
33 

41 
33 

47 
36 

50 

45 

32 

41 
30 

48 
26 

51 
33 

57 

33 

48 
33 

50 
30 

37 
33 

39 

32 

39 
31 

41 
32 

43 
30 

43 
29 

41 
32 

35 
32 

40 
33 

43 
36 

47 
33 

43 
35 

42 
38 

43 
39 

43 

30 

SO 
29 

53 

26 

45 

34 

44.5 
32.3 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

37 
29 

38 
30 

41 
27 

38 

28 

43 
30 

40 
34 

43 
32 

34 
25 

32 
21 

39 
21 

45 

29 

49 
32 

46 

26 

45 

27 

35 

31 

38 
27 

41 
26 

37 
26 

43 
23 

47 
26 

41 
26 

34 
28 

40 
32 

44 
26 

49 
29 

43 
31 

49 
34 

49 
31 

50 
21 

55 

31 

42.6 
27.7 

BENNINGTON  2  NW 

MAX 
MIN 

36 
30 

38 
28 

42 
30 

39 

30 

41 
30 

40 
30 

37 
29 

31 
22 

34 

11 

39 

21 

42 
23 

15 

28 

44 
28 

39 

30 

36 

29 

36 
24 

36 
27 

45 
25 

46 
26 

40 
31 

37 
27 

39 

29 

39 
30 

51 
29 

42 
35 

53 

30 

49 
32 

51 
23 

S3 

19 

4« 

34 

41.6 
27.2 

BLOOMFIELO 

MAX 
MIN 

37 

24 

37 

28 

46 
26 

41 
32 

39 
32 

37 
32 

34 

26 

28 

19 

3« 

18 

40 
10 

44 
31 

37 
26 

43 
26 

42 
28 

34 

27 

37 
26 

45 
24 

47 

29 

48 
10 

46 
16 

43 
29 

40 
30 

44 
31 

43 

28 

42 
30 

49 
18 

50 
22 

50 
26 

53 

16 

51 

30 

42.4 
24.7 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 
25 

37 
28 

39 

32 

42 

31 

40 
31 

38 

31 

34 

27 

27 

19 

26 

18 

33 

17 

40 
25 

33 

28 

40 
27 

38 

28 

33 

27 

33 

27 

37 
27 

43 
26 

44 
23 

38 
24 

41 
28 

35 

29 

39 
32 

46 
29 

45 

29 

42 
26 

43 

21 

43 
26 

SI 

22 

40 
33 

18.8 
26.5 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

3» 

21 

41 
22 

40 
31 

40 
29 

41 
29 

42 
30 

38 
27 

31 
19 

37 
13 

44 
19 

4S 
24 

19 

28 

44 
18 

37 
26 

40 
27 

38 
24 

35 

15 

43 
22 

46 

13 

40 
22 

39 

25 

40 
28 

42 

29 

SO 
22 

44 
28 

50 
24 

49 
25 

49 
22 

53 

12 

40 
28 

42.2 
23.1 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

37 
29 

35 

27 

41 
20 

42 

21 

41 
31 

41 
30 

40 
29 

30 
20 

28 

16 

37 

20 

40 
22 

45 
27 

33 

28 

46 
30 

35 

30 

38 
26 

37 
25 

40 
28 

45 
12 

49 
18 

45 
24 

39 
28 

41 
31 

42 

31 

50 
30 

42 
20 

SO 
17 

50 
19 

49 
13 

S3 

20 

41.7 
23.8 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

3S 

23 

40 
24 

40 
27 

41 

27 

43 

27 

43 

31 

35 

27 

31 

18 

31 

14 

35 

16 

46 
19 

42 
21 

40 
18 

37 
26 

39 

26 

40 
23 

40 
21 

43 
26 

40 
21 

41 
25 

40 
27 

37 
29 

41 
30 

51 
27 

45 

36 

44 
24 

45 
26 

53 

21 

45 
34 

41.4 
24.7 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

34 
22 

40 
22 

41 
23 

39 

30 

40 
28 

43 
30 

35 

26 

31 

19 

33 

15 

3S 

14 

45 

24 

40 
28 

44 
22 

16 

28 

38 
26 

35 

24 

37 
23 

36 

26 

45 

17 

38 
21 

39 
22 

38 
22 

38 
28 

49 
23 

42 

31 

48 
31 

50 
21 

SO 
14 

43 
31 

40.8 
23.7 

EN0S6URG  FALLS 

MAX 
MIN 

41 
26 

41 
27 

40 
27 

41 

31 

44 
30 

40 
29 

33 

25 

26 

18 

38 
17 

41 
5 

40 
22 

12 

26 

40 
25 

35 

28 

42 
22 

38 
26 

43 
24 

50 
26 

50 
14 

47 
17 

42 
30 

39 
30 

45 

30 

49 
26 

47 
27 

50 
19 

51 
27 

S5 

15 

45 
34 

42.9 
23.8 

LEMINCTON 

MAX 
MIN 

36 
28 

36 
26 

40 
24 

38 

24 

36 

29 

38 

28 

32 

26 

30 
18 

30 

15 

32 
16 

40 
18 

14 

22 

34 
26 

38 
30 

36 

26 

40 
24 

40 
26 

44 
26 

40 

4 

42 

18 

33 
28 

40 
26 

38 
27 

42 

28 

38 

28 

45 

16 

48 
20 

46 
10 

38 

32 

38.7 
22.7 

MIOOLESEX 

MAX 
MIN 

38 
29 

33 

29 

38 
26 

39 
27 

39 

32 

39 
33 

18 
29 

30 
21 

24 

18 

34 
17 

37 
21 

41 
30 

31 

28 

44 
28 

16 

10 

35 

27 

34 
24 

37 
25 

46 
18 

44 
21 

45 

24 

40 
32 

37 
32 

40 
30 

46 
29 

49 
20 

49 
25 

48 
17 

54 

28 

40.2 
25.6 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

31 

26 

38 

26 

40 
22 

3« 

31 

3« 

31 

33 

29 

29 

23 

24 
15 

15 

15 

35 

16 

39 

27 

29 
26 

4* 

28 

IS 

30 

14 

25 

32 

21 

36 

20 

46 
21 

46 
15 

41 
19 

36 
29 

35 

29 

38 

30 

48 
32 

43 
25 

47 
19 

4S 

24 

52 

17 

39 
33 

38.8 
24.1 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

27 

18 

25 

15 

29 

19 

31 

20 

24 
18 

22 

18 

20 
8 

3 

10 

1 

32 

19 

30 
16 

19 

11 

27 

12 

21 

18 

26 

16 

24 
15 

27 

15 

38 

17 

30 
16 

27 

11 

26 

25 
17 

29 

16 

31 

19 

28 

20 

35 

18 

34 
20 

36 

11 

12 

25 

28. 7 
15.7 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

36 
22 

36 
25 

47 
25 

40 
29 

38 

29 

37 
28 

31 

21 

23 
15 

30 
10 

17 

6 

40 
25 

10 

23 

41 
21 

3« 
24 

11 

24 

35 

22 

43 
21 

45 
16 

48 
9 

46 
13 

38 

20 

37 
27 

42 
28 

46 
26 

45 

24 

48 
16 

45 

19 

SO 
12 

40 
28 

40.0 
20.8 

NORTHFIELC  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

30 
26 

33 

25 

36 
25 

36 

31 

37 
29 

36 

30 

38 
26 

26 

19 

10 
16 

37 
19 

37 

29 

19 

27 

41 
27 

41 
28 

12 

28 

35 

23 

38 
18 

41 
25 

4S 
14 

43 
18 

42 
28 

37 

29 

41 
30 

47 
30 

44 
29 

47 
18 

46 
23 

51 
16 

S2 

30 

19.9 

24.3 

READS60R0  1  SSE 

MAX 
MIN 

3» 

27 

40 
27 

45 

26 

41 
28 

41 
21 

40 
28 

38 

29 

38 

22 

29 

17 

41 
16 

41 

27 

41 
27 

40 
25 

51 
28 

40 

30 

40 
25 

38 

27 

39 
21 

42 
20 

47 
27 

40 
25 

34 
27 

40 
30 

40 
23 

SO 
27 

47 
31 

43 

22 

SO 
16 

SI 
24 

41.9 
24.9 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

37 
27 

40 
28 

40 
27 

40 
32 

40 
32 

42 
33 

M 

29 

31 

21 

32 

16 

3« 

20 

44 
25 

19 

30 

44 
23 

38 

31 

35 

28 

36 
26 

38 
23 

41 
31 

4« 
22 

41 
30 

41 
29 

41 
28 

42 
31 

SI 
28 

42 
35 

48 
27 

4« 
25 

53 

21 

42 
36 

41.6 
27.3 

ST  ALBANS  SAY 

MAX 
MIN 

34 
26 

3« 

2S 

47 
29 

43 
31 

41 
31 

40 
32 

33 

27 

2S 

20 

26 

18 

1* 

11 

40 
23 

14 

28 

40 
26 

41 
26 

IS 

26 

35 

25 

36 

26 

46 
26 

46 
19 

41 

18 

41 
28 

37 

30 

41 
32 

48 
28 

47 
28 

41 

21 

43 

24 

47 
22 

40 
34 

19.9 

25.4 

SAINT  J0HNS6URY 

MAX 
MIN 

37 
24 

3« 

28 

43 

24 

40 
31 

42 

31 

39 

28 

3« 

26 

14 
20 

14 
17 

41 
11 

44 
30 

41 
26 

41 

26 

42 

30 

IS 

28 

37 
26 

43 
24 

47 
26 

47 
17 

45 
20 

43 
28 

40 
28 

41 
31 

45 
29 

44 
29 

51 
21 

SO 
28 

54 

19 

SO 
31 

42.9 
25.1 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

29 
2S 

33 

23 

36 

14 

36 
21 

34 

26 

14 

26 

36 

24 

10 
16 

24 
11 

14 
11 

39 

24 

40 
23 

31 

23 

41 
23 

29 
26 

34 

20 

31 
22 

30 
13 

34 
12 

37 
16 

32 
22 

28 
22 

30 
27 

32 

13 

44 
22 

40 
28 

IS 

21 

41 

6 

4« 
11 

48 
29 

15.2 

20.4 

VERNON 

MAX 
MIN 

42 
30 

41 
30 

45 
27 

40 
27 

45 

26 

45 
32 

4« 
31 

41 
25 

36 

22 

43 

23 

49 
27 

52 

32 

47 
24 

SI 
31 

14 
31 

41 
28 

40 
27 

41 
28 

45 

24 

50 
26 

44 
29 

37 
29 

42 
32 

45 

24 

52 

32 

54 
34 

51 
27 

56 

19 

59 

21 

SS 

32 

45.8 

27.8 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

38 

24 

35 

23 

36 
23 

45 

22 

40 
30 

40 
28 

38 
27 

28 
16 

25 
16 

32 
5 

40 
8 

44 
26 

11 
23 

48 
23 

35 

27 

37 

24 

38 
20 

43 

21 

SO 
10 

48 
10 

45 

15 

38 
28 

40 
28 

42 
24 

44 
28 

54 

17 

52 

19 

48 
12 

54 
11 

54 

29 

41.4 
20.5 

WILDER 

MAX 
MIN 

34 

26 

35 

29 

39 

22 

37 
25 

42 
30 

40 
32 

39 

32 

32 

22 

23 

17 

37 
22 

42 
25 

43 
32 

37 
27 

39 
31 

IS 

31 

38 
29 

38 
27 

36 
28 

47 
19 

45 

26 

43 

23 

38 

27 

41 
34 

43 

30 

SO 
32 

50 
25 

51 

27 

49 
18 

S3 

19 

S2 
10 

41.0 
26.5 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

3S 
28 

36 
28 

40 
22 

40 
26 

41 
30 

40 
33 

40 
28 

32 
21 

30 
15 

36 
22 

41 
26 

45 

31 

36 

20 

43 
21 

14 

30 

37 
26 

37 
17 

37 
27 

45 

17 

46 
23 

41 
26 

36 

28 

40 
30 

41 
26 

49 
30 

49 
22 

49 
25 

49 
15 

S3 

17 

12 
12 

41.1 
24.8 

Sm  f«t«r»BC«  oot«a  follovins  Statlos  Intes. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NE«    ENGLAND 
UARCH    1958 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

!     '     I 

27  ,  28  29  30  31 

1 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  GND   T    T 

WTR  Eguivi 

.3 

T 

3.C 
2 

.3 

T 
1 

T 

T 

5.5 
1 

3.8 
2 

T 
3 

T 

1 

COLLINSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
4 

4 

4 

1.5 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

2.0 
2 

4.0 
5 

3 

2 

2 

2 

2.0 
4 

2.5 
5 

2.0 

6 

4 

2 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

I 

T 

.5 
T 

6.0 
6 

1.0 
6 

T 
6 

6 

5 

4 

7.0 
11 

4.0 
13 

T 
12 

10 

7 

4 

3 

T 
1 

T 

T 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  OK  GND 

T 

3.0 

1.9 

1 

.2 

T 

2.0 
2 

2.3 
4 

T 
2 

1 

BARTFORD  BRAINARD  FLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

1.5 
2 

T 

T 

5.3 
1 

.8 
5 

T 
3 

2.5 

T 

.7 

1 

.5 
1 

T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

1.2 

1 

T 

T 

6.1 
1 

.2 

5 
1.2 

T 

3 

1.0 

2 
.8 

2 
.8 

1 

3.0 

1 

1.0 
2 
.3 

.9 

4 

.4 

T 

MANSFIELD  HOLLO«  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

2.0 

- 

- 

- 

- 

. 

.3 

.5 

.1 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

MIDDLTTOWN  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 
T 

2.S 

1 

T 

T 

2.5 

1 

1 

4.0 
T 

1.0 

1 

.4 
T 

MOHAWK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
12 

12 

12 

4.0 
15 

14 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

8 

4.0 
12 

10. 0 
22 

T 
19 

1.0 
18 

18 

18 

3.0 
21 

6.0 
26 

6.0 
27 

25 

21 

18 

T 
17 

.5 
17 

16 

15 

13 

T 
12 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

i' 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.9 
3 

.4 
2 

T 

T 

T 

T 

3.3 

3 

.6 

4 

1.9 
2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  Eguiv 

T 

T 

1.0 

1.3 

1 

3.4 
2 
.5 

.1 
2 
.4 

T 
T 

T 

4.5 

1 

2.4 
3 

.6 

.4 

3 

.6 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
26 

T 
26 

25 

3.5 
28 

T 
27 

T 
26 

T 
26 

T 
26 

25 

24 

23 

23 

T 
22 

5.0 
26 

14.1 
40 

.5 
39 

1.0 
40 

T 
39 

T 
37 

1.2 
37 

7.8 
43 

9.2 
50 

.1 
48 

T 
45 

42 

.8 
40 

.2 
39 

3? 

35 

32 

.7 
30 

NORWICH  PUB  irriL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

. 

- 

_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

.7 
1 

3.0 
4 

3 

2 

2 

T 

T 

14.0 
14 

2.0 

10 

T 
6 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

SHUTTLE  MEADOW  RKSVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

2.2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.3 

4.7 

_ 

_ 

. 

1.7 

2.5 

2.5 

.2 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.7 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.5 
2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

2.0 
3 

T 
1 

T 

T 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

2.0 
3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

5.0 
5 

5.0 
10 

T 
9 

T 
8 

6 

5 

1.0 

6 

11. C 
17 

3.0 
20 

16 

12 

7 

4 

3 

3 

2 

MAINE 

AtKOSTA  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
19 

.3 
20 

20 

19 

17 

15 

T 
14 

13 

12 

10 

9 

T 
8 

T 

7 

4.U 
6 

10.0 
14 

2.1 
20 

.5 
21 

T 
20 

17 

9 

8.0 
10 

1.5 
16 

T 
13 

11 

8 

6 

5 

3 

2 

T 

T 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.7 
24 

.7 
?.3 

T 
20 

16 

10 

10 

T 
10 

1.7 
12 

12 

8 

3 

T 
3 

T 
3 

1.2 
3 

9.5 
13 

5.1 
17 

.1 
14 

.6 
10 

8 

6 

4.9 
10 

6.4 
9 

.2 
9 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

I 

1 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
8 

T 
8 

T 
7 

7 

T 

6 

4 

3 

3 

T 
2 

11.0 
8 

2.0 
8 

2.0 
8 

6 

6 

5 

6.0 
10 

4.C 
12 

1.0 
10 

7 

5 

T 
3 

3 

3 

2 

1 

BRASSOA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.6 

.3 

1.0 

T 

T 

- 

- 

T 

- 

- 

T 

1.0 

2.4 

T 

3.2 

15.0 

1.9 

T 

- 

- 

.3 

9.0 

4.0 

T 

_ 

T 

. 

. 

- 

. 

. 

BRIDGTON  1  HNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.8 
32 

T 
32 

31 

.5 
29 

27 

25 

24 

24 

23 

20 

17 

16 

14 

.2 
14 

9.5 
24 

1.0 
24 

21 

17 

17 

17 

3.0 
19 

1.0 
19 

17 

16 

15 

14 

11 

10 

8 

7 

5 

CARIBOO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.4 

39 
4.9 

3.5 

39 

5.0 

.2 
41 
5.1 

T 
39 
5.1 

36 
5.1 

33 
5.0 

.5 
31 
5.0 

1.6 
30 

5.1 

T 

31 

5.1 

26 

5.1 

T 

21 

5.2 

T 

17 

4.7 

16 
4.6 

14 
4.1 

.4 

14 
4.1 

.8 

14 

4.1 

14 
4.1 

14 

4.1 

12 
4.0 

4'; 

2.5 

10 

4.1 

5.7 

14 

4.5 

T 

16 

4.5 

11 
4.3 

1.4 

8 
4.3 

6 
4.3 

6 
3.8 

6 
3.7 

6 
3.7 

6 
3.6 

T 

6 

3.6 

EASTPOBT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

2 

1.2 
2 

1.6 
2 

.1 

1 

1 

1 

T 
Y 

T 
Y 

T 
Y 

T 

T 

6.3 
4 

.8 
4 

.6 
4 

3 

1 

1 

1.3 

1 

3.0 
3 

1.2 
2 

1 

1 

T 
T 

T 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
14 

T 
14 

T 
14 

12 

10 

10 

8 

7 

6 

4 

4.5 
S 

1.5 
6 

1.0 

7 

T 
6 

5 

4 

2.0 
6 

4.0 
10 

1.0 
10 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
38 

1.0 
39 

2.0 
41 

41 

39 

36 

31 

.5 
31 

31 

27 

25 

2.0 
23 

22 

21 

21 

3.0 
24 

24 

22 

22 

21 

20 

2.0 
22 

3.0 
25 

25 

20 

19 

19 

18 

17 

17 

16 

CREEHVILLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
56 

.3 
SO 

.1 
49 

T 
47 

T 
45 

43 

T 
42 

T 
42 

42 

T 
40 

40 

T 
39 

.6 
38 

37 

J2.9 
50 

2.7 
52 

.3 
48 

T 
47 

45 

43 

2.6 
46 

8.8 
55 

3.9 
55 

T 
50 

.3 
49 

.1 
47 

T 
42 

40 

38 

36 

T 
35 

BODLTON  CAA  AIRPORi 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 
30 

.5 
32 

T 
32 

T 
31 

30 

29 

1.5 
29 

1.5 
26 

T 
27 

20 

T 
18 

T 
16 

T 
14 

12 

6.0 
11 

3.0 
18 

T 
20 

T 
18 

17 

16 

1.0 
14 

5.0 
20 

.6 
20 

18 

T 
17 

T 
14 

10 

10 

9 

8 

T 

7 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.2 
5 

.4 

5 

.5 
6 

T 
5 

T 
5 

4 

3 

T 
3 

T 
2 

1 

T 

T 

T 

5.0 
5 

7.0 
11 

2.5 
12 

T 
11 

9 

7 

1.0 

7 

3.2 
8 

2.8 
9 

7 

5 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

HADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.7 

.3 

T 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

T 

T 

T 

8.0 

1.6 

1.5 

- 

- 

- 

1.2 

4.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

MILLINOCIET  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
46 

1.0 
50 

T 
52 

48 

48 

46 

T 
42 

T 
40 

40 

38 

T 
30 

T 
26 

25 

25 

9.0 
28 

3.0 
35 

37 

T 
34 

31 

28 

5.0 
28 

2.0 
34 

T 
34 

32 

28 

24 

21 

20 

19 

17 

T 
16 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
20 

T 
20 

20 

T 
19 

17 

IS 

T 
11 

1.0 
10 

10 

8 

7 

T 
4 

T 

4 

1.0 
3 

10.0 
S 

1.0 
15 

T 
15 

T 
11 

7 

3 

2.0 

4 

5.0 
6 

1.0 
11 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.8 

11 

2.0 

T 

9 

2.0 

8 
1.9 

T 

5 

1.6 

4 
1.3 

.1 

3 

1.0 

T 

3 

1.0 

3 
.9 

2 

.7 

2 
.4 

1 

T 

T 

5.5 
T 

4.7 
8 
.8 

3.2 

12 

1.2 

.2 

IC 

1.9 

T 
8 
1.8 

6 
1.7 

T 
4 
1.7 

5.5 
6 

1.0 

5 
2.2 

.1 

5 

2.2 

3 
1.9 

1 

T 

T 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WXELAKD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.8 
15 

T 
14 

T 
11 

8 

5 

2 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7.5 

7 

5.0 
12 

1.0 
11 

T 
8 

6 

5 

6.0 
10 

T 
10 

T 
8 

5 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUUFORD  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

.3 

T 

.1 

_ 

_ 

T 

_ 

_ 

_ 

_ 

T 

_ 

4.0 

10.6 

.4 

T 

T 

_ 

_ 

6.8 

.5 

.1 

_ 

T 

_ 

. 

. 

. 

T 

. 

SQUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

1.5 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

6.0 

- 

_ 

- 

- 

T 

8.0 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
8 

8 

8 

1.0 
7 

T 
7 

6 

T 
4 

T 
4 

4 

2 

T 

.5 
1 

8.0 
8 

T 
6 

T 
6 

4 

2 

2 

T 
2 

1.5 
3 

.5 
3 

T 
1 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

2 

2 

1 

8.0 
5 

T 
5 

T 
3 

2 

1 

.4 

3.0 
3 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

T 

T 
T 

2.0 
2 

5.0 
5 

.2 
4 

3 

T 

T 

T 

8.0 
3 

2 

BLUE  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
10 

T 
8 

6 

T 

5 

4 

6.7 
7 

3.8 
10 

1.1 
10 

.6 
8 

5 

4 

1.2 

5 

10.6 
9 

5.7 
10 

.3 

8 

5 

3 

1 

1 

.1 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

T 

T 

3.0 

1.5 

3 
2.1 

.8 

2 

1.9 

T 
T 

1.8 

4.2 

3 
1.1 

.7 
T 

T 

T 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.0 
2 

.7 
3 

T 
2 

5.0 

5 

.3 

5 

T 
2 

2 

EAST  WAREHAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.4 

2.8 
3 

T 
2 

T 

1 

T 

T 

T 

3.5 
3 

3.0 
5 

T 
3 

T 

1 

T 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
6 

5 

4 

3 

1 

T 

T 

4.0 

4 

2.5 

5 

1.0 
4 

.5 
3 

1 

1 

1 

6.0 
4 

.5 
2 

T 
2 

T 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

2 

1.0 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

4.0 
4 

T 
3 

2 

2 

1 

.7 

1 

1.0 

1 

3.0 
2 

T 
T 

LAKE  COCHITUATE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.0 

.7 

.5 

- 

- 

- 

7.5 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.1 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.5 

1.0 

.3 

- 

- 

- 

5.0 

5.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NAMTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQOIV 

T 

T 

.2 

2.5 

T 

T 

.5 

1.4 

T 

T 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

4.0 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

10 

.8 
8 

3.0 
9 

T 
9 

7 

.2 
6 

T 
6 

6 

4 

4 

T 
4 

4 

7.3 

7 

.7 
12 

.7 
12 

T 
12 

11 

10 

.5 
10 

2.0 
11 

1.2 
13 

T 
12 

10 

T 
6 

T 
5 

4 

3 

2 

1 

.8 

1 

HOCKPOHT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

2.0 

3 

1.0 
2 

T 
2 

1 

T 

3.0 
2 

T 

T 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

2.0 
4 

T 
3 

T 
3 

T 

T 

4.0 
1 

T 
T 

T 
T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SODTHBRIDGE  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

13 

12 

4.5 
16 

14 

11 

10 

10 

9 

9 

7 

6 

6 

1.5 
5 

7.5 
13 

.3 
10 

T 
9 

8 

6 

.3 

5 

7.0 
11 

8.0 
17 

T 
12 

T 
9 

8 

6 

5 

3 

2 

2 

T 
2 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

5.0 
5 

3 

T 

T 

T 

T 

2.5 
3 

T 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

- 

- 

.8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

14.2 

.4 

- 

T 

- 

- 

• 

16.2 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
8 

7 

T 
7 

2.0 
7 

T 
7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

5 

5 

11.0 
16 

1.5 
12 

T 
12 

T 
11 

10 

9 

T 
9 

2.0 
10 

T 
10 

T 
9 

8 

8 

T 

7 

6 

3 

1 

T 

T 

T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
1 

1 

1 

T 
T 

T 

4.2 
4 

1.0 
5 

.3 

5 

.1 

4 

T 

T 

.6 

1 

10.1 
11 

2.2 

6 

4 

1 

T 

T 

T 

WEST  COTOJINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
32 

30 

.3 
28 

3.0 
31 

29 

28 

27 

27 

24 

22 

20 

19 

17 

13.0 
30 

3.0 
33 

.5 
34 

T 
34 

32 

31 

T 
30 

3.7 
34 

4.8 
38 

T 
38 

36 

T 
35 

T 
33 

31 

29 

27 

25 

T 
23 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1.5 
2 

4.0 
3 

.5 
3 

4.0 
4 

1.0 
4 

2.0 

3 

1 

T 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

2.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.3 

12.0 

T 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WIHCHEMDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

- 

3.0 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

12.0 

.5 

.5 

T 

- 

- 

12.0 

10.0 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
6 

6 

.2 

4 

1.7 
6 

T 
5 

3 

2 

2 

2 

T 

1 

1 

T 

11.5 
T 

2.0 
12 

.5 
10 

T 

7 

T 
6 

5 

6.5 
4 

9.7 
12 

2.6 
22 

T 
19 

14 

T 
11 

T 
6 

5 

4 

3 

3 

1.7 

1 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
34 

.5 
34 

T 
32 

.7 
31 

T 
30 

30 

.5 
30 

T 
30 

30 

29 

29 

T 
28 

28 

1.0 
29 

6.5 
34 

1.6 
34 

.6 
34 

31 

30 

29 

.2 
29 

2.8 
30 

1.5 
30 

29 

T 
28 

27 

27 

26 

25 

23 

T 
22 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.6 

- 

.7 

.3 

T 

- 

T 

T 

- 

- 

T 

- 

T 

T 

10.0 

6.0 

T 

- 

- 

- 

3.0 

2.0 

1.0 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

48 

T 
47 

45 

1.0 
44 

43 

43 

3.0 
44 

T 
44 

42 

40 

38 

38 

36 

1.0 
36 

10. 0 
46 

T 
46 

44 

42 

40 

38 

1.0 
38 

1.0 
38 

36 

34 

34 

32 

30 

30 

27 

25 

24 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
128 

.4 
128 

127 

2.1 
129 

129 

128 

4.0 
131 

130 

129 

128 

128 

127 

125 

125 

10.0 
135 

2.0 
136 

136 

135 

135 

137 

3.0 
140 

4.4 
144 

11.0 
153 

149 

1.7 
150 

149 

146 

145 

143 

140 

1.2 
140 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQDIV 

.1 

11 

2.8 

T 

10 

2.8 

9 
2.8 

.5 

8 

2.8 

7 
2.7 

7 
2.7 

6 
2.5 

5 
2.3 

4 

2.0 

3 
1.3 

1 

1 

1 

6.1 
T 

1.5 
5 
.7 

1.7 
6 
.7 

.2 

6 

.8 

5 
.7 

4 
.6 

1.0 
4 

.6 

3.9 
5 
.7 

1.2 

9 
1  .0 

8 
1.0 

7 

5 
.9 

3 
.8 

2 
.7 

1 

T 

T 

T 
T 

DDHHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
6 

T 
5 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

2.0 
2 

6.0 
7 

1.0 
6 

T 
5 

4 

4 

3 

5.0 
6 

T 
4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Station 

Day  of  month 

1 

1 

I 

1     1     1     1 

!  1 

1  2 

3    4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11   12 

13 

14 

15 

16 

17 

18   19 

20 

21 

22 

23 

24  25 

26  27  ,  28  1  29  !  30  '  31 

EAST  DEERING 

1 

SNOWFALL   1.3 
;  SN  ON  GNO   25 

22 

'   .5 
22   21 

20 

19 

19 

19 

18 

18 

17 

14 

14 

12.5 
25 

4.5 
24 

2.0 
25 

T 

_ 

. 

. 

7.0 

3.0 

. 

. 

12 

FIRST  CONN  LAXS 

!  SNOWFALL   6.3 
SN  ON  CNOi  35 

33 

.5 
33 

2.3 
31 

.5 
28 

28 

3.8 
30 

2.3 
31 

1.0 
31 

28 

26 

.3 
26 

1.8 
27 

26 

3.0 
27 

5.0 
31 

.5 
30 

29 

27 

26 

26 

.5 
26 

6.3 
31 

T 
29 

26 

.3 
26 

25 

24 

23 

22 

.8 
21 

FR.UIKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL  1  4.0 
SN  ON  CND   23 

22 

1  21 

20 

18 

18 

17 

" 

17 

17 

17 

16 

16 

15 

5.0 
18 

1.0 
17 

.5 
17 

T 
16 

15 

13 

2.0 
14 

4.0 
16 

T 
IS 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

9 

6 

HAMOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GMD 

.8 
32 

T 
30 

29 

.6 
28 

27 

26 

T 
25 

25 

24 

23 

22 

20 

19 

9.0 
28 

.9 
25 

T 
24 

T 
24 

22 

21 

21 

3. si  .9 
24   23 

21 

20 

19 

18 

16 

14 

13 

11 

_ 

JEFFERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

6.0 
36 

T 
36 

T 
36 

1.0 
30 

T 
30 

30 

T 
30 

1.0 
31 

31 

30 

20 

20 

T 
20 

20 

8.0 
28 

2.0 
30 

T 
30 

30 

24 

24 

T 
20 

4.0 
24 

3.0 
27 

T 
24 

24 

T 
20 

20 

T 
2C 

20 

18 

15 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
16 

T 
IS 

14 

1.2 
14 

13 

12 

11 

10 

9 

9 

8 

6 

3 

T 
T 

10.0 
10 

.5 
7 

T 
4 

T 
3 

2 

T 

2.0 
2 

1.0 
3 

.1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.3 
33 

.2 
31 

.2 
31 

.1 
3] 

T 
29 

28 

T 
27 

T 
26 

26 

25 

23 

22 

21 

T 
21 

9.2 
30 

1.7 
29 

1.6 
28 

.2 
26 

24 

23 

1.8 
26 

8.6 
34 

.2 
29 

26 

25 

24 

23 

21 

20 

19 

16 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
23 

T 
23 

20 

3.0 
23 

T 
21 

21 

T 
21 

T 
21 

21 

21 

20 

18 

17 

5.0 
15 

2.0 
22 

.5 
22 

.4 
22 

20 

19 

18 

3.0 
19 

2.0 
24 

T 

- 

16 

15 

13 

11 

10 

8 

6 

UIL.UI  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
46 

.5 
47 

44 

1.0 
45 

40 

36 

.5 
37 

35 

32 

30 

28 

27 

26 

.5 
27 

2.0 
39 

1.0 
40 

39 

36 

32 

30 

3.0 
33 

1.0 
34 

33 

30 

27 

27 

26 

25 

25 

21 

19 

yiLFORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

15 

14 

.3 
12 

10 

9 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

7.0 
10 

2.6 
9 

.3 
7 

.2 
6 

5 

4 

4 

9.7 
12 

3.3 
10 

9 

7 

6 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

MOUNT  ItASaiNGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 
24 

.4 
24 

.2 
24 

.6 
24 

2.5 
24 

1.8 
24 

2.9 
24 

24 

23 

23 

T 
23 

.9 
23 

.3 
24 

8.3 
24 

12.0 
24 

.8 
26 

.3 
26 

T 
26 

25 

.1 
24 

16.7 
27 

4.9 
27 

2.2 
27 

T 
27 

1.1 
28 

28 

.5 
27 

2? 

27 

.1 
26 

2.0 
28 

NASHUA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

7 

7 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

6.5 
6 

.5 
5 

.5 
4 

3 

2 

1 

6.0 

7 

5.0 
10 

7 

5 

3 

1 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
65 

.5 
64 

.5 
63 

1.0 
62 

T 
61 

T 
59 

3.0 
59 

58 

56 

55 

52 

T 
51 

48 

5.0 
52 

22.5 
70 

2.0 
68 

T 
67 

T 
63 

60 

58 

13.0 
69 

8.0 
72 

1.0 
69 

67 

1.0 
67 

64 

62 

59 

57 

55 

55 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1. 1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.3 

2.8 

.5 

- 

- 

- 

1.5 

4.5 

- 

- 

- 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
17 

15 

14 

1.5 

15 

14 

13 

13 

13 

12 

12 

11 

11 

10 

T 
9 

9.5 
18 

.3 
14 

14 

14 

13 

12 

2.0 
12 

2.5 
14 

11 

11 

10 

9 

6 

7 

5 

4 

3 

lALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

20 

19 

.5 
16 

15 

14 

13 

12 

11 

11 

9 

8 

7 

T 
6 

8.0 
13 

.5 
11 

T 
10 

T 
9 

8 

7 

2.0 
6 

3.0 
7 

6 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

»EST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

T 

T 

5.0 

1.0 

1.0 

T 

T 

- 

T 

5.0 

3.0 

T 

T 

T 

- 

_ 

- 

_ 

T 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
41 

.1 
40 

T 
40 

.1 
39 

T 
38 

37 

.1 
37 

37 

35 

34 

32 

31 

29 

2.0 
31 

4.0 
33 

1.0 
33 

T 
33 

31 

30 

29 

1.0 
29 

1.0 
29 

1.0 
29 

29 

T 
28 

25 

23 

20 

17 

15 

T 
12 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.9 

3.9 
8 

3 

3.7 

1 

T 

4.2 
T 

2.4 

2 

T 

1 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
3 

T 

3.2 
3 

2 

1 

T 

.9 

1 

5.6 
6 

6 

4 

2 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

_ 

. 

- 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  EQUIV 

T 

2.0 

1 

5.9 

.1 
3 
.6 

T 

1 

T 
T 

3.2 

3.1 

5 
.5 

.1 
5 
.5 

T 
2 
.2 

T 

WOON SOCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

5.0 
3 

.5 
2 

T 

8.0 
8 

4.0 
8 

4 

3 

T 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

8 

7 

2.0 
8 

1.0 
6 

5 

T 
4 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

7.0 
8 

.5 
8 

.5 
8 

T 
7 

6 

4 

2.0 
4 

3.0 

7 

1.0 

7 

5 

2 

1 

BLOOHTIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

2.0 
30 

1.0 
30 

28 

26 

25 

25 

3.0 
27 

27 

- 

26 

26 

T 
26 

24 

24 

7.0 
29 

1.0 
29 

27 

- 

- 

- 

25 

23 

20 

- 

T 

- 

17 

16 

14 

. 

10 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

15 

3.9 

.3 

14 

3.7 

1.0 

13 

3.9 

.4 

12 

4.1 

T 

12 

3.7 

.2 

11 
3.6 

.2 

10 

3.5 

.3 

10 

3.4 

T 

10 

3.6 

9 
3.1 

9 
3.0 

T 

8 

2.9 

8 
2.9 

3.2 

7 
2.4 

3.4 

11 

2.7 

2.0 

11 

2.7 

T 

11 

2.8 

10 
2.7 

9 
2.6 

9 
2.5 

T 

8 

2.4 

.8 

7 

2.3 

.5 

7 

2.4 

7 
2.4 

6 
2.3 

5 
2.2 

4 

2.0 

3 
1.3 

3 
1.0 

2 
.8 

T 
T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 
34 

T 
32 

T 
32 

1.8 
31 

T 
30 

29 

.1 
29 

29 

28 

28 

26 

26 

25 

8.0 
31 

4.5 
32 

1.4 
31 

T 
31 

T 
30 

28 

27 

3.9 
31 

2.4 
30 

T 
29 

27 

27 

25 

24 

22 

21 

19 

T 
19 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
28 

27 

T 
26 

.5 
25 

T 
24 

24 

.1 
23 

23 

23 

23 

23 

22 

22 

21 

9.0 
30 

.5 
28 

.5 
28 

26 

25 

24 

T 
24 

1.0 
25 

1.3 
25 

T 
23 

21 

20 

19 

17 

15 

14 

12 

ENOSBOHG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

31 

29 

29 

1.0 
26 

24 

T 
22 

4.0 
25 

T 
25 

T 
25 

23 

20 

20 

T 
19 

5.0 
23 

T 
22 

T 
20 

19 

18 

16 

15 

T 
15 

T 
15 

2.5 
14 

11 

T 
10 

10 

8 

6 

3 

T 

T 

LEMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

8.0 

T 

- 

- 

- 

- 

T 

2.0 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MONTPELIER  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 
40 

1.0 
39 

1.0 
38 

1.0 
37 

T 
28 

T 
24 

4.1 

26 

1.0 
28 

T 
28 

26 

25 

24 

22 

3.0 
21 

2.0 
27 

1.0 
28 

T 
26 

25 

21 

18 

T 
16 

1.0 
17 

T 
17 

15 

T 
14 

13 

13 

10 

8 

6 

T 

4 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
25 

1.0 
26 

.3 
24 

.9 
24 

T 
24 

.6 
23 

.9 
24 

T 
23 

T 
23 

T 
22 

20 

T 
20 

T 
19 

5.7 
25 

4.4 
29 

.2 
29 

.2 
27 

25 

22 

20 

.3 
20 

1.2 
21 

.8 
20 

19 

1.0 
18 

17 

16 

15 

14 

13 

11 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

48 

46 

46 

6.0 
50 

50 

48 

48 

46 

46 

44 

42 

40 

38 

• 
38 

2.0 
50 

48 

47 

47 

46 

46 

45 

5.0 
49 

49 

48 

48 

46 

46 

44 

43 

42 

41 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
42 

41 

40 

2.7 
41 

40 

39 

T 
38 

T 
36 

34 

32 

30 

T 
28 

27 

2.0 
28 

6.5 
42 

T 
40 

.2 
39 

T 
38 

T 
37 

36 

1.8 
37 

7.0 
42 

T 
40 

T 
38 

36 

35 

33 

33 

32 

31 

.3 
29 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
18 

17 

17 

3.0 
18 

17 

16 

T 
16 

T 
15 

15 

15 

14 

13 

13 

12 

6.0 
18 

2.0 
20 

T 
20 

19 

18 

16 

T 
IS 

T 
14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

6 

6 

5 

ROTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
16 

15 

IS 

1.0 
16 

T 
14 

13 

13 

13 

13 

12 

9 

9 

7 

3.0 
10 

7.0 
13 

2.0 
11 

T 
9 

8 

7 

7 

.5 

7 

T 

7 

.5 
6 

6 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ST  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

See  reference  notes  following  Stabon  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    ENGLAND 
MARCH    1958 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAINT  JOHNSBUHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
20 

T 
20 

T 
18 

.5 
18 

16 

16 

1.0 
15 

T 
15 

15 

12 

9 

8 

8 

T 
8 

5.0 
10 

1.0 

11 

.2 
10 

8 

6 

6 

5 

T 
5 

3 

1 

T 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
13 

12 

10 

1.0 
8 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

S 

4 

3 

T 
2 

8.0 
10 

8 

5 

5 

5 

5 

.5 
5 

2.0 

5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  oi  month 

. 

Time 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

|23 

- 

25 

!  26 

27 

28 

29 

iso 

31 

< 

STORRS,  CONN. 

... 

, 

MEASURED  UNDER  SOD 

' 

1-2  INCHES  (a) 

MAX 

35 

35 

36 

35 

36 

37 

37 

35 

36 

40 

42 

41 

42 

39 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

35 

35 

35 

36 

38 

38 

44 

46 

45 

40 

37.6 

MIN 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

35 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

34 

34 

35 

35 

35 

36 

35 

36 

34.7 

4  INCHES  (a) 

MAX 

MIN 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

37 

37 

36 

36 

38 

38 

40 

40 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

- 

37 

37 

36 

36 

36 

38 

38 

42 

44 

44 

40 

37.5 

8  INCHES  (a) 

MAX 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

i 

_ 

MIN 

34 

34 

33 

33 

- 

- 

- 

- 

- 

34 

33 

34 

34 

34 

34 

;34 

33 

33 

34 

34 

34 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

33.7 

KINGSTON,  R.  I. 

1 
i 

i 

MEASURED  UNDER  SOD 

, 

2  INCHES  (b) 

MAX 

31 

33 

35 

32 

34 

35 

35 

35 

37 

37 

41 

40 

39 

33 

32 

32 

33 

38 

37 

34 

31 

32 

34 

39 

39 

38 

37 

42 

43 

42 

41 

36.2 

MIN 

31 

31 

31 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

34 

36 

35 

34 

32 

32 

35 

31.8 

4  INCHES  (b) 

MAX 

30 

31 

32 

31 

32 

33 

33 

33 

34 

36 

38 

37 

36 

32 

31 

31 

32 

36 

35 

32 

30 

30 

32 

36 

38 

37 

36 

40 

41 

41 

39 

34.4 

MIN 

29 

29 

30 

30 

30 

30 

31 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

30 

29 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

33 

35 

35 

34 

32 

32 

35 

30.9 

8  INCHES  (b) 

5  PM 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

34 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

|32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

34 

35 

36 

36 

38 

32.6 

12  INCHES  (b) 

5  PM 

32 

32 

33 

33 

33 

32 

33 

33 

32 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

34 

35 

35 

36 

37 

32.8 

BURLINGTON  UNIV  OF  VT. 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH  (c) 

MAX 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

.13 

38 

44 

39 

33,1 

MIN 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

37 

31.9 

3  INCHES  (c) 

MAX 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

37 

42 

38 

33.0 

MIN 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

33 

37 

32.5 

10  INCHES  (c) 

MAX 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

33 

34 

33 

33 

33 

34 

33 

33 

33 

35 

37 

37 

33.4 

MIM 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

1 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

35 

37 

33.0 

(a)  Soil  Type:   Woodbrldge  loam.   Ground  cover:   Grass  sod. 

(b)  Soil  Type:   Brldgehampton  silt  loam.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2 

(c)  Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  cover:   Kentucky  blue  grass. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  diiection 

Wfind 
m. 

speed 
p,h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Numbei  of  days  with  precipitation 

g-sl 

III 

1 

III 

station 

1 

1 

■Sag' 

cun  a. 

1 

> 

< 

11 

o   1 

a    1 

-1 

SI 

O  H 
o  w 

O  H 

o  w 
■■  w 

a 

a 

O  H 
OM 
..  w 

g 

JO 
H 

3 

0) 

1 
o 

0) 

2 
T 
8 

d 

s 
(2 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

6 

0 

2 

0 

11 

- 

7.0 

BLUE  HILL,  mass: 

NW 

20 

16.0 

51 

NE 

21 

82 

81 

66 

75 

3 

6 

3 

1 

2 

0 

15 

37 

7.8 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

NNW 

22 

13.7 

48++ 

ENE 

21+ 

78 

77 

65 

73 

3 

6 

4 

0 

2 

0 

15 

45 

7.8 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

77 

59 

66 

3 

2 

6 

2 

0 

0 

13 

7.4 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

N 

31 

8.0 

27 

NW 

7 

84 

87 

66 

75 

6 

9 

4 

0 

0 

0 

19 

37 

8.6 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  MAINE 

NE 

16 

11.3 

38++ 

NW 

5 

83 

85 

68 

75 

5 

8 

5 

0 

0 

0 

18 

7.6 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

NNW 

22 

8.9 

39 

NE 

21 

81 

80 

60 

69 

4 

5 

5 

0 

0 

0 

14 

39 

7.7 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

NW 

25 

13.5 

42 

N 

21 

79 

81 

58 

65 

3 

3 

6 

0 

I 

0 

13 

36 

7.9 

MIDDLETOWN  WB ,  CONN. 

- 

- 

11.9 

57% 

N 

21 

- 

- 

- 

- 

1 

3 

6 

0 

1 

0 

11 

- 

- 

MT.  WASHINGTON,  N.  H. 

E 

24 

28.3 

108% 

NW 

7 

93 

92 

91 

93 

3 

10 

8 

1 

2 

1 

25 

35 

7.6 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

NW 

16 

16.7 

59 

E 

14 

83 

82 

70 

80 

8 

5 

4 

2 

1 

0 

20 

46 

8.3 

NEW  EAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

8.8 

32 

NE 

21 

- 

79 

63 

- 

5 

2 

7 

0 

2 

0 

16 

46 

7.5 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

9 

4 

0 

0 

0 

19 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  MAINE 

N 

19 

12.7 

36 

NE 

21 

85 

84 

65 

76 

9 

4 

3 

2 

0 

0 

18 

35 

7.9 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

NW 

22 

12.7 

46++ 

NE 

20 

75 

78 

57 

66 

5 

3 

6 

0 

1 

0 

15 

46 

7.5 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

14.8 

45++ 

NE 

20 

- 

- 

- 

- 

7 

4 

4 

1 

2 

0 

18 

- 

7.9 

%  Peak  Gust 

1 

See  refeience  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
MARCH    1958 
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NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
10 0  10  20         30         40 


I  mmoiAii  TIME  zom 


STATION    LEGEND 


O    •  9       Precipitation  only 

Precipitation,   storage 
-•--<>-      Precipitation    and    Temperature 
"T"*^      Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 


eka   Co 


Type   of  gage  O    Nan -recording; 
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Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW    ENGLAKD 
MARCH    1958 


■NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
0  10  20         30         40 


STATION   LEGEND 

O    %  O  Precipitation  only 

O  Precipitation,   storage 

O  -•--<>-  Precipitation    and    Temperature 

-fy  -%  <^  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 

O    Non~ recording; 
(J    Botti  types 

Double   circle  combinations    indicate   the  availability  of 
more   detailed  meteorological  data 
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Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
MARCH    1958 


Revised   WRPC .    Chattanooea,    T<?nn .     U    S7 

Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  froa  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
HARCH   1958 


Revised  WRPC .    Chattanooga,    Tenn,    11    57 

Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


I 


^ 

OBSERVAnOM 

i 

g 

1 

< 

TIME  AND 
TABXXS 

STAHON 

a 

COUNTY 

< 

U 

OBSERVER 

g 

1 

3 

i 

§ 

I 

i 

t 

§1 

COMNectlCUT 

ANSOMI* 

0130 

NEW  HAVEN 

«i 

20 

T3  05 

20 

.A 

ANSON  1 A  HATER  CO 

MUaSvlLLE 

0237 

LITOriELO 

41 

50 

T3  02 

TiO 

BA 

HATER  BUR  HARTFORD 

BALTIC 

0251 

NEW  LOKWH 

IT 

*1 

57 

72  06 

140 

MIO 

BALTIC  MILLS  CO 

BARKHAMSTES 

03M 

LITCHFIELD 

*1 

56 

72  57 

420 

8A 

HATER  BUR  HARTFORD 

•CACON  PALLS 

0171 

NEW  HAVEN 

41 

37 

73  OS 

180 

BA 

ROBERT  E.  GRAY 

BLOOMflELO 

0»»* 

HARTFORD 

41 

50 

72  44 

165 

c 

ENG  OEPT  HARTFORD 

aRICWCMMT  W  AP 

0»O«|FA|HFIELD 

41 

10 

73  08 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATH6*  BUREAU 

,BI»O0*Lrx 

091S  MINOHAM 

IT 

41 

47 

71  57 

275 

6P 

DONALD  J.  FIELDS 

BULLS  8«I0«C  DAM 

0»«rLITCHFIELD 

*1 

58 

73  29 

260 

MIO 

CONN  LIGHT  ♦  POWER 

BU«Ll»»«TO»» 

41 

72  58 

480 

SA 

HATER  BUR  HARTFORD 

CAtOifMOOO  tA«.E 

10«)lFAiaFl£LO 

41 

29 

73  28 

500 

C 

CONN  LIGHT  •  POWER 

COCRAPONSET  RAH&eB  STA 

14B9  MIOULESEX 

41 

28 

72  31 

170 

BA 

ST  PARK  •■  FOREST  COM 

colcmcster 

14«9  NED  t.OM)ON 

41 

34 

72  17 

*00 

6P 

6P 

RAYMOND  J>  KUS2ALA 

COLL IHSVI LLC  I  S 

15M 

HARTFORD 

72  56 

8A 

COLLINS  tOMPANY 

COVENTRY 

1«8« 

TOLLAND 

IT 

41 

4B 

72  21 

480 

12H 

12M 

12M 

UNIVERSITY  OF  CONN 

CREAM  HILL 

1715 

LITCHFIELD 

41 

52 

73  20 

1300 

5P 

5P 

CREAM  HILL  FARM 

OANBUSY 

IT62 

FAIRFIELD 

41 

23 

73  28 

510 

JOSEPH  P.  SIMKO.  JR. 

OAHSOM  LAK.E 

17«B 

NEW  HAVEN 

41 

22 

72  »9 

180 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

DERBY 

l»**|FAlfiFl£LO 

41 

19 

73  05 

TO 

BA 

BIRMINGHAM  HATER  CO 

EAST  HAVEN 

21A9iNEM  HAVEN 

41 

17 

72  52 

30 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

EASTON  LAKE  SESESVOIR 

33S«, FAIRFIELD 

41 

14 

73  15 

280 

5P 

BRIDGEPORT  HYIWAULIC 

FALLS  VILLAGE 

269a|LlTCHFICL0 

41 

57 

73  22 

6P 

BA 

CONN  POWER  COMPANY 

QKorott 

S207|N£M  LONDON 

17 

41 

21 

72  OJ 

MIO 

MARTFOM) 

S**6|HARTFOftD 

41 

46 

72  42 

140 

C 

ENG  OEPT  HARTFORD 

HARTFOftO  BRAIMARO  FLO 

3*51 1  HARTFORD 

41 

44 

72  39 

15 

MIO 

BA 

c  n 

SWG  TREATMENT  PLANT 

HAHJFOOD    Me  AIRPOeT 

5*56 

HARTFORO 

41 

S6 

72  41 

169 

MIO 

MID 

C  HJ 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

He»«LOCl(S  PESERVOIB 

3583 

FAIRFIELD 

41 

14 

73  18 

2*0 

7P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

JEWETT  CITY 

3857 

NEW  LONDON 

17 

41 

71  54 

JEWETT  CITY  wTR  CO 

LAKE  KONOMOC 

3989 

NEW  LONDON 

41 

2* 

72  11 

180 

8A 

NEW  LONDON  WTR  HKS 

LAUSEL  HESERVOIR 

*096 

FAIRFIELD 

41 

10 

73  33 

3*0 

8A 

STAMFORD  MATER  CO 

NANC HESTER 

***3 

HARTFORD 

i\     41 

*6 

72  29 

392 

8A 

MANCHESTEK  WTR  DEPT 

MAMSFtELO  mOLLOII  OAM 

**M 

TOLLAND 

17|  *1 

45 

72  11 

250 

BA 

BA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEAO  POND  RESERVOIR 

*»M 

FAIRFIELD       *!  *1 

12 

73  31 

*ao 

STAMFORD  MATER  CO 

MIDOLCTOm  Me 

MIOOLESEA 

33 

72  34 

133 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MIOOLETOtfM  A  « 

*767 

HIDOLESEK 

5   *1 

33 

72  43 

369 

12H 

12M 

KOHNEL  BAILEY 

mlLfOtto 

*7*0 

New  HAVEN 

4   41 

12 

73  05 

30 

8A 

NEW  HAVEN  "ATER  CO 

MOHAM  RANGER  STA 

*fi33 

LITCHFIELD 

7j  41 

50 

73  18 

14*0 

ST  PARK  •  FOREST  COM 

MOOOUS  RCSCRVOIR 

501B 

MIOOLESEl 

i\   41 

30 

72  26 

380 

c 

FRANK  P.  J  N6ILL 

MOUMT  CARMCL 

5077 

NEW  HAVEN 

4   41 

72  55 

200 

6P 

6P 

CONN  AGS  EXP  STA 

NATCHAUG  RAMbtR  STA 

5125 

WINDHAM         IT  J  41 

53 

72  05 

400 

8A 

ST  PARK  •  FOREST  COM 

NATHAN  KALE  ST  FOHEST 

5131 

TOLLANO 

17  I  41 

46 

72  21 

570 

BA 

ST  PARK  •  FOREST  COM 

NEa  HARTFOSO 

5262 

LITCHFIELD 

*   *1 

53 

72  57 

380 

BA 

HATER  BUR  HARTFORD 

NEh  haven  MS  AIRPORT 

New  HAVEN 

16 

MID 

MIO 

NEVJNOTON 

»28&|nAt4TFOtiO 

42 

72  44 

150 

c 

EN&  DEPT  HARTFORD 

NORFOLK  2  SH 

5**5  LITCHFIELD 

56 

73  13 

1380 

8A 

BA 

C  H 

EDWARD  C.  CHILDS 

NORTH  BRANFOMO 

5510 

NEW  HAVEN 

20 

72  46 

210 

BA 

NEH  HAVEN  HATER  CO 

NORTH  OUILFOMO 

23 

OA 

NORwALK  GAS  Plant 

5893 

FAIRFIELD 

07 

73  25 

37 

BA 

8A 

CONN  LGT  ♦  PMH  CO 

NORWICH  Put)  UTIL  PLT 

17 

UtPT.  PUBLIC  UTJL 

PAWCHAOO  FORtST 

6131 

NEW  LONDON 

35 

71  51 

270 

7A 

ST  PARK  •  FOREST  COM 

PEOPLES  RANGER  STA 

6239 

LITCHFIELD 

56 

73  00 

435 

BA 

ST  PARK  •  FOREST  COM 

PROSPECT 

6597 

30 

72  57 

420 

Putnam 

66*5 

WINDHAM 

17 

54 

71  54 

240 

BP 

7A 

C  H 

ALPHONSE  BONNER 

PUTkAN  LAAE 

FAlKFItLy 

300 

ROCKVlLLE 

69*2 

TOLLANO 

52 

72  26 

510 

c 

ROCKVILLt  WTR  *  AUUE 

ROCKY  RIVER  0AM 

«9«6 

LITCHFIELD 

35 

73  26 

220 

7A 

CONN  LIGHT  ♦  POMER 

KQUHO   fONO 

18 

T3  32 

7a5 

3P 

HIOGEFIEL0  MTR  SUP 

SALISBURY 

T109 

LITCHFIELD 

5» 

73  27 

1015 

SP 

5P 

HAROLD  MYERS 

SAOGATOCK  HESeSVOIR 

FAIKFIELD 

15 

73  21 

295 

5P 

BRIDGEPORT  HYORAULIC 

SMtPAWG  i>AH 

T3TJ 

LlTCHFItLU 

43 

73  18 

841 

12M 

12M 

<■ 

BUK  ENG  MATEKBUKY 

SHUTTLE  MtAOOW  RfcSVR 

7*32 

HARTFORD 

39 

72  49 

370 

BA 

H 

MTR  COM  NEM  BRITAIN 

STAFFORD  SPRINGS 

79*6 

TOLLAND 

17 

58 

72  18 

625 

Inactive  7/56 

STAMFORD  i    H 

7970 

FAIRFIELD 

08 

73  32 

200 

5P 

5P 

c 

STAMFORD  MUSEUM 

STevENSON  DAH 

FAIKFIELD 

23 

73  10 

7A 

CONN  LIGHT  *  POMER 

STO«RS 

8138 

TOLJ.AND 

17 

48 

72  15 

600 

MIO 

Mli> 

CG 

U  OF  CONN  AGK  DEPT 

TOHKINGTON 

8*36 

LlTCHflELU      7 

48 

73  07 

580 

AH 

TURRINGTON  MTK  CO 

TOHBINGTOW  2 

8**1 

LITCHFIELD 

? 

73  08 

8A 

TORRINGTON  REGISTER 

TRAP  fALLS  RtStMVUlR 

8*88 

FAIMFIELO 

7 

17 

73  09 

320 

7P 

BRIDGEPORT  HYORAULIC 

VAT£»8U«Y  CITY  HALL 

8911 

3* 

73  02 

340 

12M 

MEPAMAUO  RESERVOIR 

9007 

NtW  HAVEN 

* 

IB 

73  02 

180 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

WESTBROOK 

»067 

MIDDLESEX       * 

18 

72  26 

40 

4P 

4P 

H 

JAMES  RINTOOU 

NEST  HARTFORl) 

«162 

HARTFOAO        5 

45 

72  47 

275 

BA 

WATtK  BUK  HARTFORD 

WEST  hASTLANU 

HARTFORU        5 

42 

00 

1180 

BA 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

V506 

HARTFORO 

5|  41 

72  57 

500 

8A 

WTR  COM  NtW  BRITAIN 

WHITNEY  LAKE 

95** 

NEW  HAVEN 

41  41 

20 

72  55 

36 

BA 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

WIGaAM  RESERVOIR 

9568 

LITCHFIELD 

7 

41 

40 

73  08 

625 

12M 

12M 

WATERBURY  MATER  CO 

MILLIHANTIC 

WINDHAM 

17 

41 

*3 

72  14 

250 

CONN  LIGHT  •  PUMtH 

■ULCuTT  "ESEKVUIW 

97^9 

NtW  HAVEN 

41 

37 

72  56 

770 

BA 

NOOOBURY  3  m 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPOHT 

9783 

LITCHFIELD 

' 

*l 

3* 

73  16 

960 

BA 

" 

OSCAR  S.  JOHNSON 

0273 

KENNEBEC 

44 

Ifl 

69  48 

350 

c 

ROBERT  A.  SMITH 

AUGUSTA  CAA  AlkPOMT 

027S 

KtNNEBEC 

44 

19 

69  *8 

350 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

BAWbOH  OOW  FIELO 

0355 

PtNuaSCuT 

44 

*B 

202 

MID 

MIU 

H 

U.  S.  AIM  FORCE 

BAM  HAMaUR 

0371 

4* 

68  12 

5P 

ACADIA  NAT  PARK 

BELFAST 

o*ao 

WALDO 

44 

2* 

20 

BP 

8P 

BINGHAM  MVMAN  DAM 

0800 

SUMtRSET 

45 

04 

69  54 

400 

MID 

CENTRAL  MAINE  PWK  CO 

BfiASSUA  l/AM 

081* 

SOMERSET 

*5 

40 

69  50 

1100 

M 

KENNtSECK  WTR  PWR  CO 

BRIDOEWATEH 

0833 

AKOOSTOOK 

26 

67  51 

*30 

5P 

OELBERT  0.  RAYMOND 

BRIDGTON  1  NNo 

08** 

CUMBERLAND 

70  *3 

6P 

ANDREW  J.  SANBORN 

8RUNSNICK 

093* 

CUMBERLAND 

43 

53 

69  56 

70 

8P 

MID 

U.  S.  NAVY 

CARIBUU  MB  AIRPORT 

1175 

AKOWSIDDK 

*e 

52 

68  01 

62* 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  HtATHtR  BUREAU 

CLAYTON  LAKE 

1*72 

AkOOSTOOK 

46 

37 

69  32 

1000 

c 

Afctelt  H.  k-AUUtT 

C0«1WXA 

1629 

PtNOBSCOT 

*4 

57 

69  13 

360 

6P 

6P 

RAYMOND  R.  PALMER 

CUPSUPTIC  STUREHIWSE 

1756 

OAFORO 

45 

01 

70  51 

1*70 

MRS.  NtLLit  SPlNNtY 

OAMARISCOTTA  MILLS 

1823 

LINCOLN 

44 

OB 

69  31 

210 

BP 

aP 

MRS.  NANCY  KAWLINGS 

EAGLt  LAKE  3    SW 

2 1 1 1 1 AKOOSTOOK 

47 

00 

68  39 

600 

5P 

5P 

DONALD  CLARK  JR. 

£AiTPO«T 

2*26 1  WASHINGTON 

44 

55 

66  59 

80 

7P 

TP 

C  H 

WALTER  A.  HICKS 

EAST  SANGERVILLE  5  S£ 

2**2 

PISCATAQUIS 

6V  16 

*00 

5P 

MRS.  tLMtR  J.LtLAND 

EAST  MINTMROP 

2539 

KENNEBEC 

4* 

19 

69  5* 

173 

*P 

4P 

AUGUSTA  HATER  OlST 

ELLSmURTm 

2620 

HANCOCK 

4* 

32 

68  26 

24 

BA 

" 

BANOOR  HYORO-ELEC  CO 

EUSTJS  7  N« 

2705 

FNANKLIN 

4* 

17 

70  35 

1240 

C 

LILLA  THtRRlEN 

FAHMINGTON 

2  765 

44 

40 

70  09 

420 

6P 

6P 

C.  S.  PRtdU. 

FORT  FAIKFIELO 

286a 

AKOOSTOOK 

4A 

46 

67  46 

7A 

JAMES  A.  SCHOFIELD 

FORT  KENT 

2878 

AROOSTOOK 

47 

15 

68  36 

520 

9A 

VA 

C  H 

PnlLiP  BOUCHARD 

GAROINCft 

30*6 

KENNEBEC 

44 

X3 

69  47 

140 

SS 

SS 

GARDINER  WATER  OIST 

GILEAD 

3110 

OXFORD 

4* 

24 

70  58 

700 

7P 

HUMFORD  FLS  PwR  CO 

GRAND  LAKE  STREAH 

WASHINGTON 

45 

11 

67  *8 

C 

STATt  FISH  HATCHtRY 

GREENVILLE 

3353 

PISCATAOOIS 

27 

1061 

TP 

7P 

MiftAM  2  S 

3800 

*3 

51 

70  48 

380 

HID 

MID 

.CENTRAL  MAINE  POWER     1 

HOUCTON  CAA  AP 

3892 

AKOOSTOOK 

46 

C7 

459 

MID 

MID 

H  klViL  AtRO.  Ai>H. 

HOOLTON  1  NE 

3897 

AkOOSTOOK 

*« 

08 

67  SO 

410 

6P 

6P 

C     WILLIAM  tUMMiNG 

JACKMAN 

SOMtRSET 

*5 

57 

70  16 

1100 

5P 

5P 

jCtNTKAL  HAlNk  POWER 

JONESBOMU 

WASHINGTON 

44 

39 

67  39 

185 

IRVING  C.  MASON 

LEMISTON 

*5«6 

ANOKOSCOOGIN 

44 

70  L4 

1B2 

HID 

HIu 

UNION  WATER  PWR  CU 

LONG  FALLS  DAM 

*78l 

SOMtRSET 

45 

14 

70  12 

1160 

7A 

7A 

H 

CENT  MAINt  PWM  CO 

MACH 1  AS 

*B7a 

WASHINGTON 

44 

43 

67  28 

40 

7A 

H 

WILLIAM  JORDAN 

NAD I  SON 

*92T 

SOMERSET 

*4 

48 

69  54 

260 

6P 

6P 

H 

MAOlSON  MILLS 

MIDDLE  DAM 

5261 

OXFORD 

4* 

47 

70  55 

1500 

UNION  WATER  PHK  CD 

MlLLlNOCKET 

PtNoaSCOT 

45 

39 

68  42 

388 

8A 

BA 

c 

GREAT  NORTH.  PAPttt 

H|LLINOCK£T  CAA  AP 

53U9 

PtNoascoT 

4S 

39 

Mlu 

Mlu 

CIVIL  ARtO.  AOM. 

HOOSEHEAU 

5*60 

SOMfcRSET 

45 

35 

69  43 

1028 

7A 

n.  LAMDNTAGNE 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

6*25 [PeNOB SCUT 

4* 

124 

ORONO 

6*30 1  PENOBSCOT 

4* 

52 

68  *2 

115 

4P 

4P 

PHYS  OEPT  U  OF  ME 

ORONO  2 

6*35!PtNO9SC0T 

** 

53 

6a   *1 

120 

PORTLAND 

6900 

CUM&£KLAND 

41 

40 

70  15 

65 

MIO 

Mlu 

CITY  OF  PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPOWT 

6905 

CUMeEKLANU 

43 

39 

TO  19 

61 

MIO 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUReAU 

PRESOUC  ISLE 

»«37 

ANUUSTOUK 

46 

39 

6*  00 

MM 

3P 

5P 

MAINe  EJ(P  STATION 

STATION 

COUNTY 

i 

i 

i 

< 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

OBSERVER 

1 

3 

^ 

i 

i 

1 

1 

11 

RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 

717* 
7250 

PISCATAQUIS 

11 

t» 

53 

69 

U 

965 
40 
30 

BA 

6P 

6P 

C 

GREAT  NORTH.  PAPER 
OLIVER  W.  HOLMES 
CENTRAL  MAiNt  POWtR 

ROMFORD  i    SW 
SANFORD  2  NNW 

7325 

7330 

TB27 

OXFURO 
OXFORD 

SOMERSET 

H 

40 

70 
70 
70 

33 
43 

720 
280 

8A 
MIO 

5P 

MIO 
MID 

5P 

c„ 

INACTIVE   1/58 
EVALINt  A.  WAMRtN 
RUMFURD  FLS  PWR  CD 

CENTRAL  MAINt  PUHtK 

SOUIH  ANDOVEK 
SOUTHWEST  HBR  3  SSt 
SOOA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
THE  FORKS 

B3V8 
8721 

OXFORD 
SOMtRSET 

15 

** 

14 
32 

02 
20 

TO 

50 

660 

400 
570 

5P 

7P 

bP 

l" 

NATIONAL  V-AMK  SVC 
MAiNt  PUB  SCHVICE  CO 
PUBLIC  SERVICE  CO 
GLADYS  M.  OUNGIN 

UNITY 

UPPER  0AM 

WEST  BOXrON  2  NNH 

WEST  ENFIELD 

WINSLOW 

8936 
8942 

9314 

9826 

OXFORD 
KtNNEBEC 

li 

44 
44 
43 

35 

42 

14 

69 
70 

20 
52 
37 

39 

1484 
150 

90 

6P 
6P 
BA 

6P 
9P 
6P 
TA 

MERTON  R.  HEVNOL05 
UNION  WATER  PMR  CO 
CtNTRAL  MAINE  PUHtR 
GtOKGE  THUMPSON 
HOLGSWORTH  ♦  WHITNEY 

WOODLAND 

9S91 

WASHINGTON 

14 

45 

09 

67 

2* 

140 

BA 

MID 

ST  CKOU  PAPER  CO, 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

ASHBURNHAH 
ATHOL  3  E 

0120 
0190 
021B 
0257 

HAMPSHIRE 
MORCESTER 
MlDOLtStX 
WORCESTER 

10 

42 
42 
*2 
*2 

42 

3V 

24 

39 
18 
35 

32 

28 

750 
210 

227 

MID 

BA 
MID 
8A 

C  H 

NEH  ENGLAND  PMK  CO 
UNIVERSITY  oF  MASS 

MtTRU  DlSr  WTR  COMM 
STATE  DEPT  HEALTH 

BEDFORD 

BELCHERTUMN 
BLUE  HILL 

0551 

0666 
0736 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

; 

42 
42 
42 
42 
42 

26 

17 
36 
13 

21 

07 

940 
6*0 

5P 
7P 

7P 

c 

C  HJ 

STAIt  DtPl  HtALlH 
METRO  01  ST  WTR  LUMM 
COMPS  OF  t^GlNttkS 
HLUt  HILL  DBS 

BOSTON  MB  AIRPORT 

BRIOGEWATER  M.C.I. 
BROCKTON 

0770 

Ob40 

SUFFOLK 

WORCESTER 

Ml  DOLE SEX 

42 

*i 

42 
42 

22 

21 

03 
23 

JJ 

02 
43 
57 
01 
07 

15 

80 
80 

MID 
*P 

C  HJ 

c 
c 

U.S.  MtATntR  BURtAU 
MRS.  BARBARA  SMITH 
MASS  CURRtCTNL  iNST 

HARVARD  ONlVtRSIIY 

CHARLTON  MASONIC  HOMt 
CHATHAM  LTSTA 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

B 

BARNSTABLE 
HAMPSHIRE 
SUFFOLK 

wORCtSTtK 

42 

42 
42 
42 

08 

23 

20 
24 

58 
57 

10 
41 

980 

1360 
124 
398 

6P 
BA 

6P 
5P 

MASONIC  HUML 

STATt  DEPT  HEALTH 
MtTRU  DIST  MIR  LOMM 
MtTRO  DIST  MlR  COMM 

COHASSET 

EAST  PEPPERELL 
EAST  MARtHAM 
ED6ART0WN 

1582 
2  369 

MIDDLESEX 
PLYMOUTH 

42 
41 

*1 

14 
23 

23 

03 
31 

18 
20 

BA 
flA 

BA 

H 

METRO  DIST  WTk  COMM 

G.  B.  ROUNSVlLLt 
ELlZABtTn  o.    HUOUH 

FALL  RIVEH 
FITCHBUR6  2  S 

FRANKLIN 
GARDNER 

2642 
2806 
2975 
2997 
3052 

BRISTOL 
WORCESTER 

MIDDLESEX 

*1 

42 

42 
42 

42 

42 

34 
17 

35 

25 

24 
59 

170 
320 
1110 

'H 

BA 

RICHARD  C.  UmIOHAH 
DEPT  PUBLIC  WORKS 
METRO  DIST  MTR  CUMM 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATt  OEPT  HtALTH 

GROTON 

HARDWICK 

MATCHVILLt 

HEATH 

3270 
3471 

BARNSTABLE 

ESSEX 

FRANKLIN 

*2 

42 

42 

36 
21 
37 

12 
32 

04 

320 
950 

60 

7P 

7P 

H 

STATt  OtPT  HtALTH 
STATt  OtPT  HEALTH 
EARL  f.    SMITH 

HooSAC  Tunnel 

HYANNIS  3  NE 

3713 
3772 

HAMPDEN 
etHK SHIRE 
WORCESTER 
BARNSTABLE 

42 

42 
41 
42 

13 
41 
29 
41 
40 

36 

00 
15 
52 

90 

1030 

30 

.» 

8A 

c 

MISS  btSSIt  WHtELtR 
CAPt  ♦  VNYro  tLEC  CO 
STATt  DEPT  HEALTH 

JEFFERSON 
KNIOMTVILLE  0AM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LOWELL 

3931 

*012 

HAMPSHIRE 
ESSEX 

42 

42 

42 
42 

22 

17 

41 
39 

54 

52 
10 

820 
540 

57 

9P 

5P 

MJU 

c 

METRO  DIST  MTR  COMM 
CORPS  OF  tNGlNtKRS 
METRO  OlST  WTR  LOMM 
ESSEX  COMPA.-Y 

MENDON 
MIOOLE60RU 

MILFORU 

:H; 

BRISTOL 
MORCESTER 

EiStX 
MORCtSTER 

42 

42 
41 
42 

03 
05 

36 
10 

12 
34 
54 

01 

200 
440 

luo 

280 

SS 

BA 

c 

STATE  DEPT  HEALTH 

HAROLD  J.  Parkinson 

STATt  DEPT  HEALTH 
danverS  water  Works 
STATE  DEPT  HtALTH 

MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 

MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  MB  AIRPORT 

NeEDHAM 
NEMttUHYHORT 
Nt«  SALfcM 

NORMOOU 

".TTl 

5077 

5203 
5285 

551* 
600* 
6251 

MORCESTER 

F«ANKLIN 
MORCESTER 
NANTUCKtT 
BRISTOL 

NORFOLK 
EbStX 

FKANKLIN 

NORFOLK 

42 
42 
42 

42 
42 

42 
42 

12 
35 
29 

U 
50 

11 
23 

45 

53 
04 

16 

40 
13 

330 

130 

2000 

43 

140 
20 
750 
300 
145 
1150 

MID 
MID 

»A 

BA 
BA 
7A 

C  HJ 
C  H 

MRS  AHLENE  PEAHCt 
INACTIVE  12/55 

CITY  ENGINEER 
EDMUND  A  SVMONDS 

MtTRO  Olbr  MlR  LOMM 
DAVID  G.  OOb 

PERO 

PETERSHAM  4  N 
PITTSFIELO  MB  AIRPORT 
PLAINFIELJ 

6322 
042S 

PLYMOUTH 

BtRKSHlKt 
WORCtSTtH 

HAMPSHIRE 

42 

42 
42 
42 
42 

01 
27 
32 
26 
31 

04 
11 
17 
55 

1900 
1090 
1153 

1050 

MID 

BA 
8A 

MID 

C 

C  HJ 

STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  UtPT  HEALTH 
DIK  HAKVAKU  FOREST 
U.S.  WEATHtM  BUREAU 
STATt  DEPT  HEALTH 

PLYMOUTH 

PHiNCtroN 

PROVINCETOWN  1  NW 

6681 

MORLtSTER 
UARNSTABLt 

41 
42 

42 
42 

59 
27 

04 
22 

42 
52 
13 
12 
17 

1050 
560 

HP 

AN 

c 

PLYMOUTH  CU«UAGt  CD 

U.  S.  CuAbT  GO-RU 
CAPt  ♦  VNYRO  tLtC  CO 
MtTRO  UlST  MIR  LOMM 

ROCHESTER 
ROCKPORT  I  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

SEGREGANSET 

6938 
6977 

7293 

PLYMOUTH 

EbSEX 

BRISTOL 

41 
42 
42 

41 

32 

50 

37 
52 

07 

40 
20 

MIU 

Mlw 

C  M 

NEW  btDFORO  WTR  MKS 
KcV.  N.  M.  OAHKER 
U.  S.  COAST  GUARU 
M.  A.  NINSUN 
BRISTOL  tU  AGH  SCH 

SHtLBURNt  FALLS 
SOUTHBRIOGE  3  Sm 
SOOlM  tOREMOMT 
SPOT  PONO 
SPRINGFIELD  ARMORY 

7627 
7692 
8030 

FKANKLIN 
MORCtSTtR 
BcKKSHikE 
MluuLtStX 
HAMPotN 

42 
42 
42 

42 
42 

03 
10 
27 
06 

44 
05 

35 

400 
743 
199 

aA 

" 

NEM  ENGLAND  PwR  (.0 
CHtSTtR  R.SPItLVOGtL 
STATt  OtPT  HEALTH 
MtTRO  OlSr  ulH    LOMM 

STERLING 
STERLING  3  NM 
STDCKBRIOGt 
TAUNTON 
TULLV  DAM 

8  IS* 

ami 

8573 

MORCESTER 

dxlSTOL 
MORCtSTtR 

42 

42 
41 

42 

28 

54 

39 

46 
19 
04 
13 

690 
850 
20 

9P 

6P 

C 

MlTKO  UIST  Mix  LoHM 
NUNZIU  LANClANl 
NtSBITT  H.  NANUS 
TAUNTON  xATtN  MONKS 
CORPS  OF  tNGlNtKNS 

MALPOLE  1  S 

WARE 
WARt   2 

8500 

8760 
8793 
879e) 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

HAMPSHIRE 

42 

42 
42 
42 

42 

36 

11 
08 
17 
16 

3J 

15 
15 

17 
18 

200 
200 

500 
640 

6P 
8P 
5P 

5P 
BA 

" 

PANKtR  N.  C/IICK 
FRtDtRICK  Y,  LIBBY 
WARE  HATER  WORKS 
STATt  OEPT  HEALTH 

WEBSTER 

MtSt  URIMFIELU 

WEST  COMMINGTON 

WESTFIELD 

«9ie 

VI  36 
91VI 

acRKSHlRt 
WORCESTER 

HAMPSHIRE 

HAMPDEN 

*2 

42 

*2 

42 

42 

22 

10 
29 
06 

53 

16 

42 

425 

1181 
250 

«P 

B** 

c 
c 

MARTHA  S.  wrtNWNtN 
MRS.CAMYL  M.PUBLUCKI 
INA  L.  LAMB 
FHtDENlC  S.  UNOHN 
STATt  OEPT  HtALTH 

MEST  LYNN 
HEST  MEOWAY 
HESToN 
HEST  OTIS 
MESIOVER  FIELD 

9289 
9316 
9360 

V382 

ESSEX 

HIDULEStX 
BtRKSHlRb 
HAMPDtN 

42 
42 
42 
42 

42 

28 
OB 
23 

11 
12 

5a 

26 
09 

120 
210 
220 

1J90 
240 

5P 
MID 

VP 
6P 
5P 
8A 

H 

PtTtN  LINUSTNUM 
FRANCIS  U.  DONOVAN 
WES TON  CDLLEGl 
STATt  OtPT  HtALTH 
U.  &■  AIR  ^URCt 

HEST  RUTLAND 
HiNCHENDON 

HOMCk:>TEK  Ha  aiwport 
MORCESTER 

v770 
9923 
9928 

WORCESTER 
WORCESTER 
WOHCLSTER 
WORCESTER 

42 

42 
42 

42 

22 

42 

16 

59 

52 
49 

900 
860 
986 
628 

MiO 

7P 

Mlu 
6P 

HJ 

Merwu  DIST  WTR  COMM 
STATE  DbPT  HtALTH 

U.S.  MtATncK  BUREAU 
CLIFFORD  L*  DAVIS 

STATION  INDEX 
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♦-» 
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6 

s 

Ul 

P 

< 
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z 

0 

P 
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STAnON 

Q 

COUNTY 

< 

E 

1 

OBSERVER 

^ 

i 

3 

1 

i 

1 

i 

i_ 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

0A7S 

GRAFTON 

g 

44  06 

71  53 

1340 

5P 

5P 

„ 

JAMES  LEONARD 

BERLIN 

0600 

COOS 

1 

4*  29 

71  10 

1110 

eA 

8A 

H 

BROWN  PAPER  CO 

BETHLEHEM 

0703 

GRAFTON 

44  17 

71  42 

1470 

6P 

6P 

BLACKNATER  0AM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOH  GARVINS  FALLS 

oaj". 

MERRIMACK 

10 

43  10 

71  31 

217 

7A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

SRADFORO 

0910 

MERRIMACK 

10 

43  15 

71  5a 

1000 

8A 

RUTH  S.  MOORE 

BRISTOL 

0999 

GRAFTON 

10 

43  36 

71  43 

430 

C 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

CAMP TON 

GRAFTON 

10 

43  52 

71  38 

7A 

ERASTOS  DOLE 

CANNON  MOUNTAIN 

11B7 

GRAFTON 

5 

44  10 

71  42 

4000 

5P 

H 

AUSTIN  MACAULAY 

CENTEK  MAkeOK 

1339 

BELKNAP 

10 

43  43 

71  28 

660 

eA 

LA  SALETTE  SEMINARY 

CLAKEMONT 

1552 

SULLIVAN 

5 

43  23 

72  21 

420 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

CLEAR  bKoOK 

liflO 

GRAFTON 

10 

44  04 

71  38 

1600 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CONCOKO  Wa  AIRPORT 

1683 

MERRIMACK 

10 

43  12 

71  30 

MID 

MID 

C 

DUVILLE  NOTCH 

2023 

44  52 

71  20 

1650 

GERTRUDE  E.  NASH 

DUBLIN 

2136 

CHESHIRE 

10 

42  54 

72  04 

1320 

8A 

PAUL  W>  LEHMAN 

DURHAM 

217*. 

STAFFORD 

^ 

43  06 

70  56 

73 

5P 

5P 

c 

„ 

UNIVERSITY  UF  N  H 

EAST  OEtHING 

22U<> 

HlLLSeoRO 

10 

43  04 

71  49 

787 

6P 

6P 

H 

RUDNEV  L.  GILBERT 

EASTMAN  FALLS  DAM 

2*27 

MERRIMACK 

10 

43  27 

71  40 

330 

7A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

ERROL 

2B42 

1 

71  oa 

1260 

c 

G.  E.  CAMPBELL 

FABYAN 

2698 

COOS 

44  16 

71  27 

1620 

7P 

7P 

J.  C>  CREPEAU 

FIRST  CONN  LAKt, 

29y9 

coos 

5 

45  06 

71  17 

1660 

7A 

7A 

H 

CONN  RIVER  PO-EK  CO 

FIT2«ILLIAM  3  SH 

302<. 

CHESHIRE 

42  45 

72  11 

1200 

FRANKLIN  1  NH 

3177 

MERRIMACK 

10 

71  40 

390 

6P 

6P 

F.  J.  SUOlMMAYD 

FRANKLIN  FALLS  UAM 

MERRIMACK 

43  26 

GILMANTON 

33S9 

BELKNAP 

10 

43  25 

71  25 

960 

7A 

ARTHUR  G.  BROWN 

6RAFTUN 

3&30 

GRAFTON 

10 

43  34 

71  57 

640 

6P 

6P 

PHILLIP  K.  bROWN 

GREENVILLE 

3656 

10 

42  46 

71  4B 

830 

GREENVILLE  MlLLS 

HANOVER 

3850 

GHAFTON 

5 

43  42 

72  17 

603 

c 

DARTMOUTH  COLLEGE 

HILLSBORO 

10 

71  57 

750 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

HUDSON 

*23'. 

HILLSBORO 

10 

42  47 

71  26 

160 

c 

PUBLIC  SfcRV  CO  N  H 

JEFFERSON 

'.il'. 

COOS 

5 

44  25 

71  2B 

1400 

7A 

H 

C.  C.  MC  INTIRE 

KEtNE 

•.399 

CHESHIRE 

72  17 

490 

LAKE PORT 

10 

43  33 

71  28 

562 

LAKt PORT  2 

i><>60 

BELKNAP 

10 

43  32 

71  26 

520 

6A 

6A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

LANCASTER 

«.bi6 

COOS 

5 

44  29 

71  34 

910 

6P 

6P 

GARDINER  P.  SMITH 

LANOAFF 

*56B 

GRAFTON 

5 

44  11 

71  54 

960 

c 

HERMAN  L<  TITUS 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

t>636 

GRAFTON 

5 

43  38 

72  19 

562 

MID 

MID 

H 

CIVIL  AERO*  ADM. 

LINCOLN 

4732 

GRAFTON 

10 

44  03 

71  40 

MRS.  KATHLEEN  BOYLE 

10 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MANCHESTER 

5072 

HILLSBORO 

10 

43  00 

71  26 

170 

MID 

MID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

MARLO" 

5150 

CHESHIRE 

5 

43  07 

72  12 

1160 

eA 

HARRIET  M.  PERKINS 

MASSAbESIC  LAKE 

5211 

HILLSBORO 

10 

42  59 

71  24 

250 

6P 

6P 

6P 

MANCHESTER  WTR  WRS 

MILAN  7  N 

5400 

COOS 

1 

44  40 

71  13 

UBO 

6P 

H 

UNION  WTR  POWER  CO 

MILFORD 

HILLSBORO 

10 

ANDREW  E.  ROTHOVIOS 

MONROE  b    NNE 

5500 

GRAFTON 

5 

44  19 

72  00 

660 

BA 

8A 

NEW  £NG  ELECTRIC  SYS 

MOUNT  SUNAPEE 

5629 

MERRIMACK 

5 

43  20 

72  04 

1310 

6P 

6P 

RICHARD  D.  PARKER 

MOUNT  MASHINOTON 

5639 

Coos 

1 

4*  16 

71  le 

6262 

MID 

Mlu 

c 

HJ 

MT.WASH,  OHS.  CORP  . 

NASHUA  3  N 
NELSON 

5  730 

CHESHIRE 

10 

5 

42  59 

72  08 

125 
1520 

UP 

7A 

" 

INACTIVE  12/53 

NEW  DURHAM 

5  7B0 

STRAFFORD 

10 

43  26 

71  10 

540 

c 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

NEWPORT 

5668 

SULLIVAN 

5 

43  22 

72  10 

700 

eA 

H.  P.  SHEPARU 

NORTH  CHICHESTER 

71  23 

7A 

NORTHMOOD 

6  368 

ROCKINGHAM 

1, 

43  12 

71  09 

550 

SS 

SS 

UNIVERSITY  OF  N,  M. 

PETEkbORO   2  S 

6697 

HILLSBORO 

10 

42  51 

71  57 

6P 

6P 

G(  A(  MORI  SUN 

PINKHAM  NOTCH 

6B18 

COOS 

13 

44  16 

71  15 

2000 

7P 

7P 

c 

" 

J.  B>  DODGE 

PITTSeuHO  KESEHVOIR 

6856 

COOS 

5 

45  03 

71  23 

1350 

c 

N  H  WATER  RESOURCES 

PLYMOUTH  1  MNM 

GHAFTON 

43  46 

WILLARD  F.  WIGGETT 

PORTSMOUTH 

SOUTH  OANbURV 

7967 

McRRIHACK 

10 

43  29 

7153 

690 

8A 

EDNA  F.  POWERS 

SOUTH  LVNoeaORO 

8081 

HILLSBORO 

10 

42  53 

71  47 

649 

7P 

HARRY  W.  HOLT 

SOUTH  WEARE  1  SE 

eiy. 

MlLLSBORO 

10 

43  03 

71  42 

590 

BA 

LEON  H.  GRANT 

SUNAPEE 

8502 

s 

43  23 

72  05 

1040 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 

8539 

CHESHIRE 

43  00 

72  19 

540 

8A 

eA 

c 

H 

H.  G.  LAWTON 

TROY 

72  11 

1000 

7A 

WALPOLE  2 

8855 

CHESHIRE 

5 

43  05 

72  26 

430 

BA 

M 

MRS. MARION  W.ANUROS 

WARREN  1  SE 

8865 

GRAFTON 

10 

43  55 

71  53 

700 

c 

N  H  FISH  HATCHERY 

HATERVILLE  VALLEY 

GRAFTON 

43  57 

71  30 

S 

CORPS  OF  ENGIlEERS 

WEST  MENNIKER 

MERRIMACK 

10 

43  10 

71  51 

4B0 

MRS. HELEN  A.  UOWLIN 

WEST  LEHANON 

9316 

GRAFTON 

43  38 

72  19 

550 

aA 

BA 

GRANITE  ST  ELEC  CO 

WEST  HUMNEr 
WHITtFIELO 

947'. 

i'"r 

10 

44  23 

71  51 

610 

7A 

" 

ELVA  M.  CHIVELL 

WINCHESTER 

9726 

CHESHIRE 

5 

42  46 

72  23 

450 

c 

CARL  D*  GRUPE 

10 

42  47 

71  19 

174 

HOLFEbOHO  FALLS 

9865 

CARKOLL 

43  36 

71  12 

520 

6P 

6P 

KENNETH  BERRY 

WOODSTOCK 

9966 

GKAFTON 
COOS 

10 

5 

44  30 

71  20 

1500 

" 

6P 

" 

FRED  S.  BROWN 

U,  S.  BUR  FISHERIES 

RHODE  ISLAND 

SLOCK  ISLAND  WB  AP 

0896 

NtMPORT 

^ 

41  10 

71  35 

110 

MID 

HID 

c 

HJ 

U.S*  WEATHER  BUREAU 

GREENVILLE 

3306 

PROVIDENCE 

1, 

41  53 

ep 

8P 

HENRY  J.  STEERE 

KIN&STON 

4266 

41  29 

71  32 

100 

5P 

AGRI  EXP  STA 

NEWPORT 

5215 

41  29 

71  la 

60 

NEHPOKT  WATER  WORKS 

5225 

NEW PORT 

- 

41  30 

71  16 

c 

NEWPORT  WATER  WORKS 

PNUVIOENCE  Wt)  AIKPOKT 

6698 

PROVIDtNCt 

,, 

41  ** 

71  26 

55 

MID 

MID 

c 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HOUNSOCKET 

9423 

PROVIDENCE 

" 

41  59 

71  29 

160 

eA 

*^ 

" 

EDWIN  K.  MARRAH 

STATION 


BURLINGTON  WB  ; 

CANAAN 
CAVENDISH 
CHELSEA 
CHITTENDEN 


ESSEX  JUNCTION 
GILMAN 
GRAFTON 
HIGHGATE  FALLS 
HUNTINGTON  CENTER 

LEMINGTON 

MANCHESTER  CENTER 

MARSHFIELO 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRl 
MORRISVILLE 
MOUNT  MANSFIELD 
NEWFANE 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 

READING  HILL 

REAOSBORO  1  SSE 

ROCHESTER 

RUTLAND 

ST  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURV 

SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 
SEARSBURG  STATION 
SOMERSET 
SOUTH 


SOUTH  NEWBURY 

SPRINGFIELD 

STOCKBRIDGE 

TUNBRIOGE 

TYSON 

UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 

WAITSFIELD  1  S 
WAROSBORO 
WATERBURY  3  NNW 

WEST  BURKE 

WHITE  RIVER  JUNCTIO 

WHITINCHAM  3  W 

WILDER 

WOODSTOCK    3    ENE 


COUNTY 


0337 

WASHINGTON 

0499 

WINDHAM 

0690 

ESSEX 

1076 

CHITTENDEN 

1081 

CHITTENDEN 

1213 

ESSEX 

1243 

ORANGE 

1433 

RUTLAND 

1565 

ORANGE 

ADDISON 

1715 

CALEDONIA 

BENNINGTON 

2769 

FRANKLIN 

2826 

CHITTENDEN 

3341 

ESSEX 

3400 

3914 

FRANKLIN 

CHITTENDEN 

4603 

ESSEX 

4882 

BENNINGTON 

WASHINGTON 

5029 

W 1 NDHAM 

5044 

CALEDONIA 

5132 

WASHINGTON 

5276 

5366 

LAMOILLE 

5416 

LAMOILLE 

5492 

W I NDHAM 

5542 

ORLEANS 

5733 

WASHINGTON 

6335 

BENNINGTON 

6446 

WINDSOR 

6746 

WINDSOR 

6761 

6893 

WINDSOR 

6995 

RUTLAND 

7026 

FRANKLIN 

7054 

CALEOON 1  A 

7098 

ADDISON 

7142 

BENNINGTON 

WINDHAM 

7617 

W 1 NDHAM 

7646 

ORANGE 

7954 

W  t  NDSOR 

8057 

WINDSOR 

8483 

8512 

WINDSOR 

6556 

ORANGE 

8600 

W I NDHAM 

6644 

WASHINGTON 

8747 

Wl NDHAM 

8605 

WASHINGTON 

9099 

CALEDONIA 

9691 

WINDSOR 

9735 

WINDSOR 

9984 

WINDSOR 

43  57 

44  24 

43    14 


43 

32 

31 

4? 

45 

43 

37 

44 

26 

43 

54 

4? 

50 

42 

52 

OBSERVAnON 

TIME  AND 

TABLES 


GREEN   MT    PUWER    COkP 


.s.  weathlm  bureau 

.  E.  FEARON 

ENT  VT  PUBLIC  SERV 
CHARLES  E.UtCKlNSON 
CENT  VT  PUBLIC  SERV 


STUART  T.  WITHtRELL 
OTIS  F.  8RICKETT 
RUFUS  S.  GILBERT 
L.  H.  POMtKOV 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 
GILMAN  PAPER  CO 
AVERY  H.  PARK 


ROBERT 

PAUL  TOUTSCHINOER 

GREEN  MT  POWER  CORP 

,  FREO  MAY.  JR. 
CONN  RIVER  POWER  CO 

GREEN  MT  PUWER  CO 
CIVIL  AERO*  AUM. 
WATER  ♦  LIliHT  OtPT 
WCAX  BDCSFG  CORP 
MRS  EDITH  A,  CULVER 

MILTON  W*  DREW 
EUGENE  R.  CLEVELAND 
PAUL  H*  OSTEHTAG 
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NEW  ENGLAND  -  APRIL  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   82°  on  the  22+  at  7  stations 
Lowest  Temperature:   11°  on  the  5th  at  Somerset,  Vt . 

Greatest  Total  Precipitation:   11.06  inches  at  East  Wareham,  Mass. 

Least  Total  Precipitation:   1.17  inches  at  Enosburg  Falls,  Vt . 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.86  inches  on  the  28th  at  Westbrook, 

Conn. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   51.5  Inches  at  Pinkham  Notch,  N.  H. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   68  inches  on  the  2nd  at 

Pinkham  Notch,  N.  H. 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  -  SOUTHERN  NEW  ENGLAND 


April  was  marked  by  a  late  season  snow  storm  of  heavy 
proportions.   A  low  pressure  center  moving  from  Cape 
Hatteras,  N.  C.  to  near  Nantucket,  Mass.  on  the  11th 
yielded  from  4  to  7  inches  of  snow.   Local  areas  of 
both  northwestern  Rhode  Island  and  Connecticut  reported 
up  to  9  inches.   Storm  totals  of  5.1  inches  at  Hartford 
and  3.7  inches  at  Providence  on  the  llth-12th  were 
record  heavy  amounts  of  snow  for  so  late  in  the  season 
at  both  cities.   Storrs,  Conn,  measured  a  total  of  7 
inches  which  is  a  new  record  24-hour  amount  for  April 
at  that  point.   The  heavy  wet  snow  caused  the  collapse 
of  a  factory  roof  at  Woonsocket,  R.  I.,  telephone  lines 
were  broken  at  scattered  points  in  southern  Connecticut, 
and  a  number  of  minor  skidding  accidents  occurred  on 
slush  covered  highways. 

An  intense  storm  centered  well  to  the  southeast  of 
Nantucket  caused  abnormally  high  tides  along  the  shores 
of  Rhode  Island  and  eastern  Connecticut  on  April  l-3rd. 
Tides  in  Narragansett  Bay  were  at  highest  levels  since 
hurricane  "Carol"  in  1954.   Three  shore  cottages  and  a 
sea  wall  were  demolished  or  heavily  damaged  at  Old  Lyme, 
Conn.   About  100  houses  were  flooded  or  evacuated  at 
East  Haven,  Conn.   Heavy  erosion  damage  to  beaches  and 
flooding  of  numerous  shoreline  roads  and  properties 


also  occurred. 
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Sunshine  has  tended  to  be  generally  deficient  during 
the  past  several  months.   April  was  the  sixth  consecu- 
tive month  that  the  percentage  of  possible  sunshine 
has  been  below  normal  at  Hartford.   The  average  percent- 
age has  been  40  per  cent  of  possible  during  the  Novem- 
ber-April period  as  compared  to  the  normal  average  of 
50  per  cent. 

Dr.  A.  Boyd  Pack,  State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Hartford,  Connecticut 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  -  CENTRAL  AND  NORTHERN  NEW  ENGLAND 


Notable  plus  temperature  departures,  nearly  6°,  from 
the  25  year  (1931-1955)  mean  occurred  in  northeastern 
Maine.   This  was  the  eighth  consecutive  warm  month  in 
that  area.   Elsewhere  departures  were  smaller  though 
nearly  all  positive,  a  repeat  of  the  March  pattern. 
At  Caribou,  April  25th  was  the  last  of  a  60  day  period 
each  day  of  which  equaled  or  exceeded  the  daily  normal 
temperature.   Above-normal  cloudiness  continued  to 
restrict  temperature  fluctuations  much  of  the  month, 
but  some  new  record  highs  were  set  on  the  17th  and  18th. 

Precipitation  at  most  stations  was  above  normal,  espe- 
cially so  in  eastern  Massachusetts.   Some  stations  there 
had  more  than  double  the  25  year  mean.   East  Wareham, 
Mass.,  received  11.06  inches,  the  most  in  April  since 
records  began  in  1927.   April  was  the  sixth  consecutive 
wet  month  at  Boston.   The  half  year's  accumulation 
exceeded  that  of  any  previous  consecutive  six  months 
period  in  87  years  of  record.   This  total  was  40.04 
inches,  which  is  more  than  the  normal  for  a  whole  year, 
38.76  inches.   It  is  nearly  double  the  20.18  inches 
normal  for  these  six  months. 

A  late  season  snowstorm  on  the  ll-12th  caused  traffic 
accidents  over  a  wide  area.   Six  to  8  inches  of  snow 
fell  in  parts  of  eastern  Massachusetts,  where  some 


structures  were  damaged  by  its  weight. 
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The  St.  John  River  flooded  at  Ft.  Kent,  Maine,  causing 
evacuation  of  46  families  on  the  25th.   A  localized 
heavy  wet  snow  in  southern  New  Hampshire  on  the  28th 
felled  branches  and  damaged  utilities. 

Robert  E.  Lautzenheiser ,  State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Boston,  Massachusetts 
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0 

0 
0 
0 
0 

15 
17 
15 
13 

0 
0 
0 
0 

4.17 
4.99 
4.88 
3.35 

1.57 
-   .20 

,90 
1.35 
1.88 

.99 

23 
28 
23 
29 

12.0 
3.0 

2.0 

7 

2+ 

11 
6 

7 

3 
2 
4 
3 

0 

1 
1 

0 

DIVISION 

44,0 

1.8 

4.76 

1.22 

f..O 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


NEW    ENGLAND 
APRIL    1958 


Temperature 

Precipitation 

<  s 

«  6 
2  E 

>  c 
<  2 

1 
> 
< 

III 

1  1  5 
Q  ti:  (^ 

8 

Q 

1 

% 

^ 

o  ol  Day 

s 

% 

^ 

s  |8 
D  ti:  H 

1 

6 

1 

Snow.  Sleet 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

M 

n 

2 
(2 

&   § 

Is 

1 

0 

2 

2 

5  S 

"I 

o  » 

•aS. 

o2 

COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
RRUMSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

53. ^.M 

64.7 

b2.0 

51.2 

35. 3M 

34.3 

35.9 

34.9 

36,2 

44. 4M 

44.3 

44,0 

44.8 

43.2 

1.9 

65 
70 
58 
67 

o5 

21  + 
21 
19 
24  + 
26 

24 
24 
24 
26 
27 

11 

1  1 

9 

9 

11 

608 
617 
624 
601 
646 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

10 
14 

9 
14 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

7,20 
5,87 
6.33 
5.36 
4.34 

3,38 

1.37 
1.18 
1.31 
1.55 
1.23 

29 
73 
28+ 
23 

79 

5.0 

';■ 

7.3 

T 
0 
3 

?S  + 
7 

9 

Q 

11 

9 

7 

6 
5 
4 
5 
4 

3 

1 
2 

1 
2 

J0NES80R0 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

KOCKLAND 

SANFORO  2  NNW 

AM 
//R 

50. H 
53.'. 
53.3 
53.2 
57.4 

32.7 
38.1 
34.2 
36.8 
33.3 

41. R 
45.8 
43.8 
44,5 
45,4 

1.9 

66 
69 
6» 

11? 

76+ 
21 

71  + 

19 

71 

26 

29 
23 
27 
27 

11  + 

9 

9 
11  + 
10 

692 

571 
630 
509 
582 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

20 

4 
14 

10 
18 

0 
0 

0 
0 
0 

5.15 
5.90 
5.78 
6,71 
5,46 

1,63 

1.36 
1.44 
1,37 
1.1? 
1.31 

30 
2S 
78 

7 
7 

6.3 
7,1 
5,0 

1 
T 
3 

17+ 
7 
7 

R 

11 

11 

9 

9 

5 
5 

4 
R 
5 

3 

1 
1 
1 
2 

DIVISION 

44.7 

1.5 

5.86 

1,95 

4.1 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIOHTVILLE  DAM 

PITTSFIELD  WR  AIRPORT 

STOCKRRIOGE 

AM 
AM 
AM 
R 

56.2 
55.7 
56,5 
56.3 
57.7 

36.6 
33.6 
34.1 
34,6 
34.1 

46.4 
44.7 
45.4 
45,5 
46.9 

2.2 

1.1 

3,6 
1,5 

79 
76 
79 
78 
77 

22 
22 
22 

18 
21 

22 
23 
22 
21 
21 

5 

9 
5 
9 
5 

554 
503 
581 
580 
555 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

15 
13 
13 
16 

0 
0 
0 

0 
0 

4.28 
3.84 
6.33 
4.51 
4.95 

.01 
-   ,39 

,90 
1,36 

,91 
1.16 
1.50 
1.15 
1.45 

7 
7 
7 
6 
6 

.3 

1.0 
1.2 

T 

6 
5 

1 
T 

1 
1 
1? 
5+ 

R 
7 
10 
7 
5 

5 

4 
6 
4 
4 

0 
1 
1 
1 
2 

WEST  CUMMINGTON 

55.6 

32.1 

43.9 

76 

21 

19 

5 

527 

0 

0 

20 

0 

4.81 

6.0 

22 

1 

DIVISION 

45.3 

1,2 

4.52 

.74 

1.7 

CENTRAL 

AMHERST 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

II 

58.3 
59.8 
58.8 
55.4 

37.6 
37.5 
32.9 
38.4 

48.0 
48.7 
45.9 
45.9 

1,4 
3,2 

76 
79 
77 

75 

21  + 
21 
21 
21  + 

25 
26 
18 
24 

9+ 
10 
5 

9 

504 
486 
566 
537 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5 

7 

16 

7 

0 
0 
0 
0 

4.68 
7.64 
3.80 
6.94 

,94 
2.95 

1.31 

1.24 

.95 

1.50 

28 
11 
28 
11 

7.8 

.5 

10.6 

3 

4 
7 

11 

3+ 
11 

7 
17 

8 
10 

4 
7 
4 
5 

2 
4 
0 
2 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 
HAVERHILL 

AM 
AM 
AM 

57.7 
55.8 
58.3 
57.9 
60.1 

40,0 
37.6 
36.9 
39.0 
38.8 

48.9 
47.2 
47.6 
4«,5 
49.5 

,1 
1.6 
1,0 

,6 
1,2 

78 
75 
80 
81 
SI 

21 
22  + 
20 
20 
21 

32 
27 
26 
28 
28 

11 
9+ 
9 

Q 
0 

480 
531 
515 
492 
458 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
7 
6 
3 
4 

0 
0 
0 
0 

0 

7,11 
5.56 
5.56 

5.99 
4.36 

3.40 
1.78 
1.59 
2.20 
.92 

1.98 
1.35 
1.33 
1.64 
1.22 

29 

7 

7 

7 

28 

1.5 
3.5 

4.0 
3.0 
1.3 

0 
4 

1 

12 
11 

10 
11 
10 
10 
10 

5 
3 
5 
3 
3 

3 
2 

2 
3 
1 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

SHELRURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 
AM 

58.9 
58.2 
51.9 
56.3 
51  .6 

37.2 
38.3 
38.7 
35,4 
39,9 

48.1 
48.3 
50.3 
45.4 
50.8 

2,1 
1,8 
3,2 
•  9 
1.1 

PI 
79 
82 
75 
78 

20 
71  + 
21 
19+ 
20+ 

25 

27 
77 
25 
26 

10 
9 
9 
9 
9 

603 
495 
434 
583 
421 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 

5 
9 
3 

0 

0 
0 
0 
0 

5.84 
5.04 
5.45 
4.27 
5.78 

1.72 
1.43 
1.85 
.04 
1.9? 

1.36 
1.27 
l.?3 
1.22 
1.52 

7 
78 
28 

7 
28 

3.0 
T 
.5 

0 
0 

n 
11 

11 

7 
q 

4 
4 
4 

5 
6 

3 

2 
1 

1 
1 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  MEDWAY 

AM 

57.4 
61.1 
57.6 
58.4 
59.3 

34,2 
37.0 
35.4 
38.3 
36.9 

45.8 
49.1 
47.0 
48.4 
47.9 

2,1 

79 
78 
78 
79 
80 

22* 

21 
21 
21 
19 

20 
24 
25 
24 
24 

5 
6 

10 
5 

10 

571 
471 
632 
492 
506 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
7 

10 
5 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

4.20 
4.28 
5.75 
7.15 
5.27 

.58 

.90 
1.27 
1.24 
1.79 
1.27 

7 
28 
28 

7 
28 

T 

T 
4.R 

.0 
4.0 

1 

0 
5 
0 
3 

3+ 
11 
17+ 

8 

7 

10 

11 

10 

4 
3 

4 

5 
5 

0 
2 
3 
2 
2 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

60.3 
59.4 
55.2 
57.8 

36.6 
38.8 
37.6 
37.1 

48.5 
49.1 
46.4 
47.5 

1.2 

2,6 
1.8 

SO 
77 
76 
78 

21 
19 
21 
21 

24 
26 
24 
24 

10 
5 
9 
9 

488 
469 
653 
518 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

12 

5 

9 

10 

0 
0 
0 
0 

5.84 
5.38 
5.61 
5.93 

2.14 

3.12 
2.07 

1.26 
1.47 
2.18 
1.27 

28 
6 
6 

28 

5.5 

T 
9.2 
8.0 

6 

T 
6 

7 

U 
11 
12 

11 

12 
8 
9 

10 

4 
5 

4 
4 

2 

1 
2 

2 

DIVISION 

48.0 

1.2 

5,67 

1.90 

3.1 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

//R 

AM 
AM 
AM 

55.3 
59.4 
55.5 
55.1 
54.2 

41,2 
37,7 
38,0 
37,6 
37,7 

48.8 
48.6 
47.3 
45.4 
46.0 

1.6 
.7 

78 
75 
76 
72 
68 

21 
21 
22 
25 
25 

30 
24 
28 
25 
27 

9 

5 
10 

6 
10+ 

481 
485 
518 
552 
554 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
8 
3 
6 
5 

0 
0 
0 

0 
0 

7,82 
8.34 
6,90 
11.06 
8.57 

4.36 
4.81 

7.02 

1.50 
1.49 
1.81 
2.46 
1.79 

6 
11 
1? 

7 
29 

2.1 
6.3 

T 
1.0 

.0 

T 
6 
0 
1 
0 

7  8+ 

n 
11 

11 
11 

11 
9 

7 
7 
5 
5 
6 

3 
3 
3 

4 

5 

FALL  RIVER 

HYANNIS  3  NE 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

R 

56.7 
55. 2M 
56.5 
51.5 
56.3 

39.6 
36.  6M 
41,2 
38.1 
42.5 

48.2 
46. 9M 
48.9 
44.8 
49.4 

1.0 

1.2 
2.4 

73 
68 
75 
64 
70 

19 
25 
21 
25 
19 

29 
22 
30 
30 
32 

9 

5 

9 

10+ 

9 

49  9 
568 
477 
599 
450 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

10 
1 
5 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

7.79 
9,11 
5,13 
6,79 
9,64 

3.95 
5.45 
1.73 
3.34 
6.06 

2.08 
2.50 
1.00 
1.45 
2.31 

6 

2 

29+ 

1 

7 

2.8 

1.1 
1.3 
1.5 

T 

1 
0 
0 

11 

12 

11 

12 
11 
11 

6 

4 

7 
7 

4 

2 

1 
3 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  3  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

AM 

67.1 
54.8 
55,0 
51.7 
53.9 

39.1 
40,3 
36,8 
37.9 
40.6 

48.1 
47.6 
45.9 
44.8 
47.3 

,7 

75 
70 
71 
70 
74 

21 
21 
20 
21 
21 

27 
28 
24 
27 
29 

in 

9 
5 
9 
9 

497 
517 
554 
599 
527 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

9 
3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

8,47 

10.17 
6.68 
6.76 

4,63 

1.57 

2.14 
1.50 
1.74 

?3 

23 
11 
28 

.0 

7,0 
4,0 

0 

1 
1 

11 
11 

10 

11 

10 
10 

7 

5 
5 
7 

4 
1 
5 
2 

1 

SANDWICH 
TAUNTON 
WEST  LYNN 

56.0 
5fl.4 
56,2 

40.9 
37.1 
39.0 

48.5 
47.8 
47.6 

1.2 

70 
75 
80 

25 

19 
21 

32 
22 
28 

9 
6 
9 

488 
505 
514 

0 
0 

0 

■  0 

0 

1 
8 
3 

0 
0 
0 

10.07 
7.86 
6.64 

4.12 

2.10 
1.62 
1.31 

1 
28 
11 

T 
3,0 
4,5 

T 
3 

4 

2+ 
11 
11 

12 
11 

10 

7 
5 
5 

5 
3 
3 

DIVISION 

47.3 

1.2 

8.10 

4.36 

2.0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 
AM 

54.5 
54,3 
53,7 
52,7 
48.3 

31.9 
31,3 
31.7 
27,3 

26.9 

43.2 
42.8 
42.7 

40.0 
37.6 

7.6 
1.7 

2.1 

75 
77 
75 
73 
69 

21 
77 
21 
21 
22 

20 
70 
20 
17 
14 

4 

5  + 

9 
27 
•5 

646 
657 
663 
743 
816 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
3 

20 
17 
19 
25 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

3.26 

-4.17 
2.25 

-  1.20 

.68 

1.20 
.52 

22 

2 

7 

10.5 
10.0 
4.0 
26.0 
11.2 

2* 
7 
22 
50 
21 

2 

12+ 

3+ 

2 

1 

9 

7 

1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


NEW   ENGLAND 
APRIL   1958 


CONTINUED 

U   A 

Temperature 

Precipitation 

If 

>  s 

<  2 

e  E 
2  E 

II 

1 
1 

s  ?i 
III 

Q  u.  (- 

1 

X 

1 

1 

1 

I 

No  ol  Days 

2 

III 
III 

I 

6 

1 

Sno» 

.  SiMl 

No 

ol  Days 

Station 

MoK 

Mm 

3 

(5 

11 

1 

o 

1 
2 

0 

S 

s » 
si 

0  > 

s5 

5  > 

hi 

A 

GRAFTON 
LANCASTER 
MONROE  5  NNE 
tt»*OUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

AM 
//R 

55.9 
55.9 
53.6 
30.6 

'.8.2 

29.8 
30.5 
32.3 
19.0 
28.2 

42.9 
43.2 
43.0 
24.8 
38.2 

2.4 

2.8 

.5 

77 
77 
74 
48 

67 

21 
21 
25  + 
24 
21 

15 
17 
22 
1 
15 

5 
5 

5  + 
9+ 

5 

654 
645 
654 
1199 
798 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
16 
0 

20 
22 
15 
24 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

3.84 
2.90 
2.98 
8.32 
6.31 

-       .02 
2.45 
1.38 

1.02 
.52 
.83 

1.66 

1.19 

28 

28 

7 

6 

2 

8.9 

3.1 

8.0 

43.9 

51.5 

1 

30 
58 

28 

16+ 
7 

8 

9 

8 

15 

10 

3 

1 
2 

5 

7 

1 

0 

0 
2 

1 

DIVISION 

41.5 

2.3 

3.67 

.17 

14.8 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

RAM 
AM 
R 

56.2 
55. 9M 
57.5 
5d.B 
55.2 

33.5 
31. 5M 
33.7 
35.2 
31.7 

44.9 
43. 7M 
45.6 
47.0 
43.5 

2.6 
2.0 

80 
80 
82 
82 
78 

22 
22 
21 
21 
21 

23 
21 
21 
25 
19 

4 

10+ 

5 

5 

5 

599 
532 
574 
532 
538 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
17 
15 
12 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

4.55 
3.53 
3.95 
4.85 
4.71 

.87 
1.09 

1.13 
1.00 
1.02 
1.46 
1.41 

7 

7 

5 

28 

28 

5.0 

.5 

2.7 

T 
8.1 

10 
1 
1 
T 

12 

1 
12 
12 
28+ 

2+ 

7 
7 
9 
9 
8 

6 
3 

3 
3 

4 

FRANKLIN  I  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

AM 

59.0 
55.2 
57.0 
59.2 

33.1 
31.1 
33.8 
34.7 
32.4 

46.1 
43.2 
45.4 
47.0 
43.4 

2.5 

2.1 
2.1 

81 
82 
77 
80 
78 

21 
22 
21  + 
21 
21 

21 
14 
22 
21 
23 

5 
5 

5 
5 
4 

559 
648 
583 
534 
641 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
20 
14 
12 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

4.35 
4.16 
3.24 
3.35 
4.34 

.85 

.05 
-   .23 

1.28 
.98 
.76 

.71 
.88 

28 
29 
28 

7 
30 

3.3 

4.0 
3.0 

T 
7.0 

5 

1 

0 

15 

1 
11 

1 

8 
8 
9 

a 

8 

3 
4 
7 
2 
5 

1 
0 
0 
0 
0 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSA8ESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  3  N 

56.7 
57.7 
58.2 
50.1 
59.0 

32.7 
33.5 
32.4 
31.8 
33.6 

44.7 
45.5 
45.3 
41.0 
46.3 

1.0 
1.2 

78 
79 
81 
69 
81 

18 
21 
21 
21 
21 

23 
23 
19 
21 
20 

4 
5 
5 
9 

5 

599 
575 
0 
714 
563 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
15 
19 
18 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

2.81 
6.05 
4.18 
5.10 
4.95 

1.28 
1.38 

.53 
1.20 
1.01 
1.26 
1.12 

6 
29 
28 

28 

7 

1.0 
14.2 

5 
32 

1 
1 

7 
8 
10 
7 
9 

7 
6 
3 

5 
4 

0 
2 

1 
1 
2 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

AM 
AM 

57.5 
56.9 
54.9 
55.0 
56.5 

36.0 
34.8 
30.2 
33.8 
33.4 

46.8 
45.9 
42.6 
44.4 
45.0 

80 
78 
79 
82 
79 

21 
21 
22 
21 
22 

24 
22 
18 
25 
19 

9 
9 
5 
5 
5 

536 
555 
556 
610 
599 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
15 
21 
14 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

5.37 
4.32 
3.85 
5.24 
3.40 

1.22 

.92 

1.05 

1.45 

.94 

28 

5 

29 

28 

7 

5.5 

7.0 

.5 

35 

0 

7+ 

10 

5 
10 

7 

5 

4 
3 
3 

1 
0 
1 
2 
0 

WEST  LEBANON 
WINOHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

AM 

56.7 
59.5 
57.4 
56.2 

33.0 
34.3 
33.1 
31.5 

44.9 
46.9 
45.3 

43.9 

77 
82 
77 
77 

22+ 
21 

21 
21 

20 
23 

20 
21 

5 
10 

5 
15 

599 
535 
584 
528 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

19 

13 
17 
19 

0 
0 
0 
0 

2.77 
5.42 
4.95 
3.16 

-   .23 
1.39 

.55 
1.30 
1.32 

.85 

7 
28 
28 
28 

3.0 

T 
8.0 
5.0 

7 
0 
16 
17 

3+ 

1 
1 

7 

10 

9 

1 
6 
5 

1 

0 

1 
1 

0 

DIVISION 

44.9 

1.2 

4.23 

.58 

3.9 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 
R 

53.2 
57. 3M 
57.1 
65.9 
56.1 

40.5 
37. 2M 
36.7 
40.1 
39.5 

46.9 
47. 3M 
46.9 
48.0 
47.8 

2.0 
1.3 
1.8 

68 
77 
72 
72 
74 

19 
19 
19 
19 
21 

31 
25 
26 
30 
29 

9 
9 
14+ 
9 
9 

537 
527 
534 
602 
509 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
7 
10 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

5.54 
5.71 
7.73 
8.59 
7.21 

2.17 
3.90 
3.84 

1.36 
1.72 
2.18 
1.92 
2.16 

6 
6 

7 
7 
5 

T 
3.2 

3.7 

0 

1 
T 

1  1 
17 

7 
10 
10 
10 
10 

4 
4 
5 
7 
4 

DIVISION 

47.4 

.8 

7.15 

3.38 

2.3 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

EN0SUUR6  FALLS 
LEMINGTON 
MIDDLESEX 

AM 

AM 

57. 5M 

65.3 

53,9 

52.5 

56.0 

30. 4M 

30.7 

31.5 

29.9 

32.1 

44. OM 

43.0 

45.2 

41.3 

43.6 

3.3 
2.1 

73 
77 
77 

70 
78 

21  + 

22 

24 

20 

21 

18 
17 
20 
17 
20 

5 
5 
4 
27 
5 

625 
652 
586 
708 
639 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

1 

0 

19 
17 
17 
23 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

1.90 

3.83 

0  1.17 

3.47 

-  1.28 
.69 

.52 

1.04 
.38 

1.03 

7 

7 

21 

7 

4.0 
3.0 
3.0 
1.0 
3.5 

10 
17 

T 

9 

7  + 

1 

70  + 

1 

5 
8 

4 

9 

1 
3 
0 

2 

0 

1 

0 
0 

1 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 
•f+MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 

52. <. 

ii-gM 

53.8 
57.1 
58.3 

32.1 
24.  6M 
28.9 
30.2 
31.6 

42.3 
3  3.3M 
41.4 
43.7 
46.0 

1.1 
2.3 
2.2 

73 
62 
77 
74 
77 

21  + 
20 
20 
21  + 
21 

20 
8 
18 
19 
21 

5 

11  + 
5+ 
5 
5 

673 
942 
702 
634 
592 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

8 
0 
0 
0 

17 
2? 
22 
19 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

2.74 
2.48 
3.05 
3.65 
2.92 

.05 

1.06 

.05 

.88 

.87 
.65 

.69 

5 

77 

6 

7 

10.0 

15.5 

4.2 

8.0 

3.5 

8 
49 

11 

T 

17  + 
9 
1 

7 

5 

9 

7 

6 

7 
1 
7 

3 

0 
0 
0 

0 

WEST  BURKE 

AM 

54.1 

27.1 

40.6 

75 

25+ 

12 

27 

724 

0 

0 

27 

0 

1.86 

-  1.30 

.42 

2? 

1.5 

0 

8 

0 

0 

DIVISION 

43.0 

2.0 

2.73 

-   .33 

4.2 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NW    ' 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

R 

59.9 
55.6 
6"^.? 
59.2 
5e.'.M 

33.7 
35.2 
36.0 
31.5 
33. 4M 

46.8 
4  5.4 
47.6 
44.9 
45. 9M 

3.1 
2.8 

1.3 

79 
78 
78 
78 
78 

21  + 
?0  + 
20+ 
23  + 
23+ 

■  21 
24 
25 
21 
23 

10+ 
4 
5 

10+ 

5 

539 
680 
514 
598 
567 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1' 
12 
11 
18 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

2.90 
2.84 
2.62 
3.52 
2.52 

.21 
-   .38 

.57 

.83 
.83 

.80 

7 
21 
72 

5 

T 
.8 

1.0 

0 

T 

T 

71  + 

2 

9 
5 
5 

8 

1 

7 
3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

ST  ALBANS  BAY 

55.3 

34.3 

44. IJ 

72 

18 

26 

2  7+ 

600 

0 

0 

15 

0 

2.13 

.80 

21 

5 

2 

0 

DIVISION 

45.9 

1.9 

2.77 

-   .34 

.6 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

AM 

AM 
AM 
AM 

55.8 
67.3 
6^.1 
49.5 
5P.5 

34.4 
2?. 3 
32.2 
27.6 
33.4 

45.1 
42. B 
44.2 
38.5 
46.0 

.2 
.8 

78 
78 
78 
71 
79 

IH 
21 
25 
22 
20+ 

22 
14 
19 
11 
21 

5 

5 

9+ 

5 

6 

592 
557 
518 
787 
553 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

14 
24 
17 
75 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

3.88 
4.00 
4.81 
5.14 
4.41 

.10 

.70 
.47 
.45 
.6<'r 

1.00 
1.13 
1.10 
1.31 
1.32 

7 
28 

7 

7 
7 

T 
7.9 
5.5 

14.6 

T 

T 
18 
29 
44 

0 

28 

7+ 

1 
12 

8 
9 

7 
« 

7 

3 
3 
5 
5 
3 

WILDER 
WOODSTOCK  3  ENE 

AM 
AM 

55.0 

5?.C 

33.3 
31.1 

44.2 
43.1 

43.4 

-   .1 
1.5 

74 
76 

22 
22 

21 

IN 

5 
6 

617 
553 

0 
0 

0 
0 

14 
21 

0 
0 

3.70 
'•.15 

4.23 

.08 
.58 

.33 

.78 
1.14 

7 
7 

1.0 
12.0 

5.8 

2 

17 

1 
1 

7 
7 

1 
5 

0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  79   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


9       10      11      12      13      14       15       16      17      18 


22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


CONNECTICUT 

ANSONIA 

6.70 

RAKERSVtLLE 

6.55 

BALTIC 

7.03 

BARKMAMSTEO 

6.1« 

nRIDGEPORT  WB 

AP        R 

6.72 

flROOPCLYN 

a.QO 

BULLS  BRIDGE 

)AM 

».?* 

BURLINGTON 

R 

7.05 

cockaponset  ranger  STA 

6.67 

COLCHE*-TER 

6.?7 

COLLINSVILLE 

1  S 

6.40 

COVENTRY 

5.2C 

CREAM  MILL 

5.07 

OANBURV 

5.53 

DAWSON  LAKE 

7.23 

DERBY 

_ 

EAST  MAVEN 

6.83 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

7.23 

FALLS  VILLAGE 

5.66 

GROTON 

7,38 

HARTFORD  BRAINARO  FLO//R 
HARTFORD  WB  AIRPORT     R 
HEMLOCiCS  RESERVOIR 
LAKE  KONOMOC 
LAUREL  RESERVOIR 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
HEAD  POND  RESERVOIR 
MIDDLETOWN  WB 
MIDOLETOWN  *  W 

MILFORD 

MOHAWK  RANGER  STA 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NATHAN  HALE  ST  FOREST 

NEW  HARTFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 

NORFOLK  7    Sw 

NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 

NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PACHAUG  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 
PROSPECT 

PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

Sflirr,ATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  0AM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  0AM 

STORRS 

TORRINGTON 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  CITY  HALL 


WE 


WE 


RESERVOIR 
ESTBROOK 
ST  HARTFORD 
ST  HARTLAND 
IGVILLE  RESERVOIR 


WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WlLLIMANTlC 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 


MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

RANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRAS SUA  DAM 

HRIDGEWATER 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    ( 

CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

OAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTMROP 
ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 

GARDINER 
G I  LEAD 
GREENVILLE 
MI  RAM  2    S 
MOULTON  CAA  AP 

MOULTON  1  NE 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  OAH 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MOOSEHEAD 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

OPONO 

PORTLAND 


6.21 
7.6^ 
7.95 

5.40 
6.17 
7.66 


6.67 
8.33 
7i04 
5.87 


S.6S 

5.58 

5.63 

3.5« 

2.05 

5.36 

4.02 

3.70 

5.67 

2.60 

3.75 

2.51 

6.15 

5.25 

3.19 

6.77 

4.7! 

2.53 

3.7! 

3.49 

3.21 

3.7C 

3.6< 

5.90 

.93 

1.07 

1.42 

.03 

1.S9 

1.57 

1.44 

.53 

1.72 

1.50 

1.05 

.31 

1.50 

.37 

2.10 
2.64 


1.69 
1.50 


.03  .20 
.30  .37 
T  .36  .02 
.15   .10 


1.36 
1.44 
2.36 


.29 

.03 


.03 

.65 

.05 

.47 

.04 

.79 

.04 

.29 

.74 

.99   .OB   .02 


.7B  1.94 

1.01  .63 

.49  .80 

.65  1.18 

.36  1.36 

.37  ,72 


T     .10   T 


.18   .02 

T    T 

.46   .34   .02 


.54 

T 

T 

1.06 

T 

.78 

.59 

1.02 

T 

.15 

.07 

.09 

.02 

.02 

.66 

.02 

1.15 

.90 

T 

T 

.23 

.02 

.28 

7 

7 

.62  .05   .0 

.63  T 

.13  .03 

1.02  .03   T 

.77  T    T 


.01 

.24 

.40 

1.45 

.( 

.35 

1.95 

.05 

1.15 

.4 

.03 

1.70 

.' 

.28 

1.66 

,4 

.20 

1.38 

.< 

.42 

2.03 

•  ( 

.47 

■  36 

.58 

.65 

7 

.58 

.38 

1.35 

.11 

7 

02   .03  1.28 


.43  1.33 

•    1.44 
2.25   .34 


.30 

1.7? 

.65 

.50 

1.27 

.45 

1.53 

.09 

•  56 

*4« 

.98 

.57 

.90 

•  41 

.59 

.82 

.05 

.90 

1.23 

.30 

.27 

.80 

1.22 

.53 

.65 

1.23 

•  38 

.33 

1.6« 

.40 

1.80 

.04 

•  93 

.51 

.57 

■  •11 

1.73 

.30 

•  25 

1.27 

.36 

•  13 

1.27 

.52 

•  02 

1.J7 

• 

.93 

•  20 

2.30 

2.09 

.35 

.07 

.48 

.69 

.09 

.38 

1.78 

.39 

.47 

1.94 

.48 

.65 

1.35 

.50 

.75 

1.26 

.49 

.10 

1.37 

.46 

.41 

.95 

.75 

.42 

1.10 

.43 

.27 

1.24 

.45 

.84 

1.32 

.67 

.31 

.86 

.4<; 

1.23 

.74 

1.14 

.05 

.19 

1.95 

.02 

.48 

1.01 

.02 

.87 

.93 

1.01 

.5< 

.22 

1.58 

.67 

.23 

1.11 

.58 

1.45 

.40 

.15 

• 

1.26 

.7C 

.50 

.79 

1.88 

.02 

.44 

1.10 

.64 

.70 

1.15 

.50 

2.86 

.17 

.41 

.56 

.86 

.5! 

• 

1.27 

.82 

•  39 

.91 

.51 

.53 

1.64 

.41 

1.24 

.6r 

.13 

1.53 

.46 

.42 

1.23 

.62 

1.07 

.22 

.82 

1.31 

.40 

.10 

T 

.37 

.04 

.38 

.17 

.05 

.27 

.50 

.20 

.12 

1.23 

.14 

.40 

.20 

.63 

.25 

.72 

T 

.76 

.05 

.02 

.83 

.28 

.65 

7 

.43 

.16 

1.28 

.61 

.09 

.30 

.05 

.10 

.18 

.98 

.36 

.31  .32 

.28   .69  .20 

7     .45  .83 

1.44   .36  .14 


See  Reference  Hotea  FoIlowlQg  Statioo  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


^ 

Day  of  month 

station 

& 

1    I    2    I 

3 

4    i    5    1    6 

1         1 

7    1 

8    1    9 

10  I   U      12 

13  1   14  1    15 

16      17  1   18 

19      20 

21 

22  1  23  1 

24 

25  I  26  1  27      28  1  29 

30 

31 

POKTUW  n  AlimMT     //■ 

S.2t 

.91      .34 

.02 

.70 

.49 

.09 

.16      .31 

T 

.99      .99 

T 

LIT     •» 

•  14 

patsoue  ISLC 

2.»A 

.07 

.08 

T           .02 

.29 

.12 

.02 

T 

1.00      .81 

.18 

.01 

.tt 

tIPOMMUS    OA" 

2.G1 

.07 

.02 

.42 

.02      .08 

.04 

.17 

.39      .70 

.07 

.02                                .16 

.991 

0OCKLANO 

B.Tl 

.40      .61 

T 

,06 

1.12 

.02 

.02       .72 

.02 

.90      .89 

.99      .69 

.79I 

»l^FO«D     3    SH 

A.SO 

.06     .la 

T 

.67 

.17 

.15       .26 

T 

.09 

.4*       .49 

.TB      • 

.791 

»0»0I!0    I    SSE 

»,**,     .03      ,0A 

T 

,96 

.27 

.01 

.12      .39 

T 

.26      .91 

.60       .9T 

.10 

SANFCWO     2    NNV 

S«A»      •2«      (A? 

.09 

.06 

1.31 

.23      .91 

.09 

.03      .99 

T 

1.14      •U 

.aa 

SOUTH    ANOOVER 

>.««, 

.03      .IB 

.33 

.96 

.41 

T 

.4*      .69 

•81       •16 

.96 

SOUA    PAN    0AM 

J.I2 

.10 

.19 

.08 

.27 

.17 

.66    1.01 

.17 

T           • 

.47 

THE    ro*KS 

3.03 

T 

.03 

.66 

.02      .01 

.42 

.09 

.49      .77 

•  41 

.11 

UHITV 

...T 

.29      .OB 

T 

.49 

.02 

.79 

.91      .90 

•  10      .11 

.89 

UWEI)  DAM 

l.ST 

.16 

.42 

.14 

,06 

.92 

.40      .36 

.18    .n 

.10 

wsT  aurroM  2  nnk 

4.«9 

.29      .3« 

.09 

.90 

.29 

.01 

.49      .19 

.17      .3* 

1.19      .48 

.12 

KfST   ENFIEUO 

5.72 

.13      .02 

.92 

.06 

.39 

.23 

.09 

.03    1.20 

.11 

.69 

•  97 

.44 

KINSUIII 

A... 

.03 

.61 

T 

.34      .32 

T 

.01    l.BB 

.01 

.79 

.81 

WOOOLANO 

3.» 

.11 

.01 

T 

.13      .63 

•  03 

.40      .39 

T 

.70      .BB 

T 

MASSAOWSETTS 

AOAHS 

A.2B 

.02 

.13 

.91 

.11 

.01       .26 

.03 

.07      .81 

.60      •68 

.89 

A««E«ST 

*.9B 

.01      T 

1.21 

,20 

.43       .10 

T 

.09      .98 

•  01 

1.91       ^64 

.61 

ASHBUfMHAM 

».8* 

.29      .11 

.17 

T 

1,17 

,11 

T             .72 

.03                  T 

.09      .46 

.03 

•16      .91 

.99 

A5HLAM0 

S.2G 

.31      .21 

.29 

1,51 

.35 

T         1.29 

.02 

T 

.10      .94 

•19    1.04 

.99 

ATMOL    i    E 

A.70 

.22 

.oa 

1.06 

.05 

.30 

.02 

.06      .88 

.09 

•  49       .77 

.76 

•EDrODD 

7.4* 

.29      .60 

.23 

.18      .95 

1.00 

,24 

1.24    1.14 

T           .96 

T 

1.12      .07 

.16 

BEECnoOOO 

RECORD   MISSING 

BELCMCRTOWN 

9.6) 

.26 

1,30 

,2B 

.04      .97 

T 

T 

.10      .64 

.10 

.48      .88 

.96 

BIRCM  MIU.    DAM 

3. BO 

.19      .06 

.09 

.30 

,62 

.01 

.12       .12 

.02 

.09      .99 

.01 

.99       .02 

.70 

BtUE   HILL                               // 

6.94 

.92      .40 

.03 

,96 

•  74 

.01 

1.50       .34 

T           T           T 

T 

.99      .33 

T 

1.17      .01 

.41 

BOSTON  MB   AIRPORT           //R 

7.82 

.67      .89 

.02 

1.60 

.50 

1.22       .13 

T 

T 

T 

.66      .40 

T 

1.49      .16 

.12 

BOVISTON 

B.AB 

•           • 

.70 

• 

1.89 

•         1.65 

•           .96 

•           • 

1.46 

BROCRTOM 

•  .3A 

.94      .83 

.08 

.49 

1.27 

.10 

1.49      .25 

.69      .96 

1.19       .09 

.40 

CHARLES   RIVER   VILLAGE 

6.62 

.37      .30 

.14 

T 

1.43 

.43 

1.40 

.03                   T 

.23      .92 

.01 

.19    1.04 

.49 

CHARLTON  MASONIC   HOME 

RECORD   MISSING 

CHATHAM   LTSTA 

- 

.90      .25 

.25 

2,00 

.40 

•         2.00 

.10 

. 

2.00      .90 

.90 

CMesTERFIELO 

9.23 

.27 

1.27 

.03 

.16      .71 

.01      .62 

T 

.70      .87 

.98 

CMtSTHUT   HILL 

7ill 

.30      .35 

.06 

.01 

1.39 

.41 

1.09 

.05 

.14      .96 

.n  1.98 

.94 

CLIKTON 

9.9« 

.2B      .14 

.12 

.39 

1.35 

.19 

.98       .32 

T 

.09      .49 

l.»      .04 

.94 

COMASSET 

•  .«0 

.27      .82 

.04 

1.60 

.42 

1.61 

.03      T 

•           .90 

1.11 

.10 

COLOBROOI 

S.41 

.36      T 

.15 

1.48 

.2T 

.54 

.01      .48 

.06 

.41      .89 

.Tl 

EAST   PEPPERELL 

9.09 

.03      .06 

.32 

1,15 

.11 

.89 

.09      .99 

.08 

.99      .71 

.44 

CAST    WARCHAM 

11.36 

.32    1.67 

.30 

.09 

2,46 

.19 

.33       .70 

.04                   .01 

T 

.10    2.07 

.04   1.06 

.41 

eSCARTOON 

B.97 

.32    1.6* 

.26 

,05 

1,09 

.34 

.07    1.01 

.02 

.09    1.01 

1.T9 

.91 

FALL   RIVER 

7.T» 

.65      .12 

,02 

2.06 

,26 

1.08      .12 

.02 

T 

1.19      .21 

l.H      .68 

.11 

FITCHBURG    2    S 

9.96 

.38      .12 

.19 

1.33 

.13 

.76 

.09      .94 

.03 

.19    1.06 

.M 

FRAMIN«MAM 

9.9« 

.24      ,20 

,21 

T 

1.54 

.29 

T         1.29 

T 

T 

.08      .49 

T 

.17    1.16 

.18 

FRANKLIN 

B.BO 

,41       ,30 

.18 

.01 

1.56 

,46 

.36    1.05 

.01 

.80 

.01 

•  M   l.tl 

.17 

BAROHCR 

4.4* 

.18      .03 

.09 

1.10 

,14 

.93 

.03 

.01      .40 

.01 

.96      .98 

.48 

•HOTON 

4.7. 

.39      .07 

.22 

T 

.65 

.07 

.71 

.04                  T 

T 

.09      .91 

.09 

•  M      •Bl 

.94 

HAROVIOC 

9.41 

.31      T 

.09 

1.33 

,26 

.49 

.01 

.06      .66 

.08 

•99      .71 

.aa 

HATCMVILLe 

10.09 

.38    I,B4 

.38 

.02 

1.99 

,20 

.29      .86 

.02 

1.90 

.04    1.86 

.77 

HAVERHILL 

4.36 

.24      .22 

.03 

,32 

.60 

T 

.31       .32 

T           T 

.01 

.V4      .49 

l.n    .61 

.la 

HEATH 

4.41 

.11      T 

.02 

T 

1.16 

T 

.06      .48 

.92      .49 

.88      .61 

.94 

MOLVOKE 

9.rr 

.30      T 

T 

1,53 

.23 

.18      .70 

T 

T 

T 

.01       .41 

.08 

•9*    ,n 

.14 

HOOSAC   TOWEL 

3.64 

.11 

T 

1,16 

.09 

T           .40 

.02 

T 

.»      .91 

•n    •70 

HUBBAROSTON 

9.76 

.20      .03 

.12 

.72 

.26 

T 

.06      .4* 

.01 

•  M      •«! 

.48 

MVAIWIS    i   ME 

9.11 

2.60 

.16 

.23 

1.39 

.04      .01 

•         1.10 

.4*      .40 

•TB   l.ll 

.M 

IPSDICH 

6.09 

.26      .90 

•  19 

T 

1.20 

.19 

1.90 

T                       T 

T 

.18      .71 

T 

•  U   1.17 

.19 

JVFEKSOH 

6.91 

.30 

1.03 

.90 

•         1.40 

1.41 

•        l^M 

.91 

UliamVILLE   MM 

9.3> 

.28 

.09 

1.50 

,19 

.12      .69 

.6* 

•  10 

•a*      ^76 

.10 

LAKE  COCHITUATE 

9.S4 

.21       .30 

.27 

1.35 

,39 

T         1.19 

.01 

,16      .90 

•  U    UM 

.14 

LAtmCHCE 

9.04 

.14      .41 

.03 

1.00 

.12 

.94      .14 

T 

T 

.21      .24 

I^IT      ^41 

.91 

LOVCLL 

9.46 

.29      .40 

.13 

.32 

.79 

.09 

.46       .44 

.04 

.09      .9* 

.10 

!•»      •BA 

.M 

MANSFIELD 

B.09 

.30    1,00 

.13 

T 

1.60 

.31 

.14    1.94 

.01      T 

T 

.97      .77 

.61 

•  16    l.M 

.14 

MIOOLEBOaO 

••73 

.30    1.68 

.10 

1.74 

,09 

1,12       .30 

.18    1.71 

l^M      ^44 

.41 

MIOOLETON 

9.13 

.20      ,39 

.19 

.93 

.12 

1.00 

.10 

.»      .99 

.61 

•  16    1^80 

.18 

HILFOOO 

6.47 

,38      .20 

.21 

1.94 

.40 

.19   1.29 

T 

.11      .48 

.61 

•  16      •99 

.91 

MILLBURT 

6. IB 

.32      .08 

.06 

1.70 

.34 

.10    1.38 

.11      .41 

•n  l.n 

.n 

MOMTACUC    CITT 

4.62 

.29 

1.38 

.09 

.93 

T 

T           •40 

.10 

•  «•      •Bl 

.44 

MOUNT   HACHU5ET 

9.19 

•           • 

.06 

1.51 

.18 

•         1.11 

•           ,»\ 

.04 

•           • 

I.T4 

NANTTJCKET  tfS   AIRFOUT         R 

6.7< 

1,49      .94 

.12 

.73 

,41 

T 

.88      .06 

T 

T 

.M      .11 

•81       .88 

.T4 

NED    eeOFOSD 

•  .64 

.49      ,6« 

.09 

.41 

2.31 

.03 

.88      .26 

.97   1.97 

l.»       .16 

.41 

BIMUIITPORT 

9.9B      .30      ,34 

.11 

T 

1.04 

.04 

1.09 

.01 

T 

.17      .91 

T 

•  U    l^M 

.96 

NO    SALEM 

9.1bI     .24 

1.50 

.10 

.33 

.16      .99 

.10 

•  91      .60 

.96 

NODTHBRIDGE 

6.34 

.39      .12 

.13 

1.67 

.39 

.31    1.16 

.11      .99 

.01 

,M   1.10 

.n 

NORHOOD 

7.11 

.29      .71 

.13 

T 

1.97 

.49 

1.39 

.02                  T 

.01 

.94      •48 

.01 

•IB  i.rr 

•48 

FCLMAM 

4.B1 

.21      T 

T 

T 

1.39 

.17 

T           .22 

.09      .4* 

.11 

•  M      .BB 

•aa 

FfMBBOU 

9.30 

.28    1.42 

.29 

T 

1.36 

.22 

.11    1.61 

.11                   .01 

T 

•n  i.Bi 

•u  l.n 

.41 

n»u 

.01 

.01 

.10      .31 

.01      .99 

•  •B      •*• 

•aa 

rCTERSMAM   AN                             R 

4.S1 

.77      .09 

.11 

1.00 

.09 

.29 

.06      .69 

.91 

.41      •BB 

•  TO 

FITTSFIELO   »B    AIRPOBT      R 

4.91 

T 

.04 

1.16 

.17 

T           T 

.11       .06 

.09 

.01 

.19      .9* 

.08 

•at    .n 

FI.AINFIELO 

9.24 

.18 

.01 

1.62 

.09 

.70 

•           .60 

l.M    .n 

•  Tl 

FITMOOTH 

B.47 

1.18 

.08 

.17 

1.13 

T 

1.02      .79 

T 

.79    1.97 

.98      .44 

•  41 

MtlNCETON 

6.22 

.29      • 

.91 

• 

1.84 

•            .81 

•           .78 

•           • 

i^ai 

MoviNcrrovN  i  h 

_ 

1.21       .84 

.01 

_ 

.31 

.10 

.69      .28 

.11 

.99      .40 

.01 

•81       •!* 

•  M 

OUABSIN    INTAKE 

9.37 

.28 

.02 

1.91 

.10 

.03      .31 

T 

T 

.19      .97 

.16 

.44     •Ba 

••a 

■OCICSTER 

10.17 

.26    1.23 

.19 

.01 

2.09 

.17 

.29    1.10 

.03 

T 

.18    1.14 

•Bl    l^Bl 

•44 

HOCKKXtT    1    ESe 

6.9ai      .69      .40 

.05 

.40 

.74 

1.90      .16 

•  01 

.96      .7* 

i^aa    •Bl 

.10 

SALCH  CS  AIR    STATION 

6.761     .97      .63 

.06 

.99 

.83 

.02 

.99      .99 

T           T 

T 

.41      .89 

l^M       .61 

.19 

tANOHICH 

IO.O7I2.IO      .60 

.28 

1.61 

.27 

1.10      .29 

T 

T 

1.69      .19 

1.1*       .71 

.M 

SEGREGANSET 

)    i.l9     •         1.19 

.10 

1.79 

,29 

0.10    1.49 

.96      .89 

l.n 

.41 

SICL8U9NE    FALLS 

4.27      .20 

.01 

1.22 

,08 

.01       .90 

T 

.09      .99 

.01 

.(7      .8* 

.Bl 

(OUTMSRIDGE    3    SK 

6.9V      .40      .02 

.11 

1.76 

,37 

.07    1.28 

T 

T 

.19      .91 

.01 

.IB  l.n 

.41 

SOUTH   EGREHONT 

9.32      .11 

T 

.09 

1.90 

.21 

.14      .21 

.04      .99 

.01 

•Tl       •IB 

.Bl 

S»OT  FOHO 

6.64 

.36    1.29 

.97 

1.62 

.44 

1.61 

.04 

.n      .61 

•M  i^n 

.44 

tmiNGFIELO  ARHORT 

9.71 

.16 

T 

.94 

.82 

.10 

.69       .16 

T 

.01      .14 

.61 

t,n    •64 

.»1 

STERLING 

6.69 

.91      • 

.87 

• 

1.69 

1.09 

•  TO 

•       • 

l.M 

STOCKBRIOGE 

4.66 

T           T 

1.49 

.16 

T 

.23       .07 

T 

.09   1.00 

•  »7       •Bl 

.04 

TAUNTON 

7.66 

.36      .16 

.02 

.81 

1.16 

.09 

1.31       .27 

T 

.6*      .78 

i^ai    •!« 

.46 

TU.LV  0AM 

4.20 

.20      T 

.12 

.90 

.21 

T 

T 

.01      .77 

.04 

•*«    •7a 

.Tl 

TURNERS   FALLS 

4.2« 

.02      T 

1.19 

.12 

.34      .14 

T           .47 

1^17       .Tl 

.81 

HALPOLE 

6.79 

.48      .48 

.01 

1.07 

.78 

T 

1.19      .28 

.01 

•  01 

.41      .19 

.01 

1.(4      .61 

.4A 

■ALPOLE    I    S 

7.19 
4.K 

.61       .41 

.06 

.23 

1.79 

.81      .31 

.02      T 

•  01 

.89      .11 

l.H       .19 

.n 

■ARE 

.33 

.09 

1.30 

.34 

.48 

.69      .41 

.61 

.19      .81 

.1) 

HARE      2 

4.4! 

,29 

1.20 

.32 

.16 

.69      .19 

.»    1.19 

.M 

■ASHIHGTON    2 

4.61 

.13 

.04 

1,41 

.13 

T            .27 

T 

.69      .81 

.19       .60 

.81 

HtBSTER 

6.01 

,39      ,04 

.18 

T 

1.92 

.39 

.94      .79 

T 

.10      .44 

.04 

•     l.n 

.1( 

■EST  CUMMINGTON 

4.61 

T           T 

1.30 

.12 

T 

.24      .20 

T 

.10      .8* 

•         1.44 

.71 

■ESTFIELD 

6.7«l      .36      T 

.09 

1.76 

.27 

.49    1.02 

.01      .61 

.61 

•  91      .84 

.4] 

■EST  LYNN 

6.64 

.55      .57 

.01 

i.ie 

.33 

1.31       .13 

T 

T 

.87      .11 

l.n     •Bl 

.11 

■EST  HEMAY 

6.21 

.30      .42 

.13 

1.00 

.90 

.92      .32 

T 

T 

.M      •Ol 

1^17      .69 

.9 

■ESTOH 

9.B4 

.19      .41 

.It 

.34 

1.14 

.18 

.69      .40 

T 

.19      .18 

1.14      .61 

.14 

■EST  OTIS 

.70 

.22      T 

.14      .33 

•  61 

.01      .47 

T 

.*•      .61 

.44 

■ESTOVED  FIELD 

9.31 

.64      T 

.01 

1.41 

.26 

T 

.63       .16 

T 

.10      .88 

•  SI 

•94      •Bl 

.4 

See  Reference  Hotee  Pollovlof  Static 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 


WEST  RUTLAND 
WINCHFNOON 

WORCESTER  W6  AIRPORT 
WORCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  0AM 
BOW  GARVINS  FALLS 

BRADFORD 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  wa  AIRPORT 
DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 
DURHAM 
EAST  OEERING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FITZWILL lAH  3  SW 

FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
6ILMANT0N 
GRAFTON 
GREENVILLE 

HANOVER 
JEFFERSON 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

HARLOW 

MASSA8ESIC  LAKE 
MILAN  7  N 
MILFORD 
MONROE  5  NNE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTMWOOO 
PETER80R0  2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOOTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DANBURY 

SOUTH  LYNDEBORO 

SOUTH  WEARE  1  SE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TROY 

WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITER I ELO 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


Day  of  month 


5*54 

6.61 
5.53 


4««9 

4.50 
3i53 

4«<>6 
3.71 
3.66 

3.95 


4*11 
3.05 
4.17 
2.25 


S.?0 

3.24 
3.17 
3*39 

4.34 
3.84 


3.10 
4.62 
2.06 


4.95 

3*26 

4.40 


4«2fl 
4.7g 
4«94 

3.40 


HOON SOCKET 


VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2    NH 
BLOOMFIELD 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOSBUR6  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 
OILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMINGTON 
MANCHESTER  CENTER 
MARSHFIELD 
MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEW  FANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 


RECORD  MISSING 


2.77 
3.92 
2.35 


.10   .49   T 


6.71 

7.73 
8.59 

7.21 


1.83 
4*00 
3*83 


3.52 

3  1.17 

2.68 


3*98 
3.49 
5.34 


3.08 
3.20 
3.85 
3.00 
4.8» 


1.42 
1.00 
1.40 


13   14   15   16  I  17 


•53   .03   .01 


.10 
T 

.16 
.03 


25   26   27 


28   29   30   31 


.99 

•  03 

.30 

T 

.?5 

,S» 

.SB 

■  27 

.OS 

•  99 

.57 

•  49 

1.02 

•  10 

•  2* 

1^07 

•  70 

•  t* 

•  *f 

•  M 

•*7 

•  21 

•7* 

1^20   lOJ   T 


t^M  tO*  •>• 


.1*  1^07   •*• 


.09 

•n 

.91 

•  2« 

.99 

•  2t 

>2« 

•*9 

.02 

•  27 

.16 

1.19 

Kotes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


1 

Day  of  month 

Station 

1    1    2 

h 

4    1    5    1    6 

H 

8    1 

9 

10  1   11  1 

12 

13  [  14  1    15 

16  1   17  1   18 

19  1  20  1 

21 

22  1 

23 

24 

25  1  26  1  27 

28 

29 

30 

31 

•  EAOIW   MILL 

2.«l 

.03      .20 

.84 

.20 

.29 

.89 

.91 

REAOSBORO    I    SSE 

*.B1 

.09      T 

.02 

1.10 

.07 

T 

T           .02 

.40 

•02 

.19 

.81 

•  T9 

.79 

.66 

•OCM«STE« 

9.70 

.03 

T 

•  48 

.87 

■  03 

.17 

.76 

.22 

.10 

•  90 

■  14 

•  98 

tuTLANO 

l.»2 

. 

>      .20 

.80 

•  09 

T 

.01 

•  09 

•  04 

■  02 

■  20 

■  14 

•  40 

■  94 

.12 

$T     ALBANS    BAY 

I.l> 

.96 

•  30 

.02 

■  18 

•  SO 

■  22 

■  09 

SAINT    JOHNSBMV 

2.92 

.02      .08      .04 

.32 

.99 

.02 

•  97 

•  03      T           •OI 

■  02 

.99 

.91 

■  01 

T           T 

■  99 

.01 

SALISeuOY 

J. 10 

.07 

.14 

•  66 

.08 

•  08 

•  19 

■  09 

1.12 

■  08 

■  09 

■  29 

.17 

.24 

SCARSaudG  MOtJNTAIN 

S.3S 

.04 

.21 

1<44 

.07 

•  02 

■  29 

.10 

.80 

•  79 

.94 

1.19 

SEARSBUOG   STATION 

4.63 

.02      I 

■  04 

1^13 

.09 

T 

T 

.44 

•  01 

.08 

.71 

.01 

•  79 

.49 

.98 

SOMCHSET 

».l* 

.02 

.03 

1^31 

.04 

•  01 

•  79 

■  02 

.07 

■  67 

.01 

•  44 

.98 

1.22 

SOUTH   LOteONOETOT 

3.69 

.13 

1^02 

.08 

•  47 

T 

.22 

■  97 

•  99 

.99 

.48 

SOUTH  NEmuRT 

2.M 

.01 

.03 

.97 

.01 

•  »7 

T           T 

.62 

■  99 

.09 

.17 

.99 

.26 

UNION  VILLAGE   DAM 

2.80 

T 

•  68 

T 

T 

•  IT 

T                       T 

.99 

■  92 

.09 

.19 

.47 

.29 

VEANON 

«.Al 

.20 

.01 

1^32 

.04 

•  01 

•  42 

T 

■  48 

.02 

•  49 

■  78 

.64 

KAITSrlELO    1    S 

2.47 

.01 

.11 

•  19 

T 

T 

•  21 

T 

■  08 

.90 

■  06 

.08 

T 

■  99 

•  28 

■AROSSOaO 

4.4« 

.03 

U24 

.10 

T 

.99 

■  03 

.09 

■  69 

.01 

■  63 

.97 

.98 

MATERBURV    3    »M« 

3.46 

.07 

.20 

1.09 

.03 

.10 

.06 

.71 

.08 

.38 

.36 

.37 

■EST   BU«KE 

\,»i 

.!> 

•  10 

•  28 

.06 

•  08 

.01 

.12 

.42 

.12 

.20 

.01       .01 

■  09 

.08 

.17 

UNITE   BIVER   AWCTION    IN 

3.1) 

.04 

.01 

•  73 

•  02 

T 

.46 

■  02 

■  02 

.32 

.92 

.06 

.22 

.67 

.24 

HHITINGHAH    3    II 

4.99 

.03 

T 

1^28 

.06 

T 

T 

.98 

T 

.14 

.61 

T 

T 

.79 

.80 

•  72 

■ILOER 

3.20 

.03 

T 

.78 

■  03 

T 

.39 

T 

■  03 

.39 

.49 

.04 

■  99 

.49 

•  28 

NOOOSTOCK    3    ENE 

4.19 

.02 

.04 

1.14 

•  04 

.62 

■  01 

.90 

.92 

.02 

■  49 

•  99 

■  20 

S«e  RefereDC«  Hotea  rollovlas  3t 
-  83  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
APRIL  1958 


Day 

Of 

Month 

& 

StaHon 

o 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

49 
39 

51 
39 

52 
39 

57 
38 

61 
35 

47 
39 

49 
40 

49 
36 

52 

30 

92 
33 

42 
32 

49 
35 

63 

38 

67 

41 

68 
44 

53 

44 

60 
39 

69 
44 

77 
47 

60 
47 

68 
49 

60 
50 

96 

49 

70 

47 

69 
45 

60 
42 

48 
42 

92 

43 

60 
42 

49 

41(1 

BULLS  BRIDGE  DAM 

MAX 
MIN 

45 
36 

47 
36 

54 
36 

59 
31 

63 
24 

49 
24 

47 
38 

41 

27 

50 
27 

99 

26 

43 
32 

46 
34 

62 
32 

66 
29 

73 
34 

69 
33 

79 
32 

79 

37 

78 

37 

76 

44 

80 
46 

69 

56 

•« 

54 

79 

39 

66 

39 

98 

29 

92 

39 

48 

39 

M 

42 

99 

35 

te.T 

39«9 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

43 
34 

43 
36 

45 
33 

58 
29 

62 
23 

49 
32 

48 
38 

46 
33 

47 
27 

97 
26 

♦  1 
32 

43 

32 

98 
36 

69 

35 

68 
38 

69 
33 

68 

29 

71 
37 

76 
47 

70 
42 

71 
45 

98 
53 

67 
51 

73 
45 

63 

44 

96 

34 

90 
35 

91 

39 

97 
38 

98 

41 

97.6 
36  •6 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

42 
35 

42 
39 

43 
34 

53 

23 

56 
17 

62 
26 

49 
38 

42 
33 

49 
25 

91 
23 

98 
32 

41 
32 

93 

37 

60 
30 

30 

68 
28 

67 
27 

71 
30 

73 
31 

76 
35 

73 

43 

79 
55 

67 
53 

72 

37 

74 
38 

61 

37 

99 

32 

90 
37 

99 

40 

61 

41 

98.7 
33.9 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

42 
33 

38 
32 

48 
31 

55 
33 

59 

30 

52 

28 

44 

37 

38 

30 

44 
22 

99 

27 

47 
31 

39 

30 

94 
34 

60 
39 

68 
44 

63 

42 

72 
42 

76 

46 

73 
47 

68 
48 

75 
50 

69 
52 

60 
53 

68 

41 

62 

41 

92 

34 

49 
33 

49 

35 

99 

39 

99 

39 

9«.3 
37»3 

DANBURY 

MAX 
MIN 

47 
35 

47 
35 

51 

35 

58 
36 

64 

24 

48 
38 

48 

41 

46 

33 

49 
26 

98 
27 

44 

32 

49 
33 

61 
33 

68 

34 

72 
40 

66 

38 

71 
34 

76 
38 

77 
48 

74 
49 

77 
49 

68 
53 

62 

54 

73 
43 

65 

50 

97 
35 

91 

38 

46 
40 

66 

41 

98 

41 

99.8 

98.4 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

45 
30 

44 
36 

51 
35 

57 
30 

62 

22 

60 
29 

♦7 

40 

42 

33 

45 

27 

99 

26 

49 

34 

44 
33 

99 

29 

63 

28 

71 
34 

69 
32 

76 
31 

78 
35 

79 

37 

77 
42 

81 

47 

70 
96 

•9 

56 

76 
36 

87 
49 

60 
31 

99 

35 

90 
38 

69 

42 

64 
40 

•0.9 
39.8 

GROTON 

MAX 
MIN 

43 
36 

43 

38 

45 
33 

55 

29 

57 
28 

48 

29 

48 

39 

49 
32 

46 

28 

91 
27 

41 
32 

48 

34 

61 

36 

83 
32 

69 

40 

98 
36 

63 

33 

68 
41 

72 
42 

63 

41 

69 

46 

94 

50 

«4 
50 

66 
46 

«9 
46 

38 

4« 

39 

92 

41 

99 

49 

39 

99.9 
37.9 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 
MIN 

45 

34 

46 

38 

51 
36 

59 

30 

64 
29 

50 
38 

44 

40 

47 
31 

50 
30 

60 

31 

41 
32 

48 
32 

63 
36 

67 
37 

73 
39 

67 
36 

74 
36 

78 
36 

77 
38 

75 
48 

74 

47 

63 

55 

62 

50 

73 
41 

69 
43 

98 

37 

93 

38 

49 

40 

61 
40 

61 

42 

99.8 

38.0 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 
35 

46 
38 

51 
36 

57 
33 

63 

23 

49 
32 

42 

39 

49 
29 

47 
26 

97 

28 

42 
32 

47 
32 

62 
38 

39 

71 
37 

67 
35 

74 
35 

76 

36 

79 
38 

79 
50 

79 
47 

«9 

56 

60 
52 

72 

43 

63 
42 

97 

39 

»2 

37 

42 

39 

61 
3« 

99 

40 

98.8 
37.9 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

41 
34 

43 
38 

43 
34 

48 
26 

57 

20 

63 
27 

90 
37 

43 

35 

46 
27 

47 
24 

99 

31 

39 

33 

46 

36 

61 
31 

64 
34 

70 
31 

66 
30 

71 
33 

73 
34 

77 
36 

73 
44 

74 
54 

60 
53 

68 

41 

79 
41 

63 

39 

97 
39 

92 

39 

91 

41 

61 

43 

98.0 
»9.4 

MIDDLETOWN  WB 

MAX 
MIN 

43 
35 

44 
37 

48 
35 

58 
30 

62 

26 

49 
32 

47 
39 

48 

29 

47 

29 

57 

27 

40 
32 

47 
33 

60 
36 

64 
35 

70 
41 

66 
38 

70 
33 

76 
37 

77 
41 

71 

44 

73 
46 

98 

94 

63 
92 

73 
45 

64 

45 

98 

34 

91 

39 

4« 
41 

60 
41 

98 

36 

98.4 

37.4 

MIDOLETOWN  «  W 

MAX 
MIN 

43 

34 

44 
38 

44 
36 

52 
32 

56 
28 

61 
36 

90 
41 

49 

36 

47 

28 

51 

29 

97 

33 

44 
32 

94 
40 

61 
38 

66 

46 

69 

39 

67 

36 

68 

40 

72 

44 

74 
47 

69 

46 

70 
56 

99 

54 

70 
46 

70 

50 

64 

37 

9* 

38 

94 

41 

49 
40 

60 
42 

98  .2 
39.4 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

47 
35 

47 

38 

50 
36 

60 
35 

60 
25 

90 

31 

90 
41 

48 
32 

52 

26 

59 

26 

47 
32 

46 
32 

61 
36 

67 
36 

69 
43 

63 

38 

66 

31 

73 
38 

79 
42 

69 

42 

73 

44 

63 
53 

61 
62 

70 
43 

M 

44 

98 

30 

93 

38 

4* 

40 

9« 

40 

60 
41 

98. « 

37.3 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

47 
37 

47 
40 

51 
38 

53 

32 

56 

28 

49 
34 

48 

41 

49 
36 

52 

30 

51 
32 

40 
33 

47 
34 

62 

39 

66 

41 

68 
43 

61 

41 

64 
35 

66 

42 

71 
42 

66 

45 

69 

47 

98 

92 

60 
52 

68 
46 

67 
46 

60 
39 

90 
41 

91 

42 

98 

42 

60 
44 

97.0 
39.8 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

37 
32 

40 
31 

37 

31 

44 
29 

53 

23 

56 

28 

41 

35 

39 

30 

36 
22 

39 
23 

93 

31 

32 

•  30 

38 

31 

92 

32 

97 
33 

66 
32 

63 
32 

71 
39 

73 
39 

69 
44 

72 

47 

76 
53 

69 

52 

60 
37 

70 
45 

97 
35 

91 

32 

4« 
33 

40 
36 

98 

35 

91.1 
14.1 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

43 
37 

50 
39 

52 

38 

54 
39 

57 
30 

61 

38 

90 
38 

93 

36 

48 
28 

51 
29 

53 

32 

40 
34 

90 
38 

63 
38 

68 
42 

70 
42 

64 
36 

6« 

40 

68 

47 

74 

47 

67 
48 

71 
53 

69 

52 

61 

44 

68 

49 

67 
43 

«0 
42 

90 
42 

94 

44 

63 

49 

98.8 

40.3 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

43 

3b 

44 

38 

43 

36 

48 
27 

58 

26 

63 

34 

50 
42 

49 

36 

90 

27 

w 

56 

32 

42 
31 

92 

37 

62 

35 

66 
42 

70 
36 

65 

30 

70 
39 

74 
42 

77 
43 

69 

47 

72 

53 

99 

50 

68 

47 

72 

47 

66 

44 

4« 

37 

4» 

39 

4* 

43 

98 

44 

97.8 
38.3 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

39 
33 

41 
34 

46 

34 

55 

23 

63 
20 

49 
27 

49 

38 

49 

25 

48 
21 

60 
22 

43 
32 

49 
33 

61 
32 

63 

37 

69 

35 

66 

30 

73 
29 

69 

35 

78 
35 

72 
40 

76 
40 

62 
56 

68 

54 

76 
52 

64 
38 

98 

32 

94 
33 

48 
38 

60 
39 

99 

42 

98.6 

34.6 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

43 
33 

41 
34 

48 
33 

53 
31 

98 

26 

93 

27 

44 

38 

42 

21 

43 
22 

59 

27 

49 

31 

41 
30 

57 
36 

63 
38 

69 
39 

66 
42 

74 
38 

79 

42 

72 
47 

74 
43 

76 
49 

68 

53 

63 
52 

71 
38 

67 
45 

92 

33 

91 

34 

47 
36 

9« 

37 

97 
37 

97.7 
36.4 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

41 
33 

44 
34 

44 
33 

50 
31 

54 
25 

96 

33 

44 

38 

44 
30 

43 
24 

50 
26 

54 
32 

41 

30 

50 

31 

56 

30 

67 
35 

67 
34 

67 

33 

69 
36 

74 
41 

70 
45 

71 
47 

73 
53 

66 
53 

66 

43 

69 
48 

60 
33 

93 

36 

90 
38 

49 

40 

98 

37 

96.9 

36.1 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

53 
36 

51 
38 

54 
36 

59 
32 

61 

27 

96 

30 

58 

45 

56 

37 

53 
27 

55 

25 

55 

32 

49 

33 

64 
36 

68 
38 

70 
36 

67 
38 

68 
32 

70 
37 

78 

40 

69 

41 

73 
44 

66 

46 

62 
54 

70 
42 

68 

47 

68 
38 

60 
40 

99 

42 

66 
41 

66 
44 

62.3 

37.8 

STORRS 

MAX 
MIN 

41 
33 

42 

34 

46 
32 

55 
34 

60 
30 

♦7 
33 

41 

35 

43 
32 

49 
25 

57 
27 

38 

31 

42 
31 

58 
36 

62 

42 

68 
42 

64 
37 

70 
37 

70 
41 

79 
48 

71 
42 

73 

44 

59 

52 

66 

51 

72 
47 

61 

39 

99 

37 

90 
33 

♦7 
37 

60 
39 

97 
40 

98.9 

37.4 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

48 
35 

45 
39 

47 
35 

59 
25 

58 

19 

51 
25 

49 

40 

91 
31 

92 

23 

52 

23 

46 

31 

49 
32 

63 
34 

66 

31 

66 

36 

61 
29 

65 
27 

71 
32 

74 

34 

68 

40 

61 

52 

69 

50 

70 
38 

66 

40 

61 
29 

98 

39 

93 

41 

9« 

42 

61 

41 

98.3 

34.1 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

46 

3d 

45 
36 

48 
36 

55 

33 

59 

27 

60 

31 

44 

40 

46 
35 

46 
26 

94 
27 

97 

31 

42 
32 

99 

30 

64 
31 

69 
43 

70 
37 

70 
32 

72 
36 

73 
39 

77 
43 

76 
45 

76 

54 

66 

54 

71 

40 

72 
46 

61 
31 

99 

37 

92 

39 

91 

40 

62 
36 

99. 8 
36.8 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
32 

42 
31 

45 
34 

52 

31 

60 

34 

92 

31 

37 
32 

42 
29 

42 
28 

51 

31 

44 
27 

37 
32 

52 

35 

55 

38 

63 
34 

66 
36 

68 
41 

66 
37 

68 

43 

61 
35 

68 

45 

54 

49 

98 
49 

70 
47 

60 
43 

47 
34 

94 

30 

40 
33 

93 
33 

96 

38 

93.4 
39.7 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

42 

33 

44 

33 

48 
32 

56 
29 

61 

28 

54 
30 

38 
33 

40 

30 

49 

29 

91 

31 

47 
26 

36 
33 

51 

34 

96 

30 

63 
33 

63 
35 

66 
42 

64 
33 

69 

40 

96 
35 

64 

44 

93 

49 

96 

50 

71 
47 

60 
45 

93 

38 

94 
34 

42 

34 

92 

38 

96 

37 

91.6 
35.5 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

41 
33 

41 

30 

44 
32 

53 

29 

61 
26 

96 

27 

42 

35 

42 

30 

45 

25 

51 

28 

47 
24 

40 
31 

49 
33 

60 
35 

60 
37 

60 
47 

98 
33 

65 

44 

63 

34 

65 

42 

61 

48 

94 

46 

58 
43 

64 

43 

99 

39 

49 
35 

47 
34 

92 

34 

63 

47 

93.4 
39.3 

BELFAST 

MAX 
MIN 

42 

33 

43 
33 

46 
36 

56 
29 

66 
26 

91 
26 

41 

35 

43 
33 

47 
29 

54 
29 

49 

24 

38 
32 

53 

32 

99 

28 

60 
29 

65 
29 

63 
37 

61 
33 

69 
35 

52 
30 

70 
44 

62 

47 

93 

46 

63 
46 

62 

44 

93 

39 

92 

32 

49 

32 

92 

36 

60 
44 

94.2 
34.3 

BRIOGEWATER 

MAX 

MIN 

BRIDGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

40 
32 

40 
32 

48 
33 

55 

30 

62 
25 

99 

28 

39 

32 

40 
32 

45 
22 

53 

28 

90 
28 

41 

32 

54 

33 

57 
34 

65 
29 

71 
31 

73 

30 

68 
36 

71 
43 

66 

36 

78 

44 

72 

50 

59 

48 

71 

46 

81 

43 

99 

39 

99 

29 

♦7 
32 

42 
33 

98 

38 

96.9 

34.1 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

40 
33 

42 
32 

45 
34 

52 
32 

58 
30 

48 
31 

39 

35 

42 

28 

43 
24 

47 
31 

43 

30 

39 

33 

54 
36 

95 

35 

60 
33 

55 

38 

57 
42 

63 
35 

68 
42 

53 
36 

65 
45 

98 
49 

65 

48 

63 

45 

62 

45 

97 
33 

47 
30 

42 
33 

91 

38 

96 

41 

92.0 
39.9 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

44 
31 

42 
32 

44 

27 

47 
24 

46 
25 

43 
23 

36 
29 

33 
28 

37 

27 

38 
28 

47 
23 

37 
32 

44 
31 

93 
26 

60 
29 

68 
35 

57 
39 

63 
41 

53 

34 

52 
31 

62 

41 

47 
38 

98 

45 

63 

47 

57 
36 

38 
32 

46 

30 

49 

31 

91 

36 

90 
36 

48.7 
12.2 

CORINNA 

MAX 

MIN 

40 

31 

42 

31 

48 
31 

54 
28 

59 

25 

55 

22 

45 
27 

40 
31 

49 

28 

45 
29 

40 
31 

42 
26 

53 

33 

55 

27 

62 
27 

67 
29 

70 
35 

66 
30 

69 
36 

64 

29 

72 

43 

64 
50 

59 

48 

71 

47 

61 

47 

92 

33 

94 

28 

91 

30 

91 
31 

9» 

39 

99.0 
12.7 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

MAX 
MIN 

38 
26 

38 
30 

40 
30 

48 
18 

50 
15 

99 

19 

43 

32 

37 
27 

34 
21 

38 
25 

49 
16 

40 
28 

38 
28 

50 
20 

48 

20 

60 
24 

67 
28 

68 
28 

58 
32 

60 
24 

51 
31 

72 
36 

90 
46 

54 
33 

61 
34 

90 
29 

39 

21 

91 
29 

47 

30 

46 
30 

49.2 
27.0 

DAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIN 

42 
32 

40 
32 

46 
33 

53 

30 

63 
30 

94 

30 

42 
33 

45 

32 

49 
26 

92 

28 

50 
29 

40 
32 

54 

34 

98 
30 

62 
32 

65 
34 

66 
40 

63 

34 

67 
40 

60 
37 

67 
43 

62 
50 

94 

48 

67 
48 

63 
43 

98 
37 

91 

29 

49 

32 

48 
39 

99 

33 

94.6 
34.9 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
APRIL   1956 


Station 

' 

Day 

Ol 

Month 

1   1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

r 

IS 

5 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

9* 

42 

31 

41 
35 

52 

31 

62 

30 

49 

30 

38 

34 

39 

31 

49 

28 

90 

31 

49 

27 

40 
32 

43 
33 

58 
29 

99 
32 

60 
36 

59 

39 

56 
36 

69 
42 

59 

34 

54 
42 

97 
44 

93 

46 

55 

43 

66 

41 

90 
37 

91 
36 

44 
33 

47 
39 

97 
49 

91  (Z 

39.2 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 

MIN 

40 
30 

40 
32 

48 
35 

53 

30 

57 
30 

93 

26 

49 
32 

42 

30 

33 

25 

*7 
25 

43 

30 

43 

32 

91 

34 

52 

28 

59 
32 

65 

30 

66 

30 

63 

30 

60 
38 

98 

30 

70 
41 

63 

47 

57 

47 

68 

46 

66 
47 

52 

34 

91 
29 

47 
30 

49 
32 

64 
32 

93«2 
33.1 

EAST  WtNTHROP 

MAX 
MIN 

to 

32 

42 

30 

46 
33 

52 

29 

62 
22 

60 
25 

44 
34 

42 
32 

44 
28 

52 

29 

91 
26 

44 
31 

94 
32 

53 

30 

60 
26 

63 

30 

66 

37 

64 
34 

67 
33 

66 
32 

66 
46 

63 
50 

57 
50 

66 

50 

64 

44 

61 
37 

92 

27 

52 

34 

46 
32 

59 

42 

56.1 

33.9 

FARMING TON 

MAX 

MIN 

«2 
32 

44 
33 

49 
35 

53 

26 

60 
22 

92 

25 

39 

33 

40 
31 

41 

27 

90 

31 

49 
23 

42 

33 

40 
31 

46 

23 

50 
26 

61 
29 

69 

33 

69 
32 

66 
36 

66 
29 

61 
40 

69 
45 

54 
49 

58 

42 

70 
46 

68 
37 

49 

27 

54 

34 

40 
33 

47 
36 

93.0 
32.6 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

A3 
29 

47 
32 

45 
34 

50 
21 

50 
22 

49 

18 

41 
27 

36 

27 

34 

26 

38 

30 

40 
19 

50 

31 

41 
32 

48 
21 

95 

24 

63 
28 

72 
38 

58 
38 

54 
36 

60 
28 

50 
37 

69 
36 

53 

39 

60 
44 

66 

47 

35 

32 

38 

29 

90 
27 

47 
35 

91 

38 

90.4 
30.6 

SAROINER 

MAX 
MIN 

42 
29 

41 
29 

47 

31 

54 
28 

61 
21 

92 
23 

43 

30 

44 
30 

49 

26 

93 

29 

93 

25 

42 
31 

55 

24 

56 

27 

64 
26 

65 
33 

68 
38 

67 
32 

68 
35 

61 
32 

69 
43 

66 
49 

68 
47 

69 

48 

61 

41 

69 

37 

94 

26 

48 
31 

49 
32 

60 
41 

96.0 
32.5 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

♦I 
29 

38 
31 

46 
35 

49 

21 

59 

IT 

49 

19 

98 

31 

34 

27 

36 
24 

43 
?6 

45 

14 

37 
32 

47 
30 

49 
22 

61 
22 

67 
27 

67 
33 

62 

38 

59 

34 

52 
25 

61 
40 

99 

40 

99 

47 

66 

36 

98 
43 

49 

31 

92 

28 

43 

30 

46 
31 

52 

34 

90.1 
30.0 

HIRAM  2  S 

MAX 

MIN 

*0 
32 

40 
32 

46 
30 

53 

24 

60 
21 

47 
24 

39 
32 

49 

25 

44 
23 

99 

22 

41 
26 

41 
32 

99 

30 

55 

29 

63 

26 

70 
29 

73 
35 

68 
33 

73 
33 

68 
31 

eo 

42 

62 

49 

99 
48 

70 
47 

64 

40 

99 

30 

94 

27 

38 
32 

43 
34 

62 

31 

99.3 

31.6 

HOOLTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

*7 
31 

42 
35 

45 

28 

47 
26 

93 

22 

46 
21 

36 
29 

39 

28 

39 

26 

41 
24 

50 
20 

37 
32 

44 
27 

95 

24 

62 
25 

69 

38 

65 

40 

64 
42 

60 
31 

55 

29 

70 
42 

48 
42 

99 

44 

65 

49 

96 

40 

43 
32 

90 
28 

44 
30 

92 

34 

52 

30 

91.0 
31.6 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

45 
34 

44 
35 

46 
35 

48 
27 

48 
29 

47 
23 

97 

32 

34 
29 

40 
27 

43 
29 

51 
22 

40 
32 

49 
35 

55 

29 

62 

31 

70 
39 

69 

41 

69 

40 

60 

40 

96 
29 

72 
48 

61 
42 

96 

49 

65 

50 

60 
48 

49 
36 

90 
30 

48 
30 

49 

30 

51 

40 

92.2 

34.7 

JACKM«N 

MAX 
MIN 

40 
2S 

38 
32 

40 
35 

60 
30 

52 

28 

90 
20 

40 
31 

39 

26 

32 

20 

40 
26 

45 
14 

40 
32 

50 
28 

50 
23 

60 
23 

65 

27 

65 

36 

63 

36 

57 

37 

54 
24 

53 
30 

90 
40 

48 
42 

61 
33 

92 

35 

41 
30 

51 
27 

49 
29 

47 
32 

46 
31 

48.7 
29.4 

JONESBORO 

MAX 
HIN 

43 
32 

42 

30 

37 

31 

44 
26 

53 

25 

98 
28 

48 
32 

39 

28 

40 
25 

44 
25 

45 
25 

45 
31 

37 
31 

49 
29 

59 

30 

62 

33 

59 
37 

59 

32 

63 
39 

65 

31 

55 
41 

55 

42 

92 

45 

53 

41 

60 
41 

69 

36 

90 
28 

91 

31 

49 

32 

60 
43 

90.8 
32.7 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

40 
32 

39 
32 

46 

34 

52 

30 

58 
27 

90 
29 

38 

33 

40 
28 

42 
28 

50 
32 

44 
29 

39 
32 

53 

35 

94 
35 

63 

30 

67 

34 

67 
41 

64 
35 

66 
38 

60 
36 

72 
44 

54 
48 

56 
48 

66 

46 

99 
42 

44 
33 

92 

31 

40 
34 

49 
34 

59 

36 

92.9 

34.9 

LONG  FALLS  0AM 

MAX 
HIN 

37 
30 

41 
32 

37 
32 

47 
24 

48 
20 

59 

21 

44 
22 

36 
24 

34 
23 

39 

23 

41 

15 

42 
17 

38 
30 

47 
25 

48 
23 

53 
24 

58 
27 

60 
32 

59 

35 

97 
21 

50 
29 

60 
37 

90 
42 

53 

33 

60 
35 

49 
31 

96 
27 

90 
29 

94 
32 

48 
33 

46.7 
27.6 

HAD  I  SON 

MAX 
MIN 

42 
33 

42 
32 

50 
36 

55 
26 

60 
23 

54 

27 

42 
32 

40 
32 

41 
28 

50 
29 

48 
23 

41 
32 

53 
36 

55 
27 

63 

27 

69 
29 

69 
35 

64 

34 

69 

41 

60 
30 

69 

43 

64 
41 

99 

45 

69 
42 

63 
45 

94 

38 

99 

29 

93 

34 

49 
33 

56 

40 

99.0 

33.4 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

45 
31 

4« 
34 

44 
37 

48 
30 

55 

30 

59 

24 

92 

30 

36 

31 

35 

26 

41 
30 

44 
22 

47 
32 

47 
32 

53 
31 

58 
30 

63 

33 

68 
39 

68 
36 

65 
39 

60 
28 

58 
38 

66 
31 

94 
42 

37 

47 

66 
48 

97 
34 

41 

34 

91 
30 

41 
35 

54 
37 

92.6 
33.4 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 

MIN 

44 
31 

43 
37 

45 
30 

52 

30 

57 
29 

91 
22 

39 

31 

36 

27 

41 
27 

42 
26 

48 
21 

36 

32 

48 
30 

57 
29 

62 

29 

68 
33 

69 

38 

65 
36 

63 
31 

98 
27 

67 
44 

53 
43 

56 
49 

68 
49 

98 

35 

49 
39 

94 

33 

40 
31 

90 
33 

53 

31 

92.1 
32.6 

OLD  TCHN  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

45 
33 

44 
33 

47 

31 

54 
26 

61 
21 

97 
25 

38 
33 

40 
29 

43 

29 

50 
26 

90 
21 

37 
24 

49 
29 

58 

27 

63 
28 

65 
29 

70 
37 

68 
31 

64 
32 

99 

30 

70 
45 

99 

60 

58 
51 

72 

50 

60 
45 

49 

38 

99 

32 

43 

31 

93 

38 

55 

31 

94.3 
32.8 

ORONO 

MAX 
MIN 

43 
33 

44 
32 

48 
37 

57 
30 

62 

27 

64 
28 

46 
34 

40 
32 

45 
30 

92 

30 

90 
26 

44 
32 

50 
32 

99 

30 

64 

30 

67 
36 

70 
41 

68 
34 

66 
42 

63 
32 

69 

44 

66 
50 

59 

50 

70 
47 

69 

45 

94 
37 

96 
35 

99 

34 

91 
37 

56 
37 

96.8 
39.5 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

41 
32 

42 
32 

48 
37 

55 
33 

60 
38 

47 
35 

41 
36 

44 
33 

47 
29 

92 

30 

43 
34 

42 
34 

58 
36 

60 
39 

61 
37 

58 
42 

63 

44 

55 

38 

68 
44 

57 
38 

69 

45 

58 
50 

99 

47 

59 
46 

63 
45 

93 

37 

48 
33 

44 
39 

92 
38 

•  0 
46 

93.4 
38.1 

PORTLAND  *8  AIRPORT 

MAX 
HIN 

41 
34 

41 
32 

47 
34 

33 

31 

63 
29 

47 
27 

40 
35 

43 

25 

46 
23 

51 
24 

41 
32 

41 
32 

56 

34 

99 

31 

61 
29 

60 
32 

65 

40 

59 

32 

68 
40 

58 
35 

68 
45 

94 

49 

99 

48 

63 

45 

66 

40 

91 

34 

48 
25 

42 
33 

93 

37 

98 

38 

93.3 

34.2 

PRESOUE  ISLE 

MAX 
HIN 

43 
30 

41 
31 

42 
34 

48 
21 

51 
26 

40 
19 

37 
28 

34 
28 

39 
26 

39 

29 

46 
19 

42 

30 

44 
31 

92 
22 

60 
30 

68 
33 

61 
35 

64 
38 

57 
35 

53 

27 

65 
41 

61 
38 

99 
44 

64 

47 

61 
44 

44 
31 

47 
27 

49 

30 

90 
34 

52 

38 

90.9 
31.9 

RIPOGENUS  DAM 

HAX 
HIN 

37 
32 

45 

34 

40 
35 

46 
27 

52 
25 

56 
25 

48 
32 

38 
31 

33 

38 
29 

41 
20 

46 
26 

37 
35 

50 
28 

48 
29 

60 
35 

68 
39 

64 

40 

63 
36 

56 
32 

53 
44 

62 

40 

92 

42 

66 

39 

63 

43 

91 
34 

98 

33 

90 
33 

97 
92 

48 
38 

49.2 

27 

39.1 

ROCKLAND 

MAX 
HIN 

41 
33 

41 
32 

47 
36 

54 
32 

63 
29 

50 
28 

41 
36 

44 
33 

46 
28 

52 
27 

43 
27 

39 
33 

92 
34 

59 
32 

60 
32 

59 
32 

62 

41 

57 
35 

69 
41 

54 
36 

63 
42 

99 

48 

99 

47 

59 
45 

64 
46 

98 

37 

90 
39 

♦9 

34 

90 
40 

97 
49 

93.2 
39.8 

RUMFORO  3  S« 

HAX 
MIN 

40 
31 

38 
32 

49 
27 

53 

22 

58 
23 

47 
24 

37 
32 

39 
26 

39 
26 

49 
27 

42 

24 

40 
32 

93 
30 

51 
28 

61 
26 

71 
30 

72 
33 

68 
32 

63 
30 

61 
28 

73 
38 

93 

47 

93 

43 

6« 

38 

97 

39 

41 
33 

93 

27 

39 

33 

43 

34 

94 
29 

92.1 

30.8 

RUMFORO  1  SSE 

HAX 
HIN 

43 

31 

42 
33 

52 
32 

56 
25 

61 
25 

90 
25 

40 
32 

40 
27 

42 
25 

50 
31 

47 
25 

41 
33 

54 
34 

54 
29 

64 

30 

71 
30 

74 
32 

68 

33 

65 

35 

65 
30 

76 
40 

99 

46 

60 
44 

72 
41 

97 

41 

43 
39 

57 
30 

39 
33 

49 
34 

55 

34 

94.6 
92.9 

SANPORO  2  NNW 

HAX 
HIN 

39 
30 

40 
25 

42 
30 

54 
25 

61 

30 

61 
27 

40 
31 

45 
34 

44 
25 

52 
22 

92 

27 

40 
31 

56 
35 

61 
29 

63 
28 

70 
28 

72 
33 

69 
32 

74 
37 

68 
32 

82 

45 

79 
52 

99 

47 

70 
51 

66 
40 

69 

39 

52 

24 

49 
33 

46 
32 

56 

48 

97.4 
99.3 

SOUA  PAN  OAH 

MAX 
MIN 

45 
29 

41 
31 

43 
36 

50 
19 

96 

17 

46 
14 

39 

29 

34 
28 

43 
25 

43 
29 

49 

14 

45 
30 

48 
32 

98 
19 

62 
19 

70 
27 

58 
34 

65 
33 

56 
32 

54 
25 

63 

41 

55 

35 

97 
42 

69 

46 

97 
46 

41 
31 

90 
26 

44 

27 

90 
34 

91 
39 

91.1 

29.6 

UNITY 

MAX 
MIN 

39 
31 

40 
30 

44 
32 

51 
27 

58 

34 

90 
31 

37 
32 

37 

31 

40 
26 

48 
27 

49 

24 

35 

32 

51 
37 

60 
31 

64 
40 

68 

41 

65 
37 

64 
41 

60 
37 

70 

41 

60 
51 

97 
49 

71 
48 

61 
36 

99 

36 

92 

29 

92 

32 

90 
32 

94 

40 

93.0 
39.0 

WEST  BUXTON  2  NNN 

MAX 
MIN 

41 
23 

41 
32 

47 

31 

51 
24 

61 
22 

49 

24 

41 

34 

49 
26 

45 
23 

92 

23 

43 

28 

40 
33 

59 

29 

59 

30 

65 

26 

70 
29 

71 
34 

«9 

34 

72 
42 

64 
41 

78 
45 

62 

49 

97 
47 

68 
45 

64 

41 

91 
32 

49 
32 

49 

33 

49 
99 

97 
32 

99.0 

92.6 

HINSIOM 

MAX 
HIN 

50 
32 

51 

30 

48 
31 

50 
30 

59 

24 

63 

26 

99 

29 

39 
30 

41 
26 

44 
34 

47 
27 

39 
33 

44 
30 

91 
29 

65 

31 

69 
35 

73 
37 

71 
39 

72 
40 

73 
31 

69 
35 

72 

44 

97 

47 

61 

49 

74 
44 

99 

39 

48 
31 

56 
35 

42 
33 

52 

37 

96.2 
93.9 

VOOOLANO 

HAX 
MIN 

4« 
33 

48 
33 

42 
34 

49 
28 

28 

66 
25 

56 

28 

38 
30 

38 
26 

42 

28 

48 
23 

50 
30 

40 
36 

49 

27 

62 
28 

69 
33 

6« 
39 

«8 
34 

68 
42 

71 
29 

58 

35 

66 
45 

98 

49 

96 
43 

69 

45 

62 

38 

90 
38 

94 

32 

44 
34 

93 

42 

94.4 
33.8 

MASSACHUSETTS 

AOAMS 

MAX 
HIN 

45 

36 

42 
35 

40 
34 

49 
27 

55 

22 

98 

27 

42 
37 

44 
33 

41 
27 

41 
30 

91 
35 

38 
34 

41 
33 

97 

34 

60 
34 

68 
33 

70 
35 

79 
37 

76 
45 

97 
43 

76 
64 

79 
56 

74 
54 

64 
39 

74 
45 

94 
36 

92 

30 

98 

37 

42 

37 

93 

37 

96.2 
36.6 

AMHERST 

HAX 
HIN 

45 
35 

44 

37 

51 

37 

57 
32 

62 

25 

45 

33 

42 

38 

43 
29 

4« 
25 

98 

26 

49 

35 

49 
33 

60 
39 

63 

42 

69 

36 

68 
38 

74 

38 

79 

40 

76 
42 

74 
49 

76 
49 

67 

51 

62 

51 

73 
43 

62 
42 

97 
36 

91 

32 

41 

31 

60 
3« 

99 

38 

98.3 

37.6 

BfOFORO 

MAX 
HIN 

40 
33 

40 
34 

46 
34 

51 
30 

63 
27 

61 
31 

44 
38 

47 
33 

50 
27 

58 
26 

54 
32 

42 

33 

60 
34 

62 
33 

64 
36 

69 
35 

73 
36 

69 
38 

77 
40 

70 
45 

79 

47 

76 
it 

64 
64 

73 
64 

6C 
5C 

67 
39 

99 

31 

41 
31 

69   69 

39   49 

99.8 
37.9 

BIRCH  MILL  DAM 

HAX 
HIN 

39 
32 

39 
34 

47 
33 

53 

23 

60 
18 

99 

24 

42 

34 

40 
31 

45 

23 

56 
25 

54 
33 

40 
32 

96 
31 

99 
30 

69 
29 

68 
30 

79 
31 

74 
32 

79 
36 

79 
36 

77 
44 

73   61 

44   43 

73 
44 

73 
48 

98 

29 

99 

29 

91 
3! 

80   62 
39   39 

98.8 

32.9 

BLUE  HILL 

MAX 
HIN 

37 
33 

30 
31 

41 
33 

45 

33 

60 
32 

47 
37 

44 
35 

49 

31 

47 
24 

97 
31 

41 
31 

38 

31 

96 

34 

61 
40 

63 

45 

66 
41 

70 
41 

60 
43 

79 
46 

68 
44 

75 
46 

98   64   71 

53   52   50 

69   97 
49   35 

4S 
33 

90 

3« 

98   98 

38   44 

99.4 

38.4 

S*«   r«f«r«bc*   notvs   follovtac  9tktlOD   lad*i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1958 


Day 

Ol 

Month 

Station 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

39 
36 

39 

34 

45 
36 

48 
36 

58 
38 

50 
42 

45 
39 

48 
33 

51 
30 

59 

36 

42 

33 

44 
34 

62 

38 

63 
44 

58 
43 

69 
43 

63 

43 

59 

44 

67 
48 

69 

49 

78 
52 

62 

50 

59 

51 

66 

50 

68 

47 

59 

41 

48 
37 

49 

40 

61 

41 

60 
48 

56. 3 
41.2 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

«4 
37 

44 
33 

44 
35 

49 
34 

63 
24 

57 
32 

47 
38 

49 
35 

50 

27 

59 

26 

52 

32 

43 

34 

60 
36 

64 

30 

67 

37 

67 
32 

70 
31 

68 
40 

74 
39 

69 
41 

75 
47 

65 
56 

65 

54 

73 
51 

67 
48 

63 

37 

58 
36 

52 

39 

60 
42 

61 

48 

59.4 

37.7 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

MAX 
MIN 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

1,2 
3* 

42 

34 

42 
34 

48 
34 

60 
34 

59 
36 

46 
38 

45 

34 

46 
33 

52 
34 

SO 
32 

41 
34 

57 
36 

60 

36 

61 
38 

64 

40 

70 
44 

68 
42 

73 
45 

70 
46 

78 

48 

74 
55 

62 

54 

66 

54 

67 
51 

6S 

36 

55 

36 

48 
38 

60 
39 

60 
48 

57.7 
40.0 

CLINTON 

MAX 
MIN 

40 
32 

41 
34 

39 
35 

47 
27 

53 

32 

59 
35 

46 
36 

46 
34 

47 
27 

47 
29 

54 
35 

40 
32 

47 
35 

60 
35 

62 
35 

66 
39 

67 

38 

74 
38 

67 
41 

75 
42 

73 
48 

7S 
56 

63 

55 

67 
49 

69 

50 

63 

35 

58 

30 

S3 

36 

41 
37 

62 

38 

56.8 
37.5 

COHASSET 

MAX 
MIN 

45 
37 

39 

34 

39 
34 

42 
35 

50 
32 

52 

36 

50 
39 

42 

36 

48 
29 

51 
28 

se 

33 

41 
33 

47 
37 

62 
35 

S9 
34 

60 
35 

70 
35 

68 
39 

56 

40 

68 
43 

72 
46 

76 

47 

66 

51 

68 

47 

72 

50 

68 

36 

62 

36 

51 
38 

S2 

39 

62 

41 

56.5 

38.0 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

50 
38 

41 
33 

38 
33 

40 
30 

45 
25 

55 

34 

49 
41 

42 
36 

50 
26 

48 
27 

51 
33 

40 
33 

45 
36 

60 
30 

65 
36 

65 
34 

63 
32 

68 

40 

61 
38 

71 
44 

62 

48 

62 
52 

62 

53 

64 
45 

72 

47 

66 

38 

60 
38 

50 
40 

52 

41 

57 

44 

SS.l 

37.6 

ED6ART0WN 

MAX 
MIN 

46 
36 

42 

33 

39 
33 

41 
34 

45 
27 

38 

31 

50 
40 

45 
32 

49 
31 

51 
27 

52 
35 

42 

35 

43 

35 

59 

31 

62 

40 

63 

36 

57 
34 

63 

41 

se 

35 

67 
42 

60 
45 

62 

48 

58 

48 

60 
43 

64 
46 

68 

40 

60 
39 

53 

40 

S3 

42 

56 

49 

54.2 

37.7 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

42 
36 

39 
33 

42 

34 

50 
32 

61 
32 

48 
39 

46 
37 

48 
33 

48 
29 

55 

30 

40 
32 

43 
33 

60 
37 

64 

40 

66 

43 

63 

40 

67 
37 

67 

42 

73 

44 

66 
47 

67 
49 

60 
53 

63 
52 

70 
50 

65 

45 

60 

40 

53 

36 

52 

40 

60 
44 

62 

48 

56.7 
39.6 

FITCHBURG  2  S 

MAX 
MIN 

39 

33 

41 

34 

39 
35 

48 
31 

55 

34 

65 
33 

46 
36 

40 
35 

45 
26 

SO 
27 

58 
35 

40 
32 

45 

35 

60 
34 

63 
34 

70 
35 

72 
35 

74 
38 

73 
43 

80 
42 

75 
46 

79 
52 

63 

64 

67 

46 

77 

50 

70 
34 

60 
32 

S4 
31 

39 
35 

62 

38 

58.3 

36.9 

FRAM INGHAM 

MAX 
MIN 

41 

34 

40 
35 

38 
35 

41 
34 

53 

30 

64 

36 

48 

38 

42 

36 

42 

28 

50 
29 

60 
36 

37 
33 

44 
35 

61 
36 

64 
38 

69 
38 

71 
37 

76 

41 

65 
42 

81 
45 

71 

47 

80 
56 

63 

55 

69 

55 

71 
52 

68 
39 

60 
34 

54 

39 

48 
39 

65 

39 

ST. 9 
39.0 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

39 
34 

40 
34 

49 
35 

57 
33 

67 

30 

52 
33 

46 
37 

50 
35 

53 

26 

60 
30 

46 
33 

44 
33 

63 
34 

63 
38 

6S 

36 

72 

37 

74 
42 

66 
40 

79 
43 

72 
41 

81 
48 

70 
58 

65 

53 

72 

53 

70 
54 

63 

38 

54 
32 

46 
36 

62 

39 

63 

46 

60.1 
38.8 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

46 

31 

43 
35 

44 
33 

52 
28 

58 
24 

60 

26 

37 
32 

40 

33 

37 
23 

44 
26 

55 

35 

37 
32 

43 

30 

.58 

31 

59 

31 

68 

31 

69 

33 

74 
35 

74 
34 

70 
37 

72 
42 

76 
52 

68 

49 

63 

37 

72 
45 

S4 
35 

52 

29 

52 

30 

41 
32 

52 

36 

SS.7 
33.6 

HYANNIS  3  NE 

MAX 
MIN 

45 
32 

40 
35 

43 
35 

57 
22 

51 

35 

48 
37 

50 
36 

49 
30 

51 
26 

47 

33 

44 
34 

52 

34 

58 
26 

61 
29 

59 
31 

64 

30 

58 
36 

6S 
32 

63 
44 

65 
47 

60 
51 

60 
50 

65 
46 

68 
48 

64 
39 

53 

31 

49 
40 

56 

44 

56 

47 

55.2 
36.5 

KNIGHTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

44 
33 

44 

36 

43 

34 

50 
28 

55 
22 

62 

28 

42 

32 

40 
33 

39 
24 

44 
24 

57 
32 

3S 

32 

43 
30 

60 
35 

62 
32 

72 
30 

68 

31 

73 
33 

77 
36 

78 
40 

76 

44 

79 
44 

67 
54 

62 

38 

73 

44 

S7 

34 

SI 

30 

48 
34 

40 
38 

56 

39 

S«.6 

34.1 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

45 

33 

40 
35 

39 

34 

55 

26 

58 
27 

64 
31 

49 

38 

♦2 

35 

49 

27 

51 

26 

60 
36 

40 
32 

40 
32 

62 
33 

65 

34 

68 
35 

69 
34 

74 
38 

6« 
38 

81 
44 

70 
47 

80 
56 

62 

55 

70 
54 

74 
48 

69 
35 

60 
34 

54 

39 

49 
39 

63 

40 

58.9 

37.2 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

40 
33 

41 

33 

48 

35 

55 
34 

63 

30 

49 
30 

42 
37 

46 

34 

47 
27 

57 
30 

43 
33 

42 
32 

60 
33 

61 
36 

65 
36 

69 
39 

71 

41 

64 
40 

75 
43 

79 
43 

79 
46 

66 
57 

64 
52 

70 
53 

67 
52 

S6 

38 

53 

33 

47 
36 

63 

39 

63 

45 

58.2 
38.3 

LOWELL 

MAX 
MIN 

41 
34 

41 
34 

48 
35 

58 
30 

67 

30 

64 
32 

49 

38 

46 

35 

51 
27 

59 
29 

57 
33 

44 
33 

62 
35 

61 
37 

67 
37 

74 
39 

77 
40 

69 
40 

80 
37 

78 
47 

82 

48 

76 

58 

67 
53 

76 
54 

69 

53 

67 
38 

58 
33 

49 
36 

58 
39 

63 
46 

61.9 
38.7 

MI  DDL  ETON 

MAX 
MIN 

42 
37 

40 
36 

46 
38 

51 
33 

56 

35 

57 
36 

45 

40 

46 

38 

49 
30 

55 

34 

S2 

36 

44 
36 

S7 
37 

60 
39 

58 
39 

66 

40 

64 
42 

61 
42 

62 

44 

68 
46 

75 
50 

68 

59 

63 
53 

65 

54 

65 
55 

64 

40 

50 
35 

48 

40 

59 

43 

60 
49 

56. S 

41.2 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

44 
32 

38 
32 

40 
34 

42 

30 

52 

30 

48 
33 

48 
39 

47 

36 

4S 

31 

46 

30 

43 

36 

43 

37 

S3 

35 

56 

34 

59 

37 

54 

39 

63 

40 

55 

43 

62 

42 

S4 
42 

57 
48 

56 

49 

54 

44 

58 

45 

64 

47 

56 
35 

48 
35 

51 

41 

55 

48 

55 

39 

51. S 

38.1 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

42 

37 

40 
34 

44 
37 

50 
36 

61 

35 

48 

3  8 

47 

40 

49 

35 

50 
32 

55 

36 

42 

34 

44 
36 

61 
40 

66 
47 

62 
47 

61 

45 

66 

43 

66 

46 

70 

49 

61 

47 

63 

52 

63 

52 

60 
52 

67 
52 

68 

46 

62 

44 

49 

40 

52 

45 

57 

48 

63 

46 

56.3 

42.5 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

41 
33 

39 

33 

49 
32 

54 
30 

58 
22 

41 

29 

40 
32 

35 

25 

41 
21 

S4 
25 

42 

31 

42 

30 

59 
32 

«1 
37 

70 
36 

69 
35 

76 
35 

78 
37 

72 
43 

76 
44 

76 
50 

67 
55 

63 

48 

73 
38 

60 
37 

S2 

32 

50 
31 

3« 

34 

60 
38 

S3 

33 

56.3 
34.6 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

43 
36 

39 

33 

42 
36 

44 
33 

56 

31 

56 

37 

♦7 

39 

SI 
36 

50 
28 

50 
27 

48 
33 

42 
36 

57 
36 

65 
37 

60 
36 

67 
35 

64 

35 

60 
39 

66 

42 

68 

41 

75 
60 

68 
56 

65 
54 

68 

46 

68 

61 

67 
38 

S3 

40 

52 
41 

61 
42 

61 

48 

S7.1 
39.1 

PROVINCETOWN  3  N 

MAX 
MIN 

39 

36 

38 
34 

43 

36 

50 
38 

50 

38 

57 

38 

47 
38 

48 

38 

50 
28 

SO 
33 

46 
35 

46 

36 

58 
36 

64 
43 

55 

32 

62 

40 

62 
41 

62 

44 

60 

44 

58 
44 

70 
52 

58 

44 

64 
54 

61 

50 

62 
52 

62 

35 

52 

42 

SO 
40 

S8 
44 

63 

44 

S4.S 

40.3 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

43 

36 

40 
33 

37 

34 

42 

28 

46 

24 

60 

29 

48 

41 

42 

36 

49 

29 

48 
26 

58 

35 

37 
33 

43 
32 

59 
28 

64 

35 

65 

31 

62 

29 

67 

38 

61 

35 

71 

40 

63 

48 

70 
53 

57 
51 

61 

49 

70 
47 

6S 

40 

60 
38 

52 

39 

SI 

40 

39 

46 

ss.o 

36.8 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

39 
34 

36 
33 

42 
35 

46 
34 

56 
34 

48 

40 

42 

35 

47 
30 

48 
27 

49 
32 

39 
33 

39 
33 

54 
34 

60 
44 

56 
35 

55 

40 

S8 

40 

50 

40 

60 
42 

56 

43 

70 
43 

54 
45 

SS 

44 

S7 
45 

68 

46 

SB 
37 

47 
37 

4S 
39 

SS 

41 

56 

41 

SI. 7 
37.9 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

39 

36 

39 
35 

43 

35 

47 
37 

57 

38 

48 
40 

42 

39 

45 
35 

49 
29 

52 

36 

52 

33 

42 

34 

59 

37 

62 

46 

56 
44 

64 

36 

58 
42 

57 
44 

63 

41 

61 
47 

74 
50 

59 

52 

55 

49 

59 

49 

64 
51 

5« 

40 

S4 

34 

40 

SS 

39 

58 

40 

53.9 

40.6 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

42 

36 

39 
35 

41 
38 

44 
34 

57 
36 

52 

40 

SO 
40 

52 

34 

52 
32 

54 
33 

44 
37 

42 
38 

53 

38 

67 
40 

61 
43 

66 

41 

67 
38 

52 

41 

66 

43 

67 

45 

69 
52 

64 
55 

62 

49 

66 
46 

70 
47 

S8 
42 

49 
42 

54 

42 

62 

45 

58 

44 

56.0 
40.9 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

39 
34 

44 

36 

42 
36 

50 
29 

5S 

26 

61 

29 

37 
33 

40 
34 

36 

25 

43 
26 

56 
35 

37 
32 

44 
33 

S9 

37 

59 
32 

70 
33 

69 
33 

75 
35 

7S 
37 

73 
40 

72 
43 

73 

47 

64 
54 

62 

41 

73 
47 

S6 

35 

S6 

30 

48 
32 

38 
35 

52 

40 

SS.3 

35.4 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

44 

34 

45 

41 

51 

37 

59 
33 

64 

29 

64 

39 

48 
39 

44 
35 

47 
26 

60 

30 

58 
33 

46 
33 

63 
39 

63 

44 

72 

42 

70 
42 

75 
39 

77 
43 

78 

47 

78 
52 

7S 
49 

70 

64 
44 

73 

45 

71 

49 

60 
40 

57 
36 

S2 

39 

60 
39 

60 
41 

61.6 
39.9 

STOCKBRIDGE 

MAX 
MIN 

41 

32 

41 
32 

51 

31 

57 
30 

60 
21 

42 
27 

42 
35 

41 

28 

43 
23 

56 

27 

43 

31 

42 

30 

61 

31 

62 

29 

71 
32 

69 
33 

76 
33 

76 
35 

75 
37 

76 
42 

77 

47 

67 

55 

61 
53 

72 

37 

63 

40 

S4 

35 

SO 
32 

42 

32 

64 
37 

56 

36 

S7.7 
34.1 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

44 
37 

40 
33 

44 
35 

48 
29 

«3 
22 

52 

30 

46 

39 

49 
36 

50 
28 

58 
26 

46 
33 

43 
34 

60 
35 

65 
29 

69 
35 

67 
32 

71 
31 

65 
37 

76 

35 

68 
39 

71 
48 

62 
55 

63 

54 

73 
50 

67 

49 

61 
37 

57 
36 

S3 

40 

60 
43 

62 

47 

S8.4 
37.1 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

39 
32 

41 
35 

38 
33 

48 
26 

56 

20 

64 
26 

41 

35 

40 
31 

42 
23 

49 
24 

S9 
33 

37 
32 

41 
29 

60 
30 

60 
30 

72 
31 

71 
33 

77 
35 

77 
35 

79 
39 

76 
46 

79 
54 

69 
54 

60 
45 

74 

48 

64 
31 

57 
28 

54 
33 

39 
35 

60 
39 

ST. 4 
34.2 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

46 
35 

45 
39 

53 

37 

59 

30 

64 
24 

56 

29 

43 
39 

42 
34 

49 
28 

60 
25 

S5 

35 

46 
34 

62 
31 

64 
36 

72 
33 

70 
35 

77 
36 

76 
38 

77 
39 

76 

41 

78 
48 

69 
56 

62 
52 

75 
42 

70 
49 

SS 

35 

56 

31 

51 

37 

38 

39 

63 
4? 

61.1 
37.0 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

38 
35 

39 
34 

46 
35 

51 
30 

63 
26 

48 
34 

46 

38 

48 
33 

48 

27 

59 
25 

4S 

33 

42 
33 

59 

31 

«3 
31 

67 
35 

62 
32 

71 
31 

64 
37 

76 
38 

68 
44 

78 
45 

61 
45 

66 
55 

72 
53 

65 

47 

59 
31 

52 

31 

52 

39 

60 
40 

60 
45 

57.6 
36.4 

WALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

40 
37 

38 
36 

46 
38 

50 
28 

62 

24 

62 

34 

44 

40 

48 
25 

48 
25 

58 

27 

40 
38 

44 
35 

S9 

34 

64 
32 

67 
36 

67 
36 

71 
33 

65 
36 

77 

37 

68 
47 

79 
49 

60 
58 

66 
56 

72 

55 

66 
50 

59 

40 

S8 

34 

SS 

42 

60 
44 

61 
44 

S8.4 
38.3 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

41 
32 

41 
32 

47 
32 

53 

27 

ST 

19 

41 

25 

40 
33 

34 
29 

40 
22 

S2 

23 

41 

31 

3« 

30 

S« 

30 

58 
30 

66 

30 

66 
29 

74 
30 

73 
30 

71 
31 

74 
33 

76 
40 

67 
52 

63 
50 

72 
35 

67 
43 

56 

37 

51 
26 

44 
32 

52 
35 

55 

35 

SS.t 

32.1 

WEST  LYNN 

MAX 
MIN 

40 
35 

38 
33 

46 
35 

51 

34 

60 
34 

50 
37 

44 
37 

48 
34 

49 
28 

57 
31 

43 
32 

41 
33 

S« 

35 

63 
42 

59 

39 

70 
40 

64 

40 

64 
41 

63 

44 

67 
47 

80 
48 

60 

50 

64 

49 

66 
50 

67 
48 

56 

38 

52 
33 

47 
38 

60 
39 

59 

45 

S«.2 

39.0 

WEST  MEDWAY 

MAX 
MIN 

40 
33 

39 
36 

47 
35 

53 

26 

66 
25 

48 
35 

48 
35 

47 
32 

50 
27 

62 
24 

57 
33 

44 
32 

60 
32 

64 
30 

71 
31 

68 
31 

71 
30 

65 
34 

80 
34 

68 
40 

78 
46 

65 
56 

68 
56 

74 
43 

68 
50 

61 
33 

57 
33 

SO 
39 

63 
40 

62 

45 

59.8 
35.9 

See   refereiu 
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Station 

WESTON 

HESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

8LACKWATER  0AM 

CAMP TON 

CONCOAO  we  AIRPORT 

DURHAM 

CAST  OEERING 

PABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  I   NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MONROE  9  NNE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 
NORTHWOOD 

PETER8OR0  2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

NINOHAM 

MOLFEBORO  FALLS 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


llK 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL  t9JS 


Day     Ol    Month 


**     49   92 
96   9a   97 


98   97   49 

91   33 


98   98   *9 
32   33   39 


30 

41 
28 

40 
32 

41 
29 

42 


42   39 
33   39 


38   48 
30   30 


41   98 
92   32 


45   41 
32   35 


42   90 
35   29 


39   47 
32   92 


41   52 
29   91 


99   99 

30   30 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


43 
92 


47 
33 


48   53 
95   38 


40   36 
34   33 


41 
33 


42 
39 


39 

25 


50   97   49 

99   32   37 


50   57 
20   20 


50   55 

22   23 


50   98 

23   28 


54   57 
21   21 


59   69 

22   21 


49   52 
19   20 


53   62 
22   21 


48   92 
20   14 


93   58 

18   16 


47   42   47 
39   30   29 


49   44   46 

36   33   24 


41   98  96 

32   28  21 

48   40  97 

30  23 


95   94 

24   20 


49   49 

92   24 


49   47 

29   26 


41   44 
32   22 


33   34 
22   19 


49   44 
32   29 


98   42 

28   23 


41   92 

37   36 


37   90 
31   28 


39   50 

94   30 


99   46 
92   28 


40   46 
32   32 


54   60 
24   22 


44   37 
36   35 


17   20 
11   13 


99   46 

32   99 


34   44 
27   28 


57   61 
23   26 


59   64 

24   23 


47   49 
22   22 


46   91 

24   24 


29   26 
12   17 


59   62 

32   93 


48   92 

18   16 


97 
24 


42 

94 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


43   41 
30   33 


43   97 
35   33 


40   48 
28   39 


50   94 

20   18 


99   62 

27   25 


49   95 

23   19 


40   44 
24   24 


42   48 
29   25 


47   34 
30   26 


36   40 
29   21 


47   49 
29   26 


49 

92   24 


99   47 
31   22 


36   39 

21   18 


49   40 
91   23 


99   44   49 

29   34   33 


49 

36 


52   47 
25   32 


42   43 

30   22 


42   41 
30   27 


47   43 
32   25 


99   50 

27   24 


44   99 

26   27 


94  49 

29   29 


58   49 
29   30 


52   39 
21   26 


49   39 
29   20 


54   47 

25   26 


52   49 
26   29 


46   40 
29   28 


50   45 

29   24 


52   42 
25   29 


55   46 

28   30 


55   90 

22   27 


38   49 
28   26 


24   22 

8   13 


90   42 
26   30 


40   50 
21   25 


46   59 

21   30 


59   49 
23   30 


53   47 

26   29 


13     14 


58   64   69 
35   33   32 


48   69 
29   30 


99   59 

27   25 


46   61 
31   29 


47   97 
28   27 


59   97 
2^   25 


99   69 
29   28 


60   63 
32   31 


98   66 
28   26 


90   60 
20   20 


47   42 
19   21 


60   69 
27   25 


94   66 
23   29 


98   69 
28   29 


61   71 
30   28 


69   79   76 
37   36   39 


73 
33 


35   37  38 

70   73  77 

31   34  33 

73  76 

30  31 


73   76 
32   36 


30   37   35 


91   62 
28   28 


SO   65 
24   26 


58   68 
27   29 


92   66 
30   30 


60   65 
26   27 


59   92 

28   27 


51   97 

32   31 


29   39 

IS   19 


«l   «9 
29   29 


61   65 
36   98 


94   67 
36   31 


48   97 
31   25 


59   95 

25   20 


61   56 

99   90 


58   60 
28   28 


98   96 
26   28 


69   46 

34   90 


97   69 
28   27 


69   79 
33   34 


74   77 
28   32 


69   74 
28   31 


70   73 
25   28 


77   75   75 
41   53   ".e 


75   72   76 
47   48   46 


69   68 

30   30 


61   79   75 
34   37   47 


74   70   76 
41   34   44 


73   71 
34   31 


73   76 
40   35 


31   34   34 


69   75 

31   36 


73   76 
31   34 


72   72 
28   31 


66   71 
30   36 


59   57 
34   35 


98   40 
30   32 


73   76 
32   34 


71   71 
38   41 


67   74 
38   39 


69   69 
29   32 


67   56   67 
28   27   36 


23     24     25 


79   69   74 


67   63   79 
56   54   47 


58   64   74 
94   52   50 


62   72 

48   36 


60   63 
47   37 


68   58 
50   42 


63   64 

49   37 


74   71 
37   32 


27   29   32 


62   64 
32   34 


TO   74 
30   32 


72   75 
30   32 


70   79 
29   34 


68   73   77 
31   28   36 


69   74   77 
38   36   46 


76   75 
36   96 


69   74 
41   35 


71   76 
34   36 


79   65 
39   33 


98   62 
36   35 


97   43 
28   33 


74   73 
48   38 


TS   T2 
42   41 


97   74 
51   47 


62   69 

49   44 


58   74 
49   38 


64   74 
50   42 


62   98   92 

42   39   35 


90   64   69 

37   38   44 


43   61   99 
39   40   41 


39   60   96 
33   36   40 


68   90   94 
43   30   24 


72   97   41 
44   33 


79   69 
92   96 


25 

90 


65   91   94 

42   31   25 


67   65 
47   33 


64   92   99 

43   29 


68   48 

40   29   17 


90   95   51 

32   36   32 


54   54 
38   32 


59   99   56 

32   92   34 


94   41   49 

93   92   37 


40   47   59 
32   96   31 


48   49   60 
32   37   45 


43   57 
34   38 


99   98   92 

30   30   30 


68   49   90 
37   26   17 


68   96 

45   32   24 


34   29   36 


71   71 
35   30 


67   63 
35   33 


76   71 
35   35 


77   74 
32   35 


79   73 
35   35 


70   74 
34   33 


62 
49 

75 
37 

63 

54 

74 
44 

62 
55 

76 

46 

97 

48 

77 
43 

62 

49 

73 

40 

62 
52 

76 
46 

62 

48 

74 
45 

63 

43 

7.1 
46 

67 
53 

61 

41 

94 

40 

66 
36 

46 

94 

47 
33 

69 
52 

75 

47 

60 
48 

71 
50 

62 

51 

79 
42 

52 

36 

64 

49   99 

30   25 


99   99 

33   28 


60   48   53 

40   30 


49   99 

27 


68   92 

40   34 


47   42   96 
32   35   40 


48   42   55 
32   33   37 


99   90   60 

33   38   41 


37   47   94 
30   33   33 


39   47   97 
33   36   30 


58   99   60 

34   36   34 


60 
48 

97 
46 

70 
54 

71 
53 

62 
52 

62 

48 

98   92 

30   29 


74   96   98 

41   34   23 


42   16   28 


96   99 

31   26 


69   96   49 

46   30   28 


97   92 

30   27 


40   47 
28   23 


74   62 

42   34   22 


67   99 

42   30   27 


74   69   91 

48   34   27 


60   48 
37   29 


99   99 

29   26 


56   56 

37   23 


49   60   61 

32   35   42 


9)   99   49 

30   33   36 


46   42   92 
31   33   35 


36   42   94 
17   99    9 


49   63   62 
33   37   35 


49   47   66 
32   35   31 


91   94   99 

32   99   38 


97   44   49 
28   29   31 


98   47 
91   34 


44   92   60 
94   36   40 


96   38   99 

33   33   38 


96   49   90 

31   31   36 


46   93   69 

34   38   44 


46   47   96 

32   94   40 


48.2 
28a2 


94.9 

90.2 


95.0 
93.8 


96.9 

93.4 


96.7 
93.0 


99.9 

34.9 


97.4 
93.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL  19S8 


StaHon 

Day 

Of 

Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

28 

42 
35 

52 
35 

55 

22 

61 
24 

46 
25 

49 

31 

41 
29 

40 
24 

90 
30 

44 
30 

43 
31 

59 

32 

56 
25 

68 
21 

72 
27 

76 
29 

71 
30 

66 
38 

68 
32 

77 
35 

64 
46 

61 

49 

75 

37 

86 
42 

51 

34 

94 

24 

49 
31 

41 
33 

53 

37 

96.2 
31<9 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

41 
37 

41 
37 

42 
37 

47 
33 

49 
33 

48 
34 

47 
40 

47 
36 

47 
31 

49 

34 

41 
39 

49 
36 

56 

38 

9« 

41 

61 
44 

97 
41 

64 
39 

64 
45 

68 
45 

60 
45 

58 

48 

96 

50 

98 

SO 

69 

50 

•1 

44 

9« 

42 

40 

52 

42 

•5 

49 

57 
44 

53 12 

40«9 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

38 
32 

38 
32 

44 
33 

53 

32 

53 

33 

47 

33 

49 
35 

47 
25 

97 
28 

39 
31 

42 

31 

98 

34 

64 
35 

68 
40 

67 
39 

69 
33 

66 
41 

77 
45 

72 

41 

74 

44 

60 
51 

69 

51 

73 
51 

64 
43 

98 

39 

91 

33 

52 

37 

60 
38 

60 
42 

57a3 

37i2 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

♦3 
36 

41 
35 

43 
36 

53 

28 

60 
26 

54 
26 

47 
42 

49 
36 

49 
29 

52 
26 

46 
32 

49 
34 

62 

29 

63 
26 

63 
39 

60 
33 

64 
30 

67 
'40 

72 

39 

64 
39 

67 

44 

97 
53 

60 

51 

69 

50 

69 

42 

64 
38 

9« 

32 

57 
41 

56 

44 

62 

46 

57.1 
36.7 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

43 

38 

41 
36 

4« 
36 

52 
35 

58 

33 

45 
33 

47 

41 

52 

38 

50 
30 

92 
32 

42 
33 

46 
36 

61 
39 

67 
38 

63 

41 

95 

39 

62 

38 

68 
39 

72 
46 

99 

44 

62 

47 

99 

50 

98 

49 

67 
50 

66 

47 

66 

41 

94 

39 

91 
43 

56 

49 

61 
47 

53.9 

40.1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

40 
37 

40 
36 

44 
36 

52 

35 

60 
34 

47 
35 

47 
39 

47 
33 

48 
29 

91 
30 

40 
33 

49 

34 

60 
37 

64 
37 

63 

40 

59 
37 

63 

35 

67 
42 

71 
45 

64 
45 

74 
48 

99 
52 

60 
52 

67 
52 

69 

45 

66 

40 

50 

38 

94 

42 

60 
43 

61 

44 

9«.l 
39.9 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

40 
33 

45 
37 

38 
33 

50 
28 

55 
22 

64 
26 

37 
31 

41 

33 

41 
26 

49 
26 

53 

33 

42 
32 

44 
29 

99 
29 

58 
30 

70 
32 

68 
34 

78 
34 

73 
40 

73 
36 

71 
44 

79 
53 

6« 

54 

60 
45 

72 

49 

63 

37 

91 

29 

55 

29 

36 

32 

90 
36 

55.8 

34.4 

BENNINGTON  2  NW 

MAX 
MIN 

43 
34 

41 
31 

53 

32 

56 
25 

60 
21 

46 
21 

41 
35 

38 
28 

48 
22 

93 

21 

49 
33 

42 
33 

61 
27 

32 

71 
35 

73 
37 

76 
36 

70 
38 

72 
35 

78 
43 

79 
48 

74 
47 

66 

50 

78 
35 

69 

41 

»4 
31 

27 

57 
36 

62 

41 

•1 
39 

5«.« 
33.7 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

44 
31 

43 
33 

53 
34 

53 

21 

58 

18 

57 
22 

45 
34 

42 

28 

36 
23 

49 
30 

48 
23 

43 

32 

25 

93 

24 

69 
25 

70 
31 

73 

30 

73 
29 

68 
28 

73 
28 

73 

41 

67 

43 

69 

45 

72 

35 

72 

48 

94 

30 

95 

19 

99 

33 

59 

38 

57.5 
38.4 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
33 

41 

30 

48 
33 

49 
24 

59 

26 

41 

30 

37 
31 

34 
28 

41 
26 

49 
33 

90 
32 

42 

34 

56 
26 

54 
32 

68 
33 

74 
39 

74 
49 

78 
46 

62 

39 

78 

41 

72 

51 

70 
47 

60 
45 

74 
38 

98 

40 

44 
30 

55 

26 

4« 
36 

97 
43 

93 
35 

55.6 
39.2 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

43 
30 

41 
31 

51 
32 

54 

19 

59 

14 

47 
19 

45 

30 

40 
29 

44 
20 

91 

18 

42 

25 

42 
30 

56 

24 

57 
22 

67 
24 

70 
24 

79 
26 

74 
28 

67 
26 

76 
28 

78 

35 

67 
42 

62 

43 

74 
38 

72 

44 

98 

32 

54 

22 

54 

30 

44 
31 

9* 

34 

57  .3 

28.3 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

42 

33 

44 
34 

37 

34 

49 

19 

52 

17 

60 

19 

40 
30 

38 

30 

38 
22 

42 

27 

91 
27 

49 
31 

46 
23 

56 
25 

93 

28 

67 
29 

73 
30 

79 
36 

76 
30 

67 
33 

74 
39 

77 

46 

•9 

51 

62 

35 

79 

40 

60 
35 

47 
23 

56 

26 

39 

34 

48 
39 

55.3 

30.7 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

46 
35 

40 
31 

50 
34 

53 

28 

61 
26 

36 

29 

37 
32 

38 

30 

46 

27 

94 

30 

91 
31 

41 

33 

60 
27 

98 

37 

70 
36 

74 
43 

77 
49 

78 
48 

70 
41 

78 
45 

70 
40 

72 

50 

68 

48 

75 
39 

74 

40 

9« 

36 

55 

27 

53 

36 

55 

40 

97 
33 

5«.2 

36.0 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

40 
31 

38 

31 

50 

31 

55 
21 

60 
22 

45 

25 

42 

33 

39 

28 

49 
22 

51 
21 

41 

27 

38 
31 

60 
25 

59 
28 

69 
39 

72 
30 

72 
32 

78 
34 

70 
38 

78 
35 

78 
43 

70 
48 

rt 

47 

77 

31 

71 
41 

93 

33 

93 

23 

48 

30 

60 
34 

58 

32 

58.2 
31.5 

ENOSBURG  PALLS 

MAX 
MIN 

ii. 
30 

45 
24 

52 

33 

57 
20 

62 
21 

59 

26 

44 
29 

32 

26 

37 
23 

52 

28 

99 

27 

44 
33 

98 
22 

56 

28 

70 
27 

76 
33 

79 
37 

71 
38 

89 

33 

72 
32 

6« 

50 

73 
48 

67 

45 

77 
33 

70 
39 

40 
30 

5* 

21 

57 
37 

67 
40 

56 
32 

5S.9 
31.5 

LEMINGTON 

MAX 

MIN 

45 
30 

42 

30 

46 

28 

45 
22 

49 

20 

90 
20 

36 

30 

32 

28 

36 
31 

48 
30 

44 
28 

43 
32 

46 
20 

42 
26 

64 
26 

69 
28 

69 

30 

68 
27 

66 
32 

70 
34 

68 

40 

62 

41 

60 

40 

68 

40 

60 
38 

92 

32 

91 

17 

44 
32 

54 
36 

46 

30 

52.6 

29.9 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

42 

34 

44 
35 

42 
34 

49 
22 

52 

20 

58 
24 

39 
32 

41 

30 

35 
25 

40 
27 

91 
27 

48 
32 

42 
26 

55 

26 

93 

29 

68 
30 

73 
33 

73 
34 

73 

30 

66 

36 

78 
44 

77 
48 

69 

49 

62 

40 

79 
42 

99 

35 

44 
22 

52 

28 

41 
33 

49 
39 

55.0 

32.1 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
32 

36 

32 

45 
32 

50 
22 

55 

20 

41 
25 

37 

30 

32 
22 

37 
22 

48 
27 

42 

27 

39 
32 

49 
28 

91 
28 

62 
29 

68 
34 

72 
37 

71 

40 

69 
37 

73 
36 

73 
50 

6« 

49 

61 

45 

7J 
39 

63 

38 

37 

27 

54 

23 

38 

33 

47 
35 

47 
33 

52.4 
32.1 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

29 
22 

27 

19 

33 
20 

41 
23 

38 

21 

32 

20 

22 

U 

19 

a 

31 

13 

28 
8 

32 

15 

39 

20 

36 
24 

99 

40 

99 

39 

69 
45 

96 
34 

62 

38 

54 

41 

50 
38 

91 

41 

58 

39 

93 

29 

17 

3« 

17 

3« 

14 

48 
23 

47 
13 

41.9 
24.6 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

44 
30 

39 
28 

47 
27 

50 
18 

57 

18 

43 

21 

41 
26 

33 

23 

39 

21 

48 
25 

48 
21 

42 
29 

53 

22 

92 

27 

66 
29 

71 
32 

72 

34 

72 
38 

61 
30 

77 
30 

73 
47 

68 

44 

99 

39 

72 
34 

92 
33 

37 
26 

56 

21 

4S 

32 

52 

36 

93 

29 

53.8 

28.9 

HORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

43 
32 

46 
33 

47 
33 

46 
20 

57 
19 

95 

24 

41 

31 

38 

28 

34 
24 

49 
30 

47 
26 

49 

25 

92 

24 

94 
26 

66 
27 

71 
31 

74 

33 

36 

74 
32 

74 
28 

74 
33 

72 

40 

69 

46 

6« 

35 

73 
34 

59 

32 

56 

22 

54 
32 

*5 
35 

54 
39 

57.1 
30.2 

REAOSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

40 
32 

39 

33 

44 
33 

52 

27 

52 

19 

60 
26 

40 
32 

42 

31 

39 

19 

46 
24 

49 
33 

41 
30 

43 

30 

97 
28 

99 

29 

69 
29 

69 
30 

73 
32 

79 

34 

68 
35 

74 
38 

79 

48 

67 

48 

68 

40 

78 

43 

98 

34 

55 

28 

52 

32 

44 
33 

58 

36 

56.1 

32.2 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

40 
33 

40 
30 

50 
32 

52 

25 

60 
23 

96 

28 

40 
34 

39 

30 

45 
25 

51 
27 

48 
32 

4t 
33 

96 

26 

97 
41 

68 

30 

73 
35 

79 
37 

77 
39 

76 

30 

78 
40 

76 
47 

69 

54 

78 

40 

70 
33 

67 
35 

93 

28 

49 

26 

57 

40 

37 

58.4 
33.4 

ST  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

55 

34 

51 
27 

49 
26 

52 
25 

58 

26 

41 

27 

40 
32 

34 
28 

40 
30 

48 
26 

91 

30 

49 
29 

97 
27 

94 

36 

68 
32 

70 
42 

68 

40 

72 

46 

61 
34 

71 
38 

60 
47 

66 

47 

98 

44 

71 
40 

97 

45 

46 
32 

94 

25 

4» 
38 

58 

43 

54 

34 

55.3 
34.3 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

45 
32 

45 
34 

49 
32 

54 
22 

61 
21 

57 
23 

45 

32 

43 

30 

40 
24 

51 
28 

47 
26 

44 
31 

99 

26 

93 

26 

66 

27 

72 
28 

74 
34 

75 
34 

72 
36 

74 
32 

77 
43 

68 

49 

68 

40 

75 
38 

73 

44 

95 

32 

5« 

22 

55 

32 

♦7 
36 

53 

34 

58.3 
31.6 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

37 
29 

36 
29 

33 
30 

42 
19 

47 

11 

51 
19 

36 
31 

37 
27 

31 

18 

38 
21 

44 
26 

33 

28 

39 

22 

90 
24 

91 
23 

61 
25 

69 

29 

64 
28 

69 

33 

64 

30 

70 
36 

71 
38 

63 
36 

55 

29 

69 
38 

90 
30 

46 
26 

51 

31 

33 

31 

54 

31 

4*.5 

27.6 

VERNON 

MAX 
MIN 

41 

34 

45 
38 

43 
35 

54 
26 

59 
21 

69 
26 

40 
33 

42 

32 

44 
22 

52 
22 

99 

34 

49 

31 

47 
28 

62 

30 

60 
28 

74 
32 

69 
33 

79 

34 

78 
35 

79 
36 

79 
41 

79 
50 

66 
51 

62 

39 

72 
49 

64 
34 

58 

29 

54 

29 

39 
33 

54 

38 

58.5 
33.4 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

42 

31 

45 

31 

40 
32 

48 

19 

48 
16 

98 

19 

44 
31 

44 
28 

39 

22 

38 
22 

48 
21 

48 
25 

42 

21 

92 

22 

92 

22 

66 
26 

72 
29 

74 
29 

79 
31 

62 

28 

79 
38 

74 
39 

69 
45 

60 
30 

79 
31 

99 

30 

38 

12 

55 

20 

42 
32 

4a 

32 

54.1 

27.1 

WILDER 

MAX 
MIN 

41 
34 

46 
37 

40 
37 

51 
23 

54 

21 

62 

26 

37 
33 

44 
33 

40 
24 

44 
27 

53 

27 

43 
32 

43 

28 

96 

28 

96 

29 

66 

31 

70 
34 

72 
36 

70 
35 

70 
35 

71 
43 

74 
42 

66 

49 

59 

45 

72 

45 

62 

39 

47 
26 

55 

30 

39 

32 

4« 
37 

55.0 
33.3 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 

MIN 

40 
32 

45 
35 

40 
32 

49 
21 

51 

19 

98 

18 

47 

31 

42 

30 

38 
22 

42 
26 

49 
27 

42 
31 

44 
26 

99 

26 

99 

29 

67 
28 

72 
30 

74 
31 

74 
31 

68 
33 

72 
38 

76 
47 

67 
48 

61 
42 

74 
43 

61 

36 

48 
22 

53 

32 

37 
32 

48 
34 

53.0 
31.1 

Se«  r«f«r«i>c«  ootea  follovlag  Stktioo  latex. 


EVAPORATION  AND  WIND 


NEW    ENGLAND 
APRIL    1958 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

ROCHESTER,  MASS. 
LiUffiPORT  2,  N.  H. 

HASSABESIC  LAKE,  H.  H. 
KINGSTON,  R.  I. 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
VAX 
KIN 

EVAP 
WIND 

BVAP 
WIND 

.01 
78 

29 

.00 
91 

45 
.00 

.01 
83 

29 
.03 

.02 
59 

.06 
12 

.11 

.16 
49 

I 

.14 
12 

.16 

.13 
19 

.03 

7 

- 

.10 
59 

.04 
35 

.04 
31 

.03 
49 

.06 

.17 
77 

.13 
56 

.03 

.11 
65 

.11 
19 

.20 

.09 
37 

.02 
54 

.05 
123 

.05 
51 

.02 

.06 
35 

.15 
34 

.11 

.14 
30 

I 

.11 
24 

.21 

.13 
37 

.13 

14 

.18 

.17 
30 

.16 
32 

.10 

.16 
47 

.17 
24 

.09 

.14 
31 

.16 
18 

.12 

.10 
34 

.19 
13 

.19 

.22 
38 

.12 
15 
65 
37 

.13 
27 

.11 

.19 
64 

.21 

35 
64 
37 

.20 
39 

•- 

.08 
118 

.10 
70 
68 
42 

.05 
36 

.08 

.13 
88 

50 
59 
52 

.01 
12 

.12 
29 

.07 
10 
53 
45 

.12 
17 

.14 

.14 
49 

.19 
50 
73 
44 

.24 
54 

.17 

.21 
87 

.25 
80 
66 
45 

.17 
46 

.29 

.23 
50 

.11 
55 
55 
30 

.13 
16 

.12 

.10 
35 

.14 
25 
57 
26 

.01 
50 

.09 

.00 
57 

125 
39 
27 

.01 
8 

.00 

.01 
79 

60 
38 
28 

.12 
37 

.02 

3.22 
1709 

B3.19 
899 

B3.24 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  oi  month 

? 

And 

Time 

s 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STORKS,  CONN. 

MEASURED  UNDER  SOD 

1-2  INCHES 

MAX 

40 

40 

40 

50 

53 

44 

44 

48 

46 

55 

46 

40 

48 

52 

61 

58 

64 

66 

68 

62 

66 

60 

66 

68 

63 

60 

56 

50 

54 

62 

54.3 

MIN 

36 

36 

36 

35 

36 

39 

42 

38 

37 

36 

40 

39 

38 

40 

44 

46 

44 

48 

52 

52 

54 

58 

57 

54 

54 

48 

47 

47 

48 

50 

44.4 

4  INCHES 

MAX 

42 

40 

41 

48 

52 

48 

46 

48 

46 

52 

48 

41 

48 

51 

58 

56 

61 

63 

65 

61 

64 

60 

64 

66 

62 

58 

56 

52 

54 

60 

53.7 

MIN 

38 

38 

38 

36 

39 

42 

45 

42 

38 

38 

42 

40 

40 

42 

45 

47 

46 

50 

53 

54 

54 

58 

58 

55 

56 

50 

50 

48 

50 

52 

46.1 

8  INCHES 

MAX 

40 

36 

34 

34 

39 

40 

42 

42 

42 

42 

42 

40 

40 

43 

46 

47 

49 

52 

53 

53 

54 

54 

54 

56 

56 

54 

52 

50 

50 

52 

46.3 

MIN 

36 

34 

34 

34 

34 

38 

40 

40 

40 

38 

41 

40 

38 

40 

42 

45 

47 

48 

50 

50 

52 

54 

54 

54 

54 

52 

50 

48 

48 

50 

44.2 

KINGSTON,  R.  I. 

MEASURED  UNDER  SOD 

2  INCHES 

MAX 

37 

36 

37 

44 

46 

40 

42 

45 

44 

47 

38 

39 

49 

46 

52 

52 

56 

55 

58 

54 

57 

52 

57 

61 

59 

56 

51 

47 

50 

59 

48.8 

MIN 

35 

34 

34 

32 

32 

34 

40 

37 

34 

34 

34 

34 

35 

36 

40 

40 

39 

43 

44 

44 

47 

52 

50 

51 

50 

45 

45 

45 

45 

48 

40.4 

4  INCHES 

MAX 

36 

35 

35 

42 

44 

39 

41 

44 

42 

46 

38 

38 

48 

46 

50 

50 

54 

54 

56 

53 

55 

54 

56 

60 

58 

55 

50 

47 

50 

57 

47.8 

MIN 

34 

34 

33 

32 

32 

34 

39 

38 

34 

34 

34 

34 

35 

36 

40 

40 

40 

44 

45 

45 

48 

52 

50 

52 

52 

46 

46 

45 

45 

48 

40.7 

8  INCHES 

S  PM 

38 

38 

37 

38 

38 

38 

41 

41 

39 

40 

39 

39 

40 

42 

44 

45 

46 

47 

49 

49 

50 

50 

51 

54 

53 

50 

50 

48 

49 

51 

44.5 

12  INCHES 

5  PM 

37 

37 

37 

37 

38 

38 

40 

40 

39 

39 

40 

39 

40 

41 

43 

45 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

50 

53 

52 

49 

49 

48 

48 

50 

43.8 

BURLINGTON  UNIV  OF  VT. 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 

41 

38 

43 

44 

48 

40 

38 

40 

41 

47 

44 

40 

46 

45 

53 

54 

57 

57 

56 

55 

54 

57 

55 

56 

54 

50 

53 

48 

50 

55 

48.6 

MIN 

36 

35 

35 

35 

35 

37 

36 

35 

34 

36 

37 

39 

35 

39 

38 

42 

46 

48 

47 

47 

51 

50 

51 

47 

49 

46 

42 

45 

46 

45 

41.5 

3  INCHES 

MAX 

40 

38 

42 

42 

46 

41 

38 

39 

40 

45 

43 

40 

45 

44 

50 

52 

55 

54 

54 

54 

53 

55 

54 

54 

53 

50 

52 

49 

49 

53 

47.5 

MIN 

36 

35 

36 

35 

35 

38 

37 

36 

35 

36 

38 

39 

36 

39 

39 

43 

46 

48 

47 

47 

51 

50 

51 

48 

50 

47 

43 

46 

46 

46 

42.0 

10  INCHES 

MAX 

38 

38 

38 

39 

40 

40 

38 

38 

38 

40 

40 

40 

41 

41 

44 

45 

48 

49 

49 

49 

50 

52 

51 

51 

51 

50 

48 

49 

48 

49 

44.4 

MIN 

37 

37 

37 

38 

38 

39 

38 

38 

37 

38 

40 

39 

39 

40 

41 

43 

45 

47 

47 

47 

49 

49 

50 

49 

50 

48 

46 

47 

47 

47 

42.5 

STORRS,  CONN 
KINGSTON,  R. 


Soil  Type:   Woodbrldge  loa 


Ground  Cover:   Grass  sod.   Instrumentation  -  3-Level  Bristol  Temp  Recorder. 


Soil  Type:   Bridgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2  Inches. 

Instrumentation  -  2  and  4  inch  depths  -  Thermocouple  with  Bendix-Frlez  Recorder.   8  and  12  inch  depths  -  Standard 

Soil  Thermometers. 


BURLINGTON  UNIV  OF  VT 


Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass. 

Instrumentation  -  Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1958 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

COLLINSVILLE  1  S 

DANBURT 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

HAMSFIELD  HOLLOW  DAll 
HIDDLETOWN  WB 
UOHAWX  RANGER  STA 
MOUNT  CARMEL 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PDTNAH 

SHUTTLE  HEADOI  RBSVR 

WESTS ROOK 

WOODBURY  3  W 

MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  RARROR 

BRAS3UA  DAM 

BRIOGTON  1  NNW 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HOULTOH  CAA  AIRPORT 

LONG  rAIJ.S  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MILLIHOCKET  CAA  AIRPORT 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

RIPCGEHDS  DAM 
ROCKLAJID 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SH  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQDIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

1.5 
13 

1.0 
30 

2 

.6 

1 

T 

6 

T 

5 

3.0 

T 

15 

.1 
34 

T 

a 

T 
T 

T 
16 

1 

.5 

T 

12 

T 
29 

2.1 
2 

.5 
3 

6 

5 
2.5 

5.7 
3 

T 

13 

.7 
33 

5 

5.0 
S 

T 

14 

T 
T 

3.1 

1 

1.8 

T 
11 

.4 
28 

.1 
T 

T 
T 

5 

4 
2.2 

T 
1 

3.0 

10 
31 
S 

4.0 
8 

12 

T 
T 

10 

T 
26 

4 

4 
2.0 

T 

9 

30 

5 

.2 
6 

10 

T 

9 
24 

3 

4 
1.9 

8 

28 

5 

4 

8 
T 

8 
22 

.3 
.2 

T 

4 
1.6 

7 

T 
27 

T 
4 

T 

T 

4 

T 
T 

7 

T 
19 

.3 

T 

5.0 
5 

7.7 

1.0 

1 

1.4 

5 
1.1 

7 

8.5 
34 

5.1 
8 

T 
2.1 

4.0 
8 

T 
T 

T 

6 

T 
19 

T 
T 

T 

T 

.5 
4 
1.1 

T 

6 

T 
34 

T 

7 

T 
T 

T 
6 

T 

T 

T 
T 

T 

5 

T 
18 

T 

.2 

.5 
4 
l.O 

T 

1.0 
7 

T 
34 

T 

7 

T 
T 

T 
6 

T 

4 
17 

T 

T 
4 

.9 

6 

33 

5 

T 
T 

5 

1.0 

1 

3.0 
3 

3.0 
2 

4.0 

1 

4.2 

1 

3.0 
3 

3.5 
2 

3.0 
6 

2.4 

1 

2.9 
2 

2.5 
16 

.6 

1 

5.3 

2.0 

1 

4.0 
4 

1.2 

.1 

T 

T 

4 
.9 

6 
31 

4 

T 

T 

4 

T 
.7 

T 

1.0 
2 

T 
T 

.8 

1 

.9 

3 

.9 

2.0 
2 

.5 

I 

3.0 
9 

T 
T 

T 

1 

6.3 
21 

4.0 
3 

3.0 

3.0 
5 

1.0 
2 

2.2 

6.0 
2 

4.5 

T 

T 

3.1 
3 
.7 

1.6 
T 

2.0 
2 

4 

3.1 
33 

3.1 
5 

.5 

T 

1.6 

1.0 
3 

T 

.5 

1 

.5 

T 
T 

5 

.1 
18 

T 

2 

T 

.3 

T 

.1 

4 

.6 

2 

2 

.2 
31 

T 
8 

T 

T 
3 

T 

3 
15 

T 

3 
.5 

29 
6 

T 

3 

2 
13 

T 

2 
.4 

27 
4 

3 

1 
11 

T 

2 

.4 

24 
2 

2 

1 
9 

T 

1 

20 

1 

2 

T 

7 

1 

17 

1 

1 

4 

1 

15 

1 

3 

1 
12 

T 
8 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

2.6 
3.0 

S.O 
5 

4.3 

T 

T 

T 
T 
T 
1.5 

T 

1 
2.0 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
APRIL   1938 


Station 

Day  of  month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15   16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUMFORD  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

1.8 

.8 

T 

T 

_ 

.4 

_ 

- 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

„ 

„ 

. 

. 

.4 

. 

. 

SQUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

- 

2.0 

- 

- 

4.5 

1.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

MASSACHD  SETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

AMHERST 

SNOWFALL 
SM  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

BEDFORT 

SNOWFALL 
SM  ON  GND 

2.8 
3 

BLUE  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.1 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

9.5 

7 

3 

BOSTON  »B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

2.1 

T 

T 

T 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

5.5 
6 

3 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

TALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.8 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.3 

1 

T 

T 

LAKE  COCHITVATE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

3.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.3 

1.0 

T 

T 

NE«  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

PITTSFIELD  »B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.4 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.4 

.4 

1 

HOCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 

1 

T 

SALEM  OG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

1 

T 

aAHDWICE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

SOOTHBRIDGE  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

6.5 
5 

2 

SPRINCFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STERLIHO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.8 
5 

T 
2 

WEST  CUMMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
22 

T 
20 

17 

14 

13 

10 

9 

T 
9 

8 

6 

2.5 
8 

1.5 
10 

7 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

2.0 

T 

WEST  MEDWAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1.0 
3 

1 

T 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

'- 

'- 

'- 

- 

- 

- 

- 

- 

'- 

- 

'- 

'- 

- 

WINCHEKDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

7.8 

T 

.7 
6 

T 

T 

HEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

3.0 
24 

1.0 
21 

19 

17 

T 
17 

T 
16 

1.0 
16 

16 

15 

.5 
15 

5.0 
17 

14 

13 

11 

7 

2 

T 

T 

T 

T 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

3.0 
2 

T 
T 

T 
T 

3.0 
2 

1 

T 

.5 

1.5 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

2.0 
22 

2.0 
22 

20 

18 

18 

16 

16 

T 
16 

15 

T 
14 

T 
12 

10 

9 

8 

7 

5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

142 

5.3 
144 

2.7 
147 

147 

146 

4.0 
150 

3.0 
152 

1.2 
153 

1.3 
153 

153 

153 

7.0 
160 

160 

.2 
159 

158 

158 

153 

143 

135 

129 

122 

118 

113 

100 

96 

95 

95 

5.2 
100 

99 

98 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.6 

.1 

1 

2.0 

DDRHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

EAST  DEERIIIG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
12 

12 

11 

11 

10 

.2 
10 

9 

9 

8 

6 

3.0 
9 

1.4 
9 

8 

6 

T 

3.0 
2 

1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1958 


Day  of  montli 

Slahon 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

21 

19 

T 
19 

18 

17 

15 

3.0 
18 

,3 
16 

3.8 
20 

18 

16 

3.8 
20 

16 

15 

15 

13 

11 

8 

6 

5 

T 

T 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

.1 
T 

T 
T 

T 

.7 

1 

1.2 

• 

.5 

JEFFERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
15 

15 

4.0 
19 

12 

12 

6 

2.0 

6 

T 
6 

.5 
6 

6 

4 

1.5 
4 

T 
4 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

T 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

LAKEPOHT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
IS 

T 
14 

T 
14 

12 

10 

8 

1.4 
8 

8 

.1 
5 

3 

T 

3.5 
3 

T 
T 

1 

1.7 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

T 
3 

T 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

.8 

.2 

1 

T 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

19 

2.0 
21 

20 

19 

18 

3.0 
21 

.5 
22 

20 

17 

16 

5.0 
21 

19 

17 

15 

15 

13 

12 

9 

6 

3 

2 

IIILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.6 
1 

.6 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
28 

10.7 
30 

1.2 
30 

29 

29 

9.0 
30 

1,9 
30 

1.4 
30 

2.3 
30 

1.0 
30 

4.8 
30 

4.2 
30 

.3 
30 

1.4 
30 

30 

27 

25 

21 

20 

15 

6 

.7 
T 

.9 
T 

T 

4.0 
T 

T 

NASHUA  3  N 

SNOWFALL 
.SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
56 

13.5 
68 

1.0 
62 

58 

54 

5.5 
59 

6.5 
63 

T 
58 

1.5 
58 

56 

2.0 
57 

8.0 
62 

.5 
57 

54 

52 

48 

45 

42 

39 

37 

32 

20 

15 

13 

7 

5 

3 

12.0 
15 

12 

6 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

4.0 

1 

1 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

3.0 

- 

1.0 

- 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

3.0 

- 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

T 
11 

10 

6 

2 

1.5 
3 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

3.5 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.2 
1 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3.7 

T 
T 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.8 

2.9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

BLOOHFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

T 
10 

7 

5 

2 

T 

T 

2.0 

2.0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.5 

T 
T 

,3 
T 

T 

T 

T 

T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

T 
18 

T 
15 

13 

11 

3.0 
14 

1.2 
15 

T 
14 

T 
13 

11 

.4 
11 

1.3 
11 

9 

7 

5 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

1 

T 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

11 

10 

8 

6 

5 

1.0 

6 

T 
6 

6 

6 

5 

2.0 
6 

4 

2 

ENOSBDDG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

LEMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

T 

6 

- 

4 

3 

T 
2 

T 

T 
T 

1.0 

T 

T 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 
3 

T 
3 

3 

2 

8.0 

1 

T 
8 

T 
6 

T 
6 

6 

l.O 
6 

1.0 
8 

7 

6 

5 

2 

1 

T 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
11 

.8 
10 

8 

7 

5 

1.0 
4 

.6 
4 

T 

4 

.5 
3 

2 

.3 

1 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6.0 

- 

- 

- 

- 

3.0 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
29 

28 

T 
27 

26 

24 

21 

3.3 
21 

T 
21 

T 
20 

T 
19 

T 
19 

1.7 
19 

T 
18 

17 

16 

15 

13 

11 

9 

7 

4 

T 

.5 
T 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

3.0 
4 

T 
T 

1.0 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

ST  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SAINT  JOHNSBDRT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
T 

T 

1.5 

See  reference  notes  ioUowing  Station  Index. 
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NEW  ENGLAND 
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SUhon 

Day  of  montli 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VKWtON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relab 

vG    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

fas 
III 

1 

SUtion 

0* 

1 
> 
• 
a. 

1 
< 

S    •> 

■21 

1       ^ 
l-oS 

a    J 

Jl 

o. 
■  ■  u 

a 

OH 

fS 

8 
s 

3 
A 

1 

il 

1 

III 

id 

BLOCK   ISLAND  WB  AIRPORT.    R.    I. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

6 

3 

1 

3 

0 

15 

- 

6.2 

BLUS  HILL,    KASS. 

S 

16 

16.6 

45 

s 

21 

82 

75 

56 

68 

5 

3 

5 

3 

2 

0 

18 

50 

6.4 

BOSTON  WB   AIRPORT,    MASS. 

NW 

10 

13.4 

39++ 

NNE 

1 

76 

74 

57 

68 

4 

1 

4 

4 

3 

0 

16 

55 

8.8 

BRIDGEPORT  WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

72 

54 

64 

2 

5 

3 

2 

1 

1 

14 

- 

6.4 

BURLINOTON   WB   AIRPORT,    VT. 

N 

20 

10.2 

32 

s 

24 

76 

74 

51 

59 

4 

6 

4 

2 

0 

0 

16 

55 

6.5 

CARIBOO  WB   AIRPORT,    ME. 

NW 

11 

12.5 

48++ 

wsw 

25 

81 

82 

58 

68 

6 

6 

5 

0 

2 

0 

19 

- 

7.2 

C0NC08D  WB  AIRPORT,    N.    B. 

NNW 

12 

8.5 

29 

sw 

21+ 

80 

78 

49 

59 

2 

2 

6 

2 

1 

0 

13 

55 

6.3 

HARTFORD  WB   AIRPORT,    CONN. 

S 

17 

12.7 

36 

NW 

25+ 

78 

76 

50 

59 

5 

6 

2 

2 

3 

0 

18 

48 

6.7 

MIDDLETOWN  WB,    CONN. 

- 

- 

10.3 

43* 

ssw 

21 

-. 

- 

- 

- 

0 

7 

4 

0 

3 

0 

14 

- 

- 

MT.    WASHINGTON,    N.    H. 

W 

42 

31.6 

101% 

WNW 

10 

91 

82 

84 

86 

2 

5 

9 

4 

2 

0 

22 

42 

7.2 

NANTHCEBT   WB   AIRPORT,    MASS. 

s 

13 

17.1 

56 

N 

1 

88 

84 

67 

85 

3 

1 

4 

6 

1 

0 

15 

59 

8.9 

NEW  HAVEN  WB   AIRPORT,    CCWN. 

- 

- 

7.9 

26 

N 

1 

- 

79 

61 

- 

4 

4 

3 

1 

2 

1 

15 

56 

8.5 

PITTSriELD  WB  AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

5 

3 

3 

1 

0 

15 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,    ME. 

N 

17 

14.1 

45 

N 

2 

85 

81 

63 

73 

2 

2 

7 

3 

1 

0 

15 

50 

6.8 

PROVIDENCE   WB  AIRPORT,    R.    I. 

NW 

13 

12.9 

35++ 

SSW 

29+ 

78 

74 

57 

65 

4 

2 

6 

1 

2 

1 

16 

56 

8.3 

WORCESTER  WB   AIRPORT,    MASS. 

- 

13.5 

34++ 

ssw 

21 

- 

- 

- 

- 

5 

2 

5 

2 

1 

1 

16 

- 

6.8 

%  Peak  Gust 

See  refeience  notes  following  Station  Index. 
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STATION   LEGEND 

O    •  9  Precipitation  only 

O  Precipitation,  storage 

O  -•-<>-  Precipitation   and   Temperature 

"V""T"V'  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage-        O    Non-recording; 
•    Recording,        9    Botli  types. 

Double  circle  combinations   indicate  tite  availability  of 
more  detailed  meteorological  data. 
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TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

^ 

1 

3 

\ 

% 

i 

i 

% 

CONNECTICUT 

ANSON I  A 

0120 

NEW    HAVEN 

41 

20 

73 

0» 

20 

BA 

ANSON lA    WATER    CO 

BAKERSVILLE 

0227 

LITCHFIELD 

♦  1 

50 

73 

02 

710 

BA 

WATER    BUR    HARTFORO 

BALTIC 

02S1 

NEW    LONDON 

37 

72 

06 

1*0 

HIO 

BALTIC   MILLS   CO 

BARKHAMSTEO 

0294 

LITCHFIELD 

41 

56 

72 

57 

420 

8A 

WATER   BUR   HARTFORO 

BEACON    FALLS 

0573 

NEW    HAVEN 

*1 

27 

73 

03 

180 

SA 

ROBERT    £■    GRAY 

ftLpOMFIELD 

0A34 

HARTFORO 

*1 

50 

72 

44 

165 

C 

EN6  OEPT   HARTFORO 

BRIDGEPORT    WB    AP 

FAIRFIELD 

10 

73 

BROOKLYN 

oeie 

WINDHAM 

41 

47 

71 

57 

275 

6P 

OONALO    J,    FIELDS 

BULLS    BRIDGE    0AM 

0961 

LITCHFIELD 

*1 

39 

29 

260 

7A 

CONN    LIGHT   ♦    POWER 

BURLINGTON 

0<)73 

HARTFORO 

♦» 

48 

T2 

58 

460 

8A 

WATER    BUR    HARTFORO 

CANOLEMOOO   LAKE 

1093 

FAIRFIELD 

*1 

29 

73 

28 

500 

(- 

CONN    LIGHT    ♦    POWER 

COCKAPONSET   HANGER   STA 

MIDDLESEX 

41 

72 

31 

ST    PARK    ♦    FOREST    COM 

COLCHESTER 

1499 

NEW    LONDON 

41 

3* 

72 

17 

400 

6P 

6P 

RAYMOND    J.    RUSZALA 

COLLINSVILLE    1    S 

1536 

HARTFORD 

41 

*8 

72 

300 

BA 

COLLINS    COMPANY 

COVENTRY 

16B9 

TOLLAND 

41 

48 

72 

21 

480 

12M 

12M 

12M 

UNIVERSITY    OF    CONN 

CREAH  HILL 

1715 

LITCHFIELD 

41 

52 

73 

20 

1300 

5P 

9P 

CREAM    HILL    FARM 

OANBURV 

176? 

FAIRFIELD 

41 

23 

73 

28 

510 

7A 

7A 

H 

JOSEPH    P.    SIMKO.    JR. 

DAWSON    LAKE 

1T9B 

NEW    HAVEN 

41 

22 

72 

59 

160 

eA 

NEW    HAVEN    WATER    CO 

DERBV 

IB*.* 

FAIRFIELD 

41 

19 

73 

09 

70 

BA 

BIRMINGHAM   WATER    CO 

EAST    MAVEN 

2169 

NEW    HAVEN 

41 

17 

72 

52 

30 

8A 

NEW    HAVEN    WATER    CO 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

2288 

FAIRFIELD 

41 

1* 

73 

15 

260 

5P 

BRIDGEPORT   HYDRAULIC 

FALLS    VILLAGE 

2658 

LITCHFIELD 

41 

57 

73 

22 

580 

6P 

8A 

CONN    POWER    COMPANY 

GROTON 

3207 

NEW    LONDON 

41 

21 

72 

03 

39 

MID 

MID 

H 

GROTON   PUBLIC    UTIL 

HARTFORD 

3*4,6 

HARTFORD 

41 

*6 

72 

42 

140 

ENG    DEPT    HARTFORD 

HARTFORD    BRAINARO    FLO 

3*51 

HARTFORD 

41 

44 

72 

39 

15 

MID 

BA 

C   H 

SWG    TREATMENT    PLANT 

HARTFORO    HB   AIRPORT 

3456 

HARTFORD 

41 

56 

72 

41 

169 

MID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

HEMLOCKS    RESERVOIR 

3583 

FAIRFIELD 

41 

14 

73 

16 

240 

7P 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC 

JEWETT    CITY 

3657 

NEW    LONDON 

41 

38 

C 

JEWETT    CITY    WTR    CO 

LAKE    K0N0I40C 

NEW    LONDON 

41 

24 

11 

180 

0A 

NEW    LONDON    WTR    WKS 

LAUREL    RESERVOIR 

4096 

FAIRFIELD 

41 

10 

73 

33 

3*0 

6A 

STAMFORD    WATER    CO 

MANCHESTER 

44*3 

HARTFORO 

41 

46 

72 

29 

392 

6A 

MANCHESTER    WTR    DEPT 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM 

4488 

TOLLAND 

*1 

45 

72 

U 

250 

8A 

C   H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MEAD    POND    RESERVOIR 

4599 

FAIRFIELD 

41 

12 

73 

31 

480 

8A 

STAMFORD    WATER    CO 

MIDDLETOWN    WB 

4757 

MIDDLESEX 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

MIDOLETOHW    4    M 

4767 

MIDDLESEX 

41 

33 

'2 

43 

369 

12M 

12M 

KORNEL    BAILEY 

MILFORD 

4  790 

MEW    HAVEN 

*1 

12 

73 

05 

30 

8A 

NEW    HAVEN    WATER    CO 

MOHAWK    RANGER     STA 

4933 

LITCHFIELD 

41 

50 

18 

1440 

ST   PARK    ♦    FOREST    COM 

MOOOUS    RESERVOIR 

501B 

MIDDLESEX 

41 

30 

72 

26 

380 

c 

FRANK    P.    0    NEILL 

MOUNT    CAHMEL 

NEW    HAVEN 

*1 

25 

72 

55 

200 

CONN    AGR    EXP    STA 

NATCHAUG    RANGER    STA 

5125 

WINDHAM 

53 

72 

8A 

ST    PARK    ♦    FOREST    COM 

NATHAN    HALE    ST    FOREST 

5131 

TOLLAND 

41 

46 

72 

21 

570 

BA 

ST    PARK    ♦    FOREST    COM 

NEW    HARTFORD 

5262 

LITCHFIELD 

72 

WATER    BUR    HARTFORD 

NEW   HAVEN  WB  AIRPORT 

5273 

*1 

16 

53 

6 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

NEWINGTON 

52B5 

HARTFORO 

*1 

42 

72 

150 

NORFOLK    2    SW 

5445 

LITCHFIELD 

41 

58 

73 

13 

1380 

BA 

8A 

C    H 

EDWARD   C.    CHILDS 

NORTH   8RANF0R0 

5510 

NEW    HAVEN 

41 

20 

72 

46 

210 

8A 

NEW  HAVEN   WATER   CO 

NORTH    GUILFORD 

5641 

NEW    HAVEN 

41 

23 

72 

43 

280 

SA 

NEW    HAVEN    WATER    CO 

NORWALK    GAS    PLANT 

41 

25 

6A 

8A 

CONN    LOT    ♦    PWR    CO 

NORWICH    PUB    UTIL    PLT 

5910 

NEW    LONDON 

41 

32 

72 

0* 

20 

lOA 

lOA 

K 

OEPT.    PUBLIC    UTIL 

PAUCHAUG    FOREST 

6131 

NEW    LONDON 

41 

35 

71 

51 

270 

7A 

ST    PARK    ♦    FOREST    COM 

PEOPLES   RANGER   STA 

6239 

LITCHFIELD 

41 

56 

73 

00 

*35 

8A 

ST    PARK    ♦    FOREST    COM 

PROSPECT 

NEW    HAVEN 

41 

30 

72 

57 

*20 

BA 

NEW    HAVEN    WATER    CO 

PUTNAM 

664  5 

WINDHAM 

54 

2*0 

BP 

7A 

C    H 

ALPHONSE    BONNER 

PUTNAM   LAKE 

6655 

FAIRFIELD 

05 

73 

300 

BA 

GREENWICH    WATER    CO 

ROCKVILLE 

6942 

TOLLAND 

41 

52 

72 

26 

510 

C 

ROCKVILLE    WTR    *    AOUE 

ROCKY    RIVER    OAM 

6966 

LITCHFIELD 

41 

35 

73 

26 

220 

7A 

CONN    LIGHT    f    POWER 

ROUND    POND 

7  002 

FAIRFIELD 

18 

73 

785 

3P 

RIOGEFIELD    WTR    SUP 

SALISBURY 

7109 

LITCHFIELD 

41 

59 

73 

27 

1015 

5P 

5P 

HAROLD   MYERS 

SAU6ATUCK    RESERVOIR 

7157 

FAIRFIELD 

41 

15 

21 

295 

9P 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC 

SHE P AUG   OAM 

7373 

LITCHFIELD 

41 

43 

73 

18 

841 

12M 

12M 

c 

BUR    ENG    WATERSURV 

SHUTTLE    MEADOW    RESVR 

7432 

HARTFORO 

41 

39 

72 

40 

370 

6A 

^ 

WTR    COM    NEW    BRITAIN 

STAFFORD    SPRINGS 

7946 

TOLLAND 

58 

72 

IB 

625 

INACTIVE      T/56 

STAMFORD    h    N 

FAIRFIELD 

*1 

08 

32 

200 

STAMFORD    MUSEUM 

STEVENSON    OAM 

6065 

FAIRFIELD 

23 

73 

60 

7A 

CONN    LIGHT    ♦    POWER 

STORRS 

6138 

TOLLAND 

41 

48 

'? 

15 

600 

MID 

MID 

CG 

U    OF    CONN    AGR    DEPT 

rORRINGTON 

a*3« 

LITCHFIELD 

*1 

48 

73 

07 

560 

AR 

TORRINGTON    WTR    CO 

TORRINGION    2 

*1 

08 

603 

8A 

TORRINGTON    REGISTER 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

e*88 

FAIRFIELD 

*1 

17 

73 

320 

7P 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC 

WATER6URV    CITY    HALL 

8911 

NEW    HAVEN 

*1 

34 

73 

02 

3*0 

12M 

BUR    ENG    WATERBURY 

WEPAWAUG    RESERVOIR 

9007 

NEW    HAVEN 

*1 

18 

73 

02 

180 

8A 

NEW   HAVEN   WATER   CO 

WESTBROOK 

9067 

MIDDLESEX 

41 

18 

72 

26 

40 

*P 

4P 

„ 

JAMES    RINTOUL 

WEST    HARTFORD 

9162 

HARTFORO 

*5 

72 

47 

275 

BA 

WATER   BUR   HARTFORO 

WEST    HAHTLANO 

9174 

00 

WATER    euR    HARTFORD 

WHIGVILLE    RESERVOIR 

950B 

HARTFORO 

41 

72 

57 

500 

6A 

WTR    COM   NEW    BRITAIN 

WHITNEY    LAKE 

9544 

NEW    HAVEN 

41 

20 

72 

55 

36 

8A 

NEW   HAVEN    WATER    CO 

WIGWAM   RESERVOIR 

9566 

LITCHFIELD 

41 

40 

73 

08 

625 

12M 

12M 

WATERBURY    WATER    CO 

WILLIMANTIC 

9592 

WiNOHAM 

41 

43 

72 

1* 

290 

7A 

CONN    LIGHT    *    POWER 

WOLCOTT    RESERVOIR 

9759 

NEW    HAVEN 

41 

37 

72 

770 

BA 

WTR    COM    NEW    BRITAIN 

WOODBURY    3    W 

9T83 

LITCHFIELD 

41 

3* 

73 

16 

960 

BA 

" 

OSCAR    S.    JOHNSON 

AUGUSTA    AIRPORT 

0273 

KENNEBEC 

4* 

19 

69 

48 

390 

c 

ROBERT    A.    SMITH 

AUGUSTA    CAA    AIRPORT 

0275 

KENNEBEC 

** 

19 

69 

48 

390 

MID 

MID 

H 

CIVIL    AERO.    AOH. 

BANGOR   DOW   FIELD 

0355 

PENOBSCOT 

44 

202 

MID 

MID 

U.    S.    AIR    FORCE 

BAR    HARBOR 

*4 

23 

12 

30 

9P 

9P 

ACAOIA   NAT    PARK 

BELFAST 

0480 

WALDO 

44 

2* 

69 

00 

20 

8P 

BP 

R.    C.    TALBOT 

BINGHAM    WYHAN    OAM 

0600 

SOMERSET 

4S 

04 

69 

54 

400 

MID 

CENTRAL    MAINE    PWR    CO 

SOMERSET 

40 

KENNEBECK    WTR    PWR    CO 

BRIDGEwflTER 

0833 

AROOSTOOK 

46 

26 

67 

51 

430 

»P 

5P 

DELBERT    D,    RAYMOND 

BRIOGTON    1    NNW 

06*4 

CUMBERLAND 

6P 

6P 

ANDREW    J.    SANHORN 

BRUNSWICK 

09  3* 

CUMBERLAND 

43 

53 

69 

56 

70 

BP 

MIO 

U.    S.    NAVY 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

U75 

AROOSTOOK 

46 

52 

6B 

01 

624 

MID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CLAYTON    LAKE 

1*72 

AROOSTOOK 

46 

37 

69 

32 

1000 

c 

ARBIE    M,    PAOUET 

COR INN A 

** 

CUP'SUPTK    STOREHOUSE 

1756 

OXFORD 

45 

01 

70 

51 

1470 

9A 

9A 

MRS.    NELLIE    SPINNEY 

OAMARISCOTTA    MILLS 

1823 

LINCOLN 

4* 

08 

69 

31 

210 

8P 

8P 

MRS.     NANCY    RAWLIN6S 

EAGLE    LAKE    3    SW 

2111 

AROOSTOOK 

47 

00 

68 

39 

600 

INACTIVE    11/97 

EASTPOBT 

2*26 

55 

7P 

7P 

WALTER    A.    HICKS 

EAST    SANGERVICLE    5    SE 

2**2 

PISCATAQUIS 

45 

08 

69 

16 

400 

9P 

5P 

MRS.    ELMER    J.LELANO 

EAST    WINThROP 

2539 

KENNEBEC 

4* 

19 

69 

54 

173 

*P 

AUGUSTA    WATER   OIST 

ELLSWORTH 

2620 

HANCOCK 

** 

32 

66 

26 

2* 

BA 

M 

BANGOR    HYDRO-ELEC    CO 

EUSTIS    7    NW 

2705 

FRANKLIN 

*5 

17 

TO 

35 

1240 

c 

LILLA    THERRIEN 

FARMIN6T0N 

2765 

FRANKLIN 

** 

40 

70 

09 

34Q 

7A 

7A 

CHARLES    S.    PREOLE 

FORT    FAIRFIELD 

2868 

AROOSTOOK 

46 

67 

JAMES    A.    SCHOFIELO 

FORT    KENT 

2678 

AROOSTOOK 

47 

15 

6B 

36 

520 

9A 

9A 

C    H 

PHILIP    BOUCHARD 

GARDINER 

30*« 

KENNEBEC 

** 

13 

69 

*7 

140 

SS 

SS 

GARDINER    WATER    DIST 

G I LEAD 

3110 

OXFORD 

4* 

2* 

70 

58 

700 

7P 

RUMFORD    FLS    PWR    CO 

GRAND   LAKE    STREAM 

3261 

WASHINGTON 

11 

88 

c 

STATE    FISH    HATCHERY 

GREENVILLE 

3353 

PISCATAQUIS 

45 

27 

6V 

35 

1061 

7P 

HUGH    E.    SAWYER 

HIRAM    2    S 

3600 

CUMBERLAND 

*3 

51 

70 

380 

MID 

MID 

CENTRAL    MAINE    POWER 

HOULTON    CAA    AP 

3892 

AROOSTOOK 

46 

07 

67 

48 

4  59 

MID 

MID 

H 

CIVIL    AERO.    AOM. 

MOULTON    I    NE 

3897 

AROOSTOOK 

46 

08 

67 

50 

410 

6P 

6P 

c 

WILLIAM   CUfWING 

JACKMAN 

*086 

SOMERSET 

45 

37 

70 

16 

1160 

5P 

5P 

CENTRAL   MAINE   POWER 

JOMESeORO 

** 

IRVING   C.    MASON 

LEWISTON 

ANDROSCOGGIN 

** 

MID 

UNION    WATER   PWR    CO 

LONG    PALLS   OAM 

4781 

SOMERSET 

*5 

1* 

70 

12 

1160 

7A 

M 

CENT   MAINE    PWR    CO 

MACHIAS 

4878 

WASHINGTON 

^ 

43 

67 

28 

40 

TA 

M 

WILLIAM    JORDAN 

MAOI SON 

4927 

SOMERSET 

44 

48 

69 

54 

260 

ep 

6P 

H 

MADISON   MILLS 

MIDDLE    OAM 

5261 

OXFORD 

47 

TO 

55 

1900 

UNION   WATER  PWR  CO 

HILLINOCKET 

5304 

PENOBSCOT 

45 

39 

66 

42 

388 

8A 

BA 

C 

GREAT    NORTH.    PAPER 

MILLIWCKET    CAA    AP 

5309 

PENOBSCOT 

*» 

39 

68 

*> 

405 

MID 

MIO 

" 

CIVIL    AREO.    ADM. 

MOOSEMEAO 

5*60 

SOMERSET 

*5 

35 

69 

43 

1028 

7A 

H,    LAMONTAONE 

OLD    TOWN    CA*    AIRPORT 

6*25 

PENOBSCOT 

4* 

124 

CIVIL    AERO.    ADM. 

ORONO 

6430 

PENOBSCOT 

** 

52 

68 

42 

115 

4P 

*P 

RHYS   OEPT   U  OF   ME 

ORONO    2 

6435 

PENOBSCOT 

4* 

53 

68 

41 

120 

c 

HAROLD   HAMLIN 

PORTLAND 

6000 

CUMBERLAND 

*3 

40 

70 

15 

69 

MID 

MID 

CITY    OF    PORTLAND 

PORTLAND    WB   AIRPORT 

6005 

CUMBERLAND 

*3 

39 

70 

19 

61 

MID 

MIO 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PRESOUE   ISLE 

6937 

*"°°"°°' 

*« 

39 

" 

00 

606 

9P 

,P 

MAINE    EXP    STATION 

STAnON 

g 

COUNTY 

\ 

U 

i 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

OBSERVER 

Q 

3 

\ 

T 

1 

ii 

RIPOGENUS   OAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND    1    W 

717* 
7250 
7295 

PISCATAQUIS 
KNOX 

11 

4* 
** 

53 

06 

69    U 
69    07 
69    08 

'*% 

6P 

" 

C 

GREAT    NORTH.    PAPER 
OLIVER    W.    HOLMES 
CENTRAL    MAINE    POWER 

RUMFORO    3    SW 
RUMFORD    I    SSE 
SANFORD    2    NNW 
SKOWHEGAN 

7315 
7325 

74  79 
7627 

OXFORD 
SOMERSET 

4* 
43 

40 
31 
33 

28 

70    36 
70    34 
70    33 
70    47 
69    43 

720 
165 

MID 
MID 

MID 
5P 

C   H 

C 

INACTIVE       1/58 
EVALINE    A.     WARREN 
RUMFORO    FLS   PWR    CO 
CLIFFORD    P.    COOK 
CENTRAL    MAINE     POWER 

SOUTH    ANDOVER 
SOUTHWEST    HBR    3    SSE 
SOU A    PAN    DAM 
SWANS    FALLS 
THE    FORKS 

7940 
8301 
6398 

8721 

OXFORD 

HANCOCK 

AROOSTOOK 

OXFORD 

SOMERSET 

\ 

44 
4* 
46 
4* 

36 

32 

02 
20 

70    44 

68  16 

70    59 

69  58 

660 

15 
610 

570 

9P 

7P 

5P 
BA 

c 

H 

c 

ALLAN    M.    FRASER 
NATIONAL    PARK     SVC 
MAINE    PUB    SERVICE    CO 
PUBLIC    SERVICE    CO 
GLADYS   H.    DURGIN 

UNITY 

UPPER    DAM 

WEST    BUXTON    2    NNW 

WEST    ENFIELD 

8942 
9826 

WALDO 

OXFORD 

YORK 

PENOBSCOT 

KENNEBEC 

13 
11 

4* 
43 
44 

52 
42 

70    52 
70    37 

69    36 

530 

1484 

180 
90 

6P 
8A 

6P 
9P 
6P 

MEHTON    R.    REYNOLDS 
UNION    WATER    PWR    CO 
CENTRAL    MAINE    POWER 
GEORGE    THOMPSUN 
HOLGSWORTH    *    WHITNEY 

WOODLAND 

9891 

WASHINGTON 

14 

45 

09 

67    24 

140 

BA 

MIO 

ST    CROIX    PAPER    CO. 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 
ASH8URNHAM 
ASHLAND 

0120 
0190 
0218 
0257 

BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 

5 
10 

42 
42 

39 

73    06 
72    32 
71    53 

71  26 

72  10 

750 
210 

1190 
227 

1000 

MID 

MIO 

ci; 

NEW    ENGLAND   PwR    CO 
UNIVERSITY    OF    MASS 

METRO    DIST    WTR    COMM 

BEDFORD 
BEECHWOOO 
BELCHERTOWN 
BIRCH   HILL    DAM 
BLUE    HILL 

0535 

0562 
0666 

MIDDLESEX 
NORFOLK 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 

5 

42 
4? 

42 
42 

28 
13 

13 

71  17 
70    49 

72  21 

135 
840 

5P 

5P 
8A 
BA 

7P 

c 

NORTHEAST    WEA    SVC 
STATE    DEPT    HEALTH 
METRO    DIST    WTR    COMM 
CORPS    OF    ENGINEERS 
BLUE    HILL    OHS 

BOSTON    WB    AIRPORT 

BRIDGEWATER   M.Cl, 
BROCKTON 

0801 
1097 

SUFFOLK 

WORCESTER 
PLYMOUTH 

MIDDLESEX 

10 

42 
42 

41 
42 

42 

22 
21 

57 
03 

70  57 

71  01 

19 
550 
80 

60 

MIO 

*P 

C    HJ 

c 

U.S.    WEATHER    BUREAU 
MRS.    BARBARA    SMITH 
MASS    CORRECTNL    INST 

HARVARD    UNIVERSITY 

CHARLTON   MASONIC    HOME 
CHATHAM   LTSTA 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT    HILL 
CLINTON 

1345 
1376 
1436 
1*47 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

17 
10 

41 

42 
42 

08 

20 
24 

71  56 
69    57 

72  51 
71     10 

980 

38 

1360 

124 

6P 

6P 
5P 

8A 

4P 

MASONIC   HOME 
U.    S.    COAST    f.UAWO 
STATE    DEPT    HEAL Tm 
METRO    DIST    WTR    COMM 
METRO    DIST    WTR    COMM 

COHASSET 
COLOBROOK 
EAST    PEPPERELL 
EAST    W.-.REHAM 
ED6ART0WN 

1582 
1589 

2501 

WORCESTER 
MIDDLESEX 
PLYMOUTH 

10 

42 

42 
41 

23 

71    35 
70    40 
70    31 

680 
210 
18 

8A 
8A 

\ 

" 

OSCAR    C.     JUXNSON 
METRO    OIST    WTR    COMM 
MRS.    MARY    E.    DAVIS 
G.    n.    ROUNSVILL^- 
ELlZflBETM    B.    HOUGH 

FALL    RIVER 
FITCHBURG   2   S 
F RAM  INGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 

2606 

2997 
3052 

WORCESTER 
NORFOLK 

10 

41 
42 
42 
42 
42 

42 
34 

17 
06 

71    10 
71    46 
71    25 
71    24 
71    59 

190 

170 
320 
1110 

IIP 

IIP 

7A 
8A 

RICHARD   C.    URIGMAM 
DEPT    PUBLIC    WORKS 
METRO    OIST    WTR    COMM 
STATE    DEPT    HEALTH 
STATE    OEPT    HFALTH 

HARDWICK 
HATCHVILLE 

HEATH 

3270 

3471 
3505 

MIDDLESEX 
BARNSTABLE 

FRANKLIN 

10 

42 

42 
*2 

21 
37 

40 

71  35 

72  12 

72    49 

320 
990 

60 
1*30 

,. 

8A 

H 

STATE    DEPT    HEALTH 
STATE    DEPT    HEALTH 
STATE    DEPT    HEALTH 
EARL    F,    SMITH 
STATE    OEPT    HEALTH 

HOLVOKE 

hoosac  Tunnel 

HUBBAROSTON 
HYANNIS    3    NE 
IPSWICH 

3702 
3713 
3772 
3821 
3876 

BERKSHIRE 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 

5 

4 

42 

42 

13 
29 

72    36 
72    56 
72    00 

90 
1030 

6P 

8A 

eA 

6A 

C 

A.    W.    LAOO 

MISS    BESSIE    WHtELER 
CAPE    ♦    VNYRD    FLfC    cn 
STATE    DEPT    HEALTH 

JEFFERSON 
KNIGHTVILLE    OAM 
LAKE    COCHITUATE 
LAWRENCE 

3931 
4313 

WORCESTER 
HAMPSHIRE 

ESSEX 
MIDDLESEX 

10 

5 

10 
10 

42 
42 

42 
42 

22 

17 

41 
39 

71  54 

72  52 

71     10 
71    18 

820 
540 

97 
90 

8A 

9P 
5P 

BA 

MID 
5P 

'" 

METRO    DIST    WTR    COMM 
CORPS   OF    ENf.TNEPR'; 
METRO    DIST    WTR    COMM 
tSSEX    COMPANY 
PROPS    LKS    •    CANALS 

MANSFIELD 

MIDOLEBORO 
HIOOLETON 
MILFORO 

4**9 
4711 
4  760 

BRISTOL 
WORCESTER 

ESSEX 
WORCESTER 

: 

42 
42 

41 
42 

OS 
36 

71    12 
71    34 

71    01 
71    31 

200 
**0 

100 
280 

SS 

8A 
BA 

8A 

c 

STATE    OEPT    HEALTH 
HAROLD    J.    PARKINSON 
STATE    OEPT    HFALTH 
DANVERS    WATER    WflRKS 
STATE    DEPT    HEALTH 

MONTAGUE     CITY 
MOUNT    WACHUSET 
NANTUCKET    WB    AIRPORT 
NEW    BEDFORD 

4771 
4903 
5077 
5159 
5246 

WORCESTER 
FRANKLIN 
WORCESTER 
NANTUCKET 
BRISTOL 

k 

42 

42 

41 

12 

15 

71  45 

72  35 

70   04 
70    55 

330 

130 

2000 

*3 

MID 
MID 

" 

C    HJ 
C    H 

NEW    ENGLAND   PWR    Cn 
MRS    ARLENE    PEARCE 

U.S.     WEATHER    BUREAU 
CITY    ENr.lNEER 

NEWBURYPORT 
NEW    SALEM 
NORTHBRIOGE 
NORWOOD 
PELHAM 

5265 
5306 

ESSEX 

FRANKLIN 

WORCESTER 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

5 

42 

42 

42 

50 
28 

70  55 
72    20 

71  40 

7?    24 

20 
790 
300 

1190 

BA 
7A 

STA'TE    DEPT    HEALTH 
METRO    OIST    WTR    COH'! 
STATE    OEPT   ME/iLTH 
DAVID    G.    DOE 
METRO    OIST    WTR    COMf 

PERU 

PETERSHAM   4   N 
PITTSFIELO    WB    AIRPORT 
PLAINFIELO 

6262 
6311 
6322 
6414 

PLYMOUTH 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
BERKSHIRE 

5 
5 

5 

4? 
4? 
42 
4? 

01 
27 
3? 
26 

73    04 

72  11 

73  17 

60 
1900 

1153 

MID 

H 

c 

C   HJ 

STATE    DEPT    HEALTH 
OIR    HARVARD   FOREST 
U.S.    WEATHER    «UfiE«U 
STATE   DEPT   HEALTH 

PRINCETON 
PROVINCETOWN    3    N 
PROVINCETOWN    1    NW 
QUABBIN    INTAKE 

6676 
6681 
6699 

WORCESTER 
BARNSTABLE 
BARNSTABLE 
WORCESTER 

10 

5 

41 

42 
42 

59 
27 

22 

71  5? 

70    12 

72  17 

25 

1050 

*0 

560 

8P 

4P 

BP 
BA 

c 

PLYMOUTH    COROnGE    CO 
METRO    OIST    WTR    CO^"-- 
U.    5.    COAST   GUAW 
CAPE   -   VNYRD   ELEC   cn 

ROCHESTER 
ROCKPORT    1    ESE 
SALEM   CG    AIR    STATION 
SANDWICH 
SEGRE6ANSET 

6938 

7190 
7293 

PLYMOUTH 

ESSEX 

ESSEX 

BARNSTABLE 

BRISTOL 

* 

41 
42 

41 

50 

70    55 

70    37 
70    52 

70  30 

71  07 

BO 
40 
20 
35 

BA 
MID 

BA 
7P 
7P 

« 

NEW    •»EDFORD   WTR    wr<; 
U,    S,    COAST   GUARD 
BRISTOL    CO    AGR    SCH 

SHELBURNE    FALLS 
SOUTHBRIDGE    3    Sw 
SOUTH    EGREMONT 
SPOT    POND 
SPRINGFIELD    ARMORY 

7370 
7692 
8046 

FRANKLIN 
WORCESTER 
BERKSHIRE 
MIDDLESEX 

5 
17 

42 

42 

42 

10 
27 

72  44 

73  25 

740 
74  3 

199 

\ 

" 

NEW    ENGLAND   (-wR    C^, 
CHESTER    R.SPlELvn&EL 
STATE    DEPT    HEALTH 
METRO    OIST    WTR    COMV 
U.     S.     ARMORY 

STERLING 
STERLING    3    NW 
STOCKBRIDGE 
TAUNTON 
TULLY   DAM 

8154 
8159 

8573 

WORCESTER 
WORCESTER 

BRISTOL 
WORCESTER 

10 
10 

5 

42 
42 

41 
42 

27 
28 

54 
3') 

71    48 
71    48 
73    19 

71  0* 

72  13 

490 
690 
B90 
20 
665 

9P 

6P 

8A 

9P 
6P 

C 

METRO    DIST    WTR    COMM 
NUNZm    LANCIANI 
NESHITT    H.    nANG-; 
TAUNTON    WATER    wn^K-; 
CORPS   OF    ENGINEERS 

TURNERS    FALLS 
WALPOLE 

WARE 
WARE       2 

6  760 
8793 

FRANKLIN 
NORFOLK 

HAMPSHIRE 

5 

42 
42 

11 
17 

72    33 

71     15 

200 

200 
500 

6P 
5P 

MID 
5P 
6A 

H 

W.    MASS.     ELEC.     CO. 
PARKER   N.    CHICK 

WARE    WATER    W0RK5. 
STATE    OEPT    HEALTH 

WASHINGTON    2 

WEBSTER 

WEST    BRIMFIELO 

WEST    CUMMINGTON 

WESTFIELD 

8843 

9093 
9136 
9191 

BERKSHIRE 
WORCESTER 
HAMPDEN 
HAMPSHIRE 

5 

5 
9 

42 
42 

42 

22 

10 
29 

71  53 

72  58 

1940 
1181 

6P 

7A 

6P 
BA 

C 

MARTHA    S.    GARDNER 
MRS. CARYL    W.POPLOCKI 
INA    E.    LAMR 
FREDERIC    S,    WROWN 
STATE    OEPT    HEALTH 

WEST    MEDWAY 
WESTON 

WESTOVen    FIELD 

9371 
9382 

ESSEX 
NORFOLK 

HAMPDEN 

3 
9 

1 

08 

71    26 

120 
210 
220 

1390 

9P 
5P 

9P 
6P 
5P 
8A 

" 

PETER    LINDSTROM 
FRANCIS    0.    DONOVAN 

U.    S.    'IR    FOPC*- 

WEST    RUTLAND 
WiNCHENDON 
WORCESTER    we    AIRPORT 
WORCESTER 

94*2 
9770 
9923 
9928 

WORCESTER 

WORCESTER 
WORCESTER 

9 

42 
42 

42 

42 

22 
42 
16 

71  5<» 

72  05 

71    49 

900 
628 

'\% 

MID 

HJ 

HETRO    DIST    WTR    COMM 

U.S.    WEATHER    BUREAU 
CLIFFORD    L.    OAVIS 

i 

STATION  INDEX 


^ 

1 

OBSEBVATION 

g 

g 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

d 

COUNTY 

< 

i 

OBSERVER 

1  .. 

g 

1 

a 

1 

t 

^ 

t 

jl 

NCW  NM^SMIU 

aCNTON 

OATS 

eRATTON 

> 

*4 

06 

71  53 

1340 

9P 

9P 

„ 

JAMES  LEONARD 

etPLit 

0«00 

COOS 

1 

*4 

29 

71  10 

lUO 

SA 

BA 

H 

BROWN  PAPER  CD 

ecTMLEHen 

OTOS 

CRATTON 

9 

** 

17 

71  42 

1470 

6P 

6P 

GEORGE  E,  TUCKER 

eLACKWATER  0AM 

OT*l 

MERRIMACK 

10 

71  43 

8A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOti  GARVINS  FALLS 

oa>A 

MERRIHACK 

10 

*J 

10 

71  31 

217 

7A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

aSAOFOftO 

0910 

MCRNlMjkCK 

10 

*> 

15 

71  58 

1000 

8A 

RUTH  S.  MOORE 

BRISTOL 

OMS 

6RAFTON 

10 

*3 

36 

71  43 

410 

c 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

CA«*TOH 

lOM 

MAFTON 

10 

49 

92 

71  38 

660 

7A 

ERASTUS  DOLE 

CANNOM  M(M*fTAIM 

UST 

MAfTON 

9 

44 

10 

71  42 

9P 

H 

AUSTIN  MACAULAV 

CENTER  HARSOR 

133« 

BELKNAP 

10 

*» 

*3 

71  26 

MO 

6A 

LA  SAUETTE  SEMINARY 

CLAREMDWT 

1»»2 

SULLIVAN 

9 

49 

23 

72  21 

420 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

CLEAR  BROOK 

GRAFTON 

10 

44 

04 

71  38 

1600 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CONCORD  ««  AIRPOftT 

IM> 

MERRIMACK 

10 

12 

71  30 

339 

c 

HJ 

U*S<  WEATHER  BUREAU 

OlavlLLE  WTCH 

2023 

COOS 

1 

44 

52 

71  20 

1650 

8A 

GERTRUDE  E.  NASN 

OUW.IN 

213« 

CHESHIRE 

10 

42 

** 

72  04 

1320 

8A 

PAUL  W.  LEWAN 

DURHAM 

2  IT* 

STAFFORD 

t, 

43 

OS 

TO  56 

73 

5P 

5P 

c 

H 

UNIVERSITY  OF  N  H 

EAST  OEERING 

HILLS80R0 

10 

71  49 

RODNEY  Lt  GILBERT 

EASTMAM  FALLS  DAM 

2*27 

MERRIMACK 

10 

43 

27 

71  40 

330 

TA 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

ERROL 

2S«2 

COOS 

X 

44 

47 

6P 

c 

G.  E.  CAMPBELL 

2S4« 

coos 

\ 

44 

16 

71  27 

1620 

7P 

7P 

J.  C.  CHEPEAU 

FIRST  CONW  LAKE 

2M« 

COOS 

9 

45 

06 

71  17 

1660 

7A 

7A 

„ 

CONN  RIVER  POWER  CO 

FIT2WILLIAH  J  SM 

302* 

CHESHIRE 

9 

42 

45 

72  11 

1200 

8A 

MRS (GLADYS  h.hOLMAN 

FRAMKLIM  I  NW 

3177 

MERRIMACK 

10 

6P 

6P 

F.  J.  SOUTWAYO 

FRANKLIN  FALLS  OAN 

31S2 

MERRIMACK 

10 

43 

28 

71  39 

4  30 

C 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

G 1 LNANTON 

3399 

BELKNAP 

10 

43 

25 

71  25 

960 

7A 

ARTHUR  G.  BROWN 

GRAFTON 

3»30 

GRAFTON 

10 

43 

J* 

71  57 

840 

6P 

6P 

PHILLIP  K.  flRO'.(N 

GREENVILLE 

36M 

HjLLSaORO 

10 

42 

*6 

71  48 

630 

7A 

GREENVILLE  MILLS 

HANOVER 

38M 

GRAFTON 

9 

42 

72  17 

603 

BP 

BP 

HiLLSeORO  2  w 

4062 

HILLSeORO 

10 

*3 

07 

71  57 

750 

c 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

HUO&ON 

*23* 

HILLSBORO 

10 

42 

71  26 

160 

c 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

JEFFERSON 

*3l* 

COOS 

9 

44 

» 

71  28 

1400 

TA 

„ 

C.  C.  MC  INTIRE 

KEENE 

4  399 

CHESHIRE 

9 

42 

56 

72  IT 

490 

6P 

6A 

H 

MERTON  T.  GOODRICH 

LAKEPORT 

**»» 

BELKNAP 

10 

LAKEPORT  ; 

**80 

BELKNAP 

10 

43 

32 

71  28 

5  20 

6A 

N.H.  WATER  RESOURCES  BD 

LANCASTER 

*.55« 

COOS 

5 

29 

910 

6P 

ftp 

GARDINER  P.  SMITH 

LANOAFF 

*36e 

GRAFTON 

9 

t^ 

11 

71  54 

960 

c 

MERMAN  Lt  TITUS 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

»ftS6 

GRAFTON 

9 

*3 

HID 

MID 

H 

CIVIL  AERO,  ADM, 

LINCOLN 

4732 

GRAFTON 

10 

44 

03 

71  40 

830 

8A 

c 

MRS.  KATHLEEN  ROYLE 

NAC  DOWEL L  0AM 

5013 

HILLSBORO 

10 

42 

94 

SA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MANCMCSTER 

5072 

HILLSBORO 

10 

*3 

00 

71  28 

170 

MID 

MlO 

PUBLIC  SEHV  CO  N  M 

MA BLOW 

9150 

CHESHIRE 

5 

43 

07 

72  12 

lUO 

BA 

HARRIET  M,  PERKINS 

MASSABCSIC  LAKE 

9211 

HILLSBORO 

10 

42 

59 

71  2* 

250 

6P 

6P 

6P 

MANCHESTER  WTR  WKS 

5*00 

COOS 

I 

40 

71  IJ 

iieo 

8P 

UNION  WTR  POWER  CO 

MILFORO 

9*12 

HILLSBORO 

10 

42 

H 

ANDREW  E*  ROTHOVIUS 

MONROE  5  NNE 

9900 

GRAFTON 

9 

*♦ 

19 

72  00 

680 

BA 

8A 

NEW  ENG  ELECTRIC  SVS 

MO«>lT  SWNAPEE 

9629 

MERRIMACK 

, 

*3 

20 

72  0* 

1310 

SP 

6P 

RICHARD  0.  PARKER 

MOUNT  WASHINGTON 

9639 

COOS 

1 

*« 

16 

71  18 

6262 

MID 

MID 

c 

HJ 

MTiWASH,  tlRS.  CORP  • 

5712 

HILLSBORO 

10 

42 

71  29 

125 

IIP 

PENNICHUCK  WTR  WKS 

NELSON 

5730 

CHESHIRE 

9 

42 

59 

72  08 

1520 

INACTIVE  12/53 

NEW  DURHAM 

97ao 

STRAFFORD 

10 

*3 

26 

71  10 

540 

C 

PunulC  SERV  CO  N  H 

NEWPORT 

9868 

SULLIVAN 

9 

*3 

22 

7?  10 

700 

8A 

H,  P.  SHEPARO 

NORTH  CHICHESTER 

MERRIMACK 

10 

43 

15 

71  23 

360 

KENNETH  M.  HUCKINS 

nohtmwooo 

6368 

ROCK  I NGhAM 

43 

12 

71  09 

SS 

SS 

UNIVERSITY  OF  N.  H. 

PETERBORO  2  S 

HILLSBORO 

10 

42 

51 

71  57 

1000 

PINKMAM  NOTCH 

6618 

COOS 

13 

7P 

7P 

c 

H 

J.  B,  DODGE 

PITTSBUWG  RESERVOIR 

6896 

COOS 

5 

45 

03 

71  23 

1350 

c 

N  M  WATER  RE<iOURCes 

PLVMOUTH  1  WNW 

69*5 

GRAFTON 

10 

43 

46 

71  43 

8A 

8A 

WILLARD  F.  Wlf-GFTT 

PORTSMOUTH 

ROCKING-AM 

43 
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REFERENCE  IfOTBS 

Additional  information  regarding  the  cllnate  of  New  England  aay  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmato 
Hassachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Hassachusetts,  or  to  the 
Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  naae,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  Biles  and  direction  fron  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Uonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  ciirrled  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  Id'F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind  movement  In  miles.   Monthly  degree  day  tctals 
of  average  dally  temperatures  from  65"  F. 

tion  and  Wind"  Table.   Max  and  Hin  in  "Evaporation 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taJcen  at  the  present 
location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

r  ice  OD  the  ground.   Samples  for  obtalnln 
the  snowpack  may  result  in'  apparent  Inconsistencies  li 

Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  snow  and  sleet.   Entries  of  i 

.  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published 
ocal  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  day 

Sdow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.; 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  , 

tT  Mount  Washington,  Cannon  Uountalo,  New  Hampshire  and  Hount  Kansfield,  Vermont  not  used 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  tine  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  oi 
the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  20  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  E.S.T. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J  and  S  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Sourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J  "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  MeasuremeDts,  made  at  irregular  Intervals,  are  published  In  the  July  or  August  issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  Imsue  of  this 
publication. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.   That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Tearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and  i 
Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Governi 
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NEW  ENGLAND  -  MAY  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   89°  on  the  19th  at  Lowell,  Mass.,  and  Windham,  N.  H. 
Lowest  Temperature:   17°  on  the  4th  at  Fabyan,  N.  H. 

Greatest  Total  Precipitation:   6.58  Inches  at  East  Wareham,  Mass 

Least  Total  Precipitation:   1.04  inches  at  West  Otis,  Mass 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.63  inches  on  the  26th  at  Rochester, 

Mass 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   1.0  inch  at  Pinkham  Notch,  N.  H. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   8  Inches  on  the  1st  at 

Somerset ,  Vt 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  -  SOUTHERN  NEW  ENGLAND 


New  Haven  observed  the  second  coldest  May  on 
record,  having  been  exceeded  for  coldness  in 
1917  and  equaled  in  1956.   The  average  maxi- 
mum temperature  for  the  month  was  7°  below 
normal  at  Hartford.   Damaging  freeze  tempera- 
tures were  rather  widespread  as  late  as  the 
14th  and  minima  of  32°  to  35°  were  observed 
at  scattered  points  in  eastern  Connecticut 
and  southeastern  Rhode  Island  on  the  30th. 
The  high  frequency  of  cloudy  skies  enhanced 
the  coolness  of  the  temperatures,  especially 
in  the  daytime.   Hartford  and  Providence  each 
recorded  as  few  as  five  clear  days  and  New 
Haven  had  only  four  as  compared  with  a  normal 
expectancy  of  ten.   There  were  16  to  17  cloudy 
days  observed  at  these  three  cities.   The 
percentage  of  possible  sunshine  for  the  month 
was  the  second  lowest  on  record  for  May  at 
Hartford.   The  combination  of  cool  tempera- 
tures, both  day  and  night,  and  long  periods 
of  cloudy  weather  made  the  month  generally 
unfavorable  for  many  crops  and  agricultural 
activities.   While  potatoes,  pastures  and  hay 
crops  progressed  satisfactorily,  the  growth 
of  such  warm-weather  crops  as  corn,  tomatoes, 
peppers,  etc.  were  decidedly  retarded. 

An  extended  period  of  excessive  precipitation 
began  on  April  28  and  lasted  through  May  8. 


With  measurable  rainfall  on  about  eight  of 
the  eleven  days,  totals  for  the  period  of 
four  to  more  than  five  inches,  were  measured 
in  southern  and  eastern  Connecticut  and  most 
of  Rhode  Island.   The  highest  station  total 
was  5.89  inches  at  Lake  Konomoc,  Connecticut. 
Northwest  and  north  central  Connecticut  re- 
ceived from  three  to  almost  four  inches. 
Based  on  daily  normals  for  the  first  order 
Weather  Bureau  stations  in  the  two  states, 
approximately  1.25  inches  of  precipitation  is 
normal  for  this  11-day  period.   With  tempera- 
tures and  sunshine  well  below  average  during 
this  period  soils  were  rendered  too  wet  for 
tillage,  except  those  of  light  texture,  and 
the  planting  of  early  May  crops  was  delayed. 

After  numerous  severe  storms  in  the  first  four 
months  of  1958,  their  absence  in  May  was  note- 
worthy.  The  first  general  thunderstorm  of 
the  season  on  the  19th  caused  minor  wind  and 
hail  damage  in  the  Hartford  and  Waterbury  areas, 
During  the  brief  afternoon  storm  precipitation 
of  0.40  inches  was  measured  in  ten  minutes 
in  downtown  Hartford. 

Dr.  A.  Boyd  Pack,  State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Hartford,  Connecticut 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations  taken  by  volunteer 
cooperative  observers.   These  observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a  Weather 
Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for  accuracy  and  completeness  and  placed  on 
punch  cards.   These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.   Printing  and  mailing 
is  done  at  the  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.   Records  for  any  state  can  not  be  checked  by  machine  until  nearly 
all  of  them  for  that  state  have  been  received.   Printing  can  not  be  done  until  all  the  tables 
and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high  quality  of  the  data.   A 
realistic  deadline  for  mailing  the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of  the 
second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which  data  are  published) .   If 
any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center,  Asheville, 
North  Carolina  should  be  advised. 
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32 

19 
31 

34 
33 

24+ 

14 

305 
281 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4,13 
3,72 

-   .05 

1,08 
1.26 

25 
25 

.0 
,0 

0 
0 

IS 
6 

4 
2 

1 

1 

HARTFORD  W8  AIRPORT       R 

6S.4 

44.7 

55.1 

-  4.6 

81 

31 

34 

14+ 

304 

0 

0 

0 

0 

3,U 

-   .53 

1.24 

25 

.0 

0 

8 

2 

1 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM       AM 

65.4 

41.8 

53.6 

80 

20 

29 

14 

350 

0 

0 

3 

0 

3,51 

1.00 

26 

.0 

0 

10 

3 

1 

MIDOlETOWN  MB 

64.7 

43.7 

54.2 

-  3.6 

82 

31 

35 

14 

330 

0 

0 

0 

0 

3,90 

-   .24 

1.25 

25 

.0 

0 

e 

2 

2 

MIOOLETOWN  «  W              AM 

65.1 

46.2 

55.7 

-  3.0 

78 

31 

36 

10 

280 

0 

0 

0 

0 

4,06 

-   .42 

1.27 

7 

.0 

0 

« 

2 

2 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT     AM 

65.2 
66.1 

43.9 
45.2 

54.6 
55.7 

73 
78 

31 
31 

30 
34 

10 
3 

318 
282 

0 
0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 

3,77 
4,40 

1.32 
1.37 

25 
26 

•  0 
.0 

0 
0 

7 

10 

2 

3 

2 
1 

PUTNAM 

65.6 

40.5 

53.1 

82 

31 

29 

14+ 

366 

0 

0 

4 

0 

3,68 

.83 

26 

.0 

0 

10 

2 

0 

STORRS 

MATER8URY  RADIO  WBRY 

63.1 

43.2 

53,2 

-  3.2 

78 

19 

33 

10 

360 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

4.16 

.12 

.97 

1.41 

25 
25 

.0 
.0 

0 

11 

3 

0 

DIVISION 

54,4 

-  3.7 

3.93 

-   .10 

.0 

COASTAL 

BRIDCEPORT  HB  AP           R 

63.3 

47.6 

55.5 

-  1.7 

76 

30 

38 

10 

290 

0 

0 

0 

0 

4.26 

.66 

1.00 

6 

.0 

0 

« 

4 

1 

GROTON 

62.0 

44,2 

53.1 

73 

31  + 

36 

3 

362 

0 

0 

0 

0 

4,49 

1.30 

25 

.0 

0 

IC 

3 

1 

NEW  HAVEN  W8  AIRPORT      R 

62.5 

44,9 

53.7 

-  3.0 

75 

31 

35 

9 

342 

0 

0 

0 

0 

4,57 

.70 

1.42 

25 

.0 

0 

i 

2 

2 

NORWALK  SAS  PLANT           AM 

63.7 

46.3 

55.0 

77 

20 

37 

9 

305 

0 

0 

0 

0 

4,99 

1.03 

26 

.0 

0 

IC 

5 

1 

STAMFORD  5  N 

66.1 

43.9 

55.0 

79 

31 

34 

14+ 

303 

0 

0 

0 

0 

5.32 

.0 

0 

WESTBROOK 

65. 2M 

41. 2M 

53. 2M 

76 

22 

28 

10 

358 

0 

0 

5 

0 

4.58 

1.41 

26 

.0 

0 

« 

2 

1 

DIVISION 

54.3 

-  4.1 

4.70 

.70 

.0 

MAINE 

NORTHERN 

BRIOGEHATER 

M 

2.84 

1.00 

6 

T 

0 

7 

1 

CARIBOU  W8  AIRPORT      //R 

58.1 

37.9 

48.0 

-   .5 

70 

27 

25 

5 

522 

0 

0 

8 

0 

1.96 

-  1.18 

.88 

8 

,0 

0 

5 

0 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

56.6 

33.5 

46.2 

76 

19 

20 

3 

607 

0 

0 

16 

0 

2.56 

.64 

12 

.0 

0 

6 

0 

FORT  KENT                   AM 

59.6 

36.5 

48.1 

72 

28 

22 

6 

520 

0 

0 

12 

0 

2.4« 

1.21 

9 

.0 

0 

8 

1 

1 

GREENVILLE 

60.3 

35.9 

48.1 

-  2.3 

84 

18 

19 

3 

516 

0 

0 

12 

0 

2.45 

-  1.25 

1.51 

8 

.0 

0 

S 

1 

HOULTON  CAA  AP 

60.3 

37.4 

48.9 

75 

18 

24 

6 

492 

0 

0 

7 

0 

1.88 

1.05 

B 

.0 

0 

5 

1 

HOULTON  1  NE 

61.7 

39.6 

50.7 

-  1.8 

74 

18 

24 

6 

437 

0 

0 

4 

0 

1.9fi 

-   .97 

.85 

8 

.0 

0 

5 

0 

JACKMAN 

58.7 

35.6 

47.2 

77 

18 

21 

6 

545 

0 

0 

11 

0 

1.80 

-  1.41 

.48 

9 

.0 

0 

8 

0 

LONG  FALLS  DAM              AM 

56.0 

34.4 

45.2 

74 

19 

24 

6 

606 

0 

0 

14 

0 

2.05 

.85 

9 

.0 

0 

5 

0 

MILLINOCKET 

61.4 

39.3 

50.4 

-  3.1 

76 

19 

27 

1 

447 

0 

0 

5 

0 

1.97 

-  1.36 

.65 

9 

.0 

0 

6 

0 

MILLINOCKET  CAA  AP 

60.2 

37.9 

49.1 

77 

18 

25 

6 

485 

0 

0 

9 

0 

2.15 

1.30 

8 

.0 

0 

4 

1 

PRESOUE  ISLE 

61.1 

37,1 

49.1 

70 

27 

24 

5 

485 

0 

0 

8 

0 

2.51 

.82 

8 

.0 

0 

4 

0 

RIPOGENUS  0AM 

58,7 

39.7 

49.2 

-  1.3 

73 

19 

30 

6 

482 

0 

0 

3 

0 

2.83 

-   .75 

1.55 

9 

.5 

1 

10 

6 

1 

SOUA  PAN  DAM 

62.3 

35.4 

48,9 

73 

27 

19 

6+ 

493 

0 

0 

15 

0 

2.07 

-   .96 

.70 

8 

.0 

0 

6 

0 

DIVISION 

48.3 

-  3.2 

2.25 

-  1.05 

T 

SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  CAA  AlR<>ORT 

61.4 

41.7 

51.6 

77 

31  + 

30 

3 

410 

0 

0 

1 

0 

3.24 

,94 

6 

.0 

0 

8 

1 

0 

BANGOR  DOW  FIELD 

60.0 

41.7 

50.9 

73 

31+ 

32 

3 

431 

0 

0 

1 

0 

4.15 

1.06 

8 

.0 

0 

10 

4 

1 

BRIDGTON  1  NNW 

54.4 

41.5 

53.0 

86 

19 

27 

3 

374 

0 

0 

2 

0 

2.55 

.49 

8 

.0 

0 

7 

0 

0 

CORINNA 

63.0 

37.7 

50.4 

81 

19 

24 

3 

446 

0 

0 

9 

0 

4.23 

1.01 

12 

.0 

0 

9 

4 

1 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

60.9 

38.4 

49.7 

76 

18 

26 

3 

470 

0 

0 

8 

0 

.0 

0 

EAST  WINTHROP 

62.5 

40.7 

51.6 

76 

19 

26 

3 

410 

0 

0 

3 

0 

3.28 

.03 

.70 

12 

.0 

0 

8 

3 

0 

FARMINGTON                  AM 

61.1 

38.4 

49.8 

-  5.3 

80 

20+ 

24 

3 

46« 

0 

0 

9 

0 

3.78 

.10 

1.03 

9 

.0 

0 

8 

3 

2 

GARDINER 

62.3 

39.7 

51.0 

-  3.1 

77 

19 

26 

3 

426 

0 

0 

3 

0 

3.10 

-   .31 

.90 

8 

.0 

0 

8 

2 

0 

HIRAM  2  S 

63.7 

39.3 

51.5 

84 

19 

24 

3 

420 

0 

0 

4 

0 

2.32 

-  1.37 

.59 

8 

.0 

0 

9 

1 

0 

LEWISTON 

60.6 

42,2 

51.4 

-  3.2 

78 

19 

30 

3 

415 

0 

0 

2 

0 

2,23 

-  1.09 

.72 

8 

.0 

0 

7 

1 

0 

MADISON 

63.2 

39.1 

51.2 

-  2.2 

77 

19+ 

24 

3 

426 

0 

0 

5 

0 

3.20 

-   .06 

.94 

8 

•  0 

0 

7 

2 

0 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

61.3 

38.2 

48.8 

78 

19+ 

27 

3 

466 

0 

0 

9 

0 

3.92 

1.04 

8 

.0 

0 

9 

3 

1 

OMMO 

63.6 

41.2 

52.4 

78 

19+ 

30 

3 

385 

0 

0 

3 

0 

4.08 

.96 

.0 

0 

RUMFORD  3  SM 

60.0 

36,3 

48.2 

80 

19 

24 

3 

516 

0 

0 

9 

0 

3.78 

.74 

8 

.0 

0 

10 

3 

0 

RUMFORO  1  S 

62.7 

38,6 

50.7 

-  3.1 

83 

19 

24 

1 

439 

0 

0 

4 

0 

2,84 

-   .71 

.57 

8 

.0 

0 

8 

2 

0 

UNITY 

62. 4M 

40.  SM 

51. 6M 

81 

19 

28 

3 

411 

0 

0 

2 

0 

2,53 

.84 

12 

.0 

0 

7 

2 

0 

WEST  BUXTON  2  NNM 

62.9 

38,6 

50.8 

83 

19 

23 

3 

437 

0 

0 

6 

0 

2.67 

.66 

8 

.0 

0 

10 

1 

0 

WINSLOW                     AM 

64. 2M 

37,  9M 

51. IM 

-  4.3 

84 

20 

26 

3 

43  7 

0 

0 

5 

0 

3.70 

.40 

1.00 

9 

.0 

0 

7 

3 

1 

WOODLAND                    AM 

61.4 

39,5 

50.5 

-  1.6 

74 

27 

28 

6+ 

44  5 

0 

0 

5 

0 

3.48 

.18 

.81 

7 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

50.9 

-  3.2 

3.28 

-   .11 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  103   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   ENGLAND 
MAY   1958 


Temperature 

Precipitation 

"    1 

ii 

> 

< 

«.  o>  S 
III 

s.  i  1 

1 

c- 

1 

I 

I 
I 

h 

o  o 

Days 

H 

III 
III 

Q  ci:  t- 

1 

Snow.  Sleet 

No 

ot  Days 

Station 

Max 

Mm 

1 

o 
2 

0 

S 

o  S 

S  1 

si 

0  > 

5  > 

ol 

o2 

COASTAL 

BAR  HARBO« 
BELFAST 
BRUNSWICK 

OAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

59.4 
59. & 
58.3 
61.1 

56.1 

41.9 
40.3 
42.9 
41.4 
39.8 

60. 7 
49.9 
50.6 
51.3 
48.0 

-    2.3 

76 
74 
70 
77 
70 

20 

31 
31  + 
31 
30 

31 
28 

30 
30 
30 

1 
3 
3 
3 
3 

462 
437 
422 
522 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 
2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

5.14 
4.25 
4.74 
2.81 
4.29 

1.36 

.98 
.86 
.75 
1.00 
.82 

12 
8 

4 

8 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
13 

8 
10 

5 
3 

2 
4 

0 
0 
0 

1 

0 

JOMESBORO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORO  2  NNW 

AM 
//R 

57.5 
61.4 
60.8 
59.5 
66.8 

37.6 
44.8 

40.9 
42.0 
40.1 

47.6 

53,1 
50.9 
50.8 
53.5 

-  1.4 

72 
75 
74 
71 
85 

31 
31 
31 
31  + 
19 

25 
28 
26 
29 
25 

3 

1 
3 
3 
3 

533 
361 
430 
434 
356 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
1 
2 

3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

4.99 
2.89 
2.05 
4.51 
2.62 

-  1.31 

1.08 
.58 
.53 

1.26 
.72 

26 

8 
8 
8 
8 

,0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
6 
8 

7 

1 
1 
4 
2 

1 

0 
0 

1 

0 

DIVISION 

50.6 

-  2.4 

3.83 

•  31 

.0 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

STOCKBRIDGE 

AM 

AM 
AM 
R 

62.5 
62.1- 
63.6 
62.2 
63.2 

42.2 
39.1 
38.8 

40.8 
40.0 

52.4 
50.6 
51,2 
61.5 
51.6 

-  3.4 

-  4.9 

-  2,8 

-  3.8 

79 
78 
82 
79 
78 

29 
19+ 
20 
31 
31  + 

29 
29 
28 
29 
28 

14 

2+ 
14 
14+ 
14 

386 
442 
422 

413 
408 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

5 
4 
3 
6 

0 

0 
0 
0 
0 

2.35 
2.92 
3.16 

3.15 
3.39 

-  2.09 

-  1.64 

-  .61 

-  .68 

.47 
,63 
.90 
,65 
,75 

4 
4 
26 
3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
10 

9 
10 
10 

0 

1 
3 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

WEST  CUMMINGTON 

63.5 

37.8 

50,7 

80 

19 

27 

3 

436 

0 

0 

9 

0 

2,96 

.53 

3 

.0 

0 

9 

2 

0 

DIVISION 

51.4 

-  4.5 

2,99 

-  1.21 

.0 

CENTRAL 

AMHERST 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

II 

64.4 
66.8 
65.6 

62.4 

43.1 
45.2 
40.2 
44.8 

53,8 
56.0 
52.9 
53,6 

-  4.4 

-  1.5 

80 
86 
80 
79 

31 
19 
31  + 
31 

32 
31 
27 
33 

14+ 

3 

3 
10 

344 
277 
372 

350 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2 
1 
6 
0 

0 
0 
0 
0 

2,98 
3.73 
2.96 

4.70 

-  1.02 
1.20 

.87 
1.02 

.63 
1.07 

25 

8 

25 

7 

.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 

9 

8 

8 

12 

1 
3 
3 
3 

0 

1 

0 

1 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBUR6  2  S 
FRAM INGHAM 
HAVERHILL 

AH 
AH 

AM 

65.0 
63.6 
66.2 
66.5 
67.4 

46.3 
44.0 
'  42.4 
45.4 
46.6 

55.7 
53.8 
54.3 
56.0 
57.0 

-  4,1 

-  3.3 

-  4.2 

-  3,4 

-  2,8 

80 
80 
86 
87 
84 

31  + 

20 

20 

20 

19 

35 
33 
33 
34 
34 

3 
10+ 
10+ 

3 

3 

292 
340 
336 
280 
251 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.34 
3.18 
3.22 
3.10 
3.00 

-  .36 

-  .63 

-  .83 

-  .34 

-  .34 

.95 
.79 
.97 
.90 
.77 

7 
7 
7 
7 
8 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 
7 
6 
6 

1 
2 

2 

\ 

0 
0 
0 
0 
0 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 
AM 

66.9 
65.1 
69.1 
61.5 

44.5 
46.6 
46.3 

40.9 

55.7 
55.9 
57.7 
61.2 

-  1,5 

-  1.9 
•-    1.2 

-  5.0 

86 
84 
89 
78 

20 
19 
19 
18 

31 
33 
35 
31 

3 
3 
3 
3 

292 
286 
236 
420 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

2 

0 
0 
0 
0 

3.27 
2,73 
3,64 
2.66 

-  .37 

-  ,46 

,19 

-  1.71 

1.10 
.64 
.96 
.47 

8 

25 

8 

4 

.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

6 
9 

7 
10 

3 

1 
3 
0 

1 

0 
0 
0 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  MEDWAY 

AM 

64.3 
67.6 
64.7 
66.3 
66.8 

39.2 
43.4 
42.9 
45.1 
43.8 

51.8 
55.5 
53.8 
55.7 
55.3 

-  3.6 

81 
81 
79 
81 
83 

20 
17 
31  + 
31 
19 

28 
30 
29 
31 
28 

3 
3 
3 
3 
3 

404 
289 
345 
285 
297 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
3 
1 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

3,14 
2.85 
3.56 
3,74 
3.87 

-  1.36 

.83 
.74 
.92 

.91 
1.05 

26 

8 
8 
7 
8 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

0 

8 
8 

7 

10 

8 

1 
1 
3 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
2 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

66.7 
65.3 
62.3 
65.5 

44.0 
44.4 
43.1 
43.2 

55.4 
54,9 
52.7 
54.4 

-  2.9 

-  3.3 

-  2.8 

85 

81 
82 
85 

19 
31 
19 
19 

28 
32 

30 
31 

3 
14 
10 

3 

298 
313 
378 
330 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 
1 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

3.61 
3.61 
3.64 
3.25 

.12 

.28 
-   .70 

1.11 
1,08 
1,09 
1,10 

8 
25 
25 

25 

•  0 
.0 

T 
.0 

0 

0 
0 
0 

7 
7 
7 
6 

3 
4 
2 

2 

1 
1 
1 
1 

DIVISION 

54.7 

-  3.6 

3.35 

-   .40 

T 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

IIR 

AM 
AM 
AM 

64.5 
65.7 
64.5 
61.6 
59.7 

48.6 
43.9 
44,5 
45.1 
43.8 

56.6 

54.8 
54.5 
53.4 
51.8 

-  1.2 

-  2,5 

80 
79 
80 
72 
73 

19 
31 
20 
31 
24 

39 
31 
31 
32 
33 

10 
3 
3 
3 
3 

262 

309 
322 
355 
402 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4.45 
4.42 
4.58 
6,68 
5,66 

1.54 
1.35 

3.09 

,97 
1.03 
1.35 
2,22 

1.19 

6 

7 

7 

26 

8 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
11 
10 
13 
13 

4 
3 
3 
4 
3 

0 

1 
1 

2 

1 

FALL  RIVER 

HYANNIS  3  NE 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

R 

63.1 
63. OM 
65.2 
57.6 
62.4 

45.7 
44.  IM 
47,4 
44.3 
49. C 

54.4 
53. 6M 
56,3 
61,0 
55.7 

-  3.4 

-  1.3 

-  1.6 

77 
76 
79 
72 
76 

31 
31 
19 
31 
31 

36 

36 
35 
40 

3 

3 

3 

10 

32  0 
341 
248 
428 
284 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

0 

5.81 
5.43 
3.21 
6.57 
4.71 

2.37 

2.50 

3.66 

1.54 

1.32 
1.33 
.84 
1.21 
1.47 

25 
7 

26 
7 

26 

T 

.0 

,0 

iO 

,0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
11 
9 
13 
10 

4 
4 
2 
6 
3 

1 

2 
0 
2 
1 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  NW 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  C6  AIR  STATION 

AM 

63.8 

62.7 
62.2 
60.9 
62.1 

45.5 
46.9 
42,6 
44.5 
47,2 

54.7 
54.8 
62.5 
52.7 
64.7 

-  3.0 

79 
76 
74 
76 
77 

31 

31  + 
31 
30 
19 

33 
39 
28 
32 
36 

3 

7 
3 
3 
3 

316 
375 
380 
372 
313 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.16 
6.13 
6.28 
3.81 
3.41 

1.69 

1,09 
2.16 
2.63 
1.12 
.90 

7 
26 
26 

7 
7 

,0 

.0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

11 

10 

9 

6 

4 
5 
4 
3 
3 

2 
2 
1 
1 
0 

SANDWICH 
TAUNTON 
WEST  LYNN 

61.6 
65.5 

64.0 

46.4 
43.9 
46.0 

54.0 
54.7 
55,0 

-  2,6 

78 
79 
80 

31 

31 
31  + 

36 
30 
36 

3 

3 
10+ 

333 

311 
30  8 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

5.79 
5.36 
3.40 

1.73 

1.62 

1.12 

.82 

25 

8 
7 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

12 

12 

8 

4 
4 
2 

1 
2 
0 

DIVISION 

54,1 

-  2,2 

4.98 

1.69 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 

AM 

63.0 
60.1 
61.2 
60. 6M 
55.7 

38.0 
37.5 
38.8 

32. 6M 
33.1 

50.6 
48,8 
60,0 
46, 6M 
44.4 

-  3,6 

-  4.1 

-  4,4 

80 
82 
79 
82 
78 

18 
19 
18 
16 
19 

25 
27 
29 
17 
21 

3 

6+ 

15+ 

4 

6+ 

443 
500 
462 
660 
633 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

8 

6 

17 

17 

0 

0 
0 
0 
0 

4.72 
3.72 

4.62 
2.86 

.51 
-  1.14 

.82 
.99 
.98 
.75 
.61 

9 
12 
11 
12 
12 

T 
.0 

T 

.0 

0 

0 
0 

0 

11 
9 

7 

4 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   ENGLAND 


CONTINUED 

rw 

T  1 

y5» 

Temperature 

Precipitation 

0  5 

•  E 

1  i 
>  ^ 

<  2 

1 
> 
< 

s  ?  8 
1  0  i 

ct  C:  ^ 

1 

a 

& 

>- 

& 

No  o 

Da 

^ 

H 

£  c  i 

& 

s 
o 

& 

Sno 

«,  Sleel 

No 

ot  Days 

StaUon 

Max 

M 

" 

1 

Is 

1 

1 

2 

0 

^1 

0  * 

i,i 

ll 

GRAFTOM 
LANCASTER 
MONROE  5  NNE 
ttMOUNT  WASHINGTON 
PINKMAM  NOTCH 

AM 
//R 

65.2 
63.4 
59.3 
38.8 
57.0 

35.3 
36.3 
37.2 
24.8 
36.5 

50.3 
49.9 
48.4 
31.8 
46.8 

-  5.1 

-  3.5 

-  3,4 

79 
80 
78 
54 
77 

19+ 

18 

19 

18 

18 

19 
22 
24 
10 
23 

3 
3 
3 
10 
3 

451 
463 
500 
1022 
559 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
5 
0 

13 

11 

8 
28 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

3,38 
3.65 
3.23 
5.30 
4.54 

-  .08 

-  .02 

-  ,48 

,93 

1.21 
,88 
,79 
,95 

8 
11 
12 

19 
12 

,0 

,0 

,0 

7,8 

1,0 

0 
0 
0 

1 

3 

14  + 

1 

8 
10 

8 
14 
12 

2 

1 
3 
4 
3 

0 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

48.4 

-  3,4 

3.84 

-   .10 

.1 

SOUTHERN 

• 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  0EERIN6 

RAM 
AM 
R 

63.7 
63.8 
65.2 
66.0 
63. 9M 

39.2 
36.9 
39.8 
43.3 
38. 6M 

51.5 
50.4 
52.5 
54,7 
51,  3M 

-  2.3 

-  1.3 

83 
80 
84 
84 
81 

20 
19 
19 

19+ 
19 

28 
23 
25 
30 
23 

3+ 

3 

3 

1 
3 

421 
449 
386 
317 
420 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
9 

4 

1 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

2.02 
3.80 
1.92 
2.43 
2.40 

-  1.12 

-  .97 

,30 
,61 
.37 
.78 
.49 

7 
8 

25 
8 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
9 
7 
6 

0 

2 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FRANKLIN  1  NH 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

AM 

66.8 
63.0 
6*. 5 
66.7 
63.9 

39.8 
37.7 
39.9 
40.9 
41.3 

53.3 
50.4 
52.2 
53.8 
52.6 

-  2.4 

-  3.1 

-  2.5 

85 
84 
81 
82 
83 

19 
20 
17 
31 
19 

24 
22 
27 
28 
28 

3 

3 
3 
3 
3 

359 
453 
389 
343 
381 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
5 
6 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.03 
2.64 
3.26 
2.88 

2.50 

-  2.13 

-  .11 

-  .84 

.43 
.47 
.70 
.46 
.56 

11 
12 
29 
26 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
10 
9 
9 
8 

0 
0 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  3  N 

64.2 
66.0 
65.2 
61.7 
65.5 

38.2 
41.1 
39.9 
40.3 
40.4 

51.2 
53.6 
52.6 

51,0 
53,0 

-  2.6 

-  3.4 

80 
84 
85 
76 
85 

31  + 

31 

19 

19 

19 

25 
28 
28 
28 
27 

3 

3 

3+ 

3 

3 

42  2 
353 
382 
429 
371 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
3 
5 
5 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.93 
2.19 
2.51 
3.32 
2.97 

-  1.64 

-  .66 

.58 
.67 
.57 
.92 
.86 

28 

7 
7 
8 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
6 
7 
9 
8 

1 

1 

2 

1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

NORTHMOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

AM 
AM 

62.5 
63.'* 
63.'. 
63.4 
63.3 

43.0 
41.1 
36.6 
41.4 
38.9 

52,8 
52.3 

50.0 
52.4 
51.1 

79 
79 
82 
86 

80 

19+ 

31 

19 

19 

18 

30 
29 
22 
30 
26 

3 
3 

3 
3 
3 

373 
389 
457 

391 
424 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
9 
2 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

2.60 
2.84 
3.44 
2.55 
2.39 

.80 
.60 
.85 
.60 
.54 

8 
7 
8 
7 
8 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
9 
8 

8 

2 
2 

1 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

WEST  LEBANON 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

AM 

64.2 
67.1 
66.9 

64.0 

37,5 
41.3 
41.3 
37.6 

50.9 
54,2 
54,1 
50,8 

81 
89 
83 
81 

18+ 
19 
18 
18 

26 
26 
26 
24 

3 
3 

3 
3 

430 
334 
334 
435 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

7 
4 
3 

7 

0 
0 
0 
0 

2.33 
3.16 
2.26 
3.94 

-  .89 

-  1.49 

.58 
.93 
.57 
.77 

29 
8 

12 
19 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

8 

7 

5 

12 

1 
3 
1 
2 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

52,2 

-  3.2 

2.72 

-   .95 

•  0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 
R 

57.6 
65.1 
62.9 
61.3 
63.9 

46.6 
43.0 
43.7 
46.7 

45.8 

52,1 
54,1 
53,3 
54,0 
54,9 

-  2.1 

-  2.4 

-  1.9 

69 
80 
73 
74 
76 

31  + 
19 
31  + 
12 
30 

40 
33 
32 
38 
36 

10 
10+ 

3 
10 

3 

394 
332 
357 
336 
309 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.25 
3.58 
4.44 
4,70 
4,05 

2.29 
.95 

1.03 

1.09 
.76 
.89 
.92 

•  80 

25 

8 

26 

26 

26 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

11 
11 
11 

3 

3 
3 

3 

1 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

53,7 

-  3.0 

4.40 

1.09 

.0 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
LEMINGTON 
MIDDLESEX 

AM 

AM 

64.4 
62.5 
66.6 
60.0 
62.4 

36.4 
33.5 
37.5 
37.4 
37,0 

50,4 
48,0 
52,1 
48,7 
49,7 

-  2.7 

-  5.1 

80 
81 
80 
80 
81 

18 
18 
28  + 
20+ 
18 

21 
23 
23 
18 
24 

I 

6+ 

3 

3 

445 
520 
391 
504 
465 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

12 

16 
9 
9 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

2.88 
3.15 
3.22 
3.84 
2.81 

-  .72 

-  .42 

.71 
.60 
.98 
.86 
.73 

29 
9 
29 
28 
29 

.0 
T 

.0 
.0 

T 

0 

T 
0 
0 
0 

10 

8 
9 

a 

6 

1 

2 

3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 
tlMQUNT  MANSFIELD 
NEMPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 

60.4 
50.1 
60.6 
65.2 
65.4 

38.5 
31.1 
34.9 
35.0 
38.2 

49,5 
40,6 
47,8 
50,1 
51,8 

-  5.7 

-  3.5 

-  3.9 

77 
65 
82 
78 

79 

17 
18 
18 
17 
18+ 

24 
16 
23 
23 
24 

3 
2 
6 
3 
3 

474 
748 
525 
437 
403 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
21 
12 
13 
10 

0 
0 

I 

0 

3.45 

2.76 
3.04 
3.32 

-  .31 

-  .10 
.02 

.65 
.61 
.64 

8 
11 
29 

T 

T 

.0 

.0 

0 

0 
0 
0 

10 
7 
9 

3 
2 
2 

0 

0 
0 
0 

WEST  BURKE 

AM 

60.7 

31.0 

45,9 

80 

19 

20 

3+ 

587 

0 

0 

19 

0 

3.26 

-   .30 

.90 

12 

.0 

0 

9 

2 

0 

DIVISION 

49,4 

-  4.3 

3.17 

-   .26 

T 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NW 

BURLINGTON  WB  AIRPOfiT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

R 

66.4 
62.3 
64.9 
65.0 
64.4 

40.5 
41.4 
41.8 
36.6 
41,8 

53,5 
51,9 
53,4 
50,8 
53,1 

-  3.5 

-  3.9 

-  3.2 

84 
80 
79 
82 

79 

31 
28 
31  + 
31 
31 

28 
29 
28 
25 
29 

10 
6+ 
3 
3 
3 

354 
405 
354 
434 
364 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
4 
9 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2.25 
2.93 
2.32 
3.03 
2.43 

.04 
-  1.28 

.58 
.52 
.51 
.88 
.47 

8 

28+ 

8 

3 

8 

.0 

T 

.0 

,0 

,0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
10 
7 
8 
8 

1 
2 
1 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ST  ALBANS  BAY 

63.7 

43.0 

53,4 

77 

28 

29 

6 

355 

0 

0 

2 

0 

3.34 

.91 

11 

,0 

0 

8 

3 

0 

DIVISION 

52,7 

-  3.5 

2.72 

-   .77 

T 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

AM 

AM 
AM 
AM 

62.7 
68.1 
63.2 
57.7 
64.9 

39.7 
35.3 
38.5 
35.7 
39.2 

51,2 
51.7 
50.9 
46.7 
52.1 

-  3.5 

-  3.3 

82 
81 
76 
73 
78 

18  . 
17 
21  + 
20 
31  + 

28 
21 
28 
24 
27 

3 
3 
1 
3 
3 

418 
406 
433 
559 
394 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

5 
13 

7 
9 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.57 
2.56 
2.36 

2.90 
2.97 

-  1.27 

-  3.85 

-  2.26 

-  1.84 

-  1.04 

.47 
.65 

.50 
.55 
.53 

9 
8 

4 

4 

26 

,0 
,0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
8 
0 

I 

8 
6 
9 
10 
8 

0 
1 
1 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

WILDER 
WOODSTOCK  3  ENE 

AM 
AM 

62.0 
62.6 

38.3 
37.3 

50.2 
50.0 

-  5.2 

81 
78 

18 

18+ 

27 
23 

3 
3 

454 
458 

0 

0 

0 
0 

a 

9 

0 
0 

2.77 
3.01 

-  .54 

-  .71 

.59 
.67 

29 
9 

.0 

.0 

0 
0 

7 
8 

1 
1 

0 
0 

DIVISION 

50.4 

-  3.8 

2.73 

-  1,24 

.0 

DATA    RECEIVED   TOO   LATE   TO   BE 
INCLUDED    IN   DIVISION   AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  o(  month 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22     23     24     25     26  1  27     28     29      30      31 


CONNECTICUT 

ANSON lA 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAMSTED 
BRIDGEPORT  WB  AP 


BROOIU.YN 

3«&4 

BULLS  BRIDGE  DAM 

3.64 

BURLINGTON 

R 

3.&0 

COCItAPONSET  RANGER 

STA 

*.Z7 

COLCHESTER 

4.*3 

COLLINSVILLE  1  S 

3.84 

COVENTRY 

4t21 

CREAM  HIU. 

2.94 

DANBURY 

4*13 

DAMSON  LAKE 

3.e9 

DERBY 

3.94 

EAST  HAVEN 

4(31 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

4.2:- 

FALLS  VILLAGE 

3.73 

GROTON 

4.49 

HARTFORD  BRAINARD  FLO//R 
HARTFORD  WB  AIRPORT     R 
HEMLOCKS  RESERVOIR 
LAKE  KONOMOC 
LAUREL  RESERVOIR 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  0AM 
MEAD  POND  RESERVOIR 
MIDOLETOWN  WB 

MIOOLETOWN  4  W 

MILFORO 

MOHAWK  RANGER  STA 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUe  RANGER  STA 
NATHAN  HALE  ST  FOREST 

NEW  HARTFORD 

NEW  HAVEN  W&  AIRPORT    R 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 

NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PACHAUG  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 
PROSPECT 

PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TORRINGTON 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  CITY  HALL 
WATERBURY  RADIO  WBRY 
HEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST8R00K 
WEST  HARTFORD 

WEST  HARTLAND 
WHI6VILLE  RESERVOIR 
WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WlLLlMANTIC 


MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BINGHAM  WYMAN  DAM 


EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 
ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 

GARDINER 
6ILEA0 
GREENVILLE 
HIRAM  2    S 
HOULTON  CAA  AP 

MOULTON  1  NE 
J AC KHAN 
J0NES60R0 
LEW  I STON 
LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MlLLlNOCKET  CAA  AR 

MOOSEMEAD 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

OftONO 

PORTLAND 


4(16 
2.93 
3.98 


BRASSUA  DAM 

1.74 

BRIDGEWATER 

2.84 

BRIDGTON  1  NNW 

2.55 

BRUNSWICK 

4.74 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

1.96 

CORINNA 

4.23 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

2.36 

DAMARISCOTTA  MILLS 

2.81 

EASTPORT 

4.28 

3i92 

2i8g 


.40   (04   .01 

.44  1.06 

.&2   .es   .39 

.60   .86 

.19  1.43   .10 

T     .16  1.12 
.20  1.00 
.32   .40 
.62   .73 
.04   .66 


.16 


•  93 


.52 


T     .64 
.17   .02 
.10   T 

•02   .06 


.01 

.03   T 

.18 

T         .05 

.18 

T     T 


1.36 

1.30 

1.26 
1.24 
1.06 


1.31 
•  02 
1^26 


U06 

•20  1^41 

U79 


See  Refereoce  Notes  Followiog  StatloD  iDdez 
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DAILY  PREdPITATION 


Station 

3 

Day  of  month 

t2 

1  1  2  1  3 

^1 

Ll 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13  I  M  I 

15 

16  1 

17  1  18 

19 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28 

29  1  30 

31 

POATLAND  HB  AIRPORT   //R 

2.0S 

.06 

T 

■  06 

.17 

.» 

.03 

•  26 

.13 

7     .04 

.09 

7     7 

•  05 

•  02 

7 

.38        .06 

.12 

.04   7 

PRgSQUE  ISLE 

2iil 

.07 

7 

.82 

.69 

.01 

.06 

•  39 

•  03 

•  33 

.02 

7     7 

.04 

.09   7 

RIPOOENUS  DAM 

2ia3 

.10 

■  02 

.01 

.29 

1.99 

.06 

.02 

•  20 

•  39 

•  01 

.04   .02 

.02 

.11 

•  01 

ROCIU.AN0 

i.il 

.06 

.20 

.57 

1.26 

.16 

•  09 

•  19 

.60 

.09   7 

7 

•  04 

.05 

•  03 

.05 

.42   .03 

.90 

.05 

RIXFORO  3  SH 

3.7e 

.13 

.03 

.92 

.7* 

T 

•  49 

.38 

•  02 

.19 

•  70 

•  05 

.02 

•14  .03 

.06 

.14   .11 

•  03 

RUMFORO  I  S 

2.8* 

.06 

.41 

.97 

.02 

•  47 

.37 

•  02 

.10 

•  90 

•  01 

7 

•10   •Ol 

.05 

.10   .09 

SANFORO  2  NNW 

2>62 

.01 

.26 

•  92 

.72 

.06 

T 

.26 

.03 

.07 

7 

.10 

7 

•49   ^04 

•  10 

SOUTH  ANOOVER 

9>>1 

.09 

•  37 

.97 

.09 

•  37 

.76 

•  04 

.14 

.04 

•  24 

.19 

•  11 

•  07 

.23 

SQUA  PAN  0AM 

2.07 

•  70 

•  21 

.09 

•  48 

.12 

.34 

.13 

THE  fORltS 

2.36 

.04 

•  33 

1^22 

.43 

•  06 

.09 

•  01 

.16 

UNITY 

2.»3 

■  09 

•  20 

•  90 

•  1* 

.8* 

•  36 

•19   ^05 

.19 

.06 

UPPER  DAM 

2.»« 

■  02 

•  32 

•  60 

•  12 

•  41 

•  »7 

.06 

.04 

•  04 

.17 

.02 

•  02 

.30 

WEST  BUXTON  2  MNW 

2.«; 

.19 

■  09 

•  42 

•  66 

•  02 

•  24 

•  19 

•  19 

.17 

•  10 

•31        •lo 

•  05 

.02 

■EST  ENFIELD 

3.31 

.19 

■  02 

•  12 

.35 

•  89 

•  14 

•  49 

.25 

.01 

.12 

•  12 

•  16 

.12   .35 

•  02 

WINSLOH 

3.70 

.18 

•  09 

•  80 

1.00 

T 

.77 

•  02   T 

7     7 

7 

.49 

7 

•  23 

.12 

rfOOOLANO 

3.*8 

.06 

T 

.07 

•  81 

•  99 

•  11 

.72 

•  30 

7 

7 

7 

.03 

•37        •OS 

•  32 

.06   .01 

T 

MASSACHUSETTS 

AOAMS 

2.39 

■  47 

06 

•  32 

•  25 

•  12 

•  07 

.28 

.07 

.17 

.14 

7 

•  32 

.06 

AMHERST 

2.88 

.41 

■  03 

.42 

•  16 

•  29 

.06 

•  01 

.27 

•  11 

.05 

7     .12 

.87 

T 

•  16 

ASHSURNHAM 

3.67 

.38 

01 

•  73 

•  39 

•  14 

T 

•  34 

7 

.20 

.12 

.35 

7     .14 

.86 

■  01 

•  04 

ASHLAND 

3.0* 

.39 

OS 

•  90 

•  79 

•  14 

.06 

.01 

.26 

.48 

.01 

7 

AThOL  3  £ 

3.7* 

.42 

01 

•  45 

•  39 

•  29 

•  42 

.26 

.02 

.49 

.02 

.05 

.62 

•  10 

BEDFORD 

3.73 

.27 

.09 

•  79 

U02 

•  14 

•  03 

.09 

.16 

7 

7 

•  03 

.27 

.98   .26 

•  04 

BEEOWOOO 

*.*« 

.43 

08 

.07 

•  02 

1^09 

.50 

•  24 

T 

7 

.01 

•  14* 

.20 

.13 

.34 

.52   .08 

■  41 

•  23 

9ELCHERT0W 

*.17 

.48 

03 

•  64 

•  58 

■  29 

.08 

•  20 

.07 

.26 

.05 

.34 

1.10 

•  03 

BIRCH  HILL  DAM 

2.96 

.24 

.10 

•  52 

•  56 

.01 

.28 

•  20 

•  34 

.01 

7 

•63   ^02 

•  05 

BLUE  HILL              // 

♦  .70 

.38 

.09 

13 

.13 

1.07 

•  99 

7 

7     7 

.06 

•  13 

.17 

.12 

7     .40 

•67   •lo   .03 

.23 

•  06 

BOSTON  MB  AIRPORT     //R 

».«5 

.39 

■  09 

03 

.97 

.63 

•  92 

T 

T 

T 

7     ,ii 

•  01 

•  06 

•  01 

•  09 

7     .46 

.50        7 

•  19 

•  04 

BOVLSTON 

3.32 

» 

» 

46 

• 

» 

« 

1.31 

•  04 

•  24 

.20 

.12 

•  95 

BROCKTON 

*.*2 

.18 

■  23 

17 

•  06 

1.03 

•  97 

•  03 

7     7 

•  01 

•  15 

.12 

.33 

•21   ^62   7 

.08 

•  23 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

3.27 

.39 

06 

•  01 

.94 

■  72 

•  13 

T 

7     7 

•  08 

•  oe 

•  03 

7 

•  05 

•  04 

.30 

•  36 

.01 

•  03 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

RECORD  MISSINS 

CHATHAM  LTSTA 

. 

1.00 

•    2 

00 

1.00 

.05 

•  05 

.05 

.09 

. 

. 

,    , 

1^00 

CHESTERFIELD 

2.83 

■  62 

04 

T 

.4* 

■  32 

•  07 

.11 

•  21 

•09   tOl 

•  11 

.06 

•  91 

•  SO 

CHESTNUT  HILL 

3.3* 

■  40 

10 

.95 

■  49 

•  25 

•  04 

.01 

•  11 

•  04 

•  04 

.39 

•  49 

•  03 

•  08 

CLINTON 

3.18 

.27 

■  12 

06 

.79 

■  42 

•  03 

•  05 

.02 

.20 

•  27 

.14 

•61   ^20 

COHASSET 

*.5e 

■  43 

T 

1.35 

.60 

•  10 

T 

7 

.22 

.20 

.09 

•  15 

.39 

.73 

•  36 

COL Oe ROOK 

*.01 

. 

96 

.88 

.93 

•  24 

.07 

.22 

•  22 

.24 

1.05 

EAST  PEPPERELL 

3.28 

■  29 

02 

.84 

.30 

•  24 

.13 

.04 

.02 

.24 

•  35 

.04 

.78 

•  03 

EAST  WAREHAM 

6.58 

■  48 

08 

.28 

.63 

1.03 

•  16 

.12 

•  02 

.01 

.21 

.03 

•  32 

•  13 

.53   .01 

2.22 

•  14 

•  IS 

EOGARTOWN 

9.69 

.09 

•  96 

08 

.41 

.49 

1.19 

•  13 

.91 

•  09 

.15 

•  03 

•  14 

.27   .03 

•41   •28 

•  14 

•  S3 

FALL  RIVER 

9.81 

.41 

.04 

22 

•  43 

.39 

.96 

.04 

•  04 

•  24 

•  40 

.62 

U32   .90   7 

.03 

•  17 

FITCHBURG  2  S 

3.22 

.34 

01 

.97 

.22 

•  36 

.06 

•  12 

•  07 

.17 

7 

.09 

.81 

7 

FRAMlNGMAM 

3.10 

.39 

02 

.90 

.72 

.11 

•  02 

•  02 

•  03 

.21 

.72 

7 

7 

FRANKLIN 

3.90 

.41 

16 

•  04 

.79 

.80 

.14 

•  13 

•  01 

•  09 

•  05 

.23 

.64 

•  06 

•  04 

GARDNER 

3.*9 

.39 

02 

.52 

.40 

•  35 

T 

.17 

•  22 

•  01 

•  52 

•  01 

.16 

.70 

•  02 

GROTON 

3.00 

■  28 

03 

.81 

.39 

•  14 

.06 

•  03 

.12 

•  07 

•  13 

.06 

.65 

7 

•  01 

HARDWICK 

3.87 

■  49 

05 

.67 

.34 

•  22 

.09 

.23 

•  02 

•  36 

•  03 

•  27 

1.07 

•  OS 

HATCHVILLE 

4.90 

■  02 

■  96 

11 

•  39 

•  53 

.98 

•  17 

.38 

7 

7 

.12 

•  02 

•  03 

.26 

•45   •Ol 

.70 

•  07 

•  14 

HAVERHILL 

3.00 

.17 

.03   1 

.75 

.77 

•  01 

T 

.07 

7     7 

.02 

.10 

7 

•  20 

•  02 

.06 

.73 

.07 

7 

HEATH 

3.*2 

.64 

05 

.96 

.42 

•  10 

.11 

.35 

•  03 

•  01 

•  10 

.31 

7     7 

.52 

7 

.22 

MOLVOKE 

3.31 

.48 

01 

.49 

■  44 

•  24 

T 

.10 

.18 

•  04 

•  24 

.06 

•  09 

.93 

•  01 

HOOSAC  TUNNEL 

2.92 

.63 

03 

.41 

■  25 

•  10 

•  11 

.10 

7 

.33 

•  04 

•  29 

.15 

7 

•  43 

•  05 

HUBBARDSTON 

*.3* 

•  46 

.46 

06 

.67 

■  48 

•  24 

•  04 

•  34 

•  01 

•  42 

•  27 

•  66 

.03 

HYANNIS  3  NE 

9.*3 

. 

50 

• 

1.33 

■  40 

•  01 

•  37 

•  04 

.04 

.12 

•  21 

.65 

1^12   ^14 

.38 

•  12 

IPSWICH 

3.77 

.21 

02 

.71 

■  55 

•  42 

•  05 

7     •OS 

.04 

7 

•  14 

•  24 

.01 

.35 

•  76 

.08 

•  16 

JEFFERSON 

3.32 

• 

• 

07 

* 

* 

1^92 

•  02 

.25 

•  26 

.21 

•     ^99 

KNIGHTVILLE  DAM 

3.16 

■  93 

03 

.90 

.25 

•  09 

•  20 

.25 

•  07 

•  10 

.06 

.10 

•  90 

•  10 

LAKE  COCMITUATE 

3.27 

.39 

01 

T 

.76 

1.10 

•  16 

•  01 

•  01 

.02 

.24 

.60 

.01 

7 

LAWRENCE 

2.73 

.23 

.04 

03 

•  38 

.32 

■  16 

•  05 

T 

•  04 

7     •lO 

.13 

•  43 

•  02 

7     .13 

.64        •Ol 

.02 

7 

LOWELL 

3.6* 

.17 

.06 

06 

.79 

■  96 

.07 

.02 

7     7 

•  06 

.15 

•  44 

.12 

.73   .01 

7 

MANSFIELD 

*.09 

.42 

19 

.06 

.84 

1^14 

•  22 

•  12 

.06 

•  10 

.02 

.16 

•  55 

.03 

•  16 

MIDDLESORO 

MI DOLE TON 

3.21 

.23 

05 

.94 

■  48 

•  23 

•  13 

.05 

•  02 

•  10 

•  18 

.26 

•  84 

.03 

•  05 

MILFORD 

3.*1 

■  39 

06 

•  04 

.92 

.77 

.14 

•  13 

•  02 

•  OS 

.05 

.23 

•  92 

.05 

•  01 

MILLBURY 

3.00 

■  36 

02 

T 

.87 

.31 

.14 

T 

•  20 

7 

•  03 

•  29 

•  67 

MONTAGUE  CITY 

3.19 

■  47 

03 

.42 

•  46 

.38 

•  28 

•  24 

•  04 

7 

•  10 

.12 

•  45 

.03 

•  13 

MOUNT  MACHUSET 

3.29 

. 

. 

41 

• 

.72 

.28 

•  14 

•  24 

•  24 

.23 

•    1^01 

•  02 

NANTUCKET  WS  AIRPORT    R 

6.57 

.96 

T 

32 

•  33 

1.21 

•  28 

.29 

•  52 

•  09 

7 

•  03 

•  02 

7 

•  53 

.15 

•06  1^07   ^46 

.52 

•  11 

NEW  BEDFORD 

*.71 

.06 

■  30 

21 

•  29 

.66 

•  50 

•  01 

T 

•  11 

•  03 

•  11 

•  31 

.41 

•  01  U47   .01 

.02 

•  04 

NEWBURYPORT 

3.49 

■  21 

01 

.74 

•  35 

•  53 

•  03 

•  09 

.19   .03 

.08 

.02 

•  oe 

•  31 

.09 

.69 

.06 

.06 

T 

HEW  SALEM 

3.6* 

■  49 

03 

.45 

•  60 

•  20 

•  10 

.21 

•  20 

.03 

.39 

.92 

.06 

NORTMBRIOGE 

3.08 

.42 

06 

•  02 

.89 

•  54 

•  03 

.18 

•  02 

•  07 

.03 

.26 

.55 

.01 

NORWOOD 

3.78 

■  36 

11 

•  03 

•  86 

•  75 

•  25 

7 

.02 

•  06 

.01 

•  04 

.40 

.81 

.06 

PELHAM 

3.62 

.47 

06 

•  39 

•  43 

•  24 

•  12 

•  21 

•  05 

•  35 

.04 

.34 

.60 

.12 

PEMBROKE 

*.60 

.49 

20 

•  06 

•  80 

•  64 

•  15 

T 

7 

.02 

•  10 

•  03 

•  18 

.03 

.50   7 

.64 

.16 

•  44   7 

PERU 

2.29 

■  64 

05 

.32 

•  19 

.10 

•  15 

7 

•  13 

•  17 

•  03 

.19 

.17 

•  15 

PETERSHAM  4  N            R 

3.21 

.38 

.50 

.33 

•  29 

.10 

•  18 

•  22 

•  20 

.15 

•  65 

•  05 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT   R 

3.19 

.69 

.03 

•  28 

•  26 

.24 

.30 

7 

•  19 

•  01 

•  14 

•  47 

7 

,04   7 

•  36 

.16 

7 

PLAINFIELO 

2.91 

.94 

09 

.42 

.37 

.10 

.25 

^ 

•  37 

• 

.39 

•  31 

•  11 

PLYMOUTH 

9.19 

.1* 

.36 

18 

.07 

1.09 

.61 

.03 

7 

7 

.04 

•  15 

•  30 

.63 

•18  1^04   7 

.26 

•  07 

PRINCETON 

*.19 

• 

♦     • 

51 

• 

• 

1.48 

.09 

•  25 

•  32 

.29 

•    1^25 

PROVINCETOMN  1  NW 

6.13 

.18 

.59 

16 

.04 

1.02 

.05 

.02 

.10 

.12 

.06 

.29 

.60 

.50  2.16   .04 

.16 

.03 

OUABBIN  INTAKE 

3.98 

.48 

03 

•  58 

.32 

.20 

.11 

•  20 

•  03 

•  33 

.03 

.35 

•  91 

•  01 

ROCHESTER 

6.28 

.41 

09 

•  23 

•  56 

•  69 

•  14 

•  04 

.02 

•  15 

.06 

7 

•  25 

.13 

.59   .03 

2^63 

.03 

•  03 

ROCKPORT  1  ESE 

3.81 

.10 

.04   1 

•  02 

1^12 

•  63 

•  15 

T 

•  04 

.04 

.18 

7 

•  10 

.27 

•  58        7 

.27 

•  07   7 

SALEM  CG  AIR  STATION 

3i*l 

.22 

.06 

09 

•  90 

•  83 

•  03 

•  01 

7 

7 

.07 

.12 

' 

•  03 

.31 

•  68   7     ^02 

.03 

•  01 

SANDWICH 

9.79 

.*0 

.01 

27 

•  31 

.81 

•  76 

.16 

•  03 

•  03 

.20 

•  27 

7     .51 

1^62   ^04   •IS 

.18 

•  06 

SEGREGANSET 

9.7* 

.49 

•  30 

.70 

•  89 

•  30 

•  06 

•  23 

•  le 

•  20 

.58 

l^ll 

.09 

.71 

SHELBURNE  FALLS 

2.66 

.47   . 

02 

.33 

•  38 

•  25 

.27 

.30 

•  03 

•  12 

.12 

7 

.25 

.12 

SOUTHBRIOGE  3  SW 

3.61 

.90 

07 

.06 

.91 

•  33 

•  16 

7 

7 

.27 

•  03 

7 

•  14 

.09 

7     .33 

•  76 

7 

7 

SOUTH  EGREMONT 

2.99 

.93   1 

T 

.33 

•  39 

T 

.22 

.11 

•  19 

.31 

.12 

.59 

.20 

SPOT  POND 

3.66 

.32 

09 

.94 

•  75 

•  21 

•01   ^02 

•  08 

•  11 

•  03 

.02 

.37 

•  64 

.03 

.04 

SPRINGFIELD  ARMORY 

RECORD  XISSIHG 

STERLING 

3.61 

• 

.42 

02 

• 

* 

1^99 

•  02 

•  01 

.23 

•  24 

.22 

•    1^03 

.03 

STOCKBRIOGE 

3.39 

.79 

.06 

.22 

.33 

•  22 

.29 

.04 

7 

.28 

7 

7 

.38 

7     .22 

•  41 

T 

.19 

TAUNTON 

9.36 

.26 

.22 

17 

.11 

1.07 

1^12 

•  01 

T 

•  01   7 

.21 

•  19 

.55 

•25   •al   ^02 

.06 

.30 

TULLY  DAM 

3.1* 

.38 

02 

.43 

.47 

.23 

7 

.20 

.28 

•  02 

•  09 

.01 

•  83 

.18 

TURNERS  FALLS 

2.89 

.43 

.01 

.08 

.4* 

.74 

.01 

.19 

.23 

•  03 

•  04 

.15 

•  41 

.01 

.12 

MALPOLE 

3.96 

.34 

.04 

09 

.08 

.86 

.92 

7 

7 

7 

.04 

.13 

7     7 

•  01 

•  10 

.31 

•52   ^02   7 

.06 

.04 

HALPOLE  1  S 

3.74 

.02 

.31 

12 

.13 

.91 

.86 

7 

7 

.01 

.19 

•  04 

.12 

.33 

•99   •lo   7 

.04 

.09 

WARE 

3.99 

.42 

03 

.7* 

.20 

.18 

.09 

.11 

•  02 

•  33 

.01 

.20 

1^29 

.01 

WARE   2 

3.79 

■  49 

09 

.79 

. 

.39 

.20 

.18 

.29 

.24 

1^24 

.08 

WASHINGTON  2 

2i7e 

.71 

09 

.39 

.32 

.07 

.13 

.16 

•  04 

•  02 

.26 

.10 

•  35 

.20 

WEBSTER 

2.86 

• 

50 

.06 

.81 

.24 

.07 

.20 

•  02 

•  09 

.04 

.21   7 

•  60 

.02 

WEST  CUMMlNGTON 

2.96 

.63 

•  04 

T 

.60 

.10 

T 

.31 

.33 

7 

•  12 

.35 

.33 

.19 

HESTFIELD 

3.00 

.90 

09 

.02 

.56 

.37 

.14 

.06 

.16 

•  02 

.03 

.04 

.03 

1^00 

.02 

WEST  LYNN 

3.40 

.27 

.08 

03 

•  11 

.82 

.81 

7 

7 

7     •Ol 

.18 

.13 

.00 

.26 

.40        •OS 

.04 

.OS 

WEST  MEDWAV 

3.87 

.34 

.09 

1* 

•  09 

1.00 

1.09 

T 

7 

.13 

7 

.13 

.24 

.70        7 

T 

WESTON 

3.61 

7          .21 

■  13 

09 

•  01 

.82 

1.11 

.01 

•  01 

7 

7 

.12 

.09 

.04 

.26   7 

.63   •OO   7 

.03 

•  01 

WEST  OTIS 

1.04 

■  06   1 

.10 

.0* 

.01 

.09 

.19 

7 

.03 

.10 

•  22 

•  15 

WESTOVER  FIELD 

3.61 

■  91 

T     1 

•  64 

.12 

.62 

7 

.07 

.03 

7 

.19 

7 

•  29 

7 

.01 

7     .09 

1.08   7 

7 

7 

T 

&••  Eef0reoc«  Hotea   rollovlac  StAtloo    lodes 
-    107    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  month 

1  1  2   3 

4 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13  1  14   15 

16 

17  1  18 

19 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25 

26  1  27 

28 

297 

30 

31 

WEST  RUTLAND 
WINCHENDON 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

'■•23 

3t64 
3>29 

RECORD  MISSING 
.44 
.41 

• 

.01 
.02 

■  49 

.02 
T 

.90 
.02 

1.00 

.22 
.86 

•  u 

•  39 

•  39 

.01 

•  08 

•  03 

•  02 

•  03 

•  25 

•  20 

•  26 

7 
T     T 

•  27 

.04 
.03 

7 
7 

.39 

.02   .28 
.23 

1.09 
1.10 

1.09 

7 

7 
.01 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM           R 

BOW  GARVINS  FALLS 

4.72 
3.72 

2>l>2 
2.38 

.19 
T 

.24 

.08 
.47 
.42 
■  27 
•  28 

•  31 
.28 

•  40 
.30 
.39 

•  43 
.44 
.49 
.23 

•  1« 

.82 
.46 
.92 
.19 
.23 

T 
T 
T 

•  03 

•  19 
.06 
.M 

T 

•  72 

•  99 

•  37 

•  13 

.09 

T 

•  01 

.28 

.12 
.22 
.19 
.09 

T 

•  01 

T 

•  10 

•  13 

.61 

.04 
.46 

7 

•  14 

•  10 

•  29 

.32 

.09 
.26 

.03 

.01   7 

.12 

.10 

.17 

.20 
•  53 

.03 

•  64 

■  39 

tl7 

•  OS 

•  01 
.03 

.16 

•  05 

BRADFORD 

CAMP TON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

2.«S 

3. SO 
7.*1 
2.79 
2.91 

.17 
.37 

.27 
.44 

•  34 
.24 
.78 
.27 
.29 

•  44 

•  61 
1^52 

•  26 

•  39 

•  29 

.31 

■  99 

■  39 

.97 

•  01 

•  01 

•  16 

.03 
.41 

T 
T 

•  21 
.96 

.84 
.37 
.18 

T 
T 

.19 

•  39 

•  20 

•  27 

•  08 

•  13 

•  02 

.04 
.04 
T     7 

•  03 
1.29 
.01 
.11 

.13 

.19 
.12 

.02 
.04 
.60 
.03 
.07 

.11 

.29 

.34 

.45 
.29 

.42 
.02 

.23 
•  *3 

■es 

.20 

.37 

T 

.04 

.02 

T 
.02 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

OIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  0£ERIN6 

1.92 
3.38 
3.19 
2.43 
2.'>0 

•  25 
■  09 

.04 
.34 

T 

.40 
.17 
.01 

.19 

.17 
.18 
.49 
.73 

« 

•  34 

•  12 

•  93 

•  78 

•  48 

.02 
.70 
.29 

■  03 

■  02 

T 
•  02 

.08 
.20 

.02 
.93 

•  25 

T 
.20 

•  01 
T          ^02 

•  10 

•  10 
.12 
.03 
.23 

.01 

•  03 
7 

•  01 

•  12 

•  20 

.12 

7 

.32 

.11 

.40 

.03 
.10 
.09 

.02 

7 

.37 

.33 

.49 

.01 
.52 

.04 

•  06 

•  04 

•  06 
.SO 

•  23 

.01 

•  14 

•  01 

T 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERftOL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FITZWILLIAM  3  SW 

2.57 
2(93 
4.62 

2. as 

2.65 

.13 
.02 

.29 

.07 

.08 

•  02 

.40 

.31 
.39 

.40 
.02 
.30 

•  24 
.92 

.49 
.42 
.30 

■  30 

■  09 

■  60 

■  49 
•  90 

* 
•  01 

.60 
.70 
.08 

.40 
.40 
.79 
.61 
.09 

T     T     T 

.13 
.21 

•  15 

•  14 

•  21 

T 
.04 
.25   .05 

7 

.02 

.56 

.19 

.05 

.17 
.03 

.03 
.12 
.20 
■  09 
.05 

.02 

.01   .11 

7 

.02 

.11 

.32 

.04 
.47 

•  01 

.17 

•  36 

•  55 

.35 
.22 

.11 
.02 
.09 

.01 

FRANiaiN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILMANTON 
GRAFTON 
GREENVILLE 

2.03 
2.64 
1.99 
3.38 
2.78 

.38 

.09 
.29 
.23 

.03 
.36 

.36 

•  31 
« 

.42 
.63 

.40 
.29 
.43 
.93 

.30 

•  34 

■  24 

■  14 

.14 

.43 

T 

.47 
.31 
.64 
.23 

T 

•  28 

•  17 

•  17 

•  04 

.10 
.24 

.15 

.16 
.02 

.09 

.18 
.18 

.33 

.03 

.03 

.33 

.16 

.02 
.31 
.36 
.03 
.56 

.17 

.36 

•  04 

HANOVER 
JEFFERSON 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

3.26 

4.Q0 
2.88 
2.50 
2.56 

.47 
.02 

.01 
.08 
.37 
.27 
.28 

.03 

.01 

.43 

.23 
.40 
.30 
.30 

•  48 

•  19 

•  42 

•  24 

•  13 

•  04 
■  89 
.31 
.23 
.30 

•  03 

•  01 

.12 
.04 

•  30 
U33 

■  33 

•  55 

•  49 

T          T 
•  06 

•  33 

.08 
.10 
7 
.07 

•  03 

•  02 

•  02 

•  07 

.21 
.07 

7 
•  01 

.12 
.10 
.34 
.32 

.02 
.28 
.06 

.02 

7 
7 

.13 

.01 
.15 
.46 
.35 
.33 

7 

.01 
.01 
.01 

.70 
.50 
.26 
.16 
.17 

.01 

T 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

3.65 

2(93 
3.77 
3.25 
2.19 

T     .06 
.46 

.07 

.40 
•  37 
■  10 

7 
T 

.11 

.32 

.27 
.24 

■  50 
•  67 

.28 
.49 
.91 
.91 

.19 

■  31 

■  31 

■  23 

■  26 

•  02 

T 

1.21 
.21 

.09 

•  30 

■  11 

■  69 

■  18 

■  09 

T 

•  05 
T     T 

7 

.16 
.21 
.22 
.15 
.02 

T 

T 

•  22 

•  07 
.09 

•  14 

•  17 

7 

7 

.18 
.58 
.25 

•  17 

.14 
7 

7 
7 

.12 
.12 

7 

.22 
.39 

.45 

.58 

7 

.05 
•  01 

.45 
.06 
•  59 
.20 
.01 

•  05 

•  09 

.01 

T 

HARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILAN  7  N 
MILFORO 
MONROE  5  NNE 

2.20 
2.51 
3.71 
2.64 
3.23 

(29 
.06 
.29 

.40 
.04 
.03 
.04 
.22 

(01 

.26 

.67 
.40 
.80 
.24 

.49 
•  49 
.90 
.34 
.13 

.16 
.90 

•  01 

•  90 
.07 

■  26 

■  13 

•  83 

•  15 

•  88 

•09   ^04 
•  01 

.14 

•  22 

•  16 
.20 

T 
•  05 

.10 
.08 
.35 

.10 

.25 

■  06 

7 
T 
.09 

.06 

.53 

.12 
•  49 

.22 

.03 

.02 

.01 

.01 

•  20 
.02 
.31 
.04 
.59 

.05 

T 

MOUNT  SUNAPEE 

3.32 

.34 

.08 

.46 

■  92 

•  14 

•  21 

.40 

.14 

•  27 

.05 

7 

.31 

T 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

NASHUA  3  N 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

5.30 
2.97 
3.22 
2.22 

.02   .14 

.23 
.29 

.48 
.29 

.02 
.02 

.18 

.36 
.86 
.36 

.31 

.94 

.29 
.43 

.22 

•  12 
.31 
.33 

•  34 

•  04 

T 

•  01 

.78 

•  25 

•  16 

•  19 

•  10 

.02   .07 

.01 

.01        .02 

.21 
.01 
.33 
.10 

•08   .14 

•  15 

•  03 

•  05 

.79 

7 

.02 

•  02 
.34 
.27 
.15 

.01 

.05 
.05 

7     .02 

7 

.09 

.02   .07 
.57 
.35 
.39 

.10 
.02 

.05 

•  74 
.02 

•  38 

•  12 

.26 

T 
.03 

NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  I  WNW 
PORTSMOUTH 

2(60 
2.84 
4.54 
3.44 
2.55 

.15 

.37 

.01   .15 

.24 

.11 
•  03 
.02 
.40 
.09 

.28 

.50 
.60 
.41 
.30 
.60 

.80 
.57 
.48 

•  89 

•  92 

•  06 

•  01 

•  16 
.40 

T 

.05 
•  01 

.78 

T 

•  16 

■  99 

■  49 

■  10 

•  U   •Ol 

•  07 

.14 

•  16 

•  15 
.24 
.05 

.02   T 

T 

.12 
.34 
.62 
.10 
.10 

.23 

.04 

.01 
.09 
.05 

•  02 

•  01 

.35 

.43 

.10 

.35 

7     .02 

.01 

.37 

.02 

7 

.02 

7 

.12 

.14 
.29 

.28 

T 
.13 

T 

SOUTH  DAN6URY 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE  1  SE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TROY 

2.38 
2.79 
2.01 
2.39 

.28 

.36 
.07 
.32 
.33 

T 

.35 

.64 
.44 
.25 

•  97 

•  38 

•  31 

.54 

.13 
.25 

•  09 

•  03 

■  26 

■  12 

■  29 

T 

•  02 

.40 

•  18 

•  12 

•  05 

.11 

.05 
.02 

7 

.30 

.07 

.06 
•  10 

7 

.01 
.04 

.58 
.02 

•  36 

.26 
.32 

.02 

.10 

•  11 

.05 

•  20 

.01 

HALPOLE  2 

WEST  HENNIKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 

2.23 
2.38 
2.33 
3.31 
3.53 

T 

.42 
.37 
.30 
.39 
.16 

T 

•  32 
.33 

•  13 

•  33 

•  28 

•  38 

■  37 

■  16 

■  45 
.32 

•  40 
.30 

•  35 
.34 

•  38 

T 
T 
•  01 

.01 

T 

.02 

•  24 

•  17 

•  25 

•  44 
1^20 

T 

•  02 

•  15 

•  18 

•  36 

.10 

.01 
.07 
.02 
.06 
•  01 

7 

•  08 

•  03 
.07 

•  22 

•  17 

•  07 
.02 
.10 

.04 

.02 
.04 
.19 

7 

7 

.18 
.26 
.10 
.22 
.13 

7 
7 

•  19 
.58 
.46 
.49 

T 

•  04 
.19 
.01 

•  04 
.02 
.06 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK-  POND 

3.16 
2.26 

3.94 
4.16 

.23 

.06 
.23 

.05 

.04 

■  08 

■  11 

•  86 

•  24 

•  31 

.93 

.42 
.71 
•  86 

T 

•  09 

•  11 

•  30 

T 

.11 
.10 

•  12 

•  97 

•  40 
1^74 

T     ^02 

T     T 

.15 
.09 
.37 
.12 

7 

T 
•  05 

•  17 
.37 
.77 

•  08 

.04 

.11 
.48 

•  02   7 

7 

.98 
.28 
.19 

7 
7 

7 

7 

.06 

.03 

T 

.04 
.49 
•  38 

T 
T 

T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

5.25 
3.58 

4.44 
4.70 
4.05 

.48 

* 

.27 

.25 

.36 

•  02 

•  51 

•  21 

•  25 

•  04 

.30 
.24 
.07 
.13 
.19 

.53 

.29 
.27 
.31 

•  73 

•  84 
.69 
.69 

•  81 
.22 

•  17 

•  76 

•  69 

•  69 
.71 

T 
T 

.16 

T 

.04 
.07 
.01 

•  49 

■  07 

■  09 

T 

•  03 

7 

.10 

•  20 

•  14 

•  11 
.18 

.03 

.01 
.03 

7 

•  10 

7 

7 
7 

.39 
.00 
.32 

•  42 

•  12 

7 
.01 

7     .40 
.26 
.39 
.41 

7     .26 

1.09 
.53 
.21 
.18 
.90 

.06   T 
.05   7 
.89   .01 
.92   .01 
.23   7 

7 

.01 

7 
7 

.09 

.16 
.03 
.21 

WOONSOCKET 

3.93 

.38 

.28 

.06 

.79 

•  91 

•  12 

.17 

.01 

.22 

.03 

.19 

.65 

.02 

•  10 

VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BETHEL  2 
BLOOMFIELD 

3.62 
2.57 
2.25 

2.88 

.01   T 

.28 
.40 
.35 

.06 

.03 

- 

.20 
.33 

.24 

.10 

•  34 

•  42 

•  58 

•  29 

.91 
.47 
.12 

.10 

•  01 
T 

•  03 

.06 

.03 
.49 

■  62 

.18 

■  09 

■  49 

■  41 

T 

•  01 

.31 

T 

.18 

.05 

.29 

•  02 

•  03 

•  01 

7     .01 

.24 
.03 
7 

.17 
•  15 

.04 
•  24 
.08 
.31 
.03 

.24 
.01 
.25 
.06 
.04 

.02 
.01   .09 

.03 

.04 
.10 
.12 
.01 

7 

•  67 

•  37 

•  20 

•  30 

•  71 

.06 

•  08 

•  06 

T 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

2.93 
2.78 
2.56 
3.15 

T     .3* 
.02 

.36 

RECORD  HISSING 

T 

.04 
.04 
.35 

T 

.34 
.03 
.39 
.16 

•  40 

•  15 

•  69 
.33 

T 

.34 
.04 
•  60 

T 

•  03 

•  03 

•  02 

.92 
.12 

.01 
.03 

■  16 

■  67 

■  20 

■  44 

T          ^02 
•  02 

.21 
.18 
.08 
.17 

.02 

7     7 
.03 

•  13 

•  12 

•  07 

•  27 

T 
.03 

.07 

.11 

7 
.10 

.14   7 

.13 

7 
•  12 

.02 

•  09 

•  03 

.52 

•  01 

•  54 

•  48 

•  52 

•  06 

•  03 

•  12 

•  17 

CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
EN0SBUR6  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 

2.32 

3.74 
3.03 
3.22 
3.17 

.36 

.88 

T 

•  30 
T 

•  07 

•  33 

.04 

.32 

•  17 

•  49 
.03 
.03 

.51 

.24 
.51 
.62 
.28 

•  09 

•  99 

•  10 

•  38 

•  40 

T 

.12 
.19 

■  08 

■  88 

■  33 

■  71 

■  78 

.13 

.30 

T 

.14 

.16 

.05   .12 

•  05 

•  14 
.05 
.54 

.14 

.04 
•  03 

.03 
.20 

7 

•  18 

.06 

.10 

7 

.03 
.04 

•  '*I 

•  76 

•  12 

•  98 
.62 

.04 

.26 

•  02 

.03 

GILXAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMINGTON 
MANCHESTER  CENTER 
MARSHFIELD 

3.54 
3.07 
3.84 
2.55 
3.54 

.38 

■  19 

■  30 
T 

■  44 

■  39 

.26 

.07 

• 

.13 

.20 
.37 
.10 
.93 
•  31 

•  62 

•  92 

•  21 

•  90 

•  12 

T 

•  09 

.12 
.64 

.06 

1^26 

.49 

•  80 

•  12 

•  76 

.11 
.25 
.30 
.08 
.27 

7 
7 

7 
.02 

.06 
.04 
.10 
.19 
.16 

7 
.10 

.11 
.03 

.26 
.22 

•  19 

7 

.03 

•  05 

.24 
.03 

.86 

.34 

•  62 

•  38 

•  09 

•  74 

•  04 

.20 
.01 

.05 
.05 

MAYS  MILL 

MC  I NODE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

3.11 
3.57 
2.81 
3.45 

•  32 

.27 

•  39 

•  29 

•  33 

T 

•  14 

•  03 

.03 

.47 
.23 
.09 

•  39 

•  10 

•  41 

•  16 
.24 

•  65 

•  60 

•  21 

•  69 
.49 

T 
.09 

•  04 

•  02 

•  01 

•  02 

.06 

.97 
.86 

•  22 

•  80 

•  98 

•  12 

•  28 

•  09 

.31 
.29 
.09 
.17 
•  25 

.04 

7 

.12 

.01 
.16 
.07 
•  03 
.60 

.15 
.09 
.06 
•  20 

.24 
.06 
.01 

•  02 

.02 

7     7 

.35 

.03 
.04 

.44 
.03 

.57 

* 

•  13 

•  71 

•  73 
.12 

.70 

T 

.13 
•  03 
.04 

T 
T 

NEN  FANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

PERU 

2.45 

2.76 

2.50 
3.04 
2.70 

T     T     .07 
.15 

* 

•  29 

■  03 

•  29 

.46 

•  16 

•  29 

• 

•  40 

■  30 

■  94 

.90 
.39 

.40 
.06 

•  45 

•  10 

•  17 

•  30 

•  61 
■  U 

•  29 

•  29 

•  60 

•  62 

•  20 

T     T 

•  05 

•  07 

•  20 

•  22 

•  07 

.05 

.09 

•  03 

.12 

•  15 

•  16 

7 

.03 

.20 

.30 
.03 

.23 

.05   7 
.07 

.05 

7 
7 

.10 

.22 
.42 

.38 

•  <>0 

•  21 
.50 
.53 

•  12 

•  04 

•  07 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15 


25      26      27 


28     29      30 


PLYMOUTH  UNION 

]<«2 

ftEAOlNO  Hlu. 

- 

REAOS80RO  I    SSE 

2.3« 

eocHEsrei) 

3i02 

RUTLAND 

2iO 

ST  ALSANS  SAT 

3i3« 

SAINT  JOHNSBURV 

3.32 

SALISBURY 

2.»« 

SEARS8UR6  MOUNTAIN 

3.22 

SEARSBUR6  STATION 

2<aT 

SOMERSET 

2i<0 

SOUTH  LONOONO£RRY 

2.05 

SOUTH  NEKSURY 

3.3« 

UNION  VILLA6E  OAH 

2>A9 

VERMON 

2><T 

mUTSFIELO  1  S 

>•*« 

■ARDSSORO 

2iM 

HATEReuRV  3  NNW 

3.2< 

KEST  BURXE 

3<2e 

KMITE  RIVER  JUNCTION  IN 

2.97 

HHITlNiiHAH  3  W 

2.6B 

■ILDER 

2.77 

WOODSTOCK  3  ENE 

3.01 

S««  eeferanc*  Hot**  Pollowlac  Statioo    Iiid«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MAY  1958 


CONNECTICUT 
BRtOOEPORT  WB  AP 

BULLS  BRIDGE  0AM 

COLCHESTER 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

OANBURY 

FALLS  VILLAGE 

SROTON 

HARTFORD  BRAINARO  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIODLETOWN  WB 

MIOOLETOWN  4  N 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NOKWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRIDGEWATER 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 


Day  Of  Month 


39  6* 

28   31 


39   63 

31   33 


60   71 
36   38 


31  63 

32  <>3 


63   63 
36  i>a 


62   66   67 
34   33   37 


MAX 
MIN 

60 
33 

54 
35 

MAX 
MIN 

58 
34 

52 

37 

MAX 
MIN 

57 
31 

33 
40 

MAX 

MIN 

37 
29 

57 
33 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

66 

30 

60 
36 

MAX 
MIN 

55 
32 

54 
37 

MAX 

MIN 

62 

34 

44 
29 

MAX 
MIN 

61 
26 

52 

32 

MAX 
MIN 

50 
22 

61 
30 

43  42  40 

5e  33  49 

43  46  37 

57  57  52 

42  45  35 


34   53 

43   40 


32   52 

40   38 


43   40   40 


53 
43 

33 

41 

S3 

40 

58 

43 

58 
46 

51 
38 

37 

44 

31 

40 

32 

40 

54 
43 

57 
46 

»2 

38 

53 

42 

55 

46 

51 
39 

33 

44 

33 

42 

52 

40 

45 
36 

57 

43 

48 
37 

53 
47 

54 
47 

51 
41 

53 
40 

39 
47 

52 

39 

60 
42 

56 

40 

54 
39 

57 
39 

56 

44 

31 
41 

30 
42 

31 
46 

49 
39 

53   53 

46   38 


55   53   60 

38   36   34 


30   32   59 

38   33   33 


37   37   32 


38   36   32 


61   60   to 
38   40   34 


51   53   54 
40   38   36 


50   47   97 
30   25   27 


36   29   29 


43   32   52 
32   23   22 


42   44   40 


92   t< 
37   33 


32   68   66 

42   32   33 


51 
43 

67 

3S 

32 

42 

70 
42 

32 

43 

68 

38 

43 
42 

63 

38 

51 
40 

6S 
36 

49 

42 

66 
41 

33 

42 

68 

34 

53 

39 

69 

35 

41 
38 

S3 

36 

47 

43 

39 

37 

49 

41 

66 

40 

44   49   70 


36   39   37 


49   67 

44   34 


42   46   64 
36   40   42 


44   31   63 
38   41   43 


52   50   61 

39   41   43 


43   53   66 

39   42   43 


51   4e   63 
36   40   40 


43   49   61 

39   42   44 


30   48   59 
40   39   39 


35   48   69 

33   39   40 


51   42   46 
34   36   35 


70 

41 

69 

46 

68 

4S 

71 

34 

69 
36 

68 

51 

70 
48 

66 

54 

69 
49 

70 
36 

74 
46 

70 
31 

63 
47 

73 

48 

68 
48 

71 

53 

71 

47 

70 

54 

69 
38 

70 
54 

68 

4« 

71 
31 

66 

48 

69 
36 

67 

41 

7» 

33 

61 

43 

73 
49 

60 
38 

71 
52 

68   63   64 


72   63 

46   48 


48   66   62 

40   41   33 


51   70 
41   31 


66   73 
41   51 


63   67 

40   35 


59   58 
36   42 


49   55 
38   47 


58   51   49 

3S   43   45 


39   52   58 
37   38   46 


58   64   58 
38   46   46 


91   61   62 
32   35   36 


38   60 

31   34 


36   33   47 
30   28   39 


47   41  <M 


62   63 
37   32 


58   32 
36   40 


64   48 

35   44 


62   60   96 
37   30   44 


61   60   54 
45   38   44 


60   63   60 
43   33   43 


72   59 
40   29 


63   97 
35   45 


68   69 

44   3S 


37   45 
53 


69   95   97 

39   32   40 


74   62 

47   38 


58   67   53 

44   34   41 


64   65 
40   34 


61   57 
38   38 


64   60 
36   42 


71   64   60 
38   30   45 


61   54   58 
42   40   37 


39   38   53 

41   37   32 


63   37   56 
38   44   36 


60   56   57 
43   42   33 


55   51   60 
36   37   32 


61   56   61 
38   40   30 


61   52   47 

30   31   24 


54   77   75 
43   46   46 


48   72   66 

42   44   47 


56   60   79 

41   44   38 


53   75 

42   46 


59   78 
43   47 


49   62 
45   47 


91   74   69 
45   47   52 


50   77 

43   46 


59   59 
42   44 


42   44   43 


30   76 
43   44 


49   60   70 


52   70   69 
44   47   51 


41   41   45 


31   65   65 

44   45   37 


52   68 
43   42 


46   53   76 
36   42   45 


49   48   73 
36   43 


48   48   63 


50   67   81 
40   41   41 


46   51   65 

43   43   43 


62   36 

37   42 


55   47   74 
35   39   42 


71  66   72 

53  53   52 

83  72   70 

52  53   46 

75  69 

54  33 

77  81 

55  53 

78  79 


72   70 
32   30 


49   73   67 

44   46   45 


57   59   70 
45   46   44 


50   72 

44   43 


78 

51 


54   49 
73   71 


69   70 
52   46 


69   64   71 
45   52   48 


78   82   68 
48   36   48 


70   67   63 

51   48   46 


63   76   64 

51   53   44 


67   67   68 

48   49   46 


S«   74   68 
59   34   48 


64   63   67 
52   51   48 


49   30   40 


81   70   68 
49   52   45 


69   69 
48   52 


72   66 

38   42 


76   68 

51   30 


61   69 
51 


68   71 
53   54 


70   80   68 
56   55   53 


77 
56 


74  74   66 
55  53   52 

75  6«   70 
33  32 

69  62 


79   70 
30 


81   68   68 


71 

48   47 


67   69   67 
33   54   31 


71   69   69 

40   54   34 


72   67 
38   52 


65   70 

44   50 


71   70 
46   48 


70   69   71 
42   30   42 


68   70 

37   33 


70   68   70 

42   46   40 


7«   67 
47   55 


»S   *8 
39   55 


U  *7  60 

37  48  37 

71  68  70 

42  35  45 

72  69  72 

43  55  42 

72  71  73 

34  49 


67   63 

36   47 


66   67 

39   51 


69 

42 

69 

36 

70 
35 

68 


62 

46   40 


64   65   69 

43   45   40 


63   64   65 

47   49   41 


41   46   38 
60   62   63 


48   39   42 


59   60   94 

31   41   28 


6*  U 

53   48 


69   74 

44   38 


62   »8   71 

30 

68 


70   72 
46   38 


67 

50 

62 


67 

49 


71   71 

50   44 


64   70 
52   37 


68   71 

46   43 


63   72 

55   43 


70   72 

54 


49   46 
60   60 


65 

54   44 


58   67 

4e   39 


46   49   45 


69   72 
50   39 


60   69   70 
42   45   39 


70   70 
45   40 


67   67   t« 

38   44   40 


70 

36   41 


61   70   70 


60   61   79 
44   39   32 


70 
30 


97   M 
37   26 


T»      67 
55   51 


7*   63 

51   41 


7»   70 
50   51 


74   M 
50   48 


78   t« 

50   50 


7*    -m 

51   49 


73   64 
53   47 


T*      74 

48   54 


79   82 
37   45 


74   77 

41   44 


67   77 
32   37 


■U     77 

42   51 


T«   80 

42   47 


77   U 

36   43 


73   71 
41   47 


7«   62 

51   45 


69   74 
51   51 


79   6* 

53   44 


71   T7 
52   53 


T4   68 
51   54 


73   6« 

54   46 


67   70 

53   54 


72   7* 
53   53 


70   64 
51   41 


74   82 
35   40 


71   72 

49   48 


M   73 
47   51 


71   60 
50   45 


73   71 

4«   49 


74   78 
42  45 


68   74 

40   47 


7»   77 

45   54 


79   88 
38   47 


75   7f 

35   40 


71   80 
39  46 


70   71 

49   4a   45 


>«   67 

53   55 


65   66   72   74 
52   52   40 


67<9 

42<2 


79   6»   80   82 

53   48   44 


79   U 
45   49 


•I   76 

33  40 


77    aa 

40   47 


69   7* 
48   49 


40 


it      72 

39 


64>7 
43a7 


6*<a 

43i9 


61.0 
41  •4 


«3.7 
46i3 


66<1 

45*2 


65.6 

40  (S 


62(1 
43a4 


6«<1 

43>9 


6f  .2 

41<2 


6*<6 

42«2 


6»>0 
41>7 


68   6« 

4S   54 


67   69 
52   96 


6*   M 

45   48 


70   77 

47   44 


M   70 
4«   4« 


»9   «3 

43   44 

71   79 


38 


52   74 

40  30 


64>4 
41 19 


taa3 

42<9 


»8>1 

37«9 


asts 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MAY  1958 


OAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANSERVILLE  i    SE 

EAST  HINThROP 

FARMINGTOM 

FORT  HENT 

&AROINER 

SREENVILLE 

HI  RAH  2  S 

HOULTON    CAA    AP 

MOULTON     1    NE 

JACUUN 

JOMESBORO 

LEHISTON 

LONG    FALLS    0AM 

MADISON 

HILLINOCKET 

MILLINOCXET  CAA  AP 

OLO  TOKN  CAA  AIRPORT 

oaoNO 

PO«TLAND 

PORTLAND  MB  AIRPORT 

PRESauE  ISLE 

RIP06ENUS  0AM 

ROCKLAND 

RUHFORO  3  SH 

RUHFORD  1  S 

SANFORO  2  NNH 

SOUA  PAN  DAM 

UNITY 

■EST    BUXTON    2    HNM 


MASSACHUSETTS 


Day  CM  Month 


MAX 
MIN 

60 
32 

S7 
37 

MAX 
MiN 

56 
32 

57 

35 

MAX 
MIN 

S2 
27 

60 
32 

MAX 
HIN 

99 

28 

57 

33 

MAX 
MIN 

55 

25 

63 
33 

MAX 
HIN 

50 
29 

65 

29 

MAX 
HIN 

60 
28 

55 

32 

MAX 
HIN 

62 
26 

52 

36 

HAX 
MIN 

65 
31 

58 
30 

MAX 
MIN 

62 

28 

50 
29 

MAX 
MIN 

63 

37 

53 

39 

MAX 
MIN 

58 
23 

1.7 
33 

MAX 

MIN 

57 
28 

58 
34 

MAX 
MIN 

59 
31 

53 

36 

MAX 

MIN 

«9 
25 

52 

27 

MAX 
HIN 

62 
25 

60 
33 

MAX 
MIN 

52 

27 

62 
37 

MAX 
HIN 


HAX 
MIN 


HAX 
HIN 


BIRCH  HILL  DAM 


53   53 

3«   3<. 


52   98 

27   27 


55   60 

36   32 


50   57 
32  2V 


63   52 
26   35 


62   92 

28   30 


58   58 
28   34 


48   62 
33   40 


98   57 
31   37 


63   51 
25   27 


65   52 
24   34 


64   60 
26   38 


60   60 
26   31 


56   64 
29   31 


65   66   47 

33   38   32 


68   68   63 


57   58 
37   35 


51   59 

27   24 


44   57 
31   31 


52   51 

27   24 


52   59 

30   2  5 


53   62 
32   28 


49   57 
24   25 


53   55 

38   36 


56   59 
32   26 


56   98 
41   34 


50   99 
20   19 


52   59 

32   33 


55   96 

38   39 


47   96   60 
41   43   45 


52   95   56 

43   44   39 


58   51   95 

41   45   42 


93   93   56 

39   42   38 


49   63 

38   40 


44   59 
38   37 


47   62 
40   42 


39   40   41 


52   50   49 
38   38   42 


57   55   98 

35   35   42 


63   59   47 
35   32   39 


58   54   64 
32   32   31 


55   53 

32   29 


57   72   62 

34   41   48 


46 
37 

53 

36 

43 
36 

52 
41 

48 

41 

64 

44 

42 
33 

48 
36 

47 
40 

64 

41 

44 
34 

46 
39 

47 

40 

62 

42 

94 
42 

64 
43 

51 

40 

64 
42 

50 
42 

66 

42 

50 
42 

66 

42 

48 
37 

60 
32 

46 
40 

46 
41 

52 
41 

61 

43 

47 
40 

59 

38 

50 
41 

61 
40 

49 
40 

67 
38 

47 
39 

61 
38 

48 
40 

64 
40 

48 
40 

69 

38 

56 

34 

57 
42 

45 
36 

55 

41 

45 

41 

53 

36 

51 
43 

67 

41 

49 
42 

70 
42 

47 
38 

64 
39 

56 
36 

59 
39 

61 
39 

50 
31 

50 

31 

54 
32 

59 
36 

94 
35 

54 

42 

98 
39 

61 

43 

60 
46 

56 

31 

52 

31 

45 
34 

61 
37 

58 

32 

61 
44 

62 
37 

69 

31 

64 

41 

96 

35 

93 

32 

59 
42 

57 
38 

50 
32 

53 

47 

61 

37 

98 
36 

91 

46 

59 

34 

62 

50 

62 

48 

98 
33 

64 
43 

62 

48 

54 
33 

61 
36 

64 
36 

59 
35 

91 
36 

56 

40 

94 
36 

54 
39 

57 
46 

55 
33 

46 
33 

62 

39 

98 
34 

49 
34 

63 
45 

64 

33 

81 
44 

67 

50 

54 
31 

62 

32 

63 

31 

61 
34 

59 

41 

98 

44 

98 
32 

7B 
40 

62 

48 

66 

36 

60 
36 

51 

39 

67 
39 

64 
38 

50 
44 

61 
34 

58 
38 

76 

56 

63 

35 

71 

43 

68 

48 

68 
35 

75 
48 

69 
52 

62 
32 

71 

49 

70 
52 

97   93   56 

42   39   35 


58   53   58 

40   40   29 


60  57  58 

33  38  28 

60  98  97 

34  41  34 

99  90  61 

35  37  26 

99  58  94 

37  37  34 

98  49  61 

36  33  28 


60   95 

35   30 


60   52   52 
32   34   27 


60   55 

38   43 

63   62 


40   42   34 


56   50   64 
39   35   32 


59   92   61 

38   42   34 


64   96 

40   42 


58   93 

39   33 


61   53   60 
33   34   30 


61   56 
38   41 


63   98   54 

46   45   40 


58   52   56 
35   31   28 


55   59 
38   30 


54   62 
29   26 


59   56   59 

39   42   35 


99   59   54 
37   38   32 


61   62 

42   45 


69   92   96 

42   29   36 


38   32   36 


63   62   61 
33   29   32 


92   54 
33   42 


56   54 
37   42 


63   67 

31   40 


44   70 
40   44 


61   52 
38   42 


52   90 
31   42 


47   56 
42   43 


71 
42 


43   69   78 


45   71 
41   42 


56   75 

36   44 


61   63 
35   36 


57   56   76 

41   42   46 


50   78   72 
43   48   49 


94 
42 


80   80 
45   53 


30   31 


71 

43 

50 
44 

76 

43 

72 

45 

62 

44 

61 


92   60   53 

45   44   42 


75   70   66 
50   50   45 


74 

49   42 


70   60 
51 


71 

58   43 


39   44   43 


73   66   70 
53   49   41 


65  69 

50  53 

80  72   63 

55  47   38 


85  73  72 

55  52  44 

66  70 

51  48 

81  69  69 

54  54  45 


84   73 

53   48 


68   66 

54   44 


70   77   74 


79   72   67 
96   96   50 


66   70   69 
55   57   52 


80   72   T2 
56   52   50 


67   68   60 
37   42   32 


65   61   69 

31   45   30 


69   67 

50   49 


74   70   59 
41   48   44 


70   65 
46   40 


66   71 

51   49 


69   69   6« 

45   53   45 


63   66   69 

36   42   39 


66   61   67 
36   35   32 


68   69   70 

35   53   35 


63   60   69 

32   45   30 


66   »1   67 

41   49   38 


73   71   63 
40   42   36 


»S   68   61 
40   46   36 


70   67   71 


73   TO   68 
44   56   38 


67   68   72 
33   53   32 


70   59   69 
36   43   32 


63   57   64 

40   43   26 


56   62   66 

36   40   36 


69   62   67 

37   45   41 


60   66   72 

46   37   31 


65   96   69 

31   39   39 


56   68   66 
42   47   41 


60   70   62 

49   49   45 


58   66   62 

36   46   43 


66   64   70 
41   43   32 


72   59   63 

43   44   35 


55   67   69 
34   36   32 


96   66   73 
36   38   33 


66   72   72 
36   35   34 


60   *7   69 
39   49   39 


70   64   70 
40   42   33 


99   63 

47 


98   71   70 
51   48   41 


43   55   43 


67   70 

50   56 


72   64 

44   46 


62   61 

48   49 


67   64 
51   49 


70   66 
45   45 


6«   72 

45   40 


68   71 

48   48 


67   72 

44   34 


72 

46   39 


64   69 

45   37 


62   66 

51   50 


62   72 

51   48 


68   67 

50   55 


72   66 
49   93 


61   64 
49   47 


67   66 

50   48 


72   70 
54   53 


72   69 
50   55 


6*   70 
51   99 


62   70 
50   47 


70   68 
45   59 


67   74 

48   47 


98   64 
43   38 


67   71 

46   42 


70 

45   40 


71   72 
46   43 


72 

45   43 


6«   67 

44   40 


60 

46   43 


67   13 

43   38 


71   78 

41   37 


69   79 

44   45 


72   78 

45   40 


61   71 
46   42 


71   79   94   71 

50   48   48   49 


99 

47 


80 
4« 


63   69   77   12 

92   95   46 


69   »8   71   80 
50   47   36   38 


_< 

61.1 


62>9 

40<7 


60  • 
37. 


63.2 

39.1 


60.8 
40.9 


61.1 
37.1 


96.7 
39.7 


60.0 
36.3 


62.7 
38.6 


62.3 
35.4 


62.4 

40.8 


62.9 
38.6 


64.2 
37.9 


62.5 

42.2 


64.4 
43.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MAY  1958 


BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

CHESTNUT  HILL 


EAST  WAREHAM 


FALL  RIVER 

FITCHBUR6  2  S 

FRAMIN&HAM 

HAVERHILL 

HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  3  NE 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIOOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 


PROVINCETOWN  1  NW 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STOCKBRIDGE 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WALPOLE  1  S 

WEST  CUMMINGTON 

WEST    LYNN 


Day    Of    Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


63      68      »e 
43      47      42 


62       7S      58 
33       38      31 


38      63 
37      46 


60      66      61 

40      43      31 


61      37      60 
33      42      33 


60      67 
38 


60      68      6« 

39      44      34 


69      68      61 
37      43      34 


66 

29      29 


60      69      63 
30      36      31 


64 
42 


6S 

33 


63      65 

48      47 


32  62  50 
38  38  35 

60  70  56 

45  48  42 

63  61  47 
31  37  36 

64  65  56 
41  45  33 

61  56 
41  40  41 

60  60  71 

33  37  28 

56  60  49 

41  42  32 


61      66      56 
42      40      36 


53      65      62 
32      35      31 


35      41      30 


60      68      66 

30      35      28 


67      66      60 
33      37      30 


64      70      M 
34      39      29 


64      71      57 
40      40      31 


66      66      58 

29      36      27 


67      6«      55 

41      46      36 


61      62      S3 

41       43       41 


37      53 

40       41 


58      46 
43       40 


57      49 

45       40 


38      55 

43      41 


58      53 
40      42 


56      57 

41      43 


4*      47      46 


54      52 
43      41 


»«      47 

45      44 


50      S3 

42      41 


54  33  53 

39  42  35 

61  58  52 

44  43  41 


37      42      39 


52       37       69 

41       46       43 


52      54 

42       40 


4S      31      72 

43      43      43 


33      32 

42      41 


31       46 

39      42 


51       50 

41       43 


44       50 
41       41 


58       43 
39      40 


49      50 
41      43 


57      44 
37      38 


53      48 

38      43 


64      43 
38      40 


64      50 
41      42 


42       4< 
36      40 


42       42      42 


46 
39 

52 
46 

64 
49 

62 
44 

70 
54 

71 
45 

50 

42 

45 

42 

50 
38 

68 
36 

60 

41 

70 
52 

44 
41 

48 
41 

71 

44 

63 

36 

71 
46 

69 

4« 

44 

41 

50 
42 

65 

45 

61 

38 

7J 
50 

7J 
30 

4« 

44 

50 
44 

»S 

46 

57 
39 

64 
50 

70 
46 

56 

38 

43 

40 

50 

34 

62 

33 

58 

37 

74 

40 

32  37  32 

47  49  70 

42  42  41 

57  43  48 

3B  40  36 

55  51  66 

40  42  39 


62 

46 

62 

44 

58 
42 

46 

43 

50 

43 

70 

42 

62 

35 

74 

49 

57 
38 

55 

41 

52 

40 

49 

35 

48 
39 

60 
31 

58 

30 

71 
36 

55 

43 

51 

44 

54 

42 

41 

41 

4« 

42 

71 
42 

63 
36 

74 

49 

64      75      69 
39      61      50 


68      72      72 
34      44      64 


65      60      70 
33      42      61 


71      66      73 
37      43      51 


59      65 

46      51 


60      65      59 
38      40      49 


72      65      76 


66      76      72 
36      49      54 


59      59      75 

31      35      46 


62      68 
47      61 


71  65  75 

36  46  53 

62  76  68 

36  55  53 

69  77  74 


60      69      63 

43      46      42 


58      64      75 
40      60      61 


69      73      62 
29      46      46 


69      74      71 
36      42      53 


61       71      66 

30      43      61 


66      71      71 


61 

38      50 


64      74 

32       44 


63      71      71 
33      47      49 


62      60      54 
42      43      38 


61    18    s; 


41      46      38 


60      63 
39      39 


71      63      60 

43       46       41 


70      60      66 
40      38      36 


64      63 
44       46 


59      59      59 


67      54      62 
34      28      32 


60      61      56 

44      46      39 


62      6*      69 


60      60      58 
46      61      41 


59      64      52 

42      44      42 


66      53 

29      41 


78      79 
47 


64      70      71 
40      46      48 


48 

41 


55      51      75 

41      45      47 


47      63 

42      43 


58      55 

40      41 


50      48 

42      43 


55      57 

40      41 


54      57 
39      43 


66      62      79 

42      42      46 


64 
44 

56 
42 

55 
40 

53 
47 

69 
49 

71 
39 

64 
46 

60 

40 

57 
39 

45 
40 

59 

44 

56 

45 

55 
36 

47 
43 

60 
43 

61 

44 

64 
46 

51 

41 

47 

44 

72 
46 

60 

45 

56 

46 

56 
42 

SO 
41 

63 
48 

63 

36 

59 

41 

59 
41 

55 

41 

49 
42 

66 

34 

59 
28 

53 

41 

56 

40 

79 

46 

61 

39 

61 

45 

59 

42 

53 

39 

67 

46 

69 
32 

65 
29 

65 
32 

59 

40 

47 

41 

64 
36 

63 
32 

61 
37 

58 
42 

81 
48 

63 
36 

63 

44 

57 
37 

48 

42 

75 

45 

64 
38 

64 
46 

69 
40 

47 
43 

74 
46 

68 
30 

67 
28 

63 
35 

56 
39 

76 

45 

61 

44 

58 
44 

56 

38 

47 

43 

75 
46 

47      78 
41      45 


48      54      59 

41       40       47 


46  48  48 

57  77  70 

40  45  49 

51  70  74 

41  46  48 


54      53      50 


80      68      71 
59      55      55 


7«      70      70 


75      80      70 


60      71 
52      61 


S6      7« 
66      62 


87      72 
66      63 


72      72 

48      48 


68      69 
52      50 


82      72 
42      39 


78      86      70 
66      66      52 


84  70  *• 

56  68  52 

88  74  74 

57  59  52 

79 

59 

62  57  61 

62  51  46 


79      70 
60      67 


S8      70 
54      52 


72      62 

60      46 


73      70 
55      57 


74  60  72 

61  50  49 

77  6«  68 

55  65  61 

68  60  12 

56  51  60 

71  7»  71 

61  52  50 


66      49      45 


78      76      71 


56      54      61 


50      47      42 
79      70      69 


72 

54      49 


41      65      39 


70      70 
50      56 


67      70 

44      41 


68      72 

47      62 


68      71 
42      51 


70      79 

47      64 


73      73 

46      66 


64      70 
36      41 


71      68 
36      65 


66      70 

36      44 


71      74 
43      47 


71      M 
46      65 


66      72 
52      55 


71      70 
47      56 


67      66 
52      59 


64      68 
47      60 


61      64      49 


70      71 

49      49 


63      70 

40      45 


M      »• 
47      33 


33      42      32 


72      69      72 
39      55      36 


70      68 
S3      35 


71      71 

48      38 


63      68 

40      30 


47      51      43 


50      55      49 


U      68 

53      42 


62      64 

57      43 


49      54      47 


62      71 

43      42 


64      71 
51      46 


52      68 

42      36 


»      62 

50      39 


58      70 

43      36 


76      *» 

53      46 


70      6« 
58      47 


»«      »7 
49      47 


55      52 

6£      «« 

41      38 


28     29    30     31 


98      97      74      78 

47      52      44     67 


67      78      79 
53      51      96 


M      77 

90      43 


71      80 
46     48 


69      69 

61      52 


•4      69 
51      63 


•4      70 
51      57 


70      72 
42      47 


62      72 

48      49 


70      72 

46      45 


74      77 
60      92 


62      79 

46       47 


64      77 

47       48 


7«      12 

47      48 


91      72 

45      41 


7t      1« 

47      40 


94      79 

44      42 


4S      94      4« 


77      81 
46     48 


77      89 

45      49 


S2      97      48 


60 


62      60 
48      52 


•4 

91      97 


62      89 

48     46 


SO 


79      98 

42      49 


40  54 

60  68 

43  53 

60  67 

41  40 


10      68      61 


97      U 

92      50 


la    •• 

Srl       54 


T4      9« 
48      49 


98      M 

90      99 


57      69 
50     51 


91      63 


U      M 
47      91 


91  70 

92  91 


44      47 


1*      9« 

47      4* 


90      46 
74      70 


61      72 

48      47 


7»      7« 

40      43 


77      79 

47 


72      76 
49      45 


17      14 
41      43 


■M      74 

46     47 


71      7* 
91      99 


72  71 

40  M 

n  79 

49  43 

97  74 

18  40 

71  79 


10      M 
49     92 


M  U 

42  44 

70  18 

11  41 

16  80 

47  91 


•4«9 

4«a6 


•9.7 
43<8 


13  •! 

44a0 


14.9 

44>9 


lilt 

49al 


Hal 

49a7 


14a2 

42 14 


MaS 

45a4 


17  a4 
4*ai 


12al 
Mai 


llaO 

44al 


Hal 

38a8 


Mai 
46al 


19a2 

47  a4 


97  al 
44al 


*2a4 
4SaO 


12a2 

40a8 


13a8 
49a9 


62.7 
46.9 


Mat 

42at 


llaO 
44a9 


Mai 
42a2 


Ua> 

4«a9 


•9a2 
41a* 


19al 
41a* 


Ma* 

Ma2 


17al 

4*a4 


l*a7 
42  a* 


Ua* 
I7a« 
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NEW   ENGLAND 
MAY   1958 

Station 

Day 

Oi 

Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 

< 

HEST  HEOKAY 

MAX 
HIN 

67 
32 

70 

40 

62 

28 

63 

43 

58 

43 

97 

41 

4« 

42 

49 
42 

70 
39 

64 
31 

72 
47 

70 
56 

60 
36 

66 

44 

63 

37 

49 
42 

79 
42 

76 

51 

83 
5« 

68 
56 

70 
64 

72 
49 

73 

51 

74 
33 

64 
40 

79 

55 

66 

39 

64 
51 

S5 

55 

77 

44 

SO 

40 

S6.8 

43a8 

WESTOM 

MAX 
MIN 

68 
35 

69 
43 

56 
28 

59 
40 

58 
44 

54 

39 

46 

40 

49 

41 

71 
49 

66 

34 

74 
47 

73 
53 

62 
42 

63 

42 

58 
36 

55 

41 

79 

44 

81 
50 

89 
55 

73 
65 

70 
52 

72 
43 

70 
55 

68 

36 

S7 

42 

S« 

54 

6« 

41 

63 

49 

69 

54 

79 

42 

81 
43 

64.7 
44.0 

HESTOVER   FIELD 

MAX 
MIN 

6'. 
37 

69 
39 

50 
35 

54 
43 

55 

45 

56 

40 

48 
40 

52 
42 

69 
41 

63 

36 

69 
47 

71 
51 

99 
39 

64 
32 

58 

40 

50 
43 

77 
48 

69 
49 

79 
57 

70 
66 

68 
53 

72 

44 

69 
45 

72 

40 

60 
50 

72 

90 

72 
41 

73 

60 

60 
50 

77 

48 

81 
45 

SS.3 

44>4 

MORCESTER    WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

37 

66 

43 

53 

36 

59 

40 

52 

41 

51 
39 

40 
38 

47 
39 

65 
39 

58 
30 

69 

43 

67 

45 

5« 

40 

60 
38 

55 

37 

44 
39 

79 
42 

76 
62 

82 

66 

67 

60 

64 
49 

69 
42 

64 

48 

69 

46 

61 

46 

S« 

50 

62 

45 

64 

49 

57 

42 

72 
42 

78 
54 

S2a3 

43.1 

KOKCESTER 

MAX 
MIN 

67 
33 

67 
41 

55 

31 

61 

40 

5« 

45 

56 

40 

42 
39 

50 
40 

68 

37 

62 

33 

73 
43 

69 

50 

61 

45 

64 
38 

98 

35 

50 
40 

77 

44 

76 

50 

85 
56 

70 
64 

67 

50 

67 

43 

68 

64 

72 
36 

60 
42 

71 
53 

69 
41 

60 
60 

63 

51 

79 

40 

83 

45 

S9<9 

43>2 

NED   HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
HIN 

67 
32 

65 
40 

49 
25 

57 
36 

55 

29 

60 
28 

57 

34 

46 
39 

57 

34 

57 
28 

64 

45 

59 
46 

59 

34 

56 
30 

57 
29 

53 

36 

71 
34 

80 
50 

74 
57 

72 
44 

69 
45 

64 
32 

60 
43 

69 
32 

68 
46 

64 
40 

68 
32 

71 
48 

S7 

48 

47 

41 

74 
40 

Sl.S 

38.0 

BERLIN 

MAX 
MIN 

27 

38 

90 
28 

48 
32 

60 
30 

59 
27 

62 

36 

44 
36 

50 
40 

57 
33 

59 
36 

96 

40 

61 

33 

50 
34 

96 

29 

55 
39 

44 
40 

67 

43 

82 
42 

79 

61 

74 

50 

62 

34 

67 
49 

56 
32 

72 
40 

60 
44 

97 
3i 

6« 
40 

65 

51 

SI 

43 

69 
35 

60.1 
17.9 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

6* 

30 

5* 

38 

48 
35 

56 
38 

53 

30 

61 
29 

95 

36 

4« 
38 

5« 
36 

59 
29 

52 

40 

60 
41 

97 
33 

52 
32 

59 
29 

54 
38 

76 
37 

79 
50 

71 
57 

70 
48 

64 
48 

64 
36 

65 

41 

69 

34 

60 
47 

62 

42 

70 
34 

72 

48 

SS 

45 

SS 

41 

70 
42 

61.2 

38.8 

BLACKKATER    DAM 

MAX 
MIN 

28 

70 

37 

58 

28 

49 
30 

60 

40 

57 
34 

59 
37 

43 
37 

49 
39 

62 
33 

60 

40 

80 
51 

67 
37 

99 

35 

62 

30 

56 

39 

44 
40 

80 
42 

81 
54 

83 

52 

76 

60 

6« 

35 

91 

S3 

30 

70 
36 

94 
44 

70 
33 

70 
47 

S« 
31 

SS 

40 

72 
38 

S3. 7 

39.2 

CAMP  TON 

MAX 

MIN 

56 
25 

70 
34 

56 
23 

50 
32 

62 

38 

60 
29 

61 
35 

91 

40 

90 
33 

61 
33 

57 
37 

76 

48 

67 

33 

93 

32 

61 
28 

56 
35 

45 
30 

79 

40 

80 
53 

47 

78 
46 

6f 

32 

68 

43 

64 
30 

72 
37 

54 
40 

se 

31 

7i 
41 

70 
90 

S4 
43 

73 
36 

63.8 
34.9 

CONC080   KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
29 

60 
29 

50 
25 

98 

40 

55 

40 

98 

38 

44 
40 

49 
42 

»4 
38 

59 

35 

80 
46 

69 
42 

58 
36 

63 

38 

M 

32 

45 

41 

81 

44 

SI 

46 

84 
56 

7« 

94 

68 
43 

69 

36 

67 

40 

72 

33 

57 

44 

71 

41 

69 

33 

M 

51 

S4 
44 

74 
3« 

S2 

40 

49.2 
39.8 

DURHAM 

MAX 
MIN 

65 

30 

64 
42 

60 
37 

54 
39 

55 

44 

57 
38 

92 

40 

90 

42 

68 

40 

69 

35 

79 

44 

74 

93 

59 

40 

98 

43 

59 
33 

52 

42 

71 

45 

84 
46 

84 
56 

74 
56 

70 
49 

»7 
38 

67 
56 

67 
36 

69 

39 

72 
51 

72 

41 

S3 
50 

S« 
55 

73 

43 

78 
41 

44.0 
43.3 

EAST   Oe£RIN« 

MAX 
MIN 

67 
26 

64 
43 

48 
23 

57 
36 

53 

41 

56 

36 

41 
3« 

63 

37 

57 
27 

77 
44 

68 
49 

62 
37 

61 
32 

9« 
29 

49 
38 

78 

41 

79 
46 

81 
56 

73 
48 

64 
46 

67 

32 

63 

48 

70 
30 

98 
42 

S7 
38 

67 

30 

S3 

49 

SO 

40 

72 
39 

80 
38 

43.9 

38.4 

PASYAN 

MAX 

MIN 

67 
2'. 

48 
20 

50 
17 

53 
20 

58 

21 

48 
31 

49 
36 

5« 

31 

96 
33 

57 
32 

98 

43 

55 
26 

92 

28 

98 

26 

50 
35 

76 

32 

«2 
35 

7J 

55 

70 
40 

98 

40 

69 

28 

97 

40 

S7 
25 

67 
42 

63 

35 

64 

25 

S7 

44 

60 
44 

69 

37 

S« 
31 

SO.S 
32.6 

FIRST    CONN    LAKE 

MAX 
MIN 

»7 
27 

63 
30 

44 
21 

43 
27 

51 
21 

48 

21 

59 
29 

42 

35 

SO 
32 

94 
27 

50 
28 

48 

34 

58 
29 

46 
30 

49 
27 

56 
36 

43 
35 

73 
39 

78 
45 

69 
39 

67 

40 

54 
32 

61 
39 

52 

30 

63 

40 

98 
42 

93 

28 

68 

44 

S5 

4a 

90 
37 

S2 

32 

53. 7 

13.1 

FRANKLIN    1   NW 

MAX 
MIN 

70 
25 

68 
36 

94 

24 

5« 
38 

59 

40 

61 
35 

5* 

38 

SO 

41 

64 
39 

61 
39 

80 
42 

69 

53 

61 
35 

63 

35 

98 

32 

54 
40 

80 

44 

81 
42 

85 

64 

76 
62 

74 
49 

6« 

32 

65 

60 

71 
32 

62 

38 

69 

44 

70 
33 

64 

49 

64 
53 

73 
3« 

80 
» 

SS.8 

1«.S 

FRAMU.IN    FALLS    DAM 

MAX 
MIN 

56 

24 

70 
35 

56 
22 

48 
36 

58 

39 

58 

34 

99 

37 

42 
39 

48 

34 

62 

34 

94 

40 

80 
50 

66 

33 

54 
33 

61 
29 

99 

34 

46 
40 

80 
41 

SO 
63 

84 
60 

76 

48 

66 

30 

69 
44 

63 

30 

70 
36 

94 
44 

32 

70 
44 

S4 
60 

SS 

17 

71 
37 

S3.0 

17.7 

SRAFTON 

MAX 
MIN 

69 
23 

67 

34 

53 

19 

63 

36 

98 
37 

60 

31 

53 

36 

48 
39 

60 
30 

99 

31 

79 
39 

64 
47 

97 
32 

62 
26 

96 

28 

52 
37 

79 
41 

79 
37 

79 
52 

75 
42 

72 
41 

66 
26 

63 

49 

71 
26 

69 

37 

68 
36 

68 
26 

68 
46 

S2 

47 

S« 

30 

78 
32 

69. 2 

13.3 

HANOVER 

MAX 

MIN 

70 
29 

60 
39 

49 
27 

64 
39 

57 
36 

62 

32 

SO 
38 

49 
41 

60 

34 

57 
33 

79 

44 

64 

51 

54 
39 

62 
31 

60 
31 

50 
40 

81 
46 

77 

hi 

T2 
58 

74 
48 

69 

44 

67 

35 

63 

46 

71 
33 

98 

49 

S8 
40 

11 
34 

72 
48 

62 

45 

71 

39 

80 
41 

S4.9 

19.9 

KEENE 

MAX 
MIN 

69 

30 

60 
39 

54 
28 

54 

37 

57 

44 

59 

40 

91 
39 

49 

41 

64 
37 

60 
30 

78 

43 

70 
52 

61 

32 

6* 

29 

61 
33 

96 

41 

81 
47 

77 

44 

79 
66 

76 
52 

74 
52 

66 

36 

6« 

53 

74 
32 

68 
48 

72 
46 

71 
35 

74 

48 

44 
48 

73 

34 

82 

40 

SS.7 
40.9 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

71 
29 

56 
32 

90 
28 

59 
36 

58 

39 

61 
37 

43 
36 

48 
39 

58 
38 

57 
33 

78 
44 

65 

50 

54 
41 

57 
39 

57 
34 

49 
38 

78 
42 

80 
47 

S3 
55 

78 
63 

64 
50 

69 
38 

63 
52 

74 
36 

56 
41 

S8 
47 

71 
39 

SS 

49 

61 

63 

72 

43 

80 
43 

S3. 9 

41.3 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

67 
2* 

66 

38 

50 
22 

58 
38 

55 

28 

63 
25 

59 
38 

49 
39 

58 
35 

99 

31 

54 
35 

60 
44 

57 
31 

55 

29 

60 
26 

97 
39 

77 
41 

80 
40 

72 
52 

71 

43 

68 

44 

66 

31 

44 

70 
29 

68 

40 

»9 

40 

72 
29 

72 

46 

64 

47 

42 
IS 

71 

la 

43.4 
34.3 

LEBANON    CAA   AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
28 

56 
28 

45 
25 

63 

40 

56 
36 

60 
33 

49 
37 

48 
41 

60 
36 

63 

31 

79 

45 

65 

41 

92 

38 

62 

30 

61 

31 

49 

41 

80 
47 

76 

45 

74 
57 

79 
46 

64 
42 

67 
32 

64 
37 

73 
31 

98 
50 

70 
39 

72 
33 

71 
48 

»8 

40 

70 
38 

80 
39 

44.2 

38.2 

MANCHESTER 

MAX 

MIN 

70 
30 

63 
35 

52 

28 

58 
39 

98 

44 

59 
38 

49 
38 

54 

41 

68 
39 

64 
34 

79 
46 

64 

41 

56 

39 

60 
39 

58 

30 

50 
40 

81 
46 

79 

46 

83 
56 

76 

55 

67 

50 

M 

40 

6« 

46 

74 

34 

98 

42 

72 

44 

70 
36 

sa 

50 

S2 

44 

42 

84 
41 

64.0 
41.1 

HASSABESIC    LAKE 

MAX 

MIN 

69 
28 

64 
35 

54 
28 

65 
38 

54 

43 

94 
35 

4« 
39 

4« 
40 

67 
33 

59 
31 

77 

40 

70 
51 

99 

34 

61 
37 

59 
29 

50 
40 

78 
42 

81 

43 

as 

63 

72 
61 

*7 

48 

S« 
33 

*5 

52 

68 
32 

60 
5« 

70 
46 

66 

33 

64 
60 

S» 

49 

7f 

34 

81 

39 

69.2 

39.9 

MONDOE   5   NNE 

MAX 

MIN 

52 

26 

68 
35 

49 
24 

48 
29 

58 
28 

53 
26 

61 
35 

47 

41 

47 
37 

98 

31 

55 

41 

52 

44 

60 
36 

46 

31 

94 
30 

57 
33 

48 

40 

77 

49 

78 

48 

69 

44 

72 

48 

69 
33 

64 
41 

98 

33 

69 
36 

98 

48 

61 
33 

70 
34 

72 
53 

97 

42 

S7 

43 

59.5 

37.2 

MOUNT   SUNAPEE 

MAX 

MIN 

61 
32 

60 
42 

47 
28 

54 
36 

54 
38 

53 
35 

94 
35 

43 
38 

55 

37 

94 

30 

73 

44 

70 
48 

93 

37 

55 
12 

S3 

30 

93 

37 

71 

43 

72 
43 

76 
56 

70 
49 

63 
47 

60 
40 

65 
60 

69 

36 

68 
4« 

S7 

43 

64 

34 

72 

46 

S5 

49 

64 

43 

74 
45 

61.7 
40.3 

MOUNT    WASHINGTON 

MAX 
MIN 

40 
25 

33 

16 

36 

22 

36 

19 

33 

20 

39 

22 

42 
24 

42 
22 

30 

14 

27 

10 

37 
25 

36 

26 

26 

21 

26 

19 

31 
17 

33 
23 

47 
32 

64 

40 

50 
35 

46 
31 

i6 
26 

41 
22 

36 

23 

49 
23 

43 
31 

39 
26 

44 
32 

49 
40 

43 
23 

34 
24 

48 
32 

38.8 
24.8 

NASHUA    3    N 

MAX 
MIN 

70 
29 

64 

35 

54 
27 

55 
40 

55 

40 

97 
39 

44 
40 

50 

41 

66 

36 

61 
30 

76 

42 

69 
42 

61 
33 

65 
39 

57 
34 

46 
42 

80 
46 

81 
47 

85 
55 

74 
54 

67 

49 

71 
37 

68 

43 

72 
33 

57 
40 

73 

45 

67 

38 

65 

50 

S3 

48 

79 
37 

82 

41 

69. 9 

40.4 

N08THMO00 

MAX 
MIN 

66 
33 

65 

43 

53 

30 

63 
37 

54 
38 

94 
37 

47 
38 

48 
4« 

62 

39 

96 

33 

71 
43 

70 

51 

54 

41 

57 
42 

92 

34 

48 
43 

74 

43 

79 
53 

79 
56 

70 
55 

66 

61 

64 
39 

62 

53 

64 
39 

99 

40 

69 
48 

63 

39 

61 
49 

S3 
52 

69 

40 

76 

48 

42.9 

43.0 

PETER80R0   2   S 

MAX 
MIN 

65 

34 

59 

40 

45 
29 

52 

37 

51 
41 

56 

36 

51 
36 

46 
38 

61 

38 

63 

30 

73 

42 

68 

50 

60 
39 

60 

34 

94 
37 

50 
38 

76 
42 

77 

48 

78 
56 

73 

52 

67 

53 

68 
39 

63 

49 

70 
33 

62 

44 

S7 

48 

S7 
35 

S7 

47 

S4 

44 

71 
42 

79 

44 

S3.4 

41.1 

MAX 

MIN 

61 
26 

53 

36 

42 
23 

53 
33 

53 

30 

94 

25 

46 
33 

45 
35 

94 

37 

90 
28 

58 
39 

55 

42 

50 
32 

50 
34 

91 

30 

45 
32 

66 

33 

77 
56 

73 

51 

68 
48 

58 
42 

60 
35 

55 

41 

64 
29 

95 

40 

63 

43 

64 
30 

5« 
47 

58 
44 

60 
40 

68 
37 

97.0 
34.9 

PLYMOUTH    1    WNW 

MAX 
MIN 

55 

25 

70 
34 

55 

22 

50 
31 

62 
37 

58 
30 

60 
34 

48 
37 

SO 
32 

60 

31 

57 
34 

78 
47 

67 
38 

54 
35 

61 
28 

56 
36 

45 
38 

78 
39 

82 
47 

80 
48 

75 
46 

65 
37 

68 
41 

62 

29 

71 
39 

93 

44 

48 

30 

70 
42 

47 
47 

64 
42 

79 
39 

41.4 

34.4 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

60 
32 

64 
36 

48 
30 

53 

41 

48 
38 

56 

39 

47 
40 

50 
40 

70 
40 

62 

34 

79 
46 

69 

43 

62 

38 

57 

41 

52 
33 

47 
42 

63 
44 

82 
60 

86 
66 

70 
48 

71 
47 

66 

38 

68 

43 

61 
37 

97 

40 

69 
44 

60 
43 

S2 

50 

70 

48 

75 

43 

80 
41 

63.4 

41.4 

SURRY   MOUNTAIN   DAM 

MAX 
MIN 

57 
29 

68 
33 

58 
26 

49 
35 

55 

43 

97 

38 

58 

38 

44 
40 

49 
32 

63 
28 

57 

40 

75 
50 

69 

31 

53 

28 

68 
33 

60 
40 

50 
40 

80 
43 

75 
58 

76 
60 

76 

48 

6« 

33 

70 
48 

64 
32 

71 
47 

57 

43 

70 
35 

70 
43 

71 
47 

59 
34 

73 
40 

63.3 

38.9 

HEST    LEBANON 

MAX 
MIN 

58 

29 

71 
35 

56 
26 

50 
29 

63 
39 

58 
32 

63 
37 

49 
39 

49 
33 

98 
30 

59 

38 

81 
47 

66 

35 

52 

30 

63 
32 

61 
35 

52 

41 

81 
42 

77 
52 

75 
46 

76 

46 

66 

33 

69 

41 

64 
33 

74 
39 

59 
40 

70 
34 

74 
42 

74 
51 

60 
37 

71 
41 

64.2 
37.5 

WINOHAM 

MAX 

MIN 

70 
30 

69 
34 

55 

26 

96 
39 

55 

45 

56 

38 

50 

40 

90 
41 

70 

34 

64 
30 

78 

41 

72 
52 

64 
38 

63 
41 

56 

31 

56 

44 

80 
45 

83 
45 

89 

54 

72 
54 

70 
49 

72 
37 

70 
54 

72 
33 

62 

37 

70 
51 

69 

35 

62 
57 

SB 
60 

78 
35 

83 

41 

67.1 
41.3 

ot«a   follo< 
-    113 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MAY  1958 


WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AP 


GREENVILLE 


PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


VERMONT 
BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NX 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 


DORSET  1  S 

ENOSBURS  FALLS 

LEHINGTON 

MIDDLESEX 

HONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

READSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

ST  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 


WEST  BURKE 


WOODSTOCK  3  ENE 


Day  Of  Moath 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


67   61   48 
25   34   24 


MAX 
MIN 

53 

41 

67 

44 

51 

43 

51 
45 

50 
42 

49 

42 

MAX 
MIN 

63 
36 

71 
44 

53 
33 

61 

40 

57 
37 

52 

37 

MAX 
MIN 

59 

34 

73 
37 

52 
32 

58 

44 

54 

44 

51 
39 

MAX 
MIN 

56 
40 

70 
45 

53 

39 

54 

45 

61 
42 

52 

40 

MAX 
MIN 

60 

39 

73 

41 

91 
36 

57 

44 

52 

40 

52 

40 

52   52   38 
32   16   25 


44   49 
25   24 


62   67 
25   23 


69   65 
29   30 


63   90 
34   37 


62   53 

35   24 


66   65 
34   27 


68   48 
21   20 


45   54 
30   42 


54   53 
36   30 


61   58 
39   31 


96   51 

30   24 


63   58 

38   24 


60   56 
45   30 


49   57 
34   36 


51   58 
25   24 


44   61 
32   38 


54   55 
36   40 


46   49   56 

42   44   46 


43   49   68 
40   40   40 


49   50   65 
42   42   37 


45   50   71 
41   43   41 


30   39   3S 


53   59 

41   34 


52   98 
40   38 


50   46   57 

42   43   34 


47 
37 

49 
33 

48 

43 

59 
40 

49 
39 

58 
32 

48 

41 

68 
33 

49 
32 

56 

38 

49 
40 

48 
36 

48 

40 

57 

34 

39 
30 

49 
27 

47 
36 

9« 

30 

49 
35 

57 
29 

49 

38 

90 
32 

48 

42 

97 

35 

49 
43 

58 

40 

48 
45 

60 
36 

38 

36 

44 
32 

46 
40 

50 
33 

50 
39 

50 
34 

47 
37 

48 
34 

45 
39 

49 
32 

55   71 
32   41 


52   54   69 

40   48   49 


96   58   74 
38   46   50 


62   98 

31   40 


55   76   66 

28  47   49 


98   9« 
32   31 


99   73   56 

30   48   48 


37   46   44 
18   20   34 


62   61   7« 

30   35   47 


97   76   62 

32   47   48 


97   55   63 

35   43   43 


58   57   61 
31   39   46 


67   62   75 
29   37   49 


56   59   57 
38   34   27 


61   56   54 
47   43   46 


64 
39 


65   62   52 


61   60   56 

45   44   41 


53   63 

30   35 


53   97   64 
32   29   37 


59   57   61 
30   30   26 


67   63 
29   26 


59   58   58 
38   33   39 


55   60   60 


57   59 
37   28 


4«   44   56 


64   49   60 
35   30   28 


38   42 
23   27 


48   55   62 
35   29   26 


63   52 

32   30 


57   56   60 
37   32   41 


63   61   60 
41   36   36 


59   57 

35   31 


56   43   93 

35   29   34 


73   57   65 
42   30   35 


60   48 
35   28 


62   50   61 
39   25   30 


49   62   57 
45   46   47 


46   74   73 
40   43   51 


52   64   6« 
43   41   42 


48   57   64 
45   47   47 


48   72   70 


59   78   74 
44   46   61 


60   48   81 
30   40   39 


60 
42 

77 
48 

74 
57 

72 
62 

74 

43 

68 

40 

79 
33 

77 

46 

7* 

54 

73 

41 

59 

44 

80 
41 

SO 
42 

71 
62 

74 

41 

46 

38 

76 

40 

78 

48 

80 

55 

80 
41 

61 
41 

55 

43 

81 

41 

77 

52 

77 
39 

49   77 
40   46 


59   55   78 
40   40   41 


52   48   47 


80   67   70 
64   52   61 


68   61   70 
53   53   50 


52   63   49 


75   64   70 


78   75   68 
69   47   43 


69   70 
69   40 


71   74   60 
67   46   44 


74   69   58 
56   45   45 


46 

64 

65 

&? 

61 

57 

30 

37 

51 

51 

38 

33 

48 

79 

82 

75 

71 

60 

36 

42 

47 

53 

43 

37 

58 

78 

77 

77 

76 

70 

40 

46 

42 

41 

38 

40 

56 

58 

76 

74 

73 

76 

40 

40 

45 

51 

49 

48 

97 

77 

73 

72 

71 

70 

42 

39 

50 

60 

45 

47 

59 

74 

72 

72 

72 

64 

44 

50 

66 

63 

46 

49 

57 

79 

79 

72 

73 

73 

38 

43 

39 

69 

44 

47 

94 

66 

72 

72 

73 

68 

36 

36 

43 

54 

42 

41 

58 

49 

78 

70 

75 

74 

41 

43 

44 

45 

50 

49 

58 

46 

78 

80 

74 

72 

23 

38 

38 

44 

39 

39 

98 

99 

81 

73 

72 

73 

42 

42 

43 

61 

48 

49 

41   42   41 


69   72   72 
42   54   42 


68   71   66 

49   63   46 


70   72   66 

48   51   46 


65   67 

35   40 


62   67 

42   32 


65   67 

35   40 


65   66 

37   47 


6S   64 

32   44 


96   63 

29   38 


72   72 

45   44 


»3      66 
33   48 


64   70   72 


37   40   30 


97 
50 

69 

49 

58 

49 

68 
52 

61 

48 

62 

48 

69 
53 

57  •6 

46.6 

66 

40 

70 
60 

65 

44 

*« 

48 

69 

50 

79 

44 

79 
48 

69il 

43.0 

60 
42 

57 

68 

44 

68 

52 

&8 

43 

12 
38 

73 
43 

62.9 
43.7 

97 

60 

68 
56 

64 
48 

51 

70 

54 

70 

48 

73 
49 

61.3 

46.7 

64 

47 

6« 
51 

69 

47 

67 
52 

64 
49 

74 

47 

73 
49 

63.9 

45.8 

55   72 

45   37 


69   76 
41  36 


to   79 
41   37 


98   67 
37   30 


65   66   73 

64   38   39 


68   74 

38   31 


M   77 

44   30 


39   49   32 


4.8   57 
29   33 


73   94   71 


70   65 

42   41 


64   70   79 
40   40   36 


61   72 

44   38 


64   72 
43   30 


»6   61 

35   29 


H      68 

42   32 


»7  U 
38   32 


71   71 

4«   53 


80   71 
60   45 


73   72 

49   49 


80   97 

51   47 


72   73 
33   43 


79   77 
52   4« 


76   60 
45   42 


59   73 

40   42 


66   68 
41   35 


72 

46   45 


72 

32   35 


58   70 
38   36 


73   82 
41   38 


6*   68 

36   48 


73   76 

39   50 


7«   »« 

49   41 


70   72 
41   45 


68   71 

41   38 


69   74 

48   48 


68   63 

40   36 


93   T* 

41   41 


74   70 
52   48 


77   9« 

48   49 


79   74 

60   49 


64   70 

45   40 


72   T4 
44   44 


73   7« 
28   49 


70   46 
40   52 


71   72 

44   49 


71   79 

48   44 

71   71 


48   7f 
40   39 


38   42 
t»   44 


99   70 

39   43 


62   79 
36   38 


62.7 
39.7 


64.4 

40.6 


44.4 
36.4 


62.3 

41.4 


68.1 
35.3 


62.9 

33.5 


60.6 

34.9 


61.2 

38.5 


44.4 
41.8 


41.7 

43.0 


45.4 

38.2 


f7.7 

35.7 


46.7 


42.0 
38.3 


42.6 
37.3 


8«.   refereDC.   ootea   follOBin<  Sta< 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  ENGLAND 
HAY   1958 


Station 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COVENTRY,  CONN. 

EVAP 
IIND 

_ 

- 

_ 

_ 

-_ 

-_ 

; 

-_ 

_ 

_ 

- 

. 

- 

.08 

.01 

.21 

.10 

.20 

_ 

.19 

.26 

.23 

.23 

- 

-_ 

.15 

.16 

.15 

.18 

.24 

: 

ROCHESTER,  UASS. 

EVAP 
WIND 

.18 
30 

.16 
62 

.16 
52 

.06 
31 

.03 
27 

.03 
73 

.11 
107 

.00 
80 

.00 
33 

.20 
78 

.23 

74 

.06 
45 

.19 
50 

.14 
31 

.12 
39 

.09 
41 

.01 
15 

.17 
51 

15 
83 

.07 
65 

.13 
33 

.22 
46 

.24 
83 

.19 
30 

.24 
34 

12 
43 

.12 
20 

.10 
63 

.00 
20 

.15 
59 

.21 
41 

3.88 
1539 

LAKEPORT  2,  N.  B. 

EVAP 
WIND 
MAX 
KIN 

.17 
45 
61 
35 

.18 
45 
68 
29 

.08 
35 
65 
41 

.13 
15 
42 
27 

.06 
10 
57 
34 

.13 
20 
63 
39 

.05 
25 
65 
36 

.02 
50 
39 
35 

.00 
30 
45 
35 

.20 
90 
59 
35 

.27 
70 
57 
29 

.11 
30 
73 
42 

.07 
20 
66 
47 

.28 
35 
58 
39 

.10 
15 
59 
37 

.07 
35 
55 
36 

.00 
30 
47 
37 

.15 
25 
75 
39 

.07 
40 
77 
46 

.13 
30 
79 
52 

.37 
45 
76 
51 

13 
50 
69 
48 

.21 
65 
69 
38 

.19 
40 
71 
48 

.20 
30 
77 
37 

.10 
10 
49 
42 

.14 
20 
75 
43 

.28 
30 
75 
39 

,06 
30 
67 
47 

.02 
60 
64 
51 

.25 
40 
69 
40 

4.22 

1115 
62.6 
39.8 

HASSABESIC  LAKE,  N.  B. 

EVAP 
WIND 

.18 
25 

.20 
22 

.10 
9 

.02 
10 

.10 
24 

.15 
40 

.03 
71 

30 

.09 
39 

.22 
64 

.04 
38 

.26 
32 

.14 
30 

.15 
27 

.11 
34 

.05 
18 

.08 
26 

.17 
38 

.14 
31 

.17 
24 

.25 
50 

.19 
42 

.22 
37 

.20 
28 

.12 
13 

.11 
8 

.21 
36 

.05 
11 

.17 
41 

.21 
44 

.12 
11 

B4.39 
953 

KINGSTON,  R.  I. 

EVAP 
WIND 

.19 

.12 

.16 

.02 

.03 

.06 

.06 

.01 

.17 

.27 

.07 

.17 

.18 

19 

.15 

.03 

.11 

.17 

.09 

.03 

.15 

.29 

.24 

.25 

.03 

.08 

.15 

.07 

.23 

.22 

.20 

- 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 

Time 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

STORRS,  CONN. 

MEASURED  UNDER  SOD 

1-2  INCHES 

■AX 

63 
48 

65 
50 

53 
50 

56 
50 

54 
50 

54 
48 

SO 
49 

54 
48 

58 
46 

62 
45 

60 
50 

68 
56 

63 
54 

63 
50 

61 
52 

55 
52 

70 
53 

64 
56 

74 
60 

70 
62 

72 
61 

70 
56 

73 
61 

76 
56 

64 
60 

70 
59 

I 

- 

70 
62 

74 
56 

77 
59 

64.2 
53.8 

4  INCHES 

MAX 

KIN 

61 
50 

62 
50 

55 
51 

56 
52 

54 
53 

54 
49 

52 
50 

54 
49 

57 
48 

60 
48 

59 
51 

66 
57 

62 
56 

61 
51 

60 
52 

57 
52 

66 
54 

63 
56 

70 
60 

68 
62 

68 
62 

68 
58 

70 
61 

72 
58 

67 
60 

68 
60 

- 

- 

68 
64 

68 
58 

72 
61 

62.7 
54.9 

8  INCHES 

MAX 
II  IN 

52 
50 

54 

50 

53 

50 

51 
50 

51 
50 

50 
49 

50 
50 

48 
48 

50 
48 

52 
48 

52 
50 

56 
52 

56 
54 

54 
52 

54 
52 

53 
52 

56 
51 

56 
54 

58 
56 

60 
58 

60 
58 

60 
57 

61 
58 

61 
58 

61 
58 

60 
58 

- 

- 

- 

64 
61 

55.3 
53.0 

KINGSTON,  R.  I. 

HEASURED  UNDER  SOD 

2  INCHES 

MAX 
■IN 

54 
46 

60 
45 

50 
46 

52 
46 

50 
46 

48 
44 

45 
43 

47 
43 

55 
42 

55 
44 

53 
46 

63 
SO 

57 
51 

57 
48 

58 
49 

51 
48 

59 
47 

55 
49 

59 
52 

57 
54 

64 
53 

60 
50 

65 
53 

65 
51 

54 
53 

64 
54 

60 
53 

62 
54 

63 
56 

64 
51 

66 
52 

57.2 
49.0 

4  INCHES 

■AX 

■IN 

54 

47 

58 

46 

50 
47 

51 
47 

50 
46 

48 
45 

45 
44 

46 
43 

54 
43 

54 
45 

S3 
47 

61 
SO 

57 
52 

56 
49 

56 
50 

51 
49 

58 
48 

55 
51 

59 
S3 

57 
55 

62 
54 

59 
52 

63 
54 

63 
52 

54 
54 

63 
55 

59 
54 

61 
55 

62 
57 

62 
52 

64 
54 

56.3 
50.0 

8  INCHES 

S  PU 

51 

51 

51 

50 

50 

49 

48 

48 

49 

50 

51 

54 

53 

52 

52 

50 

54 

S3 

55 

55 

56 

56 

57 

57 

56 

57 

57 

57 

58 

56 

58 

53.2 

12  INCHES 

5  Pll 

50 

50 

50 

50 

50 

49 

48 

48 

48 

49 

50 

S3 

52 

52 

52 

50 

52 

52 

S3 

54 

55 

55 

56 

56 

56 

57 

56 

56 

57 

56 

57 

52.5 

BURLINGTON  UNIV  OF  VT. 

HEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

■AX 
■  IN 

55 

45 

56 
48 

46 
44 

53 
45 

52 
44 

57 
43 

52 
49 

50 
48 

54 
46 

54 
46 

51 
49 

56 
49 

51 
49 

56 
46 

55 
46 

54 
49 

60 
49 

60 
S3 

61 
57 

61 
53 

57 
54 

57 
50 

61 
51 

63 
SO 

59 
54 

64 
52 

64 
50 

68 
55 

61 
So 

64 
54 

65 
51 

57.3 
49.5 

3  INCHES 

■AX 
■IN 

54 
46 

54 
48 

47 
45 

52 
45 

52 
45 

55 
44 

52 

49 

50 
48 

53 
47 

53 
47 

51 
49 

55 
49 

51 
49 

55 
47 

54 
47 

54 
49 

58 
50 

58 
53 

60 
57 

60 
54 

57 
55 

55 
51 

60 
52 

60 
52 

58 
54 

62 
53 

62 
51 

65 
55 

60 
57 

63 
54 

63 
51 

56.2 
50.1 

10  INCHES 

■AX 
■IN 

49 
47 

50 
48 

49 
46 

48 
46 

48 

47 

49 
46 

49 
49 

49 
48 

50 
48 

49 
48 

50 
49 

51 
49 

51 
50 

50 
48 

51 
49 

51 
50 

52 
50 

54 
52 

55 
54 

55 
54 

55 
54 

54 
53 

55 
52 

55 
53 

55 
54 

56 
54 

56 
S3 

58 
55 

58 
57 

57 
55 

58 
51 

52.5 
50.6 

STORRS,  CONN  -  Soil  Type:   Woodbrldge  loan.   Ground  Cover:   Grass  Sod.   Instruioentatlon  -  3-Level  Bristol  Temp  Recorder. 

KINGSTON,  R.  1.  -  Soil  Type:   BrldgehamptOD  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2  Inches. 

InstruuBentation  -  2  and  4  inch  depths  -  Thermocouple  with  Bendix-Friez  Recorder.  8  and  12  inch  depths  -  Standard 
Soil  Thermometers. 

BURLINGTON  UNIV  OF  VT  -  Soil  Type:   Helrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass. 

Instrumentation  -  Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


See  Reference  Hotes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NE«   ENGLAND 
HAY    1958 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

MAINE 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

MASSACHUSETTS 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BETHLEHEV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

91 

87 

83 

80 

78 

73 

.7 
70 

67 

64 

63 

58 

56 

56 

55 

43 

T 
43 

43 

38 

30 

25 

22 

17 

15 

14 

12 

11 

8 

5 

3 

T 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

1.1 

2.0 

.9 

.5 

1 

.6 

1 

T 

.2 

T 

.7 
1 

1.3 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

2 

T 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 
T 

.5 

T 

T 

T 

T 

.5 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GRD 
WTR  EQUIV 

T 

T 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  diiection 

Wind 
m. 

p.-r^ 

Relative  humidity  averages  - 
peicent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

<1i  2 

Station 

9 
1 

■Sag' 

£  H  S 

1 

> 
< 

1  . 
^1 

s 
g     a 

M 

_  a 

S.S. 

O  H 
O  CO 
-■  H 

OH 
om 

..  H 

a 

o  H 
o  m 

a 

OH 

o  w 
..  « 

8 

8 
3 

at 

1 

o 

I 

si 

1 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

9 

2 

1 

0 

19 

- 

7.2 

BLUE  HILL,  MASS. 

S 

19 

14.8 

38 

WSW 

9 

82 

74 

54 

72 

4 

4 

9 

2 

1 

0 

20 

48 

7.0 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

SW 

17 

12.2 

37++ 

w 

9 

76 

72 

55 

66 

6 

7 

4 

4 

0 

0 

21 

56 

7.0 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

77 

59 

70 

6 

4 

5 

3 

1 

0 

19 

- 

7.1 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

ssw 

20 

10.9 

31 

S 

25 

77 

67 

50 

54 

« 

3 

8 

2 

0 

0 

22 

56 

7.2 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  MAINE 

SSE 

13 

11.4 

63++ 

w 

9 

79 

74 

51 

59 

6 

9 

4 

1 

0 

0 

20 

- 

7.1 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

SE 

9 

7.4 

25 

s 

11 

82 

76 

46 

59 

3 

10 

7 

0 

0 

0 

20 

51 

6.9 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

S 

22 

12.4 

34 

SW 

22 

81 

75 

52 

63 

5 

7 

6 

1 

1 

0 

20 

43 

7.2 

MIDDLETOWN  WB,  CONN. 

- 

- 

8.9 

39% 

SW 

9 

- 

- 

- 

- 

0 

5 

6 

0 

2 

0 

13 

- 

- 

MT.  WASHINGTON,  N.  H. 

w 

60 

28.0 

87% 

w 

29 

86 

83 

83 

84 

2 

11 

10 

4 

0 

0 

27 

28 

8.4 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

SW 

15 

13.9 

31 

NE 

27+ 

90 

83 

73 

85 

3 

4 

7 

4 

2 

0 

20 

56 

7.3 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

7.2 

20 

N 

13+ 

- 

81 

65 

- 

5 

6 

7 

0 

2 

0 

20 

53 

7.1 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

3 

9 

1 

0 

0 

17 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  MAINE 

s 

16 

11.9 

31 

SW 

19 

87 

80 

57 

74 

6 

9 

5 

1 

0 

0 

21 

55 

6.9 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

s 

10 

12.6 

39++ 

SSW 

11+ 

82 

75 

56 

68 

7 

2 

8 

3 

0 

0 

20 

53 

7.0 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

13.8 

37++ 

NW 

9 

- 

- 

- 

- 

4 

7 

5 

1 

1 

0 

18 

- 

7.2 

%   Peak  Gust 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


HEW  ENGLAND 
HAT   1958 


TT 


ChMMi  3   t,    1. 


A 


I        •  -o- 


(•burs,    1.    T.I  ,  "\  .   I  /  '^  /  V 


^f  Pittsburg  t»»i 


7 


-d 


BurlloctoB   ffB   " •- 


NORTHE 


fohnaoavlll*,    I.    T.  I 

°  I 

ar»ftoa   1   n,    I.   T,  y  I  Ol3' 

-<>,  ■tblttfchJU  3  w  K 


-o- 


Plttat 


/■ 


iQ  1^*P  rail*   i 


J  -l^s^  /  south   KoTbuTTfy  Viti^^^S 

^WESTERN      K.        ^"■„,...    :>     ^•■^.. 

'  >;1^">C      VO         ^-^"■■.••^\       t.rr..   18.1        -O-    1 

I           ^  I       '  •    "•""'  A~V»  '       \       I         O  Pl?.outh  1  m 

) S.»>,?r.«.  ^— U..,D-  ^  \ 

I  •  V      ^  Beading   Hill  \ ,       Q  ^ 

I  ■     /  C*»«adl»ii  O        9un*p««  ^      — 

|-_J^-MUTHEAS-H       ""-"^1.  s^.r-SE.^r^S 

I      "'!S. '  '  /  o  Ar5  ERNs^i^i.ia  Br.aiora  o  Co.co,|  n  llrpoi 

■ucbMtvr  C*tit«r         i  •■      -•  V  ■  ^^, 

-O-l  <»l|      fO  •  1  _, yf'"' 

■Ira,   I.   T.I  Sowtb  I|naoj<l.rrj    Or.Ilon  '      f '      lUrt 


■Ipol*    3 


Surrr   lonotBln   Daa       O 

-o-  ., 

C«ee«  O  \f^ 

(Dublin    ^ 
lO- 

-^^  ■fbltU(ba«  3  wfs      M»Ta   Mil)   '•rooo        _     »in»tiii.«  1   in 

^^u^boy  1  at^  p  ""p       -o;..„f..,.'  O 


SBBxabart  Mountkli 


/Booaac   Tunnel  ■ 

PlalnrivldQ^  I 

/  n  *^  S  ' 

f        ^A  O  »«•!    Cu««Intton 

laid   »B  Airport- *|  Q      | 

^        Cb««t«rri«I< 

Stockbrldg*  Cb«*^ — 


„..v 


iMtorar    Fl#ld  •!••(    Brlalleld  Ulllbury  0^.f«st    HeAnY      V    \  ' 


la   TUl»ab-rt-        "**"  M   B*rkbM«t*d  i^*-' '   )'  '-Ost«"or<l   Sprlngb  '  .n,.„«r!-k«.  L#       .•  '    I   • 

•         P^aVi""   %V.O<y7^        @  runfoM   ra   .irport  I    P-t™  •  ■oo..<«:..  tj»^      T.ub.o'n'        p. 


Lollne,  are  drmn.  through  polntB   of   .pp,o:.l->tely  equal  values.      Hourly  precipitation  data  fro-  recorder   substations  .111   be   available 


la  the  publication   "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW   ENGUWD 
HAT  1958 


51°        48"" 


)  HlshgB*«    rails 


Cbax7   3    t,    R. 


''*^^i 


I  Pittsburg  Resen 


V 


'/ 


t%  Beory,    H.   T.\\ 


WESTERN 


-ir'--^- 


^. 


-O-  Cle»r   Brook 

Beoton  XJD 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE   MILES 
0  10  20         30 


Tlile  Tftlley 


TlcoDdarogK, 


> 


Wbl'toball,  H.  Y.  I 


I    /V   Bethel       /^SO  '    \    I     O  Pl'aouth  1  WNW 

IttODden^   \  i  L  \         O  Bucks  Coraer      /% 

l°i«.t:v-"-s^"°"\       /  '■^^•' 

pTHEAS'y    ^'*««^i,  ^„"r^'"  °" SOUT^RN 


75TB  KIRIDIAH  Tin  ZOKZ 


STATION   LEGEND 

O    •  3  Precipitation  only 

(D  Precipitation,  storage 
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19 

65  HID 

MID 

CITY  OF  PORTLAND 

PORTLAMO  MB  AIR<»0HT 

*«09  CUtMeRLAW 

4 

41  M 

70 

10 

•iImio 

NU 

C  HJ 

0«S.  HEATHER  BUREAU 

PRESeuE  ISLE 

*937 

AROOSTOOK 

1» 

4«  99 

M 

00 

406 

»P 

•P 

MAINE  EXP  STATION 

M 

OBSERVATION  i 

§ 

U 

55 

U 

^ 

TIME  AND 
TABLES    1 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

^^_  _  _  _  J    i^ncroxfri) 

3 

i 

i 

i 

if 

§9 

1 

RIPOGCMUS  DAM 
nOCRUUV 

71T4 
7250 

PISCATAOOIS 
KMOX 

TT 

45  »3 

44  0* 

69  a 

•«  07 

949 

40 

6P 

6P 

i; 

GREAT  NORTH.  PAPER 
OLIVER  H.  HOLMES 

ROCKLAND  1  H 

7256 

KMOX 

44  0* 

60  06 

90 

c 

CENTRAL  HAlNE  POMER 

ftOXBURT 

T3I> 

OXFORD 

44  40 

70  3* 

720 

INACTIVE   1/56 

RUHFORD  3  SH 

T)25 

oxFoao 

44  31 

70  34 

674 

MID 

HIO 

EVALINE  A.  WARREN 

SANPORD  2  NNH 

T47t 

43  2* 

70  47 

260 

5P 

9P 

CLIFFORD  P.  COOK 

SKOHHEGAN 

7B27 

SOMERSET 

9   44  4* 

69  43 

1*5 

C     CENTRAL  MAINE  POWER     1 

SOUTH  ANDOVER 

7940 

OXFORD 

l|  44  3* 

70  44 

6*0 

TP 

Iallan  M.  FRASER 

SOUTHMEST  HBR  3  SSE 

S301  HANCOCK 

4   44  14 

»B  16 

19 

c 

NATIONAL  PARK  &VC 

SQUA  PAN  DAM 

8398  AROOSTOOK 

IB   4*  32 

66  20 

610 

9P 

9P 

MAINE  PUB  SERVICE  CO 

SHANS  FALLS 

8641  OXFORD 

44  02 

70  59 

400 

C 

PUBLIC  SERVICE  CO 

THE  FORKS 

8721  SOMERSET 

45  20 

69  98 

570 

4A 

UNITY 

6936  WALDO 

44  35 

69  20 

530 

ep 

6P 

MEHTON  R.  REYNOLDS 

UPPER  DAM 

8942  OXFORD 

44  52 

70  92 

14B4 

BP 

UNION  HATER  PHR  CO 

MEST  BUKTON  2  MNH 

0314  YORK 

13 

*3  42 

70  37 

190 

6P 

»P 

CENTRAL  MAINE  POHER 

HEST  ENFIELD 

9360 1  PENOBSCOT 

45  14 

*6  39 

160 

TA 

GEORGE  THOMPSON 

HINSLOM 

9826 

KENNEBEC 

44  33 

*9  36 

fiO 

MOLGSHORTH  *  WHITNEY 

HOOOLAND 

9B91 

HASHINGTON 

14 

45  09 

67  34 

140 

BA 

HID 

ST  CROIX  PAPER  CO, 

MASSACHUSETTS 

AOAHS 

004B 

BERKSHIRE 

42  39 

73  06 

790 

SA 

8A 

„ 

NEH  ENGLAND  PHR  CO 

AMHERST 

0120 

HAMPSHIRE 

42  24 

73  32 

210 

MID 

MID 

C  H 

UNIVERSITY  OF  MASS 

ASHBURNHAM 

0190 

WORCESTER 

10 

42  39 

71  59 

1190 

M.  C.  STEHART 

ASHLAND 

MIDDLESEX 

42  16 

71  28 

227 

TA 

METRO  DIST  WTR  COHM 

ATHOL  3  E 

0257 

WORCESTER 

42  35 

72  10 

1000 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

BEDFORD 

0535 

MIDDLESEX 

42  26 

71  17 

139 

5P 

9P 

M 

NORTHEAST  HEA  SVC 

6EECHM00D 

0951 

NORFOLK 

42  13 

70  49 

STATE  DEPT  HEALTH 

BELCHERTOHN 

0562 

HAMPSHIRE 

42  17 

72  21 

996 

METRO  DIST  HTR  COMM 

BIRCH  HILL  DAM 

0666 

HORCESTER 

42  38 

72  07 

840 

4P 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MILL 

0736 

NORFOLK 

42  13 

71  07 

640 

7P 

TP 

C  MJ 

BLUE  MILL  OBS 

BOSTON  H8  AIRPORT 

0770 1  SUFFOLK 

42  22 

71  02 

19 

HID 

HID 

C  HJ 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

BOVLSTON 

0801 1  WORCESTER 

10 

42  21 

71  43 

590 

AR 

MRS.  BARBARA  SMITH      , 

BRIOGEWATER  M.C.I. 

0840  PLYMOUTH 

41  57 

70  97 

80 

MASS  CORRECTNL  INST 

BROCKTON 

0860  PLYMOUTH 

42  03 

71  01 

80 

4P 

4P 

H 

CITY  ENGINEER 

CAMBRIDGE 

1087 

MIDDLESEX 

42  23 

71  07 

60 

HARVARD  UNIVERSITY 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

1323 

NORFOLK 

42  16 

71  16 

140 

BA 

EDMUND  A,  SYMONDS 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

1345 

WORCESTER 

17 

42  06 

71  58 

960 

6P 

6P 

MASONIC  HOME 

CHATHAM  LTSTA 

1376 

BARNSTABLE 

41  40 

69  57 

38 

9P 

U.  S.  COAST  GUARD 

CHESTERFIELD 

1436 

HAMPSHIRE 

42  23 

72  51 

1360 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

CHESTNUT  HILL 

1447 

SUFFOLK 

42  20 

71  10 

124 

4P 

TA 

METRO  DIST  HTR  COMM 

CLINTON 

1961 

HORCESTER 

10 

42  24 

71  41 

398 

8A 

4P 

METRO  DIST  WTR  COMM 

CDHASSET 

1562 

NORFOLK 

42  14 

70  48 

90 

7A 

7A 

OSCAR  C.  JOHnSUN 

COLDBROOK 

1569 

HORCESTER      5 

72  03 

660 

BA 

METRO  01  ST  WTR  COMM 

EAST  PEPPERELL 

2369 

HIOOLESEI 

10 

42  40 

210 

MRS.  MARY  £.  DAVIS 

EAST  HAREHAM 

2491 

PLYMOUTH 

41  46 

70  40 

16 

SA 

8A 

" 

G.  6.  ROUNSVILLE 

EOGARTOHN 

2501 

DUKES 

41  23 

70  31 

20 

8A 

8A 

ELIZABETH  B.  HOUGH 

FALL  RIVER 

2642 

BRISTOL 

41  42 

71  10 

IIP 

UP 

RICHARD  C.  BRIGHAH 

FITCH6URG  2    S 

2806 

WORCESTER 

10 

42  34 

71  46 

400 

6A 

8A 

DEPT  PUBLIC  WORKS 

FR AH  INGHAM 

2975 

MIDDLESEX 

42  17 

71  25 

170 

7A 

METRO  DIST  HTR  COHM 

FRANKLIN 

2997 

NORFOLK 

42  06 

71  24 

320 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

GARDNER 

3052 

HORCESTER 

42  35 

71  50 

1110 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

GROTON 

3270 

MIDDLESEX 

10 

42  36 

71  35 

320 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

HAROHICK 

3401 

WORCESTER 

42  21 

72  12 

950 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

HATCMVILLE 

3471 

BARNSTABLE 

41  37 

70  32 

70 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

HAVERHILL 

3505 

ESSEX 

10 

42  46 

71  04 

60 

7P 

7P 

H 

EARL  F.  SMITH 

HEATH 

3549 

FRANKLIN 

42  40 

72  49 

1430 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

HOLYOKE 

3702 

HAMPDEN 

42  13 

72  36 

90 

BA 

K 

A.  H.  LAOD 

HOOSAC  TUNNEL 

3713 

BERKSHIRE 

43  41 

72  58 

800 

4A 

8A 

NEH  ENGLAND  PhR  CU 

MUB8AR0ST0N 

3772 

HORCESTER 

42  29 

72  00 

1030 

BA 

MISS  BESSIE  HHEELER 

HYANNIS  3  NE 

3621 

BARNSTABLE 

41  41 

70  15 

45 

6P 

6P 

C 

CAPE  *    VNYRD  ELEC  CO 

IPSWICH 

3876 

ESSEX 

42  40 

70  52 

30 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

JEFFERSON 

3931 

HORCESTER 

10 

42  22 

71  54 

820 

AR 

METRO  01  ST  HTR  COMM 

KNIGHTVILLE  DAM 

HAMPSHIRE 

42  17 

72  52 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  COCHITUATE 

4012 

MIDDLESEX 

42  19 

71  23 

146 

7A 

7A 

H 

METRO  DIST  HTR  COMM 

LAWRENCE 

4105 

ESSEX 

10 

42  41 

71  10 

97 

9P 

MID 

ESSEX  COMPANY 

LOWELL 

4313, MIDDLESEX 

10 

42  39 

71  IB 

90 

5P 

5P 

PROPS  LKS  ♦  CANALS 

MANSFIELD 

4440 

BRISTOL 

43  03 

71  12 

200 

6A 

STATE  DEPT  HEALTH 

MENOON 

4*«T 

HORCESTER 

42  05 

71  34 

440 

C    i HAROLD  J.  PAHKlNSON     | 

MIDOLE60RO 

47U 

PLYMOUTH 

41  S3 

70  54 

50 

eA 

STATE  OEPT  HEALTH 

MI DOLE TON 

4744 

ESSEX 

42  36 

71  01 

100 

SS 

BA 

OANVERS  WATER  HORKS 

MILFORD 

4760 

HORCESTER 

42  10 

71  31 

280 

6A 

H 

STATE  DEPT  HEALTH 

MILLBURY 

4771 

HORCESTER 

42  12 

71  49 

330 

6A 

NEH  ENGLAND  PwR  CO 

MONTAGUE  CITY 

4903 

FRANKLIN 

42  35 

72  35 

130 

7A 

MRS  ARLENE  PEARCE 

MOUNT  HACHUSET 

50T7' WORCESTER 

10 '  42  29 

71  93 

2000 

INACTIVE  12/59        ' 

NANTUCKET  MB  AIRPORT 

bl3»  NANTUCKET 

4|  41  15 

70  04 

43 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

NEM  BEDFORD 

5246 

BRISTOL 

41  39 

70  95 

90 

MID 

4P 

C  H 

CITY  ENGINEER 

NEH8URYP0RT 

5285 

ESSEX 

42  50 

70  55 

20 

6A 

STATE  DEPT  HEALTH 

NEH  SALEM 

FRANKLIN 

42  28 

72  20 

790 

BA 

METRO.  DIST  MTR  COMM 

NORTHBRIOGE 

5514 

HORCESTER 

42  07 

71  40 

300 

4A 

STATE. OEPT  HEALTH 

NORWOOD 

6004 

NORFOLK 

42  11 

71  13 

145 

7A 

OAVIU  G.  DOE 

PELHAM 

6251 

HAMPSHIRE 

42  23 

72  24 

1190 

BA 

1  METRO  DIST  HTR  COHM 

PEMBROKE 

6262  PLYMOUTH 

42  01 

TO  49 

60 

4A 

STATE  DEPT  HEALTH 

PERU 

6311>BERKSHIRE 

42  27 

73  04 

1900  ( 

6A 

STATE  DEPT  HEALTH 

1  PETERSHAM  4  N 

6322 .WORCESTER 

9!  42  33 

72  11 

1090  i 

6A 

C    ,DIR  HARVARD  FOREST 

|PITTSFIELO  H8  AIRPORT 

6414  1  BERKSHIRE     17   42  26 

73  17 

1153  MID 

mid! 

C  HjIu.S.  heather  BUREAU 

PLAINFIELO 

6425 j HAMPSHIRE       5   42  31 

72  99 

16501 

8A 

'state  OtPT  HEALTH 

TO  42 

25   4P 

4P| 

fLYMUUTH  CUHOA&E  CO 

! PRINCETON 

6644 ' WORCESTER     ' 10   42  27 

71  92 

1090 

METRO  DIST  HTR  COHM 

PROVINCETOHN  1  NH 

6681, BARNSTABLE      4   42  0* 

70  12 

301  6P 

6P 

C  M   CAPE  •  VNYtiD  ELEC  CO 

|0UA8BIN  INTAKE 

6699 1  WORCESTER       5 

42  22 

72  17 

«0 

BA 

METRO  DIST  HTR  COHM 

[ 

ROCHESTER 

6038  PLYMOUTH        4 

41  47 

70  59 

BA 

6A 

SA 

NEW  BEDFORD  HTR  WKS 

ROCKPOHT  1  Ese 

6977  ESSEX          '  4 

42  39 

70  37 

80 

7P 

7P 

C  H   REV.  R.  M.  BARKER 

SALEM  CG  AIR  STATION 

7124  ESSEX          ;  4 

42  32 

70  52 

40 

7P 

7P 

H   U.  S.  COAST  GUARD 

SANDWICH 

T 190 i BARNSTABLE    '  4 

70  30 

20 

HID 

HID 

H   H.  A.  WtNSOR 

SEGPEGANSET 

7293IBRISTOL 

* 

41  50 

71  07 

35 

4A 

BRISTOL  CO  AGR  SCH 

SHELflORNE  FALLS 

T37oIfRANKLIN 

9 

42  36 

72  44 

400 

BA 

4A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

S0UTH8RI0GE  3  SW 

7627  WORCESTER 

17 

42  03 

72  05 

740 

TA 

H  'CHESTER  fl.SPIELVOGEL 

1  SOUTH  EGBEMONT 

7692  BERKSHIRE 

7 

42  10 

73  29 

743 

BA 

1  STATE  DEPT  HEALTH 

,SPOT  POND 

8030  MIDDLESEX 

42  27 

71  06 

1*0 

TA 

METRO  DIST  WTR  COW 

SPRINGFIELD  ARMORY 

8046 'HAMPDEN 

5 

42  0* 

72  39 

100]  4P 

4P 

H   U*  S.  ARMORY 

STERLING 

ai54'wORC£STER 

10 

42  27 

71  48 

490 1 

BA 

H     1  METRO  DIST  WTR  COMM 

STERLING  3  NU 

aiSflWORCESTER 

10 

*2  28 

71  48 

690 

c    Inunzio  LANCIANI 

iSTOCKBPIOGE 

8181  8ERKSH1HE     1  7 

42  17 

73  19 

890   9P 

«P 

B 36  7  BRISTOL        >  4 

71  04 

20,  «P 

*P 

' TAUNTON  HATER  WURKS 

TULLY  DAM 

8573  WORCESTER     |  Sj  *2  39 

72  13 

6851  4A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

[TURNERS  FALLS 

BSeOiFRANKLIN 

5 1  42  34 

72  99 

200 1  6P 

HID 

H.  MASS.  ELEC.  CO. 

HALPOLE 

fl755!MOHFOLK 

43  11 

71  15 

200 1  8P 

6p; 

H   PARKER  Ni  CHICK 

MALPOLE  1  S 

8760 

NORFOLK 

4 

42  06 

71  15 

200 

9P 

9P 

|FBEDtRICK  Y.  lIBBY 

HARE 

6703 

HAMPSHIRE 

S 

42  17 

72  17 

500 

Ihare  mater  works 

HARE   2 

8798 

HAMPSHIRE 

s 

42  16 

72  16 

640 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

HASHINGTON  2 

6643 

BERKSHIRE 

5 

42  32 

73  09 

1940 

TA 

C    'MARTHA  S.  GARDNER 

IhEBSTER 

HORCESTER 

IT 

42  03 

71  53 

4*9 

TA 

IHRS.CARTL  H.POBLOCKI 

!hest  brimfielo 

9093  HAMPDEN 

» 

42  10 

72  16 

425 

C     JINA  E.  LAHB                ' 

WEST  CUMM!NGTON 

9136  HAMPSHIRE 

»:  43  39 

72  98 

1161 

6P 

*P 

H  .FREDERIC  S.  BROWN 

WESTFleUD 

9191  HAMPDEN 

5   42  06 

72  42 

290 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

WEST  LYNN 

9289! ESSEX 

4  1  47  26 

70  58 

120 

9P 

» 

PETER  LINDSTHOM 

HEST  MEOHAY 

93161  NORFOLK 

ll  43  06 

71  26 

210 

«P 

6P 

M   FKANCIS  O.  DONOVAN 

I HESTON 

9360  1  MIDDLESEX 

4   42  23 

71  IB 

230 

9P 

5P 

HESTON  COLLEGE 

IhEST  OTIS 

9371  BERKSHIRE 

1   42  11 

73  09 

1390 

BA 

H   STATE  OePT  HEALTH 

HESTOVER  FIELD 

9362 1  HAMPDEN        S I  43  13 

72  33 

240 

MID 

MID 

U.  S.  AIR  FORCE 

'WEST  RUTLAND 

9442  < HORCESTER 

»   42  22 

71  59 

900  i 

BA 

HETRO  DIST  WTR  COMI 

WINCHENDON 

9770  HORCESTER 

91  42  42 

72  09 

6*0 ; 

BA 

H   STATE  DEPT  HEALTH 

HOOCESTER  WB  AIRPORT 

9«23,HOACESTER 

4 

42  1* 

71  52 

946 

MID 

HID 

HJ  U.S.  HEATHER  BUREAU 

MORCESTER 

9926 

HORCESTER 

4 

42  IB 

71  40 

428 

TP 

6P 

CLIFFORD  L*  DAVIS 
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1 

NEW  HAHPSMiee 

BENTON 

06TS 

GRAFTON 

**    0« 

71  S3 

1»40 

9P 

9P 

H 

JAMES  LEONARD 

BERLIN 

0600 

COOS 

44  2« 

71  10 

1110 

BA 

BROWN  PAPER  CO 

BETHLEHEM 

0703 

GRAFTON 

♦*  17 

71  42 

1470 

6P 

6P 

GEORGE  E.  TUCKER 

eLACKMATER  0AM 

UT^liMERRlHACK 

*3  19 

71  43 

480 

8A 

SA 

C 

COtfS  OF  ENGINEERS 

BOM  6ARV1NS  FALLS 

OeS^JMERRIMACK 

43  10 

71  31 

217 

7A 

PUBLIC  SEBV  CO  N  H 

BRAOFORO 

OSIOIMERSIMACK 

43  IS 

71  »e 

1000 

8A 

RUTH  S.  HagCTE 

BRISTOL 

GRAFTON 

*3  3« 

71  43 

430 

C 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

CAMP TON 

1099 

GRAFTON 

43  52 

71  38 

»60 

7A 

7A 

ERASTUS  DOLE 

CANNON  MOUNTAIN 

1187 

GRAFTON 

44  10 

71  42 

5P 

AUSTIN  MACAULAY 

CENTER  HARBOR 

1339 

BELKNAP 

43  A3 

71  28 

660 

•A 

LA  SALETTE  SEMINAftY 

CLAREMONT 

1952 

SULLIVAN 

43  23 

72  21 

420 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

CLEAR  BROOK 

1590 

GRAFTON 

4*  04 

71  36 

1600 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CONCORD  MB  AIRPORT 

1M3 

MERRIMACK 

43  12 

71  30 

330 

MID 

MID 

C  HJ 

OIKVILLE  NOTCH 

2023 

COOS 

44  52 

71  20 

1650 

GERTRUDE  E.  NASH        ■ 

DUBLIN 

2136 

CHESHIRE 

*2  54 

72  04 

1320 

8A 

PAUL  W.  LEMtAM           { 

DURHAM 

217<. 

STAFFORD 

43  OB 

TO  56 

73 

9P 

9P 

C  H 

UNIVERSITY  OF  N  H 

EAST  OEERINC 

2284 

HILLSBORO 

43  0* 

71  40 

787 

6P 

«P 

RODNEY  L.  GILBERT 

EASTMAN  FALLS  0AM 

2427 |MERRIMACK 

♦3  27 

71  40 

330 

7A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

ERROL 

28*2 

COOS 

**  47 

71  06 

1280 

«P 

c 

G*  E.  CAMPBELL 

FABYAN 

2698 

COOS 

4*  1« 

71  27 

1620 

7P 

7P 

Jt    C*  CREPEAU            ' 

FIRST  CONN  LAKE 

2999 

COOS 

*5  06 

71  17 

1660 

7A 

7A 

H 

CONN  RIVER  POWER  CO 

FITZWILLIAM  3  SW 

3024 

CHESHIRE 

*2  *5 

72  11 

MRS. GLADYS  M.HOLMAM     | 

FRANKLIN  1  NW 

3177 

MERRIMACK 

*3  27 

71  40 

300 

OP 

6P 

F*  J.  SOUTtWAYO          1 

FRANKLIN  FALLS  0AM 

3182IMERRIMACK 

43  28 

71  39 

aA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GILMANTON 

3359  SELKNAP 

43  25 

71  25 

960 

7A 

ARTHUR  G.  BROWN 

GRAFTON 

3530 j GRAFTON 

43  34 

71  57 

640 

6P 

ftp 

PHILLIP  K.  BROWN 

GREENVILLE 

3656; HILLSBORO 

42  *« 

71  48 

830 

7A 

GREENVILLE  MILLS 

HANOVER 

3860. GRAFTON 

43  *2 

72  17 

603 

8P 

BP 

C  H 

DARTMOUTH  COLLEGE 

HILLSBORO  !  M 

4062  HlLLSaOHO 

43  07 

71  57 

7S0 

C 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

HUDSON 

4234,HlLLSB0B0 

42  47 

71  26 

160 

c 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

JEFFERSON 

4314 

COOS 

44  25 

71  26 

1400 

7A 

H 

C.  C.  HC  INTIRE 

KEENE 

CHESHIRE 

42  56 

72  17 

490 

6P 

BA 

LAKEPORT 

4475 

43  33 

71  28 

562 

SS 

KENNETH  E.  GOULD         i 

LAKEPORT  2 

4480 

BELKNAP 

43  32 

71  28 

S20 

6A 

6A 

N.H.  WATER  RESOURCES  BO 

LANCASTER 

4556 

COOS 

4*  29 

71  34 

910 

6P 

•P 

GARDINER  P.  SMITH        1 

LANDAFF 

4568  GRAFTON 

44  11 

71  54 

060 

c 

HERMAN  L>  TITUS 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

46  56 ' GRAFTON 

43  36 

542 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

LINCOLN 

4  732  GRAFTON 

44  03 

71  40 

S30 

8A 

c 

MAC  OOXELL  0AM 

42  54 

71  59 

965 

SA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS      ' 

MANCHESTER 

5072!mIlLSBO»O 

43  00 

71  28 

170 

MID 

MID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

MARLOM 

5 150. CHESHIRE 

43  07 

72  12 

1180 

•A 

HARRIET  H.  PEWCINS 

MASSABESIC  LAKE 

5211 

HILLSBORO 

42  59 

71  24 

250 

6P 

6P 

6P 

MANCHESTER  WTR  WKS 

MILAN  7  N 

5400 

COOS 

**  40 

71  13 

1180 

BP 

UNION  WTR  POWER  CO 

MILFORO 

5*12 

HILLSBORO 

42  49 

71  30 

300 

7P 

ANDREW  E.  ROTMOVIUS 

MONROE  9  NNE 

5500 

GRAFTON 

4*  19 

72  00 

680 

BA 

8A 

NEW  ENG  ELECTRIC  SYS 

MOUNT  SUNAPEE 

5629 

MERRIMACK 

43  20 

72  0* 

1310 

6P 

•P 

RICHARD  D.  PARKER 

MOUNT  WASHINGTON 

5639  COOS 

44  16 

71  16 

6262 

MID 

MIO 

C  HJ 

MT.WASH.  DBS.  COftP  .    ! 

NASHUA  3  N 

5712|HlLLSB0»O 

125 

7A 

PENNICHUCK  WTR  WKS      i 

NELSON 

b 730 1  CHESHIRE 

42  59 

72  08 

1520 

INACTIVE  12/53 

NEM  OURHAH 

6780  STRAFFORD 

41  26 

71  10 

5*0 

c 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

NEWPORT 

43  22 

72  10 

700 

BA 

H,  P.  SHEPARO 

NORTH  CHICHESTER 

5982|HERRIMACK 

43  15 

71  23 

360 

7A 

KENNETH  M.  HUCKINS 

NORTHHOOO 

6366  ROCKINGHAM 

43  12 

71  09 

590 

55 

SS 

UNIVERSITY  OF  N.  H. 

PETERBORO  2  S 

6697|HILLSB0«0 

71  57 

6P 

6P 

G*  A.  MORISON 

PINKHAM  NOTCH 

6616  COOS 

**  16 

71  15 

2000 

7P 

7P 

C  H 

J.  B.  OOOGE 

PITTSBURG  RESERVOIR 

6866  COOS 

*5  03 

71  23 

1350 

c 

N  H  WATER  RESOURCES 

PLrMOUTH  1  WNW 

6945  GRAFTON 

43  ** 

71  43 

670 

8A 

8A 

WILLARO  F.  WIGGETT 

PORTSMOin-H 

*3  04 

70  47 

40 

MID 

MID 

DEPT  PUBLIC  WORKS 

SOUTH  OANBUHY 

7957  MERRIMACK 

43  20 

71  53 

690 

EDNA  F.  POWERS 

SOUTH  LYNOeeORO 

8081,MILLS6080 

42  S3 

71  47 

649 

7P 

HARRY  W.  HOLT 

SOUTH  WEARE  1  SE 

B194  HILLSBORO 

43  03 

71  42 

590 

BA 

LEON  H.  GRANT 

SUNAPEE 

8502 

SULLIVAN 

43  23 

72  06 

10*0 

c 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

SURRY  MOUNTAIN  OAN 

8539 

CHESHIRE 

72  19 

6A 

H.  G.  LAWTON 

TROY 

8741 

CHESHIRE 

9 

42  49 

72  11 

1000 

7A 

GEORGE  DUBlNA 

WALPOLE  2 

6655 

CHESHIRE 

43  05 

72  26 

*30 

8A 

M 

MRS. MARION  W.ANDROS 

HARREN  1  SE 

8685 

GRAFTON 

43  55 

71  53 

700 

c 

N  H  FISH  HATCHERY 

WATERVILLE  VALLEY 

8960 

GRAFTON 

43  57 

71  30 

1500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WEST  HENNIKER 

9291 

MERRIMACK 

43  10 

71  51 

*60 

8A 

MRS.HELEN  A.  OOWLIN 

WEST  LEBANON 

9318 

GRAFTON 

43  38 

72  19 

550 

•A 

GRANITE  ST  ELEC  CO 

WEST  RUMNEY 

9474 

GRAFTON 

43  48 

71  51 

610 

7* 

H 

ELVA  M.  CHIVELL 

WMITEFIELD 

9616 

COOS 

44  23 

71  3« 

1045 

7A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

WINCHESTER 

9726 

CHESHIRE 

42  46 

72  23 

450 

c 

CARL  D.  GRUPE 

WINOHAM 

9740 

ROCKINGHAM 

42  47 

71  19 

174 

6P 

6P 

HERMAN  E.  BAKER 

WOLFEBOHO  FALLS 

9865 

CARROLL 

43  36 

71  12 

520 

ep 

6P 

KENNETH  SERRY 

WOODSTOCK 

0940 

GRAFTON 

43  59 

71  41 

720 

6P 

6P 

M 

FRED  Si  SROWN 

YORK  POND 

9966 

COOS 

44  30 

71  20 

ISOO 

aA 

U.  S*  eUR  FISHERIES 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

0B96 

NEWPORT 

41  10 

71  35 

110 

HID 

HID 

C  MJ 

U*S*  WEATHER  BUREAU 

GREENVILLE 

3306 

PROVIDENCE 

41  53 

71  34 

420 

8P 

ap 

HENRY  J.  STEERE 

KINGSTON 

4266 

WASHINGTON 

41  29 

71  32 

100 

5P 

5P 

iP 

GH 

AGRI  EXP  STA 

NEWPORT 

5215!nEWPORT 

41  29 

71  18 

6P 

6P 

MISS  KAREN  MURPHY 

NEWPORT  WATER  WORKS 

5225  NEWPORT 

41  30 

71  16 

10 

C 

NEWPORT  WATER  WORKS 

PROVIDENCE  MB  AIRPORT 

6608  PROVIDENCE 

41  44 

71  26 

39 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WO0N50CKET 

9*23  PROVIDENCE 

_ 

41  59 

71  29 

160 

6A 

C  H 

EDWIN  K.  MASAAM 

^ 

u, 

OBSERVATION 

6 

2 

M 

M 

< 

TIME  AND 

0 

s 

p 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

E 

1 

OBSERVER 

8 

i 

3 

^ 

i 

1 

i 

j 

li 

« 

^ 

B 

E 

t 

Is 

VERMONT 

BARRE 

0337 

WASHINGTON 

44  14 

72  33 

600 

BA 

GREEN  NT  POWER  CORP 

BELLOWS  FALLS 

0490 

WINOHAM 

49  06 

72  27 

300 

BA 

BA 

NEW  ENGLAND  POWER  CO* 

BENNINGTON  2  NW 

0963 

BENNINGTON 

42  94 

73  13 

610 

6P 

7A 

PAUL  W.  BOIME 

BLOOMFIELD 

ESSEX 

44  4« 

71  36 

4P 

4P 

C 

GEORGE  L.  COOPER 

BURLINGTON  U  OF  VT 

1076 

CHITTENDEN 

44  28 

73  12 

400 

a 

UNIV  OF  VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

1081 

CHITTENDEN 

44  28 

73  09 

3»1 

HID 

HID 

c 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

1  CANAAN 

1213 

ESSEX 

49  00 

71  32 

1020 

7A 

P.  E.  FEAROM 

CAVENDISH 

1249 

WINDSOR 

43  23 

72  35 

800 

•P 

•P 

H 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

CHELSEA 

ORANGE 

43  99 

72  27 

870 

7A 

7A 

CHARLES  E.J)1CKINS0M 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

43  41 

72  97 

1030 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

CORINTH 

1966 

ORANGE 

44  02 

72  17 

1140 

c 

GEORGE  C.  HASTINGS 

CORNWALL 

iseo 

ADDISON 

43  97 

73  13 

340 

6P 

6P 

STUART  T.  WlTMERELl. 

[DANVILLE 

CALEDONIA 

44  24 

72  08 

1204 

7A 

OTIS  F.  BRICKETT 

'DORSET  1  S 

BENNINGTON 

43  14 

73  06 

980 

6P 

6P 

RUFUS  Si  GILBERT 

ENOSBURG  FALLS 

2769 

F  RANKL 1 N 

44  52 

72  46 

6P 

•P 

M 

L.  M.  POMEROY 

ESSEX  JUNCTION 

2628 

CHITTENDEN 

44  30 

73  07 

270 

aA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3341 

4*  25 

71  43 

850 

GILMAN  PAPER  CO 

GRAFTON 

3400 

WINOHAM 

72  37 

1190 

c 

AVERY  H.  PARK 

HIGHGATE  FALLS 

3914 

FRANKLIN 

44  56 

73  03 

150 

OSIN  KARRIS 

HUNTINGTON  CENTER 

4062 

CHITTENDEN 

44  17 

72  56 

700 

BA 

HARLEV  W.  SARGENT 

LEMINGTON 

4603 

ESSEX 

44  94 

71  31 

1029 

7p 

7P 

H 

ROBERT  F.  HALLBOWRG 

MANCHESTER  CENTER 

4882 

BENNINGTON 

43  11 

73  02 

900 

7A 

c 

PAUL  TODTSChlNOEN 

MARSHFIELD 

4985! WASHINGTON 

44  29 

SA 

GREEN  MT  POWER  COflP 

MAYS  MILL 

5029  WINDHAM 

42  49 

72  45 

900 

BA 

MRS.  FRED  MAY*  JB. 

MC  INDOE  FALLS 

6  044  CALEDONIA 

44  16 

72  03 

448 

SA 

CONN  RIVER  POWER  CO 

MIDDLESEX 

5132  WASHINGTON 

44  18 

72  40 

499 

aA 

6A 

GREEN  HT  MWER  CO 

IMONTPELlEfi  CAA  AIRPORT 

5276  1  WASHINGTON 

44  12 

72  34 

1122 

MID 

H 

CIVIL  AERO.  ADM. 

MORRISVILLE 

5 36fl  LAMOILLE 

44  34 

72  36 

60S 

c 

WATER  *    LIGHT  DEPT 

MOUNT  MANSFIELD 

5410  LAMOILLE 

16 

44  32 

72  49 

3900 

9P 

5P 

WCAX  BOC&TG  CORP 

iNEWFANE 

6492  WINDHAM 

42  60 

72  39 

- 

MIO 

c 

MRS  EDITH  A.  CULVER 

NEWPORT 

5  542 

ORLEANS 

16 

44  56 

72  12 

766 

MIO 

MID 

c 

H 

HILTON  W.  DREW 

NORTH  DANVILLE 

6632 

CALEDONIA 

44  28 

72  07 

1140 

9P 

AGR.  RESEARCH  SVC 

NORTMFIELD  NORWICH  UNIV 

WASHINGTON 

44  08 

72  40 

6P 

c 

EUGENE  R.  CLEVELAND 

PERU 

5335 

BENNINGTON 

43  14 

72  54 

SA 

PAUL  R*  OSTERTAG 

PLYMOUTH  UNION 

6445 

WINDSOR 

43  32 

72  44 

1220 

SA 

MRS.  EMlLIE  MOORE 

READING  HILL 

6746 

WINDSOR 

43  31 

72  34 

1500 

9P 

T.  F.  ROWLEE 

REAOSBORO  1  SSE 

•  761 

BENNINGTON 

42  49 

73  02 

1122 

8A 

BA 

H 

NEW  ENGLAND  PWB  CO 

ROCHESTER 

6S93 

WINDSOR 

43  52 

72  48 

660 

«A 

H 

MRS.  8ERNICE  OOOWAY     i 

RUTLAND 

RUTLAND 

2|  43  37 

72  58 

6P 

6P 

GEORGE  L.  KIRK 

ST  ALBANS  BAY 

7026 

FRANKLIN 

2l  4*  48 

73  10 

105 

6P 

*P 

» 

C.  STUART  PERRY          ' 

SAINT  JOHNSBURY 

7054, CALEDONIA 

44  25 

72  00 

711 

4P 

4P 

c 

„ 

FAIRBANKS  MUSEUM 

SALISBURY 

7099 

43  54 

73  06 

370 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

SEAR5BURG  MOUNTAIN 

7142 

BENNINGTON 

42  90 

72  57 

2360 

GEORGE  BRIGGS 

IsEARseuRG  STATION 

7162 

WINOHAM 

42  92 

1660 

•A 

[SOMERSET 

7401 

W 1 NDHAM 

42  58 

72  57 

2060 

BA 

SA 

'south  LONDONDERRY 

7617 

WINDHAM        1  9 

43  11 

72  49 

1030 

7A 

RAY  E,  LYMAN 

SOUTH  NEWBURY 

7646 

ORANGE 

5 

44  04 

72  05 

374 

8A 

7054 

WINDSOR 

72  27 

300 

INACTIVE   7/56 

STOCKBRIDGE 

6057 

WINDSOR 

6 

43  47 

72  45 

740 

c 

RAYMOND  LA  ROCK 

TUNBRIDGE 

6*83 

ORANGE 

S 

43  55 

72  29 

020 

INACTIVE  12/92 

TYSON 

8512 

WINDSOR 

5 

43  28 

72  42 

loao 

C 

EDITH  SPAULDING 

UNION  VILLAGE  DAM 

B556 

ORANGE 

4*3 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VERNON 

e600lwlN[>MAM 

5 

42  46 

72  31 

226 

8A 

BA 

H 

CONN  RIVER  POWER  CO 

WAITSFIELO  1  S 

8644 

WASHINGTON 

2 

44  11 

72  51 

TSO 

BA 

HENRY  J.  PERKIHS 

WARDSBORO 

8747 

WtNDHAH 

9 

43  03 

72  47 

960 

SA 

MRS.  EDITH  PLIMPTON 

WATERBURV  3  NNW 

8805 

WASHINGTON 

2 

4*  22 

72  46 

470 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

WEST  BURKE 

9099 

CALEDONIA 

9 

44  38 

71  58 

900 

8A 

GILMAN  W.  FORD 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

WINDSOR 

43  39 

72  19 

360 

STUART  A.  EIJ.10IT 

WHITINGHAM  3  W 

9735 

WINDHAM 

9 

72  55 

1450 

SA 

W.  J.  SUTTON 

WILDER 

9764 

WINDSOR 

5 

43  41 

72  16 

370 

BA 

SA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

WOODSTOCK  3  ENE 

998* 

WINDSOR 

9 

43  38 

72  2B 

660 

8A 

SA 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

NEW  STATIONS 

WATERBURY  RADIO  WBRY  CT 

6910 

NEW  HAVEN 

^ 

41  35 

73  02 

609 

,P 

9P 

RAOIO  STATION  WBRY 

RUMFORD  1  S  ME 

7330 

OXFOBO 

1 

44  32 

70  33 

600 

MID 

MID 

c 

H 

RUNFORD  FLS  PWR  CO 

BETHEL  2  VT 

0661 

WINDSOR 

» 

43  50 

72  38 

750 

7A 

LINCOLN  JONES 

COMBINED  STATIONS 

1 

PROVINCE TOWN  3  N  MASS 

6476 

BARNSTABLE 

42  04 

70  13 

40 

COHBINED  WITH  STA  6«S1 
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REFBREHCE  HOTES 

Additional  laforaKtlon  rvgardlDC  tbc  cUsKte  of  Kev  XnflKnd  mmy  be  obtained  by  vritlnK  to  the  State  Cllmatoloelst  for  Northern  and 
Hasaacbusetts)  at  Weather  Bureau  Office.  1900  Post  Office  Building,  Boston  9.  HassachusettE,  or  to  the  State  Cllnntologlst  for  Sout 
Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

rigures  and  letters  follovlng  the  station  naae,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  alles  and  direction  fron  the  post  office 

Delayed  data  and  corrections  «111  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

Hontbly  and  seasonal  snovfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  13  Booths  vlll  t>e  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  slsslng  or  were  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllaatologlcal  Data"  Table  and  on  the  aaps.  becaae  effective  with  data  for  January  1957. 

Tesperature  In  *P,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind  movement  In  alles.   Hoothly  degree  day  totals 
OB  65°  F. 

t  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.   Hax  and  Ulo  In  "Evaporation 
rded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

represent  observations  taken  at  the  present 

-ementq  are  taken  from 
es  In  the  record. 

'  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Teaperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  tlae  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  tltaes  In  local  standard  time.   During  the  sunmer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E 

No  record  In  the  "Cllaatological  Data"  Table  ood  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  Bay  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-   No  record  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
**   Mount  Washington,  Cannon  Hountaln,  New  Hampshire  and  Hount  Hansfleld,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for  the  State  or  Section. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

«-»   fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•  Asount  Included  in  following  measureaent ,  time  distribution  unknown. 

'   Theraoaeters  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometers  arc  exposed  in  a  shelter  located  o 
the  roof  of  a  building. 
Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
All   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
H   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  If 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  aaounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 
SS  This  entry  In  time  of  observation  -jolumn  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 
VAR   This  entry  In  tiae  of  observation  coluan  in  Station  Index  means  variable. 

la  the  Station  Index  the  letters  C.  G.  H,  J  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Tine  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  aeosureaents,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this 
publication. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publl 
publication  may  be  obtained  froa  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington  25,  D.  C.  for  60  cents.  Similar  i 
may  be  found  Is  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  IS  cents. 

nthly  CLiyATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUUMARY.  either  of  whl. 

d  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and  oooey  orders  should  be  made  payable  to 
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NEW  ENGLAND  -  JUNE  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   92°  on  the  30th  at  Lowell  and  West  Lynn,  Mass 
Lowest  Temperature:   25°  on  the  7th  at  Grafton,  N.  H. 

Greatest  Total  Precipitation:   5.00  Inches  at  Bethlehem,  N.  H. 

Least  Total  Precipitation:   0.85  inch  at  Birch  Hill  Dam,  Mass 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.53  inches  on  the  11th  at  Mead  Pond 

Reservoir,  Conn 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  -  CENTRAL  AND  NORTHERN  NEW  ENGLAND 


June  was  remarkably  cool .   The  average  temperature 
at  many  stations  was  the  lowest  of  record.   Even 
at  long  established  stations  June  either  set  a  new 
mark  or  ranked  among  the  coldest.   At  Nantucket, 
Mass.,  June  was  the  coldest  in  51  years.   Burling- 
ton, Vt .  ,  at  the  opposite  corner  of  the  section, 
had  the  coldest  June  in  52  years.   This  was  the 
coldest  June  in  20  years  of  record  at  Caribou, 
Me.   Portland,  Me.,  and  Concord,  N.  H. ,  each  had 
the  coldest  June  in  55  years.   At  Boston,  Mass., 
this  was  the  coldest  only  since  June  of  1948. 
Even  in  Massachusetts,  the  most  southern  portion, 
only  a  few  days  warmed  to  80° .   Normally  many  June 
days  would  be  expected  to  reach  or  exceed  this 
figure.   At  Worcester,  Mass.,  only  14  days  reached 
or  exceeded  70°.   Many  nights  were  abnormally  cool 
also.   June  7th  was  especially  cold  in  the  morning, 
with  some  below  freezing  and  many  near  freezing 
readings,  even  in  the  southern  portion  of  the 
section.   Frost  damaged  strawberries  and  tender 
vegetables  in  many  areas  on  the  7th.   The  two 
months  of  cool  weather.  May  and  June,  retarded 
vegetation  to  one  to  two  weeks  behind  normal 
development.   Cool  weather  also  adversely  affected 
businesses  dependent  on  hot  weather  and  reduced 
the  tourist  trade  at  some  resorts.   The  tourist 


trade  in  general,  however,  seemed  to  thrive  on 
this  weather,  as  new  record  volumes  were  reported 
for  so  early  in  the  summer. 

Excepting  those  in  some  of  tke  extreme  north,  nearly 
all  stations  received  below  normal  precipitation. 
This  was  the  second  dry  month  in  a  row  for  most 
of  the  section.   In  the  coastal  area  of  Massachu- 
setts, however,  this  was  the  first  dry  month  since 
October,  1957. 

A  notably  prolonged  period  of  damaging  winds  set 
in  on  the  14th,  lasting  through  the  16th.   The 
height  of  the  winds  was  early  on  the  14th.   All 
areas  were  affected.   Host  damage  was  caused  by 
falling  limbs  and  some  falling  trees.   Direct 
structural  damage  from  wind  occurred  in  some  areas. 
One  death  and  one  injury  were  reported.   A  tornado 
at  East  Longmeadow,  Mass.,  inflicted  but  minor 
damage  on  the  26th.   Widespread  heavy  or  severe 
thunderstorms,  common  in  June,  were  absent,  though 
a  few  localities  received  minor  damage. 

Robert  E.  Lautzenhelser ,  State  Cllmatologlst 
U.  S.  Weather  Bureau 
Boston,  Massachusetts 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  -  SOUTHERN  NEW  ENGLAND 


June  was  extremely  cool  as  temperatures  averaged 
from  3°  to  4°  below  normal  in  coastal  sections  to 
6°  below  in  the  interior.   Hartford,  New  Haven, 
and  Providence  each  had  their  coldest  June  in  more 
than  fifty  years  of  Weather  Bureau  records.   The 
average  monthly  temperature  was  about  0.5°  lower 
than  in  the  previous  record  cold  June  of  1916. 
The  thermometer  did  not  reach  85°  or  higher  gener- 
ally until  the  30th  and  only  a  few  dates  showed 
maxima  of  80° .   Nights  were  notably  cool  on  the 
7th,  15th,  and  18th  as  minima  of  35"  to  40°  were 
widespread  in  both  states.   A  minimum  of  38°  on 
the  7th  equaled  the  lowest  June  temperature  of 
record  at  Hartford.   On  the  18th  minima  of  29"  to 
32°  were  observed  at  scattered  points  in  the  Conn- 
ecticut uplands  and  36°  was  reported  in  southern 
Rhode  Island.   It  was  the  latest  freeze  date 
observed  at  Putnam  and  Westbrook,  Conn.,  both  sta- 
tions having  19  years  or  more  of  record.   Frost 
damage  was  limited  mostly  to  home  gardens.   Es- 
pecially cool  weather  prevailed  from  the  14th 
through  the  24th  as  indicated  by  temperatures  aver- 
aging 11°  below  the  seasonal  normal  at  Hartford. 
With  cool  weather  in  the  previous  month  the  aver- 
age May-June  temperature  was  the  lowest  at  Hartford 
since  1907. 

Tobacco,  tomatoes,  corn  and  other  warm  weather 

crops  were  conspicuously  retarded  in  growth, 

while  hay,  pastures,  lawns,  and  potatoes  thrived 

very  well  as  a  result  of  the  cool  temperatures. 

An  excellent  crop  of  strawberries  was  also  harvested. 

The  emergence  and  activity  of  many  species  of 
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While  there  were  no  extensive  severe  storms  during 
June,  localized  damage  resulted  from  high  winds 
on  the  1st  and  14th  and  from  electrical  storms 
on  the  lOth-llth,  13th  and  26th.   Extensive  wind 
damage  to  trees  and  power  lines  occurred  in  north- 
west Connecticut  on  the  14th.   Lightning-caused 
fires  destroyed  a  home  in  Old  Saybrook,  Conn., 
on  the  11th  and  another  home  in  Coventry,  R.  I. 
on  the  13th.   A  church  near  Bridgeport  and  a  few 
homes  in  the  New  Haven  area  also  sustained  light- 
ning or  fire  damage  on  the  former  date,   each  of 
the  electrical  storms  yielded  excessive  amounts 
of  precipitation  in  local  areas.   Late  on  the 
10th  a  total  of  1.36  inches  was  recorded  in  45 
minutes  at  Bridgeport.   As  this  storm  moved  east- 
ward a  recording  gage  at  Noank,  Conn.,  measured 
1 . 18  inches  in  45  minutes .   The  heaviest  one  hour 
amount  since  hurricane  "Diane"  in  1955  was  observed 
at  Providence  on  the  13th  with  1.60  inches  of  rain. 
On  the  26th  a  total  of  0.76  inche  was  measured 
in  20  minutes  at  WBAS,  Hartford. 

Dr.  A.  Boyd  Pack,  State  Cllmatologlst 
U.  S.  Weather  Bureau 
Hartford,  Connecticut 
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-   .94 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

"    1 

11 

< 

III 

•1 

X 

1 

s 
3 

& 

>• 

& 
a> 

Q 

No  ol  Ctays 

t^ 

III 

Q  U.  H 

1 

1 

Snow,  Sleel 

No 

of  Day3 

Statioa 

Max 

Mm, 

1 

II 

1 

0 

2 

.i 

s< 

S  1 

B  1 

si 

:i 

s? 

COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

67.3 
69. S 
66.7 
69.7 
63.7 

48.6 
48.6 
49.5 
48,1 
45.3 

58.0 
59.1 
58.1 
58.9 
54.5 

-  3,2 

79 
79 
79 
81 
75 

30 

30 

30 

30+ 

28 

37 
36 
40 
38 
36 

10 
10+ 

7 
7 
7 

208 
180 
207 
183 
309 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.02 
2.67 
3.32 
2.31 
2.36 

-  1.35 

.67 
.77 
.66 
■  65 
•  67 

3 
2 
2 
1 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
6 
5 
5 

1 
1 
3 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

JONESBORO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

AM 
//R 

66.6 
69.2 
66. a 
67.9 
73.6 

44,6 
51,2 
47,4 
47,9 
45,4 

55.6 
60.2 
68,1 
57,9 
59,6 

-  3,7 

76 
87 
86 
79 
87 

29 
30 
30 
30 
30+ 

31 
42 
35 
36 
32 

7 
7 
7 
7 
7 

275 
152 
206 
209 
177 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3,69 
2,32 

1,91 
2,36 
2,70 

-  1.41 

1.14 
.79 
,95 
,94 

1,18 

3 
2 
2 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
5 
6 

5 

2 

1 
1 
1 
2 

2 

0 
0 
0 

1 

DIVISION 

58,0 

-  3.7 

2,57 

-   .77 

.0 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

STOCKBRIDGE 

AM 
AM 
AM 
R 

70.9 
71.0 
72.0 
69.8 
69.5 

49,4 
46r4 
45,6 
46,8 
46,7 

60,2 
58,7 
58.8 
58.3 
58.1 

-  4,5 

-  6.7 

-  4.7 

-  5.2 

86 
86 

83 
82 
83 

2 
26 
30  + 
30+ 

30 

33 
33 
34 
33 
30 

7 

7 
18+ 

7 
18 

164 
195 
194 
202 
210 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

2,61 
2,33 
1,10 
2,33 
2,02 

-  1.74 

-  1.84 

-  2.26 

-  2.34 

.86 
,62 
,28 
.57 

,51 

3 

3 

22 

9 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
4 
6 
6 

3 

2 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

WEST  CUMMINGTON 

71.5 

44.8 

58.2 

85 

30 

30 

7 

210 

0 

0 

2 

0 

2.07 

,65 

9 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

58.7 

-  5.7 

2.08 

-  2.09 

.0 

CENTRAL 

AMHERST 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

// 

72.5 
74.8 
73.6 
70.6 
71.7 

51.0 
51.0 
46.9 
53.0 

61.8 
62.9 
60.3 
61,8 
M 

-  5.1 

-  2.2 

85 
89 
88 
86 
84 

30 
30 
30 
30 
30 

36 
36 
31 
42 

7 
7 
7 

7 

126 
106 
163 
133 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

1.64 
2.23 
.85 
1.62 
2.53 

-  2,44 

-  2,66 

,64 
,69 
,39 
.41 
.69 

2 
9 
9 
9 
26 

•  0 

•  0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
8 
2 

4 
8 

1 
1 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBURS  2  S 
FRAMINGHAM 
HAVERHILL 

*  AM 
AM 
AM 

72,5 
71.5 
73. 7M 
74.6 
75.6 

53.3 
52.3 
49.8 

52.1 
53.0 

62,9 
61,9 
61. 8M 
63.4 
64.3 

-  5.4 

-  3.7 

-  5.6 

-  4.8 

-  4.2 

87 
82 

86 
87 
90 

30 
13 

30 
30 
30 

42 
38 
35 
40 

40 

7 
7 
7 
7 

7 

108 
132 
122 

104 
82 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.60 
1.97 
1.43 
1.78 
2.13 

-  1,24 

-  1,89 

-  2.67 

-  1.99 

-  1,06 

1.05 
,45 
,35 

,83 
,88 

27 
27 
10 
27 
2 

,0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
S 

4 
4 

1 
0 
0 

1 
1 

1 

0 
0 

0 
0 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 
AM 

74.5 
73.4 
77.4 
70.6 
75.8 

50.6 
52.8 
53.0 
48,4 
52,9 

62.6 
63.1 
65.2 
59.6 
64.4 

-  3.2 

-  3.7 

-  2.7 

-  5.8 

-  5.0 

86 
89 
92 
83 
87 

13 
30 
30 
2 
30 

38 
40 
41 
37 
41 

7 
7 
7 
7 
7 

114 
95 
68 

174 
69 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.01 
2,23 
2,37 
1,53 
3,61 

-  1.96 

-  1.05 

-  1.16 

-  2.68 

-  .77 

,90 
,87 
,63 
.81 
1.00 

27 
2 

2 

3 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
6 
5 
8 

1 
1 

2 
1 
3 

0 
0 
0 
0 

1 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  MEDWAY 

AM 

72.7 
75.9 
72.3 
73.8 
75.3 

47,0 
60,7 
50.2 
52.1 
48.9 

59.9 
63,3 
61,3 
63,0 
62,1 

-  4.6 

84 
90 
87 
87 
88 

30 
30 
30 
30 
30 

30 
34 
35 
36 
34 

7 

7 
7 
7 
7 

163 
91 
144 
105 
120 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1,41 
1,19 
1,32 
1,39 
1,33 

-  2.73 

.33 
.44 
.36 
.28 
.33 

3 
9 
9 
19 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
4 
6 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

75.2 
73.6 
69.3 
73.5 

49.5 
52.4 
50.5 
50.0 

62,4 

63,0 
69,9 
61.8 

-  4.3 

-  5.6 

-  3.9 

89 
87 
83 
87 

30 
30 
30 
30 

33 
37 

40 
35 

7 
7 
7 
7 

119 
97 

167 
132 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1,92 
2,25 
2,56 
2,13 

-  1.90 

-  1,38 

-  1,81 

,54 

,48 

1.25 

.65 

26 
26 
26 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

8 
6 
6 

1 

0 

1 
1 

0 
0 

1 

0 

DIVISION 

62.3 

-  4.7 

1,91 

-  1,96 

.0 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
tCOHASSET 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 

//R 

AM 
AM 

AM 

71.6 
73.9 
71. 3M 
71. IM 
68.3 

56.2 

61,7 
51. IM 
63, 2M 
51.3 

63.9 
62.8 
61. 2M 
62. 2M 
69.8 

-  3.3 

-  2.6 

89 
88 
84 
83 
78 

30 
30 
27 
30 
13 

48 
39 
41 
40 
38 

7 

18+ 

7+ 

5 

5 

85 

99 

136 

111 

154 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,96 
1,59 
1.87 
2,88 
2.78 

-  ,62 

-  1.62 

-  ,47 

.85 
.43 
.66 
.76 
.64 

26 

19 
10 
14 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

5 
5 
7 
6 

2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

FALL  RIVER 

HYANNIS  3  NE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

R 

71.4 
70.4 
73.0 
64.7 
70.8 

54.3 
52.1 
53.8 
51.2 
56.7 

62.9 
61.3 
63.4 
68.0 
63.8 

-  3.6 

-  2.9 

-  1.9 

87 
82 
84 
77 
86 

30 
30 
30 
29 
30 

43 
41 
40 
40 
46 

7 
7 
7 
5 
7 

106 
130 

90 
209 

80 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.95 
2.69 
1.81 
2.42 
2.43 

-  ,31 

-  .48 

-  1.35 

-  .82 

-  .53 

.75 
.90 
.65 
.46 
.64 

13 

14 

3 

19 

14 

,0 
,0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

7 
7 
5 

7 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  NW 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

AM 

72.7 
70.9 
70.7 
69.1 
70.1 

53.4 

51.3 
51.4 
54.1 

63.1 

M 
61.0 
60.3 
62.1 

-  3.2 

89 
86 
82 
87 
87 

30 

30 

30+ 

30 

30 

40 

37 
42 
47 

5 

7+ 

7 
7+ 

110 

140 
160 
115 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.71 
1.66 
2.96 
1.89 
1.82 

-  1.84 

.76 
.60 
•  93 
,66 

.75 

19 

9 

14 

19 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

0 

4 
4 
7 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

SANDWICH 
TAUNTON 
WEST  LYNN 

70.4 
73.1 
72.2 

54.5 
51.9 
53.1 

62,5 
62,6 
62,7 

-  3.3 

85 
87 
92 

30 
30 
30 

42 
36 
43 

5 
7 

7 

115 
110 
111 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

3.16 
2.26 
2.25 

-  1.10 

.90 
.56 
.65 

2 

19 

9 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 

8 
5 

0 
0 
0 

DIVISION 

62,0 

-  2.9 

2.35 

-   .91 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 
AM 

69.7 
69.2 
67.5 
67.3 
62.6 

46.1 
43.6 
46.6 
40.3 
40.6 

67,4 
56,4 
57,1 
63,8 
61.6 

-  5.3 

-  5.8 

-  6.9 

81 
82 
78 
78 
76 

29 
30 
29 
29 
30 

30 
33 
34 
29 
26 

7 

7 
7 
4 
7 

231 
255 
238 
331 
393 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
6 

4 

0 
0 
0 

0 
0 

2.30 
1.80 
5.00 
2.66 
3.07 

-  2.27 

.77 

-  1.72 

1.24 

,67 

2,16 

1.07 

.93 

2 
2 
2 
2 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

11 

7 
8 

1 
1 

3 
1 
2 

1 

0 

1 
1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


NEW   ENGLAND 
JUNE    1958 


Temperature 


Stflti^rn 


6RAFT0N 
LANCASTER 
MONROE    i    NNE 
ttMOUNT    NASHINSTON  /. 

PINKHAM    NOTCH 

DIVISION 

SOUTHERN 

BLACKHATER    OAM 

CAMP  TON 

CONCORD  MB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  0EER1N6 

FRANKLIN    1    NW 

FRANKLIN    FALLS    DAH 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  3  N 

NORTHHOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  WNH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

NEST  LEBANON 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

DIVISION 

RHODE    ISLAND 

BLOCK  ISLAND  MB  AP 

SREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
LEMINGTON 
MIDDLESEX 

MONTPELIER    CAA    AIRPORT 
ttMOUNT    MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTHFIELO    NORWICH    UNIV 
SAINT    JOHNSBURY 

WEST    BURKE 

DIVISION 

WESTERN 


RAH 
AM 
R 


<  2 


71.6 
70.1 
67.1 
<>6.1 
63.5 


71.* 
71.3 
72.7 
7*. 6 

70.* 

73.3 
71.1 
70.9 
73.7 
70.5 

70.7 
73.8 
72.1 
69.9 
73.3 

71.* 
71.3 
69.6 
71.0 
71,7 

71.6 
7*. 3 
73.3 
69.8 


66.* 
72. 7M 
71.7 
70.8 
71.3 


70.* 
70.7 
72.1 
67.6 
69.5 

67.* 
56. 2M 
68.2 
72.5 
72.3 

68.8 


2    E 


*1.2 
*3.* 
*5.5 
33.1 

**.l 


*6.2 
**.l 
*7.2 
*9.3 

*5.0 

*7.2 
**.3 
*6.8 

*e.* 

*8.0 

**.i 

*8.1 
*6.0 
*7.9 
*6.9 

*e.9 
*8.3 
*2.7 
*7.9 
*6.9 

**.7 
*7.6 

*e.5 
*2.e 


53.2 

50.6M 
50.9 
5*.* 
53,7 


*2.3 
*2.2 
*5,6 
*3,1 
*5,9 

*6,5 
39. OM 
*2.* 
*5.1 
*6.3 

38.5 


BENNINeTON  2  NW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

R 

73.1 
69.8 
72.3 
73,0 

*7.5 
*9.7 
48.1 
*4.7 

ST  ALBANS  BAY 

71,7 

51.1 

DIVISION 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

AH 

AM 
AM 
AM 

71,2 
73,5 
70,9 
6*, 3 
72.9 

*e.o 

*1.7 
*6.1 
*1.9 
*7.2 

WILDER 
WOODSTOCK  3  ENE 

AM 
AM 

69.9 
69.3 

*5.* 
**.* 

DIVISION 

56.* 
56,8 
56,3 
39,6 

53,8 

55.5 


58,8 
57,7 
60,0 
62,0 
57,7 

60,3 

57,7 
58.9 
61,1 
59,3 

57,* 
61,0 

59,1 
58,9 
60,1 

60,2 

59,8 
56,2 
59,5 
59,3 

58,2 
61,0 
60,9 
56,3 

59.2 


59.6 
61. 7M 
61.3 
62.6 
62.5 

61,6 


56,* 

56.5 
58.9 
55.* 
57.7 

57.0 

*7.6M 

55.3 

58.8 

59,3 

53,7 


60,3 
59,8 
60,2 
58,9 


61,* 
60,1 


59.6 
57.6 
58,5 
53,1 
60,1 

57,7 
56,9 


Q  [i:  t- 


-  6.8 

-  *.8 

-  5.2 


*.l 
3.1 


5.7 
3.9 


6.0 

5.9 


7.8 
*.0 
5 


255 
239 
256 
756 

331 


201 
223 
169 
129 
223 

157 
223 
197 
1*3 
180 

23* 
153 
187 
187 
169 

15* 
170 
262 
18* 
181 

207 
1*2 
1*0 
257 


158 
130 
125 
95 
11* 


259 
262 
187 
291 
220 

2*5 
*93 
286 
197 
173 

33* 


152 
169 
16* 
192 


No  of  Days 


170 
22* 
198 
351 
157 

219 
2*8 


Precipitation 


2.23 
3,93 
3,20 
*,25 
2,55 

2,97 


2,29 
1,90 
2,50 
2,01 
2,55 

2,0* 
1,71 
1.28 
2,0* 

1,55 

1,96 
1.22 
1.7* 
2.35 
1,25 

1,77 
1,36 
1,8* 
2,01 
2,31 

li 
1.71 
1,31 
1,7* 

1,83 


2,12 
1,95 
2,81 
2,87 
3,15 

2,58 


3,10 
2,09 
*,0S 

3,38 

3,21 
*,20 
2,88 
3,36 
3,5* 

*,32 

3.33 


1,66 
3.77 
2.95 
2.25 


*,0* 
2,93 


1,63 
2,21 
3,21 
1,96 
2,22 


,53 
2,01 
2,53 


1,12 
1,38 


2,16 

1,90 


2,51 
2,6* 


1,81 
2.17 


-  .7* 

-  .25 

-  .02 

-  ,** 


1.07 
1.58 


.85 
.03 
•  32 

.*8 

.5* 


O 


1.9* 
1.76 


2.75 
1.60 


1.09 

1.58 

1.36 

,6* 

,*7 


1.20 
.*5 
1.19 
1.39 
1.28 

1.08 
.76 
.56 

1,08 
,58 

,91 

,78 

1.09 

1,17 

,*6 

1.30 
.31 
,55 

1,08 
1,18 

,52 
.50 
.7* 
.79 


•  96 

•  *1 
1^02 

•  77 
1.69 


1.00 
.95 
.87 

l.*6 

1^20 

.86 

•  53 

1.50 

l.*5 

1.59 


.36 

.87 
l.*0 
1.50 


1.01 

1.39 

1.35 

.62 

.92 

.*5 
.6* 


•  0 
.0 
.0 
1.5 
.0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


ol  Days 


DATA    RECEIVED    TOO    LATE    TO   BE 
INCLUDED    IN   DIVISION   AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15   I    16       17       18 


19      20      21 


25      26      27 


CONNECTICUT 

ANSON I A 
BAKER5V1LLE 
BALTIC 
BAfiKHAMSTED 
BRIDGEPORT  WB  AP 

eROOIU.YN 

aULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 


1  S 


COLLINSVILLE 
COVENTRY 
CREAM  HIU. 
0AN8URY 
DAWSON  LAKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARO  FLO// 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
HEMLOCKS  RESERVOIR 
LAKE  KONOMOC 
LAUREL  RESERVOIR 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOM  DAM 
MEAD  POND  RESERVOIR 

MIDDLETOWN  *.    W 


MILFORO 

3.40 

MOHAWK  RANGER  STA 

2.'>2 

MOUNT  CARMEL 

2.<>5 

NATCHAUG  RAN&ER  STA 

2,<.S 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

2*64 

NEW  HARTFORD 

2.55 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 

2.83 

NORFOLK  2  SH 

2>1* 

NORTH  eRANFORD 

2>42 

NORTH  SUILFORD 

a.*7 

NORWALK  GAS  PLANT 

2.2e 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

2.34 

PACHAUG  FOREST 

1.97 

PEOPLES  RANGER  STA 

2.01 

PROSPECT 

2. 49 

PUTNAM 

l.«3 

PUTNAM  LAKE 

l.se 

ROCKY  RIVER  DAM 

2.53 

ROUND  POND 

*.o» 

SALISBURY 

1.49 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

3.79 

SHEPAUG  DAM 

2.50 

SHUTTLE  MEADOW  RESVfi 

2.ie 

STAFFORD  SPRINGS 

2.32 

STAMFORD  5  N 

2.36 

STEVENSON  0AM 

2.5S 

STORRS 

1.73 

TORRINGTON 

2.30 

TORRINGTON  2 

- 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

3.09 

WATERBURY  CITY  HALL 

. 

WATERBURY  RADIO  W6RY 

2.21 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

2.90 

WESTBROOK 

3.83 

WEST  HARTFORD 

3.66 

WEST  HARTLAND 

2.52 

WHIGVIU.E  RESERVOIR 

2.30 

WHITNEY  LAKE 

2.67 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  OOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WVMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRIOGEHATER 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 


CORINNA 

2.70 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

2.58 

OAMARISCOTTA  MILLS 

2.31 

EASTPORT 

2.3t 

EAST  SANGERVIU.E  5  SE 

2.88 

EAST  WINTHROP 

2.09 

ELLSWORTH 

2.09 

FARMINGTON 

2.93 

FORT  FAIRFIELD 

4.07 

FORT  KENT 

4.94 

GARDINER 

2.27 

6ILEA0 

1.63 

GREENVILLE 

2.72 

HIRAM  2  S 

1.76 

HOULTON  CAA  AP 

3.71 

HOULTON  1  NE 

3.25 

JACKMAN 

2.40 

JOHESBORO 

3.69 

LEWISTON 

2.18 

LONG  FALLS  DAM 

1.92 

MACHIAS 

3.16 

MADISON 

2.56 

MIDDLE  DAM 

2.54 

MILLINOCKET 

2.71 

MILLINOCKET  CAA  AP 

2.30 

MOOSEHEAD 

2.67 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

2.43 

ORONO 

3.92 

PORTLAND 

2.32 

•  02  1 
.05 

37   . 
25   . 

02   . 

.09 

16   . 

.01  1 

01 

.02 

12   • 

.28 

29   • 

.07 

19   . 

.06 

43   • 

.03 

36   • 

.08 

17   • 

•  08 

04   • 

•  05 

15   • 

•  03 

67   • 

•  03  I 

17   • 

•  04  1 

29   • 

•  05  1 

61   • 

•  06  1 

87 

•  14 

16   • 

•  08  1 

25   • 

•  01 

33   • 

•  06 

32   T 

•  08  2 

35   • 

.05  1 

33 

•  03  1 

06   • 

•  17 

07   • 

•  15 

10   • 

•  05  2 

53   • 

•  10 

52   • 

•  05  2 

12   • 

•  15 

26   • 

•  13 

69   • 

•  15 

04   • 

•  20 

06   • 

.07 

20   . 

•  51  1 

I* 

•  14 

14   • 

•  02  1 

24 

•  07  1 

09   • 

•  05 

54   • 

.02 

40   . 

•  07 

31   • 

•  10 

16   • 

•  06 

79   • 

•  15 

03   • 

•  02 

35   • 

•  23 

20   • 

.02  1 

45   • 

.07 

16   • 

.07  1 

78   • 

.04 

26   • 

.09 

14   • 

T 

02   • 

.14 

45   . 

.07 

82   • 

T 

31   • 

24   • 

.03 

23   • 

1 

39   • 

•  03 

02   T 

•  04 

18   • 

•  04  1 

31   • 

•  11  1 

80   • 

.14 

14   . 

•  12 

l^  : 

•  04  1 

16   • 

.06 

, 

.15 

20   • 

.11 

15   • 

.26 

33   • 

•07      ^06 
See  Refereoct 


•25   •OS   T 


1.19 
.52 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

3 

Day  of  month 

1 

I 

1 

H 

1    1 

2    1 

3 

4        5    1    6 

7    1    8    1    9 

10  1 

11    1 

12 

13  1 

U  1    15 

16      17  1   18 

19  1 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26 

27 

28  1  29|  30 

31 

FORTLAM)   as   AIRMUT      //R 

la»l 

.17 

.99 

T 

.97 

•  0* 

•  92 

T 

T 

T 

Tl9 

•  02 

T           .2* 

T 

.V9 

MESOUE    ISLE 

3<»9 

.19 

.9* 

.99 

•  0* 

•  99 

T 

.99 

.09      T           .03 

T 

•  91 

.96      .6* 

.99 

.99                   .17 

KIPOGENUS  0AM 

3.31 

.19 

•  *7 

.91 

.9* 

•  09 

•  09 

.5* 

.92      .03 

1^10      ^99 

.9* 

.11 

■OCIOAW 

2<M 

.*9 

.9* 

T 

•  01 

.92 

.06 

.19 

.04 

T 

.14 

•  19 

.2* 

.09 

•UMFIMS    3    S« 

2.AI 

.9* 

.*2 

T           T 

.2* 

.17 

.17 

.04 

.04 

.66 

.99      .19 

.U 

•IMFOOO    1    S 

1|B2 

.37 

.*9 

.T 

.19 

.07 

.1* 

T 

.02 

.95 

.91       .99 

•  12 

SANFOaS   2   mu 

2«79 

•  99 

I.IB 

.93 

.19 

•  02 

.11 

.06 

.04 

•  17 

•  04 

.90 

.79 

SOUTH  ANDOVEIi 

2.39 

.54 

.61 

.16 

.07 

.23 

.37 

.09 

.21 

.11 

S«UA   PAN   0AM 

>•>* 

T 

.79 

.09 

.9* 

.79 

.21 

T 

•  09 

.92 

THE   fOKKS 

liBB 

.93 

.39 

.*1 

•  96 

.19 

.19 

T 

WITY 

2.21 

.39 

.99 

.0* 

•  19 

.09 

.61 

.97 

.41 

.91 

UPPER   OAK 

1.2* 

.*9 

.79 

.02 

.01 

•  31 

.02      ,04 

.04 

•  39 

.92      .1* 

.19 

■EST   eUXTON    2   NNa 

2.61 

.29 

l.U 

.17 

.96 

.92 

.06 

■  06 

.17 

.*a 

.M 

T 

VEST  ENTIEU) 

2.71 

.0* 

•  25 

.39 

.09 

.60      .02 

.09 

.69      .19 

.12 

•  26 

KINSLOa 

1.99 

• 

.77 

.99 

T 

.19 

T 

•  65      T 

.07 

.29 

MOOLAIO 

*.1> 

.99 

.99 

T 

.10 

.93 

.99 

.50 

•  21 

.10      .99 

T          .91 

HASSACBUSETTS 

AtAMS 

2.B1 

T 

.93 

.9* 

•  19 

•  97 

•  11 

•  29 

.06 

.93 

T           T 

T 

.92 

AMHERST 

1.** 

.** 

•  21 

T          •IS 

•  06 

.29 

T 

.02 

.02 

.13 

•  04 

.93 

ASHSURMHAH 

.9A 

.92 

.22 

•  99 

T 

•  92 

.99 

•  99 

T 

T 

.01 

.02 

T 

•  04 

.11 

ASnuwo 

1.7* 

.29 

•  02 

•  19 

.9* 

•  99 

.01 

.15 

.09 

.07 

•  08 

.71 

ATHOL    3    E 

1.30 

.91 

.99 

•  90 

.99 

.99 

.91 

•  02 

.02 

BEDFOfiO 

2.29 

.29 

.29 

.99 

•  69 

•  95 

.12 

.99 

.11 

.19 

T 

.25 

•  03 

.29 

SEEcmooo 

l.«9 

.29 

.01 

.25 

•  99 

.99 

.u 

.21 

.39 

•  20 

•  11 

.92 

eELCMERTOm 

2.75 

.92 

.9* 

.29 

.9* 

•  99 

•  OS 

•  39 

.0* 

•  33 

•  54 

.70 

BIRCH  MILL   0AM 

.99 

.2* 

T 

.99 

•  39 

•  02 

•  96 

.97 

T 

.09 

.91 

BLUE    HILL                               // 

l.«2 

.2* 

.07 

.92 

•  *1 

•  9* 

•  03 

•  99 

T 

■  06 

.33 

.19 

•  03 

•  03      T 

.93 

.99 

BOSTON    MB   AIRPO«T           //R 

2.9« 

T 

.** 

T          .01 

T           ^96 

•  1* 

•  07 

T 

•  03 

T           T           T 

.33 

•  48 

T 

•  04 

.19 

T 

BOYLSTON 

1.9« 

9 

.*2 

.09 

•  16 

•  27 

■  01 

• 

• 

• 

•  40 

.90 

BROCKTON 

1.99 

.12 

.93 

.32 

T 

•  01 

•  97 

.22 

.41 

.09 

•  06 

•  29 

.93 

CHARLES    RIVER   VILLA«E 

1.9* 

.39 

.02 

•  29 

•  09 

•  97 

.03 

.16 

.19 

•  06 

•  96 

.49 

CHARLTON   MASONIC   HONE 

2.99 

•  39 

.12 

.09 

.11 

•  93 

.02 

•  17 

.09 

.29 

.03 

•  91 

.69 

.12 

CHATHAM   LTSTA 

2.39 

• 

.90 

.29 

.*0 

•  10 

.90 

.90 

.19 

0«STERF1£LD 

2.99 

.99 

.47 

.17 

.*6 

.06 

.*9 

.10 

.92 

•  19 

.01 

CHESTNUT    HILL 

2.99 

.30 

.92 

.3* 

•  06 

•  06 

.02 

■  12 

.27 

.21 

•  99 

1.09 

CLINTON 

1.97 

•  >« 

.09 

.09 

.♦2 

.02 

.11 

.97 

.91 

.21 

.03 

.03 

•  u 

.49 

COHASSET 

1.87 

.66 

.06 

.03 

.13 

.22 

.40 

.24 

.08      T 

.06 

COLMROOX 

2.19 

•  99 

.27 

.19 

T           .21 

.25 

.U 

.37 

• 

.19 

.49 

EAST    PEPPESELL 

1.9* 

•  99 

.33 

.u 

.09 

.04 

.11 

.11 

•  09 

.17 

EAST   HAREHAM 

2.B« 

.70 

.3S 

■  19 

.19 

.7* 

.99 

.11 

CDAARTOHN 

2.7S 

■  99 

.07 

.90 

.*7 

.*7 

.96 

.94 

.08 

•  29 

.99 

FALL   RIVER 

2.99 

•  71 

.92       .AO 

•  0* 

.19 

.21 

•  79 

.93 

.41 

.09 

.02 

•  14 

.91 

FITCHBURO    1   S 

l.*> 

.39 

T 

•  09 

.35 

.19 

.99 

.19 

.02 

.93 

•  94 

.29 

FRAMINSHAM 

1.7B 

•  29 

.92 

.19 

•  09 

.99 

.91 

.19 

.09 

.96 

•  99 

.B> 

FRANKLIN 

l.*« 

•  22 

.99 

.20 

•  93 

.10 

.U 

.20 

.12 

.03 

•  29 

.u 

•ARONER 

1.09 

•  92 

•  20 

•  92 

.51 

•  11 

.09 

.92 

.92 

.01 

.01 

•  92 

.91 

6II0T0N 

1.7* 

T 

•  *9 

.91 

T 

•  *7 

•  99 

.05 

.91 

.29 

.05 

•  04 

•  04 

.40 

NARMICJC 

2.12 

.2* 

.17 

•  1* 

.9* 

.1* 

.0* 

.20 

•  02 

.32 

.H 

HATCWILLE 

2.99 

.3* 

•  95 

•  2* 

.19 

.7* 

.09 

.39 

•  10 

.91      T 

HAVERHILL 

2.13 

•  aa 

.95 

•  12 

•  97 

•  09 

.91 

T 

.09 

T 

.29 

.91 

•  02 

.96 

.99 

.1* 

MtATH 

2.19 

.99 

.79 

.15 

•  *0 

•  23 

•  29 

.19 

.92 

T 

•  91 

T 

.92 

HOLT0«E 

2.*9 

.0* 

.33 

.20 

T 

.15 

.09 

.20 

.02 

.29 

T 

.49 

.71 

HOOSAC   TUNNEL 

2.39 

T 

.1* 

.92 

.19 

•  95 

.13 

.92 

.95 

.03 

.02      T 

.M 

HUeeARDSTON 

2.0* 

.29 

.06 

•  26 

.*a 

.17 

.12 

•  03 

.28 

.92 

.12 

.22 

KVAWIS    3   NE 

2.99 

.03 

.25 

.*9 

.16 

.17 

.90 

.28 

.92 

•  20 

.97 

.02 

IPSHICH 

1.79 

.99 

T 

.27 

.11 

.92 

.09 

.17 

.91 

•  09 

.02 

.1* 

JEFFERSON 

2.02 

• 

.23 

.11 

.29 

.1« 

• 

.99 

•  19 

.71 

nilSHTVILLE   OAH 

1.19 

.99 

.la 

•  06 

.07 

.21 

.17 

.29 

.99 

LAKE   COCHITUATE 

2.91 

.9* 

.92 

.21 

.99 

.19 

.94 

.19 

•  9S 

.07 

.09 

.90 

LAURENCE 

2.23 

.97 

T 

T 

T           .9* 

.06 

.91 

.9* 

•  02 

T 

.97 

.92 

.02 

.07 

.M 

.01 

UMELL 

2.97 

.93 

.19 

•  97 

.9* 

.0* 

.U 

T 

.34 

.03 

.09 

T 

.91 

MANSFIELD 

i.ee 

.10 

.01 

.28 

.05 

.12 

.17 

.36 

.16 

.01 

.35 

.05 

MieOLEBORO 

2.** 

.*7 

.01 

.** 

.19 

.12 

.61 

.40 

.38 

.01 

.97 

MIOOLETON 

l.Sl 

.99 

.37 

.07 

.06 

.95 

.19 

.30 

.04 

.04 

.14 

MILFOOO 

1.** 

.27 

.31 

.0* 

.1* 

.04 

.16 

.11 

•  06 

.21 

.10 

MILLBURY 

l.*a 

.19 

.01 

.09 

T 

.97 

.10 

.24 

.99 

•  03 

.29 

.99 

M0NTA6UE   CITY 

l.*s 

•  0* 

.*3 

•  11 

•  21 

.30 

.29 

.09 

T 

.92 

T 

NANTUCKET   H8. AIRPORT        R 

2.*2 

•  *5 

T           T           T 

T           .07 

.29 

.19 

.19 

•  *9 

.01 

.49 

■  93 

.01 

.99 

.U 

NEIi    BEDFOKO 

2.*9 

•  91 

.31 

.3« 

.16 

•  29 

.14 

.41 

.91 

.09 

T 

NEWBURYPORT 

1.7* 

.99 

T 

T 

.21 

.99 

.91 

.96 

T 

.12 

.29 

.08 

.07 

.M 

NEK    SALEM 

1.B7 

.99 

•  U 

.76 

.14 

.97 

.09 

.19 

.99 

Ha«TH8RI0eE 

1.92 

.39 

.03 

.1* 

.91 

.19 

.04 

.13 

.16 

.12 

.1> 

.91 

NORWOOD 

1.39 

.29 

T 

.*0 

.9* 

.07 

■  04 

.19 

.17 

.12 

.90 

.u 

PELKAM 

1.77 

•  02 

.99 

.22 

T 

.16 

.12 

.17 

.93 

.10 

.01 

•  32 

.12 

PEMsaOKE 

2.*« 

.97 

T 

.56 

.0* 

.22 

.34 

.46 

T 

.17                   T 

PERU 

2.09 

•  93 

.*9 

.29 

.69 

.16 

.*! 

.03 

T 

T 

•  02 

.09 

PETERSHAM    AN                            R 

1.3a 

T 

.39 

.09 

.95 

.09 

.95 

.09 

.09 

PITTSFIELO   KB    AIRPORT      R 

2.33 

T 

.*5 

.39 

.0*      .97 

.1* 

.92 

•  08 

.92 

.92 

T 

T 

.1* 

PLAINFIELO 

2.09 

.7* 

.17 

• 

.53 

.*9 

.97 

•  05 

.02 

PLYMOUTH 

1.71 

.29 

.29 

T           T 

.06 

.95 

.29 

■  76 

T 

•  04 

.96 

T 

PRINCETON 

2.21 

.1* 

.07 

.59 

.15 

• 

* 

• 

.48 

.6* 

PROVINCETOMN    1    NW 

1.99 

.29 

.09 

.60 

.01 

.99 

.34 

.U 

•  09 

•  95                  T 

T 

OUABAIN    INTAKE 

2.19 

.93 

.*0 

.90 

■  0* 

•  12 

•  25 

.12 

.94 

.28 

.19 

.22 

ROCHESTER 

2.99 

.99 

.02 

T 

.23 

.19 

.21 

.91 

.22 

.42 

•  02 

.97      T 

ROCKPORT    1    ESE 

1.99 

T 

.*2 

•  3* 

.06 

.05 

T 

.09 

.68 

.02 

•  06 

.17 

.01 

SALEM   CO   AIR    STATION 

1.B2 

T 

.29 

T 

T 

.75 

T 

•  03 

T 

T 

T 

.28 

.10 

T 

T 

.29 

.04 

SANOVICH 

3.1* 

.99 

T           •** 

T 

•  10 

.11 

.65 

.02 

T 

.73 

T 

•  09 

.97 

SE6REGANSET 

2.99 

.31 

.95 

.*5 

.19 

.29 

■  79 

.37 

.12 

•  12 

SHELBURNE   FALLS 

1.99 

•  01 

.91 

■  1* 

.12 

.15 

.19 

.99 

.01 

T 

.91 

SOUThBRIOSE    3    SH 

2.32 

.29 

.9* 

.15 

.9* 

.12 

■  14 

.24 

.04 

.02 

•  99 

.at 

SOUTH   EGREMONT 

1.99 

T 

.23 

.52 

.30 

.17 

.11 

.M 

T 

•  99 

.24 

SPOT   POND 

2.97 

.33 

.92 

.63 

.11 

.19 

■  09 

.19 

.10 

.22 

.01 

.1* 

SPRINSFIEU)   ARMORY 

3.91 

.53 

.22 

T           ^12 

.96 

.0* 

1.00 

T 

1 

.29 

.02 

.40 

.64 

.19 

STERLING 

2.37 

• 

.29 

.07 

•  9« 

.11 

.03 

• 

.17 

♦ 

.14 

.91 

STOCKBRIOGE 

2.92 

•  *> 

.*1 

.0*      .91 

.12 

.21 

.05 

T           T 

.09 

T 

.11 

.02 

TAUNTON 

2.2* 

.37 

.19 

.0* 

.29 

.05 

.10 

.15 

.40 

.56 

T 

T 

.19 

.92 

TULLY  0AM 

l.*l 

.01 

.33 

.05 

.29 

.27 

.16 

.21 

T 

.04 

.94 

TURNERS   FALLS 

1.19 

.33 

.10 

.** 

.07 

.20 

T 

T 

T 

•  09 

■ALPOLE 

1.32 

.15 

.9* 

.92 

•  36 

.02 

.01 

.10 

.01 

.05 

.26 

.06 

•  92 

.99      T 

.07 

.99 

■AL«tE    1    S 

1.39 

.15 

.93 

.0* 

.29 

.09 

.0* 

.10 

.01 

.12 

.29 

.09 

•  02 

.19 

.06 

.09 

MARE 

2.19 

.91 

•  30 

.20 

.07 

.06 

.23 

.29 

■  19 

.69 

HARE      2 

3.99 

.19 

.*0 

.20 

.10 

.25 

•  10 

.29 

1.99 

.69 

VASHIHGTON    2 

1.73 

.0* 

.30 

.22 

•  93 

.30 

.»* 

.U 

.09 

.04 

T 

•  01 

.14 

.01 

WEBSTER 

1.92 

.39 

.92 

.12 

T 

•  1* 

.09 

.13 

.06 

•  06 

.91 

.4* 

•EST  CUMMIN6T0N 

2.07 

.59 

.25 

T           .69 

.10 

.27 

•  99 

.03 

.04 

T 

T 

T 

.99 

T 

HESTFIELD 

3.99 

.02 

.23 

.29 

■  99 

.10 

.10 

1.71 

.29 

T 

.94 

.19 

■EST   LYNN 

2.25 

.29 

T           .65 

.07 

•  07 

.*7 

.05 

.02 

T 

.27 

.07 

•  01 

.99      T 

.29 

■EST   HEDMAY 

1.33 

•  33 

T 

.13 

T 

•  07 

.12 

.10 

T 

.90 

.09 

■ESTON 

1.92 

.2* 

.09 

.0* 

•  *B 

•  9* 

•  0* 

•  19 

•  03 

.19 

.02 

•  09 

.99 

.14 

.04 

•EST  OTIS 

2.20 

.0* 

.06 

.9* 

.22 

•  10 

•  07 

•  05 

T 

T 

.09 

.22 

.11 

MESTOVER    FIELO 

2.25 

T 

.35 

•  19      T 

T           .16 

•  05 

•  13 

T 

.01 

T                       .20 

.03 

•  31 

.39 

.49 

S««   Refer«Dce  Hotea  Followloc  Station    ladex 


DAILY  PRECIPITATION 


Dqy  ol  month 


13      14       15 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 


WEST  RUTLAND 
WINCHENOON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  0AM  R 

BOW  GARVINS  PALLS 

BRADFORD 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEE RING 

EASTMAN    FALLS    OAM 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FIT2WILLIAM  3  SW 

FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  0AM 
GILMANTON 
GRAfTON 
GREENVILLE 

HANOVER 
JEFFERSON 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPOfiT 

LINCOLN 

MAC  00 WELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILAN  7  N 
MILF060 
MONROE  5    NNE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

NASHUA  3  N 

NEWPORT 

NOi^TH  CHICHESTER 

NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE  1  SE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TROY 

WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


WOONSOCKET 


VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BETHEL  2 
BLOOMFIELO 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 

OILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEHINGTON 
MANCHESTER  CENTER 
HARSHFIELD 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRf>ORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEW  FANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

PERU 


2t30 
1*60 
5*00 
2*20 

i*a» 


2*'*0 
2*6« 
3*07 


l»2e 
2*03 
2*04 


1*63 
1.74 
2.78 


1»9» 
2*81 
2tB7 


3*10 

3i77 
2i48 
2*21 

2ioe 

2*69 

2*95 
4*06 
2*25 

4«oe 


•27   til   .06 


•  02 

•  10 

.U 

03    1.28 

.11 

.11 

0«      .20 

.22 

.23 

.20 

•01   .21   T 


•02   (03   T 


See  HefereD< 
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DAILY  PRECIPITATION 


1 

Day  of  month 

station 

1    I    2        3 

4        5        6 

7    1    8    1    9 

10  1 

11 

12 

13      14  1    15 

16 

17 

18 

19      20      21 

22      23      24 

25 

26 

27 

28      29  1  30 

31 

PLTHOUTH  UNION 

3.75 

.32      .80      ••« 

.08 

.09 

.72 

.87 

.18 

.02 

•  01 

.01 

.02 

READING   HILL 

3.19 

.25    1.4B 

.08 

.08 

.25 

.80 

.35 

.10 

REACseom  1  &SE 

5.21 

.02      .04      .4« 

.08 

•  48 

.22 

.45 

.12 

.01 

•OCMESTER 

2.30 

.12    1.33       .11 

.11 

T 

.22 

.18 

RUTUWe 

RECORD    MISSING 

ST   ALBANS   BAY 

A. 04 

•         1*05 

.15 

.01      .11 

.10 

.30 

•          1.04 

• 

.09 

.77 

.44 

SAINT   JOHNSBUSr 

3.5* 

.37    1.45 

.01 

.07 

.00 

T           .22 

.37 

SALISBURY 

>.ao 

2.20      .10 

.12 

.10 

T 

•  02 

SEARSBURQ   MOUNTAIN 

2.2« 

.14      .01      .50 

•  OB 

.52 

.07 

.41 

.08 

.00 

SEARS8UR6    STATION 

2.1A 

.04      ,02      .61 

.U 

.34 

.14 

.43 

.08 

.06 

SOMERSET 

1.9« 

.1»      .02       .U 

•  04 

.24 

.08 

.44 

.18 

.05 

.01 

•  01 

T 

•  01 

.U 

SOUTH   LONDONDERRY 

l.t? 

.20      .39       .58 

T 

.08 

T 

.30 

.08 

T 

SOUTH   NEyfluRY 

2.90 

.30    1.41       .18 

.27 

.18 

.07 

UNION   vtLLAftE   DAM 

1.A3 

.33       .75       .25 

T 

.10 

VERNON 

2.22 

.05       .02 

.04 

.21 

.25 

.13 

.08 

HAITSFIELO    I    S 

3.»« 

.40    1.90 

.22 

.38 

.04 

.45 

.33 

T 

•  04 

•40                   .04 

.04 

.04      .82 

■ARDSBOm 

1.7< 

.08      ,02       ,72 

.04 

.10 

.37 

.20 

.03 

KATERBURY    }    NNK 

l.M 

.0« 

.30 

" 

-         -         - 

- 

•- 

- 

-           -           - 

■EST   BURKE 

4.32 

.81    1.5« 

.05 

.05 

.22 

.17 

.23 

HHITE   RIVER    JUNCTION    IN 

l.S« 

.18      .41       .58 

.02 

T 

.31 

.08 

■HITINUUH    3    II 

3.10 

.01      .04      .51 

.07 

.47 

.22 

.30 

.10 

.04 

T 

.01 

•  04 

T 

1.20 

•ILOER 

1.31 

.18      .45       .38 

.01 

.22 

T 

.08 

WOODSTOCK    3    ENE 

i.s: 

.20      .54      .48 

.08 

.02 

.40 

T 

,07 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

speed 

p.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Hi 

Station 

o> 

.2 
1 

■OSS' 

ill 

a.n  0. 

< 

u 

0 

3 

s 
1 

11 

d 
O  H 

o  w 

■■  (d 

1H 

o  t- 
O  M 

0. 
O  H 

o  w 
•-  w 
1-1 

a 

O  Ui 

s 

H 

g 
1 

s 

3 
1 

o 

I 

°1 

H 

BliOCX    ISLAND   WB    AIRPORT,    R.     I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

6 

5 

1 

0 

0 

15 

- 

6.1 

BLUE  HILL,    MASS. 

w 

19 

14.2 

43 

WNW 

14 

79 

71 

55 

68 

2 

10 

4 

0 

0 

0 

16 

56 

6.2 

BOSTON   WB    AIRPORT,    UASS. 

sw 

14 

11.9 

44.. 

NNW 

14 

74 

68 

56 

62 

9 

4 

4 

2 

0 

0 

19 

63 

6.2 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

72 

54 

66 

3 

2 

7 

0 

2 

0 

14 

- 

5.6 

BORLINCTON   WB   AIRPORT,    VT . 

s 

21 

9.9 

38 

SW 

1 

79 

70 

50 

58 

5 

3 

6 

3 

0 

0 

17 

58 

7.3 

CARIBOU  WB   AIRPORT,    ICE. 

wsw 

17 

11.3 

52++ 

w 

14 

84 

77 

56 

65 

5 

8 

4 

5 

0 

0 

22 

- 

7.6 

CONCORD   WB   AIRPORT,    N.    B. 

NW 

11 

7.1 

33 

NW 

14 

84 

78 

48 

60 

7 

5 

0 

0 

2 

0 

14 

57 

6.3 

HARTFORD  WB  AIRPORT,    CONN 

S 

22 

11.5 

36 

NW 

14 

83 

76 

S3 

61 

3 

4 

6 

0 

0 

1 

14 

56 

6.1 

WT.    WASHINGTON,    N.    H. 

w 

62 

29.6 

109% 

WNW 

14 

91 

90 

82 

85 

2 

8 

11 

2 

0 

0 

23 

34 

8.0 

NANTUCKET    WB    AIRPORT,    MASS. 

wsw 

15 

14.4 

34 

N 

3 

90 

84 

72 

85 

4 

5 

7 

0 

0 

0 

16 

67 

6.7 

NEW  HAVEN   WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

_ 

6.6 

23 

NW 

14 

- 

77 

64 

- 

2 

5 

7 

1 

1 

0 

1« 

63 

5.7 

PITTSFIELD    WB    AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

4 

2 

0 

0 

13 

- 

- 

PORTLAND  WB   AIRPORT,    ME. 

s 

16 

11.5 

34 

sw 

15 

86 

77 

55 

70 

6 

4 

4 

1 

0 

» 

15 

58 

6.2 

PROVIDENCE   WB   AIRPORT,    R.    I. 

s 

13 

12.1 

35++ 

ssw 

1 

78 

72 

54 

64 

4 

7 

4 

0 

1 

0 

16 

64 

5.7 

WORCESTER   WB   AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

13.1 

39++ 

wsw 

14 

- 

- 

- 

- 

2 

8 

5 

0 

1 

0 

16 

- 

6.1 

%  Peak  Gust 

See  Refereace  Holes  Follovlng  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1957   -  1958 


NEH  ENGLAND 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

CONNECTICUT 

ANSON  I A 

_ 

. 

_ 

_ 

. 

BAKERSVILLE 

« 

„ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

BALTIC 

_ 

« 

- 

-. 

_ 

_ 

_ 

BARKHAMSTEO 

- 

« 

- 

- 

- 

. 

_ 

BRIDGEPORT  WB  AP 

T 

T 

8.* 

11.5 

15.5 

12.6 

1.0 

49.0 

BROOKLYN 

T 

.5 

12.6 

14.1 

11.5 

4.3 

43.0 

BULLS  BRIDGE  DAM 

- 

- 

- 

BURLINGTON 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

T 

T 

_ 

16.0 

20.5 

10.0 

3.0 

_ 

COLCHESTER 

T 

3.6 

22.8 

- 

- 

- 

COLLINSVILLE  X  S 

T 

. 

'xO 

15.0 

23.1 

14.0 

4.0 

. 

COVENTRY 

T 

_ 

- 

15.5 

4.0 

. 

CREAM  HILL 

T 

T 

6.3 

20.0 

14.5 

29.0 

6.0 

76.0 

DANBURY 

T 

T 

e.o 

10.0 

14.0 

18.5 

3.0 

33.3 

DERBY 

- 

11.0 

- 

12.0 

3.0 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

T 

_ 

10.0 

. 

. 

26.0 

5.0 

. 

FALLS  VILLAGE 

T 

T 

5.5 

16.0 

16.0 

17.5 

_ 

GROTON 

3.4 

.4 

11.5 

9.4 

_ 

_ 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

T 

T 

4.2 

13.9 

15.8 

11.5 

4.8 

30.2 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

T 

T 

5.5 

13.3 

17.1 

12.4 

5.1 

53.4 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

6.5 

11.0 

_ 

18.5 

3.0 

LAKE  KONOMOC 

- 

„ 

„ 

LAUREL  RESERVOIR 

_ 

_ 

. 

« 

_ 

_ 

_ 

MANCHESTER 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

T 

T 

4.0 

14.7 

13.6 

7.9 

5.0 

49.2 

MEAD  POND  RESERVOIR 

. 

_ 

. 

_ 

MIDDLETOWN  WB 

T 

5.0 

14.6 

22.5 

11.9 

4.0 

38.0 

MIODLETOWN  4  W 

T 

T 

5.7 

16.8 

16.2 

20.7 

3.6 

63.2 

MOHAWK  RANGER  STA 

T 

T 

5.2 

20.5 

18.5 

35.0 

7.9 

66.7 

MOUNT  CARMEL 

T 

7.9 

13.4 

12.4 

9.4 

2.4 

45.9 

NATCHAUG  RANGER  STA 

T 

^ 

13.0 

_ 

_ 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

T 

T 

4.9 

20.1 

14,8 

16.3 

4.1 

60. 1 

NEW  HARTFORD 

_ 

- 

. 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

T 

T 

7.5 

15.5 

18.4 

13.1 

2.9 

37.4 

NORFOLK  2  SW 

1.0 

.9 

10.5 

41.1 

31.7 

45.6 

10.3 

T 

141.1 

NORWALK  GAS  PLANT 

a. 5 

6.6 

_ 

12.0 

2.0 

. 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

T 

- 

- 

_ 

PAUCHAUG  FOREST 

1.0 

. 

_ 

13.0 

2.0 

_ 

PEOPLES  RANGER  STA 

T 

T 

3.5 

15.0 

22.0 

21.0 

2.0 

63.9 

PROSPECT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PUTNAM 

T 

.9 

20.3 

22.5 

20.7 

4.6 

6«.0 

PUTNAM  LAKE 

- 

. 

ROCKY  RIVER  DAM 

^ 

« 

_ 

_ 

_ 

ROUND  POND 

_ 

23.9 

5.0 

17.5 

_ 

3.0 

. 

SALISBURY 

.3 

,i 

e.3 

26.3 

27.5 

27.1 

4.3 

84.3 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

T 

_ 

_ 

SHEPAUG  DAM 

T 

_ 

_ 

16.3 

20.7 

30.2 

6.5 

_ 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

5.7 

19.0 

18.7 

19.1 

8.3 

70.8 

STAMFORD  5  N 

_ 

6.8 

7.0 

20.2 

1.0 

STEVENSON  DAM 

- 

- 

- 

- 

STORRS 

T 

3.0 

18.6 

11.1 

14.0 

7.0 

93.7 

TORRINGTON 

T 

T 

3.5 

TORRINGTON  2 

T 

2.5 

12.0 

» 

18.0 

1.5 

. 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

_ 

_ 

_ 

WATERBURY  CITY  HALL 

T 

T 

6.S 

1.3 

20.5 

15.9 

- 

- 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WESTBROOK 

T 

4.8 

10.5 

20.3 

9.2 

2.0 

46.8 

WEST  HARTFORD 

WEST  HARTLAND 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

T 

5.5 

12.0 

17.5 

26.0 

6.0 

67.0 

WIGWAM  RESERVOIR 

T 

4.5 

_ 

_ 

20.5 

WILLIMANTIC 

_ 

_ 

„ 

_ 

WOLCOTT  RESERVOIR 

1.0 

T 

7.7 

21.7 

22.5 

29.0 

9.0 

90.9 

WOODBURY  3  W 

.1 

T 

6.5 

14.5 

17.5 

27.0 

7.0 

72.6 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

T 

7.1 

31.0 

35.7 

29.9 

7.6 

111.3 

BANGOR  DOW  FIELD 

T 

.9 

3.5 

27.9 

30.4 

38.1 

11.6 

112.4 

BAR  HARBOR 

T 

T 

T 

13.5 

23.0 

30.0 

6.0 

72.9 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

BRASSUA  DAM 

T 

.4 

19.9 

43.1 

44.0 

47.6 

12.7 

167.7 

BRIDGEWATER 

J 

35.7 

26.6 

T 

BRIOGTON  1  NNW 

10.3 

34.7 

20.6 

19.0 

8.0 

92.6 

BRUNSWICK 

T 

1.4 

24.2 

32.4 

29.4 

2.1 

89.3 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

<3 

7.6 

22.5 

35.6 

39.5 

17.0 

9.6 

128. 3 

CORINNA 

1.5 

13.9 

31.6 

36.1 

30.0 

8.9 

121.6 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

2.2 

15.0 

30.0 

33.5 

26.0 

14.0 

120.7 

DAMARISCOTTA  MILLS 

T 

1.8 

17.9 

28.0 

26.0 

T 

73.7 

EAGLE  LAKE  3  SW 

_ 

_ 

_ 

EASTPORT 

.3 

.8 

7.5 

17.6 

16.2 

7.3 

49.7 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
EAST  WINTHROP 

2.0 
T 

16.0 
6.9 

44.0 
32.1 

40.0 
26.1 

38.0 
29.7 

11.9 

4.5 

151.9 
99.3 

ELLSWORTH 

T 

1.0 

14.0 

12.0 

18.0 

5.0 

30.0 

FARMINGTON 

1.2 

11.1 

34.1 

30.3 

34.2 

7.7 

118.6 

FORT  FAIRFIELD 

T 

31.8 

28.0 

27.5 

6.0 

1.6 

94.9 

FORT  KENT 
GARDINER 

'••0 
,3 

25.9 
6.5 

34.8 
31.0 

32.9 

15.0 
33.0 

1.0 
5.0 

113.6 

GILEAD 

T 

36.0 

29.5 

38.0 

10.9 

_ 

GREENVILLE 

4.0 

17.3 

44.2 

46.7 

40.6 

16.9 

169.7 

HIRAM  2  S 

54.5 

34.5 

27.0 

3.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  ol  1957   -  1958 


NEW   ENGLAND 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

HOULTON  CAA  AP 

T 

5.0 

19.0 

32.3 

22.3 

21.0 

8.2 

107,8 

MOULTON  1  NE 

27.5 

31.2 

16.5 

16,5 

3.0 

JACKMAN 

_ 

- 

- 

. 

« 

JONES eORO 

T 

T 

4.3 

- 

18.4 

. 

_ 

LEKISTON 

.5 

6.0 

29.8 

25.8 

20.5 

T 

82,6 

LOWS  FALLS  0AM 

T 

. 

- 

34.0 

- 

- 

_ 

MACHIAS 

•  2 

T 

.1 

9.6 

15.9 

26,6 

9,7 

62,1 

MAC  I SON 

,^ 

15.6 

28.3 

26.1 

22,4 

3,7 

96,9 

MIDDLE  DAM 

_ 

- 

- 

-. 

MILLINOCKET 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MILLINOCKET  CAA  AP 

s.e 

13. e 

29.6 

33.8 

28,0 

5,0 

116,1 

MOOSEHEAD 

T 

,<• 

19.3 

38.1 

41.5 

43,6 

12,0 

154,9 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

.1 

2.1 

22.1 

19.8 

22,0 

T 

66,1 

ORONO 

. 

T 

23.0 

17.0 

- 

- 

PORTLAND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PORTLAND  W8  AIRPORT 

T 

.9 

30.1 

30.5 

21,1 

6,3 

88,9 

PRESOUE  ISLE 

.1 

•  3 

21.6 

38.4 

23.1 

15,0 

3,6 

102,1 

RIPOSENUS  DAM 

T 

- 

- 

- 

- 

,5 

ROCKLAND 

1.5 

10.0 

28.5 

23,3 

2,1 

65.4 

ROXeURY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

RUHFORO  J  SM 

T 

3.0 

S.S 

35.9 

27.0 

- 

9,9 

_ 

RUMFORD  1  S 

2.0 

S.9 

31.6 

29.6 

24,3 

3,4 

99,8 

SANFORD  2  NNM 

T 

41.0 

27.0 

29,0 

5,0 

- 

SOUTH  ANOOVER 

2.0 

14.0 

42.0 

40.0 

35,0 

10,0 

143,0 

SQUA  PAN  DAM 

.7 

21.5 

37.5 

28.5 

22,0 

11,0 

121,2 

THE  FORICS 

T 

_ 

32.0 

47.2 

37,4 

. 

_ 

UNITY 

.3 

6.0 

27.0 

46.0 

33.0 

12,0 

124.5 

UPPER  DAM 

T 

- 

31.0 

- 

- 

WEST  BUXTON  2  NNW 

T 

2.0 

38.0 

23.3 

26.0 

3,0 

92,3 

WEST  ENFIELD 

- 

- 

- 

WINSLON 

T 

3.5 

- 

_ 

14,4 

_ 

. 

WOODLAND 

T 

3.3 

10.0 

23.5 

17.0 

2,0 

55.8 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

4.7 

21.5 

28.5 

12.0 

. 

_ 

AMHERST 

T 

T 

6.4 

11.1 

14,4 

11.4 

- 

. 

ASHBURNHAM 

T 

T 

5.2 

36.5 

20.1 

42.6 

9.9 

114.3 

ASHLAND 

T 

.5 

21.0 

17.3 

19.2 

3,0 

61.0 

ATMOL  3  E 

- 

- 

BEDFORD 

_ 

_ 

16.5 

22.4 

16,2 

2,8 

. 

BEECMWOOO 

_ 

T 

- 

- 

- 

BELCMERTOWN 

T 

T 

3.5 

20.0 

20.5 

16.0 

2,0 

62.0 

BIRCH  HILL  DAM 

T 

T 

4.5 

37.0 

21.0 

25,0 

,5 

88. 0 

BLUE  HILL 

•  1 

•  2 

•  2 

22.3 

26.4 

30,6 

10,6 

90.4 

BOSTON  WB  AIRPORT 

T 

.1 

T 

6.6 

23.9 

12,0 

2,1 

T 

44.7 

8OYLST0N 

2.5 

2S.3 

22.4 

26,0 

4,5 

84.7 

BROCKTON 

T 

.1 

T 

3.8 

13.5 

8,0 

6.3 

31.7 

CHARLES  RIVER  VILLASE 

T 

T 

17.3 

22.3 

19,5 

2,0 

*1,1 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

- 

- 

■ 

- 

- 

CHATHAM  LTSTA 

- 

. 

. 

. 

_ 

. 

CHESTERFIELD 

T 

_ 

5.8 

- 

24.8 

- 

5.5 

. 

CHESTNUT  HILL 

11.2 

19.5 

11.0 

1,5 

_ 

CLINTON 

T 

2.0 

28.5 

19.8 

23.5 

3.6 

77,3 

COHASSET 

T 

- 

- 

- 

T 

- 

COLOSROOK 

T 

6.0 

33.0 

22.0 

26,0 

T 

87.0 

EAST  PEPPEREU. 

T 

2.1 

37.8 

23.5 

12,0 

1.0 

76.4 

EAST  HAREHAM 

T 

T 

T 

.6 

12.4 

T 

1.0 

14,0 

EDGARTOWN 

T 

5.0 

- 

- 

- 

FALL  RIVER 

T 

.7 

1.4 

12.2 

9,7 

2,8 

T 

26,8 

FITCHBUR6  2  S 

4.0 

37.0 

23.5 

30,5 

4,0 

99,0 

FRAM INGHAM 

T 

•  5 

19.7 

17.0 

17,8 

3,0 

98,0 

FRANKLIN 

.3 

- 

23.2 

- 

6,0 

. 

GARDNER 

T 

5.4 

- 

>- 

- 

7,2 

- 

GROTON 

T 

2.0 

34.5 

18.7 

- 

3,5 

- 

HARDWICK 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

MATCHVILLE 

T 

_ 

- 

- 

- 

. 

. 

HAVERHILL 

T 

T 

17.3 

28.0 

15.0 

1,3 

»1.« 

HEATH 

T 

T 

6.3 

- 

31.6 

6,0 

- 

HOLYOKE 

T 

T 

3i5 

13.5 

18.5 

10.7 

4«.2 

HCOSAC  TUNNEL 

T 

T 

5.8 

28.4 

45.9 

25.5 

•  3 

109.9 

HUBBAROSTON 

•  3 

~ 

HYANNIS  3  NE 

_ 

- 

. 

> 

IPSWICH 

T 

_ 

9.6 

25.9 

2,8 

. 

JEFFERSON 

4.0 

39.8 

18.5 

37.8 

7,8 

107,9 

KNIGHTVILLE  DAM 

T 

. 

22.0 

28.0 

21.0 

1,0 

. 

LAKE  COCHITUATE 

T 

1.0 

14.6 

17.6 

16,2 

3,0 

52,4 

LAWRENCE 

T 

.3 

- 

26.8 

15,0 

T 

- 

LOWELL 

.8 

24.0 

22.5 

,9 

. 

MANSFIELD 

- 

T 

.2 

- 

- 

- 

- 

MIOOLEBORO 

_ 

. 

3,9 

_ 

MIDOLETON 

_ 

ie.2 

23.3 

12,3 

1,1 

- 

MILFORO 

,2 

5.0 

17.3 

17.7 

18,4 

4,0 

62,6 

MILLBURY 

T 

1.0 

27.0 

- 

19.5 

- 

- 

MONTAGUE  CITY 

- 

. 

- 

- 

MOUNT  MACHUSET 

T 

. 

_ 

- 

_ 

- 

9,6 

- 

. 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.2 

4.0 

.4 

17.2 

4,6 

1,3 

27,7 

NEW  BEDFORD 

,5 

.5 

14.5 

7,0 

1,9 

24,0 

NEWBURYPORT 

_ 

12.0 

20.8 

NEW  SALEM 

T 

- 

- 

24.0 

18,5 

- 

- 

NORTHBRIDGE 

T 

.2 

.5 

20.8 

. 

. 

6.8 

- 

NORWOOD 

T 

T 

T 

13.6 

29.5 

18.5 

- 

* 

PELHAM 

T 

.3 

4.0 

22.0 

25.0 

19.5 

4.0 

74,8 

PEMBROKE 

T 

.1 

- 

- 

- 

- 

PERU 

T 

2.8 

See  Beference  Ifotee  rollowlng  Station   Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  19S7   -   1958 


NE«  ENGLAND 


Station 

July 

August 

Septomber 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

PETERSHAM  4  N 

T 

T 

5.5 

37.3 

27.3 

23.5 

. 

. 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

T 

T 

6.2 

22.2 

30.2 

17.2 

1.2 

77.0 

PLAINFIELD 

T 

4.0 

- 

- 

30.9 

6.0 

. 

PLYMOUTH 

.8 

- 

- 

- 

- 

PRINCETON 

4.0 

30.0 

21.0 

37.9 

10.0 

102.9 

PROVINCETOWN  1  NW 

_ 

. 

- 

- 

- 

_ 

OUABBIN  INTAKE 

T 

T 

3.5 

21.0 

20.5 

19.9 

2.0 

66.9 

ROCHESTER 

T 

- 

9i7 

6.9 

- 

- 

ROCKPORT  1  ESE 

T 

T 

7.0 

31.0 

9.0 

2.0 

49.0 

SALEM  CO  AIR  STATION 

T 

- 

12.0 

28.0 

9.0 

4.0 

- 

SANDWICH 

T 

T 

T 

8.5 

T 

T 

8.9 

SESREGANSET 

. 

•  5 

5.5 

12.0 

9.0 

6.0 

- 

SHELBURNE  FALLS 

T 

4.3 

~ 

27.6 

- 

- 

- 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

T 

T 

3.0 

2S.3 

18.5 

29.1 

7.9 

83.4 

SOUTH  ESREMONT 

- 

3.3 

13.0 

19.0 

- 

- 

- 

SPOT  POND 

_ 

9.6 

17.9 

11.6 

1.8 

_ 

SPRIN6FIELD  ARMORY 

T 

T 

4.9 

14.0 

le.o 

7.9 

- 

- 

STERLINS 

T 

4.4 

42.8 

29.8 

33.9 

9.1 

115.6 

STOCKBRIDSE 

T 

T 

4.3 

23.2 

26.5 

16.9 

T 

70.7 

TAUNTON 

T 

T 

■ 

- 

- 

3.0 

- 

TULLY  DAM 

T 

T 

5.3 

28.4 

21.5 

24.8 

T 

80.0 

TURNERS  FALLS 

3.2 

17.7 

23.0 

7.9 

T 

91.8 

WALPOLE 

T 

T 

.5 

16.3 

22.7 

18.8 

4.8 

63.1 

WALPOLE  I  S 

T 

- 

- 

17.2 

«- 

— 

- 

WARE 

- 

■ 

- 

- 

- 

- 

WARE   2 

T 

_ 

6.0 

- 

. 

. 

- 

. 

WASHINGTON  2 

T 

,5 

5.6 

26.5 

26.0 

35.5 

4.9 

98.8 

WEBSTER 

T 

T 

1.0 

- 

- 

- 

1.0 

- 

WEST  CUMMINGTON 

T 

T 

3.6 

31.7 

31.9 

28.3 

6.0 

101.9 

WESTFIELD 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

WEST  LYNN 

T 

1 

T 

13.5 

30.3 

12.9 

4.9 

61.0 

WEST  MEDWAY 

.i 

T 

16.0 

20.0 

13.0 

4.0 

93.9 

WESTON 

T 

T 

.7 

16.6 

21.8 

12.9 

9.9 

57.1 

WEST  OTIS 

T 

17.3 

- 

18.8 

- 

- 

WESTOVER  FIELD 

T 

T 

3.3 

11.2 

28.0 

10.2 

T 

92.7 

WEST  RUTLAND 

T 

6.0 

37.0 

22.0 

44.0 

_ 

. 

WINCHENDON 

T 

6.3 

- 

23.6 

- 

3.3 

- 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

T 

T 

2.2 

29.3 

20.1 

36.9 

9.2 

T 

97.9 

WORCESTER 

T 

T 

2.S 

33.9 

20.1 

34.3 

8.0 

98.8 

NEW  HAMPSHIRE 

BATH  2  SW 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

BENTON 

T 

T 

.7 

le.o 

62.7 

43.7 

17.4 

10.9 

T 

133.0 

BERLIN 

T 

T 

.5 

s.o 

33.4 

- 

33.6 

10.0 

- 

BETHLEHEM 

T 

2.0 

13.0 

42.0 

43.0 

17.0 

4iO 

T 

121.0 

BLACKWATER  DAM 

7.0 

39.0 

18.0 

20.0 

9.0 

- 

BOW  GARVINS  FALLS 

. 

- 

. 

- 

. 

. 

BRADFORD 

T 

12.7 

43.0 

27.3 

34.2 

17.0 

134.2 

BUCKS  CORNER 

_ 

« 

« 

_ 

_ 

. 

. 

CAMPTON 

T 

9.6 

34.3 

- 

17.9 

.5 

. 

CANNON  MOUNTAIN 

32.4 

83.2 

72.8 

41.8 

29.9 

,7 

- 

CENTER  HARBOR 

7.8 

38.0 

28.0 

- 

5.0 

. 

CLAREMONT 

.3 

7.0 

3«.3 

38.9 

16.0 

- 

- 

CONCORD  WB  AIRPORT 

T 

4.6 

30.9 

14.2 

16.2 

2.7 

68.6 

DIXVILLE  NOTCH 

T 

T 

3.3 

13.0 

31.0 

30.5 

28.0 

9.0 

135.0 

DUBLIN 

T 

7.0 

27.3 

6.7 

- 

4.3 

- 

DURHAM 

1.0 

27.5 

10.5 

14.0 

T 

93.0 

EAST  DEERING 

1.0 

5.8 

36.6 

26.2 

30.8 

8.1 

108.9 

EASTMAN  FALLS  DAM 

34.3 

- 

12.3 

- 

. 

ERROL 

T 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

FABYAN 

T 

- 

- 

- 

- 

20.2 

26.0 

- 

- 

FIRST  CONN  LAKE 

•  S 

10.  <> 

29.4 

39.3 

36.4 

39.2 

11.2 

178.4 

FITZWILLIAM  3  SW 

T 

- 

27.3 

- 

- 

FRANKLIN  1  NW 

.3 

7.5 

42.0 

- 

11.3 

3.3 

_ 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

T 

7.5 

45.3 

16.0 

16.3 

4.0 

89.9 

GILMANTON 

T 

6.5 

39.9 

18.5 

- 

14.4 

GRAFTON 

2.0 

44.3 

32.7 

18.4 

8.9 

_ 

GREENVILLE 

T 

3.3 

38.5 

17.3 

3.9 

- 

HANOVER 

T 

1.7 

7.2 

40.6 

49.5 

15.7 

3.0 

117.7 

JEFFERSON 

T 

.9 

IS.O 

31.3 

29.0 

23.0 

11.0 

119.0 

KEENE 

T 

7.2 

30.8 

20.6 

16.6 

T 

74.2 

LAKEPORT 

T 

9.6 

44.2 

24.0 

30.1 

7.0 

114.9 

LAKEPORT  2 

- 

- 

LANCASTER 

.3 

12.5 

23.6 

33.9 

10.0 

3.1 

89.6 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

T 

T 

31.7 

46.8 

15.9 

1.0 

- 

LINCOLN 

12.9 

31.0 

22.0 

23.0 

9.0 

- 

MAC  OOWELL  DAM 

a. 7 

45.6 

21.0 

39.5 

3.0 

117.7 

MANCHESTER 

_ 

4.1 

27.0 

17.6 

10.9 

- 

MARLOW 

_ 

44.0 

37.0 

20.0 

6.0 

- 

MASSABESIC  LAKE 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

•. 

MERIDEN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MILAN  7  N 

1.3 

9.3 

38.3 

39.3 

10.3 

10.9 

110.0 

MILFORD 

T 

T 

4.4 

32.7 

29.9 

23.4 

1.9 

91.9 

MONROE  5  NNE 

•  3 

T 

13.6 

41.5 

30.1 

13.0 

8.0 

106.6 

MOUNT  SUNAPEE 

1.1 

10.5 

42.6 

40.1 

37.4 

14.2 

- 

MOUNT  WASHINGTON 

1.1 

T 

T 

1.3 

12.1 

39.0 

92.6 

65.2 

59.7 

43.9 

7.6 

1.5 

344.1 

NASHUA  3  N 

T 

3.3 

34.0 

20.0 

18.5 

. 

_ 

NEWPORT 

T 

11.0 

44.6 

30.7 

26.6 

12.0 

125.1 

NORTH  CHICHESTER 

5.4 

35.0 

20.9 

13.0 

74.3 

NORTH  STRATFORD 

T 

_ 

. 

- 

_ 

_ 

„ 

_ 

NORTHWOOD 

T 

- 

- 

28.5 

30.5 

- 

- 

PETERBORO   2  S 

T 

T 

7.3 

40.9 

33.6 

36.0 

6.9 

124.2 

PINKHAM  NOTCH 

T 

10.0 

22.5 

83.0 

56.0 

61.5 

91.5 

1.0 

285.9 

PLYMOUTH  1  WNW 

- 

31.0 

- 

2.0 

- 

PORTSMOOTM 

T 

T 

26.9 

26.4 

15.7 

.9 

69.9 

SOUTH  DAN8URY 

6.0 

29.3 

26.0 

24.0 

■ 

See  Reference  Notes  Following  stntlon  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 
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NEW  ENGLAND 


Station 

July 

Augijst 

September 

October 

November 

E>ecember 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

SOUTH  LYNOEBOKO 

T 

3.3 

37.0 

. 

36.0 

3.6 

SOUTH  WEARE  1  SE 

_ 

7.0 

34.3 

20.0 

31.5 

5.3 

_ 

SUARY  MOUNTAIN  OAH 

T 

T 

6.0 

32.3 

24.1 

17.0 

_ 

_ 

TROY 

— 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

HALPOLE  2 

T 

7.* 

31.0 

25.7 

14.0 

4.0 

82.1 

WEST  KENNIKER 

T 

S.O 

37.0 

17.0 

29.0 

4.0 

95.0 

NEST  LEBANON 

T 

.3 

a.i 

39.5 

48.9 

16.2 

3.0 

118.0 

liEST  RUMNEV 

T 

T 

T 

12.0 

65.5 

39.5 

20.0 

10.0 

147,0 

MHITEFIELO 

T 

36.2 

31.0 

23.3 

1.5 

WILMOT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VINOHAM 

T 

_ 

3.4 

29.4 

22.7 

24.1 

T 

„ 

MOLFEBORO  FALLS 

7.3 

42.5 

31.0 

25.2 

e.o 

114.0 

KOOOSTOCK 

l.i 

13.4 

34.7 

29.7 

10.3 

3.0 

94.6 

YORK  POND 

T 

.6 

18.0 

56.0 

36.0 

42.5 

13.0 

T 

166.3 

RHOOE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  KB  AP 

T 

1.3 

T 

15.4 

18.1 

T 

35.0 

GREENVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

KINGSTON 

_ 

3.5 

T 

13.3 

13.7 

3.2 

. 

NEWPORT 

„ 

.3 

- 

- 

- 

- 

. 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

T 

2.0 

.3 

7.5 

11.0 

14.4 

3.7 

38.9 

WOONSOCKET 

T 

" 

10.3 

15.5 

18.0 

3.6 

- 

VER»tONT 

BARRE 

.5 

T 

12.4 

39.9 

30.3 

10.0 

2.0 

95.1 

BELUIWS  FALLS 

4.9 

23.6 

30.3 

10.5 

T 

BENMINOTOM  2  NW 

T 

T 

6.0 

22.0 

37.0 

17.0 

T 

82.0 

BETHEL 

. 

_ 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

BETHEL  2 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BLOOMFIELO 

1.0 

16.0 

. 

38.5 

14,0 

4.0 

. 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

T 

T 

l.S 

12.0 

33.7 

34,3 

12.3 

.6 

T 

94.9 

CANAAN 

T 

.2 

2.2 

I3.e 

23.0 

35.9 

17,9 

2.7 

T 

99.7 

CAVENDISH 

T 

.6 

e.3 

39.2 

46.1 

23,4 

7.9 

125.5 

CHELSEA 

liO 

.3 

11.4 

40.9 

28.6 

14,9 

3.0 

T 

100.3 

CHITTENDEN 

T 

10.3 

23.6 

25.2 

13.0 

4.0 

76.3 

CORNWALL 

•  1 

e.o 

24.0 

29.0 

7.2 

- 

DANVILLE 

_ 

- 

- 

- 

. 

_ 

DORSET  1  S 

. 

T 

1.3 

_ 

30.0 

29.0 

20.9 

. 

_ 

ENOSBURG  FALLS 

T 

I 

4.0 

ie.3 

42.0 

51.5 

12.5 

3.0 

131.6 

ESSEX  JUNCTION 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

OILMAN 

T 

2»0 

11.2 

21.7 

- 

12.9 

.6 

_ 

HUNTiNGTON  CENTER 

33.0 

30.0 

19.0 

2.0 

_ 

LEMINGTON 

- 

. 

- 

_ 

_ 

16.0 

21.0 

31.0 

11.0 

1.0 

_ 

MANCHESTER  CENTER 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MARSHFIELD 

. 

la.l 

- 

26.7 

6.0 

. 

. 

MAYS  MILL 

T 

_ 

3.8 

26.3 

37.8 

» 

- 

. 

MC  INOOE  FALLS 

T 

13.0 

40.9 

31.0 

11.6 

T 

96.5 

MIDDLESEX 

.5 

3.3 

14.0 

44.8 

33.4 

13.3 

3.5 

T 

113.0 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

T 

T 

1.0 

11.0 

38.7 

36.1 

15.1 

10.0 

T 

111.9 

MOUNT  MANSFIELD 

T 

. 

_ 

33.0 

78.3 

64.6 

34.5 

16.5 

_ 

_ 

NEW  FANE 

T 

_ 

3.9 

30.0 

25.3 

19.3 

2.0 

„ 

NEWPORT 

T 

2.9 

12.6 

37.9 

27.8 

17.7 

4.2 

T 

103.1 

NORTHFIELD  NORWICH  UN IV 

T 

1.0 

9.3 

42.0 

32.0 

14.0 

8.0 

106.5 

PERU 

7.0 

- 

33.0 

- 

11.0 

PLYMOUTH 

T 

_ 

. 

44.0 

45.0 

36.5 

14,0 

. 

READING  HILL 

•  5 

'..0 

_ 

56.2 

50.0 

23.0 

16.0 

« 

READSBORO  1  SSE 

T 

T 

4.7 

34.3 

41.6 

35.6 

5.5 

121.7 

ROCHESTER 

T 

T 

8.0 

24.5 

26.5 

15.0 

4.0 

76.0 

RUTLAND 

T 

.3 

9.7 

33.0 

24.9 

14.0 

1.0 

63.1 

ST  ALBANS  BAY 

. 

. 

. 

. 

_ 

SAINT  JOHNSBURY 

T 

•  2 

T 

14.9 

41.0 

23.1 

9.7 

3.5 

92.4 

SALISBURY 

- 

- 

- 

- 

. 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

•  2 

2.7 

13.3 

34.1 

42.0 

39.2 

9.7 

143.4 

SEARSBURG  STATION 

T 

2.3 

e.e 

37.0 

37.1 

32.9 

10.6 

128.9 

SOMERSET 

T 

1.9 

12.2 

. 

45.6 

44.8 

14.5 

_ 

SOUTH  LONDONDERRY 

T 

38.0 

44.0 

30.0 

10.0 

- 

SOUTH  NEWBURY 

T 

_ 

57.5 

27.0 

6,1 

- 

_ 

UNION  VILLAGE  DAM 

T 

T 

4.6 

34.7 

42.1 

9.7 

1.0 

92.1 

VERNON 

3.0 

21.5 

23.0 

12.5 

T 

WAITSFIELD  1  S 

T 

T 

3.'* 

11.5 

42.0 

31.5 

17.0 

_ 

_ 

WAR0S8QR0 

T 

T 

6.5 

47.5 

41,0 

37.0 

11.0 

143.0 

WATlRBURY  3  NNW 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

WEST  BURKE 

T 

13.0 

24.5 

21.5 

10.0 

1.5 

70.5 

WEST  HARTFORD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

1.0 

7.0 

36.5 

48.0 

14.5 

T 

109.0 

WHITINGHAI4  3  w 

T 

T 

4.8 

34.6 

34.6 

29.7 

6.9 

112.8 

WILDER 

T 

T 

4.3 

39.5 

42.0 

15.5 

1.0 

102.5 

WOODSTOCK  3  ENE 

•  3 

T 

7.0 

36.5 

50.0 

18.0 

12.0 

125.6 

See  Reference  Motea  Follovloc  Statioo  lodez 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
JUNE    195S 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

CONNECTICUT 

BRIOfiEPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

77 
57 

68 
59 

72 
53 

79 

60 

71 
49 

69 
65 

68 

47 

72 

64 

77 

60 

63 

64 

77 
55 

79 
63 

74 

60 

72 
55 

70 
49 

76 
63 

6« 

50 

6« 
46 

69 
53 

99 

56 

63 

55 

75 
55 

67 

56 

76 
55 

79 
60 

81 
63 

SI 
61 

77 
54 

«3 

54 

84 

61 

72tS 
55.2 

BULLS  BRIDGE  0AM 

MAX 
MIN 

84 
51 

72 
57 

74 
50 

76 

44 

76 

46 

71 

37 

75 

41 

77 

54 

59 

51 

81 
62 

81 
57 

77 
52 

6« 

46 

71 

39 

73 

43 

64 
41 

70 
32 

71 
51 

62 

51 

66 

54 

74 
49 

73 

43 

7« 

45 

82 

51 

84 
65 

SO 

64 

77 
46 

84 

44 

87 
57 

74.9 

48.4 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

77 
56 

68 
59 

70 
52 

70 
40 

69 
37 

66 

36 

6« 

4« 

79 
58 

61 

50 

73 
62 

80 
61 

78 

50 

69 
58 

66 

40 

70 
49 

61 

43 

68 

35 

96 

51 

60 
51 

64 
51 

74 

53 

70 
42 

77 

43 

76 
52 

79 

69 

77 
57 

79 
47 

81 
48 

84 

54 

70.9 
44.2 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

79 
52 

80 
62 

67 
52 

70 
34 

70 
34 

67 
30 

67 

35 

66 

68 

74 
47 

64 
63 

73 
57 

79 

44 

76 

59 

68 

33 

68 

47 

70 
40 

63 
29 

68 
62 

98 

51 

63 

51 

69 

51 

73 
36 

72 
36 

78 

49 

78 
60 

83 

54 

77 

43 

74 

43 

81 
48 

71.9 
44.3 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

78 
58 

75 
54 

70 
50 

72 
47 

72 

44 

67 
39 

67 

44 

70 
61 

67 

50 

78 

50 

77 

51 

71 

54 

64 

54 

67 

41 

69 
44 

64 

48 

69 

41 

63 

49 

62 

51 

61 

61 

70 
46 

68 

48 

77 
52 

7« 

54 

76 
62 

7» 
58 

77 
61 

81 
»1 

81 
69 

71.1 
50.3 

DANBURY 

MAX 
MIN 

82 
59 

72 
58 

73 
55 

75 

49 

74 
43 

70 
38 

7* 
47 

75 
62 

72 
52 

81 
52 

70 
61 

79 
52 

69 
61 

69 
40 

71 
48 

66 
48 

70 
38 

68 

51 

64 
54 

64 

54 

73 
47 

71 

46 

79 
46 

80 

54 

84 
63 

70 
66 

78 

49 

•1 

50 

89 

54 

71.9 

51.4 

FALLS  VILLASE 

MAX 
MIN 

84 
60 

77 

57 

74 
53 

77 
42 

76 

44 

70 
34 

73 
38 

76 
61 

77 

50 

82 
53 

80 
5« 

78 
52 

69 

69 

71 
36 

70 
38 

66 

49 

69 

34 

69 

51 

67 
51 

65 

56 

72 
45 

74 
41 

79 

44 

82 

50 

80 
67 

SO 
63 

84 
44 

(3 

4« 

84 
51 

79.3 

49.9 

SROTON 

MAX 
MIN 

72 
54 

62 

56 

70 
47 

71 

46 

61 
42 

»3 

43 

67 

49 

76 
57 

62 

52 

74 

64 

82 
57 

7» 

53 

71 

55 

*« 

42 

70 
49 

66 
46 

66 

39 

59 
53 

59 
63 

67 

63 

7» 
54 

69 

49 

70 
47 

72 
52 

77 

60 

79 
62 

79 
5« 

88 
51 

82 
56 

70. « 
59.9 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 
MIN 

SO 
60 

71 
60 

75 
52 

76 

46 

72 
46 

70 
60 

69 

42 

69 

50 

78 
57 

62 

53 

76 

55 

89 

60 

78 
66 

79 
56 

71 
49 

75 
51 

63 
60 

73 

40 

62 

54 

63 
56 

6« 

54 

77 
53 

73 
46 

79 
47 

81 
59 

84 
63 

(2 

62 

78 
51 

•4 
54 

88 
61 

74.4 
93.1 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 

59 

70 
59 

73 
52 

74 
46 

73 
45 

69 

60 

72 

38 

70 
48 

76 
57 

62 

51 

75 

53 

83 

63 

77 

64 

7« 
51 

70 
44 

74 

45 

*2 

46 

72 
40 

64 
63 

61 

55 

69 

63 

79 

51 

72 

46 

79 

49 

82 
56 

a 

63 

82 

60 

74 
65 

83 
65 

84 
69 

73.7 
51.8 

MANSFIELD  HOLLOM  DAM 

MAX 
MIN 

80 
50 

80 
62 

54 

71 
37 

71 
36 

72 

60 

30 

70 
35 

69 

54 

76 
47 

69 

54 

76 

56 

81 
4« 

79 
57 

69 
35 

69 

50 

72 
46 

63 
31 

71 
53 

97 
53 

61 
52 

*9 

52 

74 
39 

71 
39 

79 
49 

88 

61 

89 

58 

79 

48 

77 

44 

42 

49 

72.7 
47.9 

MIOOLETOWN  *  W 

MAX 
MIN 

78 

58 

77 
62 

71 
56 

77 

44 

74 

44 

70 
64 

68 
39 

69 
51 

70 
62 

77 
52 

53 

78 
63 

82 

66 

79 
62 

69 
49 

72 
49 

72 
52 

67 
47 

70 
63 

61 

54 

62 

53 

68 

51 

7» 

46 

74 
48 

77 
60 

62 

•  • 

61 

84 

S3 

74 

84 
43 

».4 

9d.4 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

78 

54 

70 
61 

73 
56 

72 

46 

70 
42 

71 

53 

66 

41 

70 
41 

77 

57 

77 
52 

76 
51 

«2 

60 

7T 
53 

60 

70 
40 

72 

40 

70 
45 

71 

3* 

63 

62 

61 

64 

•1 
63 

Tf 

50 

n 

49 

7* 

46 

89 
S3 

80 
61 

8« 

59 

54 

U 
52 

S7 
53 

71.7 
58.8 

NEN  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
58 

67 

59 

73 
51 

69 

49 

68 

45 

71 
63 

66 

44 

67 
55 

77 

59 

62 

53 

74 
56 

79 
61 

79 

66 

71 
54 

67 
4« 

73 
52 

69 
47 

6« 

41 

63 

53 

60 

55 

63 

54 

76 
52 

70 
53 

73 

60 

77 
57 

1* 

60 

77 
61 

74 
54 

74 
56 

81 
56 

71.2 
53.3 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

80 
58 

SO 
60 

67 

50 

43 

42 

73 

48 

60 
36 

6« 

44 

69 

51 

69 

49 

»6 

49 

77 

64 

74 

54 

74 

54 

62 

41 

69 

45 

6« 

48 

99 

35 

66 

48 

63 

49 

57 

60 

60 
42 

68 

42 

69 

46 

76 
51 

78 
62 

76 

53 

74 
47 

73 
50 

78 
56 

49. « 

48.5 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 

MIN 

77 
60 

78 
61 

74 
58 

72 
48 

71 
46 

70 
56 

72 

45 

68 

45 

70 
56 

77 

68 

99 
53 

76 

57 

82 
66 

75 
66 

7* 
46 

6« 

60 

74 
57 

«7 
43 

70 
54 

67 
55 

60 
55 

65 

52 

76 

50 

70 
51 

76 

64 

79 
62 

81 
59 

SO 
54 

79 

54 

89 

54 

73.1 
91.8 

NORWICH  PUS  UTIL  PLANT 

MAX 

MIN 

79 
47 

77 
62 

69 
64 

74 
44 

75 
42 

68 
54 

73 
40 

6B 
49 

70 
61 

78 
50 

63 
52 

75 
56 

84 
53 

79 
63 

72 
44 

70 

48 

66 
51 

68 
41 

71 
53 

59 
52 

63 

53 

69 
64 

76 
46 

73 
47 

77 
54 

78 
60 

80 
62 

81 
50 

SI 
50 

85 
50 

73.4 
51.7 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

83 
52 

6« 
57 

69 
52 

70 
39 

73 
34 

69 

47 

70 
31 

69 
47 

76 
56 

63 

44 

79 
53 

S3 

69 

80 
48 

71 
52 

70 
39 

73 
45 

63 

47 

70 
32 

99 
53 

99 
52 

69 

51 

79 
52 

71 

40 

79 

40 

81 
49 

•9 

5« 

79 

58 

7* 
46 

•> 
4« 

84 

51 

71.2 
47.4 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

78 
61 

74 
54 

69 

53 

72 
46 

73 
46 

67 

48 

67 
35 

67 

44 

72 
61 

68 

49 

78 
46 

76 

57 

72 

61 

65 
55 

68 

37 

67 
44 

64 
47 

68 
39 

67 
49 

63 
51 

61 

62 

69 

45 

71 

44 

76 

47 

77 

54 

76 

64 

78 
54 

78 
57 

•1 

48 

82 
57 

71.9 

*».8 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

75 
56 

77 
60 

63 

50 

69 

43 

68 

46 

70 
51 

63 

42 

69 

43 

67 

67 

70 
52 

68 

51 

74 
56 

73 

52 

72 
55 

69 

43 

66 

46 

67 
48 

64 
38 

6« 

50 

64 
52 

57 
52 

66 

45 

68 

44 

70 
45 

75 

50 

7» 
62 

74 
49 

74 
49 

74 
50 

74 

60 

4S.2 

48.6 

STAMFORD  i    N 

MAX 
MIN 

75 
44 

75 
59 

73 
59 

70 
44 

71 
43 

72 
53 

70 
42 

70 
58 

75 
45 

70 
45 

80 
52 

81 
59 

79 
52 

74 
61 

74 
54 

74 
40 

73 
40 

70 
40 

67 
53 

67 
50 

67 
49 

74 
46 

69 
47 

76 
47 

79 
52 

82 
64 

80 
56 

78 
48 

83 
52 

84 
50 

74.4 
50.2 

STORRS 

MAX 
MIN 

78 
54 

67 

54 

68 
51 

70 
45 

70 
43 

67 

49 

68 

41 

67 

44 

74 
66 

62 

61 

70 
51 

80 
59 

76 

64 

66 

49 

67 

46 

70 
48 

60 
47 

68 

44 

it 
51 

58 

50 

63 

50 

73 
51 

69 

47 

77 
45 

77 

51 

SO 
58 

74 

58 

74 

64 

81 

54 

84 

44 

70.9 
5».4 

WATEfiBURY  RADIO  WBRY 

MAX 
MIN 

80 
56 

7* 

60 

71 
55 

72 
38 

72 

43 

71 

51 

70 
37 

69 

43 

79 
68 

75 
59 

79 

51 

81 

69 

80 
61 

70 
59 

69 

39 

72 

44 

71 
42 

70 
36 

66 

61 

64 
52 

63 

62 

76 

43 

73 

43 

78 

44 

79 
53 

82 
62 

79 

54 

7« 

47 

41 

49 

89 
53 

74.3 

48.1 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

73 

49 

71 
57 

72 

54 

71 

39 

66 

36 

72 
52 

71 

39 

67 

41 

73 

55 

49 

76 

61 

81 
57 

76 
48 

71 
52 

69 

35 

72 
37 

70 
43 

68 
32 

62 

62 

99 

53 

64 
62 

73 
52 

71 

42 

7J 
42 

76 

48 

78 
52 

76 

58 

79 

46 

«1 

44 

84 
59 

72.1 
47.4 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

79 
59 

81 
60 

70 
53 

72 

47 

74 

44 

74 
52 

63 

37 

67 

44 

69 

69 

74 
51 

64 
54 

78 

66 

78 
62 

76 
68 

72 
39 

68 
43 

70 
48 

67 
37 

70 
52 

6« 

44 

6« 

53 

70 
47 

71 
45 

71 

47 

7( 

52 

79 
58 

81 

6« 

80 
61 

83 
54 

71. • 

50.1 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 

53 

60 
51 

69 
45 

73 
43 

67 

44 

65 

43 

68 
38 

63 

45 

73 

48 

62 

42 

58 
48 

80 

53 

79 
51 

63 
48 

69 
44 

69 

46 

62 

42 

70 
46 

74 
45 

63 

62 

94 

60 

7» 

51 

74 

61 

79 
48 

•2 

53 

6« 

57 

7« 

58 

77 

58 

•2 

57 

80 
54 

48.4 
44.9 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

57 
54 

61 
52 

70 
47 

72 
44 

63 

44 

64 

46 

66 
37 

62 

49 

71 
60 

60 
41 

60 

49 

78 

53 

74 
52 

63 

45 

69 
45 

99 

45 

62 

42 

70 
44 

73 
46 

63 
53 

60 
50 

69 
51 

72 
49 

79 
49 

77 
51 

64 
67 

74 
60 

77 
54 

80 

61 

79 
58 

44.9 

49. « 

BAR  HARBOR 

MAX 

MIN 

69 
49 

61 
50 

68 
51 

66 

44 

59 

39 

64 

48 

64 

38 

60 

52 

70 
53 

69 

37 

99 

47 

69 

49 

72 
48 

67 

49 

66 

49 

67 
52 

64 

45 

65 
48 

67 
44 

64 
50 

60 
43 

68 
61 

68 
60 

79 

48 

74 

64 

67 
53 

74 
53 

79 
57 

74 

49 

7« 

69 

47.1 

48.4 

BELFAST 

MAX 
MIN 

58 

50 

61 
53 

71 
48 

69 

42 

62 

39 

68 

50 

66 
36 

66 

46 

74 

64 

69 
36 

69 

50 

74 
53 

74 
50 

66 

62 

71 
48 

71 

50 

65 

43 

71 
46 

70 
44 

62 

50 

58 
47 

74 
52 

76 

47 

79 

44 

74 

48 

69 
67 

78 

65 

78 
53 

78 

61 

79 
66 

49.9 

48.4 

BRI06EWATER 

MAX 
MIN 

BRI06T0N  1  NNW 

MAX 

MIN 

75 
51 

65 
56 

72 
46 

74 
42 

72 

46 

66 

46 

70 
37 

66 

38 

73 
54 

71 
41 

57 
47 

78 

54 

76 
50 

64 

69 

67 
52 

66 

43 

72 
45 

74 

44 

61 
52 

59 

49 

73 
50 

74 

45 

79 
47 

81 

52 

79 
58 

74 
55 

79 
63 

81 

48 

81 
56 

71.9 
48.5 

BRUNSWICK 

MAX 

MIN 

64 

55 

61 
55 

69 

45 

65 

45 

60 
46 

63 
44 

60 
40 

60 
47 

73 
50 

66 

44 

55 

49 

75 
61 

71 
51 

64 
52 

70 
48 

62 

51 

60 
44 

66 

43 

68 
46 

60 
52 

53 
51 

67 
50 

70 
47 

79 
47 

73 
53 

69 

58 

79 
59 

74 

54 

78 

53 

79 
66 

44.7 

49.5 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
50 

57 
44 

66 

41 

67 

39 

70 
41 

54 
36 

66 

30 

62 

47 

55 
37 

68 

32 

60 
45 

69 

48 

68 

45 

57 
43 

90 
43 

47 
39 

61 
38 

62 

41 

72 

41 

72 
52 

67 
49 

62 

48 

71 

46 

79 
46 

71 

48 

62 

63 

48 
55 

70 
51 

80 
60 

74 
54 

44.4 

44.3 

CORINNA 

MAX 

MIN 

67 
51 

60 
52 

70 
41 

71 
37 

70 
36 

64 
47 

68 
29 

67 

44 

70 
48 

60 
31 

60 

48 

SO 
61 

79 
43 

67 

52 

66 

40 

58 
45 

64 
37 

69 

38 

76 
36 

67 

50 

61 
4« 

70 
49 

72 
49 

79 

40 

79 
45 

71 
55 

79 
67 

78 
49 

81 

49 

82 
56 

49.9 
45.0 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

MAX 
MIN 

67 
48 

59 

51 

55 
31 

67 

31 

69 

37 

70 
38 

27 

59 
34 

61 

34 

65 

30 

93 

46 

64 
50 

70 
37 

70 
43 

96 

41 

60 
41 

51 
40 

55 
39 

62 

29 

68 
33 

57 

48 

55 

47 

67 
37 

71 
35 

74 
41 

71 
59 

45 

44 

48 
52 

72 
38 

72 

50 

43.4 

40.2 

'*'*reote   notes   follovlng  8t» 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
JUNE    X958 


D«y  01  M 

onth 

1 

Station 

D 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

DAMARISCOTT*   MILLS 

MAX 
MIN 

67 
53 

63 

56 

68 

46 

67 

43 

66 

43 

64 

50 

69 

38 

64 
44 

73 
52 

70 
40 

97 

46 

77 
50 

71 

60 

66 

53 

69 

40 

47 

47 

49 

40 

70 
39 

73 
47 

60 
62 

59 
49 

70 
60 

73 
44 

78 
46 

80 
52 

71 
58 

78 
68 

77 
60 

81 
52 

81 
63 

69  17 

48.1 

EASTPOdT 

MAX 
MIN 

46 

54 

48 

65 

49 

61 

42 

52 

40 

62 

43 

99 

36 

58 

46 

71 

49 

60 
37 

91 

44 

70 
46 

69 

45 

45 

46 

61 

44 

50 

49 

69 

40 

69 

43 

48 

42 

66 

47 

57 

44 

65 

49 

72 
46 

69 

45 

63 
46 

94 

50 

74 
50 

76 
61 

70 
48 

72 
48 

63.7 
45.3 

EAST   SANSEHVILLE    5    SE 

MAX 
MIN 

66 

60 
52 

66 

42 

67 
40 

69 

37 

60 
37 

66 

29 

61 

40 

64 
52 

62 

32 

98 

47 

72 
52 

72 
42 

48 

48 

42 

38 

55 

48 

62 

36 

65 

42 

72 
37 

68 

44 

60 
46 

66 

50 

76 
42 

79 
42 

73 
42 

70 
56 

72 
58 

71 

52 

78 
47 

80 
56 

67.3 
44.3 

EAST   WINTmROP 

MAX 
MIN 

70 
5* 

66 

58 

70 
48 

70 
42 

70 
44 

76 

48 

74 

34 

64 

45 

72 
52 

70 
38 

99 

50 

78 
53 

78 

48 

69 
55 

69 
45 

68 
51 

62 

38 

70 
40 

70 
40 

65 
54 

64 
49 

73 
50 

72 
42 

76 

44 

78 
50 

74 
58 

71 
53 

77 
53 

79 

54 

79 
52 

71.2 

48.1 

FARHINGTOM 

MAX 
MIN 

71 
53 

59 

53 

60 
42 

71 
39 

72 
41 

72 
47 

64 
31 

70 
39 

66 

50 

70 
35 

60 
45 

60 
49 

80 
42 

79 
53 

61 
46 

70 
49 

60 
42 

63 

40 

71 
38 

77 
46 

44 

50 

95 

50 

73 

40 

76 

43 

79 
48 

79 
58 

70 
66 

79 
51 

78 
50 

81 

55 

69.5 

46.0 

FORT   HENT 

MAX 
MIN 

65 

66 

49 

60 
33 

60 
33 

69 

42 

73 

40 

91 

30 

68 

51 

69 

43 

96 

29 

71 

48 

59 
51 

71 
38 

73 
44 

56 

41 

52 
38 

53 
39 

69 

43 

66 
36 

73 
39 

73 
44 

69 

49 

61 

46 

72 
41 

74 
45 

72 
52 

64 
50 

47 

61 

82 

44 

80 
42 

6«.l 

42.5 

6AR0INER 

MAX 
MIN 

70 
52 

66 

54 

70 
47 

72 
39 

69 

41 

66 

48 

67 
33 

64 

44 

73 
50 

67 
37 

97 
47 

80 
51 

76 
46 

66 

54 

70 
41 

63 

45 

63 
36 

71 

40 

71 
41 

63 

51 

60 
48 

77 
60 

73 

41 

77 
42 

81 

49 

72 
56 

74 
54 

79 
49 

81 
61 

81 
61 

70.6 

46.4 

6RE£nv:lle 

MAX 
MIN 

60 
♦7 

60 
51 

68 
41 

72 
33 

71 

40 

68 

41 

68 

29 

69 

37 

63 

50 

60 

30 

9« 

46 

71 

50 

74 

39 

49 

45 

60 
43 

55 

44 

56 

41 

63 

44 

70 
31 

64 
38 

58 

43 

67 
47 

74 
40 

79 

41 

74 
47 

65 

55 

70 
61 

74 
51 

81 

40 

81 
53 

67.2 
42.9 

HIRAM  2    S 

MAX 
MIN 

70 
52 

64 

54 

70 
43 

71 
38 

72 

41 

65 

40 

62 

32 

70 
42 

79 
45 

98 

37 

54 

48 

78 

50 

70 
48 

64 
42 

72 
40 

67 

47 

60 

40 

71 
38 

71 
43 

98 
52 

55 

50 

73 
46 

73 

40 

81 

46 

83 

50 

74 
69 

74 

60 

74 
45 

42 

43 

87 
51 

70.3 
45.0 

HOULTOM   CAA  AP 

MAX 
MIN 

55 

50 

60 
43 

67 
38 

67 
36 

70 
39 

99 

34 

66 

30 

62 

46 

63 

34 

47 
31 

94 

47 

71 

48 

70 
45 

58 
48 

99 

45 

52 

41 

61 

40 

42 

44 

72 

39 

70 
47 

64 

50 

64 
48 

75 
46 

78 

44 

70 
48 

44 
54 

71 
51 

71 
62 

82 
48 

78 
46 

44.3 

43.7 

HOULTON    1    NE 

MAX 

MIN 

55 
49 

63 
50 

66 
40 

70 
40 

69 
39 

64 
36 

66 
32 

62 

44 

63 
49 

67 
33 

58 
42 

73 
47 

70 
45 

62 
46 

52 
42 

50 
44 

64 
40 

65 
42 

73 
38 

70 
46 

68 
48 

62 

51 

72 
44 

63 
40 

70 
49 

54 
53 

70 
59 

74 
54 

82 
49 

79 
48 

66.2 
44.6 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

61 

40 

58 

32 

65 
36 

70 
32 

72 

40 

70 
38 

69 

32 

62 
53 

63 

47 

60 

30 

48 

46 

70 
53 

72 
40 

44 

45 

97 

41 

54 
39 

52 
43 

41 

40 

70 
32 

65 
35 

98 

43 

41 

46 

69 
36 

79 
39 

70 
40 

47 

43 

70 
44 

70 
50 

74 

43 

74 
54 

49.4 

41.1 

JONES  BOM 

MAX 
MIN 

67 
4« 

55 

47 

60 
48 

6« 

40 

69 

38 

64 

41 

6« 

31 

64 
44 

99 

49 

72 
36 

61 

46 

93 

46 

71 
45 

70 
47 

65 

47 

67 
45 

61 
38 

45 

40 

70 
43 

70 
46 

66 

40 

59 
51 

69 
42 

72 
43 

74 
46 

71 
61 

98 
52 

74 
49 

74 

49 

79 
49 

44.4 

44.6 

LEHISTON 

MAX 

MIN 

67 
55 

61 
53 

71 
48 

71 
46 

63 

46 

62 

45 

67 

40 

64 

47 

72 

49 

60 

42 

94 

49 

78 

53 

71 

62 

42 

52 

49 
46 

61 
60 

60 
46 

70 
46 

69 

48 

61 

53 

55 
52 

71 
62 

72 

48 

78 
47 

80 
54 

72 
68 

74 
56 

74 

54 

60 
51 

81 

56 

44.9 

49.8 

LONG   FALLS    DAM 

MAX 
MIN 

70 
40 

59 

49 

99 

38 

6« 
36 

70 

37 

67 

40 

96 

29 

6* 

32 

61 

50 

63 

33 

9t 

36 

42 

50 

72 
42 

70 
43 

54 

37 

98 
36 

60 
42 

54 
40 

41 

35 

68 

40 

60 
42 

S2 
47 

44 
41 

70 
38 

76 
42 

49 
50 

43 

49 

44 

51 

72 
44 

78 
47 

44.0 
41.2 

MADISON 

MAX 
MIN 

67 
52 

60 
55 

71 
43 

73 
39 

72 
39 

62 

48 

70 
34 

69 

41 

70 

53 

44 

35 

98 

48 

rt 

50 

77 

44 

49 
55 

44 

47 

45 

61 

61 
39 

47 

42 

73 
39 

68 
43 

41 

51 

72 

51 

75 
40 

79 
43 

77 
46 

74 
57 

71 
52 

78 
49 

80 
49 

80 
64 

70.4 
44.3 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

71 
50 

5« 

52 

61 

47 

67 

39 

60 

41 

71 
47 

69 

32 

68 
46 

71 
52 

73 
34 

49 

49 

71 
50 

74 

47 

74 
55 

41 
46 

67 
46 

52 

40 

62 
48 

49 

38 

74 
44 

45 

45 

45 

49 

49 

46 

76 
57 

81 
49 

70 
56 

49 

5/ 

73 
55 

76 

46 

83 
59 

48.5 

47.4 

MILLINOCKET   CAA   AP 

MAX 
MIN 

55 

50 

60 
49 

68 

44 

69 
39 

71 
39 

61 
40 

69 

30 

61 
42 

66 

38 

41 

32 

99 
48 

74 
52 

71 
47 

61 
50 

98 

48 

S3 
43 

63 
36 

65 

44 

74 
36 

64 
43 

60 
43 

71 
47 

77 

44 

82 
41 

71 
47 

42 

56 

79 
58 

74 
51 

10 
44 

78 
60 

47.3 

44.7 

OLC   TONN   CAA   AIRf>Ot)T 

MAX 
MIN 

58 
53 

60 
50 

70 
45 

71 
40 

67 
39 

62 

41 

67 
31 

62 

46 

68 
39 

42 

33 

41 

50 

77 

61 

71 
45 

62 
46 

44 

44 

60 

43 

62 

39 

47 
42 

74 
39 

44 
47 

61 
44 

71 

48 

72 

44 

78 

41 

80 
46 

46 

57 

79 

54 

74 

60 

83 
45 

80 
53 

48.5 

44.9 

«NHO 

MAX 

MIN 

68 

50 

60 
54 

72 
46 

74 
42 

68 

42 

6« 

49 

68 
36 

64 

46 

71 
52 

44 

39 

60 

49 

79 
62 

74 
48 

70 
51 

49 

43 

62 
48 

61 
42 

68 

43 

74 
42 

70 
52 

41 

4« 

72 

50 

74 
4« 

80 
45 

76 

48 

74 
55 

74 
68 

78 
62 

82 

68 

79 
56 

70.7 
48.0 

POalLANC 

MAX 
MIN 

68 
55 

61 
56 

71 

50 

66 

45 

6« 

48 

68 

54 

64 

42 

66 

49 

77 

55 

60 
51 

99 

49 

74 
53 

4t 

63 

48 
48 

72 

48 

68 

51 

66 

45 

60 

46 

44 

50 

58 

51 

64 
49 

69 

61 

72 

49 

78 
60 

78 
57 

72 

58 

75 
61 

70 
56 

79 
56 

87 
52 

49.2 
51.2 

NRTLANO   KB   AIRPO«T 

MAX 
MIN 

5^i 

61 

55 

71 
50 

6« 

43 

63 

41 

66 

45 

62 
35 

*8 
46 

74 
52 

60 

44 

99 

51 

77 
53 

49 

48 

64 

44 

71 
43 

65 
49 

62 

39 

70 
42 

44 

44 

59 
61 

S3 

60 

69 

4« 

71 

40 

77 

43 

78 
SO 

72 
57 

79 
56 

78 
60 

80 
48 

84 
52 

48.8 
47.4 

PRESQUE    ISLE 

MAX 
MIN 

62 
34 

58 
49 

61 

39 

67 

35 

70 
38 

67 

42 

6* 

30 

64 
43 

98 

46 

49 

31 

63 

44 

71 
52 

70 

41 

64 

47 

93 

43 

51 

40 

62 
35 

44 
40 

71 
39 

71 
49 

69 

47 

43 

49 

73 

44 

73 
46 

70 

45 

41 

51 

44 

58 

70 
53 

7« 

49 

74 
59 

44.3 

43.9 

RIPOSENUS   0AM 

MAX 
MIN 

70 
48 

70 
52 

59 

45 

68 

42 

70 

45 

72 

45 

98 

35 

67 

43 

49 

48 

61 
36 

47 

49 

41 

61 

71 
47 

71 
52 

44 
45 

57 

45 

50 
42 

60 
44 

42 
41 

71 

44 

42 

47 

59 
50 

45 

45 

74 
45 

79 

49 

73 
59 

42 

56 

4« 
54 

72 
48 

81 
57 

44.5 

47.0 

WCKLAMS 

MAX 
MIN 

62 

51 

61 
55 

68 

51 

68 

45 

56 

39 

65 

50 

62 

36 

60 

48 

73 
52 

49 

39 

59 

49 

71 

49 

71 

48 

67 
62 

49 

44 

67 

46 

64 

40 

49 

41 

69 

44 

62 
61 

57 

60 

70 
60 

73 
45 

79 

44 

78 
50 

44 

57 

74 
58 

74 

48 

77 
61 

79 
54 

47.9 
47.9 

RVMFORO    3   S« 

MAX 
MIN 

57 
52 

60 
41 

68 
35 

71 
35 

72 

41 

99 

36 

68 

31 

65 
39 

69 

39 

60 
34 

58 
47 

77 

46 

73 
42 

99 

46 

44 
47 

57 
43 

58 

40 

48 
39 

69 
34 

58 

45 

62 

49 

70 
43 

73 
37 

76 
44 

77 
48 

44 

60 

70 
50 

74 
47 

80 

45 

74 

52 

44.7 
43.9 

RUMFORO    1    S 

MAX 
MIN 

61 
52 

61 
51 

71 
37 

74 
38 

79 
42 

61 
42 

70 
33 

68 

39 

70 
49 

62 

37 

40 

47 

79 
60 

74 
45 

43 

46 

47 

45 

59 
46 

61 

41 

49 

43 

78 
38 

42 

45 

54 

50 

72 

49 

75 

40 

80 

41 

SI 

47 

70 
60 

74 
51 

77 

49 

44 
44 

80 
63 

49.9 
45.0 

SANFORD    2   MNW 

MAX 
MIN 

78 
54 

81 
57 

72 
48 

72 
37 

71 
37 

69 

44 

69 
32 

7» 
39 

74 
58 

76 
36 

60 
47 

80 
52 

78 
47 

47 

54 

71 
35 

71 
41 

62 

38 

71 
37 

72 

44 

62 

54 

60 
48 

74 
48 

74 

40 

79 

40 

84 
47 

78 
59 

74 
51 

78 

44 

47 
47 

87 
48 

73.6 

45.4 

SaUA    PAN   0AM 

MAX 
MIN 

63 

4S 

99 
50 

69 

36 

M 

31 

72 

38 

«7 

44 

67 
26 

42 

44 

44 

70 
27 

44 

43 

73 
53 

71 

37 

48 

47 

91 

43 

50 
41 

62 

33 

43 
37 

73 
34 

72 

47 

65 

45 

64 
48 

74 
39 

74 
40 

73 

44 

43 

54 

70 
58 

72 

49 

42 

43 

81 
56 

47.7 
42.4 

tMITY 

MAX 
MIN 

68 

53 

62 

55 

67 
42 

6« 

41 

6« 

42 

*1 

47 

69 

34 

64 
49 

49 

54 

47 
37 

99 

47 

74 
52 

74 
49 

49 

49 

41 

61 

48 

61 
41 

67 

42 

71 

43 

44 
51 

99 

47 

70 

46 

71 
54 

77 
46 

79 
54 

72 
57 

73 

59 

79 

65 

80 

54 

78 

57 

49.1 

48.2 

MEST   BUXTON   2   NMV 

MAX 
MIN 

73 
51 

62 

54 

68 
45 

78 
38 

67 
40 

63 

43 

67 

32 

70 
40 

7S 

46 

97 
39 

97 

49 

80 
53 

71 

48 

47 

44 

70 
42 

67 

43 

64 
39 

72 
40 

67 

44 

63 

53 

56 

48 

71 
45 

72 
38 

78 

44 

81 
49 

77 
58 

74 
94 

74 
44 

41 

44 

84 
51 

70.0 
45.3 

VtNStjOW 

MAX 
MIN 

77 

46 

71 

45 

72 
42 

70 
49 

69 

34 

71 

44 

64 
48 

72 
37 

64 

42 

99 

49 

82 

47 

72 
51 

71 

46 

69 

48 

66 

49 

71 
47 

70 
44 

79 
46 

58 
54 

57 

50 

79 

43 

79 

44 

SO 

48 

82 

53 

73 
58 

77 
50 

79 
54 

81 

55 

71.5 

47.3 

weooLANo 

MAX 
MIN 

68 
52 

65 
52 

59 

51 

71 

42 

71 
39 

70 
45 

69 

36 

6« 

43 

67 
47 

72 
35 

69 

42 

49 

50 

77 
62 

76 

54 

65 

45 

65 
48 

69 
40 

47 
43 

69 

39 

75 

50 

70 
43 

68 

52 

72 
46 

74 

45 

79 

48 

74 

54 

66 

56 

71 

52 

77 

50 

87 
54 

70.0 
46.8 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

81 
50 

86 
64 

68 

43 

68 

46 

76 

45 

75 

48 

62 
33 

*a 

42 

70 
58 

70 
52 

94 

52 

78 

65 

7» 

47 

70 
55 

42 

46 

66 

50 

66 

48 

69 

40 

72 
50 

70 
51 

60 
53 

63 

46 

47 

41 

72 
46 

43 

SO 

84 
58 

74 
62 

71 
51 

79 

50 

81 
52 

70.9 
49.4 

AMHERST 

MAX 

MIN 

81 
60 

68 
57 

73 
50 

74 

44 

74 
48 

66 

44 

70 
36 

70 
49 

71 

54 

48 

48 

71 
52 

Bl 
57 

79 

51 

48 

50 

40 
44 

70 
50 

60 
48 

70 
38 

67 
53 

62 

64 

61 

63 

73 

51 

72 

44 

78 

49 

81 

58 

78 
44 

78 
68 

77 
62 

81 

52 

81 

60 

72.9 

51.0 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

84 
60 

78 
61 

70 
51 

70 

42 

74 

40 

72 

53 

71 
36 

72 

46 

74 
62 

71 
46 

48 

52 

82 
58 

79 
53 

79 
63 

71 
47 

72 

50 

72 
47 

71 
43 

41 
52 

42 
52 

60 
61 

76 
65 

74 

43 

79 

46 

S3 

53 

84 
60 

82 

59 

79 
51 

11 

4« 

89 

49 

74.8 
51.0 

BIRCH   HILL   DAM 

MAX 
MIN 

82 
55 

79 
55 

71 
46 

74 
35 

75 
37 

74 
50 

68 

31 

6« 

42 

71 
58 

71 
43 

73 
50 

79 
98 

80 
47 

74 
47 

44 

43 

67 
48 

66 

45 

47 
34 

47 
60 

44 

60 

63 

50 

72 
61 

79 
36 

80 
43 

82 

6C 

78 
62 

74 

51 

79 

43 

82 

46 

6e 

71.6 
44.9 
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CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JUNE   195S 


Stdtion 

Day 

Ol  Month 

0) 

1 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLUE  HILL 

MAX 

MIN 

79 
it 

68 

60 

62 
52 

59 

46 

71 

47 

66 

49 

69 
42 

70 
47 

72 
60 

66 

50 

66 

50 

78 
61 

80 
68 

69 
60 

68 
46 

70 
48 

64 
46 

70 
43 

62 

51 

54 
49 

58 

50 

73 
62 

44 

55 

74 

64 

SO 
66 

SO 

59 

78 
62 

75 

62 

82 

59 

84 
61 

78.6 
93.0 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 

61 

71 
58 

64 
55 

61 

49 

76 
62 

70 
53 

67 

46 

70 
52 

76 
60 

60 

53 

62 

53 

77 

59 

72 

59 

72 
67 

72 
53 

74 
55 

63 

64 

73 
51 

61 

64 

97 
63 

60 
63 

71 

64 

70 
55 

73 
54 

82 
60 

83 

63 

81 
67 

77 
42 

81 
62 

89 

45 

71  aS 
94«2 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

78 
52 

73 
60 

66 

63 

72 
46 

72 
39 

70 
51 

70 
44 

6S 
42 

73 
60 

79 

49 

70 
53 

93 
60 

79 
53 

79 
61 

70 
49 

72 

48 

72 
47 

72 
39 

72 

54 

98 
53 

41 

63 

74 
59 

73 
45 

79 

60 

SO 
58 

79 
61 

79 

44 

78 

48 

89 

51 

88 
S3 

51.7 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

MAX 
MIN 

80 

74 

70 

70 

72 

67 

67 

68 

74 

72 

73 

79 

77 

69 

64 

69 

69 

47 

64 

98 

42 

72 

70 

74 

78 

79 

79 

7» 

79 

84 

71.7 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

82 

5S 

80 
60 

65 
62 

62 
50 

72 
44 

69 
62 

68 

42 

69 
47 

71 
61 

72 
62 

70 
62 

76 

59 

78 
66 

77 
63 

69 
48 

69 

46 

70 
49 

70 
48 

70 

64 

57 
62 

98 

SI 

71 
63 

71 
47 

76 
50 

SO 
94 

80 
60 

78 
43 

74 
98 

81 

54 

87 

60 

12.9 
53.3 

CLINTON 

MAX 
MIN 

80 
57 

81 
63 

69 

51 

70 

43 

70 
45 

73 
66 

67 

38 

69 

49 

60 

49 

74 
47 

64 

51 

72 
63 

82 
55 

78 
65 

70 
49 

67 

49 

68 

47 

42 

44 

48 

62 

54 

S3 

60 
50 

58 

62 

73 
47 

49 
63 

79 
58 

78 
62 

79 
48 

77 
52 

80 
54 

81 

61 

n.9 

52.3 

COHASSET 

MAX 
MIN 

80 
58 

81 
61 

71 
44 

72 
45 

70 
41 

75 
51 

66 

41 

68 
47 

69 
60 

75 
47 

61 
52 

61 
54 

75 
53 

75 
60 

72 
47 

74 
48 

74 
47 

64 
46 

71 
53 

56 
51 

56 
52 

59 

53 

74 
45 

68 
47 

77 
54 

84 
58 

80 
55 

77 
64 

63 
68 

71.3 
51.1 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

78 
56 

70 
58 

66 

64 

64 
48 

63 

40 

67 
62 

68 
41 

48 

62 

44 
67 

71 
52 

66 
52 

72 
69 

81 

66 

79 
62 

72 

48 

70 
52 

72 
51 

44 

44 

78 
65 

59 

S3 

71 

49 

70 
60 

73 

56 

74 
60 

74 
43 

79 

53 

79 
98 

8* 

60 

71.1 
53.2 

EOGARTOWN 

MAX 
MIN 

7J 
62 

69 
56 

62 

52 

64 

50 

62 

3a 

65 

47 

70 
45 

69 

48 

44 
51 

69 

60 

63 

53 

73 

65 

78 
53 

73 
56 

76 
47 

69 

50 

68 

52 

67 

46 

48 

49 

98 
92 

98 

62 

44 
54 

70 
48 

47 

48 

73 
56 

70 
55 

73 

58 

73 
94 

74 
57 

77 

58 

48.3 
51.3 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

74 
57 

67 

54 

69 

64 

66 

47 

66 

44 

71 
52 

67 

43 

64 

50 

72 

59 

64 

52 

68 

54 

S4 
63 

79 
69 

72 
68 

68 

49 

72 
53 

64 

62 

70 
44 

98 

64 

99 

92 

44 
63 

7» 
S5 

70 
S3 

34 
52 

78 
57 

77 
41 

78 

46 

7» 

98 

■3 
57 

87 
43 

n.4 

94.3 

FITCMBURG  2  S 

MAX 
MIN 

56 

85 
63 

6« 

61 

72 

42 

73 
44 

77 

61 

68 
35 

73 

44 

72 

50 

75 
46 

69 

60 

71 
52 

89 

63 

80 

60 

71 
42 

76 
50 

76 
42 

69 

44 

73 
92 

98 
93 

41 

60 

82 
91 

T7 
42 

7» 
52 

88 

91 

74 

68 

88 

54 

81 
52 

78 
51 

84 
98 

7».7 
48.8 

FRAMINSHAM 

MAX 
HIN 

84 
57 

85 
63 

73 
53 

71 
47 

69 
43 

77 

64 

70 
40 

74 
45 

73 
S3 

77 
49 

49 

53 

72 
66 

84 
55 

82 
54 

79 
49 

72 
52 

73 
48 

43 

44 

74 

64 

97 
93 

60 
SO 

62 
52 

71 

44 

73 
47 

84 
53 

•9 

60 

84 
63 

81 
54 

78 
53 

87 
59 

34.4 

52.1 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

8* 
61 

77 
60 

71 
50 

6« 
46 

74 

46 

72 
55 

7» 

40 

70 
49 

78 
62 

74 

49 

64 
52 

82 

57 

78 
55 

73 
63 

74 
49 

72 
60 

68 
46 

7« 

44 

70 
50 

42 

53 

49 

S3 

79 

64 

73 

48 

88 

50 

89 

5S 

82 

62 

81 
42 

81 

54 

87 
59 

90 
60 

74.8 
53.8 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

80 
49 

83 
67 

64 
46 

71 
41 

77 
42 

77 

47 

63 

33 

69 
40 

67 
47 

72 
49 

56 

49 

76 

51 

78 
48 

73 
56 

67 
38 

66 

44 

68 

48 

97 
37 

48 
41 

69 

49 

9« 

51 

62 

43 

49 
41 

72 
44 

77 
59 

84 
54 

77 
93 

79 

44 

74 
44 

SO 
51 

71.8 

44.4 

HYANNIS  3  NE 

MAX 
MIN 

73 
56 

69 

59 

62 

54 

61 

49 

64 
42 

69 

52 

69 

41 

44 

51 

48 

59 

47 
47 

67 

63 

74 
59 

78 

49 

78 
61 

74 

48 

72 

43 

48 
61 

71 

47 

49 

54 

98 
53 

41 
S3 

71 

55 

71 

44 

73 

45 

45 

T4 

SO 

77 
42 

7? 
59 

88 

55 

82 

60 

78.4 
52.1 

KNISHTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

80 
52 

S3 
60 

69 
52 

71 
4» 

75 

43 

76 

4S 

66 

34 

70 
40 

72 

46 

74 

44 

40 
44 

74 

44 

7« 
49 

77 
45 

44 
38 

48 

60 

70 
60 

54 

70 
44 

4« 

41 

40 
42 

4* 

43 

73 
42 

72 

44 

78 
50 

78 

54 

74 
52 

78 

44 

42 

83 

51 

72.8 

a.4 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

82 

47 

S4 
61 

72 
52 

71 
43 

69 

40 

74 

49 

70 
38 

73 
44 

73 
63 

74 

46 

43 

61 

71 
67 

84 

53 

81 
60 

74 

44 

72 

50 

74 
48 

44 
44 

74 

50 

59 

53 

42 

62 

44 

64 

74 

44 

74 
44 

82 
53 

83 

»9 

•4 
43 

SO 
60 

78 
53 

88 
59 

T4.9 
98.4 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

84 
57 

72 

58 

70 
52 

6« 

47 

74 

46 

67 
65 

71 

40 

71 
50 

77 

69 

47 

49 

97 
52 

82 

66 

77 
S6 

71 
64 

71 

48 

72 
61 

63 

48 

73 
44 

69 

54 

42 

53 

60 
51 

71 

65 

72 

44 

79 

50 

82 
56 

8* 
60 

42 

78 
53 

•4 
SS 

88 
60 

7».4 
52.8 

LOWELL 

MAX 
MIN 

86 
60 

as 

59 

72 

60 

72 
47 

78 
46 

77 
55 

79 

41 

74 

46 

79 
60 

74 
50 

68 
62 

•9 

58 

84 
64 

78 
64 

73 

48 

72 

50 

72 
49 

44 

72 

54 

42 
53 

60 
51 

77 
65 

M 

47 

83 

50 

84 
64 

84 

69 

81 
*1 

•2 
54 

87 

94 

92 

S9 

7T.4 
53.8 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

81 
62 

80 
63 

6S 

52 

68 
46 

72 

43 

72 

65 

6S 

40 

70 
50 

79 
62 

79 
60 

69 

54 

78 
68 

74 

53 

72 
63 

70 
50 

70 

60 

48 

50 

72 
47 

68 

se 

42 
93 

62 

S4 

>4 

54 

72 

48 

7* 

48 

88 

55 

80 
42 

78 

44 

78 
59 

SO 
53 

84 
42 

n.8 

53.8 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

63 
53 

60 
62 

59 

52 

59 
41 

58 

40 

63 

47 

60 

46 

61 

49 

44 

61 

59 

49 

69 

52 

74 
66 

73 
55 

70 
54 

64 
48 

64 
52 

69 

52 

69 

47 

60 
52 

94 

62 

44 
S3 

47 

55 

68 

49 

48 
58 

44 
48 

44 
94 

70 
57 

70 
94 

77 
54 

48 

58 

44.7 
91.2 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

71 

60 

64 
57 

64 
56 

64 
60 

67 
48 

71 
64 

67 

46 

64 

52 

70 
61 

42 
56 

71 
66 

80 

64 

78 
62 

73 
68 

49 
53 

72 
64 

47 
54 

74 
61 

69 
57 

98 

64 

65 
64 

73 

57 

70 

58 

14 

56 

74 
54 

42 

78 

44 

77 
42 

88 
42 

a* 

44 

78.8 

94.7 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
59 

67 
46 

70 
45 

73 
40 

73 

44 

62 

42 

66 

33 

69 

44 

70 
52 

94 

47 

74 

4« 

74 
53 

71 

90 

49 

44 

49 

41 

44 
48 

66 

44 

47 
36 

49 

48 

97 
49 

41 

50 

40 
49 

72 
41 

74 

49 

78 

49 

77 
41 

7* 

54 

47 

80 
44 

at 

51 

48.8 
44.8 

PLYMOUTH 

MAX 

HIN 

80 
57 

75 
61 

64 
53 

62 
61 

70 
40 

65 
61 

69 

41 

70 
48 

71 
61 

72 
51 

41 
52 

T7 
59 

81 
56 

78 

64 

7» 
47 

73 

50 

73 
48 

73 
45 

70 
54 

57 
53 

99 

53 

72 
54 

72 
47 

73 
91 

82 

55 

8* 

40 

82 

44 

88 
U 

74 

44 

88 
68 

18.7 
U.4 

PROVINCETOWN  1  NW 

MAX 
MIN 

72 
56 

67 

58 

64 

63 

69 

66 

64 

66 

71 

72 
56 

71 
56 

80 
64 

80 
60 

76 

60 

72 
49 

66 

52 

64 

71 

64 

94 

54 
94 

43 

72 

71 

73 

78 
9» 

79 
69 

77 
42 

74 

94 

•2 
*7 

88 

41 

78.9 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

76 
52 

77 
60 

65 
65 

63 
48 

62 
37 

97 

49 

72 
37 

69 

44 

67 
56 

71 
51 

64 

94 

71 
54 

82 
64 

80 
60 

72 
49 

69 
49 

72 
60 

49 

42 

70 
52 

98 

S3 

99 

53 

44 
65 

74 

44 

49 

48 

74 

49 

78 
98 

78 

64 

SO 

94 

77 

94 

82 

54 

79.7 
51.3 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

73 
53 

65 
52 

65 

50 

61 
48 

63 

43 

63 

51 

62 

42 

67 
49 

73 
66 

62 

50 

62 

61 

71 

61 

6« 

51 

71 
56 

72 

48 

71 

60 

67 

48 

71 
47 

60 
62 

58 

61 

60 
51 

49 
61 

68 
44 

74 
50 

74 

55 

7* 
57 

80 
41 

74 

64 

M 
57 

87 

60 

48.1 
51.4 

SALEM  CS  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

77 
59 

70 
57 

63 

53 

62 

47 

72 
51 

69 

54 

64 
47 

67 
60 

73 
64 

69 
53 

60 

50 

79 
54 

67 
56 

71 
58 

49 

S2 

70 
64 

64 

60 

71 
48 

60 
63 

99 

60 

99 

52 

70 
62 

70 
60 

73 
52 

78 
58 

81 

60 

81 

44 

7* 
57 

78 
54 

87 
63 

78.1 
54.1 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

74 
61 

68 

64 

62 

64 

57 

44 

*S 

42 

65 

50 

47 

44 

66 

50 

70 
56 

44 

55 

67 

58 

74 
61 

60 
68 

79 

62 

44 
6» 

74 
54 

48 

62 

70 
48 

60 
56 

97 
55 

42 
54 

72 

54 

44 

52 

7» 

62 

78 
58 

82 

61 

78 
42 

74 
59 

SO 
42 

89 

69 

78.4 
54.5 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
HIN 

78 
56 

S3 
61 

63 
47 

71 

43 

74 

42 

74 

49 

67 
37 

69 
39 

69 
46 

74 
44 

94 

49 

44 
62 

74 
50 

72 

94 

44 

41 

49 

93 

44 

51 

60 
39 

67 

50 

48 
52 

60 
51 

40 
45 

70 

44 

72 

48 

77 

52 

81 
55 

77 

62 

79 
4S 

77 

SO 

82 
S3 

78.4 
48.4 

SPRINSFIELO  ARMORY 

MAX 
MIN 

82 
60 

80 
59 

73 
54 

79 
48 

7S 
49 

73 
62 

70 

41 

71 
49 

78 
62 

78 

61 

73 

64 

82 

64 

83 
61 

74 
47 

70 
47 

72 

50 

72 
62 

71 
42 

68 

54 

64 

S3 

49 

53 

74 
52 

79 
49 

79 
52 

81 
58 

81 
43 

81 
68 

82 
55 

84 
55 

87 

61 

78.8 
92.9 

STOCKS RIO&E 

MAX 
HIN 

SO 
59 

70 
54 

68 

48 

70 
40 

72 
43 

64 

49 

69 
31 

68 

43 

69 
58 

58 

48 

79 
48 

73 

53 

71 
47 

48 

53 

65 

42 

66 

48 

56 

44 

44 
30 

67 

48 

59 

48 

61 
51 

48 
39 

48 

37 

73 
43 

77 

47 

74 
63 

74 
S3 

74 

44 

81 
43 

83 

48 

88.9 

44.7 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

76 
57 

69 

60 

65 

54 

69 

41 

71 
37 

70 
62 

69 
36 

66 

47 

72 

60 

72 

46 

71 
54 

84 
64 

SO 
53 

72 
44 

71 
47 

73 
50 

72 
48 

72 
41 

68 
55 

58 
53 

62 

53 

74 
56 

72 

44 

78 
48 

80 
51 

78 
42 

81 
46 

78 
68 

84 
60 

87 
99 

73.1 
91.9 

TMLLY  DAM 

MAX 
MIN 

83 
51 

S3 
61 

65 

47 

74 
39 

77 

39 

79 
48 

47 

30 

72 
39 

49 
52 

76 
44 

60 
60 

71 

S3 

83 

47 

79 
56 

70 
41 

69 

48 

69 
46 

60 
34 

70 
49 

64 

63 

60 
51 

61 
60 

74 
38 

79 

44 

80 

50 

82 

60 

77 

62 

78 

42 

78 

48 

84 

49 

12. 7 
47.9 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

84 
59 

77 

58 

74 
52 

7« 

44 

74 

44 

74 
53 

72 

34 

74 
43 

79 

60 

74 
47 

71 
52 

83 

59 

80 
49 

71 
62 

70 
45 

70 
44 

68 

48 

71 
30 

60 
52 

47 
55 

6« 
53 

74 

52 

76 

43 

80 
48 

84 
54 

82 

65 

79 
54 

78 

48 

84 

51 

90 
54 

79.9 

50.7 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

82 
67 

70 
58 

69 

48 

69 

41 

71 
37 

69 
52 

69 
35 

70 
45 

75 
61 

44 

47 

69 
53 

82 
61 

SO 
S2 

71 
62 

70 
43 

71 

45 

44 
42 

71 
39 

62 
53 

57 
52 

43 

52 

79 
54 

70 
43 

79 
45 

80 

49 

81 
60 

78 
42 

79 
44 

82 

48 

87 
S3 

72.3 
50.2 

WALPOLE  1.  S 

MAX 
MIN 

81 
57 

80 
60 

6S 

54 

69 
39 

74 
39 

71 

48 

70 
36 

72 
49 

72 
58 

44 

47 

71 

57 

82 
65 

81 
64 

72 
68 

70 
60 

72 
51 

44 

47 

72 

40 

68 

55 

98 

54 

42 

54 

74 
56 

74 

44 

79 

48 

SO 
53 

SO 
42 

80 

64 

78 
60 

84 
48 

87 
57 

73.8 
52.1 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

83 
53 

77 
55 

69 

44 

72 

34 

79 
39 

71 
47 

66 

30 

70 
37 

71 

58 

69 

41 

77 
48 

76 

52 

73 

44 

65 

53 

64 

34 

65 

36 

61 

47 

67 
32 

64 

47 

41 
47 

61 

49 

49 
40 

49 
38 

74 
43 

SO 
45 

79 
63 

74 
S3 

74 
41 

80 
44 

89 

48 

71.9 
44.8 

WEST  LYNN 

MAX 
MIN 

85 
58 

71 
66 

69 
52 

64 
47 

74 
45 

68 

63 

66 

43 

71 
48 

74 
61 

61 
52 

69 

54 

78 
56 

73 

66 

70 
57 

71 

49 

71 

51 

63 

48 

74 
47 

61 
53 

60 
52 

99 
52 

73 
53 

70 
47 

7* 
51 

83 

56 

83 

61 

80 
41 

78 
57 

82 

69 

82 

41 

72.2 
93.1 

B    folloel 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEV   ENGLAM) 
JUNE    1958 


Slation 

D«y 

01  Monlh 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

■EST  MEOIUV 

MAX 

MIN 

82 

S8 

72 
60 

71 
52 

69 

39 

7» 

35 

71 
52 

70 
34 

76 
43 

76 

60 

73 
43 

72 
53 

87 
64 

S3 

50 

73 
58 

71 
45 

74 
48 

66 

45 

73 
38 

66 
53 

65 

42 

64 
44 

78 

54 

77 
40 

83 
42 

83 
52 

76 
54 

10 

62 

81 

47 

44 
44 

84 
53 

71.1 

44.9 

WESTON 

MAX 

MIN 

83 
58 

81 
57 

71 
49 

60 
37 

74 

37 

72 

51 

71 
33 

72 

43 

79 

59 

47 
42 

71 
51 

82 
57 

SO 
51 

76 

64 

71 

44 

71 
47 

72 
49 

74 
42 

48 

52 

62 
51 

62 

50 

76 
57 

74 
42 

81 
43 

U 

51 

8* 

57 

7« 
60 

78 
50 

41 

47 

40 

57 

71.2 
40.9 

KESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

81 
61 

70 
58 

74 
54 

47 

73 

48 

70 
47 

49 

37 

70 

49 

77 
55 

43 

49 

79 

54 

82 

59 

74 
53 

69 
53 

72 

49 

73 

49 

62 

51 

72 
42 

64 
53 

63 

55 

64 
53 

75 
53 

72 
45 

79 
49 

81 

59 

80 

45 

79 
60 

74 
53 

41 

54 

47 
59 

71.4 
52.4 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
55 

67 
52 

67 
50 

64 

45 

72 

44 

49 

46 

69 

40 

47 

43 

72 
56 

60 

48 

74 

50 

78 
61 

79 
57 

67 

47 

69 

43 

48 

47 

58 

47 

64 

43 

53 

50 

54 

49 

60 
48 

71 

50 

47 
52 

76 
53 

77 
54 

74 
58 

71 

57 

71 

52 

74 
97 

41 

97 

44.1 
94.9 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

8* 
56 

71 

50 

70 
50 

7Q 
41 

74 

39 

47 
52 

69 
35 

72 
42 

79 
61 

49 

45 

77 

51 

83 

63 

83 
52 

69 
60 

69 

43 

70 
44 

63 

47 

71 
45 

65 
51 

61 
52 

62 

49 

79 
52 

72 
42 

80 
44 

83 

54 

42 

59 

74 
57 

74 
53 

42 
50 

4T 
34 

7»>9 
94.4 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTOM 

MAX 

MIN 

7S 
55 

7» 

48 

70 
37 

72 
38 

75 

45 

72 
41 

44 

30 

64 
45 

64 

50 

63 

38 

70 
45 

73 
54 

71 

45 

68 
48 

49 

43 

42 

44 

51 

40 

47 

37 

70 
40 

70 
39 

60 

48 

44 

46 

70 
39 

79 

42 

79 
49 

71 

44 

44 

60 

74 
44 

n 

44 

T9 
40 

44.7 

45.1 

BERLIN 

MAX 
MIN 

73 
47 

71 

54 

58 
35 

65 

37 

78 

42 

78 

44 

58 

33 

72 

44 

70 
50 

68 
34 

98 

52 

77 

45 

48 

47 

76 
52 

97 
41 

64 

44 

«0 
44 

58 

41 

68 
34 

73 
43 

60 
44 

34 

50 

72 

38 

74 
40 

81 

40 

37 

72 
62 

70 
44 

>4 
42 

42 

51 

44.2 
41.4 

SETHI.  EMEM 

MAX 
MIN 

7* 
55 

68 

4S 

68 
39 

72 
40 

75 

46 

67 

42 

49 

34 

44 

45 

45 

50 

60 
40 

71 
48 

71 

55 

70 
48 

44 
44 

43 

44 

54 
44 

52 

42 

49 

41 

64 

40 

60 
40 

58 

50 

43 

48 

70 
42 

72 
45 

74 
52 

72 
42 

49 
54 

7» 
11 

74 
44 

77 
64 

47.9 

44.4 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

80 
55 

83 
56 

64 
42 

72 
35 

74 
40 

77 
39 

44 
32 

70 
39 

70 
56 

73 
40 

60 

48 

44 

50 

78 

44 

73 

59 

49 

38 

70 
47 

49 

42 

59 

38 

70 
42 

47 
52 

58 

49 

41 
51 

72 
38 

77 
45 

79 
69 

41 

35 

74 

44 

77 

44 

4* 
»2 

71.4 
44.2 

CAMPION 

MAX 

MIN 

80 
.  *7 

74 
56 

68 
36 

75 
36 

75 

42 

78 
46 

69 

30 

70 
36 

68 

48 

73 
34 

57 

47 

4* 

50 

77 

42 

71 

54 

44 
42 

72 

44 

64 

41 

57 
35 

71 
41 

70 
48 

39 

49 

44 

48 

74 
38 

74 
38 

78 
44 

U 

59 

71 

50 

7* 
44 

74 
41 

44 
52 

71*3 

44.1 

COHCORO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
58 

65 

54 

72 
45 

72 
40 

77 

41 

66 

45 

71 
33 

73 

45 

74 
48 

42 

41 

41 

50 

80 
59 

79 
49 

44 

50 

70 
44 

69 
44 

62 

41 

71 
34 

45 

46 

61 
51 

59 
51 

77 
44 

79 
40 

78 
47 

83 
51 

42 

42 

77 
55 

60 
47 

49 
44 

47 

54 

72.7 
47.2 

OURHAH 

MAX 

MIN 

85 

56 

84 
59 

72 
50 

71 

42 

71 

40 

69 
54 

70 
34 

72 

45 

79 
62 

79 

43 

41 

52 

89 

54 

74 

52 

48 

48 

72 
39 

72 
41 

44 

43 

72 

42 

72 

47 

62 

52 

54 

50 

79 
53 

79 

46 

84 
51 

89 

49 

81 

59 

79 

60 

79 

48 

41 
61 

99 
57 

74.4 
4S.1 

EAST  DEERINfi 

MAX 
MIN 

83 
57 

75 
50 

68 

40 

n 

35 

79 
37 

62 

47 

48 

29 

48 

42 

72 

45 

99 

38 

49 
48 

78 
55 

79 

44 

44 

50 

44 

40 

67 

44 

60 
38 

69 
34 

43 

44 

57 
50 

57 
48 

72 
50 

73 
36 

77 
44 

82 

44 

72 
42 

71 

40 

71 

44 

41 

42 

84 
51 

74.4 
44.4 

FASYAN 

MAX 
MIN 

73 
52 

64 

4* 

68 
33 

7» 
29 

74 
37 

70 
35 

60 

32 

64 

49 

44 

49 

54 

30 

79 

43 

71 

43 

70 
40 

70 
40 

4* 

40 

54 

44 

51 

40 

44 
34 

68 
30 

59 
32 

55 

47 

47 
45 

69 
30 

79 
33 

71 

42 

70 
62 

4« 

45 

72 

V7 

74 
33 

79 
47 

47  .1 
44.1 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

65 

6« 

50 

55 

30 

64 
38 

71 
43 

74 
35 

49 
26 

62 

33 

49 

43 

99 

32 

99 

44 

71 
48 

49 

39 

71 
44 

91 
35 

94 

41 

47 
39 

44 
38 

41 
32 

64 

39 

41 

48 

M 

43 

44 
36 

47 
37 

72 

42 

71 
50 

44 

46 

44 

4S 

4« 

42 

74 
51 

42.4 

44.4 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 

MIN 

82 

55 

77 

54 

71 

43 

7» 

40 

78 

42 

76 

49 

70 
32 

72 
39 

74 
61 

49 

39 

41 

48 

78 

49 

77 

47 

48 
57 

70 

40 

48 

48 

61 

41 

71 
37 

70 
44 

43 

52 

58 
52 

■a 

54 

77 

39 

7« 
45 

79 
54 

74 
41 

7» 
54 

74 
41 

44 

41 

4« 
S2 

71.1 

47.2 

FRANKLIN  FALLS  0AM 

MAX 
MIN 

81 
50 

80 
50 

62 

41 

72 
38 

74 
39 

78 

47 

42 

29 

71 
37 

71 

54 

72 
36 

9« 

47 

43 

50 

78 

44 

71 
53 

42 

34 

70 
44 

46 

39 

59 

34 

70 
42 

70 
50 

57 

49 

98 

50 

71 
37 

77 
42 

79 

47 

84 

59 

77 
51 

74 
41 

77 

42 

49 

60 

71.1 

44.3 

SRAFTON 

MAX 
MIN 

81 
52 

77 
50 

72 
34 

74 
33 

78 
34 

73 

45 

48 

25 

47 

31 

71 
55 

45 

32 

46 

45 

75 
51 

75 
40 

47 
52 

67 

34 

69 

41 

56 

32 

68 
31 

70 
37 

63 

44 

54 

47 

70 
47 

72 
33 

74 
37 

82 
45 

77 
40 

72 
46 

77 
35 

42 

37 

44 
44 

71.4 

41.2 

HANOVER 

MAX 
HIN 

80 
56 

65 

53 

72 

38 

75 

41 

77 

44 

44 
45 

49 
32 

70 
42 

71 
54 

98 

40 

44 

48 

77 
55 

71 

48 

45 

51 

68 
42 

64 
46 

39 

39 

70 
38 

72 

44 

58 
48 

60 
52 

71 
47 

72 

41 

79 

44 

82 

51 

74 
64 

73 
52 

77 
45 

43 

45 

84 

64 

70  •• 
44.4 

KEENE 

MAX 
MIN 

57 

78 
55 

74 
47 

77 

40 

78 
42 

48 

50 

79 

31 

67 
38 

75 
41 

44 
45 

70 

49 

81 
59 

7« 

49 

49 
59 

44 

44 

66 

41 

42 

45 

71 
34 

69 
45 

62 
53 

62 
52 

79 
52 

75 
39 

80 
59 

84 
51 

80 
44 

74 

5* 

74 
44 

4* 
44 

44 
51 

44.4 

LAKEPORT 

MAX 

MIN 

78 
54 

63 

48 

75 

44 

7i 

43 

80 
44 

43 

45 

71 

37 

48 

44 

72 

47 

60 
43 

42 

47 

77 

54 

70 
49 

62 

47 

49 
44 

64 
48 

58 

44 

69 

41 

70 
44 

58 

52 

57 

49 

71 
51 

79 

44 

77 

44 

41 

62 

71 

41 

7t 
57 

74 

50 

•4 
47 

84 
54 

70.1 

44.4 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

7« 
53 

75 

50 

70 
3« 

74 
34 

14 

41 

73 

48 

42 

29 

49 

37 

44 

49 

62 

35 

70 
47 

72 
54 

74 

44 

69 
48 

71 
34 

41 
44 

55 

44 

44 
37 

72 
34 

70 
36 

60 
49 

44 

44 

72 
35 

74 
38 

7« 

44 

74 

78 
41 

M 

7« 
44 

70.1 
44.4 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
5« 

»4 
42 

74 
38 

74 

37 

77 
45 

42 

37 

71 
31 

70 
41 

71 

43 

57 
38 

4« 

48 

74 
51 

71 

47 

44 
43 

44 
43 

42 

44 

58 
34 

47 

35 

49 
42 

58 
47 

40 
52 

71 

43 

T-4 

40 

77 

44 

42 

69 

7» 

54 

n 

44 

44 

•• 
44 

44 

74.7 
44.1 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

86 
60 

M 
54 

76 

48 

74 

40 

79 

40 

42 

44 

74 

34 

4« 

45 

78 
50 

43 

42 

44 
50 

•9 

54 

78 
50 

44 

48 

70 
46 

70 
44 

60 

44 

72 
42 

49 

44 

44 
52 

37 
49 

7* 
50 

79 
40 

82 

46 

•4 
54 

•2 

41 

7« 

54 

4S 

44 
44 

44 
94 

T1.4 

44.1 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

84 
55 

79 
53 

70 
46 

48 

36 

74 

37 

48 
50 

49 
30 

70 
40 

74 
55 

44 

39 

42 

49 

80 
52 

74 
48 

67 
59 

69 

41 

48 

48 

62 

38 

70 
35 

44 

45 

60 
51 

54 

48 

79 
52 

70 
37 

77 
41 

82 
44 

80 
59 

7» 
53 

74 

44 

•t 
44 

47 

44 

n.i 

44.4 

MONROE  5  NNE 

MAX 
MIN 

73 
50 

78 
56 

IS 

37 

4S 

39 

73 

44 

77 
45 

54 

32 

47 
34 

44 
52 

44 

38 

94 

43 

48 

54 

7» 
44 

71 

54 

56 

43 

64 

48 

55 
46 

52 

4i 

44 

41 

70 
43 

41 
51 

99 

50 

44 

40 

71 
41 

71 

48 

74 
54 

44 

47 

7a 

52 

71 

44 

41 

49 

47.1 
44.5 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 

MIN 

79 
55 

72 
50 

67 

41 

70 
39 

72 
42 

73 

44 

TO 
35 

79 
44 

71 
55 

41 

43 

44 
44 

72 
55 

70 

49 

47 

54 

44 

43 

64 

44 

57 
41 

67 

42 

44 

43 

65 

48 

44 

47 

48 
51 

44 

44 

72 
51 

79 
53 

79 
42 

70 
61 

74 

50 

>4 
44 

80 

60 

49.4 

47.9 

MOUNT  WASHINSTON 

MAX 
MIN 

53 

43 

51 
29 

45 
29 

52 

34 

53 

39 

44 
20 

40 
22 

45 
34 

4a 

32 

44 
29 

92 

42 

53 

41 

52 

41 

44 
24 

34 

22 

30 
24 

29 
25 

37 
25 

41 
32 

41 
34 

49 
37 

39 
31 

49 
30 

St 

34 

37 

41 

31 

40 

41 

34 

47 
34 

14 
34 

52 

49 

44.1 
33.1 

NASHUA  3  N 

MAX 
HIN 

at 

57 

67 

54 

72 
4« 

49 
38 

77 
37 

44 

43 

72 
32 

71 
43 

75 

48 

43 

42 

47 
51 

•1 
53 

77 
50 

49 
44 

69 

45 

70 
47 

61 

41 

71 
34 

40 
52 

42 

51 

40 
50 

79 

51 

79 
39 

41 

44 

49 

31 

42 

41 

74 
54 

7* 
49 

44 
45 

44 

59 

n.i 

44.4 

NORTHWOOD 

MAX 
MIN 

81 
56 

79 

4S 

69 

48 

70 

42 

79 

44 

72 
46 

48 

37 

48 
43 

73 
57 

70 
47 

42 

44 

80 
57 

74 
55 

44 

57 

68 

42 

47 
45 

60 
43 

70 
40 

66 

47 

42 
53 

94 

49 

75 
52 

72 

43 

70 
4« 

7a 

57 

54 

79 
49 

74 
51 

41 
52 

84 
54 

71.4 
44.9 

PETERBORO  2  S 

MAX 
MIN 

82 
57 

72 
52 

•7 
46 

71 

44 

77 
47 

77 

49 

72 

35 

44 

42 

70 
59 

49 

43 

70 
44 

79 
59 

74 
49 

49 

43 

44 
40 

44 
42 

59 
43 

44 

40 

45 

49 

59 

50 

57 
47 

49 

54 

72 

42 

74 
50 

80 
52 

74 
42 

80 

54 

79 

49 

77 

44 

42 

54 

71.1 
44.3 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

64 
50 

64 
48 

66 

37 

69 
35 

48 

43 

45 

40 

42 

32 

44 

43 

40 
52 

99 

34 

97 

42 

72 

53 

44 

44 

40 
45 

40 
42 

95 

43 

50 
40 

43 

41 

69 

37 

34 
40 

90 
45 

41 

45 

47 

43 

44 

40 

49 
44 

44 
58 

44 

54 

44 
52 

74 

42 

74 
52 

41 .4 

44.1 

PLYMOUTH  X    WNW 

MAX 
MIN 

78 
50 

72 
53 

63 
36 

71 
37 

n 

41 

78 

41 

41 
29 

47 
35 

48 

52 

70 
36 

54 

44 

49 

47 

79 
43 

70 
43 

44 

38 

68 
41 

65 

41 

54 

39 

70 

41 

72 
44 

57 
47 

60 
47 

72 
38 

79 
37 

74 

44 

42 

50 

71 
51 

72 

43 

74 

42 

44 

44.4 

42.7 

PORTSMOUTH 

MAX 

MIN 

82 
55 

67 
55 

67 

45 

60 

41 

45 

40 

47 

44 

47 

37 

7» 
45 

77 

47 

60 

45 

54 

48 

78 

51 

70 
50 

70 
47 

71 

45 

71 

44 

44 

44 

73 
44 

58 
52 

60 

80 

60 
50 

71 

49 

70 
42 

77 

46 

42 
53 

•1 

40 

74 

54 

74 

49 

41 

53 

90 
54 

71.4 
47.9 

SURRY  MOUNTAIN  OAM 

MAX 

MIN 

80 
52 

81 
60 

64 
48 

72 
39 

74 

39 

75 

50 

43 

30 

70 
34 

49 
54 

71 

43 

41 

50 

49 

53 

79 

48 

74 
58 

47 
37 

69 
39 

48 

43 

60 
36 

72 
45 

70 
54 

62 
52 

43 

51 

79 

37 

79 
49 

79 

44 

42 

42 

77 
53 

74 

44 

71 
47 

89 

60 

71.7 
44.9 

NEST  LEBANON 

MAX 
HIN 

82 
45 

81 
57 

62 
39 

74 
41 

77 

43 

78 
47 

42 

31 

72 
39 

70 
53 

72 
39 

40 
45 

44 

51 

78 
48 

71 
52 

44 
41 

69 

42 

43 

37 

64 
35 

70 
43 

73 
45 

60 
52 

41 

44 

71 

40 

72 

44 

78 
39 

41 

54 

71 
52 

71 

42 

74 

44 

44 
53 

71.4 
44.7 

WINDMAM 

MAX 
MIN 

85 

57 

78 
55 

72 
46 

44 

38 

74 
37 

4S 
53 

72 

32 

79 

41 

79 
54 

70 
42 

47 
56 

84 
55 

78 
52 

70 
62 

72 

41 

71 
47 

47 

40 

74 
35 

70 
51 

42 
52 

60 
50 

77 
54 

74 
30 

80 
42 

83 

45 

44 
33 

80 
54 

74 
43 

71 
45 

49 

50 

74.3 
47.4 

•••  r«t*r«ac«  not**  follovlac  acKtlott  lDd»z. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE   1958 


Station 

Day 

Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

79 
55 

74 
57 

73 
42 

74 
39 

77 

42 

70 
50 

70 
35 

71 

41 

75 
61 

68 

40 

64 

48 

79 
66 

74 

48 

64 
57 

71 
47 

66 

51 

62 

45 

72 

42 

72 

45 

63 
51 

59 

50 

74 
52 

77 

43 

80 
46 

86 

50 

78 
62 

76 

55 

78 

47 

84 

46 

88 

53 

73«3 

46«6 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

67 
53 

65 
51 

72 
37 

72 
35 

76 
41 

68 

35 

67 

35 

66 

35 

70 
40 

63 

34 

65 
43 

74 
61 

71 

43 

64 
52 

68 

40 

62 

40 

57 
40 

68 
36 

71 
40 

62 

44 

68 

47 

70 
48 

74 
37 

76 

39 

81 
46 

71 

60 

71 

43 

81 

42 

82 
46 

84 
50 

69.8 
42a8 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

66 

56 

60 
55 

64 
50 

61 

44 

59 

44 

69 

48 

61 

48 

61 

51 

69 
55 

59 

53 

68 

64 

76 

59 

73 

59 

70 
56 

62 

63 

67 

54 

65 

50 

65 

48 

57 
53 

56 

54 

63 

53 

67 

56 

66 

64 

70 
48 

74 
53 

69 
60 

70 
57 

72 
55 

77 
57 

76 
60 

66.4 
53.2 

6REENVILLE 

MAX 
MIN 

55 

70 
59 

67 
51 

68 

43 

70 
49 

70 
38 

68 

47 

73 
58 

67 
47 

71 

62 

84 
60 

SO 
63 

69 

43 

72 
46 

65 

47 

72 

41 

57 
51 

56 

50 

64 

50 

76 
52 

70 
47 

79 
46 

80 
53 

80 
57 

79 
61 

79 
62 

84 
61 

86 
59 

72.7 
50.6 

KINSSTON 

MAX 
MIN 

70 
5* 

67 

58 

65 

55 

68 
45 

65 

37 

72 
52 

73 

43 

69 
47 

73 
59 

73 
53 

73 

54 

82 

62 

79 
51 

72 
63 

70 
41 

72 

42 

70 
47 

68 
36 

63 
53 

58 
53 

65 

53 

74 
56 

74 

47 

72 
47 

74 
50 

73 

59 

77 
63 

77 

48 

79 

48 

83 
53 

71.7 

60.9 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

6S 
56 

64 
57 

67 
56 

69 

48 

64 
46 

72 

52 

65 
46 

65 

52 

71 

58 

71 
54 

70 
64 

83 

60 

78 

60 

74 
60 

69 
60 

73 
52 

69 

52 

70 
47 

60 
54 

58 
64 

66 

54 

71 
56 

70 
63 

73 
51 

72 
55 

72 
60 

77 
61 

79 
58 

S3 
56 

81 
59 

70.8 
54.4 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
57 

69 

57 

67 
51 

67 

48 

64 

44 

70 
50 

64 

43 

69 

48 

74 
58 

64 
53 

68 
56 

84 
64 

78 
59 

71 
54 

70 
49 

72 
60 

63 
49 

70 
47 

59 
54 

57 
53 

66 
53 

73 
56 

69 

51 

72 
52 

78 
56 

81 
62 

70 
65 

76 
68 

81 

54 

87 
62 

71.3 
53.7 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

79 
49 

81 
59 

63 

47 

60 
45 

77 
45 

74 
51 

63 
32 

73 
43 

68 
51 

74 

45 

60 
47 

65 

61 

80 

50 

72 
62 

67 

44 

71 

45 

65 

46 

58 
39 

71 

46 

70 
49 

60 
52 

61 

53 

72 

41 

74 

49 

76 

52 

SO 

58 

74 
64 

75 

46 

78 
47 

55 

71.2 

48.0 

BENNINGTON  2  NW 

MAX 
MIN 

85 
62 

77 

53 

71 
39 

75 
42 

79 
46 

71 
47 

69 
32 

68 

47 

73 
59 

68 

48 

79 
52 

75 

53 

72 
47 

69 

54 

65 

38 

67 

44 

57 
48 

67 
37 

72 
45 

69 

44 

63 
53 

70 
45 

77 

41 

76 

47 

S3 
50 

77 
61 

74 
60 

78 
46 

S3 

44 

84 

61 

73.1 
47.6 

BLOOMFIELD 

MAX 

MIN 

71 
53 

7S 

51 

71 
34 

75 

34 

76 

40 

77 
41 

66 

30 

66 
38 

46 

47 

67 

34 

67 

48 

71 

54 

71 

40 

69 
47 

63 

31 

63 

43 

53 

41 

67 
33 

72 
33 

70 
36 

64 

47 

66 
47 

72 

35 

76 
38 

77 
45 

76 

59 

70 
46 

74 
50 

80 
40 

81 

64 

70.4 
42.3 

BURLIN6T0N  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
60 

66 

46 

66 

40 

75 
42 

75 
51 

67 
41 

68 
35 

65 
54 

66 

47 

57 

43 

73 
55 

70 
52 

71 
50 

64 
49 

•  7 
49 

57 
49 

55 
48 

68 

44 

74 
46 

71 
50 

70 
54 

70 
48 

72 
46 

78 
51 

77 
58 

72 
59 

71 
67 

77 
63 

84 
50 

7« 
63 

49.8 
49.7 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

63 
53 

82 
52 

72 

37 

75 

34 

78 

39 

76 

45 

70 
27 

70 
32 

74 
55 

71 
36 

74 
46 

76 
46 

76 

43 

65 
52 

69 
32 

66 

34 

60 
36 

70 
32 

72 
36 

69 

40 

60 
47 

71 

45 

74 
36 

75 
39 

82 

44 

76 

59 

72 

49 

78 

40 

83 

39 

87 
46 

73.5 
41.7 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

79 
41 

83 
56 

60 
37 

72 
36 

77 
41 

78 

44 

69 
29 

71 
36 

70 

42 

70 
30 

55 

42 

70 
62 

78 
46 

72 

60 

62 

40 

70 
40 

65 

41 

57 
37 

69 
37 

72 

42 

58 
52 

63 

45 

71 

37 

72 
37 

78 

44 

83 

54 

70 
49 

73 
43 

77 

40 

83 

45 

70.7 
42.2 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

es 

59 

66 

50 

68 

43 

76 

41 

76 
48 

73 
43 

6« 

34 

69 
49 

69 

61 

67 
42 

71 

51 

73 
48 

67 
42 

66 
46 

69 
46 

63 

45 

57 
41 

65 

42 

76 

46 

74 
47 

70 
46 

72 
48 

75 
45 

78 
50 

80 
58 

77 
64 

74 
66 

7« 
50 

84 
49 

84 

62 

72.3 
48.1 

CORSET  1  S 

MAX 
MIN 

85 
58 

77 

49 

70 
36 

76 
37 

79 

41 

71 

45 

70 
27 

70 
38 

70 
55 

70 
39 

78 

48 

75 
52 

70 
46 

67 
51 

67 

43 

69 
46 

59 

44 

67 
43 

72 
37 

62 

44 

6» 
50 

71 

41 

74 

35 

80 

42 

S3 

48 

76 
58 

73 
56 

77 
42 

(2 

39 

Si 

53 

73.0 
44.7 

ENOSBURS  FALLS 

MAX 
MIN 

79 
57 

67 

49 

72 
35 

77 

36 

80 

45 

70 
38 

71 
30 

67 

46 

67 
46 

62 

38 

78 

54 

73 

60 

75 
56 

67 
46 

65 

40 

57 
47 

57 
44 

70 
38 

76 
3« 

74 
43 

72 
52 

69 

49 

73 

39 

79 

40 

78 
51 

76 
53 

71 
57 

78 
50 

84 
43 

SO 
61 

72.1 
45.6 

LEMIN6T0N 

MAX 

MIN 

66 
52 

62 

33 

65 

32 

70 
36 

74 
40 

66 

46 

28 

66 

48 

65 
50 

52 

30 

66 
52 

74 
54 

68 
50 

60 
44 

66 
36 

58 
40 

59 

42 

64 
32 

70 
30 

62 

48 

64 
46 

62 

44 

72 

34 

74 
36 

76 

48 

76 
68 

7» 

56 

76 
50 

78 
39 

7» 
62 

47.6 

43.1 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

76 
45 

79 

57 

62 

38 

70 
39 

76 

46 

79 
43 

58 

32 

70 

40 

66 

51 

68 

38 

53 

47 

72 
53 

72 
47 

72 
50 

60 
43 

68 
62 

59 
44 

54 
40 

69 

41 

72 
43 

62 

49 

*« 

49 

69 

40 

73 

44 

75 
64 

SO 
57 

72 

60 

73 
50 

74 

43 

83 
51 

4«>S 

4St9 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
56 

63 

43 

68 

38 

75 
39 

77 

51 

55 
40 

68 
29 

64 
50 

65 

42 

63 
40 

70 
47 

72 
62 

69 
47 

62 

48 

64 

49 

56 
45 

52 

44 

65 
42 

69 
41 

59 
46 

61 
50 

66 

45 

70 
41 

72 

43 

77 
54 

70 
59 

68 

57 

73 

48 

81 

44 

79 
65 

»7.4 
46.5 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
NIN 

64 

49 

61 

38 

56 

35 

61 

42 

66 

46 

59 
23 

54 
28 

54 
39 

51 
39 

52 

24 

60 
35 

59 

43 

61 

47 

60 

SO 

43 

37 

52 
31 

57 

41 

54 
41 

54 
39 

52 
38 

56 

38 

62 

46 

63 

46 

59 

46 

53 

41 

60 
43 

59 
39 

54.2 

39.0 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

74 

51 

59 
39 

68 
35 

75 
35 

77 

45 

55 

37 

70 
30 

64 
47 

64 

38 

55 

36 

70 
48 

70 

46 

74 
46 

62 

43 

63 

42 

53 

41 

55 
42 

65 

35 

74 
36 

»« 

44 

63 
48 

68 

40 

72 
38 

77 
39 

78 
48 

72 
63 

67 
48 

73 
46 

S2 

43 

79 
57 

44.2 

42.4 

NORTHFIELO  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

80 
65 

78 
51 

71 
33 

75 
36 

78 

41 

77 

40 

68 

30 

67 

43 

69 

50 

66 
37 

68 
48 

74 
53 

73 
46 

73 

43 

70 
38 

70 
40 

60 
44 

68 

41 

75 

38 

69 

40 

63 

50 

68 

47 

68 

43 

76 
40 

78 

53 

75 
64 

76 
57 

77 

47 

tl 

40 

84 
55 

72.5 

4Stl 

REAOSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

80 
49 

84 
56 

68 
46 

73 
41 

74 

43 

75 

47 

62 

31 

69 

39 

69 

51 

75 

45 

59 

48 

77 

49 

76 
47 

73 

54 

68 

45 

65 

47 

63 

47 

59 
35 

66 

44 

69 

49 

59 

50 

62 

42 

69 

40 

71 

44 

76 
49 

79 
53 

SO 
55 

•9 

45 

77 

44 

82 

49 

70.9 
44.1 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

ST  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

76 
56 

67 

51 

68 

40 

73 

44 

74 

53 

70 
41 

68 

40 

6« 

55 

67 

54 

59 

42 

84 
54 

71 

52 

71 

63 

68 

4* 

6« 

50 

62 

50 

59 

48 

70 
46 

74 
47 

76 
61 

70 
51 

72 

56 

74 
60 

77 
56 

78 
60 

S4 
64 

71 
59 

77 
55 

81 
47 

78 
63 

71.7 

51.1 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

76 
56 

75 
50 

70 
36 

74 
38 

78 

45 

77 
42 

69 

31 

6« 

58 

69 
50 

69 
37 

69 
47 

74 
52 

74 
46 

74 
49 

67 

42 

67 

50 

55 

45 

68 

41 

74 
38 

70 
42 

65 

50 

70 
56 

74 
37 

75 

42 

SO 
61 

7» 
63 

69 

48 

76 
62 

S3 

42 

S3 

56 

72.3 

46.3 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

75 
45 

78 
59 

61 
44 

63 

33 

67 
39 

71 

42 

55 

27 

60 
35 

66 

48 

64 
41 

62 

44 

70 
49 

69 
42 

66 

50 

67 

38 

59 
41 

60 

42 

50 
29 

61 
37 

62 

39 

53 

4« 

57 
38 

63 
33 

*4 
41 

*« 

44 

7« 
49 

68 
55 

65 

42 

•• 

37 

73 
49 

44.3 

41.9 

VERNON 

MAX 
MIN 

80 
51 

82 
60 

6« 

49 

74 

41 

76 

42 

74 
61 

66 

31 

72 
39 

73 
61 

76 

45 

61 

49 

68 

55 

82 

44 

74 
54 

70 
40 

68 

40 

6* 

43 

60 
36 

69 

48 

73 
51 

62 
52 

63 

48 

77 

40 

76 
47 

79 
52 

81 
61 

78 
51 

78 
47 

78 
48 

84 
50 

72.9 
47.2 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

75 
37 

75 
55 

60 
33 

70 
33 

75 

34 

78 
42 

67 
27 

70 
32 

64 
37 

64 
33 

68 
33 

72 

48 

74 

40 

72 
42 

57 

30 

6S 

45 

54 

40 

65 
35 

67 
32 

73 
32 

62 

40 

60 
47 

68 
34 

73 
35 

76 
39 

78 
50 

65 

44 

70 
45 

7» 

38 

82 

42 

48.8 
38.6 

WILDER 

MAX 
MIN 

SO 
45 

80 
57 

61 

41 

73 
42 

77 
45 

74 

48 

60 

34 

70 
40 

69 
40 

71 

40 

57 

43 

64 

52 

76 

50 

70 
53 

62 

42 

68 

44 

69 
39 

56 
39 

69 

44 

71 
47 

59 
52 

60 

47 

71 
42 

72 
46 

76 
47 

79 
55 

73 
51 

73 
44 

7« 

45 

82 

50 

40.9 

46.4 

WOODSTOCK  3    ENE 

MAX 
MIN 

79 
51 

82 
58 

62 

37 

69 
38 

73 

42 

76 

45 

60 
30 

68 
37 

70 
55 

69 

38 

58 
46 

66 

48 

7» 

49 

69 
52 

62 

40 

67 
42 

65 

38 

58 
35 

69 
39 

69 
41 

57 

50 

60 
46 

70 
39 

72 
41 

73 
49 

80 
57 

73 
53 

71 

41 

75 
43 

82 

51 

40.3 

44.4 

8ee   referCDi 


I   notes   following  Station   Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Se^sonol  1957    -   1958 


NEW   ENGLAND 


I 


\ 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

E>ecember 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

ITorMml 
July -June 

CONMECTICUT 

BliIOC£PORT  MB  AP 

0 

8 

71 

3  38 

530 

834 

1083 

1087 

809 

461 

290 

73 

6584 

5896 

BULLS  BRIDGE  0AM 

8 

♦8 

138 

481 

658 

944 

1201 

1193 

870 

499 

343 

130 

6613 

COLCHESTER 

1* 

SO 

137 

431 

592 

898 

1168 

1163 

884 

530 

329 

160 

6356 

COVENTRY 

<.8 

99 

204 

508 

637 

886 

1198 

1194 

886 

554 

392 

192 

6798 

CREAM  HILL 

5 

40 

114 

458 

669 

970 

1258 

1240 

960 

640 

369 

140 

6753 

OANBORY 

6 

39 

119 

438 

606 

897 

1160 

1157 

867 

471 

305 

100 

6165 

FALLS  VILLAGE 

ll. 

48 

148 

480 

667 

949 

1237 

1210 

887 

492 

312 

113 

6557 

SROTON 

4 

34 

123 

404 

607 

854 

1089 

1130 

842 

541 

362 

149 

6139 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

0 

30 

120 

424 

586 

876 

1195 

1153 

823 

476 

281 

86 

6049 

6139 

MARTFORO  MB   AIRPORT 

0 

28 

122 

421 

627 

911 

1210 

1184 

848 

497 

304 

108 

6260 

6068 

MANSFIELD  MOLLOK  DAM 

11 

48 

154 

445 

619 

897 

1207 

1200 

865 

542 

360 

163 

6501 

MIDOLETONN  WB 

2 

18 

113 

405 

620 

895 

1168 

1178 

862 

507 

330 

MIODLETOMN  4  N 

3 

27 

109 

392 

549 

836 

1118 

1114 

828 

479 

280 

88 

6823 

MOUNT  CARMEL 

0 

19 

103 

408 

574 

857 

1147 

1143 

829 

497 

318 

107 

6002 

NEa  HAVEN  HB  AIRPORT 

0 

12 

87 

377 

549 

842 

1094 

1096 

807 

488 

342 

101 

5796 

6026 

NORFOLK  2  SH 

44 

102 

188 

573 

761 

1065 

1377 

1367 

1047 

632 

420 

199 

7775 

NORHALK.  &AS  PLANT 

I 

12 

89 

405 

562 

862 

1101 

1095 

802 

456 

305 

84 

5774 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

5 

15 

101 

401 

532 

819 

1129 

1129 

799 

501 

282 

100 

5813 

PUTNAM 

16 

66 

159 

478 

653 

941 

1193 

1299 

883 

546 

366 

164 

6764 

SALISBURY 

20 

74 

152 

483 

668 

967 

1257 

1266 

950 

607 

350 

146 

6840 

SHEPAUG  DAM 

la 

69 

156 

5U 

673 

960 

1235 

1224 

945 

552 

371 

170 

6884 

STAMFORD  i    N 

2 

29 

112 

421 

607 

882 

1132 

1089 

828 

443 

303 

107 

5955 

STORRS 

4 

42 

142 

436 

642 

923 

1208 

1200 

910 

534 

360 

149 

6650 

KATERBURY  RADIO  W8RY 

121 

WESTBROOK 

10 

45 

143 

446 

608 

891 

1131 

1147 

864 

557 

358 

165 

6365 

NIGHAM  RESERVOIR 

14 

42 

127 

448 

606 

903 

1167 

1160 

859 

495 

341 

126 

6268 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

27 

59 

161 

465 

733 

1062 

1254 

1320 

931 

602 

410 

185 

7209 

BANGOR  DOM  FIELD 

23 

58 

169 

454 

741 

1047 

1247 

1336 

912 

607 

431 

193 

7218 

BAR  HARBOR 

29 

79 

166 

452 

668 

965 

1117 

1212 

900 

608 

437 

206 

6841 

BELFAST 

20 

64 

153 

462 

685 

980 

1147 

1230 

879 

617 

462 

180 

6879 

BRIOGEMATER 

BRIOGTON  1  NNM 

12 

51 

434 

712 

1038 

121S 

1261 

898 

563 

374 

150 

BRUNSMICK 

25 

79 

181 

476 

682 

986 

1179 

1254 

905 

624 

437 

207 

7035 

CARIBOU  MB  AIRPORT 

102 

192 

283 

592 

895 

1356 

1423 

1464 

1022 

727 

522 

309 

8887 

10173 

CORINNA 

46 

131 

211 

514 

792 

1181 

1294 

1404 

972 

626 

446 

224 

7841 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

149 

240 

293 

659 

902 

1272 

1479 

1516 

1074 

802 

607 

386 

9379 

OAHARISCOTTA  MILLS 

23 

71 

149 

415 

690 

979 

1141 

1236 

884 

601 

422 

183 

6794 

EAGLE  LAKE  3  SM 

667 

EASTPORT 

112 

126 

212 

463 

701 

952 

1104 

1195 

896 

646 

522 

309 

7238 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

60 

131 

216 

537 

800 

1198 

1318 

1388 

951 

648 

470 

269 

7986 

EAST  MINTHROP 

21 

76 

165 

472 

708 

1051 

1232 

1312 

909 

608 

410 

162 

7126 

FARMINGTON 

36 

93 

164 

517 

770 

1138 

1291 

1349 

906 

658 

466 

216 

7626 

FORT  KENT 

90 

177 

282 

587 

874 

1381 

1420 

1477 

1035 

722 

520 

313 

6878 

GARDINER 

30 

93 

186 

504 

748 

1059 

1216 

1329 

936 

615 

426 

194 

7336 

GREENVILLE 

85 

181 

255 

595 

872 

1267 

1406 

1458 

1059 

741 

615 

290 

8726 

HIRAM  2  S 

20 

106 

185 

502 

757 

1050 

1257 

1342 

934 

636 

420 

222 

7431 

HOOLTON  CAA  AP 

72 

149 

243 

572 

848 

1268 

1389 

1435 

1004 

702 

492 

292 

8466 

HOULTON  I  NE 

41 

143 

219 

522 

804 

1243 

1351 

1398 

992 

637 

437 

283 

8070 

JACKMAN 

91 

207 

234 

575 

829 

1224 

1415 

1472 

1040 

772 

545 

343 

8747 

JONESBORO 

73 

127 

218 

501 

723 

1056 

1197 

1300 

930 

692 

533 

276 

7626 

LEMISTON 

18 

52 

141 

447 

710 

1037 

1230 

1280 

924 

632 

416 

175 

7061 

LONG  FALLS  DAM 

100 

202 

279 

629 

867 

1239 

1449 

1520 

1108 

828 

606 

366 

9192 

MADISON 

40 

99 

162 

467 

733 

1110 

1282 

1314 

905 

618 

426 

194 

7360 

MILLINOCKET 

45 

109 

197 

518 

777 

1192 

1365 

1382 

948 

653 

447 

213 

7846 

MILLINOCKET  CAA  AP 

47 

113 

229 

533 

815 

1237 

1353 

1395 

977 

671 

466 

268 

8123 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

42 

111 

213 

504 

757 

1109 

1266 

1380 

922 

635 

466 

242 

7647 

ORONO 

29 

55 

148 

440 

714 

1032 

1194 

1226 

847 

558 

386 

175 

6603 

PORTLAND 

3 

26 

110 

409 

643 

905 

1118 

1188 

838 

571 

361 

152 

6324 

PORTLAND  MB  AIRPORT 

23 

86 

184 

468 

721 

986 

1183 

1283 

889 

630 

430 

206 

7089 

7681 

PRESOUE  ISLE 

75 

153 

234 

570 

868 

1288 

1416 

1450 

1036 

71S 

485 

293 

8583 

RIPOGENUS  0AM 

87 

137 

247 

580 

871 

1254 

1420 

1496 

1051 

707 

482 

246 

8578 

ROCKLAND 

25 

75 

158 

454 

691 

970 

1111 

1197 

863 

609 

434 

209 

6796 

RUMFORO  3  SM 

75 

158 

235 

564 

826 

1158 

1353 

1401 

985 

698 

516 

294 

8263 

RUMFORD  1  S 

36 

90 

178 

480 

756 

1078 

1274 

1313 

925 

636 

439 

221 

7426 

SANFORD  2  NNM 

19 

85 

720 

983 

1205 

1268 

908 

682 

356 

177 

SOUA  PAN  DAM 

84 

201 

265 

606 

879 

1302 

1417 

1486 

1031 

733 

493 

290 

8787 

UNITY 

35 

77 

166 

443 

752 

1083 

1245 

1320 

947 

623 

411 

190 

7292 

NEST  BUXTON  2  NNM 

20 

111 

143 

494 

781 

1051 

1258 

1342 

934 

625 

437 

221 

7417 

MINSLOM 

28 

69 

161 

471 

734 

1115 

1261 

1320 

913 

593 

437 

173 

72  75 

WOODLAND 

26 

68 

152 

474 

743 

1075 

1223 

1345 

904 

621 

446 

195 

7271 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

45 

106 

218 

5  59 

759 

1007 

1336 

1315 

923 

554 

386 

164 

7372 

AMHERST 

4 

46 

154 

447 

663 

919 

1243 

1243 

853 

504 

344 

126 

6546 

BEOFODO 

4 

35 

106 

593 

845 

1109 

1167 

833 

486 

277 

106 

BIRCH  HILL  DAM 

40 

96 

190 

509 

708 

979 

1267 

1301 

915 

566 

372 

153 

7096 

BLUE  HILL 

6 

26 

84 

409 

610 

871 

1125 

1192 

910 

537 

350 

133 

6253 

BOSTON  WB  AIRPORT 

0 

7 

57 

317 

529 

766 

1046 

1102 

796 

481 

262 

85 

6448 

5791 

BROCKTON 

7 

46 

111 

397 

584 

806 

1031 

1103 

820 

485 

309 

99 

5796 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

12 

19 

96 

459 

62  3 

869 

1142 

1165 

CHESTNUT  HILL 

0 

12 

45 

300 

502 

769 

1024 

480 

292 

108 

CLINTON 

7 

31 

105 

427 

595 

881 

1162 

1210 

870 

531 

340 

132 

6291 

COHASSET 

5 

27 

91 

343 

577 

834 

1034 

807 

618 

322 

EAST  WAREHAM 

2 

33 

105 

398 

595 

822 

1052  ■ 

1147 

836 

552 

356 

111 

6006 

EOGARTOMN 

0 

22 

80 

361 

570 

804 

1028 

1120 

828 

564 

■   402 

154 

6933 

FALL  RIVER 

0 

11 

72 

341 

562 

808 

1042 

1109 

821 

499 

320 

106 

5691 

FITCHBURG  2  S 

5 

27 

109 

421 

628 

927 

1168 

1222 

850 

516 

336 

122 

6329 

FRAMINGHAM 

6 

15 

102 

392 

571 

870 

1133 

1186 

822 

492 

280 

104 

5972 

HAVERHILL 

0 

10 

62 

331 

567 

845 

lose 

1135 

800 

458 

261 

82 

5629 

HOOSAC  TUNNEL 

31 

95 

192 

544 

772 

1040 

1349 

1336 

946 

603 

442 

195 

7545 

HYANNIS  3  NE 

12 

43 

124 

399 

56  3 

800 

981 

1095 

844 

566 

341 

130 

5876 

KNIGHTVILLE  DAM 

30 

95 

20? 

570 

732 

998 

1315 

1310 

955 

581 

422 

194 

7410 

See  Reference  Notes 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Seasonol    1957  -  1958 


NEW  ENGLAND 


July 


LAKE  COCMITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  NW 
ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 

ST0CKBRID6E 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WALPOLE  l  S 
WEST  CUMMINGTON 
WEST  LYNN 
WEST  MEDWAY 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MONROE  i    NNE 
MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  3  N 
NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PtNKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NM 
8LO0MFIEL0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

CHELSEA 
CORNWALL 
DORSET  I  S 
ENOSBURG  FALLS 
LEMINGTON 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 


SSE 


REAOSBORO 

RUTLAND 

ST  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 
WEST  BURKE 
WILDER 
WOODSTOCK  3  ENE 


170 


2a 

134 


August 


September 


107 
26 


152 
21 


139 
137 


SO 
121 
265 
245 


119 
156 
73 


162 
105 


190 
150 


146 
62 
129 

147 
70 
166 

109 


115 
139 
357 
150 
124 


104 
254 


205 

76 

117 

110 


67 

177 

76 

235 
122 
196 
124 
125 

117 
256 


120 
129 
125 


211 
231 
220 
166 
212 

167 
124 
216 
252 
314 

154 
207 
271 
162 
152 

148 
230 
196 
167 
164 


683 
148 
111 

163 
266 
259 
159 
211 

189 
137 
127 
216 


103 
126 


174 
187 
207 
167 
219 

257 

150 


215 
248 
460 
239 
197 

196 
171 
110 
179 
361 

152 
311 
172 
203 


406 
369 
350 
372 
354 

276 

546 
335 


412 
3  75 
316 
531 
341 

530 
402 
544 
418 
436 

397 
617 
3  74 
411 
402 

416 
460 
411 


547 
560 
546 
515 
529 

482 
422 
535 


480 
555 
576 
491 
478 

476 
561 
520 
494 
494 


1054 
460 
387 

510 
588 
562 
463 
558 

537 
437 
459 
539 


316 
427 

417 


506 
490 
539 
503 
579 

584 
508 
550 
511 


560 
563 
600 
593 

5  34 

566 
471 
451 
493 

6  79 

487 
678 
516 
557 


596 
586 
582 
544 
528 

492 
759 
503 
525 
612 

630 
561 
513 
754 
547 

727 
584 
748 
661 
617 

545 
754 
591 
606 
569 

629 

708 
638 


600 
810 
835 
749 
768 

714 
648 
766 
941 
939 

735 
607 
648 
754 
678 

741 
822 
771 
731 
743 

817 
760 
1269 
697 
636 

722 

874 
836 
687 
756 

812 
660 
703 
811 


491 
638 
582 


747 
730 
799 
764 
819 

846 
766 
781 
783 
933 

828 
822 
1121 
652 
602 

760 
713 
716 
756 
876 

701 
908 
796 
617 


690 
866 
852 
786 
748 

729 
1010 
733 
729 
859 

845 
807 
724 
1004 
851 

991 
819 
1024 
900 
869 

766 
970 
836 
864 
859 

910 
959 
925 


1153 
1166 
1192 
1046 
1124 

990 

930 

999 

1303 

1306 

1021 
1139 
1116 
1068 
986 

1024 
1160 
1086 
950 
1020 

1185 
1062 
1539 
940 
933 

1002 
1190 
1170 
941 
1053 

1121 
938 
1003 
1118 


714 
894 
826 
759 
817 


1034 
993 
1166 
1092 
1123 

1210 
1101 
1042 
1167 
1218 


1140 
1392 
1216 
1110 

1032 
985 
1105 
1119 
1163 

979 
1313 
1111 
1127 


Januaiy 


1127 
1127 
1093 
1001 
951 

973 
1347 
990 
913 
1086 

1078 
1045 
961 
1314 
1160 

1314 
1051 
1321 
1203 
1103 

1051 
1286 
1089 
1096 
1097 

1206 
1232 
1177 


1402 
1396 
1414 
1290 
1309 

1269 

1163 
1274 
1506 
1567 

1264 
1356 
1334 
1351 
1272 

1304 
1350 
1372 
1255 
1269 

1469 
1336 
1606 
1197 
1137 

1266 

1404 
1343 
1176 
1328 

1385 
1166 

1236 
1294 


974 
1151 
1060 

983 
1056 


1327 
1321 
1363 
1404 
1407 

1449 
1392 
1351 
1410 
1436 


1440 
1569 
1475 
1386 

1324 
1296 
1383 
1370 
1422 

1281 
1522 
1399 
1407 


February 


1167 
1174 
1127 
1086 
1068 

1048 
1327 
1059 
1020 
1172 

1157 
1116 
1039 
1306 
1136 

1314 
1117 
1357 
1208 
1156 

1116 
1357 
1138 
1151 
1170 

1211 
1280 
1205 


14*7 
1335 
1348 

1272 
1194 
1300 
1573 
1646 

1276 
1388 
1385 
1351 
1275 

1320 
1400 
1421 
1282 
1261 

1540 
1342 
1806 
1249 
1185 

1295 
1441 
1396 
1245 
1371 

1446 
1199 
1271 
1303 


1056 
1150 
1122 
1051 
1124 


1352 
1331 
1421 
1456 
1417 

1516 
1438 
1357 
1471 
1531 

1507 
1475 
1672 
1541 
1426 

1363 
1328 
1454 
1383 
1513 

1337 
1587 
1511 
1488 


823 
835 

767 
776 
857 

760 
982 
609 
618 
848 

876 

824 
784 
910 
805 

987 
826 
916 
811 
654 

622 
993 
645 
834 
846 

829 
941 
880 


1021 
952 

1017 
931 
910 

900 

874 

946 

1069 

1137 

890 
967 
967 
917 
682 

946 
967 
939 
888 
921 

1002 

1007 

1507 

867 

867 

931 
1090 
965 
895 
925 

936 
856 
906 
934 


830 
886 
857 
788 
816 


920 
942 
965 
994 
997 

991 
981 

1009 
975 

1061 

989 
1033 
1312 
1066 
1013 

971 

939 

996 

952 

1147 

667 

1050 

961 

988 


April 


503 
495 
434 
477 
599 

460 
580 
497 
517 
564 

599 
527 
486 
583 
421 

565 

506 
571 
471 
532 

492 
627 
514 
506 


469 

553 
518 


646 
662 
663 
599 
632 

5  74 
532 
636 
743 
816 

559 

648 
654 
563 
534 

641 
645 
599 
576 
584 

654 
714 
1199 
553 
536 

565 
798 
666 

610 
599 

599 
535 
584 
628 


537 
527 
534 

502 
509 


592 
539 
625 
580 
657 

652 

514 
598 
586 
708 

639 

673 
942 
702 
634 

618 
567 
600 
592 
767 

563 

724 
617 
653 


May 


292 
266 
236 
248 
426 

284 
413 
316 


372 
313 
333 
420 
244 

408 
311 
404 
289 
345 

285 
436 
308 
297 
298 

313 
376 

330 


443 
500 
462 
421 
449 

386 

317 
420 
560 
633 

359 
453 

451 
389 
343 

381 
463 
422 
353 
584 

500 
429 
1022 
371 
373 

389 
559 

457 
381 
424 

430 
334 
334 
435 


394 
332 

357 
336 

309 


416 
354 
445 
405 
406 

520 
354 
434 
391 
504 

465 
474 
746 
525 
437 

433 
364 
355 
403 
559 

394 
587 
454 
458 


114 

6063 

95 

5942 

68 

5611 

90 

5510 

209 

5852 

80 

5166 

202 

7520 

110 

5458 

140 

6244 

160 

6278 

115 

5783 

115 

5359 

174 

7269 

69 

5655 

210 

7467 

110 

5693 

163 

7374 

91 

6224 

144 

6252 

105 

S752 

210 

7742 

111 

5909 

120 

6048 

119 

6009 

97 

6229 

167 

6874 

132 

6406 

231 

8119 

256 

238 

8236 

201 

7369 

223 

7677 

169 

7007 

129 

6407 

223 

7497 

331 

393 

9813 

157 

6969 

223 

7896 

255 

6061 

197 

7353 

143 

6814 

180 

7220 

239 

6063 

234 

7700 

133 

6924 

187 

7383 

256 

8422 

187 

756 

13686 

169 

6732 

154 

6387 

170 

7133 

331 

6867 

262 

6155 

184 

6835 

181 

7552 

207 

7790 

142 

6*81 

140 

6815 

257 

7692 

156 

5556 

130 

6272 

125 

6063 

170 

7343 

132 

7151 

259 

7988 

169 

7633 

224 

6028 

262 

8487 

164 

7457 

192 

187 

7807 

291 

220 

245 

8307 

493 

11217 

286 

8717 

197 

789S 

196 

7600 

127 

7363 

173 

7554 

351 

9257 

157 

6992 

334 

9345 

219 

7853 

248 

8092 

3ee   Reference  Notes   Following  Station    Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NE«  ENGLAND 
JUNE  1958 


Day  of  month 

Stahon 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3-? 

COTBNTrr,  CONN. 

KVAP 
WIND 

.26 

.30 
158 

.09 
100 

.23 
60 

.20 
38 

.27 
109 

.19 
57 

.24 
79 

.11 
94 

.09 
82 

.04 
39 

.07 
30 

.20 
107 

87 

108 

103 

.29 

66 

.15 
52 

.10 
61 

.04 
44 

.04 
35 

.06 
47 

.21 
30 

.12 
45 

.22 
134 

.22 
82 

.19 

59 

.23 
37 

.18 
37 

.21 

B5.06 
B2121 

KOCHESTSR,  MASS. 

KVAP 
WIND 

.30 
56 

.23 
85 

.02 
66 

.17 
52 

.24 
40 

.21 
60 

.21 
19 

.25 
38 

.14 
75 

.04 
26 

.17 
33 

.02 
2 

.21 
14 

.15 
35 

.33 
58 

.30 
58 

.28 

69 

.14 
49 

.21 
32 

.00 
40 

.03 
33 

.05 
2 

.17 
14 

.12 
15 

.23 
20 

.24 
66 

.14 
66 

.24 
37 

.18 
17 

.24 
20 

5.26 
1197 

IJtnPORT  2,  N.  H. 

ETAP 
WIND 
MAX 
MIN 

80 
41 

.43 
40 
73 
54 

10 
65 
52 

.25 
20 
80 
43 

.16 
20 
81 
47 

.23 

85 
78 
46 

.35 
55 
73 
48 

.22 
30 
77 
37 

.15 
75 
63 
44 

.18 
20 

76 
56 

10 
57 
43 

.03 
20 
60 
45 

.31 
15 
85 
53 

.09 

5 

70 

50 

.23 
75 
70 
56 

.31 
120 
70 
43 

.28 
80 
65 
44 

.03 
35 
56 
41 

.27 
30 
76 
41 

* 
15 
71 
48 

♦ 
15 
55 
51 

.18 
15 
55 
46 

.13 
20 
78 
50 

.19 
20 
82 
44 

27 
10 
80 
49 

.12 
55 
84 
53 

.09 
40 

67 
57 

15 
55 
66 
55 

.24 
20 
81 
47 

.31 
20 
87 
51 

B5.78 

B1066 

72.0 

47.8 

■ASSABXSIC  LAKE,  H.  H. 

ETAP 
WIND 

.18 
30 

.08 
32 

.17 
21 

20 
24 

.21 
30 

.28 
49 

.19 
23 

.17 
39 

.08 
15 

.10 
15 

.02 
24 

.13 
12 

.13 
10 

.29 
55 

.29 
63 

.26 
74 

.13 
49 

.20 
15 

.07 
15 

.06 
34 

.04 
20 

.11 
25 

.18 
22 

.17 
21 

.15 
24 

.12 
37 

.24 

49 

.20 
31 

.20 
15 

.21 
31 

4.86 
904 

KINGSTON,  B.  I. 

EVAP 
WIND 

.24 

.09 

.17 

.22 

.24 

.21 

.28 

.14 

.03 

.03 

.13 

.12 

.16 

.27 

.31 

.30 

.22 

.18 

.00 

.02 

.03 

.05 

.26 

.15 

.18 

.29 

.10 

.03 

.35 

.35 

5.25 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 


STORKS,  CONN 
MSASUSEO  UNDER  SOD 
1-2  INCHES 

4  INCHES 

8  INCHES 

KIIIGSTON.  R.  I. 
MEASURED  UNDER  SOD 

2  INCHES 

4  INCHES 

8  INCHES 
12  INCHES 
BDHLIICTON  UNIV  07  TT. 
MEASURED  UNDER  SOD 
1  INCH 

3  INCHES 
10  INCHES 


Day  of  month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 


78   70 


MAX 

MIN 


68 
60 


72   65 
63   60 


751  74' 

641  61 


65   64 
62   61 


67   70   65 
61   65   63 


63   63 
61   62 


66   61   65   65   64   68   65   59   64   60   65   74   69   70   65 

57   59   56   54   53'  56   54|  54   S9{  57   56   61   61   63   56 


761  76 

651  65 


66:  67   69 


67   67 
65   66 


65   61 
58   59 


64   64 


66   64   59   63 
57   55   55   59 


64   72 
57   62 


57   56 

5  PM|  60   60   60   59   59   60   60   59   60   59   59i  64 
5  PM   59   59   59   59   58   59   59   59   59   59!  59i  62 


68   69   64 
62   63   58 


64 
62   63 


66,  73 
60   56 


66   70 
62   60 


64   64 
61   60 


66   64' 
61   61 


68   78 
601  621 


59   63 
56   52 


57   55   55   57 
59,  59   58   61 


60   59 

60   59   59   59   59 


62   62   62   60 

62   60   60   60l  60|  60   62 


59   63 
55   51 


58 

57 

61 

69 

65 

56 

55 

55 

57 

58 

58 

56 

60 

68 

64 

69 


61   62 
60   61   61 


69 

67 

60 

62 

68 

66 

MAX  66  63  64  68  66:  65  68  59  67  58  65  69  65  68  69  60  58  69  69  68  66  69>  70  71  68  67 

MIN  60  57  53  54  58l  56  52l  57  57:  55  55  59  58  60  57  57  55  53  56  57  59  58i  58  60  62  64 

MAX  65  63  63  66  64  64  65  60  65  58  63  67  63  66  67  60  58  66  67  66  65  67  68  69  67  66 

MIN  60  58  54  55  58  57  S3  57  57  56  55  60  59  60  57  57  55  54  56  58  59  59  58  60  62  64 


60   60 
58   58 


58   60   60   60   60   59   59   59   59   61   61   61   61   60 
56   56   58   58   57   57   57   57   56   59   59   60   59   58 


58   59   61   61   61   62   62   63   63   63 
57   55   58  59   59   59:   59   60i  62   62 


27  !  28  29  30  31 


66   66   68 


70 
59   62   63   64 

64   6S 

62   64 


76 

67   66 


66   66   67  i 


68   72 
60   59 


67i  71 
62|  60 


64   65 
64   64 


68 

74 

75 

61 

61 

61 

67 

72 

72 

61 

62 

62 

63 

65 

65 

61 

62 

62 

74.1 
62.0 


72.1 
64.0 


64.6 
62.3 


65.5 
57.3 


64.7 
58.3 


61.1 
60.6 


66.8 
57.8 


65.3 
58.3 


61.0 
58.7 


ST0RH3,  CONN  -  Soil  Type:   Woodbrldge  loan.   Ground  Cover:   Grass  Sod.   Instrumentation  -  3  Level  Bristol  Temp  Recorder. 

KINGSTON,  R.  1.  -  Soil  Type:   Brldgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass,  clipped  to  2  Inches 

Instrumentation  -  2  and  4  inch  depths  -  Thermocouple  with  Bendlx-Frlez  Recorder.   8  and  12  Inch  depths  -  Standard 
Soil  Thermometers - 

BURLINGTON  UNIV  Or  VT  -  Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass. 

Instrumentation  -  Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Si 

< 

•Is 

X 

1 

> 

3 

1 

& 

No  ol  Days 

1 

III 

O  u.  i- 

8 

1 
6 

1 

Snow.  Sleel 

No   ol  Days 

Station 

Max 

Mm 

(^ 

2 

5 
2 

o 

1 

0 ; 

5  1 

si 

S.S 

5  > 
J.I 

?! 

MAINE 

FEBRUARY 

HOULTON   1    NE 

24.0 

5.5 

14.8 

-11.9 

34 

27+ 

-12 

11 

1398 

0 

24 

28 

11 

2.03 

.51 

.55 

9 

16.5 

22 

28+ 

7 

1 

0 

MASSACHUSETTS 

OCTOBER   1957 

HYANNIS 

61.6 

42.  3M 

52.  OM 

69 

1 

25 

13 

399 

0 

0 

5 

0 

2.96 

.53 

1.92 

8 

.0 

0 

4 

1 

1 

DECEMBER   1957 

SALEM   CG  AIR    STATION 

45.1 

32.9 

39.0 

60 

22 

15 

13 

772 

0 

1 

13 

0 

4.21 

1.34 

10 

8 

4 

1 

MAY    1958 

SPRINGFIELD 

68.2 

45.7 

57.0 

-    4.1 

81 

31 

35 

10 

244 

0 

0 

0 

0 

3.95 

.23 

1.28 

25 

.0 

0 

7 

3 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


station 

Day  oi  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAINE 

FEBRUARY   1958 

HOULTOH   1    NX 

.05 

.18 

.37 

.55 

.06 

.17 

.15 

T 

.05 

.10 

.35 

2.03 

MASSACHUSETTS 

OCTOBER  1957 

HYANNIS 

.03 

.43 

1.92 

T 

.01 

T 

.04 

.29 

.07 

.17 

2.96 

DECEMBER  1957 

SALEM  AIR   STATION 

.17 

T 

.62 

1.34 

.25 

.22 

T 

.07 

T 

.60 

.62 

.32 

4.21 

FEBRUARY    1958 

MIDDLEBORO 

.93 

.01 

.10 

.45 

.67 

.01 

1.40 

3.57 

WEST  OTIS 

T 

T 

.42 

T 

.54 

.49 

T 

T 

.80 

2.25 

MARCH    19SB 

BEECHWOOD 

.70 

.02 

T 

1.52 

.57 

.05 

.03 

.65 

.02 

.35 

.01 

3.92 

APRIL    1958 

BEECHKOOD 

• 

.96 

.58 

.01 

1.65 

.39 

1.30 

.21 

.25 

1.34 

.12 

1.02 

.46 

8.30 

MAY    1958 

MIDDLEBORO 

.06 

.40 

.13 

.13 

1.09 

.78 

05 

T 

.20 

.01 

.33 

.60 

.01 

1.31 

.19 

.15 

5.44 

SPRINGFIELD 

.36 

.23 

.02 

T 

.65 

.64 

.02 

.05 

.20 

.45 

T 

T 

1.28 

.05 

3.95 

WINCHENDON 

.42 

.03 

• 

.54 

.46 

.26 

.03 

.26 

.33 

.03 

T 

.22 

.04 

.04 

.73 

.01 

.06 

3.46 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NKW  MGLiUD 
DELATED  DATA 


SUUon 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

MAIRB 

FBBRDAKT  19S8 

BOOLTON  I  HE 

MAX 
MIM 

29 

as 

29 
25 

27 
17 

27 
-  9 

18 
-  5 

21 

4 

22 
-  2 

34 
15 

33 
14 

20 
-10 

12 
-12 

18 
-  2 

18 

-  8 

17 

4 

14 
-  5 

17 
0 

33 
16 

29 
8 

20 

5 

20 
10 

25 

14 

22 
17 

19 
-  2 

22 
-  5 

32 
S 

29 
12 

34 

9 

32 
16 

24.0 
5.5 

MASSACHUSETTS 

OCTOBER  1957 

BTAIOCIS 

MAX 
MIH 

69 

6S 

68 
47 

66 
41 

59 
47 

64 
42 

59 
41 

62 
43 

67 
56 

65 
55 

64 

64 
47 

54 

42 

59 
27 

58 
33 

68 
32 

68 
34 

67 
40 

68 
40 

68 
57 

65 
41 

52 
43 

60 

66 
51 

64 
56 

63 
51 

53 
40 

44 

40 

43 

29 

60 
34 

62 
31 

61 

31 

61.6 
42.3 

DECEHBEB  1957 

SAI.EII  AIS  STATION 

■AZ 

MIN 

30 

40 
33 

45 

27 

36 
30 

35 
27 

37 
25 

45 

43 

52 
48 

54 

38 

41 

34 

45 
36 

45 

16 

42 

15 

30 
24 

46 
34 

43 

35 

42 
32 

41 
23 

35 
33 

50 
50 

58 
48 

60 
40 

52 
35 

56 
36 

56 
29 

42 

35 

53 
36 

44 

33 

43 
34 

45 

31 

40 
31 

45.1 
32.9 

MAT  1958 

SPRIHCFIELD 

MAX 
MIN 

64 
39 

70 
39 

64 
41 

54 

42 

54 

47 

56 
42 

54 

39 

52 
42 

69 
41 

69 
35 

70 
48 

72 
55 

69 
45 

65 
36 

61 
41 

60 
43 

76 
47 

76 
47 

80 
47 

76 
58 

71 
53 

69 
45 

69 
54 

71 
42 

71 
51 

73 
57 

72 
45 

75 
51 

76 
50 

76 
46 

81 
50 

68.2 
45.7 

CONNECTICUT 

Cllaatologlcal  Data  Table: 

Hartford  Bralnard  Field 


CORRECTIONS 
MONTH:   JANUARY  1958 


Temperature  departure  from  long-term 
average  should  be  -  0.7.   Precipitation 
departure  from  long-term  average  should 
be  +  1.98. 


MONTH:   JANUARY  1957 


MAINE 

Cllmatologlcal  Data  Table: 
Jonesboro 


Dally  Temperatures  Table: 
Jonesboro 


Cllmatologlcal  Data  Table: 
Portland  TB  Airport 


Dally  Temperatures  Table: 
Eastport 


MASSACHUSETTS 


MONTH:   FEBRUARY  1958 


MONTH:   APRIL  1958 


MONTH:   JANUARY  1958 


Average  maximum  temperature  should  be 
22.4.   Average  temperature,  11.4.  Total 
degree  days,  1664. 


Maximum  temperature  on  16th  should  be  0. 
Average  maximum  temperature  should  be  22.4. 


Total  degree  days  should  be  1283. 


HazlmuM  temperature  on  1st  should  be  43. 


Cllmatologlcal  Data  Table: 
Lowell 


NEW  HAMPSHIRE 

Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table: 
Lakeport 


Cllmatologlcal  Data  Table: 
Massabeslc  Lake 


VERMONT 

Cllmatologlcal  Data  Table: 
Cornwall 


Cllmatologlcal  Data  Table: 
Mount  Mansfield 

Dally  Precipitation  Table: 
Manchester  Center 


MONTH:   FEBRUARY  1958 


MONTH:   APRIL  1958 


MONTH:   MARCH  1957 


MONTH:   MARCH  1958 


Total  degree  days  should  be  1093. 


Snow  on  the  ground  on  the  19th  should  be 
35;  20th,  35. 


Total  degree  days  should  be  584 . 


Average  maximum  temperature  should  be 
42. 3M;  average  minimum  temperature,  21. OM; 
average  temperature,  31. 7M;  total  degree 
days,  1028. 


Total  degree  days  should  be  1268. 


Precipitation  on  the  31st  should  be  .09; 
monthly  total,  3.21. 


3—  rvfvTVBo*  aotoa  feUowl&Q  9t«llon  bulcx. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DELAYED  DATA 


Station 

And 

Depth 

Day  of  month 

1   2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

TXimONT 

FEBRDART  1958 

BDKLIXGTON  DMV  OF  VT. 

HKASDRED  UNDER  SOD 

1  INCH 

VAX 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31.1 
31.0 

3  INCHES 

HAS 
MIN 

3a 

31 

32 
31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 

31 

31.0 
31.0 

10  INCHES 

■AX 
HIN 

32 

32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

32 

32 
32 

32 
32 

32 

32 

32 
32 

32 
32 

32.0 
32.0 

Soil  Type:   Uelrose,  fine  aandy  loan.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  ffraas. 

Instrumentation  -  Copper-constantan  TherHOCouples  connected  to  a  Brown  Electr 


Dlk  Potentiometer. 


S«e  ref^rance  notos  foUowiag  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


N£W  ENGLAND 
JUNE   1958 


I    Du         I      -O- 


fonrolr  K  . .Vt^TLy  Q_«»»   ■•'•a    IB   Airport  ^  * 


liar* I    ■M«r»oU-^^^^*'  ^^ ^^' 

^^^Q   RomU  Gm  Plut 


^^\ 


r 


^/  41) 


Lek«t    IB  Airport 


laollnes  are  dravn  through  points  of  approzlaately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  «111  be  available 
In  the  publication  "Hourly  P>recipltatlon  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1958 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Houirly  Precipitation  Data". 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1958 


Revised  WRPC ,  Cha  t  tanooRa  .  Tenn  .  -—  11  S7 

Isollnes  are  dran  through  points  of  approzlnately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  GNGLAMD 
JUNE  1958 


Revised  WRPC.  Chattanooga,  Tenn . 1 1  57 

Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


COmiCTICVT 


MX£*SVILLe 


HjoaiiriELO 

MOO<l.nt 

■ULLS    SRIOCE    MM 

euftLiNeTON 

CAIBLewOOO   UAKE 
COCKAPONSET    R*N«E«    ST* 

coLCMCSTca 

COLLINSVILLE     1     S 
COVENTRY 

CREAM   HIU. 
MMetAY 
OAirSOM   LAKE 

oBiev 

CAST    NAVCN 

CASTOH   LAU  RESesrVOIR 
FALLS  VILLACE 
MOTOM 

HAATPOOO  SRAIMARO   FU> 

HAATFOAO   MB   AlVORT 
HEMLOCKS   RESERVOIR 
JEWET7   CITY 
LAKE   KONOMOC 
LAUREL   SESESvOia 

HAh CHESTER 
HAMSFIELD   HOLLOH    DAM 
MCAO   P0»€>   RESERVOIR 

IIOOLETOWN   «   ■ 

IlLFORO 

HOHAVK   RANGER    STA 
MOOOUS    RESERVOIR 
MOUNT    CARMEL 
MATCMAM  RAMAER   STA 
AM  HALE   ST  FOIIEST 

NEK   HARTFOftO 

-      HAVEN   ITS   AIRPORT 
NEWINftTON 
HOePOLK    2    SW 
NORTH   BRANFORD 

H    GUILFORD 
nORKALA    SAS    PLANT 

ICH   Pue    I/TIL   PLT 
FAUCHAW6   FOREST 
PEOPLED  RAN6ER   STA 

MOSPECT 
PUTNAM 
PUTNAM   LAKE 
ROCKVILLE 
MCKY   RIVER   0AM 

BOUND   POND 
SALISBURY 

SAUSATUCK   RESERVOIR 
S»CPAM    DAW 
SM/TTLE  MEADOW   RESVR 

STAFFOm   SPRlN«S 
STAMFORD   S   N 
STEVENSON   DAM 
STORRS 
TORRIMGTON 

TOftRINCTON   2 
TRAP   FALLS   RESERVOIR 
■ATERSURY   CITY   HALi. 
HATERBURY    RADIO    MfiRV 
■EPAMAUG   RESERVOIR 

■ESTSBOOK 
VEST    HARTFORD 
irEST   HARTLAND 

leviLLE   RESERVOIR 

VHITHEY    LAKE 

■IGMAM   RESERVOIR 
■ILLIHANTIC 
■OLCOTT   RESERVOIR 
HOOOeURV   3   H 


AU6USTA    AIRPORT 
AMUSTA    CAA    AIRPORT 
BANGOR    00«   FIELD 
BAR    HARBOR 
BCLPAST 

BIM6MAM   IfVMAN   OAN 
BRA&SUA  0AM 
BRIDCEVATER 
BR106T0N    1   NM« 
BRUNSWICK 

CARIBOU   MB    AIRPORT 

CLAYTON   LAKE 

CORIWA 

CUPSUPTIC    STOREHOUSE 

DAMARISCOTTA    MILLS 

EAGLE    LAKE    }    SW 

EAST PORT 

EAST   SANGERVILLE   9   SE 

EAST    HIMTHflOP 
ELLSWORTH 

EUSTIS  7  N« 
PARMlNGTON 
FORT    FAIRFIELD 

KENT 
fiAROlWEft 

eiLCAO 

6RAN0  LAKE   STREAM 

GREENVILLE 

HIRAM   2   S 

HOULTON    CAA    AP 

MOULTON    1    ME 


JONESBORO 
LEWISTOM 

LONG    FALLS    OAN 


COUNTY 


0U«  NfW  mvCN 
0Z2T  LlTOrtCLD 
OUl  NCK  LOMOON 
OZMjLlTOVieLO 
|0S79'Nn    HAVEN 

'0U«  NARTFOBO 

0*0«  FAIRFIELD 

0»U  WIWMAM 

OMl  LlTOVtELO 

0«T>  HARTFORD 

lOfl)  FAIRFIELD 

l*«t  MIDDLESEX 

U««  NEW    LONDON 

I  Me  HARTFORD 

l»S9  TOLLANO 

1719  LiroriELO 
1T«2  FAIRFIELD 
1T»«  NEW  HAVEN 
1SM,FAJRFIELD 

I  2 1*0  I  NEW    HAVEN 

'aZUlFAIRFIELC 
2M«iLlTC}nELD 
9X07  I  NEW    LONDON 
> 3*4« I  HARTFORD 
:  M91    HARTFORD 

|}«M    HARTFORD 
9963    FAIRFIELD 

I  3(97  NEW  LONDON 
'3«afi    NEM    LONDON 


409«    I 


V443    KARTFORO 
**^a I  TOLLAND 
*904    FAIRFIELD 
*767    MIDDLESEX 
4790    NEW    HAVES 

'4933  LITO^IELO 
9016  HIODLESEI 
S 077. NEW  HAVEN 
9129    VIHOHAM 

'9131    TOLLAND 

:92«2  LITCHFIELD 
9273  NEW  HAVEN 
92*9    HARTFORD 

94*5  LlTO^IELO 
JSSIOINEW   HAVEN 

9*41  NEW  HAVEN 
9S«3  FAIRFIELD 
,9910  NEW  LONDON 
|«131  NEW  LOiffiOM 
a2J0.LlTaVIELD 

asot [new  haven 
»«45 i  windham 
|««ssIfairfield 
6942  i tolland 
a9m  litchfield 

7002! fairfield 
■tiosilitchfielo 
tist'fairfielo 

■7373  lITCWIElO 
7432    HARTFORD 

I  7 94«. TOLLAND 
17970 IfaIRFIELO 
|B069|FAIftFIELO 
I8L38    TOLLAND 
0436  JLlTCjn ELD 

■»**1  iLITOriELO 
e48S  FAIRFIELD 
'B911  NEW  HAVEN 
1 8916    NEW    HAVEN 

9007  |NEW    HAVEN 

9067  HIDOLESEI 
19162  HARTFORD 
J9174:NARTFORD 

9908|hARTFORO 

'9i*A I  NEW    HAVEN 

9968    LITCHFIELD 
9992  j WINDHAM 
9759    NEW   HAVEN 
9783   LITCHFIELD 


0273  KENNEBEC 
,0275    KENNEBEC 

039S    PENOBSCOT 

0371  HANCOCK 
10410 'WALDO 

0600 ' SOMERSET 
1 0814   SOMERSET 

10933  AROOSTOOK 
iOB4*   CUMBERLAND 

10934  I  CUMBERLAND 

! I 179, AROOSTOOK 
1472    AROOSTOOK 
1928    PENOBSCOT 
1796    OXFORD 
1823    LINCOLN 

2111    AROOSTOOK 
2426    WASHINGTON 
'2442    PISCATAQUIS 
25391  KENNEBEC 
2«20    HANLOCK 

2709  FRANKLIN 
27*9  FRANKLIN 
2868    A100STOOK 


41  90  i 
41  10  1 
M    47 


41     M 

Al    M 

41    M 


*1   92 

41  a 

41   22 


I    Al   9S 

41  16 
Al  A2 
41    M 

41   20 


Al    U 
41   99 

41    13 


'3046    KEIMEBEC 

13110    OIFORD 
'3261    WASHINGTON 
|3393    PISCATAOulS 
3800    CUMBERLAND 
3892    AROOSTOOK 


3897 

1 4086    SOMERSET 
'4183    WASHINGTON 
4566    ANOROSCOMD 
4  781    SOMERSET 

'4878    WASHINGTON 
4027    SOMERSET 
5261    OIFORD 

I  9304, PENOBSCOT 
|9309lPENOescOT 

'S460   SOMERSET 

6429  PENOBSCOT 

6430  PENOBSCOT 
•43S , PENOBSCOT 
6000    CUMBERLAND 


70    39 

70  09 
67  46 
*«    36 

«9   47 

70    58 

67   46 

69  35 

70  48 
67    43 


OBSQIVATION 
TIME  AND       ' 
TABLES         ! 


T  HID  MID 


280   MID     TA 


400      6P      6P 
300  BA 

480    LIM   t2M   12H 


1900      5P      9P 


5«0      BP      SA 


169    HID  MIO 


290      8A      BA 


200      AP      «P 


20    lOA    lOA 


2A0      BP      TA 


1019      9P      9P 
299  9P 

041    12M    12H 


200      9P      9P 

60  7A 

600   MIO  HID 


625    12M   12M 


350   HID  MIO 
202    MID  MID 


1100 
430  I    9P 
600      6P 


01        «24|hID  MIO 
360      «P      8P 


210      8P      BP 


400]    9P      9P 
179      4P      4f 


390  7A  7A 

450  TA 

520  VA  9A 

140  SS  S5 


1061      7P      7P 


410      6P      6P 
11«0      9P      9P 


49    39:      88   42 1       3B8      8A      SA 
49    391       68   41         403    MID   MIO 


4>    39'      70   19 1 


115      4P      4P 


AHSOMIA   WATEII   CO 
WATER    BUR    HARTFORD 
BALTIC   MILLS   CO 
WATER   BUR   HARTFORO 
ROBERT    E.    GRAY 

IeNG    DEPT    HARTFORD 
J   U*St    MEATHCB   BUREAU 
IdONALD    Jt    FIELDS 
I  CONN    LIGMT    •    POWER 
WATER    BUR    HARTFORD 

IcOHN  LIGMT  *  POWER 
I  ST    PARK    *    FOREST   COM 

RAYMOND  J<  RU&2ALA 
iCOLLlNS    COMPANY 

UNIVERSITY    OF    CONN 


I  CREAM    HILL    FARM 
'JOStiPN    P.    SIMKOt    M 
{NEW   HAVEN   WATER   CO 
IBIRNIN«HAM   WATEi 
NEW    HAVEN    HATER    CO 


CO 


I8RIOAEP08T    HYDRAULIC 
{conn   POWER    COMPANY 
GROTON   PUBLIC    UTIL 
{eNG    DEPT    HARTFORD 

PLANT 


I    U<S*    WEATHER    BUREAU 
iBRlOaCPORT    HYDRAULIC 
IjEWETT    CITY    WTR    CO 
NEW    LOMOON    WTR    WKS 
ISTAMFORD    HATER    CO 

ImANCHESTER  WTR  DEFT 
I  CORPS    OF    ENGINEERS 

STAMFORD   HATER   CO 
[kORNEL   BAILEY 

NEW    MAVEN    HATER    CO 

ST  PARK   ♦   FOREST  COM 
FRANK    P.    0   NEILL 
CONN    AGR    EXP    STA 
ST   PARK    *    FOREST    COM 
ST   PARK    ♦    FOREST   COM 

HATER    BUR    HARTFORD 
UtS.    HEATHER    BUREAU 
ENG   JEPT    HARTFORO 
EDWARD    C*    CHILDS 
NEW    HAVEN    WATER    CO 

NEW    HAVEN    HATER    CO 
CONN    LGT    +    PHR    CO 
DEPT.    PUBLIC    UTIL 
ST    PARK    *    FOREST    COM 
ST    PARK    *    FOREST    COM 

NEW    HAVEN    HATER    CO 
ALPHONSe    BONNER 
GREENHICH   WATER   CO 
ROCKVILLE    WTR    *    AQUE 
CONN    LIGHT    +    POWER 

Ir1D6EFIELD   WTR    SUP 
HAROLD   MYERS 
BRIDGEPORT   HYDRAULIC 
8UR    ENG    HATERBURY 
WTR    COM   NEH    BRITAIN 

MRS   DOROTHY   Mt    GJRARD 
STAMFORD    MUSEUM 
CONN    LIGHT    *    POHER 
U   OF   CONN   A6R   DEPT 
TORSINGTON    WTR    CO 

TORRINGTON    REGISTER 
BRIOCEPORT    HYDRAULIC 
BUR    ENO    HATERBURY 
RADIO    STATION    HBRY 
NEW   MAVEN    WATER    CO 

^AMES    RINTOUL 
WATER    BUR    HARTFORO 
WATER    BUR    HARTFORD 
WTR    COW    NEH    BRITAIN 
NEW    HAVEN    HATER    CO 

JWATERBURY  HATER  CO 
:COHN  Ll«MT  *  POWER 
WTR  COM  NEW  BRITAIN 
OSCAR   S*    JOHNSON 


Irosert  a.  smith 

ICIVIL    AERO*    ADMi 
|U<    S*    AIR    FORCE 

ACADIA   NAT    PARK 

Ri    C.    TALBOT 

ICENTRAL    MAINE    PHR    CO 
^KENNEBECK    HTR    PHR    CO 
DELBERT    D*    RAYMOND 
ANDREW    J.    SANBORN 


IjUtS.    HEATHER    BUREAU 
'abbie   M<    PAOUET 
RAYMOND    R>    PALMER 
MRS.    NELLIE    SPINNEY 
MRS*    NANCT    RAWLINGS 

INACTIVE    11/97 
WALTER   A.    HiCKS 
MRS*    ELMER    J.LELAND 
AUGUSTA    HATER    OIST 
BANGOR    HYOHO-ELEC    CO 

,LlLLA    THERRtEN 
ICHARLES    S*    PREBLE 
JAMES    A.    SCHOFIELD 
PHlLlP    BOUCHARD 
GARDINER    WATER    OIST 

RUMFORO    FLS   PWR    CO 
'state    FISM   HATCHERY 
iHUGM    E*    SAtfVER 
jCENTRAL   MAINE    POWER 
ICIVIL    AERO.    AOM* 


HILLIAI 


CUtWlN 


CENTRAL    MAINE    POWER 
IRVING   C*    MASON 
I  UNION    WATER    PWR    CO 
ICEMT    MAINE    PWR    CO 


MADISON    MILLS 
UNION    WATER    PWR    CO 
GREAT    NORTH.    PAPER 
CIVIL    AREO*    AOHi 


:  I TV    OF    PORTLAND 


^ 

» 

OBSERVAnON 

d  ' 

U 

U 

< 

TIME  AND 

z 

0 

S 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

S 

E 

1 

OBSERVER 

0 

3 

i 

J 

i 

1 

Ib 

RIPOBENUS  0AM 

7174 

PISCATAQUIS 

iT 

49  99 

•»   11 

989 

SA 

SA 

„ 

GflCAT  NORTH.    PAPER 

ROCKLAND 

7290 

KNOX 

44    08 

40 

8P 

6P 

OLIVER   H*    HOLMES 

ROCKLAND   1   W 

7299 

KNOX 

44    08 

89    08 

90 

c 

CENTRAL   MAINE   POWER 

ROXBURY 

7919 

OXFORD 

44    40 

70    3A 

720 

INACTIVE      1/98 

RUMFORD   3   SM 

OXFORD 

44     31 

70    34 

MIO 

MID 

EVALINE    A*    WARREN 

RUMFORD    1    S 

7 J30 'OXFORD 

44    32 

600 

MID 

MID 

RUMFORD    FLS    PWR    CO 

SANFORD    2    NN« 

7479iY0«K 

41  2a 

70    47 

280;    9P 

CLIFFORD    P.    COOK 

SKOHHECAN 

7827    SOMERSET 

44    46 

89    49 

1*5 

c 

CENTRAL    MAINE    POWER 

[SOUTH    ANDOVER 

7940 ! OXFORD 

44    »* 

70    44 

*60 

TP 

ALLAN    H.    FRASER 

SOUTHHEST    HBR    3    SSC 

8301    HANCOCK 

♦4    14 

88    18 

19 

c 

NATIONAL    PARK    SVC 

SOUA    PAN    DAM 

8398 [AROOSTOOK 

19 

46    32 

88   20 

810 

5P 

9P 

MAINE    PUB    SERVICE   CO 

SWANS    FALLS 

8*41 

OXFORD 

*4   02 

70    59 

c 

PUBLIC    SERVICE    CO 

THE    PORKS 

8721 

SOMERSET 

♦9   20 

89   5« 

570 

SA 

BLADYS    M»    DURSIN 

uNirr 

B936 

WALDO 

*4    39 

69    20 

530 

6P 

AP 

HERTON    R*    REYNOLDS 

UPPER    DAM 

OXFORD 

44    52 

70   92 

14*4 

OP 

UNION    WATER    PWR    CO 

WEST    BUXTON    2    NNW 

9314 

YORK 

1> 

43    42 

TO    37 

ISO 

6P 

•P 

CENTRAL    MAINE    POHER 

WEST    ENFIELD 

9360 

PENOBSCOT 

11 

49    14 

68    90 

180 

TA 

GEORGE    THOMPSON 

WINSLOH 

082A 

KEHNSett 

4*    »1 

60    98 

00 

8A 

SA 

MOLGSWORTH   ♦    WHITNEY 

WOODLAND 

9891 

WASHINGTON 

14 

49    C9 

67   24 

140 

BA 

MIO 

ST  CROIX   PAPER   CO. 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

0049 

BERKSHIRE 

42    39 

73    06 

790 

SA 

SA 

K 

NEW  EN«LANO  PWR   CO 

AMHERST 

0120 

HAMPSHIRE 

42   24 

72   32 

218 

MID 

MID 

C    M 

UNIVERSITY   OF   MASS 

ASMBURNHAM 

WORCESTER 

42    9« 

71   99 

1190 

SA 

M.    C.    STEWART 

ASHLAND 

0218 

MIDDLESEX 

42  la 

71   28 

227 

TA 

METRO  OIST   WTR   COHH 

ATHOL    3    E 

0257 

WORCESTER 

42    59 

72    10 

1000 

SA 

STATE    DEPT    HEALTH 

eEDFORD 

0939    MIDDLESEX 

42   28 

71    17 

1 15 

9P 

9P 

„ 

NORTHEAST    HEA    SVC 

BEECHHOOO 

05511  NORFOLK 

42    13 

70    49 

40 

SA 

STATE    DEPT    HEALTH 

OELCHERTOWN 

0962 JHAHPSHIRE 

42    17 

72    21 

596 

SA 

METRO    DIST    WTfi    COMH 

8IRCM   HILL   DAM 

0666    WORCESTER 

42    36 

72    07 

840 

4P 

4P 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BLUE    HILL 

0736  I^^ORF0LK 

42    13 

71    07 

7P 

TP 

C    HJ 

BLUE    HILL    OBS 

BOSTON    HB    AIRPORT 

0770|SUFFOIK 

42    22 

-10. 

15 

MIO 

HIO 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

B0YLST6N 

0801 

WORCESTER 

42    21 

950 

AR 

MRS.    BARBARA    SMITH 

BRIDGEWATER   M.C*I. 

0840 

PLYMOUTH 

41    57 

70   97 

c 

MASS    CORHECTNL    INST 

BROCKTON 

PLYMOUTH 

42    03 

71    01 

80 

4P 

4P 

CITY    ENGINEER 

CAMBRIDSe 

1007 

MIDDLESEX 

42    23 

71    07 

80 

c 

HARVARD    UNIVERSITY 

CHARLES    RIVER    VILLAGE 

1323 

NORFOLK 

42    lA 

71    16 

140 

SA 

EDMUND    A.    5YM0NDS 

CHARLTON   MASONIC    HOME 

1345 

HORCESTER 

42    OS 

71    98 

980 

AP 

AP 

H 

MASONIC    HOME 

CHATHAM   LTSTA 

1376 

BARNSTABLE 

41    40 

98 

9P 

U)    St    COAST    GUARD 

CHESTERFIELD 

149« 

HAMPSHIRE 

42   23 

72    91 

1380 

SA 

STATE    DEPT    HEALTH 

CHESTNUT    HILL 

1447 

SUFFOLK 

42    20 

71    10 

124 

4P 

TA 

METRO    DIST    WTR    CONM 

CLINTON 

1961 

WORCESTER 

42    24 

71    41 

388 

8A 

4P 

METRO    DIST    HTR    COHM 

COMASSET 

1982 

42    14 

70    48 

90 

7A 

TA 

OSCAR    C.    JOHNSON 

COLDBROOK 

1580 

HORCESTER 

680 

SA 

METRO    DIST    WTR    CO*W 

EAST    PEPPERELL 

MIDDLESEX 

42    40 

71    35 

210 

SA 

MRS.    MARY    E.    OAVIS 

EAST    WAREHAM 

2491 

PLYMOUTH 

41    46 

70    40 

8A 

eA 

H 

G.    B.    ROUNSVILLE 

EDGARTOMN 

2501 

DUKES 

41    23 

70    31 

20 

SA 

8A 

ELUABETH    B,    HOUGH 

FALL    RIVER 

BRISTOL 

41    42 

71    10 

190 

IIP 

IIP 

RICHARD    C.    BRI&HAH 

FITCHBURG    2    S 

2800 

42    34 

400 

8A 

DEPT    PUBLIC    WORKS 

FR AH INGHAM 

MIDDLESEX 

42    17 

71    29 

TA 

METRO    OIST    WTR    CONM 

FRANKLIN 

2907 

NORFOLK 

42    06 

71    24 

320 

8A 

STATE    DEPT    HEALTH 

GARDNER 

3052 

WORCESTER 

42    35 

71    99 

1110 

SA 

STATE    DEPT    HEALTH 

GROTON 

3270 

MIDDLESEX 

320 

SA 

STATE    DEPT    HEALTH 

HARDHICK 

3401 

42    21 

72    12 

090 

BA 

STATE    DEPT    HEALTH 

MATCMVILLE 

3471 

BARNSTABLE 

41    37 

70    32 

70 

BA 

STATE    DEPT    HEALTH 

HAVERHILL 

3505 

ESSEX 

42    46 

71    04 

60 

7P 

7P 

M 

EARL    F.    SMITH 

HEATH 

3549 

FRANKLIN 

42    40 

72    49 

1490 

8A 

STATE   OEPT  HEALTH 

HOLYOKE 

3702 

HAMPDEN 

42    13 

72    36 

00 

8A 

A*    W.    LAOD 

HOOSAC    TUNNEL 

3713 

BERKSHIRE 

42    41 

72    98 

800 

8A 

8A 

NEH    ENGLAND    PHR    CO 

HUBBARDSTON 

42    29 

72    00 

1030 

8A 

MISS    BESSIE    WHEELER 

HYANNIS    3    NE 

3821 

BARNSTABLE 

41    41 

70    19 

45 

6P 

6P 

C 

CAPE    ♦    VNYRO    ELEC   CO 

IPSWICH 

3B74 

ESSEX 

42    40 

70    52 

30 

SA 

STATE    OEPT    HEALTH 

JEFFERSON 

3931 

HORCESTER 

42   22 

71    9* 

320 

AR 

METRO    OIST    WTR    COMH 

KNIGHTVILLE  DAM 

3985 

HAMPSHIRE 

42    17 

72   52 

540 

8A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

LAKE    COCHITUATE 

MIOOLESEX 

42    19 

71    23 

148 

7A 

TA 

METRO    DIST    WTR    COW 

LAWRENCE 

4105 

ESSEX 

42    41 

71    10 

97 

9P 

HID 

ESSEX    COMPANY 

LOHELL 

4313 

MIDDLESEX 

42    39 

71    18 

90 

9P 

9P 

PROPS    LKS    ♦    CANALS 

MANSFIELD 

44*9 

BRISTOL 

42    03 

SA 

STATE    DEPT    HEALTH 

MENOON 

4667 

WORCESTER 

42    05 

71    34 

440 

c 

HAROLD    J.    PARKINSON 

MIDOLEBORO 

4711 

PLYMOUTH 

41    53 

70    54 

50 

BA 

STATE    DEPT    HEALTH 

MIOOLETON 

4  744 

ESSEX 

42    36 

71    01 

100 

SS 

aA 

OANVERS    HATER    WORKS 

M<LFORD 

4760 

WORCESTER 

42    10 

71    31 

280 

BA 

K 

STATE    OEPT    HEALTH 

HORCESTER 

42    12 

71    49 

330 

BA 

NEW    ENGLA'ID    PhR    CO 

MONTAQUe    CITY 

4003 

FRAHKLIN 

42    3& 

72    35 

TA 

MRS    ARLENE    PEaRCE 

NANTUCKET    W6    AIRPORT 

9199 

NANTUCKET 

41     15 

70    04 

43 

HID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

NEW    BEDFORD 

5246 

BRISTOL 

41    39 

70    55 

90 

MID 

4P 

C    M 

CITY    ENGINEER 

NEW6URYP0RT 

528S 

ESSEX 

42    50 

70    55 

20 

BA 

STATE    DEPT    HEALTH 

NEW    SALEM 

5306 

FRANKLIN 

42    28 

72    20 

790 

8A 

METRO   OIST    HTR    COMH 

NORTHBRIDGE 

HORCESTER 

300 

SA 

STATE    DEPT    HEALTH 

NORFOLK 

42    11 

71    13 

145 

TA 

DAVID    G.    DOE 

PELHAM 

6291 

HAMPSHIRE 

42    23 

72    24 

1190 

BA 

METRO    DIST    HTR    COMM 

PEMBROKE 

6262 'PLYMOUTH 

42    01 

70    49 

60 

BA 

STATE    OEPT    HEALTH 

PERU 

6311|6ERKSHIRE 

42    27 

73    0* 

1000 

STATE    DEPT    HEALTH 

PETERSHAM    4    N 

6322|hORCESTER 

42    32 

72    11 

1090 

BA 

C 

OIR    HARVARD    FOREST 

PITTSFIELO   HB    AIRPORT 

6*.l4laERKSHIfiE 

42    26 

73    17 

1193 

MID 

HIO 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PLAINFIELO 

6429    HAMPSHIRE 

42    31 

72    55 

1650 

8A 

STATE    OEPT    HEALTH 

PLYMOUTH 

^ 

41    59 

70    42 

25 

4P 

4P 

PLYMOUTH    CORDAGE    CO 

PRINCETON 

66*4 

42    27 

1050 

METRO    OIST    WTR    COMM 

PROVINCETOWN    1    NW 

6681 

BARNSTABLE 

42    04 

70    12 

30 

6P 

6P 

C    H 

CAPE    +    VNVRO    ELEC    CO 

QUASBIrt    INTAKE 

6609 

WORCESTER 

42    22 

72    17 

960 

8A 

METRO    OIST    WTR    COMM 

ROCHESTER 

6936 

PLYMOUTH 

41    47 

70    55 

60 

BA 

8A 

8A 

NEW    BEDFORD    wTR    WKS 

HOCKPORT    1    ESE 

6977 

ESSEX 

42    39 

70    37 

80 

7P 

7P 

C   H 

REV.    R.    M.    BARKER 

SALEM   CG    AIR    STATION 

7124 

42   32 

70    52 

40 

7P 

7P 

U*    St    COAST    GUARD 

SANDWICH 

7190 

BARNSTABLE 

41    4A 

70    30 

20 

MIO 

MID 

H 

W.    A*    HINSOR 

SE6RE6ANSET 

7293 

BRISTOL 

41    90 

35 

SA 

BRISTOL    CO    AGR    SCH 

SKELBURNE    FALLS 

7370 

FRANKLIN 

42    3A 

72    44 

400 

8A 

8A 

NEW    ENGLAND   PWR    CO 

SOUTHBRIDGE    3    SW 

7627 

HORCESTER 

42   03 

72    05 

740 

7A 

H 

CHESTER    R.SPIELVOOEL 

SOUTH    E6REM0NT 

7692 

BERKSHIRE 

42    10 

73    25 

8A 

STATE    OEPT    HEALTH 

SPOT    POND 

8030 

MIDDLESEX 

42    27 

160 

7A 

METRO   OIST    WTR    COMM 

SPRINGFIELD  ARMORY 

8046 

HAMPDEN 

42   06 

72    35 

199 

4P 

STERLING 

8154 

HORCESTER 

42    2T 

71    48 

400 

SA 

M 

METRO    DIST    HTR    COMM 

STERLING    3    NH 

8199    WORCESTER 

42    28 

71    48 

690 

c 

NUN2I0    LANCIANl 

STOCKBRIOGE 

8181    BERKSHIRE 

42    17 

73    19 

890 

OP 

OP 

NESBITT    H*    BANGS 

TAUNTON 

9367    BRISTOL 

41    94 

6P 

6P 

TAUNTON    WATER    WORKS 

TULLY    DAM 

8973    WORCESTER 

42    30 

BA 

CORPS    OF    ENGINEERS 

TURNERS    FALLS 

89eO'FRANKLlN 

42    36 

72    33 

200 

MIO 

W.    MASS.    £L£C*    CO. 

HALPOLE 

8755    NORFOLK 

42    11 

71    19 

200 

ap 

8P 

J, 

PARKER    N.    CHICK 

WALPOLE    1    S 

8760    NORFOLK 

9P 

FREDERICK    Y*    LIBBY 

8793    HAMPSHIRE 

42    17 

72    17 

900 

SA 

WARE   WATER   WORKS 

8798    HAMPSHIRE 

42    16 

72    IB 

640 

8A 

STATE    DEPT    HEALTH 

WASHINGTON    2 

8843    BERKSHIRE 

42    22 

73    09 

1940 

TA 

C 

MARTHA    S.    GARDNER 

WEBSTER 

8918; WORCESTER 

42    03 

71    99 

489 

7A 

MRS*CARYL    H.P08L0CKI 

WEST   BRIMFIELD 

0093    HAMPDEN 

42    10 

72    16 

429 

c 

INA    E.    LAMB 

WEST    CUMHINGTON 

9136    HAMPSHIRE 

72    58 

1181 

AP 

AP 

FREDERIC    S.    6R0HN 

WESTFIELO 

0191! HAMPDEN 

42    OA 

72    42 

290 

SA 

STATE    DEPT    HEALTH 

WEST    LY»« 

9280    ESSEX 

42    28 

70    98 

120 

OP 

9P 

PETER   LINDSTROM 

WEST    KCOWAT 

0316 [NORFOLK 

42    08 

71    26 

210 

6P 

AP 

H 

FRANCIS    0.    DONOVAN 

WESTON 

9360;mIOOLESEX 

42    29 

71    19 

220 

9P 

WESTON    COLLEGE 

WEST    OTIS 

42    11 

73   09 

SA 

STATE    OEPT    HEALTH 

WESTOVER   FIELD 

9382    HAMPDEN 

42    12 

72    31 

HIO 

U.    S*    AIR    FORCE 

WEST    RUTLAND 

9*42 

HORCESTER 

42    22 

71    90 

900 

8A 

METRO   OIST    WTR    CO*W 

WINCMENOON 

9770 

WORCESTER 

42   42 

72    09 

860 

SA 

H 

STATE   OEPT    HEALTH 

WORCESTER   WB  AIRPORT 

9923 

HORCESTER 

42    1« 

71    92 

988 

MIO 

HIO 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

WORCESTER 

9928 

HORCESTER 

42    18 

71   49 

TP 

AP 

CLIFFORD    L.    OAVIS 

STATION  INDEX 


STATION 

g 

COUNTY 

i 

i 

1 

1 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

OBSERVER 

^ 

1 

3 

2 

1 

i 

i 

1 

« 

1 

NEW   HAMPSHIRE 

BENTON 
8ERLIM 
BETHLEMEM 
BLACKWATER    OAM 
BOH    GARVINS    FALLS 

0675 
OMO 
0703 
07*1 
083* 

GRAFTON 

COOS 

GRAFTON 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

s 
1 

9 
10 
10 

**    06 
**    29 

**    17 
*3    10 

*3    10 

71    53 

71    10 

71    *1 

71    31 

IMO 
1110 
1*70 

*«0 
217 

5P 
■A 

9P 
•A 

•A 

C 

"" 

JAMES    LEONARD 
BROWN   PAPER  CO 

GEORGE    E«    TUCKER 
CO»S   OF    EM61NEERS 
PUBLIC    SERV    CO    N    H 

BRADFORD 

BRISTOL 

CAMPTON 

CAMMON    MOUNTAIN 

CENTER    HARBOR 

0910 
QMS 
10B9 
1187 
1330 

MERRIMACK 

GRAFTON 

GRAFTON 

GRAFTON 

BELKNAP 

10 
10 

10 
9 
10 

*»    19 
*3    36 
*3    92 

**    10 
*3  *3 

71    *8 
71    *3 
71    38 
71    *2 
71    28 

lOM 
*30 
660 

*ee« 

640 

» 

•A 

»P 
BA 

' 

M 

RUTH    S.    MOORE 

ERASTUS    DOLE 

AUSTIN   MACAULAY 

LA    SALETTE    SEMINARY 

CLAfiEMONT 
CLEAR    BROOK 
CONCORD    HB   AIRPORT 
DIXVILLE    MOTCH 
DUBLIN 

1552 
15«0 

2023 

SULLIVAN 

GRAFTON 

MERRIMACK 

COOS 

CHESHIRE 

9 

10 
10 

1 

10 

*3    23 

**   0* 

4*    92 

*2    9* 

72    21 

71    30 
71    20 

*20 
1600 

339 
1*90 

MID 

MID 
BA 

C 

„s 

CENT   VT   PUBLIC   SERV 
CORPS    OF    ENGINEERS 
U*&.    WEATHER    BUREAU 
GERTRUDE    E.    NASH 
PAUL    H.    LEHMAN 

DURHAM 

EAST   DEER1N6 

EASTMAN   FALLS   DAM 

ERROL 

PABVAN 

217* 

228* 
2*27 
2B*2 
2»«S 

STAFFORD 

HILLSBOM 

MERRIMACK 

COOS 

COOS 

10 
10 

1 
1 

*9    08 
*3    0* 
*3   27 

**    *7 
**    16 

70  9« 

71  *g 
71    *0 
71    08 

73 
787 
330 
1280 
1620 

9P 

6P 

9P 

6P 

4P 
7P 

c 

" 

UNIVERSITY    OF    N    M 
RODNEY    L.    GILBERT 
PUBLIC    SERV    CO   N    H 
G*    £•    CAMPBELL 
J.    C.    CREPEAU 

FIRST    COMN   LAHE 
FITWILLIAM    3    SW 
FRANW-IN    I    NW 
FRANKLIN    FALLS    OAM 

2990    COOS 
302*    CHESHIRE 
3177    MERRIMACK 

3358    SEUUiAP 

• 

10 

10 
10 

*9   06 
*2   *9 

*3    27 

71  17 

72  11 
71    *0 
71    39 

1640 
1200 
300 

;: 

7A 
6P 

c 

: 

MRS. GLADYS    H.HOLMAN 
Fi    J<    SOUTHMAVD 
CORPS    OF    ENGINEERS 
ARTHUR    G.    BROWN 

GRAFTON 
CREENVIUE 
HANOVER 
HILLSBORO    2    W 

3530    GRAFTON 
3856    HILLSBORO 
3850    GRAFTON 
*002    HILLSaOftO 
*23*    HiLLSBOaO 

10 
10 

9 
10 

10 

*3    3* 

*2    *« 
*3   *2 
*9    07 

*2    *7 

71    57 

71  *a 

72  17 
71    57 
71    20 

0*0 
890 
603 
790 

4P 

ap 

6P 

8P 

c 
c 

" 

PHILLIP    K.    BROWN 
GREENVILLE    MILLS 
DARTMOUTH    COLLEGE 
PUBLIC    SERV    CO    N    H 
PUBLIC    SERV   CO    N    H 

JEFFERSON 
KEENE 

LAKE PORT 
LAKEPORT    2 
LANCASTER 

431*|C00S 
*3fi9    CHESHIRE 
**75    BELKNAP 
**80    BELKNAP 
*556    COOS 

10 
10 

5 

**    25 
*2    56 

*3    32 

**    20 

71  28 

72  17 
71    28 
71    28 
71    3* 

1*00 
*«0 

920 
910 

6P 

ss 

6P 

7A 

7A 
4P 

4A 

s 

C.    C.    MC    INTIRE 
MERTON    T.    GOODRICH 

N*tU    WATER    RESOURCES    80 
GARDINER    P.    SMITH 

LANOAFF 

LEBANON   CAA   AIRPORT 

LINCOLN 

MAC    DOWEU.   OAM 

MANCHESTER 

*54e 

<>65« 

5072 

GRAFTON 
GRAFTON 

HlLLSBOftO 
HILLSBORO 

9 
9 
10 
10 
10 

**    11 
*3    36 

**   03 
*2   5* 
*J    00 

71    5* 

71    *0 
71    90 
71    28 

960 
942 
830 

170 

MID 
HID 

BA 
BA 
MID 

c 
c 

" 

HERMAN    L.    TITUS                       | 

MRS.    KATHLEEN    BOYLE             ' 
CORPS    OF    ENGINEERS 
PUBLIC    SERV    CO    1'    H 

MARLOW 
MASSABESIC    LAKE 

MONROE    9    NNE 

S130 
5211 

5500 

CHESHIRE 
HILLSBORO 
COOS 
HILLSBORO 

GRAFTON 

9 

10 

1 

10 

9 

*3   07 
*2   59 

**  *0 
*2   *9 
**    19 

72    12 
71    2* 

71  39 

72  00 

uao 

290 
300 

8A 

6P 
BP 
7P 

" 

: 

HARRIET    M.    PERKINS 
MANCHESTER    WTR    WKS 
UNION    WTR    POWER    CO 
ANDREW   E,    ROTHOVIUS 
NEW    ENG    ELECTRIC    SYS 

MOUNT    SUNAPEE 
MOUNT    KASMlNSTON 

NELSON 

5639 
5712 

5760 

MERRIMACK 

COOS 

HILLSBORO 

STRAFFORD 

9 
1 

10 
9 

10 

*l    20 

**    16 

*3    26 

72    0* 
71    18 

71    10 

1310 
6262 
129 

5*0 

6P 
UP 

4P 

MID 
7A 

c 

:' 

RICHARD    D*    PARKER 
MT.WASH.    OBS.    CORP    • 
PENNICHUCK    WTR    WKS 

INACTIVE    12/53 
PUBLIC   SERV  CO  N   H 

NEWPORT 

NORTH    CHICHESTER 

MORTHWOOD 

PETER80R0    2    S 

58»8 
9«B2 

6  Me 

6897 

SULLIVAN 
MERRIMACK 
ROCKINGHAM 
HILLSBORO 

10 

10 
13 

*3    22 
*3    13 
*3    U 

*2    91 
**    16 

72    10 
71    23 
71    OS 
71    57 

700 
340 
590 
1000 

SS 

6P 

6A 

SS 

6P 
7P 

H,    P.    SHEPARD 

KENNETH    Ht    HUCMNS 

UNIVERSITY    OF    N.    H, 

G.    A.    MORISON 

J.    B.    DODGE                                  1 

PITTSBURG    RESERVOIR 
PLYMOUTH    1    WNW 
PORTSMOUTH 
SOUTH   DAN6URY 
SOUTH    LYNOtflOftO 

69*5 
7967 

eoei 

GRAFTON 

MERRIMACK 
HILLSBORO 

10 

10 
10 

*5    03 
*3    *« 

*3    0* 
*3    20 
*2    53 

71    *3 

71    53 
71   *7 

1350 
670 
*0 
400 
6*9 

HID 

BA 
MID 
BA 
7P 

» 

N   H    WATER    RESOURCES 
WILLARD    F.    WIGGETT 
DEPT    PUBLIC    WORKS 
EDNA   F.    POWERS 
HARRY   W.    HOLT 

SOUTH   WEARE    1    SE 

SUNAPEE 

SURRY   MOUNTAIN    OAM 

TROY 

WALPOLE   2 

819* 
SS02 

8855 

HILLSBORO 
SULLIVAN 
CHESHIRE 
CHESHIRE 
CHESHIRE 

10 
9 
5 

9 

*3   03 
*3    23 

*3   00 
*2   *9 

*3    OS 

71  *2 

72  09 
72    19 
72    11 
72    26 

990 
10*0 

5*0 
1000 

*30 

BA 

BA 

BA 
7A 
BA 

c 
c 

^ 

LEON    H.    GRANT 
PUBLIC   SERV  CO  N   H 
H.   G*    LAWTON 
GEORGE   OUBINA 

MRS.MARION    W.ANDROS 

HARREN    I    SE 
HATERVILLE    VALLEY 
WEST    KENNIKER 
HEST    LEBANON 
WEST    RUMNEY 

8885 
8960 
9291 
9318 

9i,T> 

GRAFTON 
GRAFTON 
MERRIMACK 
GRAFTON 

GRAFTON 

10 
10 
10 
9 

10 

*3    55 
*3    97 
*3    10 
*3    38 
*3    *B 

71    53 

71    30 

71  51 

72  19 
71    91 

700 
1900 
*B0 
550 
610 

SA 

BA 
7A 

c 

s 

N    H    FISH    HATCHERY 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS.MELEN    A.    DOWLIN 
GRANITE    ST    ELEC    CO 
ELVA    M.    CHIVELL 

MHtTEFlELO 
WINCHESTER 
WINDHAM 

WOLFESORO    FALLS 
WOODSTOCK 

0618 
9726 

99*0 

COOS 

GRAFTON 

10 
10 

10 

**    23 

*2  *e 

*S    36 
*3    99 

71  36 

72  23 

71    12 

71    41 

10*9 
*50 
IT* 
520 
720 

6P 
6P 

7A 

6P 
6P 
6P 

c 

PUBLIC    SERV   CO    N    H 
CARL    0*    GRUPE 
HERMAN    e.     BARER 

KENNETH   BERRY 

YORK   PONO 

9986 

COOS 

9 

♦♦   30 

71    20 

1900 

BA 

U.    S.    BUR    FISHERIES 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

NEWPORT  WATER  WORKS 

0894 
3306 

NEWPORT 
PROVIDENCE 

WASHINGTON 
NEWPORT 

* 

*1    29 
*l    29 
*I   30 

71    35 
71    3* 
71    32 
71    18 
71    IB 

110 
100 
10 

MID 
tP 
5P 
6P 

MID 

ap 

9P 
6P 

5P 

C   HJ 

c 

U>St    WEATHER    BUREAU 
HENRY    J.    STEERE 
AGRI    EXP    STA 
MISS    KAREN    MURPHY 
NEWPORT    WATER    WORKS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
WOON SOCKET 

9*23 

PROVIDENCE 
PROVIDENCE 

* 

*1   ** 
*t   90 

71    26 
71    29 

140 

MID 

•A 

^ 

h"" 

-'I"""™"""""" 

_^ 

OBSERVATION 

d 

g 

U 

O 

p 

TIME  AND 

X 

6 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

p 

1 

OBSERVER 

1 

3 

i 

1 

i 

1 

§1 

VERMONT 

BARRE 

0337 

WASHINGTON 

**  1* 

72   33 

400 

•A 

GREEN   MT    POWER    COftP 

BELLOWS  FALLS 

0*99 

WINDHAM 

72    27 

300 

4A 

BA 

NEW    ENGLAND   POWER    CO* 

BENNINGTON    2    NW 

0543 

BENNINGTON 

*2    &* 

73    13 

610 

4P 

H 

PAUL    W.    8041E 

BETHEL   2 

0441 

WINDSOR 

*3    50 

72    38 

790 

7A 

LINCOLN    JONES 

6L00MFIELD 

0490 

ESSEX 

**    *4 

71    36 

9*0 

t>9 

*P 

C   H 

GEORGE    L>    COOPER 

BURLINGTON    U    OF    VT 

1076 

CHITTENDEN 

**    2B 

73    12 

*00 

6 

UNIV    OF    VERMONT 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 

1081 

**    24 

73    09 

331 

MID 

MID 

U.S.    HEATHER    BUREAU 

ESSEI 

*9    M 

71    32 

1020 

P.    g.    FfAROM 

CAVENDISH 

12*3 

WINDSOR 

*1    23 

72    39 

BOO 

4P 

6P 

H 

CENT   VT    PUBLIC    SERV 

CHELSEA 

1360 

ORANBE 

*l    99 

72    27 

870 

7A 

TA 

N 

CHARLES    6.0ICKINS0N 

CHITTENDEN 

1*33 

RUTLAND 

*3    *1 

72    57 

1030 

7A 

CENT    VT    PUBLIC    SERV 

CORINTH 

1545 

ORANBE 

**    02 

72   17 

11*0 

C 

CORNWALL 

ADDISON 

*a    57 

73    13 

3*0 

4P 

4P 

STUART    T.    WITHERELL 

DANVILLE 

1715 

CALEDONIA 

**    2* 

72   08 

7A 

OTIS   F.    BRICKETT 

DORSET    1    S 

1786 

BENNINGTON 

*3    1* 

73    06 

980 

4P 

4P 

RUFUS   S.    GILBERT 

ENOSBURG    FALLS 

2769 

FRANKLIN 

**    92 

72    *9 

*22 

4P 

4P 

„ 

L.    H.    POMEROY 

ESSEX    JUNCTION 

2828 

CHITTENDEN 

**    30 

73    07 

BA 

NEW    ENGLAND   PWR    CO 

GILMAN 

ESSEX 

**   29 

71    *l 

850 

BA 

GILMAN    PAPER    CO 

GRAFTON 

3*00 

WINDHAM 

*3    11 

72    37 

HBO 

C 

AVERY    H.    PARK 

HIGHGATE    FALLS 

391* 

FRANKLIN 

**   54 

73    03 

150 

c 

OR IN    HARRIS 

HUNTINGTON    CENTER 

*052 

CHITTENDEN 

**    17 

73    98 

700 

BA 

HARLET   W.    SARGENT 

LEMINGTON 

*603 

**    5* 

71    31 

1029 

7P 

ROBERT    F.    HALLBOURG 

MANCHESTER    CENTER 

*0e2 

BENNINGTON 

*>    11 

73    Oi 

900 

7A 

c 

PAUL    TODTSCHINOER 

WASHINGTON 

**    25 

72    16 

1190 

BA 

GREEN  MT   POWER   CORP 

MAYS    MILL 

9029 

WINDHAM 

*2   *9 

72    *9 

900 

BA 

MRS.    FRED   MAY.    JR. 

HC    INDOE   FALLS 

50** 

CALEDONIA 

**    15 

72    03 

**4 

SA 

COWl    RIVER    POWER    CO 

MIDDLESEX 

5132 

WASHINGTON 

**    18 

72    *0 

*59 

aA 

GREEN  MT   POWER   CO 

MONTPELIER   CAA   AIRPORT 

5278 

WASHINGTON 

**    12 

72    3* 

1132 

MID 

MID 

H 

CIVIL    AERO.    ADM. 

MORRISVILLE 

LAMOILLE 

*♦    3* 

72    36 

60« 

WATER    •    LIGHT    OEPT 

MOUNT    MANSFIELD 

5*16 

LAMOILLE 

16 

**    32 

72    *9 

3960 

9P 

9P 

WCAX    aOCSTG  CORP 

NEWFANE 

5*92 

WINDHAM 

*3    00 

72    38 

*70 

BA 

c 

MISS    MARY    E.    BEATTIE 
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NEW  ENGLAND  -  JULY  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   96°  on  the  2nd  at  Shelburne  Falls,  Mass., 
and  Franklin  Falls  Dam,  N.  H. 

Lowest  Temperature:   35°  on  the  18th  at  Fabyan,  N.  H. ,  and  Somerset,  Vt . 

Greatest  Total  Precipitation:   9.83  inches  at  Dorset  IS,  Vt . 

Least  Total  Precipitation:   1.54  inches  at  Rutland,  Vt . 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.41  inches  on  the  27th  at  Falls  Village, 

Conn. 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  -  CENTRAL  AND  NORTHERN  NEW  ENGLAND 


July  was  exceedingly  cloudy,  rainy  and  foggy.   Thun- 
derstorms were  more  numerous  than  usual,  particularly 
in  Massachusetts.   Though  temperature  departures 
were  not  large,  most  stations  were  below  normal, 
making  this  the  third  consecutive  cool  month.   Rela- 
tively few  days  reached  90°,  with  many  stations  not 
attaining  this  mark.   The  temperature  dipped  very 
low  for  the  season  on  the  18th,  with  some  reports 
of  40°  or  lower.   The  excessive  cloudiness,  rain 
and  fog  made  hay  curing  difficult  and  retarded  de- 
velopment of  a  few  crops,  but  on  the  whole  July's 
weather  was  favorable  for  most  crops.   Days  with 
measurable  precipitation  were  greater  than  the 
average  July  frequency  at  nearly  all  stations  though 
some  areas  did  not  receive  an  excessive  total  for 
the  month.   Worcester,  Mass.,  had  20  days  with 
measurable  rain.   This  is  more  than  double  the  July 
average  for  past  years.   Rainfall  was  also  spread 
over  an  unusual  number  of  hours.   Ordinarily,  July 
rainfall  is  relatively  brief.   But  this  July,  at 
Boston,  Mass.,  for  example,  rain  fell  during  181 


hours,  or  2  1/4  times  the  average  number.   Heavy 
fog  was  also  frequent,  occurring  on  twice  as  many 
days  as  the  past  average  at  some  stations. 


The  excessive  number  of 
of  locally  damaging  wind 
Damaging  hail  also  fell 
tornadoes  struck  in  part 
on  the  2nd  and  one  each 
chusetts  also  had  five: 
on  the  16th.   Among  many 
the  Jonesboro,  Me.,  area 
hailstones  up  to  the  siz 
pletely  destroyed  crops 
caused  considerable  and 
and  injured  at  least  12 


thunderstorms  brought  a  rash 
s  with  several  small  tornadoes, 
in  many  areas.   Five  small 
s  of  Maine:   three  of  them 
on  the  11th  and  16th.   Massa- 
four  on  the  11th  and  one 
accounts  of  damaging  hail, 
on  the  2nd,  experienced 
e  of  baseballs,  which  corn- 
in  some  fields.   Lightning 
widespread  property  damage 
persons . 


Robert  E.  Lautzenheiser,  State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Boston,  Massachusetts 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  -  SOUTHERN  NEW  ENGLAND 


This  was  one  of  the  cloudiest  Julys  ever  observed 
in  southern  New  England.   Hartford  and  Providence 
each  set  new  July  records  for  sky  cover  with  monthly 
averages  of  8.1  and  7.5,  respectively.   Twenty 
cloudy  days  at  Hartford  equaled  the  July  record  set 
in  1916,  while  18  and  20  cloudy  days  at  Providence 
and  New  Haven,  respectively,  established  new  records 
for  the  month.   The  percentage  of  possible  sunshine 
ranged  from  40  to  50  percent  in  this  portion  of  New 
England  as  compared  to  the  normal  July  expectancy 
of  60  to  65  percent .   Block  Island  recorded  18  days 
of  heavy  fog  of  which  eight  days  were  consecutive 
between  the  22nd  and  29th.   Normally,  about  8  days 
of  heavy  fog  occur  in  July  at  this  station.   Accom- 
panied by  cool  daytime  temperatures,  the  lack  of 
sunshine  retarded  the  maturation  of  such  crops  as 
sweet  corn,  tomatoes,  etc.,  although  the  vegetative 
growth  of  crops  was  lush.   Due  to  the  cloudiness 
and  frequent  high  humidity  there  was  an  iimninent 
threat  of  outbreaks  of  such  plant  diseases  as  apple 
scab,  late  blight  of  potatoes,  and  blue  mold  of 
tobacco  but  careful  control  measures  prevented  any 
serious  losses.   According  to  press  reports  the 
resort  business  in  Rhode  Island  was  "off  50  percent", 
due  to  the  persistence  of  cloudy,  foggy  weather. 

The  great  variability  of  precipitation  is  a  feature 
of  July  weather  worthy  of  mention.   The  variation 
in  total  monthly  amounts  was  most  notable  in  central 
Connecticut.   In  an  area  bounded  roughly  by  Bristol, 
Hartford,  Middletown  and  Meriden  the  July  precipi- 
tation totaled  from  6.5  to  more  than  8  inches.   Nearby 
areas  of  central  New  Haven  and  Middlesex  Counties 
to  the  south  and  of  northern  Hartford  and  Tolland 
Counties  received  generally  less  than  3  inches  of 
rain  during  the  month.   At  Cockaponsett  Forest  the 
preliminary  July  total  was  2.98  inches,  while  at 
Middletown  (CANEL  site),  some  seven  miles  to  the 
north,  the  monthly  total  was  8.14  inches.   In  north- 


east Litchfield  County,  Connecticut  a  preliminary 
monthly  total  of  7.14  inches  was  recorded  at  Bakers- 
ville  but  at  Barkhamsted  Reservoir,  six  miles  north- 
east, the  July  total  was  only  2.89  inches.   Additional 
variability  of  July  precipitation  is  illustrated  by 
total  amounts  during  the  stormy  period  of  the  26th 
through  the  31st.   In  this  period  east  central  Conn- 
ecticut and  central  Rhode  Island  received  from  3.5 
to  more  than  4  inches,  while  Danbury  in  southwest 
Connecticut  measured  a  total  of  0.21  inches. 

One  of  the  most  spectacular  and  destructive  displays 
of  lightning  in  several  summers  occurred  on  the 
night  of  the  26-27th  as  thunderstorms  moved  across 
the  two  states.   A  total  of  five  buildings  were 
destroyed  by  lightning-caused  fires.   Two  persons 
were  killed  in  a  home  fire  at  North  Kingstown,  R.  I. 
In  addition  24  head  of  livestock  were  killed  by 
lightning  bolts  in  widely  scattered  areas  of  Conn- 
ecticut.  Nine  cows  were  killed  in  each  of  two 
Instances  as  they  huddled  close  together  under  a 
lone  tree  or  near  a  wire  fence. 

A  dangerous  situation  was  created  at  a  boat  regatta 
at  Greenwich,  Connecticut  on  the  8th.   A  sudden 
wind  squall  overturned  about  40  boats,  throwing  some 
80  children  into  the  waters  of  Long  Island  Sound. 
Fortunately,  all  were  rescued  without  serious  mishap. 
In  another  thunderstorm  on  the  11th  lightning  struck 
a  house  at  West  Haven,  Conn.,  in  which  two  men  were 
installing  electric  wiring.   One  man  had  his  clothes 
ripped  off  by  the  bolt  and  suffered  severe  burns. 
The  second  man  was  knocked  across  the  room  but  other- 
wise unharmed. 

Dr.  A.  Boyd  Pack,  State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Hartford,  Connecticut 
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DIVISION 

71.3 

-   .9 

4.59 

1.13 

.0 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

EOGARTOWN 

//R 

AM 
AM 
AM 

79.9 
82.4 
81. 9M 
79. 6M 
7  6.5M 

54.9 
61.5 
61. 3M 
51. 8M 
59. 8M 

72.4 
72.0 
71. 6M 
70. 7M 
68. 2M 

.2 

-   .4 

93 

91 
93 
91 
84 

2 

1 

3+ 

3 

2 

58 
48 

50 
52 

7+ 
21  + 

18 
22 

4 
4 
0 
3 
7 

4 
3 
5 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.91 
3.77 
3.59 
2.17 
2.94 

.73 
1.09 

-   .39 

1.08 
.69 

1.45 
.34 
.82 

23 
17 
24 
17 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
13 

7 
9 
6 

3 
3 
3 
0 
2 

1 

0 

1 

0 
0 

FALL  RIVER 

HYANNIS  3  NE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

R 

79.6 
79.2 
79.4 
72.5 
78.5 

64.1 
62.4 
53.4 
50.5 
65.8 

71.9 
70.8 
71.4 
66.5 
72.2 

-  .7 

-  .5 
•  2 

90 
89 
88 
78 
90 

1 
2 

2  + 
9+ 
1 

56 
47 
50 
54 
60 

18 
18 
18 
6 
21+ 

1 

5 

2 

15 

0 

1 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.13 
2.36 
3.89 
7.45 
1.84 

2.33 

-  .07 
1.10 
4.62 

-  .29 

1.48 
.70 
.77 

2.40 
.49 

31 
27 
29 
29 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

9 
5 
10 
7 
7 

3 

1 
3 
4 
0 

2 
0 
0 
3 
0 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  NW 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

AM 

81.6 
79. IM 
79.9 
76.8 
76.8 

62.1 

61.3  • 

62.2 

62.9 

71.9 

M 
70.6 
69.5 
69.9 

-   .3 

93 

90 
92 
90 

16+ 

2 
2 
2  + 

52 

47 
56 
58 

18 

18 
18 
21 

2 

3 

5 

19 

4 

1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.63 
2.49 
2.71 
3.97 
4.57 

.97 

.80 
.66 
.85 
.99 
1.04 

29 
23 
29 
29 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
6 
9 
9 
7 

1 
1 
1 
3 
4 

0 
0 
0 
0 

1 

SANDWICH 
TAUNTON 
WEST  LYNN 

79.2 
81.8 
79.6 

64.2 
62.6 
62.5 

71.7 
72.2 
71.1 

.3 

91 
91 
92 

1 

2+ 

2+ 

54 
48 
55 

18 
18 

21 

4 
3 
6 

1 
2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3.28 
5.30 
3.92 

2.06 

.91 

1.04 
.84 

29 
29 
23 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

8 
12 

9 

2 

3 
3 

0 

1 

0 

DIVISION 

70.9 

-   .1 

3.72 

1.09 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 

AM 

76.6 
77.8 
75.4 
74. 4M 
71.4 

54.8 
54.4 
56.4 
50. IM 
50.5 

65.7 
66.1 
65.9 
62. 3M 
61.0 

-  .5 

-  1.7 

-  2.4 

86 
89 
85 
85 
81 

1 
3 
1 
1 
26+ 

44 
44 
47 
35 
38 

18 
18+ 
18+ 
18 
5 

50 

43 

37 

109 

139 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.78 
5.38 
4.94 
5.16 
9.16 

1.78 
.66 

4.19 

.93 

1.03 

.92 

.90 

1.58 

29 

9 

8 

11 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
10 
10 
8 
14 

5 
5 
4 
7 
8 

0 

1 

0 
0 

3 

See   Reference    Notes   Following   Station   Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   ENGLAND 


CONTINUED 

JU 

LY 

19SB 

Te.r 

perafufe 

tetic 

ft 
<  1 

1 
< 

1  S| 
1  e  E 

1 

X 

Q 

1 

1 

1 

No  0 

Dj, 

b 

ill 
See 

0 

• 
0 

1 

V..,  y.e. 

■Vc  of  D,n> 

Station 

V,j, 

V,. 

1 

-  0 

1  s 

& 

0 

0 

5 
0 

1 

§ 

5  . 

■J 

fei 

ii 

GRAFTON 
LANCASTER 
MONROE  5  NNE 
fMOUNT  MASHINGTON 
PINKMAM  NOTCH 

AM 
//R 

78. <> 
77. <. 
76.9 

70. <. 

52.5 

54.0 
56.5 
44.0 
53.7 

65.5 
65.7 
66.7 
49.3 
62.1 

-  1.2 

.0 

-  1.6 

89 
86 
87 
62 

80 

1 

2  + 

3+ 

27  + 

24  + 

36 

41 
43 
32 
44 

18 
18 
18 
17 
22  + 

53 

44 

37 

480 

108 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.72 
5.39 
4.24 
9.79 
5.94 

.70 
3.43 
1.49 

1.66 
1.49 
1.15 
1.29 
1.17 

29 
29 
29 
20 
29 

.0 
.0 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
12 
13 
14 

11 

3 
3 

1 

10 
5 

2 
1 
1 
3 
1 

DIVISION 

64.6 

-  1.3 

5.62 

1.27 

.0 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMP TON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

RAM 
AM 
R 

79.3 
79.'. 
79.7 

81.7 
77. 3M 

56.3 
55.5 

58.1 
58.6 
5'-.8M 

67.8 
67.5 
68.9 
70.2 
66.  IM 

-  .1 

-  .3 

92 

91 
93 
94 
88 

3  + 
2 
2 
3 
2  + 

44 
43 
44 
45 
41 

18 
18 
18 
18 
18 

37 
30 
21 

12 

43 

2 
2 
2 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.49 
3.45 
3.58 
4.98 
6.08 

,01 
1,61 

1.10 
1.04 
.84 
1.64 
1.26 

12 
29 
8 
11 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

8 

11 

10 

11 

4 
1 
2 
3 
4 

3 

1 
0 

2 
3 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

AM 

81.1 
80. 0 
78.7 
81. 4 
78.3 

57.9 
56.2 
58.1 
58.8 
58.4 

69.5 
68.1 
68.4 
70.1 
68.4 

-  .8 

-  1.0 

.3 

94 
96 
90 
93 
91 

2 

2 
1 
1 
1 

44 
4J 
45 
44 
50 

18 
3 
18 
21 
22+ 

14 
41 
15 
12 
22 

2 

3 
1 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

5.01 
5.30 
3.54 
4.16 
4.74 

1.55 

-   .70 
.41 

1.75 

2.00 

.79 

.68 

1.89 

11 
12 
29 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

8 

8 

16 

7 

3 

2 
3 

1 
2 

2 
2 

0 

0 

2 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  3  N 

78.6 
60. 9 
79.7 
75.7 

80.7 

56.0 
59,6 
56.3 
58.0 
58.8 

67.3 
70.3 
68.0 
66.9 
69.8 

-  .1 

-  .7 

91 
94 
92 
89 
93 

1 

2  + 
2 
2 
2  + 

41 
47 
41 
48 
44 

18 
18 
18 
18 
18 

32 

10 
27 
38 
13 

1 
2 
2 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.72 

4.45 
5.30 
4.61 
5.44 

,97 
2.11 

.54 
1.52 
1.46 
1.10 
1.40 

28 

9 

8 

11 

23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

11 
11 
10 

1 

4 
3 

4 

0 

1 
1 
1 
1 

NORTHHOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  WNH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

AM 

79.3 
77,6 
77.8 
77.6 
79.7 

58.9 
59.0 
53.2 
57.9 
57.2 

69.1 
68.3 
65.5 
67.8 
68.5 

91 
89 
91 
93 
92 

1 
1 
2 

2 
3  + 

50 
46 
41 
46 
42 

21 
18 
18 
18 
21 

19 
29 
57 
24 
17 

2 
0 

2 
1 

2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.56 
6.42 
4.62 
4.61 
4.50 

.64 
1.30 
2.05 
1.08 
1.72 

8 
8 

29 
8 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
12 

7 
8 
9 

3 
5 
3 
4 
2 

0 
3 

1 
1 
1 

MEST  LEBANON 
WINDHAM 

KOLFEBORO  FALLS 
KOOOSTOCK 

AM 

80.1 
81.6 
81.5 

76.4 

57.0 
57.8 
59.0 
55.4 

68.6 

69.7 
70.3 
66.9 

90 
93 
93 
90 

26+ 
2 

2 
2 

44 
44 
48 
42 

18 
18 
18 
18 

17 
13 
13 
29 

3 
2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.24 
5.43 
5.25 

4.59 

-  1.74 
1.83 

.73 

1.23 
1.58 
1.21 

29 
23 
11 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

7 

10 

9 

8 

1 
5 
6 

5 

0 

1 
1 
1 

DIVISION 

68.4 

-  1.2 

4.59 

.89 

.0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  MB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEKPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 

R 

74.7 
80. OM 
79.4 
78.4 

79.1 

62.7 

61. IM 
61.3 
63.0 
63.9 

68.7 
70. 6M 
70.4 
70.7 
71.5 

-   .4 
.3 
.5 

81 
91 
89 
87 

90 

31  + 

1 

2 

1 
16+ 

57 
49 
48 
56 
64 

22+ 

18 

18 

22 

18 

6 
8 

9 

1 
2 

0 
1 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.85 
5.01 
4.29 
3.41 
6.29 

2.30 
1.72 
3.23 

1.82 
1.31 
1.30 
1.28 
2.70 

6 

29 

6 

6 

31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 
8 

7 
9 

3 

4 

4 
2 
4 

2 
2 

1 
1 
1 

DIVISION 

70.4 

-  1.  1 

4.77 

2.22 

.0 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

EN0SBUR6  FALLS 
LEMINGTON 
MIDDLESEX 

AM 
AM 

78.5 
79.1 
79.4 
73.3 
70.0 

53.8 
63.8 
55.6 
53.9 
56.1 

66.2 
66.5 
67.6 
64.6 
67.1 

-  .8 

-  .7 

88 
90 
89 
85 
90 

1 
2 
1 
25 
2 

40 
40 
43 
45 
44 

5 
18 

4 
22  + 
18+ 

40 
42 
33 
57 
39 

0 
1 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.41 
6.37 
5.94 
6.26 
5.09 

6,18 
1.28 

1.69 
1.50 
.86 
1.20 
1.46 

26 

29 

7 

6 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

15 

6 

12 

13 

10 

9 
5 
6 

3 

4 

3 
2 

0 

1 
1 

MONTPELlER  CAA  AIRPORT 
tMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTMFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOMNSBURY 

75.4 
64. 9M 
77.4 
81.2 
80.7 

56.5 

49.5M 

53.0 

56.0 

56.4 

66.0 
57.  2M 
65.2 
68.6 
68.6 

-  2.3 

1.1 

-  1.0 

87 
73 
88 
91 
88 

2 

2  + 

1 
25 
25  + 

45 
37 
43 
44 
45 

18 
17 

5+ 
22+ 
18 

49 
234 
46 
16 
13 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.72 
6.59 
6.29 
3.71 

4.44 

2,08 
,18 
,92 

,81 
1,25 
1,17 

1.14 

16 

29 

6 

29 

.0 
.0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

13 

9 

3 

4 
3 

0 

1 
1 

WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

AM 
AM 

80.3 
77.1 

57.4 
50.5 

68.9 

63.8 

88 
89 

26 
2 

44 
39 

19 
19+ 

19 
78 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

7,07 
6.48 

2,76 

1.45 
.80 

29 
12 

.0 
.0 

0 
0 

12 

13 

8 
5 

1 

0 

DIVISION 

66.6 

-  1.0 

5.80 

1,85 

.0 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

R 

79.9 
78.4 
82.2 
78.8 
80.1 

58.5 
59.4 
60.1 
5<..l 
58.5 

69.2 
68.9 
71.2 
66.5 
69.3 

-  1.5 

-  .1 

-  .2 

89 
90 
93 
89 
94 

1 
1 
1 
1 
26 

43 
60 
47 
38 
45 

21 

18+ 

18 

18 

18 

17 
20 
7 
38 
17 

0 

1 

2 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.37 
3,89 
4.50 
9.83 
1,54 

.14 
-  3.16 

1.18 
.61 
1.36 
2.45 
1.06 

23 
19 
29 
27 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
10 

7 
12 

4 

3 
2 

3 
6 
1 

2 

0 

2 
4 
1 

ST  ALBANS  BAY 

79.1 

61.2 

70.2 

87 

25  + 

49 

5 

13 

0 

0 

0 

0 

4.54 

1.08 

7 

.0 

0 

9 

2 

1 

DIVISION 

69.2 

-   .8 

4.95 

,78 

.0 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

AM 

AM 
AM 

AM 

80.3 
80.7 
79.0 
72.5 
81.4 

57.7 
53.4 
56.3 
51.8 
57.5 

69.0 
67.1 
67.7 
62.2 

69.5 

-  1.4 

-  .5 

92 
91 
89 
82 

94 

3  + 

1 

2 

2 

2 

44 
37 
43 
35 
46 

18 
18 
21+ 
18 
22  + 

18 
36 
30 
HI 
15 

4 
2 
0 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.77 
4.49 
5.24 
4.68 

4.20 

-  1,03 
,12 
,95 
,39 
.42 

.78 
l.Bl 
1.08 

.77 
1.00 

12 
29 
12 
12 

12 

.0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 

13 

11 

10. 

1 
2 
2 

4 
3 

0 
2 
1 
0 

1 

WILDER 
WOODSTOCK  3  ENE 

AM 

AM 

79.2 
76.6 

57.4 
56.0 

68.3 
57.3 

-  1.4 

90 
90 

26 

3  + 

45 
43 

22+ 
18 

15 
31 

1 
2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.83 
3.34 

-  1.3J 

-  .88 

.79 
.85 

29 
29 

.0 
.0 

0 
0 

8 
8 

1 
3 

0 
0 

DIVISION 

67.3 

-   .5 

3.94 

-   .20 

.0 

DATA    RECEIVED    TOO    LATE    TO    BE 
INCLUDED    IN   DIVISION   AVERAGES 


See   Reierertce   Notes   Followir>g   Slalion   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


9       10       11       12 


13       14       15 


25     26      27 


CONNECTICUT 

AN50MA 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAMSTEO 
BRI»6EP0RT  MB  AP 


MOHAWK  RANGER  STA 
MOUNT  CARMEt. 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NATHAN  HALE  ST  FOREST 
NEW  HARTFORD 

NEW  MAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  Z    SW 
NORTH  BRANFORO 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 


SHE P AUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 

STORRS 

TORRINGTON 

T0RR1N6T0N  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  CITY  HALL 

HATERBURY  RADIO  WBRY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 

WHlGVlLLE  RESERVOIR 
WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 

WOODBURY  3  W 


BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    / 

CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  S  SE 

EAST  WINTHROP 
ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 

GARDINER 
GILEAD 
GREENVILLE 
HIRAM  2  5 
HOULTON  CAA  AP 

HOULTON  1  NE 

J AC KHAN 

JONESBORO 

LEUISTON 

LONG  FALLS  OAH 

MACHIAS 
MAO I  SON 
MIDDLE  0AM 
HILLINOCKET 
MILLINOCKET  CAA  AP 

MOOSEHEAD 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

OROHO 

PORTLAND 


2«75 

7.U 
7*60 
2*  69 


BURLINGTON              R 

6.3« 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

2.9! 

COLCHESTER 

7.09 

COLLINSVILLE  1  S 

«.63 

COVENTRY 

j>ec 

CREAM  MILL 

«•>] 

BANBURY 

3.«! 

DAWSON  LAKE 

z,n 

DERBY 

2.80 

EAST  HAVEN 

2.«3 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

3.7< 

FALLS  VILLAGE 

7.a( 

GROTON 

6.62 

HARTFORD  BRAINARD  FLO//R 

6.26 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 

2.7! 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

«.«: 

LAKE  KONOMOC 

4.7C 

LAUREL  RESERVOIR 

3.69 

MANCHESTER 

S.15 

MANSFIELD  HOLLOM  DAM 

«.«( 

HEAD  POND  RESERVOIR 

2.75 

MIDDLETOWN  <*   w 

A. 81 

MILFORD 

2.71 

NORWICH  PUB 

UTIL 

PLANT 

6.69 

PACHAUG  FOREST 

6.3] 

PEOPLES  RANGER  STA 

3.9C 

PROSPECT 

V.«l 

PUTNAM 

*.8S 

PUTNAM  LAKE 

2.57 

ROCKY  RIVER 

DAM 

2.99 

ROUND  POND 

2.6t 

3*98 
2.61 
4.62 
6.82 
3.27 

7.24 
2.59 
9.50 
9.»7 
9.82 

3.26 


AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

6*01 

BANGOR  DOW  FIELD 

^•10 

BAR  HARBOR 

7.21 

BELFAST 

8.71 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

e.57 

BilASSUA  DAM 

<>.74 

BRIDGEWATER 

4.01 

6.85 
8.09 
9.26 
6.0A 

7.06 
9.88 
3.98 
3.5« 
9.75 

A.71 

4.99 
3.87 

4.92 

4.53 
9.78 
6.62 
3.57 
9.62 

6.66 
4.82 
6.80 
4.42 
4.62 

6.03 
4.66 
4.24 
9.93 


1.75 

2.99 


1.83   .06   .01 


01 

2 

.68 

07 

1 

.84 

17 

3 

.00 

16 

1 
1 

.11 

.94 
.69 

04 

1 

.30 

■10  2.30  .1 

■03  2.63 

■07  1^69  T 

■01  1.27  T 


03 

2.00 

.01 

09 

.91 

2.12 

.39 

2.05 

.25 

.92 

.36 

.80 

1.6« 

1.02 

T 

.89 

.43 

.99 

1.97 

02 

1.09 

T 

1.48 

.14 

.09 

.46 

ai 

1.19 

T 

1.31 

.34 

2.22 

T 

2.49 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

2 

Day  of  month 

^ 

1  1  2  {  3 

^1 

^  1 

6 

7 

8 

9 

10   11 

12 

13  1 

14  1 

15 

rie 

17  1  18 

19] 

20  1  21 

22   23  1 

24 

25   26   27 

28   29 

30 

31 

PO«TLANO  we  AIRPORT   //H 

9>27 

T 

T 

•  07 

1^71 

•  77 

.99 

T 

T 

T 

.89 

T     .23 

•  13 

.23 

7 

.73 

PRESOUE  ISLE 

3.0 

.58 

•  0^ 

T 

•  06 

.11 

.01 

.09 

•  07 

.07 

.90 

.17   .03 

•  38 

.10 

1 

.22 

T 

RIPOOENUS  DAM 

5.27 

.07   .8^   .02 

•  30 

•  09 

•  19 

.16 

.20 

•  09 

.33 

.83   .06 

•  14  •la 

.11 

1 

.40 

.38 

.02 

ROCIU.AN0 

a.M 

,0t      .03   .68 

•  09 

•  90 

1.03 

1.97 

.03 

.02 

.04 

.63 

■  40 

•  42 

.85 

.85  1 

.♦5 

.25 

RUMFOW)  3  SW 

9i2« 

.0^   .36 

T 

•  ♦« 

■  53 

.♦1 

.16 

•  31 

.47 

.02 

T     ^22 

.25   .39 

.10 

.31  1 

.17 

.09 

RUWFWO  1  S 

5.15 

.07   .06 

.03 

•  31 

.66 

■  ♦9 

.13 

.20 

.46 

■  16 

.92   .24 

.32 

1 

.00 

.14 

SANFOAO  2  NNH 

5>00 

.03        .07 

.04 

.11 

•  02 

•  6^ 

.96 

.53 

1^29 

.20 

.02 

.06 

.50 

.18 

T 

.26 

T 

.49 

T 

SOUTH  ANOOVEfi 

•  •0« 

.0^        .26 

•  07 

.04 

.27 

•  17 

1.22 

■  77 

■  28 

.72 

.12 

.16 

1.72   .70 

.92 

.06 

.89 

.07 

SOUA  PAN  0AM 

3.5e 

.5^ 

•  28 

.21 

.23 

.♦8 

•  46 

.17 

74 

.48 

THE  FOAKS 

♦  .•7 

.12 

•  33 

•  09 

.♦3 

.26 

.♦1 

.30 

.♦8 

•  78 

1 

.41 

.30 

UNITY 

5.12 

T          .99 

•  10 

.♦1 

. 

1.03 

1.11 

.03 

.17 

.03 

1 

.18 

.07 

UPPER  OAH 

«••* 

.99 

.♦0 

•  09 

.♦2 

.68 

■  96 

.03 

1.37 

.93 

.04 

.19   .09 

1 

.51 

.06 

HATEftVlLLE 

><2» 

•  82 

T 

T 

•  08 

.82 

T 

.11 

.25 

.52 

.26 

.12 

.10 

.48 

.09 

.04  1 

.91 

.01 

.07 

MEST  BUXTON  2  NNM 

5>19 

T 

•  77 

2.12 

■  94 

T 

.06 

.47 

.17 

.03 

.38 

.06 

.53 

WEST  ENFIELO 

»>75 

.07        .^2 

•  28 

•  03 

.♦1 

.37 

.53 

.37 

.♦5 

.03 

.05 

.86 

.88 

WOOOLANO 

s.7a 

.0^   .20 

T 

•  IT 

•  91 

1.06 

■  08 

.20 

•  45 

T 

.31 

.80  1 

.95 

.01 

MASSACHUSETTS 

A0AM5 

>.M 

.»♦ 

•  00 

.!♦ 

.0^ 

•  08 

•  26 

.73 

.11 

.12 

.26 

.14 

■  11 

•  23 

T 

1.66 

.04 

88 

06 

7 

.05 

AMHERST 

5>13 

.09 

.3^ 

.08 

•  01 

.83 

.76 

T 

.18 

T 

1.10 

•  40 

.12   .45 

36 

.02 

34 

.07 

ASH8URNHAM 

*i*0 

T 

.09 

.18 

.01 

•  02 

.63 

.67 

■  39 

.30 

.08 

T 

■  39 

.77 

.04 

.26 

.17 

.02 

17 

.19 

ASHLAMD 

*>64 

.15 

.25 

.12 

•  01 

.01 

.91 

.♦a 

.07 

■  53 

■  26 

.69 

.14 

T 

.11 

.01  1 

05 

.26 

ATHOL  3  E 

4.»7 

.13 

.20 

.02 

.20 

.64 

■  57 

.18 

.23 

■  02 

.02 

■  39 

.73 

.18 

.05 

.33 

.01 

29 

.28 

BEOFORO 

^•«7 

.♦6 

.03 

.20 

.29 

1.2^ 

.05 

.03 

T 

•  37 

.97 

T 

03 

1 

13 

.16 

.01 

BEECMWOOO 

RECORD  MISSIN: 

SELCMERTOHN 

7.0« 

.02 

.05 

.36 

■  16 

•  22 

.1* 

.9^ 

.78 

1.86 

.17 

■  68 

•  15 

■  22 

.52 

.14 

.50 

.01 

10 

.04 

.03 

91R01  HIU.  DAM 

5>1« 

.10 

.20 

T 

.)* 

1.19 

.09 

.73 

.01 

.12 

.42 

1.00 

.04 

.14 

29 

.32 

.25 

BLUE  MILL              // 

*.16 

■  26 

.01 

.38 

■  11 

.19 

■  2^ 

.33 

.02 

•  19 

.01 

.15 

.26 

T 

.07 

.02  1.26 

T 

r 

T 

46 

T 

.22 

BOSTON  MB  AIRPORT     //R 

3.«1 

.27 

.01 

.32 

.0^ 

T 

.17 

T 

.68 

T 

T 

.10 

.06 

.01 

.10 

.03  1.06 

.14 

.02 

.13 

60 

.02 

.11 

SOVLSTON 

9.06 

.11 

•  ♦0 

.21 

T 

.03 

■  ♦9 

.56 

•  26 

.09 

.45 

■  10 

.70 

.69 

T 

.19 

76 

BROCKTON 

3.77 

.17 

•  10 

.21 

.12 

■  20 

.26 

•  11 

T 

.05 

.69 

.12 

.53 

.02 

.02   T 

.04 

67 

.28 

.18 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

3.3« 

.3^ 

•  3^ 

.10 

T 

.01 

.33 

.♦6 

•  02 

.05 

T 

.11 

.22 

.25 

.38 

T 

.05 

.01 

56 

■  11 

T 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

*.52 

.09 

.09 

•  16 

.30 

•  02 

.02 

.30 

.♦1 

•  0^ 

.06 

.20 

.33 

.19 

.07  1.20 

.47 

62 

.13 

CHATHAM  lTSTA 

1.99 

■  ♦5 

.09 

.05 

.10 

■  02 

.10 

.05 

.04 

.50 

.15 

10 

.35 

.02 

CHESTERFIELD 

5.M 

•  33 

■  08 

•  06 

.35 

1.03 

1.02 

.14 

■  23 

■  89 

.36 

T 

.65 

.12 

.52 

■  02 

03 

.05 

.04 

CHESTNUT  MILL 

2.*< 

.2^ 

•  27 

.05 

■  17 

•  23 

.07 

■  25 

.07 

.22 

.45 

47 

CLINTON 

«.73 

•  09 

.2^ 

.07 

•  11 

.07 

.♦0 

1.02 

•  58 

.05 

.48 

T 

■  11 

.16 

.63 

T     T 

20 

■  01 

51 

7 

COhASSET 

3<«9 

.52 

•  32 

•  06 

.02 

.13 

.17 

•  03 

.22 

■  01 

■  02 

1.45 

06 

66 

COLOBROOH 

6.80 

• 

, 

•  57 

.05 

.89 

• 

2^26 

.14 

1.09 

.19 

.42 

.21 

24 

66 

.04 

.04 

EAST  PEPPERELL 

5.57 

.30 

•  16 

.06 

.61 

.22 

.20 

.41 

.92 

.05 

.04 

14 

■  16 

24 

.04 

EAST  MAREMAM 

2.17 

T 

.06 

•  29 

.26 

•  03 

.07 

.13 

.08 

•  21 

■  06 

.10 

.34 

.21 

.01 

T 

T 

06 

16 

.12 

7 

EDGARTOHN 

2.M 

.09 

■  2^ 

.78 

•  12 

.03 

.02 

■  04 

.04 

■  16 

.06 

.03 

04 

■  41 

04 

.62 

FALL  RIVER 

9.13 

.07 

T 

.20 

.♦1 

.19 

T 

■  33 

.06 

■  42 

■  09 

.20 

T     T 

.01 

50 

1 

17 

1.46 

FITCHBUR6  2  S 

5.ae 

.02 

■  06 

.28 

.03 

.05 

.♦8 

1.0^ 

•  32 

■  04 

.39 

.26 

.72 

.10 

.61 

.16 

•  02 

84 

.24 

FRAMIHG^AM 

3.63 

.10 

.36 

■  11 

•  01 

.01 

•  ♦5 

.♦2 

.16 

■  12 

.05 

.53 

.30 

T 

09 

■  01 

60 

.11 

FRANHLIN 

».«5 

.11 

.15 

.32 

T 

.16 

.10 

•  14 

■  16 

1^34 

.46 

.32 

13 

69 

.44 

.01 

GARONER 

♦  .93 

.04 

.06 

.18 

.01 

•  01 

.♦1 

.&♦ 

.63 

•  51 

.05 

T 

.58 

.74 

.11 

.12 

14 

.01 

21 

.46 

GROTON 

*.36 

T 

.37 

.21 

.04 

.57 

.60 

•  20 

.07 

■  03 

T 

T 

.55 

.86 

.08 

.01 

.09 

■  03 

63 

.10 

MARDKICK 

7.«e 

.0^ 

.03 

.57 

.11 

•  2^ 

.08 

1.36 

1.30 

•  35 

.13 

1.46 

.38 

.64 

.03 

.09 

28 

60 

.03 

.06 

HATCHVILLE 

2.9« 

T 

.16 

.51 

•  OS 

.17 

.03 

.!♦ 

•  15 

T 

■  06 

.02  1 

.24 

.01 

34 

.03 

HAVERHILL 

*.8e 

.76 

.♦9 

■  32 

.01 

.06 

.75 

■  02 

.13 

•  29 

■  02 

.31 

.73 

.02 

r 

.02 

69 

.02 

.24 

heaTh 

9.S2 

.23 

.13 

.23 

■  03 

•  09 

.21 

.53 

.23 

•  25 

.14 

■  07 

■  03 

.42 

T 

2.02 

.05 

.81 

.05 

.15 

.19 

HOLYOKE 

9.97 

T 

.02 

.24 

.20 

.02 

.96 

.39 

.76 

•  19 

.20 

■  29 

.02 

■  54 

.69 

.07 

T    1 

.70 

.06 

06 

7 

MOOSAC  TUPWEL 

».57 

.♦2 

■  25 

.2^ 

.03 

.02 

.34 

.2^ 

.09 

•  16 

.18 

■  08 

■  09 

.37 

1.12 

.02 

.73 

.01 

.12 

T 

.06 

HUBBAROSTON 

9.16 

.06   .04 

■  07 

.22 

■  04 

.03 

.07 

.98 

1.2^ 

•  46 

.10 

■  12 

.03 

.16 

.32 

.44 

.11 

24 

32 

.11 

HYANNIS  3  NE 

2.36 

.06 

.23 

.29 

.09 

T 

•  25 

.01 

.08 

.09 

.02 

70 

♦9 

.09 

IP5MICH 

*.92 

•  69 

.28 

.37 

.38 

•  15 

.02 

.35 

.71 

.04 

12 

.08  1 

28 

.21 

.24 

JEFFERSON 

6.06 

.12 

.♦3 

■  08 

.60 

1.02 

•  75 

.12 

.67 

.29 

.52 

.36 

24 

84 

.04 

KNIGHTVILLE  DAM 

*.«2 

.05 

.77 

•  15 

.05 

.25 

.62 

.65 

•  09 

.15 

.40 

.15 

.43 

.20 

37 

T 

10 

.03 

LAKE  COCHITUATE 

3.»9 

.07 

.33 

.10 

.01 

T 

.39 

■  27 

.13 

.06 

.25 

.52 

.32 

T 

07 

.02 

91 

.04 

LAMRENCE 

♦  .95 

.31 

T 

.22 

.67 

.13 

.05 

.02 

.51 

T    1.02 

T     .20 

66 

.02 

35 

.28 

.31 

LOWELL 

3.« 

.16 

.17 

.03 

.69 

T 

■  18 

•  06 

.03 

.03 

.39 

.86 

7 

r 

.06 

55 

.02 

.25 

HANSFJELD 

3.71 

.22 

.26 

T 

T 

.30 

.30 

•  09 

T 

.20 

.76 

.06 

.20 

.28 

08 

7 

65 

.35 

7 

MIDOLEBOftO 

3aa2 

.03 

.28 

.26 

.12 

.05 

.16 

•  23 

.07 

.55 

.43 

.16 

.04 

T     .02 

08 

82 

.62 

MIDDLETON 

3.ae 

.19 

.19 

.66 

.30 

•  04 

.03 

.10 

.01 

.46 

.65 

.09 

20 

.04 

77 

.06 

.10 

MILFORO 

9a2« 

.11 

.36 

.27 

.01 

.02 

■  28 

.68 

•  02 

.06 

.85 

7 

.22 

.96 

13 

1 

20 

.05 

MILLBURY 

».«7 

.08 

.25 

.20 

T 

■  39 

.♦♦ 

.16 

.47 

T 

.06 

1.37 

.12 

16 

T    1 

19 

.96 

MONTAGUE  CITY 

♦  .60 

•  O^ 

.05 

.17 

.04 

.04 

■  14 

.20 

.65 

T 

.08 

.17 

.03 

.35 

.04 

.90 

.14 

7     .80 

56 

.08 

12 

NANTUCKET  MB  AIRPORT    R 

7.^5 

.38 

.01 

1.23 

T 

.02 

T 

T 

.08 

.13 

.05 

T     .39 

.06   7    2 

14 

T    2 

40 

.66 

NEW  BEOFORO 

1.6^ 

.02 

.13 

■  ♦9 

.35 

.18 

•  23 

.07 

20 

.17 

WEWBURYPORT 

♦  .89 

T 

■  ♦7 

.26 

■  25 

.96 

■  11 

•  17 

.03 

T 

.51 

.96 

.01 

T 

04 

.06 

44 

.57 

.03 

NEW  SALEM 

5.98 

•  01 

.05 

•  30 

■  07 

.02 

■  28 

■  88 

1.78 

•  43 

.18 

.04 

.43 

.60 

.27 

40 

.01 

16 

.07 

NORTmBRIOGE 

3.89 

■  10 

■  15 

.3^ 

.01- 

.0^ 

.27 

.45 

■  01 

.04 

.70 

.07 

.47 

.30 

16 

74 

.04 

NORWOOD 

3.99 

■  25 

• 

. 

.44 

.09 

.20 

•  20 

.20 

.11 

.80 

.05 

.26 

.94 

00 

.01 

36 

.01 

7 

PELMAM 

a.^a 

•  01 

.15 

.37 

.05 

.02 

.♦1 

1.30 

1*15 

.09 

.23 

.86 

.46 

.60 

.19 

.06 

34 

T 

13 

.04 

PEMBROKE 

♦  •39 

.♦0 

.30 

.17 

T 

.02 

•  03 

•  28 

•  34 

T 

.06 

T 

.41 

.22 

.14 

.23 

T     .03 

04 

.02  1 

27 

.37 

7 

PERU 

8.23 

■  09 

.02 

■  17 

2^26 

•  07 

.51 

1.24 

.53 

.76 

.01 

33 

08 

.02 

.14 

PETERSHAM  4.  N            R 

9.39 

.!♦ 

.23 

.34 

.75 

.28 

.68 

•  23 

.40 

•  13 

.07 

.03 

.40 

.48 

.11 

.04 

98 

.09 

05 

PITTSFIELO  MB  AIRPORT   R 

6. 42 

.09 

.3^ 

.Ok 

■  12 

.05 

.92 

1.07 

■  10 

T 

T 

1.67 

.86 

.20   .60 

.28 

r 

.02 

01 

T 

.16 

PLAINFIELO 

9.19 

.03 

■  12 

.20 

■  04 

.83 

.90 

•  08 

.08 

.43 

.60 

.62 

.06 

1 

03 

T 

13 

.04 

PLYMOUTH 

3.63 

.17 

.16 

■  17 

T 

■  07 

.O^ 

.29 

.10 

T 

•  05 

.38 

.30 

T     .40 

T 

7 

05 

T 

60 

.36 

.29 

PRINCETON 

♦  .69 

■  10 

■  25 

.58 

1.22 

.12 

.19 

.16 

.27 

.62 

50 

66 

PROVINCETOWN  I  NM 

2.^9 

•  12 

.21 

■  11 

.01 

■  01 

.02 

.40 

.02 

.30 

.66 

T 

.01   T 

04 

T 

19 

.19 

OUABBIN  INTAKE 

7.^5 

.02 

■  05 

.34 

■  19 

.22 

■  11 

2.22 

1.15 

.12 

.14 

1.24 

.10 

.33 

.50 

.14 

35 

.01 

13 

.06 

.08 

ROCHESTER 

2.71 

.02 

.26 

■  30 

T 

.10 

.0^ 

.26 

.19 

.05 

.06 

.19 

.16 

.04 

T 

7 

16 

86 

.01 

ROCKPORT  I  ESE 

3.97 

.37 

■  27 

.69 

•  16 

.03 

.01 

T 

T 

•  37 

.57 

06 

■  07 

99 

.19 

.16 

SALEM  CG  AIR  STATION 

♦  .57 

.16 

T 

T 

.♦♦ 

•  94 

T 

.05 

.06 

T 

•  70 

l.O^ 

16 

■  05 

86 

.06 

.05 

SANDWICH 

3.28 

.07 

.21 

■  20 

.33 

.09 

.02 

.20 

T 

.32 

•  17 

T     .02 

7     .04 

02 

91 

.72 

SEGfiEGANSET 

9.00 

■  08 

.39 

.13 

.06 

.27 

.28 

•  06 

.08 

•  03 

.26   .01 

,06 

.02 

.04 

■  08 

69 

2.30 

St«LBURN£  FALLS 

3.81 

.07 

.03 

•  18 

.03 

.01 

.26 

.♦a 

.17 

.04 

•  11 

.12 

.01 

•  64 

.73 

.14 

.01 

67 

■  02 

10 

.01 

SOUTMBRIDGE  3  Sw 

9.46 

T 

•  09 

.39 

.02 

.01 

.!♦ 

.69 

.07 

•  20 

.48 

.06 

.11 

.41 

2 

09 

T 

58 

.18 

SOUTH  EGREMONT 

9.22 

T 

.02 

•  08 

.17 

.03 

.89 

1.10 

.89 

.01 

.02 

•  17 

1.00 

84 

■  02 

02 

.04 

SPOT  POND 

♦  .♦0 

.26 

•  21 

■  02 

.O^ 

.52 

1.^1 

•  17 

.16 

.66 

.13 

01 

■  02 

69 

.10 

SPRINGFIELD  ARMORY 

9.12 

•  12 

■  28 

.01 

.20 

1.20 

•  03 

.69 

.28 

.13 

•  02 

.27 

•  34 

.01   .65 

7     .75 

06 

■  03   1 

.07 

STERLING 

♦  .88 

.11 

■  31 

.0^ 

.91 

1.11 

.37 

.06 

•  06 

.17 

•  19 

.75 

36 

82 

STOCKBRIDGE 

9.21 

■  0« 

T 

•  34 

.25 

.07 

•  83 

•  91 

T 

T 

.46 

•  33 

.♦2   .68 

.09 

40 

7 

02 

.02 

.36 

TaunTON 

9.30 

.0^ 

T 

•  32 

■  31 

T 

•  19 

.09 

.17 

.49 

.01 

•  06 

.87 

•  20 

T     .29 

.03 

18 

7    1 

04 

.43 

.70 

TULLY  DAM 

9.^7 

■  08 

.05 

•  23 

■  01 

.02 

•  la 

.88 

■  ;3 

.41 

•  22 

.03 

•  43 

.01 

1.27 

.06 

21 

7 

87 

.58 

Turners  falls 

♦  .31 

.05 

.19 

.03 

•  39 

•  26 

.09 

.07 

•  12 

.02 

•  59 

.0^  1.10 

.60 

54 

.01 

12 

.13 

WALPOLE 

♦  .55 

.22 

.03 

.♦0 

T 

.17 

•  31 

.01 

.08 

■  03 

•  07 

.84 

•  11 

.07  1.99 

.01 

T 

09 

7 

48 

.06 

walpole  1  s 

♦  .31 

.15 

.13 

.28 

T 

•  09 

.12 

•  10 

.07 

.05 

•  16 

.90 

•  09 

.09  1.35 

.02 

10 

.0^ 

SO 

.16 

HARE 

9.30 

.33 

.14 

.04 

•  06 

.83 

1.13 

.88 

.06 

.28 

•  18 

.38 

.21 

.30 

41 

.06 

.01 

WARE   2 

5.78 

.10 

.30 

.18 

.70 

1.20 

1.00 

.02 

.40 

■  25 

.40 

.19 

38 

48 

.10 

.12 

WASHINGTON  2 

5.85 

T 

.08 

.67 

.10 

.06 

•  21 

•  2^ 

1.69 

•  06 

.91 

.40 

.28 

.52 

.24 

.04 

20 

04 

.06 

.09 

WEBSTER 

3.67 

.02 

.12 

.3^ 

T 

•  31 

.23 

•  06 

.20 

.13 

.44 

.39 

49 

7 

89 

.09 

7 

WEST  CUMMINGTON 

5.63 

.13 

T 

.16 

.05 

.05 

•  69 

1.40 

T 

•  10 

.68 

.48 

.10   .70 

T 

75 

.04 

08 

.22 

WESTFIELO 

3.15 

.05 

.24 

T 

.30 

•  9^ 

.♦7 

.10 

•  19 

.19 

.20 

.58 

T 

31 

.03 

03 

7 

WEST  LYNN 

3.92 

.2^ 

T 

.22 

.01 

T 

.36 

•  23 

.81 

.02 

.05 

•  09 

.01 

.27 

.02   .84 

.01 

19 

.09 

61 

.04 

.00 

WEST  MEOHAY 

♦  •81 

.17 

J 

.23 

.30 

•  20 

.39 

.09 

1.05 

. 

.     . 

1.28 

22 

87 

.05 

WESTON 

3.72 

.08 

■  09 

.2^ 

.03 

•  ♦1 

.55 

.05 

•  49 

.04 

T 

.18 

.70 

.01 

09 

71 

.09 

WEST  OTIS 

♦•31 

T 

.08 

.19 

.01 

.99 

•  19 

.59 

.29 

.10 

T 

.41 

.17 

.84 

T 

.58 

30 

.05 

WESTOVER  FIELD 

a^i2 

•  03 

.18 

.15 

.12 

•  19 

•  99 

1.13 

.32 

.15 

T 

.26 

.42 

.15   .57 

T    1.58 

13 

.05 

01 

7 

.17 

See   Refereo' 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 


Station 

H 

Day  of  month 

12   3 

^f 

5 

6 

7 

8  1 

9 

10  1  11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17  1  18 

19 

20  1  21 

22   23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

WEST  RUTLAND 
WINCMENDON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

.14 

.09 

.00 

.12 
.30 

.44 

.03 

•  13 

•  12 

.79 
.02 
.03 
.19 

•  08 

.96 

•  52 

.81 
.90 

.27 

.91 
.64 

.18 
.16 
.02 

1.96 

.09 

.04 

.09 
.09 

.17 

.02 

.03 

.19 
.98 

.43 

1.05 

.48 
.16 
.17 

.98 

.09 

.41 
.65 

.17   .79 
•08   •SO 

.17 
,.0S 

.07 

.14 
.IS 

.21 
.13 

.14 
.19 

.01 
.20 
.01 

.99 

.17 
.96 

.80 

.03 

T 

•  04 

•  21 

•  17 

•  06 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM           R 

BOW  SARVINS  FALLS 

t.Ta 

9.36 

.27 

.14   .02   .80 

.29 

.01 
RECORD  MISSING 

.09 

.07 
.02 

•  10 

•  09 

•  66 

•  04 

•  92 

•  42 

.19 

1.03 
.08 
1.01 

.99 
.60 

.6* 
.53 

.84 
1.10 

T 
.46 

.90 

.03 

.03 
.44 
.09 

■  10 

■  02 

.65 

.18 
.34 
.25 

.10 

.18   T 
.06 

•  16 

•  09 

•  18 

.02 

.35 

T 

.03 
.21 

1.05 

.16 
.94 
.23 
.29 

T 
.01 

.93 
.63 

.74 
.12 

.06 
.08 
.15 
.18 

•  03 

•  oa 

•  05 

BRADFORD 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

5.»7 
3*45 

7.26 
3.86 
♦  •94 

.08 
•  11 
.16 

T 

.03 

T 

T 

.11 

.01 

.17 

.10 
•  06 

•  13 

•  10 

•  08 

•  03 

T 

•  02 

T 

•  44 

•  03 

•  79 

•  14 

•  20 

.80 
.42 
.29 
1.29 
2.94 

.01 

•  •• 

•  38 

•  06 

•  39 

•  44 

.11 

.49 

.41 
.18 
.04 

T 

T 

.11 

.01 

.03 

.08 

.03 
.08 
.03 

T 
.09 

T 

.13 
.42 
.67 
.22 
.16 

•  09 

•  14 
.11 
T 
.03 

•  24 

•  08 

•  15 

•  08 

•  08 

.01 
.02 

.62 

.19 
T 

.19 
.02 

2.03 
.19 

1.03 
.29 
.07 

.09 

T 

.02 

.19 

1.04 
1.40 
1.01 
.68 

.29 

:ll 

.02 
.31 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

3.SS 

8. SO 
«.31 

A. 98 
8<08 

.23 

.16 
.22   .17 
.16 
.25 
.28 

T 
•  27 

.07 
.07 

•  07 

•  10 

•  02 
.01 
.01 

T 
•  65 

•  84 
T 

•  23 

1^28 
l^ll 

.70 
1.79 

.96 

1.64 
1.26 

•  37 

•  80 
1^08 

T 
.16 

1.00 
.93 
.10 

T 

T 
.02 

.37 

.40 

T 

.29 

.20 
.07 

1.97 

.23 

.23 
.94 

.33 

.19 

.79   T 

T     ^12 

.02 

.48 
.27 
.29 

.08 

.19 

l.U 

2.15 

.15 

1.20 

T 

.22 

.46 

.17 
.50 

.13 

.07 
.09 
.01 
.05 

.09 

.90 
.17 
.99 

.48 

T 

•  18 

•  10 

•  05 

•  19 

•  22 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FITZWILLIAM  3  SW 

9.A9 

6.39 
9<1« 

9. it 
9.57 

.01 
.06 

.12 

T 
■  49 

.08   .61 
•  03 

•  10 

•  19 

.03 
.30 

T 
.49 

•  02 

•  06 

•  10 

•  03 
1^05 

•  04 

•  36 

•  32 

.73 
.05 

•  25 

1.29 

•  28 

1^30 

.99 
.90 

T 

1^65 

•  63 

•  50 

•  34 

•  37 

.29 

.99 

.06 

.09 
.02 

.39 

.21 
.42 
.90 

T 

1.08 

.21 
.63 
.35 
•  20 
.52 

.39 

.09 

.87   .96 

.07 
.05 
T 

.09 
1.94 

.01 
.04 

.16 
.70 

.05 
•  21 

U6S 
.16 

.42 
.13 

.16 
.19 

.02 

.04 

.32 

1.37 
.60 
.97 
.09 

.33 

.06 
.80 
■  45 
.01 

•  01 

•  04 

•  09 

FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FAL4.S  DAM 
OILMAN  TON 
GRAFTON 
GREENVILLE 

9.01 
9.30 
5.03 
».72 
6.22 

.01 
.72 

.13 

.01 
.09 
.06 

•  05 

•  46 

.03 
.01 

.02 
.20 

•  06 

•  04 

•  14 

T 

•  03 

•  01 

T 

1^48 
.35 

•  24 
U03 

•  16 

1^01 
•  69 
T 

1^19 

1.79 
.47 

•  28 
2^00 

•  96 

•  04 

•  32 

•33 

.78 

.20 

.26 

.03 

.09 

.07 

•  16 
T 

•  05 

.16 
.19 
.36 
.23 

.01 
■  49 

.06 
.06 
.13 
.11 
1.30 

.02 

T 

.06 
.57 
.31 
.92 

.14 
.12 
.14 
.14 
.14 

T 
.23 

.02 
.06 

.66 

.47 
.34 
1.56 

.44 

.43 

T 

.19 

HANOVER 
JEFFERSON 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

3.9A 
4.85 
4.16 
4.74 
4.65 

.30 

.35 

T 
.02 

T 

•  19 

•  04 

•  09 

T 
.28 

.01 

T 

T 
T 

•  04 

•  01 

•  65 
T 

•  12 

•  29 

•  09 

■  01 

■  66 
.29 

1.18 
1.35 

•  67 

•  32 

•  91 

•  98 

1^89 
1^90 

.36 
.37 
.37 
.38 

.29 

.04 

.04 

•  OS 

T 

.18 

.09 

.04 

.60 

.01 

.26 
.13 

•  12 

•  13 

T 

T 

■  42 

■  11 

■  01 
.12 

T     .10 
.03 
.43 
.07 
.02 

T 
.09 

.08 

.08 

.30 
.15 
.16 

.10 
.37 
.36 
.02 

.01 

.43 

.03 
.02 

T 

.79 
.34 
.18 
.40 
.23 

T 

.38 

.19 

.09 

.24 

.17 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

9.39 

2.72 

6.95 
♦  .49 

T 
.18 

.31 

T     T 

.03 

•  02 

•  1« 
.08 

.02 

.30 
.20 

T 

.02 
.02 

•  02 

T 
T 

.57 
.41 

.24 
.23 

.01 

.84 
1.11 
1.92 

.87 
.49 

.39 

.26 

.82 

.60 
.71 

.01 

.92 

.60 
.15 

.04 

.09 

.08 
.09 

.40 
T 

.03 
.40 

.01 

.32 
.10 
.33 

.35 

.38 

.20   T 

T 

.32   T 

.12 

.04 

T     .09 

.38 

.93 

.43 

T 

.30 

.11 

.12 
.24 

1.50 

.05 

,13 

.15 
.31 

.94 

.09 
.01 

1.49 
.48 

.20 

.17 

.10 

T 
■  12 

.05 

.25 

.03 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILAN  7  N 
MILFORD 
MONROE  5  NNE 

2.62 

9.30 
9.07 
4.78 
4.24 

.21 

.21 

.17 
.43 

.10 

T 

.21 
.27 

.02 
.23 

T 

•  18 

•  01 

•  40 
U46 

•  33 

•  10 

•  10 

.60 

T 

1.03 
.38 

.62 
.84 
.M 

.90 
.33 
.69 
.05 
•  45 

.20 

T 

.10 
.36 

.03 
.09 

.10 
.08 
.08 

.20 

.29 

.54 
.38 
.23 
.36 

.40 

.13 

T 

■06   .01 

.44 
.09 
1.36 
.11 

.10 

.05 
.20 
.19 

.01 

.26 
.68 

.10 
.24 

.03 
.03 

.32 

.60 
1.03 

.22 
1.15 

■  03 

■  03 
.20 

.37 
.04 
.22 

.10 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

NASHUA  3  N 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

4.61 
9.79 

5.44 
4.16 
4.53 

.08 
•  02 

.10 
.50   .03 

.10 

•  46 

T 
.24 

.07 

T 

.28 

T 
.07 

•  31 

T 

•  34 

•  03 

•  01 

•  06 

•  01 

•  89 

•  81 

•  09 

•  13 

•  36 

T 

•  11 

•  94 

•  96 

•  62 

1.10 
.79 

•  16 

•  70 

•  30 

•  62 

•  89 

.97 
.26 
1.08 

.13 

.09 
.06 
.22 

.09 

T 
.69 

T 
.19 

.28 

.02 

.12 
1.07 

.12 

.15 

1.29 
.29 

T 
■  OS 

.17 

.01   •OO 

1^40 

•  12 

•  09 

.02 
T 

1.19 

.39 

.19 

.09 
.92 
.01 

.93 

.11 
.25 
.19 

T 
.99 

.03 

T 
.02 

.26 

.72 
.74 
.37 
.14 

.04 
.16 
.01 
.15 
.35 

.01 
.13 

northwood 
peterboro  2  s 
pinkham  notch 
plymouth  1  wnw 

portsmouth 

3.96 
6.42 
9.94 
4,62 
4.61 

•  20 

•  18 

•  14 
.29 

.36 

T 

•  07 

•  25 

T 

•  10 

•  05 

•  03 

T 
T 

•  01 

•  02 

•  05 

•  64 
1^30 

•  92 

1^08 

•  61 

•  04 

•  03 
■  79 

.37 
1.06 
.74 

.96 

•  14 

•  68 
.25 

.04 

.05 
.03 
.03 
.15 

•  29 

•  01 

T 
.06 

T 

T 

■  09 
.35 

T 

.91 
.63 
.49 
.63 
.62 

.91   T 

•  14 
T 

•  02 
.09 

T     .41 

.61 
.22 

.07 
1.14 
.17 

.09 

.17 
.14 
.19 
.40 
.02 

T 

.09 
.05 
■  05 

.47 
.23 

1.17 

2.05 

.70 

.10 
.01 

.09 
.31 

.05 

.21 

SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE  1  SE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TROY 

9.09 
6.96 
9.92 

4.50 

.53 

.26 

.07 

•  10 

RECORD  MISSING 

•  20 

•  05 

•  09 

•  30 

•  25 

•  02 

•  07 

•  OS 

T 

2.14 
•  93 

.31 

.83 

■  97 
•  20 

.97 

1.25 
.38 

1.18 

1.72 

.25 

.05 

•  18 

.37 
.20 
.29 

.20 

T 
.06 

.11 
.50 
.18 
.25 

T 

.79 
.28 
.60 

.03 

1.17 
.86 
.20 
.09 

.84 
.19 

•  38 

•  42 

■  10 

■  06 

■  05 
.01 

.19 

.10 
.20 
.07 

.02 

.25 

.20 
.02 

WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 

3.08 
5.24 
2.24 
3.93 
9.49 

.03 

T 

.33 

T 
T 
.06 

T     .15 

.07 
.21 

.01 

T 

.27 
.17 
.03 

T 

T 

•  04 

•  01 

•  07 

T 

.05 

T 

.07 
.36 
.03 

•  09 

•  OS 

•  49 

1.03 
.34 
.50 

•  88 

T 

.58 

.94 
.32 
.40 
.82 

.19 
.40 
.22 
.30 
.52 

.22 

.02 

T 
.01 

.10 
.03 
.03 
.02 

.01 
.02 

.27 

.10 
.12 
.10 
.43 
.22 

T 

.02 

T 

.06 

.72   .02 

.41 
.29 

.04 
T 
■  05 

.03 

.02 
.96 

.10 
.36 
.36 

•  44 

•  60 

•  11 

•  38 

•  19 

.01 
.03 

.26 

.11 
.22 
.73 
.92 
.42 

.03 
.14 
.08 
.16 
.35 

.03 

•  01 

T 

•  14 

WINDHAM 

W0LFE60R0  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 

5.43 

9.25 

4.59 
6.73 

.01 

.76 

T 

.24  1.32 

T 

.33 

T 
•  19 

.03 
.74 
.74 
.09 

•  73 

•  61 

•  92 

.19 

1.98 
.92 

.09 
.60 
.72 
.68 

.12 

.01 

.37 

.08 

.03 
.16 

.51 

.01 
.05 

T 
.23 

.29 
.11 
.65 
.27 

.04 

.40   .03 

1.23 

.08 

.10 

T     .05 

.10 

.07 
.12 

.02 

•  07 

•  23 
.09 
.92 

.04 
.61 

T 

.82 
.61 
1.21 

.60 

.11 

.07 
.40 

•  99 

T 

•  09 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

4.85 
5.01 
4.29 
3.41 
6.29 

T 
.02 

T 
T 
.05 

T 

.45 

.42 
.57 
.33 

.17 

1.82 

•  42 
1^30 
1^28 

•  70 

•  01 

T 

.36 
.36 

.24 

•  93 

•  26 

•  07 

T 

.99 
.49 

.10 

•  04 

•  19 

T 

T 

.11 
.28 
.62 

.07 
.03 
.01 
.09 
.08 

T 

.21 

.11 

.01 

.01 

.00 

T 

•  04 
.05 
.05 
.07 
.24 

.02 

.10 
T     .02 

T     T 
.02   .01 

T 

T 

T 
.01 

T 

.74 
.23 
.83 
.17 
.99 

.07 

.13 

1.31 
.61 
.50 
.33 

.05 

T 

1^48 
1^00 

.09 
2.70 

WOONSOCKET 

2.82 

•  00 

.15 

.30 

•  01 

.01 

•  18 

.19 

.06 

.13 

■  98 

.10 

.20 

.08 

.16 

.54 

.04 

VERMONT 

SARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2    NW 
BETHEL  2 
BLOOMFIELO 

3.64 

2.77 
5.37 
3.62 
9.41 

•  03 

•  01 

T 

.04 

T 

.13   .27 

•  03 
.49 

.18 
.44 

•  04 

•  22 

T 
T 

•  12 

•  13 

.18 

.08 
.02 
.12 

.54 

.44 
.49 
1.11 
.93 

.03 

.70 

.39 

.78 
.18 

•  60 

•  68 

.42 
.03 
.57 
.31 
.33 

.02 
•  02 

.02 

.29 
.03 
.08 
.01 
.95 

■  03 

■  34 

T 

■  06 

.25 

.12 
.31 
•  20 
.99 

.28 

T 

.04 

.04 

.63   .09 

.08 
.29 
1.18 
.06 
•  07 

.01 

T 

1.69 

.06 
.40 
.29 
.39 

1.07 

T 

1.05 
.21 

.92 

1.07 

.14 

.09 

T 

.43 

.19 

.01 
.14 

.01 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

3.89 
8.62 
4.49 
5.37 
9.20 

T 
•  20 

T 

T     T 
.24   .18 
.19 

T 

T 

T 
.05 

T 

•  19 

T 

•  03 

•  46 

•  67 

•  01 

.41 
.02 
1.10 
.09 
■  14 

.28 
T 

.97 
.39 

.39 

.38 

•  99 

•  35 

•  18 

•  94 
1^1« 

.61 

1.42 
.44 

T 

.06 

T 

.16 

.07 
.01 
.04 

•  86 

•  10 

.61 
.47 
.16 
.91 
.42 

T 

•49   ^44 

•  01 

•  04 

•  13 

T 

•  04 

•  19 

•  09 

•  02 

T 

.41 
2.40 

.19 

.20 
.33 
.09 
.03 

.37 

T 

.40 
.55 

1.81 
1.50 
.80 

.11 
.17 
.10 
.08 
.99 

.10 
.05 

CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOSeuRG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 

4.50 
9.19 

9.83 
9.94 

9.02 

.80 
.41 

.14 
.17 

.02 

T 

.24 

T 
•  21 

.60 

T 

•  10 

•  86 

•  38 

.41 
.30 
.73 
.36 
.16 

.29 

.40 

.72 

1.90 
.42 

•  41 

•  10 

•  40 
.27 

•  34 

.96 
.94 

.90 

T 
.04 

.19 

.24 
.02 

•  29 

.21 

.26 

1.01 
.73 
.99 

T 

•  46  .U 

•  07 

•  08 

.07  T 

•  09 
T     .21 

.01 

.19 

.42 

1.18 

2.49 

.72 
.90 

.37 

.05 

1.3« 
.72 

2.39 
.51 
.59 

.16 
.11 

.91 

.38 

.39 

OILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMINOTON 
MANCHESTER  CENTER 
MARSHFIELD 

9.79 

3.96 
6.26 

7.59 
9.83 

.42 

•  30 

.04 

.49 

T 

.04 

T 
T 
.24 

.11 

1.20 
.01 

.48 
■  2« 

T 
.10 

.10 
.23 

.46 
.09 
.13 

.79 

.22 

T 
1.01 
.39 

.98 

•  87 

•  10 

•  34 
1^»4 

• 

.30 
.99 

.18 
1.26 

T 
T 
■  09 

T 

.04 

.09 

.41 

.42 

•  29 
.56 

•  79 
.32 

.82 
.28 
.39 
.38 

.84 

T 
T 

.21 
.02 

.19 

.30 

.36 

.47 

* 

.19 

.34 

2.03 
1.24 

.46 

.67 
.64 
.41 
.26 

.90 

.28 
.29 

.11 
.66 
.13 

.20 

.02 
.03 

MAYS  MILL 

MC  INOOe  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

4.47 
9.29 

9.09 
3.72 
6.99 

•  25 

•  07 

.02 

T 
T 

.05 

T 

.44 

T 

.01 

T 

.05 

.22 

•  02 

•  4« 

.22 
.11 
.14 
.43 
.97 

.62 
.70 
.61 

.39 

.94 

•  38 

•  47 
1^4« 

.98 

.90 

.22 
.40 
.98 

.13 

T 
.02 

.09 
.16 
.05 
.81 
.14 

.38 

.01 

T     T 

.09 

.38 

.44 
.49 
.74 

.56 

.08 

•  25   T 

•  04 

•  SO 

.89 

.09 

.07 

.03   .02 

.04 

.08 

.02 
.19 

.39 

.99 
.19 
T 
.99 

.03 
.14 

.14 
1.29 
.82 
.71 
1.29 

.02 
.29 
.18 
.08 

.20 

.21 

•  01 

NEW  FANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

PERU 

4.74 
6.29 

3.71 
8.19 

RECORD 

T 
.32 

MISSING 

.18 

T 

.36 

T 

.34 

.03 
1.17 

•  02 

T 

•  21 

•  02 

.09 
.49 

.48 
.18 

.30 
1.39 

T 

.42 

.36 

.07 

.76 

.47 

•  92 

•  83 

.22 

.01 

.19 

.19 

T 

.10 

.12 
.62 

.17 
.05 

.13   T 

.03 

.11 
.91 

.30 
.40 

•  12 

.48 

.76 
.20 

.03 
.11 

T 
.02 

.10 

.70 
.20 

.69 

.81 
2.69 

.01 
.29 

• 
.09 

.12 
.74 

1.96 
.82 

•  02 

•  21 

•  28 

•  02 

PLYMOUTH  UNION 

4.60 

•  09 

.01 

.04 

•  01 

.05 

.64 

•  67 

.97 

.05 

.01 

.08 

.33 

.03 

.01 

.80 

.96 

•  19 

•  04 

See    Reference   Notes   Following   Statloo    Inde: 
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DAILY  PRECIPITATION 


Dot  of  month 


13      14       15 


16      17      18 


19      20      21 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 


REAOINC  HILL 

•  EAOSeODO    1    SSE 

•OOtfSTEl) 

RUTLAMO 

ST   ALBANS  BAY 

SAINT   JOMNSaURV 
SALISBURY 

SeARSBURe  HOWNTAIN 
SEARS8UR6   STATION 

sawRsrr 

SOUTH  LONOOtOERRY 
SOUTH  NEnuRY 
UHIOM  VIU.A&E   DAM 
VERNOM 
•AITSriELD    I    S 

MROSaOOO 

■ATERBUDY    1    NNE 

■EST   nWKE 

KHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

mlTlNfiHAM  3  M 

•ILOER 
WOOSTOCK  3  ENE 


1>*0 
9.24 
«•>• 
l.S* 
*iM 

4>M 
>•!> 
9>2* 
><1T 
*•«* 

T.41 
4>14 
>iU 

4i20 
4«20 

4<92 
T.OT 
4.46 
2.77 
9.4> 


•24   .39   .04 


04      .79 
04      .SB 
07      .90 

1.07 
1.14 
.77 

OB    1.10 

1.47 

PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Obwr- 

Amount 

Snow  on 

Station 

vation 

■ince 

date 

laat  oba. 

ground 

CLEAR  BROOK.    M .    H 

1957 

AUG        30 

1  ,75 

SEPT      30 

3    00 

OCT        31 

3.00 

HOV.      29 

4.60 

DEC.      30 

8. 65 

1958 

JAM.      29 

6  00 

MAR.      27 

2.75 

APR.      30 

3   25 

HAT        29 

4.25 

JUNE      30 

2.50 

JULY      31 

5  40 

TOTAL 

45.15 

Obser- 

Amount 

Snow  on 

vation 

since 

dale 

last  obs. 

ground 

WATERVILLE   VALLEY,    N      H. 

1957 

AUG        30 

1    00 

SEPT,    30 

2   50 

OCT .      31 

3.30 

NOV.      29 

3.90 

DEC.      30 

10   50 

1958 

JAN.      30 

7.65 

HAR.       28 

4.25 

APR.       30 

5.00 

MAY        29 

3   50 

JUNE      30 

2.25 

JULY      31 

3.75 

TOTAL 

47.60 

Station 


Obsor  - 
vation 
date 


Amount 
Bince 
last  obs. 


Snow  on 
ground 


S«e  Eefereo' 


Rotes  Pollovlng  Station  lodes 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    EN  jLAJJO 
JULY    1958 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

91 
65 

86 
67 

88 
67 

62 
66 

70 
62 

70 
59 

77 
63 

65 
70 

79 
66 

63 
62 

65 
70 

65 
70 

60 
63 

71 
64 

90 
66 

87 
69 

79 

61 

78 
59 

84 
65 

78 
62 

79 
59 

70 
59 

79 
62 

67 
66 

86 
69 

74 
67 

75 
67 

70 
66 

90 
70 

85 
66 

80 
68 

80.7 
65.1 

BULLS  8RIDSE  DAM 

MAX 
MIN 

93 
62 

92 

67 

87 
62 

61 
56 

67 

61 

73 

56 

85 

65 

69 
66 

78 
62 

84 
62 

86 

63 

86 

64 

86 
61 

71 
61 

89 
67 

88 
63 

78 
56 

79 
46 

80 
59 

76 
51 

79 

48 

66 
52 

76 

60 

66 
66 

86 
61 

86 
60 

76 
64 

72 
63 

88 

68 

86 
68 

74 
62 

81.6 

60.4 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

89 
61 

88 

70 

81 
69 

62 
55 

71 
56 

71 
67 

60 
60 

83 
66 

79 
65 

61 
51 

81 
63 

80 
66 

81 
64 

74 
55 

85 
66 

68 
69 

77 
53 

73 
47 

78 
60 

73 
53 

77 
47 

74 
60 

74 
60 

84 
60 

64 
63 

73 
60 

69 
62 

74 
61 

87 
66 

83 
57 

77 
61 

79.1 
60.0 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

86 
57 

89 
64 

87 
69 

79 
51 

81 
59 

67 

58 

73 
61 

82 
66 

84 
64 

78 
47 

61 
59 

83 
65 

80 
62 

82 
63 

78 
67 

85 
72 

87 
57 

76 
41 

76 
57 

79 
50 

73 
41 

77 

43 

70 
60 

60 
56 

64 

59 

85 
57 

73 
61 

70 
61 

80 
66 

90 
51 

83 
60 

79.9 
57.8 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

87 
65 

67 
66 

63 
69 

78 

58 

67 

56 

70 
57 

89 

63 

84 
63 

77 
59 

81 
56 

82 
63 

82 

65 

63 
59 

76 
62 

86 
67 

83 
67 

79 
59 

72 
52 

74 
69 

72 
57 

77 
51 

70 
66 

73 
59 

63 
62 

86 
64 

83 
65 

77 
62 

70 
59 

85 
66 

84 
64 

79 
64 

79.3 
61.1 

DANBURY 

MAX 
MIN 

90 
64 

90 
68 

86 
70 

84 
58 

75 
62 

73 
58 

64 

63 

87 
70 

80 
64 

82 

53 

86 
66 

83 
68 

84 
63 

76 
60 

68 
67 

87 
69 

77 
60 

77 
60 

79 
62 

75 
56 

80 
62 

69 
52 

77 
61 

85 
63 

66 
65 

83 
62 

74 
66 

70 
62 

87 
67 

83 

58 

79 
62 

81.2 
62.3 

FALLS  VILLAOE 

MAX 

MIN 

91 
61 

92 
62 

90 
69 

61 
56 

73 
62 

77 
60 

84 
66 

68 
69 

78 
60 

63 

54 

86 
64 

87 
67 

85 
61 

86 
59 

SS 
67 

66 
59 

77 
59 

76 

48 

77 
59 

72 
61 

79 

47 

78 
50 

78 
61 

84 

64 

65 
61 

87 
61 

S3 
64 

73 
63 

85 

64 

86 
67 

83 
62 

62.6 

60.9 

GROTON 

MAX 
MIN 

85 
62 

88 
69 

85 
65 

79 
62 

66 
60 

73 
58 

79 
59 

79 
65 

80 
62 

80 
56 

7« 
62 

80 
68 

76 
62 

69 
59 

62 
66 

87 

71 

79 

57 

73 
62 

80 
63 

75 
57 

76 
55 

70 
53 

76 
62 

83 
61 

61 
66 

74 
62 

72 
63 

74 
63 

83 
65 

84 
59 

61 
64 

78.4 
61.5 

HARTFORD  SRAINARD  FLD 

MAX 
MIN 

9* 
66 

94 
72 

83 
68 

86 
62 

70 
62 

74 
59 

63 
64 

87 
70 

82 

64 

85 
57 

85 

69 

83 
71 

8S 
65 

73 
61 

91 
66 

89 
70 

79 
58 

78 
52 

80 
64 

75 
56 

79 

50 

72 
63 

79 
61 

88 
62 

86 
65 

79 
62 

74 
64 

73 
62 

90 
64 

86 
61 

73 
66 

81.8 
62.8 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
67 

90 
72 

81 
69 

61 
59 

67 
61 

71 
60 

83 
64 

88 
68 

79 
63 

84 
56 

86 
67 

84 
66 

84 
64 

73 
61 

69 
66 

88 

70 

78 
58 

77 
52 

80 
65 

74 
58 

60 
51 

72 

53 

76 
62 

86 
63 

65 
65 

77 
65 

74 
63 

70 
61 

es 

64 

84 

61 

73 
66 

80.6 
62.6 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

87 
61 

92 

70 

90 
74 

80 
54 

S3 
60 

69 

58 

71 
62 

84 
63 

87 
65 

78 

53 

63 
60 

84 
68 

82 
63 

65 
52 

76 

60 

87 
70 

69 
66 

77 
45 

76 
56 

79 

53 

74 
46 

79 
46, 

72 
69 

77 
61 

85 
62 

69 
59 

75 
62 

71 
61 

76 
62 

68 
54 

84 
63 

60.9 
59.5 

MIDOLETOWN  *  W 

MAX 
MIN 

87 
68 

90 
71 

92 
76 

63 
62 

60 
60 

89 

56 

76 

64 

82 
71 

85 
66 

77 
57 

82 
68 

83 
69 

82 

64 

85 
61 

79 
69 

85 
73 

90 
65 

76 
62 

78 
64 

60 
60 

73 

55 

76 
54 

73 
62 

80 
65 

85 
66 

65 
64 

80 
64 

70 
62 

81 
66 

87 
62 

65 
67 

SI. 9 
64.0 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

91 
6') 

92 

68 

87 
71 

84 
61 

77 
61 

72 
57 

81 

62 

86 
69 

79 
65 

83 
54 

85 
67 

63 
69 

82 
63 

72 
57 

86 
67 

89 
71 

78 
61 

77 
55 

81 
62 

75 
53 

80 
53 

78 
51 

76 
61 

67 
60 

87 
66 

81 
61 

71 
64 

72 
62 

88 
67 

86 
59 

78 
63 

61.5 
62.1 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
67 

83 
66 

86 
67 

83 
64 

69 
61 

69 

59 

76 
63 

84 
69 

78 
65 

81 
57 

84 
69 

83 
69 

78 
65 

71 
61 

84 
67 

83 
69 

80 
60 

77 
57 

62 
64 

77 
61 

76 
67 

70 
55 

74 
63 

81 
62 

83 
67 

78 
66 

72 
67 

73 
64 

87 
69 

64 
62 

81 
67 

79.2 
63.6 

NORFOLK  2    SW 

MAX 
MIN 

81 
62 

86 
67 

65 
68 

77 
54 

77 
56 

62 
56 

69 
56 

79 
66 

83 
56 

72 
51 

79 
63 

84 
62 

81 

59 

60 
66 

70 
64 

82 
67 

82 
59 

71 
47 

73 
56 

73 

58 

67 
46 

74 

50 

65 
59 

76 

60 

79 
58 

80 
59 

81 
61 

69 
59 

79 
59 

81 
57 

79 
60 

76.6 

66.6 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

87 
67 

91 
73 

94 
72 

90 
64 

85 

66 

70 
59 

72 

60 

79 
65 

88 
67 

79 
56 

83 
67 

85 
72 

85 
65 

80 
61 

72 
65 

69 
71 

89 
65 

79 
55 

79 
63 

83 
62 

79 

66 

77 
56 

66 

60 

78 
63 

83 
69 

85 
65 

60 
66 

7S 
65 

71 
65 

89 
62 

87 
66 

81.6 
64.3 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 

MIN 

88 

92 
68 

91 
79 

90 
59 

86 

56 

73 
57 

74 

57 

82 
64 

64 
66 

82 

56 

64 
61 

84 
71 

83 
63 

83 

59 

79 

64 

87 
73 

90 
67 

61 

60 

77 
63 

83 
58 

79 
64 

82 
52 

61 
60 

88 
65 

68 
63 

77 
63 

72 

60 

83 
67 

81 
59 

86 
67 

83.0 
62.2 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

91 
61 

90 
62 

60 
64 

84 
53 

71 

59 

70 
58 

84 
61 

88 
67 

80 
63 

83 

55 

85 
61 

82 
66 

64 
61 

79 
66 

90 
57 

66 
69 

63 
62 

76 
44 

60 
54 

75 

57 

60 
45 

73 

49 

76 

60 

86 
62 

62 

73 

60 

69 
62 

75 
59 

88 
66 

85 
69 

72 
64 

80.8 
69.7 

SALISBURY 

MAX 

MIN 

87 
65 

89 
67 

79 
68 

78 
56 

67 
59 

71 
58 

80 
63 

84 
67 

78 
67 

80 
52 

82 

61 

81 
63 

62 

58 

76 
58 

84 
64 

82 
67 

76 
59 

74 
49 

76 
58 

70 
57 

75 
48 

69 

61 

76 
69 

83 
61 

84 
60 

86 
61 

77 
62 

70 
58 

64 
66 

61 
68 

76 
62 

78.7 
60.1 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

84 
63 

85 
64 

84 
69 

79 
57 

76 
60 

64 
58 

73 
62 

80 
67 

82 
62 

77 
53 

80 
63 

80 
67 

79 
62 

79 
59 

77 
65 

81 

68 

82 
60 

72 
48 

74 
58 

74 
56 

72 

49 

73 

50 

70 
63 

76 

61 

78 
69 

80 
59 

60 
63 

70 
62 

78 
64 

81 
59 

79 
62 

77.4 
60.1 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

91 

55 

92 

67 

68 
66 

83 
60 

75 
59 

73 
60 

65 
60 

86 

63 

80 
65 

84 
62 

84 
63 

83 
68 

63 
59 

77 
59 

89 
68 

87 
69 

83 
63 

78 
61 

82 
63 

82 
60 

78 
54 

74 
64 

79 
62 

es 

61 

89 
67 

83 
61 

75 
59 

70 
65 

S8 
64 

85 
59 

64 
63 

82.4 
61.3 

STORRS 

MAX 
MIN 

88 
66 

87 

70 

77 
67 

81 
59 

67 
58 

69 
56 

80 
59 

84 
67 

75 
63 

80 
56 

62 
63 

79 
66 

61 
61 

71 
58 

84 
63 

86 
67 

75 
59 

73 
51 

77 
58 

73 
56 

77 
62 

69 

52 

76 

69 

83 
62 

63 
65 

72 
62 

68 
61 

74 
59 

84 
68 

82 

61 

71 
64 

77.6 
60.6 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

MAX 
MIN 

91 
63 

92 

67 

89 
69 

61 
56 

74 
60 

72 

57 

82 
61 

67 
68 

84 
62 

82 

51 

64 
65 

84 
68 

84 
62 

83 
58 

87 
67 

87 

70 

85 
60 

77 
48 

80 
61 

79 
56 

79 
47 

77 
49 

79 

60 

85 

61 

85 
62 

82 

60 

80 
62 

70 
61 

88 
67 

67 
59 

83 
62 

82.5 

60.6 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

88 
59 

66 
63 

67 
67 

81 
56 

71 
57 

77 
60 

81 
67 

80 
64 

81 
60 

81 
60 

82 

65 

78 
61 

78 
54 

85 
64 

87 
69 

84 
58 

76 
49 

62 
58 

79 
50 

76 

50 

74 
46 

75 

60 

83 
57 

78 
58 

72 
63 

73 
62 

85 
66 

85 
54 

81 
64 

80.3 
59.0 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

86 
62 

88 
68 

68 
72 

82 
56 

77 
60 

66 
58 

79 
63 

86 
66 

66 
62 

80 
52 

84 
64 

86 
65 

81 
62 

63 
59 

62 

63 

86 
79 

84 
60 

74 
50 

78 
61 

76 
60 

76 

49 

78 
52 

76 
61 

86 
62 

85 
61 

84 
60 

84 
63 

73 
61 

84 
66 

86 
52 

82 
62 

81.6 

60.7 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 

61 

80 
66 

82 

58 

74 
54 

76 

53 

71 
57 

69 

55 

64 
60 

80 

58 

84 
61 

61 
60 

77 
63 

64 
60 

82 

67 

78 

62 

30 
65 

73 
57 

78 
62 

72 
66 

71 
57 

78 
55 

81 
56 

78 
58 

89 
68 

85 

64 

64 

54 

64 
53 

62 

56 

76 
59 

84 
63 

82 
61 

77.0 
58.3 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

eo 

60 

85 
65 

60 
60 

79 
52 

73 
51 

68 

58 

63 
57 

67 
59 

63 
60 

83 
60 

77 
61 

77 
63 

76 
61 

61 
58 

74 
62 

73 
66 

72 
56 

79 
63 

66 

65 

71 
56 

78 
52 

78 
66 

79 
61 

89 
61 

82 
65 

74 
56 

62 

55 

64 

58 

75 
61 

83 
61 

82 

61 

76.0 
58.6 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

78 
59 

87 
65 

82 
64 

78 
54 

72 
52 

65 
56 

61 

54 

56 
54 

78 
56 

76 

60 

76 
56 

71 

68 

78 
61 

77 
56 

72 
62 

66 

57 

72 
59 

75 
58 

70 
56 

67 
55 

76 

64 

74 
69 

62 
54 

82 
62 

63 

66 

56 

54 

62 

54 

68 

61 

78 

55 

78 
57 

72.8 
56.9 

BELFAST 

MAX 

MIN 

78 

59 

89 
65 

83 
64 

77 
51 

72 

49 

67 
57 

60 
56 

64 

57 

84 
59 

81 
60 

77 
65 

76 
63 

84 
60 

78 
56 

73 
60 

77 

54 

76 
61 

79 
53 

76 

50 

75 
56 

79 
63 

79 

50 

76 

69 

89 
59 

69 
63 

70 
66 

61 
55 

61 
56 

75 
58 

84 
68 

S3 
58 

76.5 
56.8 

BRIOGEWATER 

MAX 
MIN 

BRIDGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

87 
59 

90 
72 

85 
64 

79 
53 

77 
56 

70 
57 

79 
58 

74 
61 

80 
57 

64 
66 

82 
61 

79 
64 

83 
67 

82 

60 

81 
62 

85 
67 

82 
56 

77 

50 

75 
56 

70 
56 

80 

53 

81 

51 

82 
60 

90 
62 

86 

64 

76 
67 

61 
53 

62 
56 

79 
60 

84 
62 

79 
61 

79.4 
58.7 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

79 
61 

86 
68 

85 
62 

76 
54 

67 
59 

66 

59 

69 

68 

65 

60 

79 
59 

60 
60 

73 
62 

76 
64 

78 
61 

74 
58 

73 

63 

78 
64 

74 
66 

73 
51 

69 

59 

71 

58 

79 

54 

77 
52 

70 
59 

62 

59 

63 
62 

62 

55 

62 

66 

64 
57 

76 
60 

78 
59 

74 
61 

74.2 
69.0 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

7* 
1.9 

74 
60 

72 

49 

69 

45 

68 

44 

70 
48 

63 

53 

67 
56 

75 
59 

62 
66 

73 
60 

76 

54 

77 
62 

80 
49 

74 
59 

76 
63 

65 

61 

78 

47 

61 
63 

67 
51 

73 
49 

79 
53 

87 
57 

80 
60 

79 
54 

68 
53 

61 

65 

62 

57 

66 
59 

77 
56 

77 
64 

72.3 
53.6 

CORINNA 

MAX 
MIN 

84 
54 

83 
64 

82 
58 

81 
43 

75 
40 

70 
55 

66 
55 

65 

69 

83 

53 

64 
63 

81 
56 

76 

60 

81 
57 

81 
55 

76 
60 

74 
65 

73 

66 

76 

47 

72 

50 

70 
53 

78 

45 

79 

46 

83 
59 

89 

56 

85 
57 

76 
55 

62 

53 

63 

55 

77 
66 

82 
56 

82 
55 

77.1 
54.2 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

MAX- 
MIN 

73 
46 

83 
64 

78 
54 

75 
37 

71 
36 

73 

51 

59 

61 

71 
63 

65 

55 

71 

44 

79 

49 

68 

51 

70 
51 

71 
44 

79 
65 

72 
59 

75 
48 

67 
42 

73 
46 

69 

51 

68 
43 

72 

40 

77 
55 

80 
46 

84 
51 

62 

56 

62 
53 

65 

50 

64 
57 

76 
59 

78 
46 

72.6 
50.0 

DAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIN 

81 
60 

69 
61 

83 
62 

79 
50 

74 
52 

69 
57 

65 
69 

64 
59 

60 
56 

83 
57 

60 
59 

77 
65 

SO 
60 

78 
56 

73 
60 

76 
63 

76 
61 

78 
49 

68 

54 

72 
52 

77 
51 

77 
50 

73 
68 

85 
59 

62 

63 

68 
53 

63 

52 

60 
65 

75 

58 

61 
60 

62 
59 

76.7 
57.2 
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]  Station   Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NfW    EN' 
JULV 


LAND 
1956 


Day  01  Month 

< 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

1. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

•21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

76 
53 

83 
5* 

79 
58 

77 
48 

77 
50 

65 

51 

68 
53 

58 
52 

u 

77 
54 

tl 

11 

80 
55 

75 
52 

67 
53 

63 
54 

73 
55 

78 
50 

66 

50 

67 
51 

78 
46 

76 

50 

72 

52 

83 
55 

74 
56 

63 

55 

61 

53 

63 

54 

63 

55 

72 
53 

81 
56 

71.7 
52i8 

EAST  SANSERVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

80 
55 

80 
65 

76 
50 

75 
45 

72 

40 

«2 
52 

62 

54 

64 
60 

78 
55 

80 
56 

78 
56 

76 
66 

77 
56 

SO 
52 

76 

60 

72 
66 

70 
57 

78 
45 

76 

46 

65 
56 

74 

46 

76 

54 

60 
54 

85 

60 

62 
60 

66 

56 

60 
53 

62 
55 

73 
57 

78 
60 

SO 
59 

73.9 
54.6 

EAST  WINTMROP 

MAX 
MIN 

82 
58 

86 

6'. 

85 

62 

79 
51 

73 
52 

70 
56 

69 
58 

6S 

60 

80 
55 

81 
54 

80 
56 

76 

62 

61 
58 

80 
55 

75 
62 

76 
65 

76 
60 

74 
49 

73 
52 

72 
56 

77 
52 

76 
50 

76 

60 

86 
56 

85 

61 

79 
58 

64 

54 

64 
56 

74 
60 

80 
60 

80 
59 

76.7 
57.2 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

82 

55 

86 
66 

85 
62 

81 
47 

76 

48 

75 
58 

63 
58 

70 
60 

69 
57 

82 
54 

86 

64 

76 

60 

78 

55 

82 

64 

82 
62 

75 
64 

76 
56 

72 

50 

78 
55 

70 
53 

71 

51 

77 
47 

61 
58 

63 

55 

89 
59 

87 
60 

62 

55 

62 

56 

62 

56 

80 
56 

82 
66 

76. S 
56.1 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

79 

»6 

7* 
58 

77 
48 

72 

41 

70 
40 

71 
42 

75 

54 

66 
55 

71 
57 

78 
51 

86 

55 

77 
52 

60 
65 

72 
44 

83 
57 

SO 
66 

77 
53 

66 

45 

79 
47 

67 
53 

69 
51 

75 
49 

60 
54 

86 

60 

80 

51 

80 
52 

60 
53 

64 
58 

66 
59 

72 
58 

80 
61 

74.5 
52.1 

SAROINER 

MAX 
MIN 

83 
55 

90 
62 

81 
62 

77 
47 

75 

50 

71 
56 

69 
55 

69 
58 

81 
55 

83 
53 

77 
57 

80 
64 

83 
57 

81 
65 

77 

60 

80 
62 

78 

60 

77 
46 

71 
52 

73 
52 

78 
49 

80 
48 

75 
57 

90 
56 

84 
60 

69 
53 

64 

52 

63 

54 

79 
57 

82 

57 

81 
57 

77.5 

55.4 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

83 
1,7 

77 
66 

77 
55 

74 
45 

72 

43 

63 

50 

61 

51 

63 

56 

81 

53 

85 

47 

76 
52 

75 
52 

79 
55 

SO 
45 

73 
56 

76 
67 

69 
53 

76 
51 

68 

45 

66 
55 

75 
43 

80 
45 

65 
56 

88 
54 

82 
59 

66 

53 

59 
49 

60 

54 

77 
54 

80 
55 

80 
50 

74.4 
52.2 

HtRAH  2  S 

MAX 
MIN 

89 
59 

9» 
72 

88 
55 

80 

47 

75 
65 

68 
59 

80 
58 

80 
60 

81 
58 

84 
62 

80 
58 

77 
52 

84 
56 

81 
57 

80 
63 

85 
65 

75 
56 

76 

44 

75 
52 

74 
54 

80 
47. 

82 

42 

79 
63 

87 
60 

34 
56 

65 
56 

57 

54 

62 

54 

80 
56 

83 

56 

75 
59 

78.7 
56.0 

MOULTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

81 
*9 

77 
57 

76 
47 

72 

44 

71 

40 

72 

44 

62 

54 

66 

59 

77 

57 

86 

54 

69 
68 

77 

55 

78 
52 

82 

48 

74 
61 

75 
66 

70 
55 

60 
49 

62 

54 

66 

49 

75 
47 

60 
52 

85 
60 

86 

56 

S3 
55 

59 
52 

63 
56 

62 

57 

71 
60 

79 

60 

79 
52 

74.0 
53.5 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

80 
50 

77 
64 

75 
65 

77 
40 

69 
49 

72 
50 

66 
61 

68 
59 

77 
59 

85 
55 

77 
65 

74 
5B 

78 
57 

82 

57 

78 
48 

75 
59 

73 
55 

80 
49 

74 
52 

64 
54 

74 
47 

80 
55 

84 
48 

85 
60 

79 
58 

67 
59 

62 

57 

63 
58 

70 
59 

78 
62 

79 
59 

74.9 
55.7 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

79 
53 

76 
64 

75 
60 

71 
45 

70 
45 

64 

50 

70 
55 

67 
56 

78 
57 

81 
50 

76 
53 

74 
50 

76 
60 

75 
48 

72 
60 

74 
63 

71 
51 

76 
53 

72 

50 

65 

54 

74 
47 

79 

48 

82 

57 

64 
59 

62 
58 

72 
60 

66 
54 

6S 

57 

75 

58 

76 

53 

75 
56 

74.0 
54.3 

JONES80R0 

MAX 

MIN 

79 
5* 

81 
60 

87 
61 

79 

48 

77 

45 

75 
52 

64 
52 

58 
52 

63 

54 

81 

57 

81 
52 

71 
55 

77 
59 

81 
56 

80 
63 

72 
57 

72 
56 

73 
46 

78 
50 

63 
52 

68 
46 

78 

50 

78 
55 

70 
55 

65 
58 

74 
54 

59 

54 

62 

52 

61 
62 

64 

54 

78 
56 

73.2 
53.5 

LEHISTON 

MAX 
MIN 

82 
61 

90 
70 

78 
62 

74 
55 

73 
58 

70 
59 

73 
58 

65 
61 

78 
58 

84 
59 

78 
62 

76 
63 

83 

60 

78 
60 

75 
62 

80 
66 

73 
59 

77 
53 

73 
57 

70 
60 

78 
56 

79 
54 

76 
62 

68 
62 

84 
65 

66 

55 

63 

55 

62 
56 

79 
62 

82 
64 

78 
62 

76.3 

59.9 

LONG  FALLS  0AM 

MAX 
MIN 

77 
53 

78 
53 

78 
56 

76 
42 

71 
41 

71 
42 

60 
52 

66 

54 

63 
51 

76 
52 

80 
54 

70 
55 

72 
55 

76 
52 

76 
52 

72 

60 

73 
52 

67 

50 

74 

50 

65 

53 

66 

52 

73 
48 

76 

46 

83 
56 

63 
58 

81 
57 

60 
52 

63 
54 

61 
65 

77 
58 

76 

54 

72.3 
52.4 

HAOISON 

MAX 
MIN 

57 

85 
64 

80 
58 

79 

46 

74 
46 

71 
58 

66 

58 

66 
62 

81 
55 

84 
52 

83 
56 

75 
62 

81 
56 

81 
55 

76 

63 

75 
62 

73 
60 

79 
49 

79 
51 

73 
55 

78 

45 

61 
47 

82 

60 

89 

55 

66 
60 

SI 
59 

63 

54 

68 
56 

79 
60 

86 

55 

86 
55 

78.3 

55.8 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

82 
5* 

83 
65 

62 
58 

80 
48 

75 
46 

78 
50 

73 

55 

74 
56 

67 
60 

83 
59 

88 
58 

73 
59 

75 
59 

80 
53 

81 
60 

73 
62 

70 
57 

70 
52 

60 
51 

63 
56 

66 
54 

SO 
56 

81 
60 

65 
66 

87 
61 

85 
56 

61 
55 

62 

56 

63 

58 

77 

58 

82 
54 

76.2 
56.5 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

81 
51 

80 
62 

79 
50 

75 
46 

75 
44 

64 
49 

61 

54 

64 
60 

81 
60 

84 
55 

69 
58 

76 

57 

81 
59 

82 
52 

72 
60 

72 
67 

71 
46 

84 
49 

60 
50 

66 
52 

79 
54 

80 
56 

67 
59 

69 
63 

85 
60 

66 

55 

61 
55 

61 
56 

76 
59 

81 
59 

84 
54 

76.0 
55.3 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
55 

84 
61 

79 
55 

78 
45 

74 
45 

65 

57 

63 

54 

67 

60 

82 
58 

85 

54 

77 
56 

79 
62 

79 
58 

81 
52 

73 
62 

72 
65 

72 
53 

79 

49 

63 

49 

70 
50 

77 

45 

79 
49 

82 

59 

90 
62 

83 
62 

66 

56 

62 

56 

64 
57 

74 
61 

81 
64 

81 
57 

75.6 
65.7 

0R0«0 

MAX 
MIN 

83 
56 

83 
64 

80 
59 

78 
48 

76 
47 

71 
57 

63 
56 

63 
57 

83 
59 

85 
56 

80 
56 

77 
62 

80 
59 

61 
56 

77 
61 

70 
63 

74 
58 

79 

50 

74 
52 

71 
54 

73 
50 

81 
50 

79 
52 

81 
60 

76 
56 

60 
53 

62 
56 

63 
59 

79 
61 

S3 
61 

84 

69 

76.8 
66.4 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

8* 
65 

94 
72 

79 
69 

79 
56 

74 
60 

66 

59 

73 

57 

66 

58 

84 
60 

83 
63 

80 
64 

74 
63 

60 
62 

73 

59 

78 
61 

84 
62 

78 
61 

78 

54 

78 
59 

76 
60 

79 
55 

60 
56 

74 
60 

36 
62 

77 
58 

62 
55 

60 
56 

61 

56 

81 
61 

86 
63 

76 
66 

76  .S 

60.4 

PORTLAND  HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

8<> 
59 

92 
68 

81 
57 

80 
49 

71 
58 

68 
58 

75 

57 

65 

60 

82 
57 

81 
57 

81 
60 

77 
63 

80 
58 

75 
56 

76 
63 

84 
63 

76 
54 

76 

47 

76 
56 

73 
58 

78 
49 

79 

48 

72 

59 

86 
57 

78 
60 

62 

54 

61 

54 

63 
57 

SI 
62 

84 
61 

73 
61 

76.6 

57.4 

PRESOUE  ISLE 

MAX 
MIN 

77 
48 

75 
60 

76 
51 

70 
44 

69 

40 

71 
43 

64 

51 

68 
59 

75 

59 

82 

53 

79 

59 

79 
55 

78 
66 

80 
46 

78 
57 

76 
65 

69 
54 

79 
46 

76 

53 

66 

52 

73 
47 

79 
52 

85 
60 

83 
63 

80 
53 

77 
52 

62 

54 

62 
56 

69 

58 

78 
61 

77 

55 

74.6 
53.6 

RIP06ENUS  DAM 

MAX 
MIN 

76 
55 

82 

58 

77 
56 

78 
46 

73 

44 

77 

48 

62 

54 

67 

55 

65 

57 

79 
55 

84 
57 

71 
56 

76 
58 

85 
54 

79 
59 

76 
63 

76 
55 

68 
51 

SO 
52 

64 
54 

62 

47 

76 

51 

60 
59 

86 
59 

85 
60 

80 
53 

66 
53 

59 
54 

61 

55 

73 
62 

79 

53 

74.0 
54.6 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

79 
58 

89 
61 

76 
63 

76 
49 

69 
54 

67 

57 

61 
55 

62 

56 

80 
58 

81 
57 

78 
57 

73 
62 

81 
60 

76 
57 

72 
59 

70 
60 

79 
61 

76 
51 

72 
52 

73 
54 

79 
51 

77 
50 

68 

59 

86 
59 

76 

59 

60 
55 

61 

53 

59 
55 

71 
57 

80 
58 

80 
59 

73.6 
56.6 

RUMFORO  3  SW 

MAX 
MIN 

85 
55 

85 
62 

78 
50 

73 
45 

76 
46 

64 
55 

73 

58 

65 

58 

77 
55 

82 
52 

76 
57 

75 
59 

81 
55 

80 
53 

78 
62 

81 
64 

71 
53 

76 
48 

68 

51 

69 

53 

75 
50 

80 
47 

82 

59 

86 
58 

65 
58 

63 
52 

62 
52 

60 
56 

73 
59 

80 
58 

80 
55 

75.5 
54.6 

RUMFORD  1  S 

MAX 

MIN 

88 
55 

89 
66 

81 
58 

75 
45 

81 
46 

65 
56 

77 
59 

68 
60 

80 
55 

86 
52 

76 

57 

78 
61 

83 
57 

84 
55 

78 
63 

66 
67 

71 
56 

78 
55 

70 
52 

70 
57 

76 
54 

83 
47 

65 
61 

90 
59 

91 

56 

69 

54 

67 

53 

67 

56 

84 
59 

84 
57 

63 
55 

76.9 
56.3 

SANFORO  2  NNH 

MAX 
MIN 

89 
56 

92 

70 

90 
65 

80 
46 

77 
55 

73 
56 

83 
57 

83 
60 

81 
54 

86 

54 

87 
56 

82 

64 

84 
56 

84 
53 

84 
61 

86 
61 

85 
60 

77 
45 

78 

50 

77 
56 

60 
46 

83 

47 

80 
59 

88 
60 

88 
61 

78 
56 

63 

52 

63 
55 

81 
58 

65 
56 

89 
57 

SI. 7 
56.2 

SaUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

82 
'.2 

83 
62 

76 

48 

71 

44 

70 
36 

72 
38 

65 

52 

70 
58 

77 
58 

84 
49 

78 

55 

80 
51 

80 
52 

81 
43 

81 
55 

60 
65 

78 
54 

60 
39 

75 
50 

67 
53 

75 
42 

81 
48 

88 
56 

84 
59 

83 
49 

78 

54 

71 

53 

63 

55 

68 

58 

80 
56 

78 

50 

76.7 

51.1 

UNITY 

MAX 
MIN 

8* 
56 

82 
69 

84 

58 

73 
46 

72 
47 

66 

56 

65 

55 

64 
58 

79 
57 

82 
58 

80 
62 

77 
60 

80 
59 

60 
56 

74 
61 

76 

64 

70 
51 

76 

54 

72 
54 

69 

54 

76 
52 

79 
51 

79 
59 

86 
56 

84 
60 

67 

49 

65 

52 

68 

54 

76 

56 

80 
64 

81 
62 

75.7 
66.5 

WATERVILLE 

MAX 
MIN 

81 
51 

87 
58 

91 
62 

71 
53 

67 
58 

76 
58 

86 
54 

83 
54 

78 
64 

83 
58 

81 
54 

76 
53 

78 

53 

76 
52 

78 

49 

75 
54 

73 
54 

79 

51 

78 
50 

90 
58 

68 
62 

78 
58 

63 

54 

64 
56 

78 
60 

84 
61 

92 

60 

79.1 
55.9 

•EST  BUXTON  2  NNN 

MAX 
MIN 

89 

58 

91 

68 

79 
58 

80 
48 

72 
56 

67 

59 

78 
58 

66 

61 

79 

58 

82 
55 

84 
56 

80 
60 

80 
55 

78 

55 

87 
63 

82 
59 

75 

55 

75 
46 

76 
51 

71 
56 

79 
46 

81 
48 

75 
60 

85 
57 

84 
62 

64 

55 

61 

54 

62 

52 

70 
5S 

62 
5S 

74 
60 

77.0 
56.4 

HOODLANO 

MAX 
MIN 

80 
56 

84 

60 

83 

60 

90 
47 

ao 

47 

87 

50 

70 
56 

72 
58 

64 
58 

83 
56 

83 
57 

79 
61 

80 
63 

84 
56 

84 
59 

77 
61 

72 
63 

73 
52 

61 
53 

66 
57 

77 

50 

79 

51 

63 
56 

82 
61 

90 
60 

81 

58 

64 
57 

70 
57 

65 

5E 

66 
60 

64 
65 

77.9 
56.9 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

86 
63 

90 
66 

88 
70 

76 
55 

71 
55 

67 
62 

76 
62 

78 
68 

83 
61 

78 
58 

80 
62 

86 
60 

83 
57 

60 
53 

76 
60 

86 

66 

84 
60 

66 

47 

74 
53 

75 
60 

68 

45 

75 

44 

73 

54 

76 

61 

81 

60 

84 
63 

86 

63 

78 
63 

71   62 
64   5S 

81 
57 

76.7 
59.1 

AMMERST 

MAX 
MIN 

91 
65 

89 
75 

SO 
63 

80 
58 

68 
59 

70 
61 

81 
65 

87 
66 

79 
62 

82 
57 

84 
67 

83 
64 

84 
60 

73 
60 

87 
68 

66 
67 

75 
56 

76 

49 

76 
61 

71 
53 

79 
46 

70 
52 

76 

60 

85 
64 

85 
63 

75 
63 

73 

64 

69 
61 

85 
62 

64   72 
59   66 

79.1 
61.2 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

93 
66 

92 

73 

91 
71 

83 
56 

74 
60 

77 

59 

83 

58 

90 
68 

89 

65 

86 

56 

87 
65 

83 
66 

84 

62 

83 
61 

87 
67 

88 
73 

78 
64 

76 

47 

80 
59 

74 
60 

81 

51 

80 
52 

73 
61 

87 
62 

85 

66 

62 
62 

67 

60 

67 

6C 

87 
64 

5? 

SO 
56 

82.4 
61.6 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

91 
60 

90 
69 

87 
69 

77 
50 

72 
50 

71 
60 

80 
61 

87 

67 

85 
61 

82 

51 

85 
61 

82 
62 

64 
55 

SS 
65 

84 
67 

84 
69 

79 

60 

74 
42 

73 
56 

70 
58 

78 
43 

76 
46 

79 
58 

83 
62 

85 

58 

62 
62 

70 
58 

68 
56 

62 
63 

81 

5S 

80 
61 

80.3 
58.3 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

90 
68 

90 

71 

81 
68 

B3 
63 

70 
65 

64 
57 

82 

57 

88 
66 

80 
65 

83 
62 

82 
63 

80 
66 

82 
62 

75 
62 

85 
65 

88 
1 

75 
62 

75 
57 

76 
59 

72 
58 

76 

54 

77 

58 

70 
56 

66 

64 

77 
6S 

70 
60 

69 

58 

62 

56 

85     s: 

64  b'. 

76 
63 

78.6 
62.3 

See  R«l«fence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEV  ENGLAND 
JULY  1958 


Station 

Day 

Oi  Month 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

iO 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
73 

93 
75 

80 
64 

79 
65 

71 
60 

65 

58 

80 
56 

92 

67 

83 
67 

81 
67 

86 
56 

85 
70 

80 
58 

74 
57 

88 

65 

90 
73 

60 
65 

80 
60 

30 
64 

75 
53 

76 

59 

79 
62 

70 
50 

85 
66 

76 
64 

66 

62 

6S 
61 

68 

51 

69 

64 

66 
69 

76 
65 

79.9 
64.9 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

91 
64 

90 
67 

89 
68 

82 
57 

79 
57 

74 
56 

84 
59 

87 
67 

83 
58 

85 
55 

84 
63 

81 

70 

82 
63 

62 
39 

87 
67 

90 
70 

68 
64 

77 
48 

79 
58 

75 
58 

80 
46 

77 
50 

71 
60 

66 
64 

86 

55 

82 
62 

73 
52 

75 
50 

85 

69 

85 

58 

S3 
67 

32.4 
61.5 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

MAX 
MIN 

SS 

85 

85 

79 

71 

58 

60 

86 

77 

80 

31 

79 

82 

60 

84 

64 

75 

73 

74 

70 
57 

77 
31 

76 
63 

75 
59 

62 
62 

84 
65 

81 
63 

69 

59 

69 
57 

84 
65 

32 
62 

80 
65 

78.7 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

91 
67 

90 

70 

88 
70 

69 
60 

78 
58 

72 
60 

33 

56 

88 
67 

88 
66 

84 
60 

81 
60 

SI 
63 

62 

64 

62 
62 

62 
60 

64 
74 

84 
56 

82 
52 

82 
60 

82 
60 

84 
63 

34 
64 

72 

60 

64 
64 

82 
72 

62 
62 

76 
60 

70 
62 

84 
64 

32 
62 

32 
63 

32.4 
52.6 

CLINTON 

MAX 
MIN 

67 

87 
75 

87 
72 

SO 
58 

81 
59 

71 
60 

66 

60 

81 
53 

86 

65 

SO 
60 

82 
66 

S3 
68 

31 
51 

64 
64 

75 
67 

34 

70 

65 
62 

76 
52 

75 
62 

77 
51 

73 
53 

79 
57 

76 
61 

75 
62 

84 
65 

83 
64 

84 

59 

69 

53 

73 
59 

83 
63 

32 
66 

79.5 
62.5 

COHASSET 

MAX 

MIN 

90 
64 

93 
68 

93 

70 

76 
57 

60 
57 

72 
57 

80 
60 

91 
62 

81 
56 

85 
63 

87 
59 

89 
64 

81 
60 

77 
63 

65 
67 

90 
65 

79 
50 

80 
56 

SI 
53 

SO 
55 

79 
60 

75 
62 

65 
66 

71 
59 

70 
59 

73 
38 

88 
62 

36 
68 

61.9 
61.3 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

83 
62 

87 
66 

91 
68 

60 
61 

85 
58 

72 
36 

66 

56 

77 
61 

75 
52 

83 
39 

84 
64 

79 
68 

75 
53 

80 
61 

74 
53 

83 
64 

35 
65 

80 
30 

79 
53 

75 
54 

80 
34 

76 
62 

73 
63 

85 
66 

79 
53 

80 
53 

75 
63 

76 
64 

65 
59 

86 
66 

79.6 
61.6 

EDGARTOWN 

MAX 
MIN 

76 
60 

84 
62 

80 
64 

81 

57 

72 
57 

63 

57 

76 
37 

74 

63 

81 
59 

80 
64 

77 
55 

77 
65 

76 

59 

70 
62 

76 
55 

77 
54 

80 
53 

78 

53 

80 
60 

79 
54 

76 

52 

74 
53 

75 
61 

82 
63 

75 
52 

76 

50 

72 
62 

74 
52 

74 
36 

80 
59 

76.5 
59.3 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

90 
67 

89 
71 

SO 
67 

83 
62 

73 
56 

70 
56 

81 
60 

82 
68 

80 
56 

83 
63 

80 
66 

79 
68 

81 
63 

73 
63 

85 
56 

89 
73 

73 
65 

77 
56 

80 
54 

75 
52 

80 
53 

74 

59 

74 
62 

86 
55 

81 

70 

72 
63 

72 
63 

75 
62 

84 
69 

86 

63 

77 
65 

79.6 
64.1 

FITCHBURS  2  S 

MAX 
MIN 

93 
67 

92 
72 

84 
72 

85 
55 

74 
57 

68 
36 

56 

56 

90 
61 

83 
64 

85 
56 

88 
65 

62 
56 

85 
60 

87 
51 

89 
65 

38 

70 

79 
63 

60 
50 

79 

33 

75 
36 

74 
54 

78 
56 

79 
61 

64 
62 

89 

65 

78 
64 

64 

58 

68 
57 

78 
58 

85 
62 

82 
61 

81.0 
61.1 

FRAMINSHAM 

MAX 
MIN 

90 
67 

95 

71 

92 
75 

80 
63 

65 
60 

77 
60 

67 
60 

88 
63 

91 
67 

83 
50 

89 
64 

89 
69 

85 
63 

88 
51 

79 
67 

90 
71 

90 
55 

73 

33 

80 
65 

80 
63 

75 

55 

84 
54 

SO 
51 

79 
61 

89 
68 

85 
65 

73 
52 

67 
60 

73 
50 

90 
60 

87 
58 

83.2 
53.4 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

93 
66 

94 
75 

89 
69 

83 
58 

75 
57 

70 
62 

84 
50 

82 
63 

84 
64 

89 
60 

88 
66 

85 
58 

89 
63 

60 
54 

89 
56 

88 

74 

84 
65 

81 
33 

SO 
62 

77 
39 

86 
53 

82 

53 

75 
63 

90 
63 

86 

55 

77 
61 

65 

50 

56 

59 

87 
61 

84 
63 

82 
65 

82.7 
62.9 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
HIN 

83 
38 

88 
66 

86 
67 

76 

54 

77 
55 

66 

57 

58 
61 

72 
63 

73 
58 

76 
52 

82 
57 

83 
59 

82 
54 

84 
55 

78 
58 

83 
64 

79 
59 

76 
45 

75 
48 

73 
59 

68 

44 

77 
46 

73 
50 

78 
59 

82 
39 

83 
53 

79 
61 

71 
60 

65 

59 

81 
36 

83 
58 

77.4 
55.7 

HYANNIS  3  NE 

MAX 
MIN 

85 
65 

89 
66 

85 

57 

78 
53 

72 

54 

66 

63 

7* 
57 

77 
65 

S3 
55 

83 
55 

82 

59 

79 
58 

76 

54 

76 
62 

81 
65 

83 
69 

81 
68 

76 

47 

81 
53 

80 
62 

77 
56 

78 

55 

75 
62 

84 
55 

83 
67 

75 
58 

75 
69 

75 
65 

78 
64 

85 
60 

82 
54 

79.2 
52.4 

KNIGHTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

86 
54 

91 
65 

90 
70 

80 
53 

82 
57 

65 

58 

71 
60 

80 
66 

86 
62 

78 
52 

84 
50 

84 
64 

83 
57 

85 

54 

72 
60 

88 
68 

36 
62 

76 
44 

77 
53 

76 
50 

70 
45 

80 
47 

68 

32 

S2 
50 

84 
39 

34 
60 

77 
62 

73 
50 

68 
50 

85 
57 

86 
60 

79.9 
53.1 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

88 
64 

93 
69 

90 
73 

81 
59 

85 
60 

77 
59 

56 
60 

87 
61 

90 
65 

S3 
37 

88 
63 

88 
68 

85 
54 

88 
61 

79 
63 

38 
69 

81 
54 

79 
49 

78 
55 

79 
60 

77 
51 

84 
52 

81 
57 

75 
61 

38 
66 

85 
65 

73 
63 

56 

59 

73 
59 

39 
59 

85 
55 

82.4 
61.4 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

92 
66 

92 

74 

85 
69 

82 
59 

75 
56 

68 
50 

64 
59 

82 
65 

62 

54 

85 
60 

85 

55 

85 
67 

86 
62 

80 
52 

86 
67 

33 
73 

80 
66 

73 
62 

79 
70 

75 
50 

31 
33 

80 
57 

75 
62 

87 
63 

61 
56 

74 
63 

68 

60 

66 

55 

85 
60 

33 
62 

75 
64 

80.9 
63.2 

LOWELL 

MAX 
HIN 

95 
59 

94 
73 

93 
72 

64 
60 

76 
60 

75 
62 

87 
61 

92 
69 

66 
65 

88 
60 

88 
54 

86 
68 

88 
63 

88 
64 

89 
68 

90 
73 

35 
66 

62 
52 

62 
60 

77 
60 

33 
54 

84 
57 

77 
62 

37 
55 

90 
58 

84 
63 

65 

60 

66 

58 

88 
62 

36 
52 

84 
55 

84.6 
53.1 

MIODLETON 

MAX 

MIN 

S8 
75 

88 

75 

SO 
70 

80 
56 

77 

60 

75 
52 

82 
60 

84 
56 

81 
56 

82 

39 

84 

67 

82 

70 

82 

64 

78 
61 

60 
66 

84 
72 

80 
64 

76 

50 

76 
62 

74 
60 

78 

54 

77 
56 

74 
63 

84 
63 

79 
56 

77 
62 

69 
60 

69 
65 

82 

61 

30 
52 

78 
62 

79.4 
63.4 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
61 

73 
64 

76 

60 

78 
58 

67 

56 

61 

54 

69 
55 

70 
62 

76 
62 

73 

39 

72 
51 

72 

64 

72 

53 

69 

62 

72 
65 

72 
55 

74 
59 

73 
56 

74 
61 

75 
52 

73 
53 

70 
55 

75 
62 

76 
62 

71 
63 

69 

60 

72 
59 

73 
61 

71 
64 

77 

51 

73 
62 

72.5 
60.5 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

90 
70 

89 
72 

83 
66 

80 
66 

59 

50 

69 

51 

77 
62 

75 
58 

81 
58 

83 
65 

78 
58 

76 
68 

76 
65 

70 
63 

82 

67 

86 
70 

73 
66 

76 
61 

80 
66 

77 
66 

78 
60 

74 
62 

75 
55 

86 
67 

78 
66 

75 
66 

74 
66 

74 
65 

79 
70 

86 
67 

80 
67 

78.5 
55.8 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
64 

88 
72 

78 

57 

75 
54 

65 

58 

75 

59 

77 

64 

85 
64 

75 

33 

SO 
52 

60 
63 

81 

59 

82 
57 

74 
55 

84 
65 

SO 
65 

73 
33 

73 
46 

71 
58 

65 

48 

76 

44 

67 

47 

76 
60 

81 
61 

84 
53 

83 

59 

76 

51 

72 

59 

60 
58 

80 
37 

67 

60 

77.2 

57.3 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

91 
64 

93 
72 

90 
64 

78 
59 

77 
57 

67 

58 

80 
58 

88 
66 

83 
63 

78 
62 

87 
63 

83 
70 

SO 
63 

78 
61 

89 
66 

93 
70 

86 
64 

79 
52 

31 
60 

76 
59 

76 
57 

79 

58 

72 

50 

82 
65 

85 
63 

76 
62 

74 
60 

69 
51 

84 
52 

36 
53 

86 
52 

81.6 
52.1 

PROVINCETOWN  1  NW 

MAX 
MIN 

87 

87 

78 

83 
68 

82 

73 

70 
50 

75 

82 

84 

84 
67 

66 

70 

78 
66 

75 
69 

73 

76 

64 

76 

79 
56 

72 

50 

35 
63 

84 
65 

76 
62 

70 
61 

72 
62 

78 

63 

73 
68 

79.1 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

86 
65 

90 
67 

89 

68 

81 
59 

80 
57 

72 

58 

69 

39 

82 
50 

81 

69 

81 
57 

84 
52 

81 
65 

78 
67 

79 
38 

72 
64 

65 
63 

89 
65 

73 
47 

76 

39 

81 
61 

76 

53 

60 
51 

74 
58 

72 
52 

87 
56 

78 
64 

78 
64 

76 
63 

75 

63 

83 
56 

85 
62 

79.9 
51.3 

ROCKPORT  I  ESE 

MAX 
MIN 

86 
68 

92 
72 

82 
63 

78 
57 

71 
50 

68 
59 

74 
59 

71 
51 

81 
61 

SO 
63 

83 
65 

80 
69 

77 
63 

69 
61 

31 
55 

88 
71 

77 
56 

75 
56 

79 
61 

75 
50 

77 
57 

78 
59 

70 
62 

82 
62 

72 
62 

69 

60 

65 

60 

66 

60 

60 
61 

84 
54 

72 
63 

76.8 
52.2 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

90 
67 

90 
73 

85 
62 

76 

65 

67 
59 

62 

59 

72 
59 

75 
52 

81 
53 

78 

61 

81 

57 

84 
66 

80 
62 

67 

59 

87 
64 

68 
72 

75 
64 

78 
62 

79 
54 

70 
52 

77 
56 

75 
62 

66 

60 

80 
62 

75 
65 

64 
60 

63 

60 

64 
60 

87 
59 

85 
65 

SO 
54 

76.8 
62.9 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

91 
68 

89 
70 

80 
65 

74 
62 

68 
60 

64 
60 

82 
59 

78 
70 

84 
63 

82 

54 

80 
67 

SO 
70 

80 
65 

72 
62 

82 

69 

35 
71 

76 
62 

76 
54 

83 
62 

78 
60 

76 
57 

78 
62 

73 
54 

87 
68 

79 
58 

7« 
63 

76 
62 

72 
51 

83 
71 

34 
68 

80 
64 

79.2 
54.2 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

85 
59 

96 
63 

86 
68 

79 
56 

77 
56 

65 
59 

68 
62 

81 
54 

85 

63 

76 

55 

84 
58 

82 
62 

84 
56 

85 
55 

84 
58 

84 
53 

34 
63 

74 
49 

74 
53 

72 
61 

69 

49 

76 

49 

71 
54 

76 
59 

82 
61 

S6 
61 

72 
62 

70 
59 

65 
62 

84 
56 

82 

60 

78.8 
58.8 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

91 
67 

91 
71 

90 
74 

82 

50 

77 
53 

71 
51 

82 

60 

87 
72 

87 
55 

84 

59 

87 
58 

84 

70 

87 

60 

84 
64 

88 
64 

88 
73 

86 
66 

79 
53 

78 
64 

74 
63 

82 
53 

77 
56 

78 
35 

86 

64 

83 
66 

77 

63 

74 
61 

87 
68 

88 
63 

84 
61 

86 
53 

S3. 2 
63.5 

ST0CK8RI0GE 

MAX 
MIN 

88 
58 

87 
65 

80 
68 

78 
52 

57 

59 

77 
59 

76 

54 

85 
65 

75 

55 

61 
52 

85 
66 

83 
61 

32 
57 

75 
52 

85 
65 

34 
62 

74 
53 

75 
45 

73 
56 

66 
57 

77 
43 

65 

45 

78 
56 

81 
51 

83 
56 

85 
59 

76 
61 

74 
61 

82 
62 

83 
54 

69 
61 

76.4 
56.1 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

91 
63 

91 
69 

88 
70 

84 

57 

72 
62 

70 
59 

83 

50 

84 
68 

82 
69 

85 
59 

83 
64 

81 

70 

82 
54 

82 
60 

86 
68 

69 
70 

85 
63 

77 
48 

80 
39 

76 
60 

30 
50 

76 

51 

72 
62 

87 
65 

84 
63 

81 
63 

73 
65 

76 
62 

64 
71 

67 
37 

84 
56 

81.8 
62.6 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

88 
59 

93 
63 

90 
68 

79 
51 

80 
57 

69 
58 

68 
60 

82 

65 

87 
60 

79 

50 

84 
57 

89 
62 

81 

55 

86 
55 

77 
62 

62 
65 

64 
60 

78 
42 

77 

51 

75 

59 

72 
43 

82 

46 

74 
51 

80 
60 

36 

53 

87 

50 

70 
37 

70 
58 

76 

59 

65 
55 

83 
59 

60.4 
57.0 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

95 

63 

93 
68 

90 
70 

83 
62 

77 
61 

71 
64 

85 
67 

91 
69 

82 
67 

85 

56 

87 
63 

85 
66 

87 
57 

36 

59 

90 
67 

67 
71 

31 
62 

78 
47 

77 
57 

73 
61 

62 

47 

80 
49 

73 
38 

87 
63 

88 

51 

74 
62 

76 
52 

59 
60 

84 
65 

86 

59 

86 
64 

83.0 
61.6 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

90 
62 

90 
71 

82 

71 

82 
56 

72 

56 

55 

61 

82 
60 

88 

56 

81 
67 

84 
56 

84 
52 

83 
68 

S4 
63 

75 
57 

86 
67 

88 
71 

77 
51 

77 
45 

79 

57 

74 
59 

80 
48 

79 
49 

73 
61 

86 
50 

82 
63 

74 
53 

72 
61 

70 
50 

86 

55 

84 
56 

72 
65 

80.0 
51.0 

WALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

93 
64 

91 
72 

81 
73 

84 
56 

72 
60 

72 
61 

82 
62 

90 
70 

82 

70 

85 
56 

86 
66 

82 

70 

82 
66 

82 

50 

36 
58 

90 
74 

78 
64 

76 

50 

80 
66 

76 
62 

78 

50 

80 
54 

72 
62 

84 
64 

82 

67 

76 
65 

72 
63 

72 
62 

86 

70 

84 
60 

78 

68 

81.3 
63.7 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

89 
59 

86 
62 

83 
61 

77 

49 

69 
56 

68 

67 

78 
62 

85 
63 

77 
56 

61 
46 

85 
56 

82 
58 

62 
54 

74 
50 

84 
54 

61 
50 

74 
37 

77 
40 

72 

43 

66 

57 

76 
43 

71 
42 

77 
57 

80 
58 

82 
56 

77 
56 

72 
56 

68 

53 

82 
63 

80 
54 

70 
58 

77.6 
55.4 

WEST  LYNN 

MAX 
MIN 

92 
69 

92 

73 

79 
55 

81 
61 

74 
58 

65 

59 

82 
58 

89 
66 

81 

64 

83 
62 

89 
62 

85 
69 

62 
63 

73 
52 

87 
54 

69 
72 

77 
65 

79 
55 

79 
61 

74 
60 

79 
55 

80 
57 

69 
60 

85 
62 

80 
64 

66 

62 

66 

59 

67 
58 

87 
63 

85 
63 

73 
64 

79.6 
62.5 

WEST  MEDWAY 

MAX 
MIN 

93 
62 

91 
70 

86 
73 

85 

54 

75 
60 

78 
59 

87 
61 

90 
69 

63 
68 

37 
34 

87 
63 

65 
69 

68 
64 

74 
57 

88 
66 

90 
71 

81 
62 

73 
46 

79 
57 

76 
59 

81 
56 

76 
64 

31 

58 

89 
65 

88 
66 

73 
57 

67 
62 

73 
61 

82 
69 

65 
56 

SO 
63 

82.9 

61.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JULY    1968 


Day 

Ol  Month 

Ol 
g 

Slatior. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WESTON 

MAX 
MIN 

92 

64 

92 

69 

90 
70 

84 
53 

77 
58 

78 

58 

89 
58 

90 
57 

88 

64 

86 
56 

88 

51 

85 
66 

89 
60 

85 
58 

85 
56 

89 

70 

77 
61 

79 

46 

78 
56 

79 

97 

82 
48 

81 

48 

It 

87 
52 

86 
63 

83 
61 

63 
58 

69 
57 

88 
52 

84 
57 

79 
64 

82  19 

69i5 

WESTOVER  FIEi.0 

MAX 

MIN 

93 
66 

90 
70 

80 
67 

84 
59 

69 
61 

70 
61 

83 
65 

88 

69 

80 
65 

83 
57 

85 
68 

82 
66 

89 
63 

74 
53 

80 
58 

66 
72 

78 
57 

76 

49 

77 
64 

72 

57 

81 
60 

70 
53 

78 
62 

89 
65 

86 
63 

76 
64 

74 
64 

71 
62 

88 
65 

86 
61 

73 
56 

80  ^g 

62.6 

WORCESTER  WS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
67 

85 
71 

75 
67 

77 
60 

67 
56 

65 
57 

79 
60 

84 
67 

75 
53 

78 

50 

82 
62 

79 
62 

82 

59 

73 
53 

33 
55 

83 
55 

72 
59 

72 
53 

74 
57 

69 
56 

76 
63 

73 
58 

76 
69 

81 
64 

81 
66 

«9 
62 

63 

58 

67 
56 

83 
67 

80 
63 

70 
64 

76.1 
61.2 

WORCESTER 

MAX 

MIN 

91 
67 

89 
72 

81 
70 

81 
58 

68 
58 

68 

59 

l\ 

89 

67 

82 
63 

35 
58 

87 
60 

83 
55 

84 

59 

79 

60 

87 

56 

86 
58 

75 
59 

75 

46 

76 

57 

72 
54 

77 

64 

77 
62 

76 
60 

84 
63 

S3 
63 

73 
64 

68 

57 

66 

56 

82 
64 

82 
64 

74 
63 

79.4 
61.0 

NEW  HAMPSHIRE 

SENTON 

MAX 
MIN 

86 
57 

84 
65 

80 
58 

73 

45 

71 

49 

68 
56 

82 

60 

78 
58 

76 
62 

31 
50 

76 

60 

79 
58 

80 
52 

80 
54 

80 
60 

82 
65 

80 
51 

74 

44 

70 
60 

62 
52 

74 
45 

78 
45 

78 
67 

34 
56 

79 
65 

76 
57 

69 

54 

67 
51 

78 
60 

77 
57 

77 
54 

76.6 
54.8 

BERLIN 

MAX 
MIN 

77 
55 

88 
60 

89 

51 

80 
44 

78 
46 

73 
56 

68 

58 

81 
60 

63 

56 

30 
49 

85 

58 

71 
51 

79 
57 

85 
55 

81 
58 

80 
55 

85 
53 

72 

44 

77 
54 

70 
56 

64 

48 

77 
45 

82 

50 

89 
56 

88 
56 

B7 
53 

68 
56 

67 
57 

67 
58 

81 
57 

83 
53 

77.8 
54.4 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

S5 
60 

84 
71 

80 
59 

70 
47 

71 
48 

67 
57 

79 
60 

72 
55 

75 

54 

79 
52 

77 
60 

71 

56 

78 
54 

81 
55 

76 

54 

81 
58 

68 

51 

74 
47 

72 
56 

64 
52 

73 
48 

79 
48 

77 
57 

83 
55 

72 
60 

79 
55 

73 
66 

70 
50 

76 
59 

79 
56 

76 
58 

75.4 
96.4 

BLACKWATER  0AM 

MAX 
MIN 

87 
59 

92 

59 

92 
68 

83 

48 

33 

54 

75 
59 

64 
.  57 

82 

59 

68 

79 

50 

85 

55 

32 
61 

83 

54 

86 
55 

80 
64 

85 
65 

66 
60 

73 

44 

77 
51 

75 
59 

68 
47 

79 
46 

80 
48 

81 
60 

88 
56 

88 
61 

66 

56 

63 
56 

62 

58 

82 

68 

84 
59 

79.3 
56.3 

CAMP TON 

MAX 
MIN 

88 
58 

91 
62 

90 
63 

82 

45 

81 
52 

761 

59 

.  66 

83 

59 

67 

57 

80 
46 

85 
54 

73 
61 

75 
52 

85 
53 

83 
62 

83 

66 

36 
57 

76 

43 

78 
52 

73 
56 

58 

44 

79 
46 

33 
56 

83 
57 

88 
56 

88 
50 

72 
56 

68 

58 

65 

60 

83 
58 

83 
66 

79.4 
55.5 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 

61 

93 
71 

85 

58 

82 
52 

73 

58 

66 

59 

83 

59 

71 

65 

81 

56 

85 
52 

87 
62 

83 
62 

86 
57 

82 

59 

89 
56 

86 
58 

76 
50 

77 
44 

76 
57 

73 
53 

31 
45 

62 
46 

30 
61 

88 
62 

86 
62 

66 

57 

66 

57 

69 
68 

82 
52 

86 
57 

70 
61 

79.7 
68.1 

DURHAM 

MAX 
MIN 

91 
60 

93 
72 

94 
66 

82 

53 

75 

58 

71 
58 

83 

58 

78 
62 

81 
60 

87 
56 

86 

58 

34 
65 

36 
50 

78 

58 

86 
64 

87 
65 

66 
50 

79 

45 

78 
66 

74 
56 

82 
50 

82 
50 

78 
58 

88 
57 

86 
62 

76 
59 

63 
67 

65 
56 

89 
61 

85 

67 

85 
60 

81.7 
58.6 

EAST  DEERING 

MAX 
MIN 

88 
56 

88 
64 

80 

58 

79 
46 

70 
53 

68 

59 

80 
57 

71 
62 

81 
49 

83 
56 

32 
61 

33 
54 

78 
53 

83 
63 

82 

52 

78 
55 

79 
41 

74 
53 

70 
53 

73 
44 

78 
44 

77 

48 

8* 
59 

84 

56 

74 

58 

62 

56 

61 

56 

79 
58 

81 
66 

68 
57 

77.3 
54.8 

FABYAN 

MAX 
MIN 

85 
47 

84 
67 

75 
56 

72 
36 

72 

43 

65 

54 

80 
56 

76 

53 

73 
54 

82 
42 

78 
53 

72 

55 

78 
55 

79 
48 

75 

60 

78 
53 

67 

49 

72 

35 

72 

46 

60 
50 

72 
37 

80 
37 

76 
66 

82 
54 

80 
48 

70 
52 

62 
62 

68 

62 

73 
47 

74.4 
60.1 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

71 
51 

81 
58 

77 
56 

72 

40 

68 

36 

69 
46 

60 
50 

70 
54 

62 
55 

73 
45 

77 
49 

67 
53 

69 
53 

72 

47 

77 
56 

73 
51 

74 
47 

64 
42 

71 
49 

62 

52 

53 

42 

71 
42 

76 

61 

78 
51 

80 
64 

81 

58 

69 

53 

67 

54 

56 

7* 

53 

7S 
51 

71.4 
50.5 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

92 
58 

94 
70 

88 
67 

81 

48 

77 
55 

73 
62 

83 

58 

83 
61 

80 
57 

84 
51 

82 
57 

82 

51 

89 
56 

83 
56 

84 
66 

36 

67 

82 
61 

79 
44 

76 
53 

72 
58 

60 
47 

32 
48 

30 
60 

88 
60 

87 
61 

80 
60 

64 
53 

64 

53 

80 
62 

85 
58 

78 
60 

81.1 
57.9 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

90 
55 

96 
68 

94 
65 

83 

46 

81 

54 

77 
60 

64 
57 

86 
58 

68 
56 

79 
49 

88 
55 

82 
62 

81 
53 

87 
57 

83 
55 

34 
65 

87 
60 

74 

41 

79 
52 

75 
57 

67 

44 

78 
45 

81 

65 

82 

59 

89 
60 

88 
62 

66 

55 

64 
56 

63 
57 

81 
56 

83 
68 

80.0 
56.2 

SRAFTON 

MAX 
MIN 

89 
53 

88 
58 

83 
61 

77 

40 

72 
52 

73 
59 

82 

57 

80 
56 

76 

51 

33 
43 

79 
50 

30 
57 

32 
48 

81 
51 

82 
63 

85 
62 

79 
54 

76 
36 

74 
49 

69 
56 

77 
38 

81 
37 

79 
68 

86 
56 

86 
60 

77 
60 

62 

66 

61 
55 

80 
58 

80 
51 

74 
53 

78.4 
62.5 

HANOVER 

MAX 
MIN 

90 
59 

89 
72 

83 
65 

77 
43 

77 
56 

68 
63 

85 

63 

67 
60 

79 
58 

83 
53 

76 

58 

72 

60 

39 
54 

82 
58 

84 
67 

85 
67 

76 
51 

77 
45 

76 
66 

70 
56 

78 
47 

81 

46 

81 
59 

88 
61 

88 
67 

72 
61 

70 
68 

66 

59 

81 
63 

82 
59 

73 
59 

78.7 
68.1 

KEENE 

MAX 
MIN 

93 
59 

92 
65 

87 
67 

80 
51 

71 
55 

72 

59 

84 
64 

37 
63 

80 
51 

85 
55 

86 
60 

34 
65 

87 
56 

80 
57 

87 
56 

85 
59 

78 

59 

78 
46 

76 

56 

72 
55 

61 
44 

78 
45 

82 
58 

87 

64 

88 
61 

72 
62 

73 
59 

69 

58 

85 
56 

86 
57 

79 
61 

81.4 
58.8 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

91 
60 

?! 

82 

60 

77 
53 

78 

56 

65 

58 

83 

58 

67 

60 

78 
59 

85 
55 

78 
61 

81 
60 

84 
57 

31 
60 

84 
65 

86 
67 

73 
59 

79 
50 

75 
56 

68 

55 

78 
51 

82 
50 

32 
59 

88 
62 

86 
61 

67 
55 

63 

54 

63 

56 

82 
60 

82 
60 

71 
52 

78.3 

58.4 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

86 
55 

86 
65 

83 
58 

75 
43 

72 

46 

66 

55 

79 
60 

78 
56 

77 
56 

80 
49 

80 
55 

75 
59 

80 
50 

32 
53 

60 

82 
61 

71 

64 

74 

41 

73 
51 

66 

54 

75 
46 

30 
43 

77 
58 

84 
58 

84 
55 

76 
58 

71 
55 

73 
52 

30 
61 

80 
55 

78 
61 

77.4 
64.0 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
59 

89 
69 

83 
52 

78 
47 

77 
55 

68 
63 

89 
62 

65 
59 

78 
53 

84 
51 

77 
57 

73 

55 

89 
55 

82 

57 

89 
57 

84 
65 

74 
46 

75 

41 

73 
55 

69 
50 

60 
44 

81 
47 

82 
59 

88 
62 

87 
56 

73 
57 

68 
67 

66 
69 

80 
59 

84 
59 

74 
58 

78.6 
66.0 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

94 
62 

94 
71 

86 
65 

80 
54 

76 
56 

70 
62 

84 
60 

78 
64 

82 
60 

83 

54 

86 
62 

84 
62 

87 
58 

32 
60 

87 
58 

36 
70 

76 
57 

30 
47 

76 

60 

70 
55 

84 
50 

80 
50 

80 
60 

88 
64 

89 
53 

69 
56 

67 

57 

58 
56 

83 
61 

86 
56 

70 
62 

80.9 
59.6 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

91 
57 

92 
63 

87 
65 

80 
49 

73 
55 

70 
56 

81 
57 

78 
62 

80 
56 

84 
51 

65 
57 

83 
60 

84 
55 

79 
56 

85 
65 

86 
55 

78 
57 

76 
41 

77 
52 

72 
54 

79 
43 

78 
47 

78 
59 

85 
59 

83 
58 

76 
60 

63 

56 

6* 
56 

83 
60 

84 
55 

76 
58 

79.7 
56.3 

MONROE  5  NNE 

MAX 
MIN 

76 
60 

87 
62 

87 
60 

76 
49 

73 
51 

72 

58 

68 
61 

79 
60 

63 

59 

79 
53 

83 
53 

76 

61 

63 
55 

34 
57 

85 

59 

85 
66 

78 
57 

73 
43 

76 
51 

71 
67 

60 
49 

75 
47 

79 
51 

79 
61 

86 
59 

83 
69 

74 

59 

71 
57 

67 

60 

78 

50 

80 
55 

76.9 
56.5 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 

MIN 

88 
63 

39 
69 

81 
63 

75 
53 

74 
50 

69 
59 

75 
59 

72 
61 

83 

58 

78 

54 

79 
62 

77 
62 

78 
55 

76 
57 

81 
53 

84 
66 

72 
56 

74 
43 

66 

57 

64 

54 

72 

49 

74 

49 

80 
58 

33 
62 

82 
59 

73 
59 

63 

55 

66 
56 

73 
60 

82 
59 

68 
62 

76.7 
63.0 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

60 
48 

58 
49 

50 
40 

46 
38 

52 

38 

55 

46 

56 

47 

55 

47 

50 
43 

62 

43 

54 

49 

55 
43 

55 

42 

57 
46 

57 

51 

62 

45 

46 

32 

52 
37 

45 
40 

41 
38 

49 
36 

60 
42 

60 
50 

61 
46 

60 
50 

60 

48 

62 

48 

63 
46 

65 
49 

52 
44 

50 
42 

64.5 

44.0 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

93 
60 

93 
66 

80 
66 

83 
52 

78 
58 

68 
61 

84 

59 

39 
66 

83 
63 

85 
52 

88 
60 

35 
63 

87 
58 

30 
60 

86 
66 

86 
68 

76 
54 

77 
44 

77 
55 

73 
54 

82 

46 

80 
49 

78 
60 

87 

62 

86 
62 

69 

61 

62 

59 

66 

58 

86 
62 

84 
57 

70 
61 

80.7 
58.8 

NORTHWOOD 

MAX 

MIN 

91 
62 

90 
71 

86 
66 

80 
56 

71 
56 

70 
56 

82 
56 

78 
61 

79 
59 

81 
57 

32 
60 

30 
64 

87 
58 

82 
67 

63 
63 

87 
66 

SO 
60 

75 
52 

74 
55 

71 

54 

77 
50 

79 
52 

79 
59 

36 
63 

84 
63 

75 
57 

63 
55 

63 

54 

80 
60 

86 
61 

79 
62 

79.3 
56.9 

PETERBORO  2  S 

MAX 

MIN 

89 
63 

87 
71 

65 
67 

75 
57 

69 

53 

67 
59 

77 
59 

85 
63 

77 
61 

82 
50 

35 
65 

30 
63 

82 
66 

60 
62 

81 
50 

82 
55 

77 
57 

76 
46 

73 
56 

68 
55 

75 

49 

75 
52 

76 

53 

80 
61 

82 
57 

80 
60 

63 
55 

64 

54 

80 
60 

79 
59 

75 
60 

77.6 
69.0 

PINKHAH  NOTCH 

MAX 
MIN 

79 
58 

80 
67 

75 
58 

65 

44 

67 

47 

59 
55 

71 
55 

67 
56 

72 
55 

76 
47 

68 
52 

70 
55 

77 
52 

74 
52 

72 
59 

78 
62 

66 

51 

66 
49 

66 
48 

60 
52 

71 
50 

76 

44 

74 
56 

80 
65 

76 

55 

66 

54 

53 
50 

58 
53 

72 
56 

73 
55 

70 
52 

70.4 
53.7 

PLYMOUTH  1  WNW 

MAX 
MIN 

88 
55 

91 
59 

90 
62 

82 

45 

78 
47 

76 

55 

65 

58 

83 

55 

66 

55 

73 
46 

84 
53 

75 

59 

75 
52 

83 
52 

82 

56 

82 

60 

65 
67 

75 
41 

76 
50 

75 
49 

66 
44 

72 

43 

81 
47 

80 
56 

87 

54 

86 

59 

63 

54 

64 

65 

62 

59 

75 
57 

82 
55 

77.8 

53.2 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

88 
60 

93 
70 

76 
57 

79 
53 

68 
55 

65 

56 

80 
57 

71 
61 

81 
60 

82 
56 

88 
60 

33 
63 

30 
59 

71 
56 

79 
63 

88 
66 

78 
54 

77 
46 

79 
56 

74 
55 

80 
51 

80 
50 

74 
58 

87 
58 

78 
63 

64 

60 

62 

56 

65 

67 

84 
53 

34 
60 

69 
50 

77.6 
67.9 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

86 
59 

92 
62 

92 
67 

83 
50 

78 

54 

71 
59 

69 
62 

33 
63 

72 
59 

77 

54 

33 
57 

83 
55 

83 
55 

83 
55 

79 
62 

85 
67 

35 
59 

75 

43 

75 
63 

76 

65 

71 
42 

79 
46 

76 
55 

79 
60 

86 
57 

87 
60 

73 

56 

72 
59 

70 
50 

82 
57 

86 

60 

79.7 
57.2 

WEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

87 
59 

90 
63 

90 
65 

82 

46 

76 
53 

77 
61 

69 
64 

34 
62 

77 
63 

79 
53 

86 

55 

75 
65 

76 
54 

84 
55 

82 
60 

86 
67 

35 
59 

78 
44 

76 
46 

76 
59 

68 

45 

31 

43 

80 
49 

84 
61 

88 
56 

90 
59 

79 
59 

69 
60 

69 
61 

82 
58 

83 
58 

80.1 
57.0 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

92 

61 

93 
67 

88 

66 

33 
52 

73 
57 

70 
58 

83 
56 

82 
59 

83 

59 

85 
54 

86 
59 

85 
62 

86 
57 

81 
57 

37 
65 

88 
66 

31 
50 

80 
44 

79 

51 

75 
49 

83 
45 

81 
47 

79 

59 

37 
51 

84 
63 

74 
62 

67 
52 

65 

57 

85 
59 

82 
57 

32 
61 

81.6 
57.8 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

91 
60 

93 
74 

87 
67 

31 
51 

31 
57 

73 
62 

83 

59 

81 
62 

81 
57 

85 

53 

82 

53 

89 
65 

84 
57 

85 
57 

86 
65 

66 
66 

62 
62 

78 
43 

78 
57 

72 
60 

79 
53 

83 

50 

82 
60 

88 
62 

88 
61 

82 
57 

63 

55 

63 
56 

80 
61 

83 
68 

79 
60 

81.9 
59.0 

;  Notes  Following  Station    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENr.uAND 
JULY  1959 


Station 

Day 

Ol  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

tgOODSTOCK 

MAX 
MIN 

S8 
58 

90 
70 

80 
62 

77 
47 

76 
56 

66 

55 

79 
58 

69 
57 

76 
55 

83 
49 

81 
53 

81 
60 

80 
53 

82 
54 

75 
53 

87 

63 

76 
56 

77 
42 

78 
50 

75 

54 

76 
45 

80 
45 

87 
59 

87 
57 

84 
55 

70 
57 

64 
57 

67 
57 

77 
56 

82 
57 

79 
52 

76.4 
55.4 

RHODE  ISLAND 

SLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

81 
63 

79 

64 

81 
63 

77 
52 

66 

50 

65 

59 

74 
59 

75 
55 

75 
53 

76 
61 

75 
55 

74 
65 

73 
52 

69 
63 

73 
57 

75 
66 

75 
50 

74 
57 

76 
63 

73 
60 

74 

59 

71 

57 

73 
54 

78 
64 

76 
66 

71 
63 

75 

54 

72 
64 

76 
57 

76 
53 

61 
65 

74.7 
62.7 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

91 
66 

89 

71 

SO 
66 

76 
67 

71 
57 

66 
56 

65 

59 

68 
67 

62 
64 

84 
57 

84 
63 

66 
67 

S3 
61 

74 
57 

65 
65 

88 
68 

76 
49 

60 
59 

75 
56 

62 
52 

75 
55 

73 

60 

86 
63 

84 
55 

72 
62 

67 

60 

74 
62 

87 
67 

84 
58 

72 
61 

60.0 
61.1 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

87 
62 

89 
69 

88 
69 

80 
59 

74 
60 

67 
52 

80 
60 

78 

67 

79 
67 

60 

54 

77 

64 

76 

66 

78 
62 

76 
58 

83 
66 

86 
70 

62 
63 

76 
46 

80 
50 

78 
50 

76 
52 

74 
56 

76 
52 

84 
61 

82 

57 

78 
62 

72 

63 

75 

62 

83 
65 

84 

57 

62 
65 

79.4 
61.3 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

67 
6". 

86 
66 

82 

68 

80 
62 

70 
50 

70 

59 

76 

60 

75 
65 

83 
65 

83 
60 

76 
65 

63 
60 

76 

63 

72 

63 

80 
65 

83 
67 

79 
56 

76 
57 

84 
54 

78 
60 

79 
59 

72 

56 

75 
64 

86 

63 

76 
68 

73 
63 

73 
63 

76 
63 

80 
66 

84 
60 

80 
67 

78.4 
63.0 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
69 

90 
73 

82 
66 

79 
62 

68 

60 

67 
60 

60 
62 

85 
69 

80 
66 

83 
60 

84 
66 

81 
71 

77 

63 

71 

60 

85 

67 

90 
73 

78 
51 

76 
54 

80 
64 

76 
60 

76 
56 

73 

57 

73 
53 

66 
56 

80 
66 

70 

64 

71 

54 

75 
62 

83 

59 

65 
63 

76 
56 

79.1 
53.9 

VERMONT               , 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

92 
61 

92 
64 

92 
68 

84 
51 

80 
55 

70 
56 

68 
62 

86 
63 

73 
61 

81 
55 

82 
55 

61 
64 

80 
55 

68 
56 

78 
60 

66 
67 

35 
61 

77 
44 

79 
48 

75 
60 

71 
45 

SI 
47 

75 
50 

80 
60 

se 

61 

90 
61 

74 
59 

73 
59 

67 
60 

84 
59 

75 
60 

80.3 
57.7 

BENNINGTON  2  NW 

MAX 
MIN 

89 
57 

88 
63 

64 
65 

76 
51 

70 
57 

79 
57 

80 
66 

84 
63 

75 
55 

82 
50 

61 
66 

74 
59 

83 
54 

61 
54 

66 
66 

83 
70 

74 
57 

76 
44 

73 
57 

70 
56 

76 
43 

76 
46 

78 
60 

62 

65 

85 
57 

86 
69 

84 
61 

79 
60 

84 
66 

62 
57 

74 
61 

79.9 
56.5 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

88 
59 

86 
60 

84 
58 

78 
42 

74 

40 

69 

54 

76 

60 

77 
56 

77 
67 

81 
49 

82 
56 

73 
56 

7« 

51 

62 

50 

82 

59 

78 
62 

77 
52 

76 
42 

75 
50 

67 
51 

74 
46 

78 
43 

SO 
59 

86 

56 

86 
55 

62 

57 

71 
67 

76 
55 

79 
66 

60 

54 

80 
54 

78.5 
53.  S 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
62 

86 

66 

78 

58 

73 
50 

67 
54 

61 
60 

78 

51 

70 
62 

78 
58 

82 
55 

73 
63 

68 

58 

80 
54 

86 
58 

85 
68 

81 
64 

73 
53 

76 

50 

70 
61 

64 
55 

75 
51 

80 
53 

79 
63 

87 
61 

66 

62 

86 

64 

79 
62 

75 
63 

83 

63 

82 
52 

79 

61 

76.4 
59.4 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

91 
53 

90 
68 

88 
62 

80 
42 

72 
52 

71 
59 

85 

61 

63 

58 

79 
55 

84 

46 

84 

52 

79 

58 

86 
48 

82 

60 

86 
61 

66 
63 

80 
55 

77 

37 

77 
47 

70 
55 

79 

40 

79 

39 

81 
56 

86 
58 

88 
50 

84 

50 

70 
56 

67 
56 

60 

60 

62 

54 

76 
53 

80.7 
53.4 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

84 
54 

90 
60 

68 
62 

81 
43 

77 
46 

75 
57 

67 

64 

85 
56 

66 

57 

80 
50 

65 

52 

75 

69 

71 

51 

84 

53 

83 

58 

85 
55 

84 

55 

73 
40 

78 
42 

72 
56 

66 

42 

79 
43 

82 

47 

83 
5S 

87 

54 

89 
57 

76 

58 

70 
60 

75 
61 

62 
55 

62 

53 

79.1 
53.8 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

93 
64 

90 

70 

86 

64 

74 
49 

77 
56 

82 
61 

86 

66 

81 
61 

83 
56 

84 
64 

81 
68 

72 
60 

64 
55 

65 
59 

86 

56 

86 
71 

84 
56 

81 
47 

74 
58 

66 
55 

60 

49 

81 
51 

81 
61 

66 

62 

89 
69 

88 
61 

83 
61 

76 

60 

83 
65 

83 
61 

80 
64 

82.2 

50.1 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

89 
60 

88 
63 

82 
64 

77 

45 

70 
52 

77 
60 

80 
62 

76 
56 

77 
58 

82 
49 

76 
56 

78 
57 

85 
49 

83 
51 

65 
53 

85 
51 

76 
55 

76 
36 

73 
54 

57 

48 

78 

39 

77 

41 

78 
58 

82 
51 

86 
53 

80 
55 

76 
56 

70 
56 

78 
61 

84 
51 

69 
59 

78.8 
64.1 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

89 
55 

83 
65 

78 
61 

73 
43 

72 
45 

76 
56 

76 
61 

75 
59 

79 
58 

85 
59 

75 
57 

70 
50 

76 
49 

87 
61 

83 
65 

62 

64 

73 
51 

78 
45 

73 
56 

67 
55 

77 

45 

84 
46 

61 
60 

87 
56 

66 
56 

86 
66 

61 

58 

60 
56 

63 

60 

80 
59 

79 
56 

79.4 
55.6 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

78 
60 

75 
6S 

74 
54 

67 
46 

68 
53 

64 
55 

74 
62 

70 
50 

73 
58 

74 
54 

76 
58 

76 
60 

76 
56 

76 
56 

62 
60 

69 
58 

67 
52 

73 
45 

67 
55 

65 

54 

69 
45 

73 
45 

81 

59 

84 
58 

85 
62 

78 
60 

70 
59 

68 

60 

74 
53 

72 
56 

72 
54 

73.3 
55.9 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

82 
60 

90 
62 

68 
52 

SO 

44 

74 
51 

73 
55 

73 
66 

77 
60 

66 
56 

79 
51 

83 
54 

74 
60 

66 

54 

61 
55 

64 
60 

64 
66 

85 
56 

72 
44 

78 
48 

71 
56 

61 
47 

76 
46 

60 
52 

61 
60 

86 
56 

87 
59 

80 
61 

73 
62 

68 
63 

83 
58 

82 
56 

78.0 
56.1 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
60 

87 
68 

76 
59 

72 
47 

70 
52 

66 
60 

82 
61 

64 

57 

76 
54 

82 
50 

71 
62 

64 
54 

78 
51 

62 
56 

82 
66 

60 
,61 

68 
49 

74 
45 

68 
56 

61 

54 

74 
49 

79 

46 

79 
61 

84 

58 

85 
57 

75 
59 

69 
59 

66 

59 

79 
64 

79 
51 

76 
57 

76.4 
66.5 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

73 
54 

73 

45 

65 

54 

64 
46 

57 
43 

66 

46 

66 
57 

61 

51 

62 

46 

66 
50 

67 
56 

66 

47 

65 

48 

72 

54 

64 

55 

62 

40 

60 
37 

61 

45 

61 

44 

52 
42 

66 

52 

63 
52 

72 
52 

72 
56 

7X 
57 

65 
62 

62 
50 

68 
55 

65 

50 

64.9 
49.5 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

88 
54 

84 
59 

77 
52 

74 
43 

74 
43 

70 
53 

75 

57 

67 

56 

79 
52 

82 

49 

70 
55 

75 
51 

78 
51 

83 
43 

80 
62 

78 
56 

70 
46 

77 
45 

70 
53 

66 

52 

75 
47 

81 
46 

82 
58 

86 
55 

87 
66 

81 
58 

74 
56 

74 
66 

82 

59 

81 
57 

79 
56 

77.4 
53.0 

NORTHFIELD  NORWICH  UN IV 

MAX 
MIN 

88 
58 

88 
69 

85 
62 

79 
44 

73 
50 

81 
62 

80 
59 

60 
60 

80 
51 

81 
50 

81 
59 

75 
57 

84 
52 

63 
48 

61 
66 

86 
67 

63 
53 

63 
54 

61 
56 

71 
55 

76 
45 

60 
44 

60 
60 

66 

50 

91 
55 

87 
57 

60 
56 

71 
59 

82 
62 

61 
58 

60 
66 

81.2 
66.0 

REAOSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

87 
58 

69 
67 

85 
67 

77 
53 

79 

53 

67 
56 

68 
62 

80 
61 

82 
60 

76 
52 

81 
55 

84 
58 

83 
54 

63 
54 

63 

58 

85 
65 

79 

58 

74 
43 

77 

48 

74 

58 

64 
43 

81 
45 

74 
50 

84 

59 

61 
59 

85 
67 

82 

60 

70 
59 

67 

59 

64 
55 

63 
58 

79.0 
66.3 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

88 
61 

90 
71 

85 
66 

76 
49 

74 

54 

77 
65 

82 
66 

85 
62 

77 
59 

80 
55 

80 
61 

76 
55 

88 
54 

82 

54 

85 
56 

89 
61 

61 
56 

75 

46 

72 
59 

66 
57 

76 
46 

SO 
48 

74 
62 

63 
64 

84 

54 

94 
60 

82 

60 

78 
60 

78 
66 

60 
60 

72 

59 

80.1 
68.5 

ST  ALBANS  SAY 

MAX 
MIN 

87 
63 

86 
70 

SO 
62 

75 
50 

69 
49 

75 
59 

76 
62 

74 
63 

80 
61 

62 
68 

74 
66 

71 
61 

79 
60 

86 
68 

82 

70 

81 
64 

73 
54 

78 
55 

69 
51 

67 
55 

77 

54 

63 

57 

60 
64 

87 

53 

87 
63 

86 
65 

84 
65 

79 
65 

84 
63 

82 
53 

61 
63 

79.1 
61.2 

SAINT  JOHNSSURY 

MAX 
MIN 

87 
58 

88 
72 

86 

59 

74 
48 

73 
48 

70 
68 

78 
63 

79 
58 

60 
58 

83 

51 

62 
56 

74 
56 

81 

53 

84 
54 

80 
65 

85 
65 

80 
55 

87 
45 

85 
53 

66 
56 

78 
49 

82 

47 

82 
59 

66 
59 

66 
57 

64 
53 

77 
57 

76 
56 

81 
61 

82 

57 

63 
55 

60.7 
56.4 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

78 
60 

82 
67 

81 
65 

73 
44 

71 
50 

63 
52 

72 
56 

73 
57 

76 
54 

67 

46 

75 
52 

76 

53 

74 
49 

75 
47 

74 
50 

76 
63 

75 
52 

65 
35 

66 

44 

65 
51 

62 

37 

69 

38 

69 
42 

74 
57 

75 
50 

76 

54 

76 
57 

69 
57 

66 

57 

75 
54 

74 
54 

72.6 
51.6 

VERNON 

MAX 
MIN 

90 
60 

94 
61 

92 

68 

SO 
52 

81 
55 

66 

56 

68 
66 

82 
55 

87 
57 

81 
56 

83 
58 

83 
63 

63 
55 

88 
56 

78 
60 

86 
61 

84 
59 

79 
47 

74 
51 

76 

60 

75 
45 

82 
46 

77 
53 

79 
60 

87 
59 

90 
59 

76 
60 

75 
60 

69 
63 

88 
58 

85 
61 

81.4 
57.5 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

78 
59 

87 

73 

65 
64 

83 
47 

75 

50 

72 

58 

75 
63 

81 
60 

84 
56 

64 
50 

86 
63 

72 
59 

72 
53 

85 
54 

87 
65 

66 

67 

85 

54 

75 

44 

81 
56 

71 
53 

69 
48 

60 
47 

79 
62 

86 
59 

87 
56 

88 
56 

at 

59 

76 
60 

74 
61 

80 
60 

86 
58 

80.3 
67.4 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

77 
56 

89 

55 

85 
56 

76 

40 

72 

42 

73 

48 

66 
56 

78 
56 

66 

57 

78 

45 

62 

45 

72 
55 

70 
52 

60 
45 

84 
47 

76 
61 

32 
52 

70 
39 

76 
39 

70 
54 

62 

42 

76 

42 

81 
41 

62 
52 

85 
62 

86 

52 

79 
55 

75 

69 

72 

58 

62 
57 

80 
53 

77.1 
50.5 

WILDER 

MAX 
MIN 

88 

60 

8S 
62 

84 
67 

78 
50 

77 

57 

,•63 

67 

64 

81 

61 

80 

58 

79 
55 

82 

56 

82 

54 

73 
64 

86 

55 

61 
60 

63 
67 

83 
59 

73 
45 

75 
47 

75 
59 

79 

48 

83 

45 

63 

51 

83 
61 

66 
56 

90 
60 

72 

60 

68 

50 

66 
52 

77 
60 

81 
60 

79.2 
57.4 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

86 

57 

90 
66 

90 
64 

80 
45 

77 

54 

76 
61 

70 
62 

83 
50 

66 

55 

78 

52 

63 
55 

77 
51 

74 
52 

82 
56 

62 

59 

69 
65 

85 
57 

72 

43 

74 
52 

74 
57 

66 

45 

76 

45 

80 
52 

81 

60 

66 

57 

86 

59 

76 

57 

68 
57 

66 

60 

79 

55 

80 
56 

78.6 
56.0 

See  Reierence  Motes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


■EW  EWBLAND 
JULY  195a 


Station 

And 

Depth 

Tlae 

Day  oi  month 

< 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STORRS,  coini 

MEASURED  UNDER  SOD 

1-2  IKCHES 

MAX 
MIN 

88 
72. 

86 
73 

78 
74 

84 
68 

75 
70 

74 
66 

82 
69 

8S 
74 

82 

71 

86 
68 

81 
73 

80 
74 

86 
72 

75 
70 

82 
72 

84 
75 

83 
70 

79 
66 

78 
70 

78 
66 

83 
65 

74 
68 

76 
68 

86 
70 

86 
72 

77 
72 

74 
70 

76 
70 

85 
72 

80 
71 

74 
71 

80.5 
70.4 

4  IMCBSS 

MAX 

MIN 

83 
72 

82 

74 

80 
76 

80 
71 

77 
72 

74 
69 

78 
70 

82 
74 

80 
73 

82 
71 

80 
74 

78 
74 

82 

73 

79 
71 

80 
72 

82 
76 

80 
71 

78 
70 

76 
72 

76 
68 

80 
68 

74 
69 

76 
70 

82 

70 

82 

74 

78 
74 

86 
72 

84 
72 

81 
74 

78 
71 

76 
74 

78.9 
72.0 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

72 
69 

73 
70 

73 
72 

72 
70 

72 
69 

70 
69 

70 
68 

72 
70 

72 
70 

72 
70 

72 
71 

72 
72 

73 
70 

73 
70 

- 

I 

73 
70 

73 
70 

71 
70 

70 
68 

71 
68 

69 
68 

70 
68 

72 
68 

73 
71 

73 
71 

71 
70 

69 
68 

74 
70 

74 
72 

72 
70 

71.8 
69.7 

KINGSTON,  R.  I. 

MEASURED  UNDER  SOD 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

76 
65 

76 
68 

74 
69 

75 
66 

70 
65 

66 
62 

73 

64 

72 
68 

74 
68 

75 
65 

71 
68 

71 
68 

76 
67 

70 
68 

75 
69 

77 
70 

75 
70 

73 

65 

72 

66 

70 
64 

73 
62 

69 

63 

70 
66 

74 

66 

75 
69 

70 
68 

70 
66 

71 
66 

/7 
69 

76 
68 

74 
69 

72.9 
66.7 

4    INCHES 

MAX 

MIN 

75 
67 

75 
70 

73 
71 

74 
68 

69 
66 

66 
63 

72 
64 

72 
70 

73 
69 

74 
67 

71 
68 

71 
69 

75 
68 

68 
70 

75 
69 

76 
72 

74 
71 

72 
66 

71 
67 

69 
66 

73 
64 

69 
66 

70 
67 

74 
68 

74 
71 

70 
69 

70 
68 

71 
68 

76 
70 

76 
69 

74 
72 

72.3 
68.2 

8  INCHES 

S  PH 

68 

69 

69 

69 

67 

66 

67 

69 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

71 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

70 

70 

70 

69 

68 

70 

71 

71 

69.2 

12  INCHES 

S  PM 

66 

68 

68 

68 

67 

66 

66 

68 

69 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

71 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

70 

70 

69 

68 

69 

70 

70 

68.5 

BURLINOTON  UNIV  OF  VT. 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 
MIN 

78 
65 

77 
68 

76 
68 

72 

63 

68 
63 

72 

64 

74 

66 

69 
67 

76 
65 

76 
65 

71 
68 

69 

65 

76 
63 

76 
66 

75 
68 

11 

73 
66 

74 
62 

69 
65 

65 
63 

73 

60 

72 
62 

75 
65 

79 
67 

79 
67 

78 
68 

77 
68 

72 
68 

78 
68 

79 
69 

77 
68 

74,2 
65.8 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

75 
65 

75 
68 

74 
68 

71 
64 

67 
64 

71 
65 

72 
66 

69 
67 

74 
65 

74 
65 

70 
68 

68 
66 

74 
64 

74 
66 

73 
69 

74 
70 

73 
67 

72 
63 

68 
66 

66 
64 

71 
61 

71 
63 

74 

66 

77 
67 

77 
68 

77 
69 

76 
68 

72 
68 

76 
69 

77 
70 

76 
69 

72.8 
66.4 

10  INCHES 

MAX 

MIN 

68 
64 

68 
66 

69 
67 

68 
66 

66 
65 

66 
64 

67 
65 

67 
66 

68 
65 

68 
66 

68 
67 

67 
66 

68 
65 

68 
66 

69 
67 

70 
68 

69 
67 

68 
66 

67 
66 

66 
64 

66 
63 

66 
64 

68 
65 

70 
67 

70 
67 

70 
68 

70 
69 

70 
69 

70 
68 

71 
69 

71 
69 

68.3 
66.3 

STORRS,  CONN  -  Soil  Type 
KINGSTON,  R. 


Woodbrldge  loan.   Ground  Cover:   Grass  Sod,   Instriunentatlon  3  Level  Bristol  Temp  Recorder. 


-  Soil  Type:   Bridgehampton  silt  loam   Ground  Cover:   Kentucky  Blue  grass,  clipped  to  2  inches. 

Instrumentation  -  2  and  4  inch  depths  -  Thermocouple  with  Bendlx-Frlez  Recorder.   8  and  12  Inch  depths  -  Standard 
Soil  Thermometers. 

BURLINGTON  UNIV  OF  VT  -  Soil  Type:   Uelrose,  fine  sandy  loam   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass. 

Instrumentation  -  Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


S*e  i«f«raac«  aot«a  following  StaUoo  tnd«x. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  ENGLAND 
JULY   1958 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

COVKNTRV,    CONN. 
ROCHESTER,    MASS. 
LAKEPORT,    N.    H. 

UASSABESIC   LA££,    N.    R. 
KINGSTON,    R.    I. 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
HAX 
UIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.24 

.26 
48 

.20 
40 
84 
58 

.21 
23 

.22 

71 

.26 
40 

.17 
40 
89 
60 

.27 
37 

.30 

.17 
53 

.26 
41 

.44 
55 
90 
65 

.10 
12 

.19 

.13 
34 

.08 

16 

■It 
85 
66 

.21 

16 

.26 

.15 
37 

.16 
23 

.22 
20 
81 
53 

.16 
12 

.00 

42 

.10 
15 

.21 
40 
80 
56 

.10 
16 

.03 
46 

.06 
18 

.07 
15 
63 
61 

.07 
19 

.09 

.14 
67 

.14 
30 

.08 
20 
81 

56 

.18 
25 

.18 

.25 
86 

.14 
49 

.02 
20 
64 
60 

.05 
21 

.19 

.16 
27 

.22 
23 

.15 
15 
83 
57 

.31 
12 

.21 

.24 
68 

.23 
40 

.32 
30 
89 
57 

.21 
22 

.14 

.20 
74 

.11 
47 

20 
75 
61 

.12 
18 

.05 

.08 

67 

.13 
49 

.18 
30 
79 
63 

.14 
6 

.17 

.19 
29 

.15 

1 

.06 

5 

88 

57 

.17 
12 

.09 

.00 
58 

.03 
21 

.30 
25 
84 
63 

.06 
6 

.11 

.19 
79 

.13 
23 

.11 
25 
84 
64 

.16 
21 

.21 

.29 
91 

.28 
47 

.10 
45 
85 
68 

.30 
41 

.27 

- 

.24 

54 

.22 
27 

.40 
SO 
79 
57 

.21 
14 

.09 

.15 
69 

.19 
31 

.20 
50 
80 
51 

.17 
34 

.29 

.22 
104 

.19 

57 

.17 
90 
77 
55 

.15 
48 

.32 

.18 
58 

.21 
49 

.11 

40 
69 
55 

.28 
20 

.19 

.18 
27 

.18 
15 

.12 
15 
85 
49 

.09 
19 

.12 

.03 
38 

.10 
18 

.21 
45 
84 
53 

.08 
2 

.05 

.04 
22 

.04 

7 

.21 
15 
84 
58 

.12 
10 

.13 

.18 
28 

.20 
19 

.14 
10 
94 
62 

.16 
13 

.11 

.10 
17 

.09 
10 

.17 
10 
86 
63 

.10 
35 

.08 

.23 
90 

.09 
32 

.10 
30 
64 
53 

.03 
50 

.24 

.06 
43 

.05 
17 

.04 
35 
60 
53 

.06 
33 

.08 

.07 
71 

.07 
36 

15 
60 
54 

.05 
20 

.18 

.19 
32 

.13 
35 

.07 
10 
81 
59 

.11 
10 

.22 

.13 
36 

.20 
31 

.24 
30 
85 
60 

.08 
5 

.13 

B4.77 
B1672 

4.70 
915 

B5.14 

905 

79.7 

58.3 

4.51 
632 

B5.07 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

speed 
ph. 

Relali 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

Percent  oi 

possible 

sunshine 

c 

station 

1 
1 

•oa| 
8  «  > 

Hi 

1 

> 
< 

ll 

g       1 

a     -2 

"si 

&3 

0) 

OH 
..  M 

l-t 

a 

OH 
am 

0. 

§ 

o 

I 

in 

8? 
I 

i 

H 

lei 

BLOCK    ISLAND   WB    AIRPORT,    R.    I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

3 

3 

1 

2 

0 

13 

7.7 

BLUE   HILL,    UASS. 

wsw 

13 

11.6 

35 

w 

19 

88 

83 

66 

80 

5 

5 

11 

0 

1 

0 

22 

43 

7.5 

BOSTON  WB  AIRPORT,    MASS. 

SW 

14 

9.8 

36++ 

WNW 

19 

81 

79 

62 

73 

4 

8 

2 

1 

0 

22 

53 

7.6 

BRIDGEPORT  WB   AIRPORT,    CONN. 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

84 

65 

74 

7 

9 

1 

0 

0 

21 

7.4 

BURLINGTON   WB   AIRPORT,    VT. 

S 

15 

7.9 

23 

s 

26 

83 

81 

58 

65 

8 

8 

2 

0 

0 

19 

55 

7.5 

CARIBOU   WB    AIRPORT,    MAINE 

SSE 

14 

9.0 

29++ 

w 

17 

89 

83 

61 

72 

6 

7 

2 

1 

0 

20 

- 

7.3 

CONCORD  WB  AIRPORT,    N.    H. 

NW 

9 

5.8 

24 

NW 

29+ 

90 

85 

61 

73 

5 

9 

2 

0 

0 

20 

50 

7.6 

HARTFORD  WB  AIRPORT,    CONN. 

s 

15 

9.2 

30 

NW 

20 

92 

89 

66 

77 

4 

6 

8 

1 

0 

0 

19 

41 

8.1 

MT.    WASHINGTON,    N.    H. 

w 

58 

25.0 

88% 

WNW 

19 

96 

92 

91 

92 

' 

6 

4 

7 

3 

0 

21 

22 

9.0 

NANTUCKET  WB   AIRPORT,    MASS. 

WSW 

19 

11.6 

27 

SE 

27+ 

93 

91 

76 

91 

« 

5 

4 

0 

1 

2 

18 

56 

8.2 

NEW    HAVEN   WB    AIRPORT,    CONN, 

" 

- 

6.2 

18 

SW 

29+ 

- 

88 

72 

" 

5 

8 

6 

1 

1 

0 

21 

50 

7.6 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

5 

6 

3 

2 

0 

20 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,    MAINE 

S 

15 

9.5 

27 

NW 

17 

92 

89 

67 

81 

7 

1 

3 

4 

1 

0 

16 

48 

7.6 

PROVIDENCE   WB   AIRPORT,    R.    I. 

SW 

16 

10.2 

25++ 

SSW 

12 

84 

84 

66 

74 

7 

7 

5 

3 

0 

1 

23 

48 

7.5 

WORCESTER  WB  AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

11.0 

36++ 

SW 

19 

- 

- 

- 

0 

5 

10 

5 

0 

0 

20 

- 

8.1 

%  Peak  Gust 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JULY   1958 


45" 


Ckur  s  t,  I 


^.  >^.. .,  ,4  WESTERN 
^ ^ 


V 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE   MILES 
0  10         20         30        40 


r 


UniOD   Tlll&c*   Dam 


\f        .-o  o@>....  j.j«r  /  J           -       -1    , 

J'       °  .jA-rr^kll.  F. 

I                                    y1  -OU  XastuD   Fmlli 

■CX«re«ont             /^  ,  rruikllii    1   ll¥    v   O 
I    O 


STATION   LEGEND 

•  9       Precipitation  only 

Precipitation,   storage 
-•--<*-      Precipitation   and   Temperature 
"V"  "T"  V"      Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 
.4" 
r>x7ff  o/  gage         O    A/on -recording! 
•    Recording,        »    5o/A  //p*j. 


41' 


72* 


USCaUl -«B -  iUb* V 1 1 1 • . 


Isollnes  are  dravn  through  points  of  approximately  equal  values   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
JULY  1958 


Chur  3  I,    >.    T.  I 


r'"^i 


itirmt  Coas  LAk* 


V 


NEW     ENGLAND. 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE   MILES 
0  10         20         30        40 


75TH  >mDlAII  TIO   ZOHI 


STATION   LEGEND 


Precipitation  only 

Precipitation,   storage 
[-•-I*-      Precipitation   and   Temperature 
■  TV"      Precipitation,   Temperature  and  Evaporation 


Type   of  gage-        O    Nan- recording; 
•    Recording,        9    Both  types. 

Double  circle  combinations   indicate   ttie  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


RAntuckvt   IB  i 


42- 


05Caill-WB-A»b«TiU«.    ■■    C. 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
JULY   1958 


STATUTE    MILES 
10  0  10  20         30         40 


7STH   ORIDIAK   TIMX   ZOMX 


STATION   LEGEND 

O   •  3  PrecipHation   only 

CD  Prtcipitation,   storage 

<>--•■  ■<>-  Precipitation  and  Temperature 

-<^-^-(^  Precipitation,  Temparature   and  Evaporation 

Type  of  gage        O      Non-recording-, 
•    Recording,      3      Botti  types 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


68*  67* 

nSCOmi-irB-Aghevllle,    K.    C. 5/58 


Isollnea  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data" 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
JULY  1958 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


1 

^ 

r 

n 

OBSERVATION 

6 

s 

V 

c 

< 

TIME  AND 

X   < 

E 

p 

TABLES 

STATION 

H      COUNTY 

< 

1 

e 

OBSERVER 

-.  1   !  ^  _ 

i 

s 

9 

i 

i 

§ 

1 

is 

COfMeCTICUT 

ANSONIA 

01201  NEW  HAVEN 

41 

20 

73 

09 

20 

BA 

ANSON I A  WATER  CO 

•AIUI)SVlLt.E 

022T|LlTO*ieLD 

41 

»0 

73 

02 

710 

BA 

WATER  BUR  HARTFORD 

BALTIC 

32m'nEw  LONDON 

41 

37 

72 

06 

140 

MID 

BALTIC  MILLS  CO 

BAMKilAMSTeO 

02«9  LiTCMflELO 

41 

SA 

72 

97 

420 

BA 

WATER  euR  HARTFORD 

BCACOM  FALLS 

«3T3  new  HAVEN 

41 

27 

73 

09 

180 

8A 

ROBERT  E.  GRAY 

g-OOKflt^O 

063«  rtARTFORD 

41 

90 

72 

44 

169 

c 

ENG  OEPT  HARTFORD       ] 

8«I0CtP0KT  MB  AP 

OeOA  FAIRFIELD 

61 

10 

79 

08 

NIO 

HIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

aaooKuyN 

Oflie|wlNDHAH 

41 

47 

71 

97 

279 

6P 

DONALD  J.  FIELDS        1 

.^LLS  MID6£  OAH 

0861 1  LITCHFIELD 

41 

39 

73 

29 

260 

MIO 

7A 

CONN  LIGHT  ♦  POWER      ( 

H.HLINCTOM 

ostsIhabtfobo 

41 

48 

72 

58 

460 

BA 

WATER  BUR  HARTFORD 

-*J.W.£«OO0  LAK.E 

10«3  FAIHFIELO 

41 

29 

73 

28 

500 

c 

CONN  LIGHT  *  POWdR 

.vRAPOhseT  NANoeu  STA 

1*86  MIDDLESEX 

28 

72 

31 

170 

BA 

ST  PARK  •  FOREST  COM 

. :lCm£STEH 

1««9.N£«  LONDON 

41 

34 

72 

17 

400 

6P 

6P 

RAYMOND  J.  RUSZALA 

JLLIMSVILLC  I  S 

1S3A  HARTFORD 

41 

41 

72 

96 

300 

BA 

COLLINS  CO*VANr 

.J*£KTIl* 

16*9  TOLLANO 

41 

48 

72 

21 

480 

12M  12M 

12H 

UNIVERSITY  OF  CONN 

.*e*M  HiLL 

1T13  LITCHFIELD 

41 

52 

73 

20 

1300 

9P'  9P 

CREAM  HILL  FARM 

.  *«.eu»i» 

1762  FAIRFIELD 

41 

23 

73 

910 

7A   7A 

JOSEPH  P.  SlMKOt  JR* 

A. SON  CAK£ 

iT9S  NEW  HAVEN 

41 

22 

72 

59 

160 

SA 

NEW  HAVEN  HATER  CO 

.  CiB» 

l»v*  FAIRFIELD 

41 

IB 

73 

05 

70 

8A 

BIRMINliMAM  HATER  CO 

.J  SI  KA¥£tt 

21»9  NEW  HAVEN 

*1 

17 

72 

92 

30 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

-*STOM  LAKE  RESCKVOIIt 

2288, FAIRFIELD 

41 

14 

73 

15 

260 

5P 

BRIOGEPORT  HYDRAULIC 

-,l.S  VlLLACe 

2A»{l1TCHFIELD 

41 

97 

73 

22 

580 

6P 

aA 

.-OTCy. 

3207! NEW  LONDON 

41 

21 

72 

03 

39 

MID 

GROTON  PUBLIC  UTlL 

-*l>TFO»0 

3««4  HARTFORD 

41 

46 

72 

42 

140 

c 

ENG  OEPT  HARTFORD 

'10TFORO  BAAIMARD  FLO 

3«»1  HARTFORD 

*l 

44 

72 

39 

15 

HID 

HID 

C  H 

SWO  TREATMENT  PLANT 

.*aTP«0  «a  AIRPMT 

3*&6  HARTFORD 

41 

96 

72 

41 

169 

HID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

"cMLOCItS  REiE8vOIR 

3»e3lFAIRFlEU) 

4 

41 

14 

73 

16 

240 

7P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

j£*ETT  CITY 

3BS7JNEW  LONDON 

41 

36 

71 

94 

400 

c 

JEWETT  CITY  MTR  CO 

LAKC  KONOMOC 

3989  NEW  LONDON 

41 

24 

72 

11 

180 

SA 

NEW  LONDON  WTR  MKS 

LAUREL  RESERVOIR 

%09«  FAIRFIELD 

41 

10 

73 

33 

340 

BA 

STAMFORD  WATER  CO 

MANCHESTER 

***3  HARTFORD 

41 

46 

72 

29 

392 

SA 

HANCHESTER  WTR  DEPT 

MAMSFIELO  rOLLOw  DAM 

4488  TOLLAND 

*1 

49 

72 

11 

250 

8A 

SA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MEAD  PONO  RESERVOIR 

4599  FAIRFIELD 

41 

12 

73 

31 

480 

8A 

STAMFORD  WATER  CO 

HIOOLETOWS  *.  M 

*767  MIOOLESEI 

41 

33 

72 

43 

369 

12M 

12H 

KORNEL  SAILEV 

HiLFODO 

479C  NtH  HAVEN 

41 

12 

73 

09 

30 

8A 

NEW  HAVEN  WATcR  CO 

MOHAW&  RAMGES  &TA 

4933 

LITCHFIELD 

41 

90 

73 

18 

1440 

6A 

H 

ST  PARK  *  FOREST  COM 

MOOOUS  RESERVOIR 

901B 

HIOOLESEl 

41 

30 

72 

26 

380 

FRANK  P.  U  WEILL 

MAMT  CARTEL 

S0T7 

HEW  HAVEN 

41 

25 

72 

200 

6P 

ep 

CONN  AGR  EXP  STA 

NATCHA>^  RAMGER  STA 

3123 

WINDHAM 

53 

72 

05 

400 

SA 

ST  PARK  •  FOREST  COM 

HATHAK  HALE  ST  FOREST 

3131 

TOLLAND 

41 

46 

72 

21 

570 

BA 

ST  PARK  .  FOREST  COM 

.-■  HARTFORD 

5262 

LITCHFIELD 

41 

93 

72 

57 

380 

8A 

WATER  BUR  HARTFORD 

,:»  HAVEN  MB  AIRPORT 

5273 

NEW  HAVEN 

41 

16 

72 

53 

6 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

sEMtMTON 

5285 

41 

♦2 

44 

ISO 

ENG  DEPT  HARTFORD 

NORFOLK  2  SM 

5445  LITCHFIELD 

58 

73 

13 

1380 

8A 

8A 

C  H 

EDWARD  C.  CHILOS 

NOR In  bRamFORO 

5510  NEW  HAVEN 

*1 

20 

72 

** 

210 

BA 

NEW  HAVEN  HATER  CO 

NORTH  CUIlFORO 

3»4l>NeM  HAVEN 

41 

23 

72 

43 

280 

BA 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

NORllALJl  GAS  RLANT 

5893  FAIRFIELD 

41 

25 

BA 

CONN  LOT  *    PWR  CO 

NOR»ICM  Pub  UTIL  PLT 

5910. NEW  LONDON 

41 

32 

72 

04 

20 

lOA 

lOA 

H 

OEPT.  PUBLIC  UTIL 

PAUCHALfG  FOREST 

6131  NEM  LONDON 

61 

71 

51 

270 

7A 

ST  PARK  *  FOREST  COM 

PEOPLES  RANGER  STA 

6239 

LITCHFIELD 

56 

73 

00 

439 

BA 

ST  PARK  •  FOREST  COM 

PROSPECT 

6597 

NEW  HAVEN 

41 

30 

72 

57 

420 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

PUTNAM 

6645 

WINDHAM 

54 

8P 

7A 

C  H 

ALPMONSE  BONNER 

PUTNAM  LAKE 

6655 

FAIRFIELD 

41 

05 

73 

38 

300 

8A 

GREENWICH  WATER  CO 

ROCKVlLLE 

6942 

TOLLAND 

ROCKVlLLE  WTR  *  AOUE 

ROCKY  RIVER  DAN 

6966  LITCHFIELD 

*1 

35 

73 

26 

220 

7A 

CONN  LIGHT  ♦  POWER 

ROIMO  PONO 

7002  FAIRFIELD 

*1 

16 

73 

32 

785 

3P 

RI06EFIELD  WTR  SUP 

SALISBURY 

710fl  LITCHFIELD 

41 

59 

73 

27 

1015 

9P 

9P 

HAROLD  MYERS 

SAUCATUCK  RESERVOIR 

7157 

FAIRFIELD 

41 

15 

21 

295 

5P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

SM6PAU6  0AM 

7373 

LITCHFIELD 

41 

73 

841 

12M 

12M 

SHUTTLE  HEAOOn  RESVR 

7432 

MAHTFORD 

41 

39 

72 

49 

370 

8A 

M 

WTB  COM  NEW  BRITAIN 

STAFFORD  SPRINGS 

7«4« 

TOLLANO 

41 

57 

72 

IB 

565 

6P 

MRS  DOROTHY  M.  &1RARU 

STAMFORD  i    N 

7970 

FAIRFIELD 

41 

08 

73 

32 

200 

5P 

5P 

C 

STAMFORD  MUSEUM 

STEVENSON  0AM 

FAIRFIELD 

41 

23 

10 

60 

CONN  LIGHT  *  POWER 

STOARS 

8138 

TOLLAND 

41 

48 

72 

15 

600 

HID 

HID 

C6 

U  OF  CONN  AGR  DEPT 

TORRIMOTON 

8436 

LITCHFIELD 

41 

48 

73 

07 

580 

AR 

TORRINGTON  WTR  CO 

TORfilNGTON  2 

8441 

LITCHFIELD 

^,1 

48 

73 

08 

603 

BA 

TORRINGTON  REGISTER 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

8488 

FAIRFIELD 

41 

17 

09 

320 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

■ATERBURY  RADIO  -BRY 

8916 

NEW  HAVEN 

41 

73 

02 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WSRY 

■EPAMAUG  RESERVOIR 

NEW  HAVEN 

41 

18 

73 

02 

180 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

■EST8R0OK 

9067 

MIDDLESEX 

41 

18 

72 

26 

40 

4P 

4P 

H 

JAMES  RINTOUL 

WEST  MARTFORD 

9162 

HARTFORD 

41 

45 

72 

47 

275 

8A 

WATER  BUR  HARTFORD 

WEST  KARTLANO 

9174 

HARTFORD 

42 

72 

58 

1180 

WMlOVlLLE  RESERVOIR 

9508 

HARTFORD 

44 

72 

500 

8A 

WTR  COM  NEW  BRITAIN 

WHITNEY  LAKE 

9544 

NEK  HAVEN 

41 

20 

72 

55 

NEW  HAVEN  HATER  CO 

WIGWAM  RESERVOIR 

9S6« 

LITCHFIELD 

41 

40 

73 

08 

629 

12H 

12M 

WATERSURY  WATER  CO 

WILLIHAMTIC 

9392 

WINDHAM 

41 

43 

72 

14 

250 

7A 

CONN  LIGHT  ♦  POW£ft 

WOLCOTT  RESERVOIR 

9759 

NEW  HAVEN 

WTR  COM  NEW  BRITAIN 

WOOOBURT  3  « 

MAINE 
AiieUSTA  AIRPORT 

9783 

LITCHFIELD 

41 

34 

73 

16 

960 

8A 

" 

OSCAR  S.  JOHNSON 

0273 

KENNEBEC 

44 

19 

69 

48 

350 

C 

ROBERT  A.  SMITH 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

0275 

KENNEBEC 

44 

19 

48 

350 

MIO 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

BANGOR  OOw  PIEU) 

0355 

PENOBSCOT 

44 

48 

68 

49 

202 

HID 

HID 

H 

U.  S.  AIR  FORCE 

BAR  HARBOR 

0371 

HANCOCK 

44 

23 

66 

12 

30 

5P 

ACADIA  NAT  PARK 

BELFAST 

0480 

WALDO 

44 

24 

69 

00 

20 

8P 

SP 

R.  C.  TALBOT 

BINGHAM  WYNAN  OAN 

060C 

SOMERSET 

45 

04 

69 

54 

395 

MID 

CENTRAL  MAINE  PwH  CO 

BRASSUA  oam 

0814 

SOMERSET 

45 

40 

69 

50 

1100 

7A 

H 

KENNEBECK  WTR  PWR  CO 

BRIOGEHATER 

0833  At40OST0O« 

46 

26 

67 

51 

430 

9P 

5P 

DELBERT  D.  RAYMOND 

BRIDGTON  1  Mtw 

0844 1 CUNflERLAND 

44 

70 

6P 

6P 

BRUNS-ICK 

09>4l CUMBERLAND 

*3 

53 

69 

56 

70 

8P 

MID 

U.  S.  NAVY 

CARIBOU  MB  AIRf>ORT 

1175  AROOSTOOK 

46 

92 

66 

01 

624 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CLAYTON  LAKE 

1472 

AROOSTOOK 

46 

37 

69 

32 

1000 

c 

ABBIE  M.  PAQUET 

CORIMu 

1628 

PENOBSCOT 

44 

57 

69 

13 

360 

6P 

6P 

RAYMOND  R.  PALMER 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

1756 

OXFORD 

43 

70 

9A 

MRS.  NELLIE  SPINNEY 

MNARISCOTTA  MILLS 

1823 

LINCOLN 

44 

08 

69 

31 

210 

ap 

BP 

HRS.  NANCY  RAWLINGS 

EAGLE  LAKE  3  SH 

2111 

AROOSTOOK 

47 

00 

68 

39 

600 

INACTIVE  11/57 

EASTPORT 

2426 

WASHINGTON 

44 

95 

66 

59 

80 

7P 

7P 

C  M 

WALTER  A.  HICKS 

CAST  SAMGCRVILLE  »  SE 

2442 

PISCATAQUIS 

45 

OB 

69 

16 

400 

5P 

5P 

MRS.  ELMER  J.LELAND 

EAST  WINTHROP 

2539 

KEIMEBEC 

44 

19 

54 

173 

4P 

AUGUSTA  WATER  DIST 

ELLSWORTH 

2620 

HANCOCK 

44 

32 

68 

26 

24 

eA 

" 

BANGOR  HYDRO-ELEC  CO 

CUSTIS  T  m 

2705 

FRAWtLIN 

^,5 

17 

70 

35 

1240 

c 

LILLA  THERRIEN 

PAMIINGTON 

2765 

FRA#WU.IN 

70 

CHARLES  S.  PREBLE 

FORI  FAIRFIELD 

2*68 

AROOSTOOK 

46 

48 

67 

46 

450 

7* 

PORT  KENT 

2878 

AROOSTOOK 

47 

19 

68 

9A 

PHILIP  BOUCHARD 

•ARDIHCR 

3046  i  KEMtEBEC 

** 

13 

69 

140 

SS 

ss 

GARDINER  WATER  DIST 

BlLEAO 

3110  OIFORD 

44 

24 

70 

56 

700 

7P 

HUMFOHD  FLS  PWR  CD 

MANO  LAKE  STREAM 

3261  WASHINGTON 

45 

11 

67 

48 

STATE  FISH  HATCHERY 

«R££NVIu.E 

3353  PISCATAQUIS 

1061 

7P 

7P 

C  H 

HIRAM  2  S 

3600  CUMBERLAND 

43 

51 

70 

48 

HID 

CENTRAL  MAINE  POWER 

HOULTON  CAA  AP 

3892  AROOSTOOK 

46 

07 

67 

48 

499 

MIO 

HID 

H 

CIVIL  AERO.  ADM. 

hOULTON  1  NE 

3997  AWOOSTOOK 

46 

08 

67 

50 

410 

6P 

6P 

c 

WILLIAM  CUWING 

JACKMAN 

4086  SONCRSET 

45 

37 

70 

16 

1160 

SP 

5P 

CENTRAL  MAINE  POWER 

XMES80R0 

4163  WASHINGTON 

39 

67 

39 

185 

7A 

IRVING  C.  MASON 

LEWISTON 

«i366  AMO«OSCOGGIN 

44 

06 

70 

182 

MID 

MID 

UNION  WATER  PWR  CO 

tLONG  FALLS  DAM 

4781 

SOMEBSET 

♦» 

14 

70 

12 

1160 

7A 

7A 

H 

CENT  MAINE  PWR  CO 

JHACHIAS 

4B76 

WASHINGTON 

4A 

43 

67 

28 

40 

7A 

H 

WILLIAM  JORDAN 

i MADISON 

4927 

SOMERSET 

44 

48 

69 

54 

260 

6P 

6P 

H 

MADISON  MILLS 

MIDDLE  DAN 

5261 

OXFORD 

44 

70 

55 

1500 

UNION  WATER  PHR  CO 

M1U.IM0CKET 

5304 

PENOBSCOT 

66 

42 

388 

8A 

GREAT  NORTH,  PAPER 

-ILLIMOCKET  CAA  AP 

5309 

PENOBSCOT 

45 

39 

MID 

H 

CIVIL  ABED.  AM4. 

MOOSEHEAO 

5*60 

SOMERSET 

45 

3j 

69 

43 

1028 

7A 

H.  LAMOMTAWE 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

6425 

PENOBSCOT 

44 

57 

68 

40 

124 

MID 

MID 

H 

CIVIL  AERO.  ADM. 

JROMO 

6430 

PENOBSCOT 

44 

52 

68 

115 

4P 

4P 

PMYS  OEPT  U  OF  ME 

iRONO  2 

663  » 

PENOBSCOT 

44 

120 

c 

HAROLD  HAMLIN 

PORTLAND 

6900 

CU>«eRLAND 

43 

40 

70 

15 

MID 

MIO 

C ITT  OF  PORTLAND 

PORTLAND  we  AIRPORT 

6905 

CUMBERLAND 

41 

>• 

70 

IB 

61 

MIO 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PIESOUE  ISLE 

6937 

AROOSTOOK 

4* 

3« 

*B 

00 

606 

SP 

9P 

MAINE  EKP  STATION 

^ 

u 

OBSERVATION 

6 

U 

52 

(. 

< 

TIME  AND 

z 

£ 

p 

TABLES 

STATION 

i 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

: 

Z 

2 

i 

1 

i 

Is 

RIPOGCNUS  DAM 

7174 

PISCATAQUIS 

45 

53 

69  11 

965 

8A 

8A 

H 

GREAT  NORTH.  PAPER 

ROCKLAND 

7250 

KNOX 

44 

69  07 

OLIVER  W*  HOLMES 

ROCKLAND  1  M 

7»5 

KNOX 

** 

06 

60  08 

30 

c 

CENTRAL  HAINE  POWER 

ROXBURY 

7319 

OXFORD 

44 

40 

70  36 

720 

INACTIVE   l/Se 

RUMFORD  3  SH 

7325 

OXFORD 

44 

31 

70  34 

674 

HIO 

HIO 

EVALINE  A.  WARREN 

RUMFORO  1  S 

7330 

OXFORD 

32 

70  33 

600 

HID 

HID 

C  H 

RUHFOftO  FLS  PHK  CO 

SANFORD  2  NNW 

7479 

YORK 

4] 

28 

70  47 

280 

9P 

5P 

CLIFFORD  P.  COOK 

SKDWHE6AN 

7827 

SOMERSET 

44 

46 

69  43 

169 

C 

CENTRAL  MAINE  POWER 

SOUTH  ANDDVER 

7940 

OXFORD 

44 

36 

70  44 

660 

7P 

ALLAN  M.  FRASER 

SOUTHWEST  HSR  3  SSE 

8301 

HANCOCK 

44 

IS 

NATIONAL  PARK  SVC 

SOU A  PAN  OAM 

8  396 

AROOSTOOK 

44 

32 

68  20 

610 

5P 

9P 

H 

MAINE  PUB  SERVICE  CO 

SWANS  FALLS 

OXFORD 

44 

c 

PUBLIC  SERVICE  CO 

THE  FORKS 

8721 

SOMERSET 

45 

20 

69  58 

970 

BA 

GLADYS  M.  DURGIN 

UNITY 

8936 

WALDO 

44 

39 

69  20 

530 

6P 

6P 

MEHTON  ft.  KtYNOLUa 

UPPER  DAM 

8942 

OXFORD 

44 

92 

70  52 

1484 

9P 

WEST  BUXTON  2  NNW 

9314 

43 

42 

70  37 

190 

6P 

6P 

WEST  ENFIELD 

PENOBSCOT 

180 

GEORGE  THUMPSdN 

WOODLAND 

9891 

WASHINGTON 

49 

09 

67  24 

BA 

HID 

ST  CRUlX  PAPER  CO. 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

0049 

BERKSHIRE 

s 

42 

39 

73  06 

790 

8A 

SA 

H 

NEW  ENGLAND  PwR  CO 

AMHERST 

0120 

HAMPSHIRE 

5 

42 

24 

72  32 

210 

HID 

HID 

C  H 

UNIVERSITY  OF  MASS 

0190 

WORCESTER 

42 

39 

71  53 

1190 

SA 

ASHLAND 

0218 

MIDDLESEX 

42 

18 

71  2S 

227 

7A 

METRO  DIST  WTR  COMM 

ATHOL  3  £ 

0257 

WORCESTER 

42 

35 

72  10 

1000 

SA 

STATE  OEPT  HEALTH 

BEDFORD 

0535 

MIDDLESEX 

42 

26 

71  17 

135 

5P 

5P 

H 

NORTHEAST  WEA  SVC 

BEECHWOOD 

0551 

NORFOLK 

42 

13 

70  49 

STATE  DEPT  HEALTH 

BELCHERTOWN 

0562 

HAMPSHIRE 

42 

IT 

72  21 

556 

METRO  DIST  WTK  COMM 

BIRCH  HILL  DAM 

0666 

WORCESTER 

42 

38 

72  07 

840 

4P 

4P 

C 

CDftPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  HILL 

0736 

NORFOLK 

42 

13 

71  07 

640 

7P 

7P 

C  MJ 

BLUE  HILL  OBS 

60ST0N  we  AIRPORT 

0770 

SUFFOLK 

42 

22 

71  01 

15 

HID 

HID 

C-MJ 

11. S.  WEATHER  BUREAU 

BOYLSTON 

0801 

WORCESTER 

42 

21 

71  43 

990 

AR 

BRIDGEWATER  M.C.I. 

0840 

PLYMOUTH 

41 

57 

70  57 

80 

c 

MASS  CORRECTNL  INST 

BROCKTON 

0860 

PLYMOUTH 

42 

03 

71  01 

80 

4P 

4P 

CITY  ENGINEER 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

1323 

NORFOLK 

42 

16 

71  16 

140 

8A 

EDMUND  A.  SYMONOS 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

1345 

WORCESTER 

42 

08 

71  98 

980 

6P 

6P 

H 

MASONIC  HOME 

CHATHAM  LTSTA 

13T6 

BARNSTABLE 

41 

40 

69  97 

38 

3P 

U.  S,  COAST  GUARD 

CHESTERFIELD 

1436 

HAMPSHIRE 

72  51 

STATE  DEPT  HEALTH 

CHESTNUT  MILL 

1447 

SUFFOLK 

20 

71  10 

124 

7A 

METRO  DIST  HTft  CUMM 

CLINTON 

1561 

WORCESTER 

42 

24 

71  41 

398 

BA 

4P 

METRO  DIST  WTR  COMM 

COHASSET 

1562 

NORFOLK 

42 

14 

70  48 

50 

7A 

7A 

OSCAR  C.  JUMNSON 

COLDBROOK 

23 

72  03 

680 

METRO  DIST  HTM  COMM 

EAST  PEPPERELL 

2369 

MIDDLESEX 

42 

71  35 

210 

BA 

PLYMOUTH 

41 

70  40 

18 

EOGARTOWN 

2501 

DUKES 

23 

70  31 

20 

8A 

aA 

ELUABETH  b.  HUUl,H 

FALL  RIVER 

2642 

BRISTOL 

41 

42 

71  10 

190 

UP 

IIP 

H 

RICHARD  C.  BKIGKAM 

FITCHBURG  2  S 

WORCESTER 

FRAMINGHAM 

2975 

MIDDLESEX 

42 

17 

71  25 

170 

7A 

7A 

METRO  DIST  WTR  COMM 

FRANKLIN 

2997 

NORFOLK 

42 

06 

71  24 

320 

8A 

STATE  OEPT  HEALTH 

GARDNER 

3092 

WORCESTER 

42 

35 

71  59 

1110 

8A 

STATE  OEPT  HEALTH 

GROTON 

3270 

MIDDLESEX 

42 

36 

71  35 

320 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

HARDWICK 

3401 

WORCESTER 

72  12 

950 

STATE  OEPT  HEALTH 

MATCHVILLE 

3471 

BARNSTABLE 

41 

37 

70  32 

70 

8A 

STATE  OEPT  HEALTH 

HAVERHILL 

3505 

ESSEX 

71  04 

60 

7P 

EARL  F.  SMITH 

MEATM 

3549 

FRANKLIN 

42 

40 

72  49 

1430 

aA 

STATE  OEPT  HEALTH 

MOLYOKE 

3702 

HAMPDEN 

42 

13 

72  36 

90 

8A 

H 

A.  W.  LAOD 

HOOSAC  TUNNEL 

3713 

BERKSHIRE 

72  98 

BA 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

HUB6AR0ST0N 

3772 

WORCESTER 

42 

29 

72  00 

1030 

8A 

MISS  BESSlt  HHttLER 

HVANNIS  3  NE 

3821 

BARNSTABLE 

70  19 

6P 

6P 

IPSWICH 

3876 

ESSEX 

42 

40 

70  52 

30 

8A 

STATE  DfcPT  HEALTH 

JEFFERSON 

3931 

HORCESTER 

42 

22 

71  54 

820 

AH 

METRO  DIST  WTR  COMM. 

KNIGHTVILLE  OAM 

3985 

HAMPSHIRE 

42 

17 

72  92 

540 

8A 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  COCMITUATE 

4012 

MIDDLESEX 

42 

71  23 

7A 

7A 

METRO  DIST  WTR  COMM 

LAWRENCE 

4105 

ESSEX 

42 

41 

71  10 

57 

9P 

MID 

ESSEX  COMPANY 

LOWELL 

4313 

MIDDLESEX 

42 

39 

71  16 

00 

5P 

5P 

PROPS  LKS  *  CANALS 

MANSFIELD 

4449 

BRISTOL 

42 

03 

71  12 

200 

SA 

STATE  DEPT  HEALTH 

HENDON 

4667 

WORCESTER 

42 

05 

71  34 

440 

c 

HAROLD  J.  PARKINSON 

MIODLEBORO 

4711 

PLYMOUTH 

41 

53 

70  54 

50 

SA 

STATE  DEPT  HEALTH 

MIDDLETON 

4  744 

ESSEX 

42 

36 

71  01 

100 

SS 

SA 

OANVEHS  WATER  WORKS 

MILFORD 

4760 

WORCESTER 

*2 

10 

71  31 

260 

8A 

H 

STATE  DEPT  HEALTH 

MILLBURY 

4771 

WORCESTER 

42 

12 

71  45 

330 

SA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

MONTAGUE  CITY 

4903 

FRANKLIN 

42 

39 

72  35 

130 

7A 

MRS  ARLENE  PEARCE 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

5159 

NANTUCKET 

IS 

70  04 

MIO 

MID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

NEW  BEDFORD 

5246 

BRISTOL 

41 

70  95 

90 

MID 

C  H 

CITY  ENGINEER 

NEWBURYPORT 

5  285 

ESSEX 

42 

50 

70  99 

20 

8A 

STATE  OEPT  HEALTH 

NEW  SALEM 

5  306 

FRANKLIN 

42 

28 

72  20 

750 

BA 

METRO  DIST  WTR  COMM 

NOHThiBHIDGE 

5514 

WORCESTER 

07 

NORWOOD 

6004 

NORFOLK 

42 

11 

71  13 

149 

7A 

DAVID  G.  DUE 

PELMAM 

HAMPSHIRE 

42 

23 

72  24 

1150 

BA 

METRO  DIST  WTR  COMM 

PEMBROKE 

6262 

PLYMOUTH 

01 

70  49 

60 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

PERU 

6311 

BERKSHIRE 

42 

27 

73  04 

1000 

SA 

STATE  OEPT  HEALTH 

PETERSHAM  4  N 

6322 

6414 

BERKSHIRE 

42 

26 

73  17 

1153 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PLAINFIELD 

6425 

HAMPSHIRE 

42 

31 

72  55 

1690 

SA 

STATE  OEPT  HEALTH 

PLYMOUTH 

6486 

PLYMOUTH 

41 

59 

70  42 

29 

4P 

4P 

PLYMOUTH  CORDAGE  CO 

PRINCETON 

6644 

WORCESTER 

42 

27 

71  52 

1050 

AR 

METRO  DIST  WTR  COMM 

PROVINCETOWN  1  NW 

6681 

BARNSTABLE 

42 

04 

TO  12 

30 

6P 

CAPE  *  VNYRO  ELEC  CO 

OUABBIN  INTAKE 

6690 

WORCESTER 

42 

22 

72  17 

960 

8A 

METRO  DIST  WTR  COMM 

ROCHESTER 

PLYMOUTH 

70  56 

60 

8A 

SA 

NEW  BEDFORD  WTR  WKS 

ROCKPORT  1  ESE 

6977 

ESSEX 

42 

39 

70  37 

SO 

7P 

C  H 

SALEM  CG  AIR  STATION 

7124 

ESSEX 

42 

32 

70  52 

40 

7P 

TP 

H 

U.  S.  COAST  GUARD 

SANDWICH 

7190 

BARNSTABLE 

41 

46 

70  30 

20 

HID 

SEGREGANSET 

7293 

BRISTOL 

41 

50 

71  07 

35 

shelburne  Falls 

7370 

FRANKLIN 

42 

36 

72  44 

400 

BA 

BA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

SOUTHBRIOGE  3  SW 

7627 

WORCESTER 

42 

03 

72  05 

740 

7A 

H 

CHE&TER  R.SPIELVOGEL 

SOUTH  EGREHONT 

7692 

BERKSHIRE 

42 

10 

73  25 

743 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

SPOT  POND 

MIDDLESEX 

42 

27 

71  06 

160 

METRO  DIST  WTR  COMM 

SPRINGFIELD  ARMORY 

8046 

HAMPDEN 

42 

06 

72  35 

199 

4P 

4P 

H 

U.  S.  ARMORY 

STERLING 

8154 

WORCESTER 

27 

71  48 

490 

METRO  DIST  WTR  CUMM 

STERLING  3  NW 

8159 

WORCESTER 

42 

28 

71  48 

690 

C 

NUN2I0  LANCtANI 

ST0CKBRI06E 

8181 

BERKSHIRE 

42 

IT 

73  19 

890 

9P 

9P 

1   H 

NESBITT  H.  BANGS 

TAUNTON 

8367 

BRISTOL 

41 

54 

71  04 

20 

6P 

6P 

TAUNTON  WATER  WORKS 

TULLY  DAM 

8573 

WORCESTER 

42 

30 

72  13 

685 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TURNERS  FALLS 

a»80 

FRANKLIN 

36 

72  33 

200 

6P 

MID 

W.  MASS.  ELEC.  CO. 

WALPOLE 

8755 

NORFOLK 

42 

11 

71  15 

200 

8P 

BP 

H 

PARKER  N.  CHICK 

MALPOLE  1  S 

8760 

NORFOLK 

42 

08 

71  15 

200 

9P 

9P 

FREDERICK  Y.  LIBBY 

WARE 

8793 

HAMPSHIRE 

42 

17 

72  17 

500 

BA 

WARE  WATtR  WORKS 

WARE   2 

8798 

72  18 

WASHINGTON  2 

8B43 

BERKSHIRE 

42 

22 

73  09 

1940 

7A 

c 

MARTHA  S.  GARDNER 

WEBSTER 

8918 

WORCESTER 

42 

03 

71  53 

465 

7A 

MRS.CARYL  W.POBLDCKl 

WEST  BfilMFIELO 

9093 

HAMPDEN 

42 

10 

72  16 

425 

c 

INA  E.  LAMB 

WEST  CUMMINGTOM 

42 

29 

72  58 

6P 

WESTFIELD 

9191 

HAMPDEN 

42 

06 

72  42 

250 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

WEST  LYNN 

ESSEX 

9P 

9P 

PETER  LINDSTROM 

WEST  MEOWAY 

9316 

NORFOLK 

42 

06 

71  26 

210 

6P 

6P 

H 

FRANCIS  D.  DONOVAN 

WESTON 

9360 

HIODLESEX 

42 

23 

71  19 

220 

9P 

5P 

WESTON  COLLEGE 

WEST  OTIS 

9371 

BERKSHIRE 

42 

73  09 

STATE  DEPT  HEALTH 

WESTOVER  FIELD 

HAMPDEN 

42 

12 

72  33 

240 

HIO 

WEST  RUTLAND 

9442 

WORCESTER 

42 

22 

71  99 

900 

8A 

METRO  DIST  WTR  CUMM 

WINCHENDON 

9770 

WORCESTER 

42 

42 

72  05 

860 

BA 

« 

STATE  DEPT  HEALTH 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

9923 

WORCESTER 

42 

16 

71  92 

986 

HID 

HID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WORCESTER 

9928 

WORCESTER 

71  49 

7P 

6P 

CLIFFORD  L.  DAVIS 
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NEW    HAMPSHlftE 

aENTON 

067S 

SRAFTON 

5 

4«    06 

71    93 

1340 

6P 

5P 

^^ 

JAMES  LEONARD 

BERLIN 

0690 

COOS 

1 

4*    20 

71    10 

1110 

8A 

BA 

H 

BROWN  PAPER  CO 

BETHLEHEM 

0703 

GRAFTON 

S 

♦4    IT 

1470 

6P 

6P 

GEORGE   E.    TUCKER 

BLACKMATEft    DAM 

OT*l 

MERRIMACK 

10 

AS    IB 

71    43 

460 

8A 

8A 

C 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BOM    GAftVlNS    FALLS 

083* 

MERRIMACK 

10 

A3    10 

71    31 

217 

7A 

PUBLIC   SERV   CO   N   H 

8HADFWD 

0910 

MERRIMACK 

10 

43    19 

71    58 

1000 

8A 

RUTH    S*    MOORE 

BRISTOL 

O»08 

GRAFTON 

10 

43    3* 

71    43 

430 

C 

CAMPTON 

10«« 

GRAFTON 

10 

43    52 

71    38 

660 

7A 

7A 

ERASTUS    DOLE 

CANNON    MOUNTAIN 

1167 

GRAFTON 

9 

44    10 

71    42 

4000 

6P 

AUSTIN    MACAULAY 

CENTER   HARBOR 

133« 

BELKNAP 

10 

43    43 

71    26 

660 

BA 

LA    SALETTE   SEMINARY 

CLAREMONT 

1552 

SULLIVAN 

s 

43    23 

72   21 

420 

7A 

CENT    VT    PUBLIC    SERV 

CLEAR    BROOK. 

1500 

GRAFTON 

10 

44    04 

71    38 

1600 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CONCORO    we    AIRPORT 

MERRIMACK 

43    12 

71    30 

339 

MID 

c 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

DIAVILLE    NOTCH 

2023 

COOS 

1 

44    52 

71    20 

1650 

8A 

GERTRUDE    £.    NASH 

DUBLIN 

2136 

CHESHIRE 

10 

42    54 

72   04 

1320 

8A 

PAUL    W.    LEHHAN 

DURHAM 

2174 

STAFFORD 

* 

43    08 

70    56 

73 

9P 

5P 

c 

H 

UNIVERSITY    OF    N    H 

EAST    OEEHING 

22B<. 

HILLSBORO 

10 

43    04 

71    49 

787 

6P 

RODNEY   L*    ULBERT 

EASTMAN    PALLS    OAH 

2*2T 

MERRIMACK 

10 

43    27 

71    40 

330 

PUBLIC   SERV  CO   N  H 

ERftOL 

28<.2 

44    47 

1260 

6P 

c 

G.    E.    CAMPBELL 

FAB VAN 

COOS 

1 

44    16 

71    27 

1620 

7P 

7P 

J.    C.    CREPEAU 

FIRST    CONN    LAKE 

2099 

COOS 

9 

45    06 

71    17 

1660 

7A 

7A 

H 

CONN   RIVER   POWER   CO 

FITZWlLLUM    3    SN 

CHESHIRE 

72    11 

MRS. GLADYS    M.HOLMAN 

FRANKLIN    1    NW 

3177 

MERRIMACK 

10 

43    27 

71    40 

390 

6P 

6P 

F.    J.    SOUTHMAYD 

3182 

MERRIMACK 

10 

43    28 

71    39 

430 

6A 

BA 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

GILMANTON 

3369 

BELKNAP 

10 

43    25 

960 

7A 

ARTHUR    G.    BROWN 

GRAFTON 

3530 

GRAFTON 

10 

43    34 

71    57 

840 

6P 

6P 

PHILLIP    K.     BROWN 

GREENVILLE 

3656 

HILLSBORO 

10 

42    46 

71    48 

830 

7A 

GREENVILLE    MILLS 

HANOVER 

3650 

GRAFTON 

43    42 

72    17 

6P 

8P 

c 

DARTMOUTH    COLLEGE 

HILLSBORO    2    W 

HILLSBORO 

10 

71    57 

750 

c 

PUBLIC    SERV    CO    N   H 

*234 

HILLS80R0 

10 

42    47 

71    26 

160 

c 

PUBLIC    SERV    CO    N    H 

JEFFERSON 

*31'. 

COOS 

5 

44    25 

71    26 

1400 

7A 

H 

C.    C.    MC     INTIRE 

<EENE 

4399 

5 

42    96 

72    17 

490 

6P 

MERTON    T.    GOODRICH 

LAKEPORT 

**75 

BELKNAP 

10 

43    33 

71    26 

562 

SS 

7A 

H 

KENNETH    £.    GOULD 

LAKEPORT    2 

*rKBO 

BELKNAP 

10 

43    32 

71    28 

520 

6A 

6A 

N.H.    WATER   RESOURCES   BD 

LANCASTER 

'.556 

COOS 

5 

44    29 

71    34 

910 

6P 

6P 

GARDINER   P*   SMITH 

LANOAFF 

•.566 

GRAFTON 

9 

44     It 

71    54 

960 

c 

HERMAN    L.    TITUS 

5 

43    36 

962 

MID 

MID 

CIVIL    AERO.    ADM. 

4732 

GRAFTON 

10 

44    03 

MRS.    KATHLEEN    BOYLE 

MAC    OOwELL    DAM 

5013 

HILLSBORO 

10 

42    9* 

71    59 

965 

SA 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MANCHESTER 

5072 

HILLSBORO 

10 

43    00 

71    28 

170 

MID 

HID 

PUBLIC    SERV    CO    N    H 

MARLOW 

5150 

CHESHIRE 

g 

43    07 

72    12 

1190 

6A 

HARRIET    M.    PERKINS 

MASSABESIC    LAKE 

HILLSBORO 

6P 

6P 

6P 

MANCHESTER    WTH    WKS 

MILAN    T    N 

5*.  00 

COOS 

1 

44    40 

71     13 

1160 

8P 

H 

UNION    WTR    POWER    CO 

MILFORD 

10 

7P 

MONROE    S    NNE 

5500 

GRAFTON 

9 

44    19 

72    00 

660 

SA 

8A 

NEW    ENG    ELECTRIC    SVS 

MOUNT    SUNAPEE 

5629 

MERRIMACK 

, 

43    20 

72    04 

1310 

6P 

6P 

RICHARD    D.    PARKER 

MOUNT    WASHINGTON 

5639 

COOS 

1 

44    16 

71    18 

6262 

MID 

MID 

c 

HJ 

MT.WASH.    DBS.    CORP 

NASHUA    3    H 

5712 

10 

42    M 

7A 

PENNICHUCK    WTR    WKS 

NELSON 

5730 

CHESHIRE 

5 

42    59 

72    08 

1520 

INACTIVE    12/93 

NEW    DURHAM 

5780 

STRAFFORD 

10 

43    26 

71    10 

540 

c 

PUBLIC    SERV    CO    N   H 

NEWPORT 

9866 

SULL  J  VAN 

5 

43    22 

72    10 

700 

BA 

m.    p.    SHEPARO 

NORTH   CHICHESTER 

5982 

MERRIMACK 

10 

71    23 

7A 

KENNETH    M.     HUCKINS 

>10RTHW00D 

43    12 

71    09 

550 

SS 

SS 

UNIVERSITY    OF    N.    H* 

PETERBORO    2    S 

6697 

HILLSBORO 

10 

42    51 

71    97 

1000 

6P 

6P 

G.    A*    MORISON 

PINHHAM   NOTCH 

6819 

COOS 

13 

44    16 

71    15 

2000 

7P 

7P 

c 

H 

J.    8.    DODGE 

PITTSBURG    RESERVOIR 

6S56 

COOS 

5 

45    03 

71    23 

1350 

t 

N    H    WATER    RESOURCES 

PLYMOUTH    1    WNM 

6945 

GRAFTON 

10 

43    46 

71    43 

670 

6A 

6A 

WiLLARD    F.    WIGGETT 

PORTSMOUTH 

6980 

ROCKINGHAM 

43    04 

70    47 

SOUTH   DAN8URY 

7967 

MERRIMACK 

10 

43    29 

71   93 

690 

8A 

EDNA    F.    POWERS 

SOUTH    LYNOEBORO 

8081 

HILLSBORO 

10 

42    63 

71    47 

640 

7P 

HARRY    W.     HOLT 

SOUTH    WEARE    1    SE 

8194 

HILLSBORO 

10 

43    03 

71    42 

590 

SA 

LEON    H.    GRANT 

SUNAPEE 

8502 

SULLIVAN 

9 

43    23 

72    05 

1040 

c 

PUBLIC    SERV    CO    N    H 

SURRY   MOUNTAIN    0AM 

CHESHIRE 

43    00 

72    19 

540 

BA 

c 

H,    G,    LAWTON 

TROY 

6741 

CHESHIRE 

5 

72    11 

1000 

7A 

GEORGE   DUBINA 

WALPOLE    Z 

6855 

CHESHIRE 

5 

43   06 

72    26 

430 

6A 

H 

MRS. MARION    W.ANDRDS 

WARREN    1    SE 

8885 

GRAFTON 

10 

43    55 

71    53 

700 

c 

N    H    FISH    HATCHERY 

WATERVILLE    VALLEY 

GRAFTON 

10 

CORPS    OF    ENGINEERS 

WEST    HENNIHER 

9291 

MERRIMACK 

10 

43    10 

71    51 

460 

eA 

MRS. HELEN    A.    OOWLIN 

WEST    LEBANON 

9316 

GRAFTON 

5 

72    19 

550 

SA 

GRANITE    ST    ELEC    CO 

WEST    RUMNEY 

9*74 

GRAFTON 

10 

43    4fi 

71    61 

610 

7A 

M 

ELVA    M.    CHIVELL 

WHITEFIELD 

9618 

COOS 

s 

44    23 

71    36 

1045 

7A 

PUBLIC    SERV    CO   N    H 

WINCHESTER 

9726 

CHESHIRE 

42    46 

72    23 

450 

c 

CARL    0.    GRUPE 

W I NOHAM 

9740 

ROCKINGHAM 

10 

42    47 

71    19 

174 

6P 

6P 

HERMAN   E.    BAKER 

9665 

CARROLL 

43    36 

KENNETH    8ERRY 

WOODSTOCK 

9940 

GRAFTON 

10 

43    90 

71    41 

720 

6P 

6P 

M 

FRED    S.    BROWN 

YORK    POND 

9966 

COOS 

5 

44    30 

71    20 

1900 

6A 

U.    S.    BUR    FISHERIES 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND    WB    AP 

0696 

NEWPORT 

^ 

41     10 

71    35 

110 

MID 

MID 

c 

MJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

GREENVILLE 

3306 

PROVIDENCE 

1, 

41    93 

71    34 

420 

6P 

6P 

HENRY    J.    STEERE 

KINGSTON 

4  266 

WASHINGTON 

71    32 

100 

9P 

AORI    E«P    STA 

NEWPORT 

5215 

NEWPORT 

1, 

41    29 

71    18 

60 

6P 

6P 

H 

NEWPORT    WATER    WORKS 

5225 

NEWPORT 

* 

41    30 

71    18 

10 

c 

NEWPORT    WATER    WORKS 

PROVIDENCE    we   AIRPORT 

6696 

PROVIDENCE 

4 

41    44 

71    26 

55 

HIO 

MIO 

c 

HJ 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

WOON SOCKET 

9423 

PROVIDENCE 

* 

41    90 

71    29 

160 

8A 

c 

" 

EDWIN    K.    HAfUtAH 

^ 

u 

OBSERVATION 

d 

U 

< 

TIME  AND 

SB 

0 

p 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

s 

3 

OBSERVER 

1 

3 

§ 

§ 

1 

1 

i 

■ 

f 

^ 

"■ 

E 

i 

ii 

VERMONT 

BARRE 

033T    WASHINGTON 

2 

4* 

14 

72    33 

600 

6A 

GREEN   MT    POWER    CORP 

BELLOWS    FALLS 

0499 

WINDHAM 

9 

43 

06 

72   27 

300 

6A 

6A 

NEW    ENGLAND   POWER    CO. 

BENNINGTON    2    NW 

0563 

BENNINGTON 

6 

42 

94 

73   13 

6P 

7A 

PAUL    W.    aOHNE 

BETHEL    2 

0661 

WINDSOR 

9 

43 

50 

72    38 

750 

7A 

LINCOLN    JONES 

BLOOMFIELD 

0690 

ESSEX 

9 

44 

46 

71    36 

940 

4P 

♦P 

c 

N 

GEORGE    L.    COOPER 

BURLINGTON    U    OF    VT 

1076 

CHITTENDEN 

2 

44 

28 

73    12 

400 

5 

UNIV    OF    VERMONT 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 

1061 

CHITTENDEN 

2 

44 

26 

7  3    09 

331 

MIO 

MID 

C 

HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CANAAN 

1213 

ESSEX 

9 

45 

00 

71    32 

1020 

7A 

CAVENDISH 

1243 

43 

23 

72    35 

6P 

CENT    VT    PUBLIC    SERV 

CHELSEA 

1360 

ORANGE 

9 

43 

50 

72    27 

670 

TA 

7A 

M 

CHARLES    E.DICKINSON 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

2 

43 

41 

72    57 

1030 

7A 

CENT    VT    PUBLIC    SERV 

CORINTH 

ORANGE 

5 

44 

72    17 

1140 

c 

GEORGE    C.    HASTINGS 

CORNWALL 

1560 

ADD I SON 

2 

43 

57 

73    13 

340 

ep 

6P 

STUART    T.    WITHERELL 

DANVILLE 

CALEDONIA 

2 

44 

24 

72    06 

1204 

7A 

OTIS    F.    BRICKETT 

DORSET    1    S 

1786 

BENNINGTON 

2 

43 

14 

73    06 

960 

6P 

6P 

RUFUS    S.    GILBERT 

ENOSBURG   FALLS 

2769 

FRANKLIN 

2 

44 

52 

72    45 

422 

6P 

6P 

„ 

L.    H.    POMEROY 

ESSEX    JUNCTION 

2826 

CHITTENDEN 

2 

44 

30 

73    07 

270 

NEW    ENGLAND   PWR    CO 

OILMAN 

3341 

ESSEX 

S 

44 

25 

71    43 

650 

8A 

GILMAN   PAPER    CO 

GRAFTON 

WINDHAM 

5 

43 

11 

72    37 

1100 

AVERY    H.    PARK 

HIGHGATE    FALLS 

3914 

FRANKLIN 

2 

^ 

56 

73    03 

190 

c 

ORIN    HARRIS 

HUNTINGTON    CENTER 

4052 

CHITTENDEN 

2 

44 

17 

72    56 

700 

8A 

HARLEY    W.    SARGENT 

LEMINOTON 

4603 

ESSEX 

44 

71    31 

7P 

ROBERT    F.    HALLBOURG 

MANCHESTER    CENTER 

4862 

BENNINGTON 

6 

43 

11 

73    02 

000 

7A 

c 

PAUL    TODTSCHINDER 

MARSHFIELO 

4985 

WASHINGTON 

44 

72    16 

GREEN    MT    POWER    CORP 

MAYS    MILL 

6020 

WINDHAM 

5 

42 

*5 

72    45 

900 

8A 

MRS.    FRED   MAY.    JR. 

MC    INOOE    FALLS 

5044 

CALEDONIA 

5 

44 

15 

72    03 

446 

8A 

COMN    RIVER    POWER    CO 

WASHINGTON 

44 

16 

72    40 

459 

6A 

eA 

GREEN    MT    POWER    CO 

MONTPELIER    CAA    AIRPORT 

5278 

WASHINGTON 

2 

44 

MID 

MID 

H 

CIVIL    AERO.    ADM. 

MORRISVILLE 

63*6 

LAMOILLE 

2 

44 

34 

72    36 

600 

c 

WATER    ♦    LIGHT    DEPT 

MOUNT   MANSFIELD 

5416 

LAMOILLE 

le 

44 

32 

72    49 

3960 

5P 

5P 

WCAA    BOCSTG  CORP 

NEWFANE 

5492 

WINDHAM 

3 

43 

00 

72    36 

470 

8A 

Q 

MISS    MARY    E.    BEATTIE 

NEWPORT 

6542 

ORLEANS 

16 

44 

56 

72    12 

766 

MID 

MID 

c 

H 

MILTON    W.    DREW 

NORTH   DANVILLE 

44 

26 

1140 

AGR.    RESEARCH    SVC 

NORTHFIELD   NORWICH    UNIV 

5733 

WASHINGTON 

2 

44 

06 

72    40 

640 

6P 

7A 

c 

EUGENE    R.    CLEVELAND 

PERU 

6335 

BENNINGTON 

5 

*3 

1* 

72    54 

1*30 

8A 

M 

PAUL    R.    OSTERTAG 

PLYMOUTH    ONION 

6446 

WINDSOR 

5 

43 

32 

72    44 

1220 

8A 

MRS.    EMiLie    MOORE 

READING    HILL 

6746 

WINDSOR 

9 

43 

31 

72    34 

1500 

5P 

T.    F.    ROWLEE 

READSeORO    1    SSE 

6761 

BENNINGTON 

9 

42 

49 

73    02 

1122 

ROCHESTER 

6803 

WINDSOR 

6 

72    48 

RUTLAND 

6995 

RUTLAND 

2 

43 

37 

72    58 

600 

6P 

6P 

M 

GEORGE    L.    KIRK 

ST    ALBANS    BAY 

7026 

FRANKLIM 

2 

44 

46 

73    10 

105 

6P 

ep 

H 

C.    STUART    PERRY 

SAINT    JOHNSeuRY 

7054 

44 

72    00 

711 

4P 

FAIRBANKS    MUSEUM 

SALISBURY 

7098 

ADDISON 

2 

43 

54 

73    06 

370 

7A 

CENT    VT    PUBLIC    SERV 

SEARSeURG    MOUNTAIN 

7142 

BENNINGTON 

9 

42 

50 

72    57 

2360 

6A 

GEORGE    6R1G6S 

SEARSBURG    STATION 

7152 

WINDHAM 

5 

42 

52 

72    65 

1660 

6A 

c 

NEW    ENGLAND   PWR    CO 

SOMERSET 

7401 

WlNDHAH 

5 

42 

56 

72    57 

2080 

6A 

BA 

NEW    ENGLAND   PWR    CO 

SOUTH    LONDONDERRY 

7617 

WINDHAM 

9 

43 

11 

72    49 

1030 

7A 

RAT    E.    LYMAN 

SOUTH   NEWBURY 

76^ 

ORANGE 

5 

72    06 

374 

BA 

MRS.     ISABEL    WHITNEY 

SPRINGFIELD 

7954 

WINDSOR 

16 

72    27 

INACTIVE      7/56 

STOCKBRIDGE 

8057 

WINDSOR 

9 

43 

72   45 

7*0 

c 

RAYMOND    LA    ROCK 

TUNBfilDGE 

6483 

ORANGE 

9 

43 

55 

72    29 

620 

INACTIVE    12/52 

TYSON 

8512 

WINDSOR 

5 

43 

26 

72    42 

1060 

c 

EDITH    SPAULDIHG 

UNION   VILLAGE   DAM 

6556 

ORANGE 

5 

43 

46 

72    16 

443 

6A 

c 

COflPS    OF    ENGINEERS 

VERNON 

6600 

46 

72    31 

228 

«A 

CONN    RIVER    POWER   CO 

WAITSFIELD   1    S 

8644 

WASHINGTON 

2 

44 

11 

72    91 

780 

6A 

HENRY    J.    PERKINS 

WARDSBORO 

8747 

WINDHAM 

5 

43 

03 

72    47 

980 

8A 

MRS.    EDITH    PLIMPTON 

WEST   8URKE 

44 

8A 

OILMAN    W.    FORD 

WHITE   RIVER   JUNCTION    In 

9«91 

WINDSOR 

9 

43 

39 

72    19 

360 

8A 

STUART    A.    ELLIOTT 

WHITINGHAH    3    W 

9736 

WINDHAM 

5 

42 

47 

72    56 

1450 

6A 

W.    J.    SUTTON 

WILDER 

9  764 

WINDSOR 

6 

43 

*l 

72    16 

370 

SA 

6A 

NEW    ENGLAND    PWR    CO 

WOODSTOCK    3    ENE 

9964 

WINDSOR 

6 

43 

38 

72    28 

660 

BA 

6A 

CENT    VT    PUBLIC    SERV 

NEW    STATIONS 

WATERVILLE   MAINE 

9151 

KENNEBEC 

9 

44 

33 

69    39 

•9 

5P 

6P 

KENNEBEC    WATER    01  ST 

BARRE   FALLS    DAM   MASS 

0408 

WORCHESTER 

5 

42 

26 

72   02 

c 

LOUIS    VIGNEAULT 

WATERBURY    1    NNE    VT 

8815 

WASHINGTON 

2 

4* 

21 

72    49 

875 

llA 

llA 

RAOIO    STATION    WDEV 

CLOSED    STATIONS 

WATERBURY    CITY    HALL    CT. 

6011 

NEW    HAVEN 

4 

41 

j4 

73   02 

340 

12M 

CLOSED      7/56 

CAMBRIDGE    MASS 

1097 

HtOOLESEX 

4 

42 

23 

71   07 

60 

c 

CLOSED      7/58 

WATERBURY    3    NNW    VT 

6806 

WASHINGTON 

2 

44 

22 

72   46 

470 

6A 

CLOSED      6/56 

COMBINED    STATIONS 

WINSLOW    MAINE 

44 

8A 

4-COASTALt      5-C0NNECTICUT| 


7-HOUSATONIC,      8-«UDS0Ni      9-KENNEBEC,      10-«ERR1MACK|       U-PENOBSCOT,      12-PBE5UMPSC(JT|      13-SAC0|      lA-ST.    CROIX 


REPBREKCE  HOTES 

Addlttooal  lafor««tlon  r«Kftrdlag  the  cllsAte  of  H««  Knglaod  aaj  be  obtained  by  wrltlnc  to  the  StB 
Hassachuaetta)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Bostoo  9,  HasaachuB«tts,  or  to  the 
Bvireau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut,  or  to  anjr  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Plgurea  and  letters  folloving  the  station  naae,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  nlles  and  direction  fron  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  «111  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snovfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  sonths  vlll  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  vhlch  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  Biasing  or  vere  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

Divisions,  as  used  la  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  becaae  effective  elth  data  for  January  19S7. 

re:   Tenperature  In  *F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind  noveneot  in  miles.   Uonthly  degree  day  totals 
froB  65*  F. 

the  "Evaporation  and  Wind'  Table.   Uax  and  Uln  In  "Evaporat 

adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  prPB< 

B  for  obtaining  oeasurenenta  are  taken  f: 
apparent  inconsistencies  in  the  record. 

the  "Cllaatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snoefall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground 
d  tee. 

ation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  la  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  : 
iQ  local  standard  time.   During  the  sumner  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  t 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m. 

Bo  record  to  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

lotsrpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-  Wo  record  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

Tf  Bouat  Washington,  Caooon  Hountaln,  Kew  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  In  computing  Division  averages  or  extremes  for  the  State  or  Section. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

«-»  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

■  Aaouat  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

9  Thermometers  are  geuerally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  Iocate< 
the  roof  of  a  building. 
Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AX  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

B  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  1: 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  ajtounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

T  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1^00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

TAft  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Id  the  Station  Index  the  letters  C.  G.  B,  J  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
.0   -Soil  Temperature"  Table. 

B   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues,  or  as  delayed  data  tn  the  December  issue  of  th 
publication. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  (or  this  slate.   Tha 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
■my  be  fcund  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  monthly  CLIMATOLOGICAL  DATA.  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  I 
Washington  25,  D.  C. 

and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
respondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Gover 

USCOMM-WB-AshevUle,  N.  C. 9  5  58 1175 
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NSW  EHGLAND  -  AUGUST  1938 
TEHPERATURE  AMD  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  TeMperature:   99°  on  the  3l8t  at  Caapton,  N.  H. 
Lowest  Temperature:   34°  on  the  28th  at  Fabyan,  N.  H. 

Greatest  Total  Precipitation:   9.74  inches  at  Chathaa  Lt.  St.,  Mass. 

Least  Total  Precipitation:   0.94  Inch  at  Gilmanton,  N.  H. 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.16  inches  on  the  19th  at 

Mlllinocket,  He. 


SPECIAL  WEATHER  SUHMARY  -  CENTRAL  AND  NORTHERN  NEW  ENGLAND 


Temperatures  averaged  near  or  slightly  above  normal, 
following  three  cool  months.   Remarkably  absent, 
however,  was  any  extremely  warm  weather.   Relatively 
few  stations  reached  even  90° . 

Rainfall  totals  varied  from  less  than  50%  to  more 
than  200%  of  normal.   Excessive  rains  fell  in  parts 
of  Aroostook  Co.,  Maine,  and  southeastern  Massa- 
chusetts.  At  Caribou,  Maine,  8.46  inches  set  a  new 
record  for  any  month.   Presque  Isle,  Maine,  received 
a  new  record  amount  for  August .   In  contrast ,  many 
stations  in  New  Hampshire  and  some  in  Maine  and 
Vermont  received  less  than  2  inches.   A  few  received 
only  about  1  inch.   Precipitation  for  the  summer 
season,  June  through  August,  also  varied  widely  over 
the  section.   Totals  of  over  15  inches  fell  in  the 
extreme  northern  portions  of  Maine  and  New  Hampshire 
and  at  Nantucket,  Mass.   A  larger  area  with  but  7  to 
9  inch  totals,  covered  southwestern  Maine,  southern 
New  Hampshire,  southeastern  Vermont,  and  north- 
central  Massachusetts. 


Contrasting  with  the  extremely  cloudy  July,  August 
was  very  sunny.   Thunderstorms  occurred  with  nor- 
mal to  above-normal  frequency.   Accompanying 
lightning  killed  1  and  injured  7.   Wind  injured  2. 
Two  small  tornadoes,  on  the  14th  and  25th,  occur- 
red in  Massachusetts.   On  the  21st  a  large  tornado 
ripped  a  20  mile  long  path  through  the  forests  of 
northern  Maine.   Hurricane  Daisy  passed  well  to 
the  southeast  of  Nantucket  on  the  29th.   Heavy  rain 
from  Daisy  fell  on  the  Cape  on  the  morning  of  the 
29th.   The  heaviest  24-hour  total  of  3.20  inches 
was  recorded  at  Nantucket  on  the  28-29th.   Though 
Daisy  caused  no  loss  of  life  or  property,  rain  and 
apprehension,  as  the  long  Labor  Day  week-end  was 
about  to  begin,  seriously  affected  tourist  trade 
on  the  Cape. 

Robert  E.  Lautzenheiser,  State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Boston,  Massachusetts 
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In  association  with  widespread  thunderstorm  activity 
on  the  15th  a  small  tornado  struck  a  wooded  area 
about  two  miles  southwest  of  Easton,  Fairfield  County, 
Conn.   Damage  from  this  midday  storm  was  confined 
largely  to  forest  trees,  although  some  power  lines 
were  downed  along  the  roadside.   A  cooperative  ob- 
server was  caught  in  the  storm  and  had  his  one-ton 
pickup  truck  lifted  and  dropped  upright  some  20  feet 
from  its  original  position.   He  also  witnessed  tree 
branches,  leaves  and  debris  whirled  in  a  circular 
pattern  75  to  100  feet  above  the  ground. 

Another  suspected  tornado  occurred  at  North  Colebrook, 
Litchfield  County,  Conn.,  on  the  evening  of  the  21st. 
The  twister,  having  a  very  short  and  narrow  path, 
moved  down  a  wooded  ridge,  passed  between  two  houses 
and  loosened  a  transformer  on  a  utility  pole  before 
leaving  ground.   Some  20  large  oak  and  maple  trees 
were  twisted  off  at  varying  heights  above  ground  and 
a  witness  described  the  noise,  "like  a  freight  train 
passing  over  a  bridge". 

Various  parts  of  the  two  states  were  struck  by  de- 
structive thunderstorms  d»iring  the  period  of  the  13th 
through  the  15th.   A  barn  and  contents  were  destroyed 
by  a  lightning-caused  fire  at  Thompson,  Conn.,  while 
a  lightning  bolt  killed  eight  head  of  valuable  cattle 
at  Columbia,  Conn.   Several  homes,  two  school  build- 
ings and  a  factory,  ranging  from  Winsted,  Conn.,  to 
Bristol,  R.  I.,  were  struck  by  lightning  but  damage 
was  mostly  minor  in  each  case.   Power  failures  were 
widespread  in  central  Connecticut  with  the  most  not- 
able occurrence  being  the  lightning  strike  on  a 
transformer  that  severed  power  to  15,000  customers 
in  the  Waterbury,  Conn.,  area. 

Heavy  fog  was  blamed  for  the  disastrous  collision  of 
the  S.  S.  Gulf oil  and  the  S.  S.  Graham  in  the  Newport, 
R.  I.,  harbor  on  the  early  morning  of  the  7th.   Both 
ships  carrying  inflammable  cargoes  caught  fire  with 
the  collision  and  the  fast  spreading  flames  resulted 


in  the  death  of  16  crewmen  and  serious  injuries  to 
24  others. 

On  August  17  an  unusually  heavy  surf  pounded  the 
Rhode  Island  coastline.   Attributed  to  hurricane 
Cleo,  the  surf  produced  breakers  averaging  6  to  7 
feet  high  with  some  estimated  at  15  feet.   There 
were  several  near  drownings  of  bathers  and  surf 
fishermen.   The  surf  did  not  subside  to  near  nor- 
mal until  the  19th  at  which  time  the  most  exposed 
beaches  were  continued  closed  due  to  the  tons  of 
seaweed  washed  onto  them. 


A  complex  storm  s 
48-hour  precipita 
a  narrow  coastal 
southern  Rhode  Is 
one  inch  from  the 
Daisy  on  the  29th 
cipitation  in  the 
as  15.5  inches  or 
term  average. 


ituation  on  the  24-26th  brought 
tion  totals  of  3.5  to  4  inches  to 
belt  in  southeast  Connecticut  and 
land.   These  rains  plus  as  much  as 
offshore  passage  of  hurricane 
brought  the  summer  season  pre- 
se  southeast  sections  to  as  much 
about  four  inches  above  the  long- 


In  general  August  weather  was  favorable  for  recre- 
ational activities  as  well  as  for  crop  growth  and 
harvests.   Near  normal  sunshine  and  adequate,  well 
distributed  precipitation  contributed  to  very  good 
yields  of  tobacco  and  hay  and  continued  the  good 
prospects  of  apples,  peaches,  fall  potatoes  and  lati 
truck  crops.   The  sweet  corn  and  tomato  crops  were 
one  to  two  weeks  later  than  usual  but  yields  were 
heavy  and  quality  generally  very  good.   The  danger 
of  crop  diseases  was  greater  than  usual  but  control 
measures  were  apparently  effective.   Insect  activit; 
and  damage  to  crops  were  relatively  low  in  August 
thus  continuing  the  pattern  that  has  marked  the  sum 
mer  season  of  1958. 

Dr.  A.  Boyd  Pack  State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Hartford,  Connecticut 


CUMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1958 


StaUoo 


H 

<  i 


?   I 


2  S 


COf^XECTICUT 

MOfiTHKEST 

BULLS  BRIOfiC  0AM 
CREAM  MILL 
FALLS  VILLASE 
NORFOLK  2  SH 
SALISBURY 

SHEPAUG  OAH 
HIGMAM  RESERVOIR 

DIVISION 

CENTRAL 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARO  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIOOLETOWN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NORMICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

STORRS 

NATERBURY  RADIO  W6RY 

DIVISION 

COASTAL 

BRIOeCPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPO«T 

NORWALK.  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 

MA  INC 

NORTHERN 

BRIOGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPO«T 
CUPSUPTIC  STOREHOUSE 
FORT  KENT 
GREENVILLE 

HOULTON  CAA  AP 

HOULTON  1  NE 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MILLINOCKET 

MILLIHOCKET  CAA  AP 
PRESQOE  ISLE 
RIP06EMUS  DAM 
SOUA  PAN  DAM 

DIVISION 

SOUTHCRN    INTERIOR 

AUGUSTA    CAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 

BRIDGTON    1    NNW 

CORINNA 

EAST  SANSERVILLE  i    SE 

EAST  WINTMROP 
FARMINGTON 
GARDINER 
HIRAM  2  S 
LEWISTON 

MADISON 

OLD    TOWN    CAA    AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD    3    SW 

RUMFORO    1    S 

UNITY 

WATERVILLE 

WEST    BUXTON    2    NNW 

WOODLAND 

DIVISION 


//R 
R 


82.1 
78.6 
81.7 
7S.1 
78.1 

76.1 
79.9 


79.0 
78,1 
81.0 
81. l> 
81.0 

79.5 
78.6 
81.3 
80. 3H 
80.5 

77,5 
61. 3 


81.1 
78.1 
79.7 
80.9 
80.3 


72.3 
73.* 
73,5 
75.8 

7*. 9 
7*. 7 
7*. 6 
72.5 
76.9 

77.0 
73.9 
74.5 
75.5 


77,8 
76.4 
80.4 
77.9 
74.7 

77.2 
78.4 
78.2 
79.8 
78.0 

78.1 
77.0 
78.4 
76.9 
79,4 

76,2 
79.7 
76.9 
78.5 


57.3 
58.7 
57.2 
55.3 

56.9 

57.0 
58.1 


58,3 
54,5 

58.6 
60.2 
59.4 

55.3 

61.9 
59.1 
60.1M 
56.7 

58.3 
57.8 


64.2 
59.6 

62.9 
61.2 
59,1 


50.1 
49.0 

52.1 
54.7 
49.4 
49.3 
53,6 

52,3 

51,7 
52,2 

48.4 


56.0 
56.4 
55. 9M 
51.0 
52,9 

55,2 

51,4 
52.9 
52.0 
57,4 

53,3 

52.4 
54.7 
49,8 
52.0 

55.1 
54.8 
53.2 

54.7 


69.7 
68.7 
69.5 
65.2 
67.5 

66.6 
69.0 


68.7 
66.3 
69.8 
70.8 
70.2 

67.4 

70.3 

70.2 

70.2m 

68.6 

67.9 
69.6 


72.7 
68.9 
71.3 
71.1 
69.7 

69. ON 


62.1 

60,1 
61.8 
62.4 

63.5 
64.7 
62.0 
60.9 
65.3 

64.7 
62.8 
63.4 
62.0 

62.7 


66.9 
66.4 
68. 2M 
64.5 
63.8 

66.2 
64.9 
65.6 
65.9 
67.7 

65.7 
64.7 
66.6 
63.4 
65.7 

65.7 
67.3 
65.1 
66.6 

65.8 


.2 

1.1 


1.0 
1.5 


2.3 
2.0 


109 
162 
122 

104 

85 

54 

107 

138 

58 


40    24  53 

39    28  100 

43    24  81 

35    16  118 


3.24 
2.46 

4.11 
4.61 
3.74 

2.33 

3.22 


4.05 
5.90 
2.16 
3.46 
3.41 

6.00 
5.50 
3.54 
6.26 
3.71 

4.12 
4.16 


2.75 
5.96 
3.46 
6.25 

4.96 

6,18 


5.48 
8.45 
2.68 
7.64 
4.41 

3.14 
2.58 
3.86 
2.73 
6.72 

5.89 
7.30 
4.17 
7.54 

5.19 


3.21 
3.71 
2.83 
3.23 
4.20 

2.49 
2.57 
3.49 
1.61 
2.19 

1.57 
3.46 
3.06 
2.23 
1.52 

3.65 
3.77 
2.36 
3.24 

2.86 


1.78 
.19 


1.68 
,65 


,33 

4,38 


,50 
,57 
,54 
2,05 
,71 


1,14 
1.04 
1.22 
1.32 
1,15 

1.00 
1.03 


2.05 
1.41 
1.16 
1.56 
.81 

2.25 
1.28 
1.68 


1.10 
1.42 


1.37 
2.24 
1.56 
1.57 
1.81 

1.70 


2.54 

4.08 
.46 

2.56 
.95 

1.90 

1.22 

.75 

.63 

4.16 

3.43 
2.03 
1.43 
2.83 


1.11 
1.90 


.92 

.48 
.61 

.37 

1.20 

1.08 

.60 

.62 

1.36 

1.34 

.86 

1.02 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


7  2 

5  2 

7  4 

8  4 

5  3 

6  2 
6  3 


8 

1 

9 

5 

5 

1 

6 

2 

6 

3 

6 

5 

7 

5 

6 

2 

8 

3 

7 

3 

6 

3 

See   Refefence    Notes    Following    Station   Index 

-  183   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1958 


Tern 

peralore 

F 

recip 

i,3.,on 

1  t 

g,  1 
11 

< 

1  °  s 

± 

a 

J 

Q 

« 

No  of  Djys 

1 

1  J  1 
a  e  e 

1 

(5 

-; 

Srow,  Slee' 

No  ol  Da/s 

Station 

Mo. 

M,„ 

1 

c  2 

i  % 

2 

(5 

1 

o 
o 

1 

5 

ii 

ki 

&I 

s  S 

5 
§ 

COASTAL 

BAR  HARBOR 

73.9 

57.3 

65.6 

-   .6 

80 

6* 

47 

17 

32 

0 

0 

0 

0 

3.34 

.08 

1.82 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

BELFAST 

77.8 

54.9 

66.4 

87 

8  + 

43 

19 

29 

0 

0 

0 

0 

4.59 

1.30 

18 

.0 

0 

10 

3 

1 

BRUNSWICK 

75,8 

56.7 

66,3 

83 

15 

48 

19 

30 

0 

0 

.0 

0 

2.23 

.51 

25 

.0 

0 

6 

2 

0 

OAMARISCOTTA  MILLS 

76.5 

55.6 

66,1 

85 

3 

44 

19 

33 

0 

0 

0 

0 

3.57 

1.29 

25 

.0 

0 

7 

2 

1 

EASTPORT 

71.9 

52.9 

52,4 

79 

15+ 

45 

24 

84 

0 

0 

0 

0 

2.50 

1.10 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

JONESBORO 

AM 

74.1 

51.9 

63.0 

82 

16+ 

42 

19 

72 

0 

0 

0 

0 

3.62 

1.17 

25 

.0 

0 

5 

4 

1 

PORTLAND 

79.3 

59.3 

69.3 

89 

15 

48 

19 

15 

0 

0 

0 

0 

1.85 

,53 

18 

.0 

0 

5 

2 

0 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

//R 

78.5 

54.4 

56.5 

.1 

87 

15 

43 

19 

42 

0 

0 

0 

0 

2.21 

-   .38 

.93 

18 

.0 

0 

5 

2 

0 

ROCKLAND 

75.8 

55.3 

65.6 

83 

6 

44 

19 

39 

0 

0 

0 

0 

4.03 

1.91 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

SANFORO  2  NNW 

81.9 

54.0 

68.0 

90 

31 

42 

24+ 

21 

1 

0 

0 

0 

2.93 

1.49 

4 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

65.9 

-   .9 

3.10 

.23 

.0 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

AM 

77.2 

54.1 

65.7 

-  1.7 

85 

15  + 

45 

20 

45 

0 

0 

0 

0 

4.57 

1.20 

1.51 

22 

.0 

0 

7 

4 

HOOSAC  TUNNEL 

AM 

77.7 

52.3 

65.0 

-  1.8 

85 

14 

45 

20 

53 

0 

0 

0 

0 

2.83 

-   .79 

1.12 

22 

.0 

0 

6 

1 

KNIGHTVILLE  DAM 

AM 

79.0 

53.0 

66.0 

87 

14 

44 

20 

43 

0 

0 

0 

0 

4.20 

1.00 

22 

.0 

0 

7 

4 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

R 

76.8 

55.1 

66.0 

.2 

86 

31 

45 

20 

40 

0 

0 

0 

0 

3.73 

-   .58 

1.00 

25 

.0 

0 

6 

4 

STOCKBRIDGE 

77. i. 

53.9 

65.7 

.0 

85 

31 

42 

20 

48 

0 

0 

0 

0 

4.24 

-   .09 

1.06 

13 

.0 

0 

8 

4 

WEST  CUMMIN6T0N 

77.2 

51.3 

64,3 

87 

31 

40 

20 

66 

0 

0 

0 

0 

3.28 

.73 

25 

.0 

0 

5 

4 

0 

DIVISION 

55.5 

-  1.3 

3.83 

.01 

.0 

CENTRAL 

AMHERST 

79.8 

58.0 

68.9 

-   .9 

87 

31 

48 

20 

15 

0 

0 

0 

0 

5.19 

1.33 

2.12 

8 

.0 

0 

9 

4 

1 

BEDFORD 

81.2 

59.6 

70.4 

88 

31  + 

60 

20 

7 

0 

0 

0 

0 

4.20 

1.36 

25 

.0 

0 

7 

4 

1 

BIRCH  HILL  DAM 

79.2 

54.2 

65.7 

85 

31  + 

41 

20 

33 

0 

0 

0 

0 

2.46 

.75 

18 

.0 

0 

6 

3 

0 

BLUE  HILL 

// 

77.8 

60.1 

69.0 

1.5 

86 

15 

48 

19 

13 

0 

0 

0 

0 

5.41 

1,33 

1.72 

25 

.0 

0 

11 

4 

1 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

78.0 

58.9 

68.5 

85 

31  + 

50 

19 

11 

0 

0 

0 

0 

3.39 

1.42 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

CHESTNUT  HILL 

80.0 

61.3 

70,7 

-  1.3 

87 

31 

52 

19 

6 

0 

0 

0 

0 

3.78 

-   .30 

.73 

25 

.0 

0 

9 

4 

0 

CLINTON 

AM 

78.0 

60.5 

69,3 

iO 

86 

5 

51 

28 

14 

0 

0 

0 

0 

3.50 

-   .86 

1.25 

25 

.0 

0 

9 

2 

1 

FITCHBUR6  2  S 

AM 

82.2 

58.0 

70.1 

-   .6 

91 

31 

46 

19 

7 

1 

0 

0 

0 

2.64 

-   .73 

.61 

25 

.0 

0 

a 

3 

0 

FRAMIN6HAM 

AM 

81.5 

58.9 

70.2 

-  1.2 

92 

5 

51 

24 

5 

3 

0 

0 

0 

3.34 

-   .92 

.88 

25 

.0 

0 

7 

3 

0 

HAVERHILL 

83.5 

60.9 

72,2 

.4 

90 

31  + 

51 

28+ 

3 

4 

0 

0 

0 

2.07 

-  1.01 

.94 

25 

.0 

0 

5 

1 

0 

LAKE  COCHITUATE 

AM 

81. 3M 

58. IM 

69. 7M 

.4 

89 

8+ 

51 

28+ 

7 

0 

0 

0 

0 

2.95 

-  1.26 

.82 

25 

.0 

0 

7 

2 

0 

LAWRENCE 

61.3 

60.0 

70.7 

.3 

89 

7 

51 

19 

3 

0 

0 

0 

0 

2.18 

-  1.16 

.69 

25 

.0 

0 

7 

1 

0 

LOWELL 

84.4 

60,3 

72.4 

.9 

91 

31 

51 

19 

1 

3 

0 

0 

0 

2.33 

-  1.37 

.92 

25 

.0 

0 

7 

1 

0 

SHELBURNE  FALLS 

AM 

78.5 

54.5 

66.5 

-  1.6 

87 

31 

48 

20+ 

30 

0 

0 

0 

0 

2.25 

-  1.44 

.56 

14 

.0 

0 

6 

3 

0 

SPRINGFIELD  ARMORY 

82.7 

61.3 

72,0 

-   .2 

89 

7 

53 

28+ 

1 

0 

0 

0 

0 

3.38 

-  1.29 

.82 

25 

.0 

0 

7 

2 

0 

TULLY  DAM 

AM 

79.7 

52.7 

66.2 

87 

31  + 

43 

20 

33 

0 

0 

0 

0 

2.89 

.92 

22 

.0 

0 

7 

3 

0 

TURNERS  FALLS 

82.3 

57.5 

59.9 

-   .5 

90 

31  + 

48 

24+ 

8 

2 

0 

0 

0 

2.13 

-  1.72 

•  56 

8 

.0 

0 

6 

1 

0 

WALPOLE 

79.7 

57.5 

58.6 

88 

15 

43 

19 

21 

0 

0 

0 

0 

4.60 

1.43 

25 

.0 

0 

9 

4 

1 

WALPOLE  1  S 

79.8 

60.9 

70.4 

88 

15+ 

49 

24+ 

10 

0 

0 

0 

0 

4.09 

1.73 

25 

.0 

0 

9 

1 

1 

WEST  MEDWAY 

82.5 

58.3 

70.4 

89 

4 

45 

19 

16 

0 

0 

0 

0 

4.30 

1.60 

25 

.0 

0 

11 

2 

1 

WESTON 

82.3 

56.4 

69.5 

-   .9 

90 

31 

46 

28 

10 

1 

0 

0 

0 

3.82 

-   ,62 

1.25 

25 

.0 

0 

6 

4 

1 

WESTOVER  FIELD 

80.9 

60.2 

70.6 

89 

6 

51 

28+ 

5 

0 

0 

0 

0 

3.58 

.77 

14 

.0 

0 

7 

4 

0 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

76.3 

58.5 

67.4 

-   .7 

85 

31 

51 

19+ 

21 

0 

0 

0 

0 

3.88 

.47 

.95 

25 

.0 

0 

7 

3 

0 

WORCESTER 

79.1 

57.1 

58,1 

-   .8 

87 

31 

48 

28+ 

18 

0 

0 

0 

0 

3.86 

-   .33 

1.14 

25 

.0 

0 

8 

3 

1 

DIVISION 

59,5 

-   .7 

3.43 

-   .60 

.0 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

//R 

80.9 

63.8 

72.4 

.9 

90 

7 

55 

19 

2 

1 

0 

0 

0 

5.37 

2.14 

■1.18 

13 

.0 

0 

12 

3 

1 

BROCKTON 

80.5 

59.6 

70,1 

88 

15 

46 

20 

9 

0 

0 

0 

0 

3.65 

-   .31 

1.04 

25 

.0 

0 

7 

4 

1 

COHASSET 

AM 

80. 9M 

59. 9M 

70, 4M 

50 

28+ 

4 

0 

0 

0 

0 

5.29 

1.61 

26 

.0 

0 

8 

4 

2 

EAST  WAREHAM 

AM 

76. 6M 

61. 3M 

59. OM 

-   .8 

16 

0 

0 

0 

0 

9.02 

4.73 

1.95 

26 

.0 

0 

11 

5 

4 

ED6ART0WN 

AM 

76.5 

58.7 

57.6 

82 

5 

48 

19 

14 

0 

0 

0 

0 

e.42 

3.22 

26 

.0 

0 

7 

5 

3 

FALL  RIVER 

79.1 

62.9 

71.0 

-   .2 

87 

15 

54 

28 

5 

0 

0 

0 

0 

8.56 

3,83 

2.55 

25 

.0 

0 

9 

7 

3 

HYAMNIS  3  NE 

78. 3M 

60. 2M 

69, 3M 

16 

0 

0 

0 

0 

7.63 

3,64 

2.02 

25 

.0 

0 

8 

5 

3 

MIOOLETON 

79.0 

61.0 

70.0 

84 

31+ 

50 

28 

9 

0 

0 

0 

0 

2.85 

-   ,58 

.87 

25 

.0 

0 

7 

3 

0 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

R 

73.2 

51.4 

67,3 

.2 

78 

5 

55 

19+ 

11 

0 

0 

0 

0 

6.50 

3,07 

3,10 

29 

.0 

0 

8 

4 

2 

NEW  SEDFOKO 

78.1 

64,5 

71.4 

.3 

86 

15 

55 

19 

1 

0 

0 

0 

0 

6.08 

1.81 

1.84 

25 

.0 

0 

9 

5 

2 

PLYMOUTH 

80.7 

61,4 

71,1 

.5 

89 

15 

50 

28 

B 

0 

0 

0 

0 

7.08 

2,65 

1.71 

25 

.0 

0 

8 

5 

3 

PROVINCETOWN  1  NW 

78.5 

M 

89 

14 

0 

0 

8.87 

2.00 

25 

.0 

0 

10 

7 

4 

ROCHESTER 

AM 

78.2 

58,9 

68,6 

87 

16 

48 

19 

18 

0 

0 

0 

0 

9.53 

2.52 

1 

,0 

0 

10 

6 

3 

ROCKPORT  1  ESE 

76.7 

60.9 

68,8 

85 

15 

52 

28+ 

12 

0 

0 

0 

0 

3.53 

1.26 

25 

.0 

0 

7 

2 

1 

SALEM  C6  AIR  STATION 

78.2 

61,9 

70,1 

87 

7 

52 

23 

5 

0 

0 

0 

0 

3.21 

1.54 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

SANDWICH 

78.0 

63.1 

70,6 

85 

2 

54 

28 

10 

0 

0 

0 

0 

8.53 

2.41 

25 

.0 

0 

8 

5 

3 

TAUNTON 

80.3 

60.1 

70.2 

.5 

87 

15 

48 

28+ 

8 

0 

0 

0 

0 

5.45 

.90 

1.59 

25 

,0 

0 

8 

4 

1 

WEST  LYNN 

80.5 

60.7 

70.6 

89 

31  + 

53 

28+ 

7 

0 

0 

0 

0 

3.69 

1.27 

25 

.0 

0 

9 

2 

1 

DIVISION 

69.9 

.0 

6.30 

2.33 

,0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

76. 8M 

51.5 

64, 2M 

87 

31 

42 

24 

75 

0 

0 

0 

0 

2.70 

1.32 

8 

,0 

0 

3 

2 

1 

BERLIN 

AM 

78.5 

50.8 

64,7 

.5 

92 

4 

40 

24 

70 

2 

0 

0 

0 

1.96 

-  1.23 

.45 

9 

,0 

0 

8 

0 

0 

BETHLEHEM 

7  5.8 

52.2 

54,0 

-  1.7 

88 

31 

43 

24 

71 

0 

0 

0 

0 

3.77 

.21 

.75 

4 

.0 

0 

7 

5 

0 

FABYAN 

74.7 

44.6 

59,7 

89 

31 

34 

28 

183 

0 

0 

0 

0 

2.44 

.65 

18 

.0 

0 

5 

3 

0 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 

71.5 

47.4 

59,5 

-  1.7 

82 

4 

36 

24 

177 

0 

0 

0 

0 

3.50 

-   .21 

.65 

8 

.0 

0 

9 

3 

0 

See   Reference    Notes   Following   Stalion    Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


NEW   ENGLAND 
AUGUST    1958 


SteUoB 

Teir 

peratufe 

recip 

ilalion 

S  1 

n 

t   1 

S  E 
1  1 

1 

fil 

lil 

J 

i 

o 

1 

« 

i 

No  ol  D.rs 

, 

fil 

S 

Snow,  Sloer 

No  ol  Days 

Mu 

Mm 

5 

1  s 

o 

s 

o 
o 

5 
o 

1 
o 

u 

ll 

&i 

6RAFT0N 
LANCASTER 
MONROE  i    NNE 
ttMOUNT  WASHIN6T0N 
PINKHAM  NOTCH 

AM 
//R 

79.8 
77.1 
77.1 
53. S 
72.3 

47.1 
50.1 
52.1 
40.7 
51.1 

63.5 
63.6 
64.6 
47.1 
61.7 

-  1.1 

-  .6 
.1 

90 
88 
87 
67 
85 

31 

31  + 

4 
31 
31 

37 
40 
43 
29 
41 

20 
24 
24 
19 
24 

79 

75 

57 

54  8 

118 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.55 
4,25 
2.05 
4.66 
2.11 

-  1.25 

-  1.49 

-  2.58 

.61 
1.64 

.73 
1.05 

.77 

18 
8 
8 
8 

25 

.0 
.0 
.0 

T 
,0 

0 

0 
0 

T 
0 

18 

— 

3 

7 
4 

11 

4 

1 
3 
2 

4 
1 

0 

1 
0 

1 

0 

DIVISION 

62.8 

-   .9 

2.70 

-  1,10 

,0 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERIN6 

RAM 
AH 
R 

80.1 
81.1 
81.6 
82.9 
78.2 

53.0 
50.5 
54.4 
56.6 
51. 8M 

66.6 
65.8 
68.0 
69.8 
65. OM 

1.5 
1.1 

88 
99 
90 
89 
87 

31  + 
31 
31 
30  + 
31 

42 

42 
43 
42 
40 

20+ 
24 
20 
6 
20+ 

38 
41 
24 
13 
61 

0 

2 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.83 
2.59 
2.61 
2.02 
2.06 

-  .49 

-  1.34 

.50 
.85 
.90 
.89 
.98 

25 
25 
21 
21 
21 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

5 
5 

5 
4 

1 
2 

3 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

FRANKLIN  1  NM 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

AM 

82.0 
80,7 
80.5 
82.2 
80.3 

54.0 
51.4 
54.3 
55.5 
55.9 

68.0 
66.1 
67.4 
68.9 
68.1 

.0 

.2 

1.2 

92 

90 
90 
91 
91 

31 
14 
31 
7 
31 

45 
42 
45 
44 
49 

20+ 

20 

19 

23+ 

28+ 

17 
47 
26 
17 
16 

1 
1 
1 

2 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.09 
1.20 
2.64 
2.14 
1.31 

-  2.06 

-  .49 

-  1.18 

.46 
.45 
.79 
.66 
.44 

25 
25 
8 
22. 
25 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
6 
6 

5 

0 
0 

3 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  3  N 

81.0 
81.4 
79.6 
75.3 
80.7 

52.2 
56.5 
54.2 
55.2 
54.9 

66.6 
69.0 
66.9 
65.3 
67.8 

1.2 
-   .4 

90 
89 
89 
88 
89 

31 
7 
2 
3 

31 

42 
47 
45 
47 
45 

23+ 
19 
28+ 
24 

20+ 

37 
17 
26 
54 
22 

1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.61 
2.42 
2.01 
1.38 
2.96 

-  1.16 

-  .56 

.74 
.82 
.67 
.38 
.66 

8 
15 
22 
25 
22 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

3 
6 
5 

4 
8 

2 

2 
2 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

MORTHWOOO 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRV  MOUNTAIN  DAM 

AM 
AM 

80.2 
77.5 
78.5 

80.3 

56.3 
55i5 

48.4 
56.1 
52.4 

68.3 
66.5 
63.5 

M 
66.4 

88 
65 
89 

88 

31 
31 
16 

8+ 

45 
47 
39 
46 

43 

19 
28+ 

28+ 

28+ 

16 
32 

76 

39 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.73 
1.92 
2.03 
3.49 
2.39 

.93 
.61 
.78 
.85 

.70 

22 
22 

18 
24 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
6 
7 
6 

1 
2 
2 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

MEST  LEBANON 
WINDHAM 

MOLFEBORO  FALLS 
yOODSTOCK 

AM 

81.1 
82.1 
80.8 
79.5 

51.9 
55.0 
55.3 
50.6 

66.5 
68.6 
68.1 
65.1 

89 
89 
89 

90 

31  + 
31 
31  + 
31 

43 
43 
45 
40 

20+ 
20+ 
24 
24 

31 
19 
16 

58 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.49 
1.90 
1.31 
2.04 

-  1.53 

-  1.65 

.44 
.81 
.41 
.81 

25 
25 
22 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
5 

4 
4 

0 
2 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

67.1 

-   .2 

2.01 

-  1.32 

.0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

6REENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 

R 

74.7 
79.7 
78.3 
78.1 
79.2 

63.4 
58.3 
59.3 
62.7 
62.1 

69.1 
69.0 
68.8 
70.4 
70.7 

.1 

-   .1 

1.3 

7S 
86 
85 
84 
87 

5  + 
15 
15 
15+ 
15  + 

54 
48 
43 
53 
52 

19 
19 
19 
19 
19 

3 

13 
14 

3 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.53 
4.04 
7.18 
5.87 
5.15 

2.07 
2.52 
1.52 

2.36 
1.73 
3.11 
2.30 
1.28 

25 
25 
25 
25 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
9 
8 
9 

3 

1 

4 
4 
4 

2 

1 
1 

1 

2 

DIVISION 

69.6 

-   .7 

5.55 

1.22 

.0 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

8L0OMFIELD 
CHELSEA 

EN0SBUR6  FALLS 
LEMIN6T0N 
MIDDLESEX 

AM 
AM 

77.6 
80.2 
79.3 
75.5 

78.5 

49.8 
47,4 
51.1 
51.6 
52.3 

63.7 
63,8 
65,2 
63,6 
65,4 

-  1.3 

-  1.0 

88 
89 
90 
86 
88 

5 

4 

31 

31 

4 

39 
40 
41 
38 
45 

24 

28+ 

24 

24 

24 

77 
76 
58 
91 
44 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.55 
2.25 

4.44 
2.48 
2.71 

-  1.20 

-  1.03 

.59 
.72 
1.04 
.68 
.90 

25 
25 

7 

8 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
6 
9 

7 
6 

0 
0 

1 

0 
0 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 
■(MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UN IV 
SAINT  JOHNSBURY 

76.4 
63. 5M 
77.6 
79.7 
80.7 

52.6 
48. 2M 
50.1 
51.3 
53,5 

64,5 
55, 9M 
63,9 
65,5 
67,1 

-  1.6 

.5 

-  .2 

86 
78 
88 
88 
90 

31  + 
31 
3 
31 
30 

42 

35 
40 
39 
40 

24 
19 
24 

24 
24 

64 
279 
78 
46 
28 

0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.59 
4.81 
4.05 
2.32 
2.36 

.63 

-  .88 

-  .99 

.50 
1.53 
1.03 

.70 
1.35 

8 
25 

8 
4 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

8 
10 

5 
3 

0 

1 
1 

0 

1 

MATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

AM 

79.4 
77.0 

53,3 
45,6 

66,4 
61,3 

90 
89 

8 

4 

43 
35 

27+ 
24 

41 
129 

1 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.94 
2.96 

-   .44 

1.10 
.73 

25 

8 

.0 
.0 

0 
0 

8 
5 

2 

1 

0 

DIVISION 

64,6 

-   .7 

2.79 

-   .69 

.0 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

R 

80.1 
79.0 
81.5 
78.8 
80.0 

54,0 
57,0 
55.8 
50.5 
55.0 

67,1 
68,0 
66,7 
64.7 
67.5 

-  .1 

-  .5 

.3 

90 
88 
88 
90 
90 

31 
31 
13 
31 
31 

44 
49 
44 
39 
44 

23 
24 

19 
28 
18 

28 
21 
17 
65 
21 

1 

0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.50 
3.06 
2.00 
2.96 
4.87 

.05 
1.42 

.47 

.94 

.86 

1.30 

1.80 

25 

8 

8 

25 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0  • 

0 
0 

9 
7 
3 
6 

4 

0 

1 
2 
2 

4 

0 
0 
0 

1 

ST  ALBANS  BAY 

78.9 

58.6 

68.8 

88 

31 

47 

15 

17 

0 

0 

0 

0 

3.43 

.70 

24 

.0 

0 

9 

2 

0 

DIVISION 

67.5 

-   .2 

3.14 

-   .45 

.0 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

AM 

AM 
AM 
AM 

80.8 
31.9 
78.6 
71.4 
81.6 

53.4 
48.0 
51.7 
47.0 
53.7 

67.1 
65.0 
65.2 
59.2 
67.7 

-  .9 

-  1.5 

88 
91 
85 
78 
89 

31  + 
31 
31  + 
22  + 
8+ 

45 
39 
43 
38 
45 

21+ 

28+ 

20 

28 

23 

27 
52 
47 
180 
16 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.03 
1.10 
2.61 
3.42 
1.61 

-  1.19 

-  2.19 

-  1.44 

-  .65 

-  2.24 

.60 
.47 
.90 
.94 
.44 

1 
25 
22 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
2 
7 
8 
6 

2 

0 
1 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WILDER 
WOODSTOCK  3  ENE 

AM 

AM 

80.6 
79.6 

52.6 

50.7 

66.6 
65.2 

-  1.3 

88 
88 

4 
4 

46 
42 

21+ 

20 

28 
52 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

2.86 

1.49 

-  .17 

-  1,82 

1.33 
.58 

5 
25 

.0 
.0 

0 

0 

5 
6 

2 

1 

1 

0 

DIVISION 

65.1 

-   .4 

2.16 

-  1.35 

.0 

See   Reference   Notes   Following   Station   Inde 
-  185   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


14      15      16      17      18 


19      20      21      22     23     24     25 


27      28      29      30      31 


COHNECTICVT 

ANSONIA 
BAK.ERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAMSTED 
BRIOfiEPORT   «B    AP 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  OAH 

BURLINGTON 

COCKAPONSET    RANfiER    STA 

COLCHESTER 


4.31 
4i40 
4.9« 


4.00 
S*2A 
4*39 


1    S 


COLLINSVILLE 
COVEHTRY 
CREAM  HILL 
DANBURY 
DAKON   LAKE 

DERBY 

EAST    HAVEN 
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.06 

•ARE      2 

3.73 

.48 

.13 

.16 

.73 

81 

.12 

.19 

.08 

.48 

.40      .29 

■ASHlHtTOai    2 

3.88 

.14 

.48 

.09 

T 

.90    1 

29 

.03 

.02 

•  18 

T 

.92      T 

.84      .23 

WBSTER 

4.92 

.23 

•  83 

T 

1.49 

.09 

.59 

.08 

.06 

1.28      .74 

•  03 

■EST  CIMUNSTON 

9.28 

.33 

.88 

.04 

.30 

■  83 

.98 

•  79 

nSTFtCLD 

4.18 

.19 

.02 

.01 

.18 

.41 

■  89 

.44 

.27 

.01 

.88      T 

.80      .28 

»EST  LYWl 

3.88 

.04 

.41 

.48 

.38 

.02 

.99 

T 

■  09 

.10 

.02 

.12                  T 

1.27      .10 

.04      .22 

■EST  H»«AV 

4.98 

.38 

.18 

.30 

.12 

.88 

•  81 

T 

■  IS 

.11 

T 

1.80      .18 

•10      ^22 

VESTON 

3.82 

.08 

.92 

.10 

.83 

•  11 

.09 

■  T7 

.09 

•  01 

.08 

1.29      .21 

.06 

.08 

•EST  OTIS 

4.18 

.38 

.» 

.09 

.28 

•  M 

■  08 

.88 

.01 

1.19 

.71       .22 

■eSTOVER    FICLO 

3.98 

.02 

T 

.01 

.20 

T 

•  89 

.77 

■  03 

.09 

.08 

7 

•  79 

.11                   .14 

.99      T 

T 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  month 

1  1  2  1  3 

4  1 

5  1  6 

7  1 

8  1 

9 

10  1  11  I  12 

13  1 

14 

15 

16] 

17 

18 

19   20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

VEST  KUTLMie 

t,n 

.11 

T 

.36 

.1* 

.03 

.27 

.19 

"^24 

.49 

.39 

.33 

^27 

HINCMENOON 

2>» 

.09 

.04 

.00 

T 

.02 

.03 

.17 

.29 

.90   .02 

.91 

.21 

.01 

HOCCESTEI)  US  OirWOKT 

>.•• 

T 

T 

.77 

.06 

T 

.T7 

.66 

.22 

.07 

.03 

T 

.01 

.11        .39 

.93 

.41 

.01 

•MCesTES 

9.M 

.03 

.66 

.16 

.01 

.77 

T 

.47 

.10 

.01 

.17        T 

1.14 

.31 

T 

T     .01 

NEV  HAMPSHIItE 

■ENTtN 

2.70 

.03 

T 

T 

1.32 

.07 

.09 

.74 

•  02 

.01 

.09 

.37 

BERLIN 

l.M 

.21 

.24 

.49 

.17 

.24 

•  28   T 

.26 

.11 

BETHLEHEM 

».r7 

.73 

.90 

.73 

.06 

.93 

.43 

•  06 

.90 

.19 

BLACKHATER  OAH          R 

1.S3 

.06 

.24 

.02 

.39 

.13 

.10 

.40 

.90 

.03 

BOW  OARVINS  PALLS 

2.*1 

.36 

.03 

.19 

T 

.46 

.12 

.04 

1.02 

.11 

.09 

.01 

BRADFORD 

2.M 

.09 

.16 

.13 

1.10 

.02 

.27 

.11 

.16 

.97 

.02 

CAM*  TOM 

2.»B 

.01 

.44 

.37 

.04 

.63 

.09 

.16 

.93 

.02 

CANMON  MOUNTAIN 

*.9* 

.02 

1.97 

.20 

.16 

.13 

.03 

.71 

.31 

1.18 

.34 

CENTER  HARBOR 

l.M 

.24 

.14 

.02 

.01 

.30 

.07 

.13 

.41 

.01 

.01 

CLAREMONT 

1.41 

.09 

T 

.20 

.14 

T 

T 

.40 

.08 

.99 

.02 

CONCORD  KB  AIRPORT      R 

2.S1 

.93 

T 

T 

.66 

T 

.03 

■  90 

.03        .19 

.23 

.02 

DIXVILLE  NOTCH 

2.09 

.03 

.03 

.09 

.09 

.10 

.29 

.26 

.29 

.33 

.68 

DUBLIN 

2.»1 

.39 

.U 

.09 

.06 

.31 

1.09 

.90 

.08 

DURHAM 

2.02 

.16 

.01 

.06 

.01 

.03 

.19 

.09 

.69 

.09        .02 

.26 

.27 

T 

EAST  DEERING 

2.0« 

.37 

.16 

.04 

.09 

.98 

.06 

.36 

.02 

EASTMAN  FALLS  DAM 

1.07 

T 

.06 

.16 

T 

T 

.19 

.12 

.09 

•  44 

.03 

ERROL 

2.» 

.12 

.04 

.93 

.09 

.16 

.33 

.27 

.04 

.06 

•46 

•  09 

FABVAN 

2.M 

.12 

.61 

.03 

T 

.42 

.63 

T 

.07 

•  93 

•  02 

FIRST  CONN  LACE 

3.90 

.37 

.93 

.93 

.04 

.49 

.16 

.09 

•14   .07 

.16   .02 

•  33 

•  33 

•  04 

FITZaiLLIAM  3  SN 

2.ae 

.47 

.13 

.13 

T 

.01 

.11 

.01 

.09 

1.39 

.90 

•  19 

.01 

FRANKLIN  1  NV 

l.OS 

.23 

.33 

.09 

.46 

FRAMU.IN  FALLS  OAH 

1.20 

.U 

.06 

.22 

•  29 

.04 

.49 

.03 

SILMANTON 

.04 

.23 

.14 

.29 

.21 

.07 

GRAFTON 

1.99 

.03 

•  44 

.01 

.02 

.61 

.03 

.41 

T 

GREENVILLE 

2.0* 

.27 

r 

.09 

.29 

T 

T 

.36 

•  03 

.49 

.43 

.19 

T 

HANOVER 

2.SA 

.67 

.79 

.02 

.14 

.01 

.11 

.31 

.01 

.98 

JEFFERSON 

2.90 

.11 

.23 

.66 

.62 

.40 

.19 

.19 

•  16 

.03 

.37 

.14 

KEENE 

2.14 

.47 

.36 

.10 

.01 

.17 

•  04 

.66 

.26 

.04 

•  01 

LAKEPORT 

1.31 

T 

.06 

.14 

.13 

.02 

T 

.20 

.07 

.18   .01 

.44 

.03 

.01 

LAKEPORT  2 

1.2* 

.10 

.09 

.16 

.01 

.16 

•  00 

.19 

.20 

.24 

.02 

LANCASTER 

4.29 

.02 

.09 

T 

T 

1.64 

T 

T 

.78 

T 

.29 

.29 

•  60 

.02 

.47 

.13 

T 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

1.61 

.20 

.74 

T 

T 

.02 

.02 

.03 

T         .09 

.99 

T 

LINCOLN 

2.97 

.33 

.63 

.99 

•  10 

.16 

.00 

MAC  OONELL  DAM 

1.B7 

.20 

.09 

.03 

T 

.12 

T 

T 

.69 

.49 

.09 

T 

MANCHESTER 

2.42 

.i* 

.19 

T 

.04 

.01 

•  62 

.09 

T 

.92 

.33 

.13 

.03 

MARLOU 

2.B4 

.41 

.20 

.90 

.40 

.90 

.43 

MASSA8ES1C  LAKE 

2.01 

.19 

.03 

.39 

.19 

.67 

.92 

.07 

.01 

MILAN  7  N 

2.91 

.17 

.07 

•  •* 

.04 

.26 

•  26 

.31 

•  04 

.49 

.09 

MILFORD 

2.1a 

T 

.01 

.12 

.29 

•  47 

T 

.02 

.44 

.38 

.99 

.09 

.01 

MONROE  S  NNE 

2.09 

.10 

.7* 

.30 

.03 

.07 

.04 

•  09 

.01 

.02 

.66 

MOUNT  SUNAPEE 

1.3B 

.36 

•  17 

.01 

.36 

.05 

.09 

.38 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

4.«4 

.03 

l.OS 

.67 

.32   .06 

•  11 

•  19 

.98 

.19 

•  41 

.03 

.14        .21 

.69 

T 

NASHUA  3    N 

2.9« 

.99 

.96 

.11 

.21 

•  08 

.04 

.19 

.01 

.66   .02 

.69 

.16 

.22 

NEWPORT 

1.43 

.07 

T 

.29 

.11 

T 

.42 

.10 

.42 

.02 

NORTH  CHICHESTER 

1.7« 

.09 

.46 

•  06 

.01 

.09 

.09 

.62 

.16 

.07 

.02 

NORTHWOOO 

1.73 

.07 

T 

T 

T 

.19 

.93 

.49 

•  09 

T 

PETERBORO  2  S 

1.92 

T 

.12 

.06 

•  39 

.05 

.11 

.61 

.92 

•  03 

.01 

PINKHAM  NOTCH 

2.11 

.07 

.49 

.02 

.04 

•  19 

.49 

•  04 

T 

T 

.77 

PLYMOUTH  1  WNW 

2.03 

.09 

.12 

.27 

.06 

.79 

.10 

.10 

.90 

•09 

PORTSMOUTH 

3.4« 

.62 

.06 

.01 

T 

.36 

.99 

.26 

.02        .89 

.11 

•  39 

SOUTH  OANBURY 

1.44 

.12 

T 

.42 

T 

.91 

.31 

•  08 

T 

SOUTH  LYNOEBORO 

1.37 

.03 

.01 

•  16 

.13 

.44 

.94 

•  04 

SOUTH  WEARE  1  SE 

2.31 

.10 

.23 

.03 

.06 

•  26 

.02 

1.21 

.40 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

2.30 

.39 

.01 

.27 

.13 

•  03 

.23 

•  09 

.70 

•  99 

•  03 

WALPOLE  2 

1.94 

.40 

.19 

•  00 

.06 

.16 

.42 

•  93 

.03 

WEST  HENNIKER 

3.24 

.39 

.13 

.23 

1.49 

T 

.13 

.94 

•  39 

•  02 

T 

WEST  LEBANON 

1.4« 

.30 

.29 

.39 

.62 

.01 

.01 

T 

.06 

.44 

•  04 

•  01 

WEST  RUMNEY 

2.31 

.09 

.29 

.33 

.04   T 

.49 

•  12 

.20 

•  60 

.03 

WHITEFIELO 

1.71 

.09 

.66 

.01 

.12 

.09 

•  23 

.04 

•  94 

.01 

WINDHAM 

1.90 

.02 

•  09 

T 

.19 

T 

.09 

.14 

.02 

.09 

.38 

•  61 

.23 

T 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

1.31 

.16 

.36 

T 

T 

.09 

.41 

•  27 

T 

2.04 

T 

T 

.61 

T 

.03 

T 

.40 

•  01 

.10 

.03 

•  64 

T 

YORK  POND 

2.71 

.22 

.41 

.99 

.30 

.20 

.12 

•  17 

T 

•  62 

•  12 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  W8  AP      R 

9.93 

T 

.22 

.00 

.64 

.30 

2^34 

U44 

T 

.20   .31 

GREENVILLE 

4.04 

.IS 

.03 

.33 

.49 

.36 

.02 

.17       T 

1^73 

.13 

.04 

T     .34 

KINGSTON 

7.1« 

.60 

.44 

.10 

.43 

.41 

.04 

.09 

3^11 

•  67 

.13 

.06   .76 

NEWPORT 

9.t7 

.59 

T 

.40 

T 

.03 

.47 

.43 

.01 

2^30 

.92 

.09 

.16   .31 

PROVIDENCE  WB  AIRWRT   R 

9.19 

.10 

.01 

T 

.61        .04 

1.26 

.04 

.24 

.73 

.27 

.02 

T 

T         .29 

1^14 

.63 

.65   .34 

WOONSOCKET 

4.0« 

.90 

.02 

.74 

•  06 

.41 

.01 

.30 

.69 

.80 

.08 

.20   .01 

VERMONT 

BARRE 

2.27 

.00 

.47 

.99 

.21 

.20 

•  10 

.03 

.01 

.97 

.03 

BELLOWS  FALLS 

2.03 

.60 

.19 

.09 

•  26 

.03 

.16 

.13 

.33 

.00 

BENNINGTON  2  NW 

2.90 

«2i 

.16 

.49 

.10 

.26 

T 

•  27 

T 

.18 

T 

.06 

.47 

.29 

BETHEL  2 

2.90 

T 

.49 

.63 

.03 

.01 

.19 

•  09 

.38 

.96 

BLOOMFIELO 

2.99 

•  09 

.10 

.22 

.37 

.19 

.03 

.29 

•  13 

.U 

.04 

.01 

.30 

.99 

.11 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

3.0« 

.02 

.49 

.94 

.29 

T          T 

.46 

T 

.39 

.03 

.03   T 

.03 

.11 

.26 

•  03 

CANAAN 

3.2e 

.40 

.07 

.77 

.37 

T 

.06 

.31 

.26 

.08 

•13   •Ol 

.10   .09 

.49 

.04 

•  10 

CAVENDISH 

1.10 

.03 

.43 

.08 

.07 

.02 

.47 

T 

T 

CtCLSEA 

2.29 

.09 

.20 

.93 

.29 

.10 

•  26 

.01 

.00 

.72 

CHITTENDEN 

3.39 

.10 

.93 

1.12 

.42 

•  06 

.60 

•  34 

.02 

CORNWALL 

2.00 

.08 

.04 

.66 

T 

.06 

.16 

•  04 

.oa 

.02 

•  66 

DANVILLE 

2.4« 

.06 

.70 

.46 

.12 

.20 

.63 

•  29 

DORSET  1  S 

2.99 

.46 

.72 

.19 

.12 

.19 

U30 

ENOSBURG  FALLS 

4.44 

.91 

1.04 

.73 

.31 

•  41 

.13 

•  18 

.30 

.08 

.73 

ESSEX  JUNCTION 

3.13 

.01 

.34 

.73 

.16 

.41 

.36 

.19 

.36 

•  08 

.09 

.04 

.43 

.09 

GILMAN 

2.20 

.04 

.61 

.64 

T 

T 

.08 

•  13 

.02 

.46 

T 

T 

HUNTINGTON  CENTER 

2.»9 

.06 

.04 

.32 

.71 

.30 

.29 

T 

.17 

.76 

LEMINGTON 

2.4< 

.04 

.11 

.66 

.26 

.09 

•  21 

.91 

T 

.21 

T 

•  21 

•  07 

MANCHESTER  CENTER 

2.2S 

.33 

.10 

.36 

.43 

.06   .03 

•  02 

.07 

.13 

•  66 

•03 

NARSHFIELO 

2.99 

.12 

T 

.40 

1.21 

.23 

•  23 

.01 

.09 

.74 

T 

MAYS  MILL 

2.33 

.17 

.29 

.30 

.07 

.19 

•  09 

.07 

.01 

.79 

•43 

•06 

HC  INDOE  FALLS 

2.4* 

.10 

.70 

.36 

.09 

.33 

T 

.03 

•  12 

.01 

T 

•  72 

MIDDLESEX 

2.71 

.37 

.07 

.36 

.3* 

.24 

.19 

.06 

•  07 

.01 

.03   .09 

.90 

T 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

1.99 

.09 

T 

.90 

.20 

.07 

.22 

.04 

.13 

.02 

.31 

T 

MOUNT  MANSFIELD 

4.91 

.04 

.63 

.90 

.10 

.49 

•  49 

.20 

.24 

1.31 

•  01 

NEW  FANE 

1.S9 

.12 

T 

.U 

.14 

T     .01 

.02 

.07 

.12 

T 

.39   T 

.63 

•  04 

T 

NEWPORT 

4,09 

.41 

.34 

1.93 

.04 

.41 

.30 

.13 

.24 

.19 

.08        .30 

.60 

.02 

T 

NORTH  DANVILLE 

RECORD  MISSING 

NORTWIELD  NORWICH  UNIV 

2.32 

.70 

.29 

.47 

.03 

.27 

.02 

T 

.02 

•  02 

.01 

.01 

•  92 

PERU 

2.2t 

.19 

.04 

.49 

.24 

.96 

.14 

.14 

.07 

.64 

.09 

PLYMOUTH  UNION 

2.30 

.09 

•  39 

.26 

.91 

.37 

•  3« 

.10 

.13 

.72 

.01 
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DAILY  PRECIPITATIUN 


Station 

•3 

Day  oi  month 

.2 

1    1    2    1    3 

* 

5        6 

7 

«1 

9 

10  1 

11   1   12 

13  {   14  I    IS 

16  1 

17 

18 

19  1  20 

1     ^' 

22  1  23      24 

25 

26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

lEMIM  HIU. 

l.T* 

.01 

.41 

.IT 

.00 

.OT 

•uowoao  1  sse 

I.*l 

.u 

.AO 

.ic 

T 

.00 

T           .10 

.03 

.11 

.00 

.44 

•  01 

•DOCSTCI! 

1.11 

.41 

.H 

.11 

.11      T 

.T9 

•  07 

■unjwe 

«.*1 

1.00 

.04 

l.oc 

1.01 

1.00 

ST    ALBANS    MT 

>.*^ 

.M 

.A2 

.It 

.01 

.IT 

.20 

.10 

.41 

.70 

.19    . 

SAJMT    .1011 HUHT 

I.M 

.00 

T 

I'M 

.OT 

.02 

.09 

•  11 

T 

.01 

•  02 

.01 

SALIS8UBT 

i.09 

.0* 

.11 

T 

.01 

.0* 

.01 

.00 

.40 

stA«5aui»  aouirMIN 

1.01 

•a 

.10 

.10 

.12 

.91 

.21 

.04 

.20 

.*T 

.11 

SCASSaulIti    STATION 

2.71 

.M 

.01 

.M 

.U 

.S 

.01      .02 

.11 

.19 

.07 

.03 

SOi«SET 

».♦« 

.2* 

•  OA 

.11 

.M 

•  M 

T           .02 

.11 

T 

.10 

.M 

.02 

sotmi  LawcweaoT 

1.0^ 

.» 

.09 

.10 

.M 

.01 

.U 

.19 

T 

.«9 

T  ■ 

SOUTH  »«•»«» 

i.n 

■  IT 

.U 

.11 

.01 

•  10 

T 

.02 

•  47 

.03 

•  03 

imlON  VILLACC  DAM 

2.2J 

•  AO 

.20 

.00 

T 

T 

.29 

•90 

T 

VESMON 

I.M 

.» 

.01 

•  IT 

.u 

.17 

.09 

.94 

•  44 

.00 

MITSriELO    1    S 

>.M 

••A 

.91 

.40 

.47 

.11 

.07      .07 

.21 

i^oa 

WARDSaONO 

I.M 

.U 

.00 

.TO 

.11 

.01 

.00      .44 

.22 

.07 

.M 

.04 

VATEltSURT    1    NNE 

I.M 

.•> 

.01 

.02 

.40 

.44 

.IT 

.10      .12 

.0! 

•20      .02      T 

.11      T 

1.10 

.OS 

T         . 

■EST   KMU 

I.M 

.A« 

.00 

.71 

.01 

.09 

.00      .» 

.01 

.14 

.09 

.02      .09 

.M 

UNITE   Biveil   JIWCTIOH   IN 

I.M 

1.0» 

.14 

.41 

.02 

.02 

.03 

.09 

.20 

.M 

.02 

T         . 

•UTINOMAN    9    II 

I.Ot 

.It 

.2T 

.01 

.10 

.10 

.02 

.27 

.90 

.00 

.49 

.03 

MILKS 

2.M 

l.U 

.2T 

.M 

.02 

.09 

T 

T 

.09 

.24 

.92 

.02 

!.*• 

.12 

.11 

.41 

.02 

.02 

.10 

.10 

•  M 

.01 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

111 

s  s  s 

1 

III 

Station 

f 
1 

■SB? 

SSI 

1 

< 

Ji 

§      1 

11 

ii 

4 

Q, 
OH 

a 
on 

8 
i- 

8 
3 

A 

1 

I 

§1 

oi  9 

3 
i2 

BLOCZ   ISLAHD  WB  AIRPORT,    R.    I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

10 

- 

6.5 

BLDZ  H7LL,    MASS. 

SSW 

19 

13.1 

35 

s 

25 

87 

83 

59 

78 

3 

5 

7 

3 

1 

0 

19 

61 

5.4 

BOSTON  WB  AIRPORT,    MASS. 

sw 

18 

11.3 

65++ 

NKI 

8 

81 

79 

55 

69 

1 

6 

9 

2 

1 

0 

19 

73 

5.1 

BBIDGEPCHT  WB   AIRPORT,    COHM. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

82 

59 

73 

6 

6 

2 

1 

1 

0 

16 

- 

5.4 

BOHLIHGTCW  WB  AIRPORT,    VT. 

SSI 

19 

8.4 

34 

I 

31 

86 

83 

52 

64 

4 

5 

6 

1 

0 

0 

16 

72 

5.5 

CAHIBOD  WB   AIRPORT,    MAIHI 

ISI 

14 

9.1 

35++ 

W 

15 

90 

88 

63 

76 

5 

6 

6 

1 

1 

1 

20 

- 

6.9 

COKCOHD  WB  AIRPORT,    H.    H. 

31 

11 

5.8 

32 

NI 

8 

91 

87 

49 

68 

3 

3 

2 

3 

0 

0 

11 

72 

4.6 

EASrrORD  IB  AIRPORT,   com. 

8 

23 

10.3 

34 

NI 

15 

93 

92 

59 

77 

2 

9 

3 

3 

0 

0 

17 

61 

5.3 

irr.    WASHIHGTOH,    H.    H. 

I 

74 

28.7 

99% 

W 

19 

95 

94 

91 

93 

1 

3 

7 

3 

1 

0 

15 

33 

7.4 

WAHTDCKKT   WB   AIRPORT,    MASS. 

SI 

17 

12.8 

42 

N 

29 

93 

88 

74 

89 

5 

2 

4 

2 

1 

1 

15 

65 

6.2 

HEW  HAVDI  WB   AIRPORT,    CONK. 

- 

- 

8.7 

26 

s 

13 

- 

88 

65 

- 

11 

3 

6 

0 

1 

0 

21 

65 

5.3 

PITT3FIELD   WB    AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

1 

3 

1 

0 

10 

- 

- 

PORTLAMD   WB   AIRPORT,    MAINE 

s 

17 

10.0 

26 

SI 

19+ 

93 

88 

57 

77 

5 

2 

3 

2 

0 

0 

12 

74 

4.9 

PROVIDKHCK  WB   AIRPORT,    R.    I. 

SSI 

18 

11.0 

28++ 

s 

25+ 

87 

85 

61 

73 

3 

6 

5 

2 

2 

0 

18 

62 

5.4 

WORCESTER  WB   AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

12.4 

29++ 

SI 

19 

- 

- 

- 

- 

4 

6 

4 

3 

0 

0 

17 

- 

5.2 

%  Peak  Gust 

8««  Rsference  Hot**  rollovlng  Station  Index 
-  189  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1958 


Stalion 

Day 

Ol  Month 

2 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

81 
67 

85 
65 

83 

68 

88 

69 

84 
66 

87 
66 

88 

71 

88 

54 

S3 
60 

81 
66 

84 
67 

80 
62 

83 
69 

86 

71 

87 
68 

74 
63 

75 
55 

75 
57 

SO 
54 

82 

55 

84 
68 

82 

57 

79 
59 

74 
52 

73 

58 

68 
50 

76 
69 

70 
59 

85 
63 

86 
62 

82 
69 

81  il 
64.2 

BULLS  BRIDGE  DAM 

MAX 
MIN 

89 
61 

84 
52 

85 
57 

88 
61 

85 
56 

86 
56 

89 
61 

8< 
63 

81 

49 

83 

56 

83 

59 

80 

60 

87 
66 

86 
67 

89 
67 

81 
51 

79 
63 

73 
52 

79 
45 

S2 

45 

89 
56 

SO 
68 

78 
58 

77 
54 

72 
65 

68 
58 

79 
52 

75 
52 

83 

62 

87 
99 

89 
59 

82.1 
67.3 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

80 
61 

82 

54 

80 
61 

84 

64 

84 
55 

85 
59 

85 
65 

84 

70 

89 
52 

SO 

55 

81 

60 

78 

56 

82 
67 

84 
64 

85 
70 

76 
51 

74 
65 

72 
55 

74 
43 

78 

44 

82 
61 

77 
63 

77 

48 

73 
53 

74 
63 

67 

58 

73 
54 

69 
49 

79 
69 

83 
64 

83 
64 

79.0 
98.3 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

75 
62 

80 
47 

82 

50 

81 
59 

84 

49 

80 
50 

83 
59 

84 
56 

83 
50 

77 

51 

81 

55 

80 

50 

79 
66 

83 
62 

84 
69 

86 
51 

75 
55 

74 
58 

70 
39 

75 
36 

78 
53 

83 
62 

75 
42 

74 
47 

74 
63 

70 
58 

68 
52 

74 
45 

70 
59 

78 
48 

83 
63 

78.1 
94.9 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

80 
60 

85 
56 

86 
59 

88 
62 

S3 
58 

82 

60 

82 
52 

77 
54 

81 
59 

80 
51 

77 

60 

79 

68 

81 
62 

83 
66 

84 
63 

78 
58 

74 
59 

70 
56 

76 

48 

78 
52 

SO 
60 

78 
60 

77 
57 

75 
51 

70 
61 

66 

54 

74 
62 

71 
54 

82 
59 

82 
62 

83 
64 

78.6 
98.7 

OANBURY 

MAX 
MIN 

82 
62 

84 
53 

84 
56 

87 
63 

83 
56 

85 
58 

89 

64 

89 
68 

80 
50 

80 
60 

83 
63 

79 
53 

89 
66 

84 
70 

89 
68 

79 
61 

75 
52 

73 
55 

77 
47 

82 
47 

87 
61 

78 
52 

77 
52 

77 
55 

72 

65 

68 

55 

77 
54 

72 
63 

82 

60 

86 

54 

89 
63 

81.0 
68.6 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

82 

60 

84 
53 

85 
57 

86 
62 

84 
57 

85 
55 

88 

61 

83 
65 

78 
52 

81 
55 

81 
60 

80 
60 

87 
68 

86 
65 

85 
63 

83 
60 

80 
60 

75 
58 

78 
48 

81 
47 

87 
58 

C6 
62 

79 

48 

75 
52 

74 
65 

70 
58 

78 

49 

77 
60 

82 
61 

84 
55 

88 
59 

81.7 
57.2 

GROTON 

MAX 
MIN 

81 
60 

82 
57 

79 
61 

S3 
65 

81 

60 

82 
58 

83 

64 

84 
66 

79 
56 

82 

58 

79 
60 

77 
66 

82 
67 

82 
71 

87 
69 

71 
60 

71 
58 

74 
52 

74 
49 

77 
49 

82 
51 

81 

60 

78 

55 

72 
58 

73 
65 

67 
60 

70 
55 

68 
55 

80 
60 

81 

57 

78 
67 

78.1 
59.6 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

MAX 
MIN 

83 
6'> 

87 
58 

83 
63 

89 
66 

89 

58 

86 

64 

87 
69 

88 
69 

79 

59 

83 
61 

84 

60 

82 

59 

89 
67 

86 
65 

88 
68 

81 
64 

76 
62 

72 
61 

77 
52 

81 

49 

85 
54 

80 
59 

79 

50 

78 
57 

74 
66 

65 
57 

78 
53 

72 
93 

84 
5« 

•4 
55 

84 
44 

81.4 
60.2 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
62 

84 
56 

84 
60 

80 
55 

85 

58 

86 
59 

90 
67 

89 
65 

80 
57 

83 
62 

82 

59 

82 

53 

86 
67 

84 
64 

89 
66 

77 
63 

77 
61 

71 
53 

77 
49 

80 
49 

87 
62 

80 
64 

77 

54 

76 
56 

72 
63 

66 

68 

76 
55 

72 
S3 

82 

60 

•7 
54 

•4 

47 

81.0 
69.4 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

73 
61 

82 
51 

83 
53 

83 
61 

87 
52 

82 

63 

89 

69 

86 
69 

85 

60 

77 
53 

80 
52 

SO 
51 

82 

68 

89 

62 

86 
67 

87 
62 

77 
56 

76 
62 

73 
48 

76 

43 

80 
54 

85 
59 

76 

43 

76 
50 

76 
63 

72 
59 

64 
53 

71 
48 

73 
51 

80 
51 

89 

60 

79.9 
95.3 

MinOLFTOWN  1,    W 

MAX 
MIN 

73 
64 

81 
59 

82 
63 

82 
66 

89 
58 

82 
66 

82 
69 

89 
72 

86 
62 

79 
61 

82 
64 

80 
60 

82 
69 

84 
68 

89 
71 

89 
62 

77 
50 

74 
60 

70 
52 

74 

51 

78 
54 

82 

56 

76 

52 

76 
57 

79 
66 

69 
59 

68 

56 

73 
54 

70 
60 

70 
59 

82 
69 

78.4 
61.9 

MOUNT  CARMEL 

MAX 

MIN 

82 

63 

84 
55 

82 
56 

88 
63 

8« 

60 

86 

59 

87 

64 

88 
67 

81 
67 

86 

61 

85 
65 

82 
55 

84 
67 

84 
66 

89 
69 

78 

60 

75 
58 

73 
57 

77 

44 

SO 
47 

86 
58 

SO 
63 

79 
56 

76 
56 

74 
64 

68 
68 

7* 
54 

70 
52 

83 

59 

84 
55 

86 
65 

81. S 

99.1 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
65 

82 
59 

81 
68 

86 
67 

83 
64 

83 
63 

83 
71 

89 
67 

82 
59 

82 
64 

81 
65 

80 
61 

80 
70 

S3 
71 

84 
68 

75 
62 

74 
63 

75 
58 

78 
65 

79 
51 

82 
69 

81 
66 

78 

54 

76 
60 

75 
68 

69 
69 

76 
58 

70 
56 

84 
61 

83 

69 

■  1 
69 

79.7 
62.9 

NORFOLK  2  SW 

MAX 

MIN 

70 
58 

77 
50 

79 
55 

80 
61 

80 
52 

78 
69 

80 
62 

83 
62 

78 
54 

73 
57 

79 
59 

79 
49 

76 
61 

82 
64 

79 
61 

SO 
57 

74 
57 

74 
53 

65 

48 

70 
46 

76 
56 

82 
60 

71 

47 

70 
51 

69 
53 

68 
56 

62 

51 

74 
49 

70 
53 

74 
54 

82 

60 

79.1 
55.3 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

83 
64 

81 
59 

84 
58 

82 
67 

89 
64 

84 
60 

89 
65 

88 
72 

8S 

57 

83 
63 

89 

63 

83 

61 

82 
66 

83 
70 

84 
72 

92 
62 

76 
53 

73 
57 

76 
51 

78 
51 

81 
61 

85 
61 

80 
56 

74 
58 

77 
64 

70 
61 

66 

57 

76 
55 

70 
60 

85 

58 

S6 
63 

80.9 
61.2 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

78 
62 

83 
52 

87 
60 

86 
60 

85 
61 

8« 

70 

87 

59 

81 

60 

84 
64 

83 
56 

81 
63 

85 
73 

86 
72 

86 
62 

75 
58 

75 
62 

75 

48 

78 
49 

81 
62 

89 
67 

79 
65 

80 
56 

78 
64 

71 
59 

68 

56 

76 
53 

68 
56 

77 
56 

84 
64 

80.3 
60.1 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

81 
59 

83 
53 

S3 
58 

86 
63 

83 
66 

86 

56 

86 
62 

at 

52 

78 
52 

81 
55 

81 
58 

83 
53 

89 
65 

86 
64 

88 
68 

75 

61 

77 
58 

75 
55 

76 

43 

80 
44 

89 

66 

78 
68 

78 
45 

75 
49 

74 
63 

68 

68 

79 
54 

71 
50 

80 
60 

84 

55 

84 
66 

80.9 
94.7 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

79 
56 

82 
52 

83 
55 

84 
61 

81 
54 

83 

58 

89 
63 

so 

53 

74 
51 

78 
57 

77 
58 

76 

57 

84 
66 

85 
63 

81 
64 

76 
56 

77 
59 

71 
52 

74 
45 

78 
48 

84 
61 

79 

59 

73 
53 

71 
54 

68 
62 

65 

56 

75 
52 

72 
51 

79 
58 

83 

56 

89 

63 

78.1 
54.9 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

76 
59 

76 
52 

78 
54 

80 
61 

81 
66 

78 
55 

80 
63 

82 

65 

79 
53 

75 
57 

76 
61 

77 
50 

76 
65 

80 
65 

81 
65 

82 

61 

74 
61 

74 
57 

70 
49 

74 
47 

76 
57 

80 
61 

74 

48 

70 
53 

70 
63 

67 
57 

70 
52 

71 
49 

72 

58 

78 
54 

80 
69 

74.1 
57.4 

STAMFORD  5  N 

MAX 

MIN 

81 
63 

84 
55 

82 
65 

88 
63 

84 
60 

85 

64 

86 
61 

S6 
65 

32 
51 

83 
55 

83 
59 

78 
58 

83 
67 

83 
67 

88 
68 

63 
62 

75 
63 

73 
54 

79 
46 

SO 

48 

84 
67 

82 
63 

77 
52 

79 

54 

68 
67 

65 

60 

74 
56 

73 
52 

81 
62 

84 
55 

83 
61 

80.3 
59.1 

STORRS 

MAX 
MIN 

79 
61 

82 
56 

80 
55 

84 
62 

80 
59 

S3 
56 

83 
65 

81 
66 

74 

57 

78 
60 

79 
60 

78 

64 

82 
65 

83 
63 

89 

64 

73 
50 

73 
56 

70 
64 

73 
50 

76 

50 

82 

60 

74 
61 

75 
52 

73 
53 

69 

55 

66 

58 

74 
55 

69 

52 

80 

59 

82 
56 

82 

64 

77.9 
58.3 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

MAX 
MIN 

81 
61 

83 
51 

85 
55 

87 
63 

86 

57 

85 

58 

89 
55 

87 

70 

S3 
52 

81 
56 

82 
53 

81 
49 

89 
67 

86 
64 

86 
67 

77 
50 

77 
50 

73 
55 

76 

46 

81 
46 

85 
50 

83 
52 

78 
46 

76 
56 

72 
64 

69 
59 

74 
54 

48 

62 
99 

84 

54 

87 

64 

81.3 
57.8 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

82 

63 

82 

57 

80 
58 

85 
65 

83 
68 

83 

55 

85 

68 

89 

67 

86 
62 

83 
55 

82 
63 

79 
52 

82 
67 

83 
68 

82 
68 

75 

53 

76 
56 

76 

45 

79 

44 

62 
57 

80 
60 

74 
63 

68 
59 

76 

54 

73 

49 

79 
60 

81 
50 

80 
65 

80.4 
97.9 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

80 
61 

81 
56 

84 
52 

84 
63 

85 
56 

80 
67 

88 
66 

86 
66 

84 
52 

80 
58 

80 
62 

79 
52 

82 
6« 

84 
66 

84 
66 

80 
64 

79 
66 

77 
58 

70 
47 

78 

49 

82 
50 

82 
62 

73 
49 

72 
55 

79 
54 

76 
57 

73 

54 

74 
51 

76 
60 

S3 
55 

82 
63 

79.9 
54.1 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
58 

86 
59 

86 
59 

70 
59 

80 
56 

86 

65 

89 
62 

82 

57 

73 

55 

77 
59 

76 
55 

81 
59 

81 
63 

82 
60 

85 
62 

71 
51 

74 
48 

65 

49 

58 

45 

79 

55 

81 
57 

81 

59 

74 
54 

71 
49 

72 
56 

70 
58 

76 

54 

78 
49 

75 
62 

81 
60 

85 
62 

77.8 
56.0 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

80 
58 

84 
57 

84 
60 

70 
61 

79 
56 

83 
58 

82 
63 

81 
57 

72 
57 

78 
58 

78 
54 

82 
56 

72 
63 

81 
68 

76 
61 

72 
52 

74 
47 

64 

49 

66 

47 

79 
52 

78 
69 

77 
61 

75 
54 

73 
46 

75 

58 

73 
61 

74 
58 

77 
51 

72 
54 

78 
59 

80 
63 

74.4 
66.4 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

78 
59 

79 
55 

SO 
57 

76 
59 

76 
62 

80 
58 

76 
64 

77 
69 

77 
60 

77 
62 

76 

57 

77 
59 

75 
60 

75 
98 

78 
68 

70 
55 

72 
47 

69 
56 

65 

50 

74 
59 

73 
62 

76 
61 

73 
58 

72 
48 

73 
56 

71 
67 

70 
69 

70 
50 

6« 
95 

68 
58 

71 
97 

73.9 
57.3 

BELFAST 

MAX 
MIN 

83 
56 

87 
52 

84 
55 

72 
60 

82 
66 

81 
54 

87 
97 

87 
61 

74 
58 

82 
59 

SO 
64 

84 
65 

74 
63 

77 
68 

85 
61 

70 
56 

76 

45 

65 

54 

69 

43 

81 
61 

80 
55 

77 

64 

78 

48 

77 

45 

76 

68 

69 
62 

79 
56 

77 
49 

75 
52 

74 
57 

70 
59 

77.8 
94.9 

BRIDGEWATER 

MAX 
MIN 

BRIOGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

82 

57 

53 

88 
57 

84 
64 

81 
55 

86 

53 

63 

82 
60 

74 
56 

81 

59 

80 
56 

83 
55 

89 
62 

83 
57 

84 

78 

57 

77 
50 

68 
58 

71 
46 

80 
50 

86 
60 

82 
53 

76 
53 

74 
48 

71 
56 

68 

78 
54 

79 
50 

83 

49 

(4 

57 

90 
43 

80.4 
99.9 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

82 

59 

78 
57 

77 
67 

75 
62 

77 
58 

7« 

54 

78 
63 

80 
69 

74 
57 

81 
58 

78 
66 

79 
55 

78 
63 

80 
61 

S3 

64 

75 

51 

68 

49 

69 

49 

70 
48 

75 
51 

76 
69 

78 
61 

76 
55 

73 
50 

68 

62 

69 
61 

73 
54 

72 

49 

7* 
55 

77 
67 

77 
63 

79.8 
94.7 

CARIBOO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
50 

82 

54 

85 
59 

70 
58 

75 
51 

82 

60 

72 
61 

73 
57 

68 
54 

70 
51 

69 

50 

79 
48 

72 
68 

78 
53 

70 
48 

70 
41 

71 
46 

59 
52 

61 
45 

73 
51 

70 
60 

72 
52 

70 
45 

70 
43 

66 

52 

71 
64 

73 
49 

74 
45 

75 
53 

47 

49 

82 

40 

72.3 

91.9 

CORINNA 

MAX 
MIN 

80 
49 

85 
57 

86 
55 

81 
55 

79 
50 

86 

51 

59 

81 
68 

72 
52 

76 
62 

77 
47 

83 

44 

79 
62 

80 
49 

78 
65 

76 
42 

75 

39 

72 
52 

65 

43 

79 

49 

80 
55 

SO 
61 

74 
44 

72 
38 

70 
54 

71 
56 

76 

53 

76 

43 

78 
48 

81 
51 

•4 

58 

77.9 
51.0 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

MAX 
MIN 

77 

42 

77 
41 

81 
48 

85 
52 

72 

40 

75 

44 

82 
66 

75 
54 

77 
49 

67 
51 

72 
41 

72 

42 

78 
60 

71 
42 

80 
62 

74 
38 

75 
45 

73 
48 

57 
42 

61 
48 

76 
54 

74 

55 

72 

47 

67 

35 

69 
46 

68 

45 

69 
42 

71 
38 

74 
45 

73 
49 

82 
67 

73.4 
44.7 

DAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIN 

79 
57 

83 
55 

85 
57 

76 
60 

75 
54 

83 

64 

83 
61 

82 
63 

77 
56 

80 
56 

77 
51 

80 
53 

78 
62 

SO 
58 

83 
62 

70 
57 

73 
48 

65 
54 

68 
44 

78 
49 

80 
50 

78 
62 

75 
53 

69 
50 

70 
60 

69 
62 

71 
57 

74 
50 

73 
53 

78 
68 

81 
41 

74.9 
99.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLANC 
AUGUST  195B 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  ■ 

30 

31 

> 
< 

CASTPORT 

MAX 
MIN 

78 
55 

79 
5* 

78 

51 

70 
55 

77 
55 

74 
53 

n 

74 
53 

74 
54 

79 
56 

78 
52 

74 
52 

69 
56 

77 
67 

79 
52 

67 
52 

74 
51 

59 

51 

65 

47 

76 

51 

66 

53 

72 

54 

77 
53 

69 
46 

67 
53 

67 
55 

73 
56 

72 
49 

61 

50 

69 

57 

64 
55 

71.9 
52.9 

EAST  SAM«£«VIU.E  5  SE 

MAX 
HIN 

75 
57 

a: 

50 

64 
59 

77 
60 

75 
95 

a2 

52 

eo 

60 

79 
60 

74 
55 

72 
52 

74 
45 

79 
50 

79 
60 

78 
56 

79 
56 

68 

40 

72 
47 

6a 

52 

63 

42 

74 
48 

78 
66 

75 
62 

72 

49 

70 
40 

68 

53 

70 
57 

73 
64 

72 

46 

76 

50 

71 
69 

83 

60 

74.7 
52.9 

CAST  (INTMItOP 

MAX 
MIN 

79 
60 

82 
52 

83 
55 

80 
60 

77 
54 

82 

62 

83 
61 

81 
64 

79 
58 

78 
54 

74 
54 

80 
51 

79 
64 

79 
98 

S4 
62 

75 
52 

72 
46 

71 
66 

68 
46 

78 

47 

80 
69 

78 

64 

75 
53 

72 

45 

70 
57 

70 
66 

73 
56 

74 
46 

75 

60 

79 
54 

a2 

62 

77.2 
56.2 

FAIWINeTON 

MAX 
MIN 

50 

80 
48 

85 
53 

89 
62 

74 
48 

80 
52 

B« 

60 

89 
51 

83 
56 

73 
56 

79 
50 

77 

48 

81 
59 

79 
52 

82 

59 

82 

47 

73 
46 

77 
54 

65 
42 

67 

44 

80 
53 

82 
61 

79 

46 

75 
41 

74 
46 

70 
54 

72 
52 

77 

44 

79 
50 

78 
52 

85 

66 

78.4 
61.4 

FMT  KENT 

MAX 
MIN 

77 
*5 

76 
52 

84 
60 

86 
58 

70 
49 

75 

49 

84 
58 

72 
58 

72 
55 

71 
49 

72 
49 

72 
45 

79 
60 

77 
45 

73 

48 

73 
39 

72 
45 

70 

54 

58 

48 

64 

50 

78 
60 

73 
49 

72 

47 

68 

40 

72 

51 

76 

51 

72 

46 

74 

42 

76 

49 

72 
47 

69 
52 

73.5 
50.1 

tAIOINER 

MAX 
MIN 

82 
53 

84 
51 

84 
53 

72 
59 

80 
53 

85 

50 

84 
61 

83 
60 

74 
55 

79 

54 

78 
51 

82 
51 

83 
62 

81 
55 

86 

61 

78 
53 

74 
45 

67 
63 

69 

44 

79 
46 

SO 

55 

80 
52 

75 

50 

71 

43 

71 
52 

70 
58 

76 
56 

76 

46 

76 

49 

82 
63 

64 
59 

78.2 
62.9 

■KENVIU.E 

MAX 
MIN 

74 

4* 

84 
48 

87 
56 

79 
56 

76 
49 

89 

48 

80 
61 

80 
53 

47 

54 

72 
51 

74 
53 

ai 

40 

79 
57 

80 
45 

77 
52 

70 
38 

73 
40 

65 
50 

60 
40 

7a 

45 

77 
55 

76 

65 

69 

47 

70 
35 

71 

51 

72 

50 

74 
51 

76 

39 

76 

47 

80 
51 

86 

57 

75.8 

49.0 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

B4 
3S 

as 

48 

88 
53 

78 
58 

79 
51 

84 
50 

a« 

63 

84 
56 

73 
56 

83 
56 

79 

46 

89 

51 

87 
62 

82 
56 

87 
60 

63 

4a 

76 

50 

66 

45 

73 
40 

81 
46 

85 
57 

83 
64 

82 

48 

76 
43 

71 
61 

68 
51 

76 

50 

76 

43 

80 
48 

86 
52 

90 
65 

79.8 
52.0 

HOULTON  CAA  AP 

MAX 

MIN 

7» 
♦7 

84 
55 

87 
63 

75 
56 

77 
48 

86 

57 

79 
65 

80 
57 

70 
54 

73 
55 

73 
49 

80 
48 

70 
60 

77 
52 

73 
47 

72 

41 

74 
40 

68 

51 

64 

46 

78 
54 

77 

60 

76 
52 

70 
46 

73 
41 

70 

52 

73 
56 

73 

49 

75 

45 

76 
55 

72 
53 

84 
60 

74.9 
52.1 

MOULTOK  I  NE 

MAX 
MIN 

78 
5« 

82 

55 

77 
59 

75 
64 

78 
50 

89 

58 

77 

6a 

75 
63 

76 
64 

72 
55 

73 

50 

79 

49 

67 
54 

77 
52 

74 
56 

75 

47 

74 
41 

63 
58 

65 

45 

75 

54 

72 

60 

76 
63 

73 
56 

73 

43 

74 
64 

66 

54 

74 
46 

75 
52 

78 
56 

74 
53 

84 
59 

74.7 
54.7 

JACKMAN 

MAX 
HIN 

77 
»5 

79 
46 

83 
53 

82 
54 

74 
47 

84 
46 

S4 
56 

80 
58 

79 
55 

73 
53 

69 
57 

73 
51 

78 
53 

74 
52 

78 
51 

75 

42 

74 
43 

63 

60 

60 
46 

74 
50 

73 
55 

70 
48 

68 

45 

70 
38 

68 

46 

70 
61 

71 
47 

74 
43 

76 
47 

78 

64 

65 

51 

74.6 
49.4 

JOMESBOaO 

MAX 
MIN 

B2 

80 
52 

al 

53 

ai 

55 

76 
51 

78 
54 

78 
56 

70 
56 

80 
52 

79 
54 

78 
47 

78 

49 

78 
52 

47 
55 

82 
96 

72 
51 

70 
45 

76 
52 

59 
42 

65 

47 

77 
53 

66 

57 

79 
61 

75 
43 

69 

52 

68 

57 

68 

56 

75 
48 

73 

60 

72 

53 

70 
54 

74.1 
51.9 

LEHISTO* 

MAX 
MIN 

80 

to 

89 

57 

86 
60 

69 
62 

78 
59 

86 

55 

at 

64 

84 
59 

72 
60 

7a 
61 

76 
57 

84 
56 

82 
64 

82 
61 

86 
64 

73 
54 

74 
50 

66 

50 

68 

47 

81 
53 

82 

61 

80 
60 

74 
54 

70 
49 

73 
58 

67 
60 

76 

66 

76 

50 

76 
53 

82 
60 

85 
64 

78.0 
57.4 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
HIN 

7« 
49 

76 

49 

76 
52 

84 
57 

70 

48 

73 
49 

84 
52 

76 
57 

78 
54 

67 
55 

70 
50 

71 
48 

77 
49 

73 
48 

78 
49 

73 
41 

67 

41 

73 
47 

60 
46 

60 
48 

75 
52 

76 
58 

71 
61 

66 

40 

62 
42 

69 
51 

70 
48 

71 

44 

73 
45 

76 
52 

77 
56 

72.5 
49.3 

MMISOM 

MAX 
MIN 

ai 

54 

86 

49 

87 
53 

83 
63 

80 
53 

86 
54 

84 
60 

80 
60 

71 
56 

78 
54 

77 
48 

83 

50 

80 
62 

83 
53 

81 
67 

75 

49 

72 

45 

72 
55 

69 

43 

79 
53 

78 

55 

77 
64 

74 
48 

72 

43 

69 
56 

69 
57 

76 
53 

77 
47 

80 

47 

79 
55 

66 
56 

78.1 
53.3 

MILLIMOCKET 

HAX 
HIN 

81 
52 

82 
57 

37 
58 

as 

62 

7* 

54 

78 
63 

87 
61 

83 
61 

83 
57 

71 
56 

74 
55 

75 
48 

82 
61 

70 
52 

80 
56 

77 
45 

73 
41 

74 
50 

63 

45 

66 
51 

7a 

5B 

79 
61 

77 
49 

72 

44 

75 
52 

70 
63 

74 
65 

75 
45 

78 
54 

77 
65 

60 
60 

76.9 
53.6 

■ILLINOCKET  CAA  AP 

HAX 

HIN 

80 
50 

86 
54 

89 
57 

70 
57 

79 
55 

aa 

50 

80 
60 

as 

55 

72 
57 

76 
55 

77 
52 

80 
45 

70 
60 

81 
52 

75 

54 

74 
44 

76 

41 

60 
52 

66 

45 

77 
49 

77 
58 

78 

6a 

76 
46 

75 
40 

70 
63 

74 
55 

77 
52 

80 
46 

77 
51 

79 
58 

67 
61 

77.0 
62.3 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

HAX 
HIN 

81 
51 

84 

51 

87 
55 

72 
57 

78 
50 

85 

53 

85 
60 

80 
56 

72 
54 

77 
52 

77 
52 

81 
47 

71 
60 

82 
54 

79 
57 

74 
46 

76 
44 

64 

49 

64 
46 

77 
50 

80 
60 

77 
55 

74 
46 

73 
40 

78 

58 

72 
60 

75 
51 

76 

48 

74 
60 

79 
49 

63 
62 

77.0 
52.4 

oasHo 

MAX 
MIN 

82 
54 

S6 
54 

86 
58 

81 
61 

81 
54 

86 
56 

84 
61 

80 
61 

77 
53 

79 
56 

70 
53 

82 

50 

78 
62 

83 
55 

77 
60 

70 
50 

78 
45 

72 
46 

67 
54 

82 
52 

79 
58 

79 
62 

76 

50 

76 
44 

72 
56 

68 
60 

78 

57 

78 
49 

73 
60 

79 
54 

82 
60 

78.4 
54.7 

P««TLA«0 

HAX 
HIN 

84 

63 

82 
61 

82 
62 

79 
62 

ai 

60 

S4 
57 

87 
64 

86 
61 

78 
59 

B3 
63 

81 
58 

83 
62 

83 
62 

79 
64 

89 
64 

69 
55 

73 
52 

70 
61 

74 
48 

81 
55 

82 
59 

83 
64 

79 
60 

71 
53 

75 
60 

70 
60 

76 
67 

73 
61 

79 
57 

63 
60 

82 
65 

79.3 
69.3 

PWTLANO  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
57 

82 
53 

82 
54 

76 
59 

80 
56 

85 

51 

86 
62 

84 
59 

75 
56 

82 
60 

79 
47 

83 
51 

83 
63 

80 
58 

87 
63 

68 
51 

72 

48 

70 
47 

72 
43 

80 
45 

81 
57 

82 
69 

77 
51 

71 
47 

74 
61 

70 
60 

75 
51 

72 
45 

77 
55 

81 
64 

66 
62 

78.6 
54.4 

PRESaUE  ISLE 

MAX 
MIN 

75 
47 

82 
55 

86 
62 

81 

57 

77 
47 

83 
59 

77 
61 

79 
58 

72 

54 

70 
50 

69 

48 

77 
48 

n 

57 

74 
51 

74 
94 

70 
41 

70 
44 

68 
62 

63 
46 

75 
50 

71 
68 

73 
60 

68 

49 

70 
42 

68 

50 

72 
54 

74 
50 

75 
39 

76 
55 

69 

46 

62 

56 

73.9 
51.7 

kIPOSENUS  0AM 

HAX 
HIN 

78 

51 

77 
52 

83 
57 

88 
59 

75 
49 

76 
51 

87 
60 

71 
61 

80 
55 

68 
55 

71 
47 

79 
47 

78 
54 

70 
52 

77 
55 

75 

46 

74 
46 

70 
53 

66 

44 

62 

47 

76 
54 

73 
59 

72 

50 

69 

43 

72 
51 

71 
53 

72 
51 

72 

48 

76 
62 

76 

66 

79 
59 

74.5 
52.2 

■OCIOANO 

MAX 
MIN 

80 
56 

82 

54 

82 
56 

77 
60 

78 

55 

83 

53 

78 

61 

80 
61 

75 

55 

80 
55 

77 

51 

81 
54 

79 
61 

77 
58 

79 
60 

72 

57 

73 
45 

63 
55 

6a 

44 

77 
47 

76 

57 

ai 

62 

76 

54 

69 

47 

71 
58 

67 
61 

74 
68 

76 

46 

70 
64 

75 
56 

76 
62 

75.8 
55.3 

RUHFORO  3  S« 

HAX 
HIN 

80 
50 

82 

49 

87 
53 

72 
54 

78 
49 

85 

50 

81 

60 

82 

55 

71 
53 

79 
50 

74 

46 

82 

49 

82 

57 

79 
52 

83 
52 

71 
45 

76 

44 

60 
42 

62 

42 

78 

43 

81 
53 

77 
60 

72 

44 

70 
41 

69 

56 

70 
62 

75 
48 

76 

44 

80 
49 

65 
54 

88 
59 

76.9 
49.6 

RUMFOSe  1  S 

HAX 

MIN 

81 
52 

86 

50 

90 
54 

77 
58 

80 
50 

89 
52 

82 

61 

86 
56 

73 
55 

77 
55 

76 
48 

89 

50 

89 

61 

S3 
53 

87 
51 

75 
49 

78 
47 

62 

47 

63 
46 

80 
45 

83 

54 

77 
57 

73 

49 

73 
43 

72 

55 

75 
53 

76 
52 

79 
45 

80 
51 

87 
64 

91 
60 

79.4 
52.0 

SAMFORO  2  MNV 

HAX 
HIN 

89 
60 

86 

53 

88 
56 

85 
62 

81 

55 

87 

50 

87 
58 

87 
60 

81 
54 

81 
52 

81 

44 

87 

54 

82 

64 

81 
55 

86 
61 

86 

47 

74 
52 

75 
65 

74 
42 

82 

45 

86 
62 

85 
61 

80 
52 

77 
42 

75 
59 

73 
58 

76 

54 

74 
48 

76 
53 

87 
52 

90 
63 

81.9 
64.0 

SaUA  PAN  OlAM 

HAX 
HIN 

80 
41 

83 
49 

88 
56 

83 

54 

77 
41 

85 

54 

78 
57 

74 

55 

75 
53 

76 
48 

72 
43 

78 
41 

79 
59 

76 
48 

77 
47 

71 
36 

73 
39 

68 
54 

62 

44 

77 
48 

72 
58 

74 
59 

70 

44 

71 
36 

72 
51 

71 
51 

74 
47 

75 
40 

76 
49 

72 
42 

84 
68 

75.5 
46.4 

UNITY 

HAX 

HIN 

78 
56 

61 
55 

84 
59 

79 
60 

76 
52 

84 
57 

84 
62 

79 
57 

49 
50 

1? 

76 
52 

80 
56 

78 
63 

79 
57 

81 
60 

73 
50 

74 
43 

65 

53 

64 
46 

77 
64 

80 
58 

78 
63 

72 

55 

71 
50 

69 
55 

70 
58 

73 
56 

75 
50 

73 
50 

80 
66 

85 
60 

76.2 
56.1 

»ATCRVILL£ 

MAX 
HIN 

82 
56 

87 
52 

aa 

57 

82 
61 

80 
55 

86 
54 

as 

59 

82 
63 

80 
56 

80 
50 

78 
51 

83 

51 

81 
64 

82 
65 

85 
61 

80 
50 

75 

45 

72 
66 

67 
46 

80 
51 

82 
67 

81 
65 

77 
51 

75 

44 

71 

57 

72 
60 

78 
56 

77 
48 

77 

50 

82 

56 

85 
62 

79.7 
64.8 

■EST  BUXTON  2  MNW 

HAX 
HIN 

78 
55 

84 
49 

87 
54 

69 
59 

71 
51 

79 
55 

79 
61 

77 
56 

72 
55 

75 
56 

72 
48 

78 
52 

80 
62 

76 
55 

80 
62 

66 

51 

70 
47 

64 
45 

70 
43 

88 

42 

a6 

57 

83 

58 

77 

50 

71 

43 

74 
69 

69 
61 

75 

61 

74 

45 

75 

51 

88 
63 

97 
63 

76.9 
53.2 

OOOOLANO 

HAX 
MIN 

85 
56 

az 

53 

86 
57 

89 
62 

78 
56 

83 
56 

87 
62 

89 
62 

ai 

57 

80 
60 

80 
54 

78 

49 

84 

54 

70 
61 

84 
60 

81 

50 

80 
48 

80 
46 

60 
46 

66 

49 

80 
57 

71 
65 

81 
55 

79 

47 

76 

44 

76 

58 

72 
59 

75 
47 

77 
50 

68 

53 

79 
62 

78.6 
54.7 

MASSACHUSETTS 

MAMS 

MAX 
HIN 

69 
57 

78 
49 

78 
54 

84 
57 

83 

52 

77 
52 

85 

58 

89 
65 

82 

51 

76 
62 

77 
5B 

72 
48 

eo 

54 

84 
61 

89 
60 

80 
57 

78 
57 

78 
56 

67 

51 

71 
45 

78 
50 

84 
50 

71 
46 

71 
48 

73 
54 

71 
68 

71 
51 

70 
46 

75 
62 

77 
54 

82 
61 

77.2 

54.1 

AWCRST 

MAX 
HIN 

80 
60 

83 
53 

83 
56 

89 
63 

82 
54 

84 
58 

8« 
67 

82 

67 

78 
57 

78 
63 

82 
56 

81 
50 

89 
64 

82 
62 

85 
64 

77 
61 

78 
62 

70 
64 

74 
50 

81 
46 

86 
62 

77 
68 

76 

49 

75 
51 

71 
62 

68 
58 

76 
55 

73 
50 

82 

60 

66 
65 

87 
69 

79.8 
58.0 

BBIFORO 

MAX 
HIN 

81 

61 

85 

55 

89 
59 

as 

65 

8< 

58 

87 
59 

88 
65 

87 
68 

84 
57 

81 
62 

80 

58 

S4 
54 

89 
64 

82 

64 

87 
62 

78 
61 

78 
56 

75 
61 

75 
61 

81 
50 

85 
61 

85 

65 

78 
63 

77 
61 

72 
65 

70 
59 

72 

57 

68 

51 

78 

59 

66 

59 

?? 

81.2 
59.6 

•IRCa  HILL  DAM 

MAX 
HIN 

79 
56 

82 

48 

83 
53 

89 

61 

79 
49 

84 
48 

84 
62 

83 

67 

79 
53 

77 
54 

76 

51 

81 

45 

84 
61 

82 
63 

82 

60 

ao 

57 

77 
56 

70 
54 

71 

60 

78 
41 

84 
69 

83 
62 

75 
45 

74 

45 

71 
57 

6a 

57 

78 
51 

77 
45 

80 
57 

84 
50 

85 
64 

79.2 
54.2 

BLUE  HILL 

HAX 
HIN 

76 
62 

84 
60 

81 
61 

89 
63 

80 
60 

84 
62 

89 

65 

S4 
61 

76 
57 

78 
62 

77 
61 

80 
60 

82 
64 

80 
65 

84 
64 

72 
60 

76 
55 

73 
59 

72 
48 

78 
56 

82 
61 

78 
66 

76 
55 

74 
58 

73 
60 

66 

58 

70 
66 

66 

57 

74 
57 

63 
61 

82 
66 

77.8 
60.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1958 


Station 

Day 

Of  Month 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
66 

88 
64 

85 
66 

89 
.  66 

80 
65 

89 
66 

90 
68 

67 
65 

60 
63 

83 
69 

61 
65 

89 
65 

87 
67 

75 
68 

89 
68 

73 
62 

77 
59 

79 
61 

74 
56 

82 
61 

87 
66 

80 
65 

82 
61 

73 
59 

75 
66 

46 

61 

72 

60 

48 
57 

78 
41 

88 
63 

88 

70 

80  .g 

63.6 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

79 
63 

84 
53 

82 
57 

85 
64 

64 
62 

85 
57 

89 

70 

85 
70 

84 
56 

60 
59 

80 
59 

83 
52 

89 
65 

85 
65 

88 
67 

75 
62 

75 
65 

77 
62 

75 
49 

80 
46 

85 
63 

80 
67 

79 
54 

78 
51 

76 
63 

71 
62 

74 
57 

73 
49 

79 
60 

85 

54 

83 

54 

80.9 
59.4 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

MAX 
MIN 

80 
59 

81 

59 

80 
58 

85 
62 

79 

58 

84 
58 

84 
63 

83 
67 

78 

55 

76 
61 

77 
60 

79 
56 

61 
64 

80 
64 

64 
64 

77 
60 

74 
58 

69 

59 

71 
50 

77 
54 

82 
56 

78 
61 

74 
52 

73 
57 

71 
60 

47 

57 

79 
55 

72 
54 

76 
56 

84 
59 

85 

64 

78.0 
68.9 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

82 
66 

64 
62 

84 
60 

85 
65 

83 
62 

84 
62 

86 
66 

8« 
67 

63 

59 

80 
62 

80 
60 

82 
58 

84 
68 

62 
66 

86 
67 

74 
62 

76 
58 

73 
64 

73 
52 

80 
58 

84 

54 

84 
65 

77 
56 

77 
54 

74 
63 

70 
60 

72 
58 

70 
54 

73 
58 

66 

58 

87 
57 

80.0 
51.3 

CLINTON 

MAX 
Mill 

72 
61 

60 
60 

82 
63 

84 
66 

S« 

57 

80 
64 

83 

68 

89 
66 

82 
58 

76 
64 

79 
57 

78 
60 

61 
66 

83 
64 

82 
66 

83 
61 

73 
59 

76 

60 

73 
53 

72 

57 

77 
63 

63 
65 

76 
56 

72 

54 

77 
60 

74 
60 

44 
55 

74 
51 

72 
52 

76 
60 

84 
65 

78.0 
60.9 

COHASSET 

MAX 
MIN 

78 
62 

82 
58 

67 

61 

84 
65 

88 

59 

80 
62 

86 

64 

67 
58 

79 
63 

63 

60 

81 
58 

88 
62 

64 
65 

78 
67 

88 
62 

69 
62 

78 
50 

81 
51 

84 
63 

65 
66 

80 
55 

78 
54 

75 
62 

73 
63 

57 

50 

46 

55 

72 
57 

85 
66 

80.9 
99.9 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

76 
63 

76 

64 

82 
58 

63 
67 

83 
71 

82 
69 

83 
62 

67 
56 

74 
63 

78 
53 

75 
51 

79 
65 

61 
69 

83 
56 

SO 
57 

75 
64 

73 
65 

70 
59 

70 
51 

47 
40 

70 
56 

79 
57 

74.4 
41.3 

EOGARTOWN 

MAX 
MIN 

78 
61 

80 
54 

81 
58 

76 

61 

SO 
62 

82 

59 

79 
63 

81 
67 

79 
53 

78 
57 

78 
63 

79 
56 

60 
56 

79 
65 

79 
68 

76 
61 

65 

58 

73 
58 

77 

48 

73 
52 

78 
54 

78 
63 

80 
57 

78 

55 

74 
58 

72 
63 

70 
56 

72 
56 

47 
59 

69 
56 

78 
63 

74.9 

98.7 

FALL  RIVER 

NAX 
MIN 

79 
63 

64 
63 

80 
65 

85 

67 

84 
62 

83 
66 

84 
69 

89 
66 

79 
61 

80 
67 

61 
64 

82 
64 

82 
68 

85 
71 

67 
67 

72 
62 

74 

58 

77 
58 

75 
56 

80 
57 

84 
65 

82 
67 

76 
57 

76 
60 

74 
65 

67 
60 

72 
58 

67 
54 

74 
41 

82 
52 

79 
68 

79.1 
42.9 

FITCHBURG  2    S 

MAX 
MIN 

64 
60 

86 
54 

67 
61 

78 
62 

89 
59 

88 
61 

89 
64 

89 
67 

60 
56 

83 
57 

82 
55 

64 
58 

88 
65 

89 

64 

86 
63 

79 
62 

60 
59 

75 
56 

77 
46 

S3 

53 

87 
61 

82 
63 

81 
52 

76 
51 

75 
57 

69 

60 

79 
55 

73 
49 

80 
55 

89 
59 

91 
66 

82.2 
98.0 

FRAMINGHAM 

MAX 
MIN 

73 
63 

63 

60 

86 
60 

62 
65 

92 
62 

86 

59 

88 
66 

90 
67 

88 
58 

80 
64 

83 
61 

82 
56 

S« 
67 

88 
62 

87 
61 

90 
62 

75 
57 

68 
62 

76 
54 

78 
52 

83 
57 

87 
57 

80 
55 

81 
51 

79 
57 

72 
98 

44 
57 

78 
52 

72 
52 

80 
52 

87 
61 

81.9 
98.9 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

86 

63 

89 
58 

88 
62 

90 
66 

87 
60 

90 
61 

90 
66 

88 
69 

81 
59 

89 
62 

83 
60 

87 
58 

87 
67 

84 
66 

89 
67 

81 
64 

79 
56 

77 
61 

78 

51 

84 
54 

86 

63 

83 
56 

82 

54 

79 
54 

79 
62 

70 
61 

78 
58 

72 
51 

81 
40 

89 

60 

90 
58 

81.9 

40.9 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

70 
55 

79 
49 

82 
52 

64 
55 

83 

50 

80 
52 

84 

57 

84 
59 

83 
52 

78 
55 

74 
54 

79 

50 

80 
51 

89 
59 

82 
61 

82 
56 

78 
58 

75 
53 

44 

48 

70 

45 

61 
47 

83 
58 

73 
46 

74 
47 

74 
51 

49 
50 

49 

49 

73 
47 

73 

49 

80 
52 

84 
66 

77.7 
92. S 

HYANNIS  3  NE 

MAX 
MIN 

82 
63 

83 
57 

81 
64 

61 
68 

79 
61 

79 
60 

83 
65 

84 
70 

80 
55 

80 
56 

80 
63 

84 
53 

81 
68 

81 
70 

83 
67 

78 
61 

71 
61 

78 
61 

74 
52 

79 

44 

S3 
66 

82 
59 

79 
52 

79 
52 

7» 
45 

47 

57 

70 
49 

47 
40 

79 
61 

77 
67 

78.3 

40.2 

KNIGHTVILLE  DAM 

MAX 

MIN 

72 
59 

80 
50 

84 
52 

84 
56 

86 

50 

83 
52 

S9 

54 

86 
62 

83 
57 

76 
58 

78 
58 

80 
46 

80 
50 

87 
60 

82 

60 

82 
59 

76 
60 

76 
56 

67 
44 

73 

44 

80 
46 

86 
56 

76 

46 

77 
47 

73 
49 

70 
58 

44 

50 

74 
44 

77 
47 

82 
52 

84 
94 

79.0 
93.0 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

74 
63 

64 
57 

66 

60 

86 
65 

89 
56 

85 

60 

87 
64 

89 
66 

89 
56 

80 
61 

62 
58 

S3 

55 

84 
60 

86 
63 

87 
65 

86 
62 

74 
57 

79 
60 

78 
51 

76 
51 

81 
54 

86 
54 

81 

54 

81 
51 

78 
52 

72 
61 

49 

55 

79 

51 

73 

54 

80 
65 

81.3 
98.1 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

83 
63 

81 
64 

66 
55 

68 
65 

82 
61 

87 
60 

89 
65 

85 

64 

78 
60 

82 
57 

80 
59 

84 
57 

89 

66 

84 
65 

86 
66 

77 
62 

74 
55 

74 
60 

77 

51 

86 
53 

84 

41 

80 
65 

79 
54 

77 
54 

79 

61 

70 
60 

74 
58 

7» 
52 

82 

40 

S« 

58 

88 
48 

■l.S 

4».0 

LOWELL 

MAX 
MIN 

8S 
63 

69 
58 

88 
60 

89 
61 

e« 

60 

90 
59 

90 
65 

87 
68 

87 
59 

89 
64 

85 
60 

88 
56 

88 
66 

86 
69 

86 
66 

82 
63 

82 
57 

76 
61 

77 

51 

85 

53 

89 
61 

87 
65 

81 
56 

60 
55 

79 
51 

72 
61 

79 
58 

79 
52 

81 

60 

88 

58 

91 
48 

84.4 
40.3 

MIOOLETON 

MAX 
MIN 

78 
62 

82 
61 

83 
63 

82 
67 

83 
60 

S3 

62 

84 
67 

63 
69 

83 
62 

78 

59 

81 
58 

82 

67 

83 
66 

80 
65 

82 
68 

62 
62 

76 
57 

72 
62 

72 
52 

76 

51 

82 
64 

82 
62 

78 

55 

73 
53 

73 
61 

71 
62 

72 
58 

73 

50 

74 
40 

81 
58 

84 
48 

79.0 
41.0 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
59 

74 
56 

73 
61 

73 
62 

78 
62 

79 
62 

76 

64 

76 
64 

79 
60 

75 
64 

76 
61 

79 
61 

79 
67 

79 
69 

79 
68 

71 
62 

69 
62 

73 
58 

70 
56 

79 
98 

74 
64 

79 
44 

75 
61 

70 
58 

74 
45 

71 
63 

47 

57 

44 

57 

4* 

57 

74 
58 

71 
44 

73.2 
41.4 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

79 
6* 

84 
64 

80 
66 

62 
67 

62 

64 

81 
66 

81 

70 

84 
67 

80 
64 

80 
67 

80 
66 

82 
65 

60 
70 

82 

71 

86 

72 

74 
64 

72 
60 

77 
60 

79 
55 

80 
60 

80 
67 

81 
67 

78 

60 

79 
65 

74 
68 

49 
42 

70 
40 

49 

99 

70 
42 

80 
63 

73 
48 

78.1 
44.4 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
55 

80 

50 

81 
54 

61 
59 

79 
51 

(1 
53 

83 
63 

79 
59 

74 
53 

76 
64 

77 

54 

77 

49 

81 

64 

82 
62 

81 
60 

78 
57 

76 
56 

44 
52 

70 
51 

76 
49 

63 
61 

74 
93 

71 
90 

72 

50 

70 
60 

49 

54 

73 
48 

73 
47 

78 
58 

81 
53 

84 
40 

74.8 
99.1 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

7* 
61 

66 
60 

64 
62 

68 
66 

87 
61 

87 

64 

87 
67 

86 
70 

84 
56 

81 
64 

82 
62 

89 
60 

69 

69 

69 
68 

89 
68 

74 
62 

77 
56 

79 
64 

77 
52 

82 
94 

89 

63 

89 
69 

79 

54 

74 
57 

79 
63 

71 
99 

49 
98 

47 
50 

48 
99 

85 
60 

84 
42 

84.7 
41.4 

PROVINCETOWN  1  NW 

MAX 
MIN 

77 

84 

82 

83 

88 

82 

83 

84 

78 

79 

79 

84 

80 

89 

84 

70 

75 

76 

75 

79 

78 

82 

78 

75 

72 

74 

72 

74 

49 

77 

74 

78.9 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

78 
63 

77 
54 

64 
58 

79 
64 

83 
58 

81 
58 

82 

65 

8J 

69 

89 

58 

80 
60 

80 
62 

81 
52 

80 
63 

82 
68 

83 
69 

87 
62 

66 
59 

74 
60 

77 

48 

79 
49 

79 
52 

81 
66 

82 
56 

79 
53 

75 
59 

7> 
44 

4« 

58 

4« 
49 

47 

98 

73 
55 

82 
58 

78.2 
98.9 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

76 
61 

80 
64 

79 
63 

79 
61 

79 
56 

81 
62 

84 
66 

82 
66 

77 
59 

82 
66 

79 
59 

81 
61 

83 
66 

77 
67 

85 
67 

72 
60 

72 
56 

71 
62 

75 
52 

76 
57 

81 
62 

80 
64 

76 

58 

72 
59 

72 
63 

4S 
98 

4« 

57 

47 
52 

70 
98 

79 
42 

80 
44 

74.7 
40.9 

SALEH  CG  AIR  STATION 

MAX 

MIN 

74 
68 

66 

60 

80 
62 

77 
65 

60 
61 

66 
66 

87 
66 

84 
65 

76 
63 

80 
66 

82 

62 

80 
59 

78 
62 

79 
66 

85 

70 

73 
61 

75 
56 

73 
64 

74 
94 

81 
94 

81 
66 

81 
44 

81 
52 

77 
99 

70 
67 

46 
40 

72 
60 

70 
53 

70 
41 

S« 
42 

82 
44 

74.2 
41.9 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

74 
62 

65 
66 

80 
66 

82 
66 

76 
61 

62 
64 

82 
66 

64 
63 

81 
60 

61 
66 

78 
64 

84 
64 

82 
71 

84 
72 

81 
70 

73 
64 

76 
60 

79 
57 

74 
56 

79 

57 

81 
65 

84 
47 

76 

59 

76 
51 

78 
58 

70 
60 

44 

55 

4« 

94 

*• 

40 

80 
44 

73 
48 

71.0 
43.1 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

71 
58 

82 
52 

84 
56 

86 
56 

89 
57 

80 

54 

89 

57 

84 
60 

81 
52 

79 
60 

76 
57 

78 
51 

78 
54 

89 
60 

80 
61 

81 
58 

78 
59 

77 
56 

67 
48 

72 
48 

81 
51 

86 
55 

79 
49 

75 
49 

74 
51 

71 
58 

49 

51 

79 
49 

79 
94 

83 

53 

87 
99 

7t.9 
94.9 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 

MIN 

84 
63 

86 
57 

69 
61 

68 
66 

86 
67 

86 
63 

69 
68 

88 
72 

86 
60 

81 
63 

83 
62 

63 
55 

89 
67 

86 
65 

86 
67 

63 
64 

77 
62 

79 
61 

77 

54 

82 
53 

88 

54 

87 
65 

77 
54 

77 
54 

73 

54 

70 
62 

77 
54 

78 
53 

S4 
41 

84 

59 

87 
69 

82.7 
61.3 

STOCKBRIOGE 

MAX 
MIN 

76 
57 

82 

48 

82 
53 

83 
58 

80 
50 

82 

49 

84 
62 

63 

74 
49 

79 
56 

76 
55 

78 
4« 

84 
66 

83 
62 

81 
59 

77 
57 

76 
55 

66 

48 

72 
52 

77 
42 

83 
60 

74 
55 

71 
43 

73 
47 

70 
63 

47 
57 

74 
47 

72 
44 

78 
57 

82 
52 

89 

68 

77.4 
99.9 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

80 
63 

63 
54 

81 
61 

89 

66 

85 

58 

84 
59 

S9 

68 

86 
72 

83 
57 

82 

59 

82 
60 

83 
53 

89 

64 

86 

69 

87 
68 

75 
63 

79 
56 

74 
62 

76 
50 

80 
48 

85 
43 

80 
68 

79 
53 

78 
53 

74 
45 

70 
60 

72 
57 

72 

46 

73 
41 

83 
59 

81 
49 

80.3 
40.1 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

68 
57 

82 

48 

87 
53 

84 
59 

62 
50 

84 

51 

86 
96 

89 
65 

83 

50 

77 
54 

79 
52 

61 
4« 

82 
51 

86 
56 

83 
61 

84 
97 

76 
57 

79 
55 

71 
50 

75 
43 

82 
46 

85 
62 

79 
44 

78 

47 

77 
54 

49 

57 

49 

52 

80 
49 

72 
49 

83 

91 

87 
97 

79.7 
92.7 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

82 
59 

67 
53 

66 
56 

89 
62 

83 
53 

88 

53 

88 
68 

89 

66 

77 

53 

60 
60 

82 
55 

83 

51 

S« 

67 

84 
63 

86 

64 

83 
59 

79 
61 

74 
58 

79 
50 

83 
46 

90 
59 

89 

64 

78 
49 

76 

48 

74 
41 

72 
58 

78 
54 

74 
50 

S3 

59 

88 
53 

90 
48 

82.3 
97.9 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

60 
56 

85 

55 

83 

57 

87 
65 

82 
57 

69 

55 

87 
63 

89 
65 

78 
54 

76 
56 

79 
58 

83 

52 

63 
65 

84 
61 

88 
66 

73 

61 

77 
64 

74 
58 

73 

43 

79 
46 

84 
61 

80 
44 

78 
48 

79 
49 

74 
42 

47 
40 

7» 
54 

70 
47 

74 
58 

89 

91 

84 

44 

79.7 
97.9 

WALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

79 
66 

66 
56 

83 
60 

66 
68 

84 
57 

86 
60 

88 

70 

66 
68 

78 
56 

76 
62 

80 
59 

84 
66 

64 
71 

82 
65 

88 
70 

72 
64 

77 
58 

74 
44 

79 
52 

60 
50 

84 
60 

79 
68 

78 

49 

79 
49 

72 
40 

70 
42 

72 
58 

70 
90 

73 
62 

84 
54 

89 

49 

79.8 
40.9 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

79 
54 

60 
46 

63 
50 

82 
58 

80 
46 

82 

49 

82 
53 

78 
63 

72 

50 

74 
54 

74 
52 

78 
45 

84 
62 

80 
55 

60 
56 

77 
54 

79 
56 

71 
50 

70 
45 

74 

40 

84 
49 

60 
59 

71 

41 

70 
44 

49 
58 

49 
54 

75 
44 

70 

42 

79 
53 

81 

60 

87 
57 

77.2 
91.3 

WEST  LYNN 

MAX 
MIN 

80 
63 

87 
61 

65 
61 

66 
66 

79 
61 

88 
63 

89 
66 

86 
62 

77 
59 

82 
64 

79 
60 

66 
59 

85 
64 

80 
67 

87 
67 

75 
60 

77 
57 

74 
58 

75 
53 

83 
55 

88 
63 

80 
66 

79 
57 

74 
54 

72 
42 

44 

99 

74 
58 

71 
93 

71 
59 

S8 
58 

89 
47 

80.9 

60.7 

WEST  MEOWAY 

MAX 

MIN 

86 

62 

88 
55 

84 
59 

8« 
65 

87 

53 

86 

59 

87 
65 

87 
69 

81 
58 

81 
60 

87 
56 

89 
54 

8« 
66 

88 

63 

88 
67 

79 
63 

76 
56 

77 
43 

78 
45 

80 
46 

84 
59 

82 
65 

84 
54 

77 
47 

73 
44 

48 
58 

79 
40 

73 
47 

81 

47 

89 

95 

88 

47 

82.9 
58.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1958 


Day 

Ol  Month 

< 

Slolicr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2-1 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WSTON 

MAX 
MIN 

82 
54 

86 
5* 

88 
56 

89 
61 

86 
54 

88 
56 

89 
66 

86 
65 

84 
54 

83 
98 

80 
56 

86 
53 

86 
64 

84 
60 

87 
61 

79 
59 

79 
51 

75 
59 

75 

47 

82 

47 

86 

58 

84 
61 

80 
51 

79 
46 

73 
60 

70 
67 

78 
45 

79 
56 

88 
64 

90 
65 

82.5 
56>4 

HESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

•2 

61 

8« 

56 

85 

58 

87 
65 

84 
58 

89 
60 

88 
68 

85 
66 

79 
60 

78 
63 

S3 

60 

81 
52 

84 
67 

83 

64 

87 
65 

78 
63 

76 
62 

71 
58 

76 
55 

82 

51 

87 
67 

79 
64 

77 
52 

75 
57 

73 
64 

65 

59 

74 
51 

81 
62 

87 
56 

87 
69 

80.9 
60.2 

M««CESTER  IB  AIRMMT 

MAX 

HIM 

T> 
61 

80 
60 

80 
59 

84 
63 

77 
58 

81 
60 

83 

63 

80 
59 

73 
55 

76 

60 

74 
60 

78 
56 

81 
64 

80 
65 

82 
63 

70 
59 

73 
57 

68 
61 

70 
51 

76 

64 

81 
60 

73 
56 

72 

53 

73 
55 

72 

65 

66 
55 

67 
56 

76 
56 

82 
61 

85 
64 

76.3 
68.5 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

76 
58 

81 
52 

84 
57 

86 
62 

79 
59 

85 

57 

84 
63 

84 
66 

76 
56 

75 

61 

77 
56 

82 
52 

84 
64 

85 
62 

84 
64 

76 

60 

77 
59 

72 
66 

72 
48 

78 
48 

84 
59 

79 
52 

76 

54 

76 

48 

74 
60 

68 

58 

72 
48 

77 
57 

84 
55 

87 
53 

79.1 

57.1 

NEM  HAMPSHIRE 

WHTON 

MAX 
MIN 

77 

83 

48 

85 
53 

76 
55 

77 
46 

84 

54 

79 
62 

80 

58 

70 

54 

76 
54 

74 
44 

51 

84 
64 

80 
51 

80 
61 

74 
46 

75 
46 

71 
60 

67 

44 

78 
46 

78 
56 

74 
60 

69 
47 

72 
42 

74 
58 

72 
46 

72 
44 

75 
45 

78 
50 

84 
53 

87 
61 

76.8 
51.5 

•ULIN 

MAX 
MIN 

61 
46 

80 
46 

85 
53 

92 
58 

77 
47 

80 
51 

87 
98 

81 
61 

82 
56 

72 
56 

76 
48 

76 
50 

84 
56 

84 
50 

81 
56 

82 
48 

76 

48 

73 

50 

61 

49 

66 

44 

81 

51 

82 
64 

76 

48 

72 
40 

70 

44 

75 
50 

75 
47 

76 

44 

80 
46 

82 
52 

90 
57 

78.5 

60.8 

MTHLEHEM 

MAX 
MIN 

75 
50 

81 

50 

84 
55 

75 
55 

70 
50 

79 
49 

77 

60 

79 
50 

76 

49 

74 
55 

71 

48 

80 
54 

83 

64 

80 
62 

79 
61 

74 
48 

74 
48 

71 
91 

62 
45 

77 

48 

78 

58 

75 
60 

68 

51 

71 

43 

72 
56 

70 
48 

71 
47 

76 
46 

76 
51 

84 

55 

88 
62 

75.8 
52.2 

■LACKHATER  DAM 

MAX 

MIN 

72 
56 

81 
48 

85 

51 

88 
58 

8« 
54 

81 

50 

87 
58 

86 
64 

84 
55 

76 
55 

81 
48 

78 
50 

84 
60 

87 
54 

83 
60 

83 
55 

74 
54 

78 
64 

70 
42 

76 
42 

82 

52 

88 
62 

80 

48 

76 

43 

74 
58 

73 
64 

67 

48 

78 

43 

76 

50 

80 
52 

88 
61 

80.1 
63.0 

OU»T0N 

NAX 
MIN 

78 
49 

82 

44 

86 
48 

90 
53 

85 

47 

82 

47 

89 
56 

85 
62 

83 
55 

76 
55 

81 
45 

78 
50 

85 
55 

87 
51 

84 
96 

81 
49 

76 
49 

80 
69 

69 
46 

74 
44 

82 

49 

85 
68 

81 
46 

77 
42 

76 
51 

72 
63 

72 
48 

78 
43 

78 
47 

82 
53 

99 
57 

81.1 
50.5 

CONCORD  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 

87 

49 

88 
53 

89 
59 

82 
52 

88 

51 

89 
64 

84 
58 

77 
56 

81 
54 

80 
51 

n 

88 
64 

83 
58 

88 
62 

75 
56 

79 
56 

73 
47 

75 
45 

81 
43 

86 
68 

80 
60 

78 
49 

77 
46 

74 
60 

67 
68 

79 
53 

74 
46 

82 

64 

87 
53 

90 
65 

81.6 

54.4 

DURiWM 

MAX 
MIN 

8« 
60 

88 
51 

88 
58 

85 
64 

83 
54 

89 

42 

88 
61 

87 
67 

84 
54 

84 
57 

81 
53 

86 

50 

87 
64 

82 
62 

87 
61 

87 
64 

78 
53 

74 
60 

76 

44 

83 
46 

88 
68 

87 
64 

79 

55 

76 
52 

76 
60 

72 

60 

79 
57 

75 

■  43 

79 
68 

89 
56 

88 
67 

82.9 
56.6 

EAjT  QEERIMS 

MIN 

79 
53 

83 
46 

84 
52 

86 
60 

79 
50 

84 
52 

86 
62 

80 
56 

73 
52 

80 
54 

77 
46 

SO 
48 

84 
61 

80 
55 

84 

72 

54 

76 

54 

69 

45 

72 

40 

78 

40 

83 
57 

78 
58 

75 

48 

73 

42 

72 

57 

65 

63 

72 
50 

72 
42 

78 
52 

84 
60 

87 
64 

78.2 
61.8 

FMVAN 

MIN 

76 

*1 

80 
37 

84 
42 

73 
48 

74 
38 

80 
42 

78 
58 

78 
54 

70 
44 

72 
40 

70 
37 

80 
44 

82 
62 

79 
41 

78 
91 

69 
39 

68 

40 

68 
46 

60 
42 

76 
35 

78 
60 

73 
56 

68 
40 

68 
42 

71 
51 

69 

40 

70 
40 

75 
34 

77 
43 

83 
43 

89 
62 

74.7 
44.6 

FIUT  CWM  LAKE 

MAX 
MIN 

7* 

74 
44 

78 
53 

82 
55 

71 

40 

72 
46 

80 
97 

74 
58 

75 
59 

65 

52 

70 

44 

tl 

78 
55 

79 
47 

77 
50 

72 
40 

70 
45 

70 
49 

58 
43 

57 
43 

73 
48 

74 
54 

69 
46 

66 
36 

67 
43 

68 
46 

67 

41 

68 

42 

73 

48 

75 

49 

80 
56 

71.6 
47.4 

nUWLIM  1  NW 

MAX 
MIN 

81 
55 

86 

49 

88 
54 

86 
61 

81 

51 

89 
51 

88 
60 

89 
64 

79 
53 

83 
55 

78 
48 

86 
52 

89 
61 

82 
58 

•7 
63 

81 
57 

79 
57 

76 
56 

74 
45 

82 

46 

87 
64 

82 
62 

79 

49 

77 
46 

73 
59 

70 
57 

78 
52 

78 
46 

82 
50 

89 
51 

92 
53 

82.0 
54.0 

rMMILIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

73 
51 

80 
47 

88 

50 

88 
59 

88 

48 

82 
47 

88 

58 

88 
64 

86 
52 

75 
52 

81 
44 

78 
48 

84 
54 

90 
53 

83 

60 

87 
55 

76 
55 

80 
53 

66 

44 

72 
42 

83 
50 

86 

58 

82 
47 

78 

44 

76 

50 

71 

54 

67 

48 

76 

45 

78 
49 

80 
60 

89 
60 

80.7 
51.4 

Sa/^TOM 

MAX 
MIN 

79 
*5 

84 
39 

87 
47 

89 

53 

78 

41 

85 

42 

83 
53 

82 
52 

74 
45 

SO 
48 

76 
39 

It 

89 

60 

81 

48 

83 
53 

78 
47 

78 
46 

73 
51 

71 
40 

80 
37 

85 
49 

80 
60 

78 

50 

74 
39 

73 

57 

70 
47 

75 
43 

77 
39 

80 
45 

86 
47 

90 
55 

79.8 
47.1 

IWMOVER 

MAX 
MIN 

81 

57 

85 

51 

88 
55 

83 
59 

80 
52 

11 

89 

62 

82 
61 

76 

54 

81 

55 

78 

49 

tt 

86 
60 

83 
57 

84 
61 

77 
53 

80 
55 

68 

50 

73 

45 

81 
46 

83 
60 

79 

63 

76 

48 

75 

46 

72 

59 

74 
51 

76 
50 

78 
49 

82 
53 

88 
65 

90 
63 

80.5 
64.3 

KSNE 

MAX 
MIN 

83 
56 

87 
51 

86 
54 

88 
61 

84 
52 

86 
52 

91 
62 

85 
67 

79 
60 

81 
57 

83 
56 

84 

49 

87 
65 

84 
59 

87 
60 

78 
58 

81 
58 

72 
56 

76 

48 

83 

44 

87 
66 

81 

63 

79 

44 

77 
47 

71 
60 

69 
55 

79 
62 

78 
46 

83 
64 

88 
51 

90 
66 

82.2 
56.5 

LAKCMST 

MAX 
MIN 

81 
56 

86 
52 

88 
57 

89 
63 

80 
57 

86 

84 
62 

84 
57 

79 
57 

80 
57 

77 
52 

86 
55 

89 

63 

82 

58 

84 
62 

75 
59 

79 
53 

67 
54 

72 
49 

82 
50 

86 
57 

79 
58 

74 
52 

77 
49 

72 

57 

66 
57 

77 
64 

78 
49 

81 
62 

88 
66 

91 
64 

80.3 
56.9 

LAMCASTER 

MAX 
MIN 

77 
«9 

82 

46 

85 

50 

79 
54 

74 

45 

83 
47 

81 
58 

79 
58 

11 

79 
55 

74 
42 

81 
46 

82 
61 

81 
52 

80 
55 

73 
46 

74 
45 

69 
51 

65 
47 

76 
41 

80 
55 

75 
58 

72 
48 

73 

40 

73 
54 

72 
47 

74 
47 

76 
43 

79 
49 

88 
61 

88 
57 

77.1 
50.1 

LMAHSM  CAA  AIRMCT 

MAX 

MIN 

82 

53 

86 

50 

89 
54 

83 
56 

80 
51 

87 
50 

85 

62 

83 

54 

76 
51 

81 
55 

79 
46 

84 
47 

84 
60 

84 
57 

84 

60 

76 

54 

80 
55 

48 

47 

75 
45 

81 
42 

87 
59 

81 
63 

76 
42 

76 
46 

73 

67 

72 
50 

76 
48 

78 
48 

83 
51 

80 
52 

90 
64 

Sl.O 
52.2 

HAMCMESTER 

MAX 
MIN 

82 

60 

88 
52 

88 
55 

85 
62 

86 
55 

88 

54 

89 
63 

86 
59 

76 

54 

83 
58 

82 
54 

84 
62 

88 
68 

86 
60 

87 
64 

80 
60 

78 
56 

70 
50 

76 

47 

81 
48 

86 
58 

80 
61 

76 
54 

74 

48 

74 

58 

66 

58 

78 
56 

72 
64 

81 

56 

85 

54 

88 
65 

81.4 
56.5 

MASSAKSK  LAKF 

MAX 
MIN 

80 
56 

89 
55 

89 
57 

83 
59 

80 
51 

89 

49 

87 

60 

83 

62 

76 
53 

81 

51 

78 
47 

83 
48 

86 
61 

80 
57 

89 
99 

72 
99 

78 
53 

71 
64 

72 
47 

80 
45 

85 
54 

79 
63 

76 
50 

74 
46 

73 
60 

69 
68 

75 
55 

71 

45 

79 
66 

86 
52 

87 
59 

79.6 
54.2 

HOtaOE  >    NNE 

MAX 
MIN 

79 
53 

77 
52 

83 
54 

87 
60 

74 
48 

78 

51 

85 

57 

81 
65 

76 
58 

74 
57 

79 
46 

75 
50 

82 
99 

79 
55 

81 
55 

80 
49 

71 
52 

77 
54 

64 
48 

68 
49 

80 
49 

81 
61 

76 

50 

72 

43 

75 

44 

76 

47 

72 

47 

73 

48 

77 
49 

78 

53 

85 
67 

77.1 
62.1 

MOUMT  SUNAPEE 

MAX 
HIM 

75 
53 

78 
52 

88 
60 

75 
62 

79 
53 

82 

59 

84 
65 

72 
59 

78 
53 

79 
57 

71 
50 

77 
54 

80 
64 

77 
54 

80 
63 

76 
53 

73 
52 

70 
51 

67 

48 

75 
62 

80 
61 

74 
61 

71 

61 

71 
47 

70 
55 

66 
52 

70 
50 

72 

49 

74 
48 

81 
55 

84 
65 

75.3 
55.2 

NMMT  HASHINSTON 

MAX 
MIN 

53 

41 

58 
43 

65 

49 

62 

42 

5S 

37 

63 

46 

97 
91 

55 

40 

44 
38 

54 
36 

49 
39 

56 

43 

97 

44 

57 

43 

94 

41 

52 
38 

51 
40 

42 
31 

40 
29 

63 

38 

57 

47 

48 
40 

42 
36 

47 
37 

63 

40 

49 
38 

47 
34 

55 
39 

57 
47 

61 

47 

67 
52 

53.5 

40.7 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

83 
59 

85 
50 

85 

55 

86 
62 

83 
52 

86 

54 

86 
62 

84 
59 

78 
52 

82 
56 

80 
53 

84 

48 

84 
64 

82 
60 

85 
63 

74 
52 

79 
54 

72 
51 

75 
45 

Bl 
46 

87 
57 

78 
68 

78 
47 

77 
48 

76 

60 

68 
58 

78 
54 

72 
49 

78 
58 

86 
62 

89 
65 

80.7 
64.9 

HMTHMOeo 

MAX 
MIN 

81 
58 

86 
57 

85 
60 

84 
62 

79 
56 

84 

57 

83 
62 

84 
60 

75 
53 

80 
55 

85 
50 

86 
56 

89 
61 

80 
61 

89 
62 

80 
59 

76 
49 

79 
54 

73 
45 

80 
50 

85 

55 

79 
61 

76 

53 

73 
52 

73 
56 

69 
69 

76 
55 

73 
49 

83 
66 

85 
59 

88 
64 

80.2 
66.3 

PETERBOaO  2  S 

MAX 
MIN 

77 
55 

82 
52 

82 
59 

82 
61 

77 
52 

•  2 

96 

83 
61 

80 
61 

77 
52 

75 
60 

76 
52 

81 

54 

81 

69 

82 
57 

82 
61 

74 
55 

76 
56 

68 
52 

70 
47 

77 
52 

82 

66 

77 
61 

73 

49 

73 
47 

70 
56 

68 
56 

76 

51 

74 
47 

78 
56 

83 
56 

85 
65 

77.5 
65.6 

PtWUUM  MOTCH 

MAX 
MIN 

73 
49 

79 
46 

82 
49 

69 
55 

73 
53 

84 
50 

77 
58 

79 

54 

65 
54 

71 
56 

70 
53 

77 
51 

76 
61 

72 
49 

77 
97 

64 
46 

71 
48 

60 
49 

62 

44 

75 
48 

74 
57 

72 
57 

66 

48 

63 

41 

65 

51 

66 

48 

70 
48 

71 

43 

73 
49 

82 

51 

86 
60 

72.3 

51.1 

PLVNOUTH  1  »N» 

MAX 

MIN 

78 
50 

75 
47 

77 
45 

83 
54 

79 

43 

80 
39 

81 
53 

79 

54 

83 
52 

72 
50 

80 
46 

77 
47 

84 
92 

85 
50 

82 
54 

S9 
49 

73 
50 

80 
52 

72 
42 

80 

44 

85 
53 

80 
56 

76 

43 

75 

48 

70 
50 

73 

49 

72 

46 

75 

40 

77 
42 

80 
49 

83 
53 

78.5 
48.4 

POtTSMWmt 

MAX 

MIN 

81 
58 

86 
53 

85 

58 

61 

55 

64 

62 

58 

57 

56 

52 

52 

62 

61 

61 

57 

53 

49 

46 

82 
60 

87 
59 

81 
60 

78 
53 

72 

48 

76 
61 

69 
59 

74 
51 

71 
46 

75 
68 

86 
55 

90 
65 

56.1 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 

MAX 
MIM 

72 
55 

80 
47 

89 
50 

86 
58 

88 
51 

82 

50 

87 
60 

88 

65 

82 

50 

77 

54 

82 
51 

79 
46 

82 
56 

86 
96 

83 
60 

86 
56 

78 
58 

78 
56 

71 
43 

74 

44 

82 
52 

87 
62 

82 

44 

76 

44 

76 
54 

73 

54 

69 

50 

77 

43 

76 
48 

79 

50 

86 
68 

80.3 
52.4 

VEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

7* 
58 

82 

51 

87 
52 

89 
55 

81 
52 

82 
52 

88 
54 

85 
65 

84 
50 

77 
54 

81 
49 

79 
50 

89 
53 

86 
58 

85 
59 

85 
53 

77 
54 

81 
55 

68 
43 

75 
43 

84 
46 

87 
62 

80 
44 

76 
46 

78 
49 

75 
51 

74 

48 

78 
49 

79 
48 

84 
63 

89 
54 

Bl.l 
61.9 

HIIMMM 

MAX 
MIN 

83 
59 

86 

50 

87 
54 

88 
62 

82 

56 

88 
56 

88 
57 

89 

63 

78 
54 

84 
57 

66 

52 

89 

47 

86 
61 

83 
58 

86 
62 

SO 
58 

80 
60 

75 
55 

75 
43 

82 
43 

87 
53 

S3 
63 

79 

47 

77 
45 

74 
60 

70 
69 

77 
54 

74 
46 

79 
68 

88 
50 

89 
63 

82.1 
56.0 

MLFEBOaO  PALLS 

MAX 
MIN 

81 
53 

84 

51 

87 
54 

89 
62 

79 
56 

87 
53 

87 
61 

64 

61 

73 
57 

80 
56 

78 

50 

84 
55 

88 
66 

84 
58 

84 

60 

79 
58 

78 
52 

74 
64 

73 
46 

80 
47 

85 

57 

82 
63 

75 
53 

77 
45 

74 

68 

71 
57 

76 
53 

78 

48 

78 
51 

85 
55 

89 
64 

80.8 
95.3 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1998 


Slation 

Day 

Ol  Month 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WMOSTOCK 

MAX 
MIM 

(0 

90 

89 

46 

88 
49 

84 

54 

79 

47 

87 
56 

88 

96 

SI 

97 

69 
93 

78 
94 

74 
47 

83 

48 

89 
62 

83 
98 

tl 
40 

79 
48 

76 
48 

69 

92 

49 

44 

80 

44 

82 

92 

SO 
57 

78 
46 

79 

40 

SO 
96 

70 
48 

79 
44 

77 
43 

78 

49 

81 
50 

90 
97 

79.5 

50>6 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  M  AP 

MAX 
MIN 

7» 
»3 

77 
63 

76 
67 

78 
67 

79 
63 

77 
66 

78 
69 

77 
69 

79 
63 

75 
69 

74 
43 

78 
62 

77 
49 

78 
48 

74 

47 

48 

62 

71 
59 

74 
55 

71 
54 

75 
57 

75 
65 

77 
64 

79 
60 

73 

63 

73 
65 

69 
61 

71 
60 

44 

62 

74 
43 

75 
65 

72 
67 

74.7 
63.4 

SREENVILLE 

MAX 
MIM 

ao 

6S 

84 
97 

82 
61 

89 
63 

83 

59 

84 
61 

85 

69 

89 
62 

SO 
94 

SO 
98 

81 

69 

81 

58 

84 
49 

SS 

44 

•4 
45 

73 
60 

79 
55 

76 
52 

74 
48 

79 
53 

83 
60 

80 
40 

79 
53 

76 
52 

74 
62 

66 

57 

79 
54 

70 
50 

7S 
57 

81 

57 

85 

65 

79.7 
58.3 

KIN6ST0N 

MAX 
MIN 

78 

82 
92 

78 
99 

82 
6« 

82 
56 

SO 
56 

80 
69 

84 
70 

81 
95 

81 
95 

81 
63 

78 

51 

81 
48 

82 
70 

81 

70 

76 
63 

73 
57 

74 
62 

75 

43 

77 
45 

80 
63 

81 
66 

80 
50 

78 
55 

74 
64 

68 

60 

72 
57 

71 
52 

74 
41 

79 
56 

78 
68 

78.3 
59.3 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

80 
63 

83 
60 

78 
99 

82 

67 

•4 
64 

80 
64 

81 
68 

S3 

67 

S2 

61 

80 
64 

82 
64 

80 
59 

81 

49 

82 

48 

84 
40 

74 
63 

73 
98 

78 
65 

77 
53 

79 
54 

SO 
64 

79 
66 

80 
59 

71 

61 

72 

64 

67 
61 

74 
59 

69 
96 

73 
42 

79 
63 

73 
68 

78.1 
42.7 

PROVIDENCE  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
»5 

S3 

60 

80 
63 

86 
67 

82 
62 

84 
63 

6S 

87 
66 

79 
62 

82 
44 

SO 
63 

SO 
58 

84 
48 

83 

71 

87 
49 

72 
62 

73 
59 

74 
54 

75 
52 

79 
54 

84 
64 

79 
65 

78 
57 

74 
58 

79 
66 

67 
60 

73 
98 

67 
96 

74 
42 

83 
59 

84 
69 

79.2 
62.1 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

68 
58 

S3 
92 

87 
94 

85 
96 

86 
93 

85 

53 

87 
9« 

•8 
65 

S3 

51 

79 
92 

S3 

94 

S3 

49 

80 
92 

82 

62 

84 

62 

86 

58 

79 
59 

80 
56 

69 

49 

75 

45 

82 

45 

87 
61 

81 
46 

77 
47 

74 
50 

71 
56 

72 
52 

81 
49 

77 
49 

83 

52 

88 
53 

60.8 
53.4 

BENNINCTON  2  NW 

MAX 
MIN 

80 
99 

82 

48 

89 
91 

84 
99 

82 
47 

89 

91 

83 

66 

79 

64 

74 
48 

78 
93 

82 

49 

84 
68 

84 
95 

82 

61 

79 
53 

78 

53 

72 
55 

74 
47 

80 
45 

SS 

64 

78 
62 

76 

44 

76 

47 

73 
63 

72 
49 

76 
46 

SO 

49 

82 

50 

86 

54 

90 
62 

80.1 
54.0 

BLOOMFIELO 

MAX 
MIN 

79 
*7 

82 

45 

86 
52 

86 

54 

88 

44 

82 

49 

82 
62 

79 

98 

49 

54 

n 

41 

88 

47 

80 
44 

80 
47 

7* 
54 

79 
42 

74 
48 

76 
52 

63 

46 

77 
41 

77 
58 

75 
54 

74 

48 

71 

39 

72 

54 

71 
46 

74 
43 

77 
43 

81 

49 

83 
92 

87 
56 

77.6 
49.8 

BURLIN6T0N  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
96 

85 

94 

87 
99 

78 
62 

79 
52 

86 

67 

SS 

67 

78 
63 

74 
60 

78 
91 

82 

5« 

84 
42 

S3 
53 

81 
41 

79 
91 

78 
55 

64 
52 

73 

51 

80 
56 

77 
65 

74 

60 

71 

53 

76 

49 

79 
96 

72 
51 

77 

50 

79 
92 

81 
54 

84 

99 

88 
44 

79.0 
57.0 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

81 
47 

85 

43 

88 
46 

92 

82 

44 

87 

45 

•• 
93 

S3 

99 

77 
45 

79 

43 

SS 

42 

84 
97 

84 
52 

81 

57 

84 
47 

SO 
53 

78 
52 

75 

44 

81 
39 

86 

90 

82 
55 

77 

43 

76 
39 

74 
99 

75 

44 

78 
42 

78 
39 

84 
47 

88 

46 

91 
57 

81.9 
48.0 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

78 
47 

82 
44 

87 
46 

89 
94 

83 

46 

SO 
48 

87 

50 

84 
63 

81 
53 

81 

44 

78 

45 

S3 

91 

87 

49 

S3 

51 

84 

45 

77 
44 

77 
53 

47 
43 

78 

40 

SO 
42 

82 

57 

77 

44 

75 
40 

74 
42 

74 
43 

71 
42 

74 
40 

78 

42 

88 

90 

84 

51 

80.2 
47.4 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

82 
99 

83 

93 

87 
99 

6* 

60 

80 
49 

86 
60 

86 

68 

SS 

60 

79 
53 

79 
47 

83 

57 

88 
64 

83 
58 

SB 
43 

80 
58 

SO 
57 

73 
47 

77 

44 

81 
52 

81 

64 

SO 
60 

80 
50 

78 
40 

76 

59 

75 
48 

79 

44 

80 
48 

89 

92 

86 

56 

89 
62 

81.5 
55.8 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

78 
91 

83 
45 

89 
49 

82 

53 

80 
44 

83 

90 

83 

99 

79 
58 

76 
55 

74 
44 

SO 
49 

S3 

44 

S3 

43 

82 
97 

79 
47 

76 
48 

64 

91 

75 
48 

78 

41 

89 
95 

80 
59 

72 

44 

79 

43 

70 
58 

70 
42 

76 

44 

80 

39 

81 
47 

85 

50 

90 
96 

78.8 
50.5 

EN0S6UR&  FALLS 

MAX 
MIN 

81 

48 

85 

ha 

89 
94 

80 
60 

80 
46 

86 
95 

89 

65 

81 
59 

74 
93 

78 
43 

80 
44 

U 

44 

89 

48 

77 
48 

77 
42 

77 
42 

69 

49 

49 

44 

SO 
51 

75 
61 

76 
94 

73 
47 

77 
41 

75 
56 

73 

49 

75 

43 

SO 
43 

82 

48 

87 

54 

90 
63 

79.3 
51.1 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

80 
91 

83 

49 

89 
94 

78 
99 

80 
4B 

83 

56 

SO 
60 

78 

58 

76 

58 

71 

43 

79 
92 

82 

40 

83 

52 

74 
54 

70 
42 

71 
S3 

45 

50 

60 

44 

76 
46 

78 
62 

76 

55 

68 
46 

70 
38 

64 

55 

70 
48 

72 
46 

74 
42 

79 
94 

82 

56 

84 
97 

75.9 

51.6 

MtOOLESEX 

MAX 
MIN 

78 

94 

79 
90 

84 
92 

88 

97 

78 
52 

79 
53 

s* 

59 

83 

65 

79 
59 

78 
47 

77 
90 

S3 
99 

85 

94 

83 
55 

82 

50 

77 
51 

78 

54 

65 
48 

70 
46 

79 
49 

78 
59 

79 

50 

72 

45 

79 
44 

79 
47 

71 
48 

71 
48 

80 
49 

81 
54 

84 

56 

78.5 
52.3 

MOMTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
90 

83 

47 

86 

54 

75 
56 

78 
49 

84 
S3 

80 
68 

76 
5« 

71 
59 

75 

47 

82 
52 

81 

98 

SO 
93 

80 

58 

74 
50 

74 
93 

41 

49 

69 
46 

77 
46 

76 
64 

74 
57 

68 

46 

73 
42 

73 
52 

69 
47 

71 

46 

74 

44 

79 
93 

81 

54 

84 
45 

76.4 
52.6 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

61 

4« 

6B 

50 

72 
55 

49 

54 

64 
54 

68 

54 

64 

47 

96 

42 

60 

68 

92 

68 

48 

48 

94 

42 

45 

41 
49 

55 

36 

49 
35 

69 

45 

44 
52 

99 

48 

98 

42 

40 
53 

98 

44 

97 

43 

41 

43 

45 

48 

47 
92 

71 

55 

78 
58 

63.5 

48.2 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

79 
49 

83 
48 

88 
97 

76 
55 

77 
45 

86 

58 

SO 
62 

81 
52 

72 
94 

49 

79 

44 

S4 
50 

82 
94 

82 

47 

78 
48 

79 
43 

78 
52 

64 
45 

64 

44 

79 
47 

75 
41 

75 
92 

72 
45 

71 

40 

71 
92 

72 
45 

79 
*2 

79 

44 

81 

90 

89 
94 

87 
42 

77.6 
50.1 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

79 
48 

84 
45 

86 
93 

86 
59 

S3 

46 

85 

92 

82 

60 

81 
53 

82 
54 

77 
94 

77 
61 

S2 

47 

89 

49 

81 
48 

S2 

98 

80 
52 

78 
46 

74 
52 

72 
46 

77 

44 

78 
40 

78 
97 

76 

45 

74 
39 

74 
96 

74 
43 

74 
41 

78 
42 

81 
90 

84 
92 

88 

42 

79.7 
51.3 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

69 

94 

74 

49 

83 
50 

84 
53 

84 
48 

SO 
91 

84 
59 

84 
62 

84 
94 

74 
60 

75 

54 

80 
48 

82 

91 

SS 
94 

S3 

48 

S3 

58 

81 
56 

79 
52 

68 

50 

79 

43 

79 

46 

S3 
56 

77 

44 

74 
48 

79 
50 

72 
53 

68 

47 

78 
44 

77 
47 

82 

50 

85 

51 

78.6 
51.7 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

77 
98 

84 
50 

87 
54 

84 
60 

82 

4« 

84 
99 

82 
65 

81 
62 

73 
52 

79 
90 

82 
52 

81 

69 

81 
44 

82 

44 

77 
92 

76 
53 

73 
44 

77 
49 

89 

47 

82 
52 

82 
68 

74 
51 

74 

47 

71 
59 

79 
47 

83 

92 

80 
49 

77 
92 

89 
54 

90 
42 

80.0 
99.0 

ST  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

82 

60 

84 
99 

86 
66 

80 
63 

7« 
52 

83 

66 

S3 

67 

79 
64 

7S 
40 

80 

63 

S4 
60 

81 

49 

82 
93 

74 

47 

76 
56 

66 

50 

70 
51 

71 

53 

80 
97 

76 
64 

77 
94 

78 

92 

75 
40 

75 
61 

71 
97 

74 
93 

80 
99 

83 
98 

84 

63 

SS 

45 

78.9 
98.6 

SAINT  JONNSBURY 

MAX 

MIM 

80 
90 

86 

49 

89 
94 

8S 
98 

89 

48 

87 

90 

87 
63 

ts 

61 

73 
58 

7S 
61 

84 
49 

81 

44 

84 
92 

•3 

6S 

77 
48 

79 
52 

78 
53 

68 

47 

82 
46 

80 
59 

78 
98 

79 

50 

79 
40 

74 
59 

71 

90 

74 

48 

80 
49 

81 
91 

90 

54 

88 

60 

84.7 
53.5 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

64 
94 

71 
42 

79 
49 

78 
93 

T7 

43 

71 
46 

77 
47 

74 
54 

73 
49 

TO 
49 

49 
43 

74 
45 

77 
51 

74 

»4 

79 
49 

70 
52 

70 
49 

40 
44 

69 

39 

71 

45 

78 
58 

48 

40 

44 

42 

79 
47 

49 

44 

41 

41 

48 
38 

71 
41 

74 

47 

77 
51 

71.4 
47.0 

VERNON 

MAX 
MIN 

71 
98 

89 

90 

89 
54 

84 
99 

89 

50 

S4 
50 

89 

57 

89 
65 

83 

54 

82 

92 

S3 

49 

81 
91 

89 

41 

81 

40 

83 
97 

82 
58 

77 
55 

49 
51 

79 
46 

84 
50 

85 

62 

82 

45 

SO 
47 

76 

50 

74 
94 

49 

52 

SO 
49 

78 
90 

86 

53 

88 

56 

81.6 
53.7 

(tATERSURV  1  NNE 

MAX 
MIM 

82 
92 

S3 

4« 

86 

54 

86 
58 

77 
50 

89 

99 

85 

65 

90 
63 

74 
57 

78 
44 

78 
52 

84 

99 

87 
52 

82 

43 

78 

4S 

75 
53 

81 
51 

43 

47 

79 
47 

83 

64 

77 
97 

74 
53 

70 
43 

77 
95 

74 
44 

79 

43 

81 

47 

78 
92 

79 
54 

83 
63 

79.4 
93.3 

WEST  BURKE 

MAX 
MM 

78 
4S 

78 
43 

84 
45 

89 
54 

7» 
49 

78 
45 

89 

49 

88 

61 

81 
56 

79 
40 

42 

84 
49 

82 

44 

82 

44 

78 
41 

75 
48 

78 
52 

65 

45 

64 
40 

78 
40 

76 
94 

74 
44 

70 
39 

75 

40 

72 
41 

72 
40 

70 
39 

78 
39 

SO 
48 

85 
55 

77.0 
49.6 

WILDER 

MAX 
MIN 

S3 
57 

83 

50 

87 
54 

88 

56 

53 

82 

54 

ST 
96 

SS 

65 

82 
55 

«S 

50 

79 
52 

B2 
91 

81 
98 

s 

89 

93 

74 
55 

SO 
57 

67 

44 

76 

44 

SO 

44 

83 

60 

S3 

48 

77 
47 

71 

48 

74 
91 

74 
59 

SO 

48 

78 
49 

84 
48 

86 
55 

80.6 
52.6 

WOODSTOCK  3  EME 

MAX 
MIM 

74 
53 

79 
4« 

84 
52 

SS 

5« 

S2 
40 

SO 
58 

S8 
57 

•4 
42 

84 
49 

SO 

4S 

TT 

46 

at 

55 

8* 
94 

M 

84 
90 

7S 

53 

77 
52 

47 
43 

71 
42 

SI 

44 

84 
41 

79 

44 

71 

43 

75 
53 

73 
47 

71 

44 

74 

44 

77 
47 

81 

51 

87 
58 

79.6 
50.7 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  ENGLANC 
AUGUST  1958 


Staboa 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COTIMTRT,  COKM. 

KTAP 
tlND 

38 

.20 
31 

.21 
35 

.18 
52 

.21 
41 

.22 
31 

.19 
61 

.12 
76 

.21 
68 

.23 
55 

.11 
44 

.17 
40 

75 

.19 
39 

.11 
61 

44 

.12 
33 

.09 
68 

.22 
72 

.18 
43 

.18 
61 

.19 
81 

.11 
46 

.16 
45 

.14 
91 

47 

.04 
33 

.12 
39 

.09 
79 

.13 
35 

.19 
81 

B4.95 
1645 

aOCmSTIR,  MASS. 

KYAP 
WIKD 

.08 

7 

.24 
17 

.20 
27 

.24 
43 

.19 
42 

.22 
19 

.22 
35 

.20 
56 

.19 
43 

.24 
38 

.08 
25 

.23 
31 

.14 
44 

.16 
39 

.19 
28 

.24 
33 

.11 
25 

.19 
27 

.15 
37 

.22 
42 

.19 
38 

.18 
65 

.17 
33 

.22 

17 

.07 
71 

.05 
28 

.01 
16 

.11 
16 

.05 
44 

.08 
25 

.17 
54 

5.01 
1065 

LAKXPORT  2,  M.  B. 

KTAP 
WIKD 
MAX 

MIM 

.10 
35 
70 
60 

.19 
10 
86 
SS 

.27 
25 
90 
S3 

.24 
35 
90 
59 

.18 
10 
89 
64 

.21 
25 
87 
56 

.14 
60 
88 
57 

.34 
45 

87 
63 

.04 
45 
85 
64 

.27 
35 
77 
53 

.13 
30 
82 
57 

.22 
15 
82 
53 

.33 
75 
83 
55 

.18 
35 
83 

61 

.14 
30 
82 
59 

.14 
45 
79 
61 

.07 
15 
75 
58 

.28 
55 
78 
55 

.13 
35 
70 
55 

.20 
65 
74 
47 

.28 
60 
81 
51 

.16 
80 
82 
57 

.09 
25 
82 
61 

.19 
15 
79 
53 

.22 
45 
76 
50 

.03 
25 
67 
57 

.00 
10 
74 
57 

.20 
15 
83 
52 

.27 
25 
82 
52 

.03 
10 
80 
52 

.19 
50 
85 
56 

5.44 
1085 
80.6 
56.2 

KVAP 
WIKD 

.24 

13 

.09 
21 

.21 
20 

.09 
17 

.31 
19 

.20 
31 

.25 
22 

.20 
23 

.23 

35 

.13 
25 

.28 
21 

.20 
24 

.14 
17 

.12 

5 

.14 
44 

.25 
37 

.12 
23 

.13 
17 

.19 
45 

.18 
35 

.17 
20 

.18 
53 

.17 
26 

.23 
47 

.02 
27 

.04 
13 

.10 
14 

.10 
10 

.12 
30 

.17 
29 

.17 
23 

5.16 
786 

JIIIG3T0R.  R.  I. 

EVAP 
WIKD 

.17 

.26 

.17 

.23 

.25 

.20 

.17 

.33 

.10 

.30 

.17 

.18 

.18 

.11 

.17 

.08 

.09 

.10 

.24 

.21 

.18 

.13 

.11 

.26 

- 

.01 

.05 

.11 

.06 

.12 

.18 

B5.08 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 

Time 

Day  of  month 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

STORRS,  COKK 

MEASURED  UKDER  SOD 

1-2  IKCHE3 

MAX 

■IIN 

83 

70 

85 
68 

82 

70 

85 
72 

87 
72 

83 
71 

83 
73 

84 

75 

81 
70 

76 
70 

84 
70 

81 
70 

80 
73 

82 
73 

84 
75 

81 
73 

77 
71 

77 
70 

76 
64 

76 
65 

78 
68 

76 
70 

77 
66 

74 
67 

72 
70 

- 

76 
64 

72 
65 

76 
67 

78 
66 

80 
71 

79.5 
69.6 

4  IKCHES 

MAX 

MIK 

80 

82 

70 

80 
72 

83 

73 

84 
74 

82 
73 

82 

74 

82 
76 

80 
72 

76 
72 

81 
72 

80 
72 

80 
74 

81 
74 

83 

76 

80 
74 

78 
73 

76 
72 

75 
67 

76 
67 

78 
70 

76 
72 

76 
68 

74 
68 

73 
72 

- 

75 
66 

72 
66 

75 
68 

76 
68 

79 
72 

78.5 
71.3 

8  INCHES 

MAX 
MIH 

72 
70 

74 
70 

74 
71 

74 
72 

75 
72 

75 
72 

74 
72 

75 
74 

75 
72 

74 
71 

74 
70 

73 
71 

73 
72 

73 
72 

74 
73 

74 
72 

74 
72 

72 
71 

71 
70 

70 
68 

71 
69 

71 
70 

71 
68 

71 
70 

70 
69 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

70 
68 

71 
69 

72.3 
70.4 

IIKOSTOK,  R.  I. 

KEASURED  OKDER  SOD 

2  INCHES 

MAX 

MIK 

77 
68 

78 
68 

75 
66 

77 
69 

78 
68 

76 
68 

76 
70 

77 
71 

74 
67 

72 
65 

75 
67 

74 
85 

75 
70 

77 
71 

78 
72 

73 
69 

72 

66 

74 
66 

71 
61 

72 
61 

74 
65 

75 
68 

74 
64 

71 
65 

69 
68 

68 
65 

70 
62 

66 
63 

68 
63 

72 
63 

71 
67 

73.4 
66.4 

4  IKCHES 

MAX 

MIK 

78 
70 

78 
69 

74 
69 

77 
70 

77 
71 

78 
71 

76 
72 

77 
73 

78 
69 

72 
68 

75 
6S 

74 
68 

74 
71 

75 
69 

76 
71 

72 
69 

71 
67 

73 
67 

71 
64 

72 
64 

73 

67 

75 
69 

74 
67 

71 
68 

70 
69 

69 
66 

70 
64 

66 
65 

69 
65 

71 
66 

71 
69 

73.1 
68.2 

t  IKCHES 

B  PM 

71 

71 

71 

72 

71 

72 

72 

73 

71 

70 

71 

70 

72 

74 

73 

72 

70 

70 

68 

68 

69 

71 

70 

68 

70 

69 

68 

67 

67 

68 

70 

70.3 

12  IKCHES 

5  PM 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

70 

71 

70 

71 

72 

72 

72 

70 

70 

68 

68 

69 

70 

70 

68 

70 

69 

68 

68 

68 

68 

69 

69.9 

BURLIIBTOK  UKIY  OF  TT,  7T. 

OASURED  UKDER  SOD 

1  INCH 

MAX 

MIK 

78 
66 

80 
65 

81 

67 

76 
69 

79 
84 

76 
68 

SO 
69 

75 
89 

75 
66 

77 
67 

77 
64 

77 
67 

77 
69 

79 
66 

77 
70 

77 
65 

75 
65 

72 
65 

72 
62 

73 
63 

69 
67 

73 
64 

71 
64 

68 
60 

69 
64 

70 
61 

72 

61 

72 
61 

73 
62 

73 
65 

75 
87 

74.8 
65.2 

3  INCHES 

MAX 
MIK 

76 
67 

It 

78 
68 

75 
70 

76 
66 

74 
68 

78 
69 

74 
70 

73 
67 

75 
68 

75 
66 

75 
68 

76 
70 

77 
67 

76 
71 

75 
66 

74 
67 

71 
66 

71 
64 

72 
64 

68 
67 

72 
65 

71 
65 

67 
61 

68 
64 

69 
62 

71 
62 

71 
62 

72 
63 

72 
65 

73 
67 

73.3 
66.2 

10  INCHES 

MAX 

MIK 

71 
70 

71 
69 

72 
70 

72 
70 

70 
69 

70 
69 

71 
70 

71 
70 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

71 
70 

71 
69 

71 
71 

71 
70 

70 
69 

69 
68 

68 
67 

68 
67 

67 
67 

68 
66 

67 
67 

67 
65 

66 
65 

65 
65 

66 
65 

66 
65 

67 
66 

67 
66 

69 
67 

69.1 
67.0 

STORRS,  CONN  -  Soil  Type:   Woodbrldge  loam.   Ground  Cover:   Grass  Sod.   Instrumentation  3  Level  Bristol  Temp  Recorder. 


KINGSTON,  R.  I. 


Soil  Type:   Brldgehanpton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  Blue  grass,  clipped  to  2  inches. 
Instrumentation  -  2  and  4  Inch  depths  -  Thermocouple  with  Bendlx-Frlez  Recorder.  8  and  12  inch  depths  -  Sta 
Soil  Thermometers. 


BUHLIHGTON  UNIV  OF  VT,  VT. 


Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass. 

Instrumentation  -  Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NBW  ENGLAND 
AUGUST  1958 
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more  detailed  meteorological  data. 
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6" 
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Isollnes  are  drawn  through  points  of  approxlnately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  froa  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 
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more  detailed  meteorological  data. 
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Pateboaaa,  I.  T. 


jSL. 


y 


r»i>ort   Btr  Wka   K  <  ij 


I        Baa  Bedford. 


Block   lalaad   WB   iP 


Bantoekat   IB  J 


73° 


70° 


oacoa -n-A«k^Tiii^ 


laollnes   are  drawn  through  points  of   approximately  equal  values.      Hourly  precipitation  data   from  recorder   substations  will   be   available 
in  the   publication    "Hourly  Precipitation  Data". 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KEW  EXGLAND 
AUGUST  1958 


iBollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEV  ENGLAND 
AUGUST  1958 


67* 


STATUTE    MILES 
10  0  K)  20         30         40 

7STS  MDUDIAK  TIU  ZOHI 


63°.  45< 


^ — 


STATION   LEGEND 

O   •  3  Precipitotion   only 

(D  Precipitation,   storage 

-(>-•■-<>-  Precipitation  and  Temperature 

-(J>-^-<^  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage        O      Non-recording^ 
•    Recording,      3      Botli  types. 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
.   more  detailed  meteorological  data 


68*  67* 

DaCOm-ire-AaheTl  1  le ,    R.    C. 5/58 


laollnes  are  dravn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


-  199 


STATION  INDEX 


^ 

OBSERVATION 

^ 

g 

^ 

M 

< 

TIME  AND 

X 

B 

P 

TABLES 

STATION 

n 

COUNTY 

< 

I 

1 

OBSERVER 

1 

s 

1 

1 

it 

if 

CONNECT ICUT 

ANSONIA 

0120 

NEW    HAVEN 

7 

*1 

20 

73    09 

20 

BA 

ANSON I A    WATER   CO 

BAKERSVILLE 

0227 

LITCHFIELD 

9 

*1 

90 

73   02 

710 

SA 

WATER    BUR    HARTFORD 

BALTIC 

0291 

NEW   LONDON 

17 

*l 

37 

72   06 

1*0 

MID 

BALTIC   MILLS    CO 

BAKKHAHSTEO 

02«« 

LITCHFIELD 

9 

*1 

96 

72   57 

*20 

6A 

WATER   BUR   HARTFORD 

BEACON  r*LLS 

0373 

NEW   HAVEN 

*1 

27 

73   03 

180 

INACTIVE      1/96 

BLOOMFIELO 

0*34 

HARTFORD 

9 

*1 

90 

72   ** 

165 

c 

ENG  DEPT   HARTFORD 

BSiocEPoar  hb  ap 

oe06 

FAIRFIELD 

*1 

79   08 

T 

MID 

C   HJ 

U*S*    HEATHER    BUREAU 

BROOKLYN 

09ia 

WINDHAM 

17 

*1 

*7 

71   57 

279 

6P 

DONALD    J.    FIELDS 

BULLS   6RI06E    DAM 

OMl 

LITCHFIELD 

*1 

99 

79    29 

MID 

7A 

CONN    LIGHT    +    POWER 

BURLINGTOM 

0873 

HARTFORD 

9 

*1 

*8 

72    58 

*«0 

8A 

WATER    BUR    HARTFORD 

CANOLEVOOO    LAKE 

1093 

FAIRFIELD 

7 

*1 

29 

73    28 

500 

C 

CONN    LIGHT    ♦    POWER 

cocKAPONsrr  ran&er  sta 

1M8 

MIDDLESEX 

9 

*1 

28 

72    31 

170 

BA 

ST   PARK    ♦    FOREST   COM 

COLCHESTER 

1«9 

NEW    LONDON 

* 

*1 

3* 

72    IT 

*00 

6P 

6P 

RAYMOND    J.    RUSZALA 

COU.INSVIU.E    1    S 

1»S« 

HARTFORD 

9 

*1 

*8 

72    56 

eA 

COLLINS    CO»«>ANY 

COVENTRY 

1669 

TOLLAND 

IT 

*1 

*8 

72    21 

*80 

12M 

12H 

12M 

UNIVERSITY    OF    CONN 

CREAM   HILL 

1719 

LITCHFIELD 

7 

*1 

92 

73    20 

1300 

9P 

9P 

CREAM    HILL    FARM 

OAHBURY 

17« 

FAIRFIELD 

7 

*1 

23 

73    28 

910 

7A 

7A 

H 

JOSEPH   P.    SIMKO.    JR. 

DAMSON   LAKE 

170B 

NEW   HAVEN 

*1 

22 

72    59 

160 

6A 

NEW    HAVEN    HATER    CO 

DERBY 

ia<.4 

FAIRFIELD 

7 

*1 

19 

73    09 

70 

6A 

BIRMINGHAM   WATER    CO 

EAST   HAVEN 

2lft9 

NEW   HAVEN 

* 

*1 

17 

72    52 

30 

8A 

NEH    HAVEN    HATER    CO 

EASTON   LAKE  RESERVOIR 

2286 

FAIRFIELD 

4 

♦1 

I* 

73    19 

2*0 

9P 

BRIDGEPORT   HYDRAULIC 

FALLS  VILLA6E 

26  »a 

LITCHFIELD 

7 

*1 

97 

73   22 

580 

6P 

8A 

CONN    POWER    COMPANY 

6R0T0N 

3207 

NEW    LONDON 

17 

*1 

21 

72    03 

90 

MID 

GROTDN    PUBLIC    UTIL 

HARTFORD 

HARTFORD 

*1 

*6 

72    42 

C 

ENG  DEPT   HARTFORD 

HARTFORD    BRAIMARO   FLD 

3*51 

HARTFORD 

9 

*I 

** 

72    39 

15 

MID 

MID 

C    H 

SWG   TREATMENT   PLANT 

HARTFORD   KB    AIRPORT 

3*M 

HARTFORD 

5 

*1 

56 

72    *1 

169 

MID 

MID 

C    HJ 

U>S*    WEATHER    BUREAU 

HEMLOCKS   RESERVOIR 

3983 

FAIRFIELD 

4 

*1 

1* 

73    16 

2*0 

7P 

BRIDGEPORT   HYDRAULIC 

JEWETT   CITY 

3897 

NEW    LONDON 

n 

*1 

38 

71    9* 

400 

C 

JEWETT   CITY   WTH    CO 

LAKE    KONOMOC 

3989 

NEW    LONDON 

*l 

72    U 

BA 

NEW    LONDON    VTR    WKS 

LAUREL    RESERVOIR 

40DA 

FAIRFIELD 

* 

*1 

10 

73    33 

3*0 

8A 

STAMFORD    WATER    CO 

MANCHESTER 

4^3 

HARTFORD 

5 

*l 

*6 

72    29 

392 

8A 

MANCHESTER    WTR    DEPT 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM 

TOLLAND 

17 

*1 

*9 

72    11 

290 

dA 

BA 

C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MEAD    f>OND    RESERVOIR 

*999 

FAIRFIELD 

12 

73    31 

STAMFORD   WATER   CO 

HIOOLETOWN    *    M 

*7«7 

MIDDLESEX 

5 

*1 

72    *3 

369 

12M 

12M 

KORNEL    BAILEY 

HILFORD 

4.790 

NEW   HAVEN 

12 

73    05 

30 

8A 

NEW    HAVEN    WATER    CO 

MOHAWK    RANGER    STA 

*9SS 

LITCHFIELD 

7 

*1 

50 

73    18 

1**0 

BA 

„ 

ST    PARK    ♦    FOREST    COM 

HO0DU5    RESERVOIR 

901S 

MIDDLESEX 

9 

*1 

30 

72    26 

380 

c 

FRANK    P.    0   NEILL 

MOUNT    CARHEL 

5077 

NEW   HAVEN 

* 

*1 

29 

72    59 

200 

6P 

6P 

H 

COMN    AOR    EXP    STA 

NATCHAUG   RANGER   STA 

5129 

WINDHAM 

17 

93 

72   05 

ST    PARK    *    FOREST    COM 

NATHAN  HALE   ST   FOREST 

9131 

TOLLAND 

17 

*1 

*6 

72    21 

570 

BA 

ST   PARK    *    FOREST   COM 

NEW   HARTFORD 

S2ft2 

LITCHFIELD 

4 

*1 

93 

72    57 

3B0 

SA 

WATER    BUR    HARTFORD 

NEW   HAVEN   WB   AIRPORT 

5273 

NEW   HAVEN 

*1 

16 

72    93 

MID 

MID 

C    HJ 

U>S.    WEATHER   BUREAU 

NEMINGTON 

5289 

HARTFORD 

5 

*1 

*2 

72    ** 

190 

c 

ENG    DEPT    HARTFORD 

NORFOLK    2    SH 

9**9 

LITCHFIELD 

7 

*1 

58 

73    13 

1360 

BA 

EDWARD   Ct    CHILDS 

NORTH  BRANFOfiO 

9910 

NEW    HAVEN 

* 

*1 

20 

72    *6 

210 

6A 

NEW   HAVEN    WATER    CO 

NORTH   GUILFORD 

56*1 

NEW    HAVEN 

4 

41 

23 

72    *3 

280 

8A 

NEW    HAVEN    WATER    CO 

NORWALK   GAS    PLANT 

FAIRFIELD 

*I 

73    25 

37 

8A 

SA 

CONN    LGT    •    PWR    CO 

NORWICH    PU8   UTIL    PLT 

5910 

NEW    LONDON 

17 

*l 

32 

72    0* 

20 

lOA 

lOA 

H 

DEPT,    PUBLIC    UTIL 

PAUCHAUG    FOREST 

6131 

NEW    LONDON 

17 

*1 

71    51 

270 

7A 

ST    PARK    *    FOREST    COM 

PEOPLES   RANGER   STA 

6239 

LITCHFIELD 

9 

*1 

56 

73    00 

*35 

SA 

ST   PARK    *    FOREST    COM 

POOSPECT 

6997 

NEW   HAVEN 

7 

*1 

30 

72    97 

*20 

BA 

NEW    HAVEN    WATER    CO 

PUTNAM 

66*9 

WINDHAM 

17 

*1 

9* 

71    5* 

2*0 

8P 

7A 

ALPHONSE    BONNER 

PUTNAM  LAKE 

FAIRFIELD 

*1 

05 

73    38 

300 

SA 

GREENWICH   WATER   CO 

ROCKVILLE 

69*2 

TOLLAND 

9 

*1 

92 

72    26 

510 

C 

ROCKVILLE    WTR    ♦    AQUE 

ROCKY    RIVER   DAM 

6066 

LITCHFIELD 

7 

*l 

39 

73    26 

220 

7A 

CONN    LIGHT    *    POWER 

ROUND    POND 

7002 

FAIRFIELD 

4 

*1 

18 

73    32 

789 

3P 

RIDGEFIELO   WTR   SUP 

SALISBURY 

7100 

LITCHFIELD 

7 

*l 

73    27 

1019 

9P 

9P 

HAROLD   MYERS 

SAU6ATUCK   RESERVOIR 

7157 

FAIRFIELD 

* 

19 

73    21 

299 

9P 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC 

SHEPAUC   DAM 

7373 

LITCHFIELD 

8*1 

12M 

C 

BUR    ENG    WATERBUBT 

SHUTTLE    MEADOW    RESVH 

7*32 

HARTFORD 

* 

** 

39 

72    *9 

370 

SA 

WTR    COM    NEH    BRITAIN 

STAFFORD    SPRINGS 

79*6 

TOLLAND 

17 

*1 

97 

72    18 

569 

6P 

MRS    DOROTHY  Mt    GIRARD 

STAMFORD    i    N 

7970 

FAIRFIELD 

* 

*1 

08 

73    32 

200 

5P 

9P 

c 

STAMFORD   MUSEUM 

STEVENSON   DAM 

8069 

FAIRFIELD 

7 

*1 

23 

73    10 

CONN    LIGHT    +    POH£R 

STORRS 

8138 

TOLLAND 

17 

*1 

*a 

72    19 

600 

HID 

MID 

CG 

U   OP    CONN    AGR    DEPT 

TORRINGTON 

8*36 

LITCtfflELD 

7 

*s 

73    07 

580 

AR 

TORRINGTON    HTR    CO 

TORRINGTON   2 

8**1 

LITCHFIELD 

7 

*1 

*8 

73   08 

603 

SA 

TORRINGTON   REGISTER 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

8*88 

FAIRFIELD 

7 

*1 

320 

7P 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC 

WATERSURY    RADIO    WBRY 

8916 

NEW   HAVEN 

*1 

35 

73    02 

609 

3P 

9P 

RADIO    STATION    WBRY 

WEPAWAUG    RESERVOIR 

9007 

NEW   HAVEN 

* 

18 

73    02 

160 

SA 

NEH    HAVEN    HATER    CO 

WEST8R0OK 

9067 

MIDDLESEX 

* 

*l 

18 

72    26 

*0 

*P 

*P 

H 

JAMES    RINTOUL 

WEST    HARTFORD 

9162 

HARTFORD 

9 

*l 

*5 

72    *7 

279 

6A 

HATER    BUR    HARTFORD 

WEST    HARTLANO 

917* 

HARTFORD 

9 

*2 

00 

72    58 

1160 

6A 

HATER    BUR    HARTFORD 

HHievlLLE    RESERVOIR 

9509 

HARTFORD 

9 

♦I 

** 

72    57 

6A 

WTR    COM    NEH   BRITAIN 

WHITNEY   LAKE 

95** 

NEW    HAVEN 

4 

*1 

20 

72    55 

36 

8A 

NEW    HAVEN    HATER    CO 

WIGWAM  RESERVOIR 

0968 

LITCHFIELD 

7 

*1 

*0 

73  oe 

629 

12M 

12M 

HATERBURV    HATER    CO 

WILLIMANTIC 

0992 

WINOHAM 

17 

41 

43 

72    I* 

250 

7A 

CONN    LIGHT    +    POHER 

WOLCOTT   RESERVOIR 

9T»9 

NEW   HAVEN 

*1 

37 

72    56 

770 

BA 

WTR   COM  NEW  BRITAIN 

WOODBURY    3    U 

MAINE 
AUGUSTA    AIRPORT 

0783 

LITCHFIELD 

7 

" 

3* 

73    16 

960 

BA 

" 

OSCAR    S,    JOHNSON 

02T3 

KENNEBEC 

** 

19 

69    *6 

390 

c 

ROBERT    A.    SMITH 

AUGUSTA   CAA    AIRWRT 

0275 

KENNEBEC 

** 

19 

69    *8 

390 

MID 

MID 

CIVIL    AERO.    ADM. 

BANGOR   DOW  FIELD 

0399 

PENOBSCOT 

** 

202 

MID 

U.    5.    AIR   FORCE 

BAR    HARBOR 

0371 

** 

23 

68    12 

30 

5P 

9P 

ACADIA    NAT    PARK 

BELFAST 

0*80 

WALDO 

2* 

20 

8P 

BP 

R.    C.    TALBOT 

BINSHAM   WYMAN   DAM 

0600 

SOMERSET 

*9 

04 

69    9* 

309 

MID 

CENTRAL    MAINE    PHR    CO 

BRASSUA  DAM 

081* 

SOMERSET 

*9 

40 

69    90 

1100 

7A 

H 

KENNEBECK    WTR    PHR    CO 

BRIDOEWATER 

0833 

AROOSTOOK 

*« 

26 

67    91 

*30 

5P 

9P 

DELBERT   D.    RAYMOND 

BRI06TON   1   NNM 

08** 

CUMBERLAND 

0* 

70    *3 

600 

6P 

6P 

ANDREW   J.    SANBORN 

BitUNSWlCK 

093* 

CUMBERLAND 

*3 

93 

69    56 

70 

8P 

MID 

U.    S.    NAVY 

CARIBOU  WB   AIRPORT 

11^9 

AROOSTOOK 

*6 

52 

68    01 

62* 

MID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

CLAYTON  LAKE 

1*72 

AROOSTOOK 

*« 

97 

69    32 

1000 

c 

ABB IE   M.    PAQUET 

COR INN A 

1628 

PENOBSCOT 

** 

97 

69    13 

6P 

6P 

RAYMOND   ft.    PALMER 

CUPSUPTIC   STOREHOUSE 

1796 

OXFORD 

*9 

01 

70    51 

1*70 

9A 

OA 

MRS.    NELLIE   SPINNEY 

DAMARI5C0TTA   HILLS 

1823 

LINCOLN 

** 

08 

69    31 

210 

8P 

flP 

MRS.    NANCY    RAHLINCS 

EAGLE   LAKE   3   SW 

2111 

AROOSTOOK 

47 

00 

68    39 

600 

INACTIVE    11/57 

EASTPORT 

2*26 

WASHINGTON 

** 

55 

66    59 

60 

7P 

7P 

C    H 

HALTER    A.    HICKS 

EAST    SAHGEHVILLE    5    S£ 

2**2 

PISCATAOUIS 

*5 

OS 

69    16 

*00 

9P 

9P 

MRS.    ELMER    J.LELAND 

EAST    MINTKROP 

2939 

KENNEBEC 

** 

*P 

AUGUSTA   WATER   DIST 

ELLSWORTH 

2620 

HANCOCK 

** 

32 

68    26 

2* 

6A 

H 

BANGOR    HYORO-ELEC    CO 

EUSTIS  7   NW 

2709 

FRANKLIN 

*9 

17 

70    39 

12*0 

C 

LILLA   TMERRIEN 

FAIWINGTON 

27*9 

FRANKLIN 

** 

*0 

70    09 

390 

7A 

7A 

CHARLES    S.    PREBLE 

FORT    FAIRFIELD 

AROOSTOOK 

*6 

67    *6 

*90 

7A 

JAMES    A.    SCMOFIELO 

FORT    KENT 

2878 

AROOSTOOK 

*7 

19 

68    36 

920 

9A 

9A 

C    H 

PHILIP   BOUCHARD 

GARDINER 

30*6 

KENNEBEC 

** 

13 

69    *7 

1*0 

SS 

SS 

GARDINER   WATER   DIST 

GILEAO 

3110 

OIFORO 

** 

2* 

70    58 

700 

7P 

RUHFORD    FLS    PWR    CO 

GRAND   LAKE    STREAM 

3261 

WASHINGTON 

*9 

11 

67  *e 

88 

STATE    FISH   HATCHERY 

GREENVILLE 

3393 

PISCATAQUIS 

*5 

27 

60    39 

1061 

7P 

7P 

C    H 

HUGH    E.    SAWYER 

HIRAM    2    S 

3800 

CUMBERLAND 

*3 

51 

70  *e 

380 

MID 

CENTRAL  MAINE   POWER 

HOULTON   CAA   AP 

3892    AROOSTOOK 

*6 

07 

67    *8 

499 

MID 

MID 

H 

CIVIL   AERO.   ADM. 

HOULTON    I    NE 

,.,, 

AROOSTOOK 

*6 

08 

67    90 

410 

6P 

6P 

C 

WILLIAM   CUWING 

JACKMAN 

*086 

SOMERSET 

*9 

37 

70    16 

11*0 

9P 

9P 

CENTRAL    MAINE    POWER 

J0NE5BDRO 

*1*3 

WASHINGTON 

** 

67    39 

189 

7A 

7A 

IRVING   C.    MASON 

LEWISTON 

ANDROSCOGGIN 

** 

06 

70    1* 

112 

MID 

MID 

UNION    WATER   PWR    CO 

LONC    FALLS   OAH 

*78l 

SOMERSET 

*5 

1* 

70    12 

1160 

7A 

H 

CENT   MAINE    PHR    CO 

MACHIAS 

*878 

WASHINGTON 

** 

*3 

67    28 

*0 

7A 

H 

WILLIAM    JORDAN 

MADISON 

*927 

SOMERSET 

** 

*8 

69    9* 

260 

6P 

6P 

H 

MADISON    MILLS 

MIDDLE   OAM 

OXFORD 

** 

70    99 

1500 

UNION    WATER   PWR    CO 

MILLINOCKET 

930* 

PENOBSCOT 

*5 

39 

68    *2 

366 

8A 

•A 

c 

GREAT    NORTH.    PAPER 

M1U.INDCKET    CAA    AP 

5300 

PENOBSCOT 

»9 

39 

68    *I 

*09 

MID 

MID 

H 

CIVIL    ABED.    ADM. 

nOOSBCAO 

»**0 

SOMERSET 

4j 

39 

69    *3 

1028 

7A 

H.    LAMONTAGNE 

OLD   TOWN  CAA   AIRPORT 

6*29 

PEMOBSCOT 

** 

97 

68    *0 

12* 

MID 

MID 

H 

CIVIL    AERO.    ADM. 

oaoHO 

6*30 

PENOBSCOT 

** 

52 

68    *2 

119 

*P 

*P 

PHYS    DEPT    U  OF    ME 

OROMO   2 

•*»5 

PENOBSCOT 

** 

93 

68   *1 

120 

c 

HAROLD   HAMLIN 

PORTLAND 

6900 

CUMBERLAND 

*3 

*0 

70    19 

69 

MID 

MID 

CITY    OF    PORTLAND 

POBTLAHO    WB    AIRPORT 

•909 

CUPeERLANO 

4, 

39 

70    10 

*1 

MID 

MlO 

C    HJ 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

MCSOUE    ISLE 

••rr 

AROOSTOOK 

*« 

99 

68    00 

... 

9P 

9P 

MAINE   EXP   STATION 

STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


RIPOGENUS   DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND    1    W 

ROXBURY 
RUMFORD    9    SW 
RUMFORD    1    S 
SANPORD    2    NNH 
SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 
SOUTHWEST    HBR    3    SSE 

souA  Pan  dam 

SWANS    FALLS 
THE    FORKS 

UNITY 

UPPER   OAM 

WATERVILLE 

WEST   BUXTON   2   NNW 

WEST   ENFIELD 

WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 
AThOL  3  E 

%ARRE  FALLS  DAM 
aEDFORD 
6EECHH00D 
BELCHERTOHN 
BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  HB  AIRPORT 

BOYLSTOM 

BRIDGEWATER  M.C.I. 

BROCKTON 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 
CHARLTON  MASONIC  HOME 
CHATHAM  LTSTA 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HIU 

CLINTON 
COHASSET 
COLOBROOK 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 

EOGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURO  2  S 
FRAM INGHAM 
FRANKLIN 

GARDNER 
GROTON 
HA ROW I CK 
HATCHVILLE 
HAVERHILL 

HEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUB8ARDST0N 
HYANNIS  3  NE 

IPSWICH 

JEFFERSON 
KNISHTVILLE  OAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 

MENDON 

MIDOLEBORO 

HIDDLETON 

MILFORD 
MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
NORTHBRIOGE 
NORWOOD 
PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  *  N 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELO 

PLY»«OUTM 
PRINCETON 
PROVINCETOWN  1  NH 
0UAB8IN  INTAKE 
ROCHESTER 

ROCKPORT  1  E5E 

SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 

SDUTHBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 

STERLING  3  NW 
STOCKBRIDGE 
TAUNTON 
TULLY  OAM 
TURNERS  FALLS 

HALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WARE 
WARE   2 
WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  BRIHFIELD 

WEST  CUMHINGTON 

WESTFIELD 

WEST  LYNN 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WEST  OTIS 

WE STOVER  FIELD 

WEST  RUTLAND 

WINCHENOON 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 


717*  I 
7250  I 
7299  I 


69  11 
69  07 
69  08 


7929 

7330 
7*79 


8936 
89*2 
9151 


0736 
0770 
0801 
08*0 


OXFORD 

OXFORD 

OXFORD 

YORK 

SOMERSET 

I  OXFORD 
.  HANCOCK 
I  AROOSTOOK 
,  OXFORD 
,  SOMERSET 

WALDO 

OXFORD 

KENNEBEC 

YORK 

PENOBSCOT 

,  WASHINGTON 


I  BERKSHIRE 

I  HAMPSHIRE 

<  WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

I  HORCHESTER 

MIDDLESEX 
.  NORFOLK 

>  HAMPSHIRE 
'  WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

PLYMOUTH 

I  NORFOLK 
WORCESTER 

>  BARNSTABLE 

>  HAMPSHIRE 
'  SUFFOLK 


1561  WORCESTER 
;  NORFOLK 
I  WORCESTER 
MIDDLESEX 
PLYMOUTH 


2901 


39*9 
3702 
3713 
3772 
3621 

3876 
3931 

3985 


4760 
*771 
4903 


6*86 
S«** 

6681 
6609 
6936 

6977 
712* 
7190 


DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

:  HORCESTER 
lIDDLESex 
HORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 

FRANKLIN 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

ESSEX 

MIDDLESEX 
I  BRISTOL 
HORCESTER 
PLYMOUTH 
ESSEX 

WORCESTER 
HORCESTER 
FRANKLIN 
NANTUCKET 
BRISTOL 

I  ESSEX 
I  FRANKLIN 
.  WORCESTER 
.  NORFOLK 
.  HAMPSHIRE 

I  PLYMOUTH 
.  BERKSHIRE 
I  WORCESTER 
>  BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

WORCESTER 

PLYMOUTH 


7627 
7692 
6030 
80*6 


8199 
8161 
8367 
8973 

8980 

8795 
6760 
8793 
8796 

88*3 

8916 
9099 
9136 
0191 
9269 


9770 
9923 
9928 


ESSEX 

ESSEX 

BARNSTABLE 

BRISTOL 

FRANKLIN 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

MIDDLESEX 

HAMPDEN 

WORCESTER 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

BRISTOL 

WORCESTER 

FRANKLIN 

NORFOLK 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

HAMPSHIRE 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

HAMPDEN 

ESSEX 

•    NORFOLK 
MIDDLESEX 
BERKSHIRE 
:  HAMPDEN 
!  HORCESTER 

WORCESTER 
WORCESTER 
WORCESTER 


*2  16 

*2  08 
*1  *0 
*2  23 
*2  20 

42  24 

42  14 
42  23 


41  23 

41  42 

*2  3* 
*2  17 


*2  35 

*2  3* 

42  21 
41  37 
*2  *« 


*2  *0 
*2  22 
*2  17 
*2  19 
*2  *1 

42  39 
42  03 
42  05 


*2  50 
*2  20 
42  07 
42  11 
42  23 


42  32 

41  *A 

*1  90 

42  3* 


42  27 
42  06 
42  27 

42  28 

42  n 

41  94 

42  39 
42  3* 

42  11 

42  08 

42  17 

42  1* 

42  22 

*2  03 
*2  10 
*2  29 
*2  06 
*2  28 

42  06 
42  23 
42  11 
42  12 
42  22 

42  42 
42  16 
42  18 


73  06 
72  32 
71  93 

71  28 

72  10 

72  02 
Tl  17 

70  49 
72  21 

72  07 

71  07 


70  31 

71  10 
71  46 
71  25 


71  59 

71  39 

72  12 

70  : 

71  I 

72  49 
72  36 
72  58 

72  00 
70  IS 

70  52 

71  54 

72  52 


1900 
1090 
1153  I 
1650 


70  12 
72  17 
70  59 


great  north.  paper 
oliver  w.  holmes 
central  maine  poher 

inactive    1/58 
evaline  a.  warren 
rumford  fls  pwr  co 
clifford  p.  cook 
central  maine  power 

kN    M.    FRASER 
NATIONAL    PARK    SVC 
MAINE    PUB    SERVICE    CO 
PUBLIC    SERVICE    CO 
GLADYS   M.    OURGIN 

MERTON  R.  REYNOLDS 
UNION  HATER  PWR  CO 
KENNEBEC  WATER  DIST 
CENTRAL  MAINE  POWER 
GEORGE   THOI«>S0N 

ST  CROIX   PAPER   CO. 


NEW   ENGLAND  PWR  CO 
UNIVERSITY   OF  MASS 
M.   C.    STEWART 
METRO    DIST    WTR    COHM 
STATE    DEPT    HEALTH 

LOUIS    VIGNEAULT 
NORTHEAST    HEA    SVC 
STATE    DEPT    HEALTH 
METRO    DIST    WTR    COMH 
CORPS    OF    ENGINEERS 

t   BLUE    HILL    OBS 

i    WEATHER    BUREAU 
>    BARBARA    SMITH 

MASS    CORRECTNL     InST 

CITY    ENGINEER 

EDMUND  At  SVHONDS 
MASONIC    HOME 

S.  COAST  GUARD 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO   DIST   WTR   COMM 

METRO   DIST   WTR   COMM 
OSCAR   C.    JOHNSON 
METRO   DIST   WTR   COMM 
•    MARY    E.    DAVIS 
i.    ROUNSVILLE 

ELIZABETH    B.    HOUGH 
RICHARD    C.    BRIGHAM 
DEPT    PUBLIC    WORKS 
METRO    DIST    WTR    COMM 
STATE    OEPT    HEALTH 

STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
EARL   F.    SMITH 

STATE   DEPT  HEALTH 

«■    LADD 
NEH    ENGLAND   PHR    CO 

i   BESSIE  HHEELER 
CAPE    +    VNYRD    ELEC    CO 

STATE    DEPT    HEALTH 
METRO    DIST    HTR    COMM 
CORPS   OF   ENGINEERS 
METRO   DIST   WTR   COMM 
ESSEX   COMPANY 

PROPS    LKS    *   CANALS 
STATE    DEPT    HEALTH 
HAROLD   J>    PARKINSON 
STATE    OEPT    HEALTH 
t^ERS    WATER    WORKS 

STATE  DEPT  HEALTH 
NEW  ENGLAND  PHR  CO 
MRS   ARLENE   PEARCE 

.    HEATHER    BUREAU 

f    ENGINEER 

STATE    DEPT    HEALTH 

10    DIST    HTR    CO*W 
STATE   DEPT   HEALTH 
DAVID    G.    DOE 
METRO    01  ST    WTR    COWt 

STATE    DEPT    HEALTH 
STATE   DEPT   HEALTH 
HARVARD   FOREST 
t    HEATHER    BUREAU 
STATE    OEPT    HEALTH 

PLYMOUTH  CORDAGE  CO 
METRO  DIST  WTR  COMH 
CAPE  ♦  VNYRD  ELEC  CO 
METRO  DIST  WTR  COMM 
BEDFORD   WTR    WKS 

REV.    R.   M.    BARKER 


CHESTER    R.SPIELVOGEL 
STATE    OEPT    HEALTH 
METRO   DIST    HTR    COW 

i,    ARMORY 

to    DIST    HTR    COMM 

NUNZIO   LANCIANl 
NESBITT    H.    BANGS 
TAUNTON    WATER    WORKS 
CORPS   OF    ENGINEERS 
XASS.    ELEC*    CO. 

PARKER    N.     CHICK 

FREDERICK   V.    LIBSY 
WARE   HATER   HORKS 
STATE    DEPT    HEALTH 
MARTHA    S.    GARDNER 

MRS. CARYL    H.POBLOCKl 

E.    LAMB 
FREDERIC   S.   BROWN 
STATE   DEPT   HEALTH 
PETER    LINDSTROM 

FRANCIS    D.    DONOVAN 
WESTON    COLLEGE 
STATE    DEPT    HEALTH 

>.    AIR   FORCE 
METRO    DIST    WTR    COIW 

STATE    DEPT    HEALTH 

.    WEATHER    BUREAU 
CLIFFORD   L*   DAVIS 


I 


STATION  INDEX 


MC«  r«u»SHlM 

'  UMTOH 

•LACK««TER   out 
tO«    AARVInS    WHL.Ci 

BRAC^CMtO 

MISTOL 

CA«#rQM 

CAIMX*    MOUNTAIN 

CCHTC*    HARMM 

CLAIIE>«NT 
CLCA8    BMOK 
COMCOAO   as  AINMMT 

OlIVILLE    NOTCH 
OVSLIN 

OMtMAM 

CAST    0£EJilNe 

EASTMAN    FALLS    0AM 

cnoL 

riRST   CONN   LAM 

FirZVlLLlAM    )    S« 
rKAMKLIH    1    IM 
FIAMU.IN    FALLS    0AM 
SILMANTON 

'  SffAF-TON 


kEENE 

LAKE POST 
LAXEPORT    i 
LANCASTER 

LANOAFF 

LnANON   CAA    AIRPOI 

LINCOLN 

MAC    OOMELL    0AM 

MAHCHCSTEB 

' MARLON 
MASSABESIC    LAKE 

[MILAN    7    N 
MILfORO 

MOHROC   3   MNE 

XCJNT    SUMAPEE 

.-.T    KAStllNGTON 
-wA     S    M 


NORTH  CMICMCSTER 

I NORTMMOOO 
'E'EReORO    2    S 

•.<-A»«    NOTCH 

'S9UR6   RESERVOIR 

-OJTh     1     HNK 

-•OUTM 
--    DAKeoRT 

-    LTNDCEORO 


jN.-SAPEE 

i^RSr    MOUNTAIN   0AM 

I malpole  2 
■ARREN    1    SE 

iBATCRVIU-E    VALLE' 

■  EST    nemUEM 
jVEST    LEBANON 

WES'    «U»«E> 

•"I'eFIELO 

;-iESIE« 

.-E80R0    FALLS 
.      ■;  3T0OC 

-■     PONO 

RHOOe     ISLAND 

8L0CK     ISLAND    »B    AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 
I  NEWPORT 
' NEWPORT    WATER    WORKS 


g      COUNTY 


0»T»    GRAFTON 

OfttO    COOS 

I    ORAFTON 
,    MERRIMACK 
.    MERRIMACK 

I    MERRIMACK 

I    GRAFTON 
lOM    &RAFTON 
'    &RAFTON 
)    tELKNAP 


1>93 


3SS( 


SUIXIVAM 

GRAFTON 

MERRIMACK 

COOS 

CHESHIRE 

,   STAFFORD 
■  HiLLSHM) 
'   MERRIMACK 
COOS 

I  coos 

coos 

CNESMlRE 
MERRIMACK 
MERRIMACK 
•ELKHAP 


)530  CRAFTON 
, >•»«  HlLLSeOftO 
3890  MAFTON 
«0«2  HiLLSSORO 
AIM  HlLLSBORO 


A314 


COOS 

CHESHIRE 
8ELKNAP 
iELKNAP 
COOS 

I    WAFTON 
GRAFTON 

'    GRAFTON 
HtLLSaORO 
MlULSBORO 

I    CHESHIRE 
HILLSSOSO 

I   COOS 
rilLLSBORO 


I    MERRIMACK 

I  coos 

'  HiLLSBORO 
I  CHESHIRE 

I  STRAFFORD 

I  SULLIVAN 
!  MERRIMACK 
I    ROCKINGHAM 

IILLSBOitO 
(    COOS 


'    6RAFT0N 

I  ROCKINGHAM 
MERRIMACK 
MlLLSeORO 

HiLLSeORO 

SULLIVAN 
)  CHESHIRE 
I  CHESHIRE 
I  &RAFION 

I  GRAFTON 


COOS 


i  CHESHIRE 
flTAO    ROCKI»«GMAl 

I  CARROLL 
iO»*0|SaAFTON 
|9M«|C0as 


OtMi  NEWPORT 
330«   PROVIOEMCE 
42M   SASHINGTON 
S213    NEWPORT 
5225   NEWPORT 


4A  IT' 

AS  19 

A|  10 

A>  13 

43  3« 

A3  32 


*A  0« 

hi  12 

«A  92 

42  SA 


A3  27 
A3  2« 
*3    29 


A*   25 

42  96 

43  33 
A3   32 

44  29 


AA     11. 

43   38 

10       4A    03 

lOl    42   9a' 
10.    43   00 

5'  43   07; 

10  42    90 1 

1 1  44   40 

10  42   4« 


'     9  A3  22 

10  43  19 

4 1  43  12  I 

101  42  911 


10 

A3  4«l 

A3  04 

10 

43  29 

10 

42  S3i 

10 

43  03 1 

5 

43  23 

9 

43  00 

9 

A3  09 

10 

43  99 

9  44  23 

91  42  A«l 

lO;  42  47 

10  43  3« 

, 10  A3  M 

I    »  44  30 


41  10 

41  93 

41  2« 

41  29 


OBSQIVATIOM  I 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


330 

12S0l 
1620 1 


490 <  «P   8A 
902'  SS'  7A 


04,  13101 

18,  «2«2jHID 

29'  129  IIP 

Oa  1520 1 


990   SS 
1000 1 

2000 

1390 

670   8A 
40|H10 


MID  HID 
420 !  aP 
100   5P 


99  MID  HID 


H   JAMES  I 

H   8ROWN  PAPER  CO 

M  GEORGE  E<  TUCKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 

RUTH  S*  MOORE 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
ERASTUS  DOLE 
H   AUSTIN  MACAULAV 

LA  SALCTTE  SEMINARY 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 
SCORPS  OF  ENGINEERS 

HJ  U.S.  WEATHER  BUREAU 
GERTRUDE  E.  NASH 
I  PAUL  W.  LEWAN 

M   UNIVERSITY  OF  N  H 

H   ROONEV  Li  GILBERT 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

G*   e.    CAMPBELL 
,J.   C.    CREPEAU 

H  CONN  RIVER  POWER  CO 
HRS>GLADYS  M.nOLMAN 
F.    J.     SOUTt«UVO 

H  CORPS  OF  ENGINEERS 
ARTHUR    G.    8R0WN 

PHILLIP    K.    BROWN 
GREENVILLE    MILLS 
H      DARTMOUTH    COLLEGE 
, PUBLIC    SERV    CO   N    H 
PUBLIC    SERV    CO   N    H 

H      C.    C.    HC     INTIRE 

H   MERTON  T.  GOODRICH 

H   KENNETH  E.  GOULO 

N*H.  HATER  RESOURCES  80 
GARDINER  Pt  SMITH 

MERMAN  L*  TITUS 
H   CIVIL  AERO*  ADM, 

MRS.  KATHLEEN  BOYLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 

HARRIET  M.  PERKINS 

MANCHESTER  WTR  WKS 

H   UNION  «TR  POWER  CO 

H   ANDREW  £,  ROThOVIUS 

NEW  EN6  ELECTRIC  SYS 


;H.  P.  SHEPARD 

I  KENNETH  M.  HUCKINS 

UNIVERSITV  OF  N.  H. 

Gt  A.  MORISON 
H   J.  B.  DODGE 

N  H  WATER  RESOURCES 
WILLARD  F.  WIGGETT 
H   DEPT  PUBLIC  WORKS 
EDNA  F.  POWERS 
HARRY  W.  HOLT 

LEON  H.  GRANT 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 

H  M*    G.  LAWTON 

H  |HRS>MARION  W.ANDROS 
N  M  FISH  HATCHERY 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HRS.HELEN  A.  DOHLIN 

GRANITE  ST  El£C  CO 

H   ELVA  M.  CHIVELL 

PUBLIC  SERV  CO  N  M 

CARL  0.  GRUPE 
HERMAN  E.  BAKER 
KENNETH  BERRY 
H  FRED  S*  BROWN 

lU*  S*  BUR  FISHERIES 


U«5>  WEATHER  BUREAU 
HENRY  J,  STEERE 
AGRI  EXP  STA 
HISS  KAREN  MURPHY 
NEWPORT  WATER  WORKS 


„ 

OBSERVATION 

g 

2 

I 

1 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

: 

i 

i 

1 

^ 

£ 

Ib 

VCRIWNT 

BARRE 

0337IWASH1N6TON 

2 

44 

14 

72 

33 

600 

8A 

GREEN  MT  POWER  CORP 

BELLOWS  FALLS 

0499. WINOHAM 

9 

43 

08 

72 

27 

300 

8A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO* 

BENNINGTON  2  NW 

• 

♦2 

94 

19 

610 

6P 

TA 

PAUL  W.  BOrME 

BEThCL  2 

0661  WINDSOR 

9 

90 

72 

750 

TA 

LINCOLN  JONES 

8LOOMFIELD 

0690  ESSEX            9 

44 

4« 

71 

36 

940 

*P 

4P 

C  H 

GEORGE  L*  COOPER 

BURLIN6TDN  U  OP  VT 

1076. CHITTENDEN      2 

44 

2* 

73 

12 

400 

G 

UNIV  OF  VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

1081  CHITTENDEN      2 

44 

28 

73 

09 

331 

MID 

MID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CANAAN 

1213, ESSEX            9 

00 

71 

1020 

7A 

CAVENDISH 

1243  WINDSOR         9 

23 

36 

800 

ep 

6P 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

CHELSEA 

1360  ORANGE         ;  9 

*3 

99 

72 

27 

870   7A 

TA 

M 

CHARLES  E. DICKINSON 

CHITTENDEN 

1433  RUTLAND       !  2 

43 

41 

72 

57 

1030 

TA 

CENT  VT  PU8LIC  SERV 

CORINTH 

1965  ORANGE          9 

44 

02 

72 

17 

1140 

C 

GEORGE  C.  HASTINGS 

CORNWALL 

ISeolADDISON         2 

43 

57 

13 

340 

6P 

eP 

STUART  T.  WITHERELL 

DANVILLE 

1715  CALEDONIA 

2 

44 

24 

72 

08 

1204 

TA 

OTIS  F,  BRICKETT 

DORSET  1  S 

1T68  BENNINGTON 

2 

43 

14 

73 

06 

980 

6P 

»P 

RUFUS  S.  GILBERT 

ENOSfiURG  FALLS 

2769, FRANKLIN 

2|  44 

92 

72 

45 

422   6P 

6P 

H 

L*  H*  POMEROV 

ESSEX  JUNCTION 

2828, CHITTENDEN 

2I  44 

30 

73 

07 

270 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

GILMAN 

3341  ESSEX 

44 

29 

890 

BA 

GILMAN  PAPER  CO 

GRAFTON 

3*00, WINDHAM 

43 

11 

72 

37 

1190 

C 

AVERY  M.  PARK 

HIGHGATE  FALLS 

3914, FRANKLIN 

44 

56 

73 

03 

190 

C 

ORIN  HARRIS 

HUNTINGTON  CENTER 

4052' CHITTENDEN 

^^ 

17 

72 

58 

700 

8A 

KARLEY  W.  SARGENT 

LEMINGTON 

4603  ESSEX 

44 

94 

71 

31 

1025 

7P 

7P 

n 

ROBERT  F*  HALLBOURG 

MANCHESTER  CENTER 

4882  BENNINGTON 

81  43 

11 

73 

02 

900 

TA 

c 

PAUL  TODTSCHINDER 

49B5  WASHINGTON 

2l  4A 

25 

72 

16 

1190 

GREEN  MT  POWER  CORP 

MAYS  MILL 

5029  WINOHAM 

9|  42 

45 

72 

45 

900 

8A 

MRS*  FRED  MAY,  JR. 

MC  INOOE  FALLS 

504'.  CALEDONIA 

44 

IS 

72 

03 

446 

BA 

CONN  RIVER  POWER  CO 

MlOOLESEK 

5132, WASHINGTON 

AA 

18 

72 

40 

459 

8A 

aA 

GREEN  MT  POWER  CO 

MONTPELIEH  CAA  AIRPORT 

5278, WASHINGTON 

44 

12 

72 

MID 

MID 

CIVIL  AERO*  ADM. 

MDRRISVILLE 

5366; LAMOILLE 

44 

36 

600 

c 

WATER  .  LIGHT  OEPT 

MOUNT  MANSFIELD 

5416; LAMOILLE 

16 

44 

32 

72 

3980 

9P 

9P 

WCAX  BDCSTG  CORP 

NEWFANE 

5492  WINOHAM 

s 

«3 

00 

72 

38 

470 

•A 

c 

MISS  MARY  E.  BEATTIE 

NEWPORT 

55*2  ORLEANS       :   16 

44 

12 

766 

MID 

MILTON  W.  DREW 

NORTH  DANVILLE 

5632  CALEDONIA 

9 

44 

28 

72 

1140 

9P 

AGR.  RESEARCH  SVC 

NORrMFltLO  NORWICH  UNIV 

S733  WASHINGTON 

2 

08 

72 

7A 

EUGENE  ft.  CLEVELAND 

PERU 

6335  BENNINGTON 

9 

43 

14 

72 

54 

1630 

8A 

M 

PAUL  R.  OSTERTAG 

PLYMOUTH  UNION 

6446  WINDSOR 

, 

43 

32 

72 

4J, 

1220 

8A 

MRS.  EMILIE  MOORE 

READING  HILL 

6746  WINDSOR 

9 

43 

31 

72 

34 

1900; 

9P 

T.  F.  ROWLEE 

REAOSBORO  1  SSE 

6751  BENNINGTON    \     9 

73 

02 

1122 

8A 

NEW  ENGLAND  PwR  CO 

ROCHESTER 

6893  WINDSOR 

9 

43 

92 

72 

48 

860 

MRS.  SERNICE  OROWAY 

RUTLAND 

6995, RUTLAND 

2 

43 

37 

72 

98 

600 

6P 

6P 

« 

GEORGE  L.  KIRK 

ST  ALBANS  BAY 

7026  FRANKLIN 

2 

4A 

48 

73 

10 

105 

6P 

6P 

H 

C.  STUART  PERRY 

SAINT  JOHNSBUHY 

705*  CALEDONIA 

9:  44 

25 

72 

711 

*P 

4P 

C  H 

FAIRBANKS  MUSEUM 
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7-«OUSAT0N!Ci      8-MUOSON,      9-KENNE8EC,       10-«ERRIMACK r      11-PENOBSCOT r       12-PRESUMPSCOT r 


-SACOi       U-ST, 


RXFEKnCI  MOTES 

AddltlODftl  loforMBtloD  regftrdlog  tb*  cllMtte  of  Hev  laglaod  say  b«  obtalovd  by   wrltlnc  to  the  State  Cltaatoloclst  for  Mortherc  and  Ceotral  K««  England  (llalD«,  lav  Baapahlre,  Veraoot ,  and 
Haaaaohusetta)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Po«t  Office  Building,  Boston  0,  llaasacbtisattB,  or  to  the  State  Cllaatologlst  for  Southera  Hew  Bogland  (Coonectlcut  and  Rhode  Island)  at  Weather 
Bureau  Airport  Station,  Wlndeor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  folloelng  the  station  naae,  such  aa  12  SSW,  indicate  distance  In  alles  and  direction  froa  the  post  office. 

Delayed  data  and  correctlona  will  b«  carried  only  lo  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snovfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  13  aonths  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Isdsx,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  aisslng  or  were  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Dlvislone.  aa  used  In  "Cllaatologlcal  Data"  Table  and  on  the  BSps,  becaae  effective  with  data  for  January  1957. 

Tewperature  in  *P,  precipitation  and  evaporation  lo  inches  and  wind  Boveaent  In  Klles.   Monthly  degree  day  totals 

fro»  65*  F. 

.  and  Wind"  Table.   Hax  and  Hln  in  "Evaporation 

"D.  S.  Weather  Bureau")  are  baaed  on  the  period  1931-1950.  adjusted  to  represent  obaervatlona  taken  at  the  preaent 
atatloDs  are  based  on  the  period  1931-1955. 

are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Saaples  for  obtalnli 
ng  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  aay  result  in  apparent  incoi 

nd  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Teaperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  la  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  tiae  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  tlaea  In  local  standard  tlae.   During  the  auaaer  aonths  aoae  observera  take  the  observations  on  daylight  saving  tlae. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  la  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   Por  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  1:00  a. a.,  E.l 

Mo  record  in  the  "Cllaatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Teaperattire"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  aonthly  precipitation  totals  aay  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  Mo  record  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tl  Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Haapshlre  and  Mount  Mansfield,  Veraont  not  used  in  coaputlng  Division  averages  or  extreaes  for  the  State  or  Section. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•M-  Paateat  observed  one  alnute  wind  speed,   Thta  station  is  not  equipped  with  autoaatlc  wind  instruaents. 

*  Aaount  Included  In  following  aeasureaent ,  tlae  distribution  unknown. 

#  Tberaoaetera  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  tberaoaeters  are  exposed  in  a  shelter  located  on 
the  roof  of  a  building. 

//  Gage  la  equipped  with  a  windahleld. 

AR  This  entry  Id  tlae  of  observation  coluan  in  Station  Index  aeans  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  ]  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  aore  days  of  record  alssing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  alssing.   See  "Dally  Teaperature"  Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 

R  Aaounts  froa  recording  gage.   (These  aaounta  are  easentially  accurate  but  aay  vary  alightly  froa  the  aaounta  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  tlae  of  observation  coluan  lo  Station  Index  aeans  observation  aade  near  aunaet. 

T  Trace,  an  aaount  too  aaall  to  aeaaure. 

V  Includes  total  for  previous  aonth, 

X  Observation  tlae  la  1:00  a. a.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  lo  tiae  of  observation  coluan  In  Station  Index  aeans  variable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  B,  J  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Tlae  and  Tables",  Indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G   "Soil  Teaperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Oalaslon  of  data  in  any  aonth  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  aonth. 
J   "Suppleaental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  aeaaureaenta,  aade  at  Irregular  intervals,  are  publiahed  In  the  July  or  Aagust  Issuea,  or  a.a  delayed  data  in  the  Deceaber  issue  of  this 
publication. 

Inforaatlon  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  aay  be  found  lo  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.   That 
publication  aay  be  obtained  froa  the  Superintendent  of  Docuaenta,  Governaent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  60  centa.   Slailar  inforaatlon  for  regular  Weather  Bureau  stations 
aay  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllaatologlcal  Data  for  the  reapectlve  atatlona.  obtained  aa  Indicated  above,  price  15  cents. 
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NEW  ENGLAND  -  SEPTEMBER  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   93°  on  the  1st  at  Campton,  N.  H. 
Lowest  Temperature:   26°  on  the  29+  at  Fabyan,  N.  H. 

Greatest  Total  Precipitation:   8.86  inches  at  Burlington,  Conn 

Least  Total  Precipitation:   1,50  inches  at  Squa  Pan  Dam,  Me 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.55  inches  on  the  28th  at  Hyannis 

3  NE,  Mass 
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7y 
82 

1 

1 

1 

26+ 

16 

35 
3^. 
31 
33 
33 

30 
29 
30 
12 
30+ 

191 
223 
212 
222 
206 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4.92 
4.96 
4.17 
4.20 
5.25 

,64 
,65 

-   ,03 
,70 

1.15 
1.18 
1,36 
,99 
1,38 

8 

8 

18 

27 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

10 

7 

9 

10 

5 

4 
4 
4 

3 

1 
1 
1 

0 

1 

WEST  CUMMINGTON 

69.0 

46.0 

57.5 

81 

25 

30 

30 

230 

0 

0 

3 

0 

5.41 

1,24 

17 

.0 

0 

10 

4 

2 

DIVISION 

68.4 

-   .8 

4.82 

,49 

.0 

CENTRAL 

AMHERST 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

II 

70.7 
73.9 
71.6 
70,6 
71.7 

50.2 
52.4 
46.9 
52,9 
49,4 

60.5 
63.2 
59.3 
61.8 
60.6 

-  1.6 
.6 

84 
86 
88 
87 
84 

15 
26 
6 
26 
26 

35 
37 
30 
40 
36 

30 
30 
30 
29 
29 

169 
114 
201 
139 
155 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
4 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.90 
5.38 
3.24 
6.31 
5.36 

-   .55 
2,54 

.91 
1.56 

.75 
2,19 
1,83 

27 
27 
18 
17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
7 
8 
8 

4 

4 
3 
4 
4 

0 

2 
0 

3 
2 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 
HAVERHILL 

AM 
AM 
AM 

73.0 
71.2 
74.7 
74.6 
74.6 

54.2 
53.0 
50.8 
52.2 
53.8 

63.6 
62.1 
62,8 
63.4 
64.2 

-  1.2 
.1 

85 
85 
91 
91 
89 

1 
1 
1 
1 
26 

43 
43 
35 
40 
41 

30+ 

29+ 

30 

30 

30 

103 
124 
122 
112 

91 

0 
0 

1 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6.93 
6.82 
4.60 
6.14 
4.77 

2.06 
1.90 
.47 
1.97 
1.00 

1.95 
1.91 
1.48 
1,85 
1,30 

28 
17 
18 
28 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

7 
7 
7 
8 
8 

3 
3 
3 
3 
5 

3 
2 

2 
3 

1 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 
AM 

74.9 
72.7 
76.3 
69.9 
75.1 

49,9 
53,4 
54,0 
48,0 
53.5 

62.4 
63.1 
65.2 
69.0 
64.3 

.3 

,4 

1.6 

-  1.3 

-  .5 

89 
87 
88 
90 
87 

1 

26 

1 

1 

16 

38 
41 
41 
33 
40 

30+ 

29 

30+ 

30 

30+ 

131 
111 

78 
195 

92 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.67 
4.70 
4.85 
4.16 
5.80 

1,36 

,94 

1,13 

-   ,02 

1.93 

1,90 
1,43 
1.19 
1.26 
1.82 

28 
27 
27 
18 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 
7 

7 
9 

3 
4 
6 
3 
3 

3 

1 
1 
2 
2 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  MEDWAY 

AM 

71.5 
74.4 
72.6 
72.1 
74,5 

45.4 
49.5 
50.6 
51.9 
50,6 

58.5 
62.0 
61.6 
62.0 
62,6 

-   .6 

88 
88 
88 
86 
90 

1 
16 
26 
26 
26 

30 

33 
35 
36 
33 

30+ 

30 

30 

29+ 

30 

215 

131 
147 
147 
130 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.82 
3.37 
5.88 
5.75 
6.46 

-   .70 

1,15 
1.08 
1.99 
1.93 
2,50 

18 
27 
17 
17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
7 
8 

7 

3 
3 
4 
3 

4 

2 
1 
3 

2 

3 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

74,5 
72,4 
68.3 
71.0 

49,7 

51,5 
50.8 
49.9 

62,1 
62.0 
59.5 
60.5 

-  .9 

-  1.6 

-  1.0 

87 
86 
82 

84 

26 
26 
26 
26  + 

33 
37 
39 
36 

12+ 
29 
29 
30 

132 
135 
182 
168 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5.83 
6.48 
6.92 
6.35 

1,91 

3,31 
2,45 

1,84 
1.95 
2.15 
1.95 

17 
27 
27 
17 

.0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 

8 
9 
9 
9 

4 
4 
4 
4 

2 
3 
3 
2 

DIVISION 

61.9 

-   .7 

5.31 

1,35 

,0 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

COHASSET 

EAST  WAKEHAM 

EDGARTOWN 

//R 

AM 
AM 
AM 

72.9 
73.7 
73. 9M 
71.3 
69.8 

56.3 
51.2 
52. 6M 
54,5 
52,2 

64.6 
62.5 
63. 3M 
62.9 
61.0 

.3 
.1 

89 
89 
88 
80 
78 

26 
26 
27+ 
26  + 
6 

46 
34 
41 
40 
40 

29 
30 
12 
29 

30 

84 
130 
101 
102 
127 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.60 
5.34 
6.62 
4.78 
4.46 

4,51 
1,65 

,81 

2.07 
1.64 
2.10 
1,58 
2.30 

17 
17 
28 
27 
28 

.0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

7 
5 
8 

e 

6 

3 

4 
3 
2 

3 

FALL  RIVER 

HYANNIS  3  NE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

R 

71.6 
70.9 
71.4 
67.3 
71.5 

55,3 
S2.6 
54.1 
55,6 
57,6 

63.5 
61,8 
62.8 
61.5 
64.6 

-  .8 

-  .5 

-  .3 

85 

81 
85 
75 
84 

26 
26 

1 

1 

26 

42 
32 

41 
47 
46 

29 
30 
30 
29 
29 

92 
131 
117 
117 

70 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.02 
6.18 
5.39 
7.20 
3.62 

,42 
2,06 
1.67 
3,83 

,14 

1.56 
3,56 

2.15 

1,55 

27 
28 

17 
28 

.0 
.0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 

5 

7 

2 
3 

4 
2 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  NW 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  C6  AIR  STATION 

AM 

74,0 
70,9 
71.6 
69.2 

71,2 

54.4 
60.3 
51.2 
54,1 
55,0 

64.2 
65.6 
61,4 
61,7 
63,1 

.3 

90 
84 
86 
87 
85 

26 
7 
27 
26 
26 

42 
48 
37 
44 
44 

29 
28 
30 
30 
29+ 

93 
64 
142 
134 
114 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.33 
5.68 
4.86 
5.07 
4.06 

1,34 

1,78 
1,94 
2,40 
1,20 
1,61 

28 
28 
28 
28 
17 

.0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
8 
9 
6 

5 

4 
2 
5 
3 

SANDWICH 
TAUNTON 
WEST  LYNN 

70,9 
73.1 
72.2 

55,7 
52,4 
53,4 

63,3 
62.8 
62.8 

.2 

83 
87 
88 

26+ 

26 

26 

42 
35 
42 

29 

30 
29 

96 
116 
117 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5.05 
5.28 
4.86 

1,46 

1,59 
1.49 
1.32 

27 
28 
17 

,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

8 
8 
8 

3 

4 
4 

DIVISION 

63,0 

-   .3 

5.24 

1,62 

,0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 

AM 

67.4 
68.5 
66.1 
65.5 
62.6 

46,8 

45,1 
47,7 
41. OM 
40.6 

57,1 
56,8 
56.9 
53. 3M 
61,6 

.7 

-  .7 

-  1.8 

83 

90 
80 
80 
85 

1 

1 
15+ 
25 

1 

31 
33 
33 
26 
28 

29 

30+ 

29 

29+ 

29 

246 
250 
251 
353 
399 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
6 

4 

0 
0 
0 
0 

1 

2.97 
3.02 
3.29 
2.55 
3.76 

-  ,94 

-  ,75 

-  ,61 

.80 
.84 
.82 

.62 

18 
18 
18 

18 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 

7 

12 

2 

1 
2 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes   Following   Station   Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 


CONTINUE" 

3CKI 

:rnD 

" 

*?30 

StatioD 

Terr 

peralufe 

'fCCip 

(l3lion 

H 
<  5 

*  1 
-  1 

•J  s 

1 

S.    E  £ 

1 
X 

1 

1 

Q 

J 

No  ot  Days 

J 

Q  w  ^ 

6 

? 

Snow,  Sleol 

No  ol  DsfS 

Mjk 

Mm 

J 

t-? 

S  i 
i   S 

a 

o 

o 

0 

1 

s 

h  i 

hi 

S.I 

&i 

6UAFT0N 
LANCASTER 
MONROE  5  NNE 
rtMOUNT  MASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

AM 
//R 

69.5 
67.2 
67.3 
45. 6 
63.6 

43.5 
44,5 
46.9 
34.5 
45.1 

56.5 
55.9 
57,1 
40.1 
54.4 

-  ,1 

-  1.0 

.  1 

84 

83 
87 
58 
82 

15 

1 

1 

24 

25 

27 
29 
31 
22 
35 

30 

29 

30+ 

29 

12+ 

264 
276 

249 
742 
316 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
2 

0 

6 
2 
2 

12 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.58 
2.82 
2.82 
8.28 
4.74 

-  .76 
1.72 

-  .29 

1.14 

.75 

.66 

2.41 

2.15 

18 
18 
18 
18 
18 

.0 
.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 

T 
0 

29+ 

~6 

7 

9 

16 

7 

2 
1 
5 

3 

1 

0 
0 

1 
1 

DIVISION 

55.5 

-   ,4 

3.17 

-  1.04 

.0 

SOUTHERN 

BLACKKATER  DAM 

CA»4PT0N 

CONCORD  XB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

RAM 

AM 
R 

72.1 
71.5 
72.2 
7*.3 
69.9 

45.7 
45.6 
47.3 
49.3 
45.4 

58.9 
58.6 
59.8 
61.8 
57.7 

1.0 
,7 

92 
93 
86 
89 
84 

1 
1 

26 
1 

26 

30 
31 
32 
32 
30 

30 
30 
30 
30 
30 

199 
207 
182 
142 
228 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

2 

0 
0 
0 

0 
0 

3.20 
2.91 
3.60 
4.64 
4.22 

.21 
1.12 

1.20 
1.11 

.90 
1.10 

.91 

18 
22 
7 
27 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
7 
9 

7 

3 
2 

3 

4 
4 

1 
1 

0 
2 
0 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

AM 

72.6 
71.4 
70.1 
72.3 
69.4 

47.9 
45.5 
48.4 
48.7 
49.1 

60.3 
58.5 
59.3 
60.5 
59.3 

.2 

,1 
.3 

87 
92 
85 
88 
86 

15 
1 
15 
26 
16 

33 
30 

34 
30 
38 

30+ 

30 

29 

29 

30+ 

168 
218 
187 
164 
186 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

3.64 
3.23 
2.64 
3.65 
3.34 

-  .16 

-  .69 

-  .12 

1.33 
1.15 
1.08 
.83 
1.19 

16 
18 
18 
28 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
6 
9 
6 

2 
3 
2 

3 
3 

1 
1 
1 
0 

1 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  3  N 

69.9 

70.7 
71.3 
66.6 
72.1 

46.0 
48. 8 
48.4 
50.4 
48.2 

58.0 
59.8 
59.9 
58.5 
60.2 

-  .2 

-  ,2 

85 
84 
86 
79 
86 

15 
26  + 
26 
15 
26 

31 
34 
32 
38 
32 

29 
30 
30 
29 
30 

216 
17'J 
17y 
211 
174 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.52 
3.24 

3.74 
3.47 
4.56 

-   .50 
.81 

.82 

1.04 

.96 

1.28 

1.39 

18 
28 
18 
18 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
9 
8 
8 

1 
2 
2 
2 
3 

0 

1 

0 

1 

2 

NORTHHOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

AM 
AM 

71.9 
69.0 
70. 4M 
70.8 

71.0 

49.2 

49.1 
42.8 
49.8 
46.3 

60.6 
59.1 
56. 6M 
60.3 
56.7 

86 
82 
90 
85 
87 

26 

26+ 

1 
26 

1 

36 
35 
28 
36 
30 

30 
30 
30 
30 
30 

170 
198 
260 
170 
208 

0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
3 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

3.54 
4.25 
3.49 
4.97 
3.06 

.91 
1.09 

1.35 
.70 

18 
27 

27 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 

9 

7 

3 

4 

4 
3 

0 

1 
1 

0 

VEST  LEBANON 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
KOODSTOCK 

AM 

72.1 
73.7 
71.5 
69.6 

46.8 
47.8 
50.2 
45.3 

59.5 
60.6 
60.9 
57.5 

92 
88 
83 
85 

1 
26 

15  + 
16+ 

32 
30 
36 
28 

29 
30 
30+ 
30 

184 
15tt 
163 
230 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

2.06 
5.53 
3.20 
3.69 

-  1.17 

-  .37 

.89 
1.07 
1.36 
1.14 

18 
27 
18 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
8 

7 
7 

1 
6 
1 
3 

0 
2 

1 
1 

DIVISION 

59.4 

-   ,1 

3.60 

-   .16 

.0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 
R 

68.1 
71.8 
72.3 
72.1 
71.7 

57.3 
51.0 
51.8 
56.3 
54.3 

62.7 
61.4 
62.1 
64.2 
63.0 

-  .8 

-  ,1 
,3 

76 
89 
84 
83 
88 

5 
26 
26 

1 
26 

48 
38 
35 
45 
40 

29 

30+ 

30 

29 

30 

86 
147 
132 

71 
108 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.60 
5.96 
6.71 
3.92 
6.02 

2.52 
1.97 
1.83 

3.20 
1.93 
1.96 
1.85 
1.65 

27 
17 
28 
28 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
8 

7 
11 

3 
5 

4 
1 
3 

1 
2 
2 

1 
1 

DIVISION 

62.7 

-   .9 

6.22 

1.72 

.0 

VER»»ONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

EMOSBURG  FALLS 
LEMIN6T0N 
MIDOLESEX 

AM 
AM 

69. IM 

69.8 

69.8 

68.0 

68.8 

45.  4M 

43.1 

46.3 

45.9 

47.0 

57, 3M 

56,5 

58,1 

57,0 

57,9 

.0 
-   .4 

85 
90 
86 
86 
39 

1 

1 

16 

1 

1 

31 
28 
30 
29 
33 

29 
30 
29 
30 
29 

240 
260 
224 
253 
221 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 

1 

2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.34 
3.92 
4.89 
2.26 
4.24 

-   .65 

.36 

1.00 
.95 
1.09 
1.17 
1.18 

18 
18 
18 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 

10 

5 

10 

2 
4 
4 

1 
3 

1 
0 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 
tMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

MORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 

66.3 
53. SM 
67.0 
72.4 
70.5 

47.0 
40,  3M 
44.2 
46,3 
47.6 

56,7 

46,  9M 
55,6 
59,4 
59,1 

-  1.9 

2,1 

.0 

81 
72 
83 
82 
85 

25  + 

1 
15 
15 
16 

36 
31 
32 
31 
32 

30+ 

29 

29 

29 

29 

252 

54  8 
279 
187 
198 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

1 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.24 
8.87 
3.08 
4.10 
3.39 

-  .63 
.87 

-  .14 

1.29 
1.68 
1.23 
1.50 
1.01 

18 
18 
18 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

8 
13 

10 
9 

7 

1 
9 
1 
2 
3 

WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

AM 

67.9 
67.5 

47.0 
40.2 

57,5 
53,9 

86 
90 

26 

1 

34 
23 

29 

30+ 

243 
334 

0 

1 

0 
0 

c 

4 

0 

0 

5.48 
3.61 

-   .39 

1.10 
.69 

18 
22 

.0 
.0 

0 
0 

16 
9 

5 
3 

1 
0 

DIVISION 

57,2 

-   ,2 

3.78 

.05 

.0 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

R 

71.4 
68.0 
71.0 
70.2 
68.8 

48.4 
50.1 
50.5 
46.4 
49.1 

59,9 
59,1 
60,8 
58,3 
59,0 

-  .8 

-  .4 

-  .6 

84 
86 
87 
84 
82 

26 

15 

15 

1 

15 

32 
36 
35 
29 
32 

29 

29 

12 

29+ 

29 

177 
191 
159 
222 
199 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.22 
3.88 
3.43 
4.27 
2.52 

.74 
-  1.24 

.56 
1.32 
1.11 
1.05 

.80 

17 
18 
18 
22 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

10 

8 

10 

10 

7 

2 
2 
2 
3 
2 

0 

1 
1 
1 

0 

ST  ALBANS  BAY 

69. 5M 

52, 7M 

61, IM 

85 

15 

40 

29 

140 

0 

0 

0 

0 

4.02 

1.80 

18 

.0 

0 

9 

2 

1 

DIVISION 

59,7 

-   .3 

3.56 

-   ,09 

.0 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
REAOSBOeO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

AM 

AM 
AM 
AM 

71.1 
71.1 
70.2 
63.5 
72.6 

47.2 
44.4 
45.9 
43.2 
47.5 

59,2 
57,8 
58.1 
53.4 
60.1 

-  .2 

-  .3 

86 

87 
68 
82 
87 

16+ 

1 

1 

1 
27+ 

34 
27 
33 
29 
33 

30+ 
30+ 
30+ 
30+ 
29 

196 
240 
215 
351 
173 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
4 
0 
4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.57 
3.37 
5.44 
4.31 
4.88 

-  1,00 

-  .17 
1.08 

-  .62 
.77 

1.07 
1.37 
1.15 
.90 
1.26 

18 

18 

22+ 

18 

28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
8 
9 
8 

2 
2 
5 

4 
5 

1 
1 

2 
0 
2 

WILDER 
WOODSTOCK  3  ENE 

AM 
AM 

69.4 
69.9 

47.5 
46.2 

58.5 
58.1 

-   .6 

88 

89 

1 
1 

29 
30 

30 
29 

209 
221 

0 
0 

0 
0 

1 

2 

0 
0 

2.35 
3.04 

-  .94 

-  .45 

1.10 
1.30 

18 
18 

.0 
.0 

0 
0 

4 
6 

1 
2 

1 
1 

DIVISION 

57.9 

.2 

3.71 

-   .24 

.0 

Se6   Reference   Notes   Following   Sfaiion   lnde« 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10       11       12 


13       14       15 


16      17       18      19      20      21 


22      23      24      25      26      27 


28      29  I   30      31 


CONNECTICUT 

ANSONIA 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAM5TE0 
BRIDGEPORT  WB  AP 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  0AM 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 


COLLINSVILUE  I  S 

7i« 

COVENTRY 

5.77 

CREAM  HILL 

9>91 

DANBURY 

9>«3 

DAaSON  LAKE 

5.78 

OERBY 

5.73 

EAST  HAVEN 

3.*e 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

«.«« 

FALLS  VILLAGE 

5.92 

GROTON 

«.7« 

HARTFORD  BRAINAHD  FLD//R 

5.12 

HARTFORD  W8  AIRPORT     R 

e.'-c 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

<>.63 

LAKE  KONOMOC 

'.Tl 

LAUREL  RESERVOIR 

9.00 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
HEAD  POND  RESERVOIR 
MIDDLETOWN  4  H 
MILFORO 

MOHAWK  RANGER  STA 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUO  RANGER  STA 
NATHAN  HALE  ST  FOREST 
NEW  HARTFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  8RANF0RD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PACHAUG  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 
PROSPECT 
PUTNAM 

PUTNAM  LAKE 
ROCKV  RIVER  OAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 
SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  S  N 
STEVENSON  DAM 

STORRS 

TORRINGTON 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUO  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHICVILLE  RESERVOIR 

WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  M 


MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYHAN  OAM 

BRASSUA  OAM 

BRI06EHATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU    WB    AIRPORT         / 

COftlNNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

DAMARISCOTTA  HILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

EAST  HINTHROP 
ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 

GARDINER 
GILEAD 
GREENVILLE 
HIRAM  2  S 
HOULTON  CAA  AP 

HOULTON  1  NE 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEHISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLIHOCKET 

MILLlNOCKET  CAA  AP 

MOOSEHSAD 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 


7*02 
5*81 
4*46 


A*22 

3>92 
6a07 


6*36 

6*01 
6>S5 

*.27 


4*23 
6*56 
5*87 


3*28 
3*35 

3*&4 

3*32 

1*69 
3»2« 

3*13 

2<01 

3«30 
2.77 
2*94 
2.4» 
3*«1 

2*71 
2*92 
3«42 

2«18 
2«76 


2*35 

2*28 
3*53 

3a20 
2*69 
2a59 

3.24 
2*97 
3.77 
3.26 
2.85 

2.90 
3.35 

2*23 
3*07 


RECORD  MISSING 


1.01 
1.00 
1.20 


2.43  1.68 


.61  1 

•  00 

1.S8  1 

.88 

.38 

.35 

1.10   .97 

•  75 

.80  2.42 

.67 

.«!  1 

.01 

.«2 

.36 

.78  1 

.03 

l.*5 

.87 

1.29 

.65 

.80  1 

.08 

1.02  1.00 
1.90 
l.*0  2.36 


l.«l  1.45 


2.33  1>2« 
2.70  1.11 


•01   vOT  1^05 


.80 

!•>« 
1>M 

1.60 
l.OO 
la93 


1^11 
1.03 
1.2« 
1<93 
2^05 

1<M 
1>U 

i.«a 
1.11 

l.M 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15 


25      26      27 


28      29      30 


POATUUS  MB   AIRPODT      //R 

J. 77 

PRESOUE    ISLE 

l.RJ 

R|PO«eNUS   MM 

2.tl 

ROCKLAMO 

»•« 

RIMFORO    i    SM 

>,H 

RXWFORO    1    S 

1«>1 

SAMFORO    2    NNU 

>.3G 

SOUTH  ANOOVER 

>i«l 

SOUA  PAN   0AM 

l.SC 

rw  FO«s 

2.2* 

UMITV 

1.11 

UPPER  DAM 

3.31 

•ATERVIU.E 

2.«9 

■EST   BUTTON    2 

NMU 

>.A] 

•EST  ENFIEUl 

3<21 

•0>      ,2*      T 


MASSACHUSETTS 


AOAHS 

*.»2 

AMMERST 

3.« 

ASt«URMHAM 

♦  .« 

ASMUkNO 

*.23 

ATMOt.    3    E 

3.87 

BEOFORD 

S.3S 

BEEcmooo 

«.34 

BELCHERTOm 

4.11 

eIRCX   MILL   0AM 

3.2* 

BLUE   MILL                               // 

<.31 

BOSTON    MB   AIRPORT           //R 

7.50 

80VLST0N 

«.1« 

BROCHTON 

3.3A 

CHARLES   RIVER   VILLASE 

5.71 

CMARLTCN   MASONIC    HOME 

i.35 

CHATHAM    LTSTA 

. 

CHESTER? lELO 

3.22 

CHESTNUT   HILL 

5.«3 

CLINTON 

S.B2 

COHASSET 

S.B2 

cocoemoK 
EAST  peM>e«eu. 

EAST    MAAEHAM 
eMASTOWN 

rAU.    BIVER 


2    S 


riTO«UR6 
FRAMINOtAH 

PttAUKXlH 
6AR0NER 
«<K>TON 

HAROMICK 

HATOfVlLLE 

HAVERHILL 

NCATM 
HOLTOKE 

HOOSAC    TUNNEL 
MUSftAROSTON 
HTAkWIS    3    ME 
IPSMICH 
JEFFERSON 

UlIfiHTVlLLE    0AM 
LAA.E    COCHITUATE 
LAM  REN  CE 
U>«EU. 
MANSFIELD 

HIOOLEBORO 
MIOOLETON 

MlLFOftO 
HlLi.avKY 

WMTA6UC    CITY 

NANTUCKET    MB    AIRKMtT 
NEW    BEDFORD 
NENBURYPORT 
NEW    SALEN 

NORTr«RIO«C 

MORwOOO 
PELKAM 
PEMBROKE 
PERU 
PETERSHAM    4    h 

PITTSFIELD    WB    AIRPORT 

PLAINFIELD 

PL*MO«Tm 

PRINCETON 

PROVINCE TOWN  1  NH 

OUASaiN  INTAKE 

rochester 
•ockfort  1  ese 
salem  c6  air  station 
sanqmich 

se6re6anset 
shelburne  falls 

SOUTHeRiO«C    3    SH 

SOUTn    EGREMONT 
SPOT    POND 

SPRINGFIELD    ARMORY 
STERLING 
STOCKBRIOGE 
TAUNTON 

tully  dam 
Turners  falls 

WALPOLE 
■ALPOLE  I  S 

WARE 
WARE   2 

WASHINGTON  2 

WEBSTER 

WEST  CUNMINGTON 

WESTFIELD 

WEST  LYNN 

WEST  MEDWAY 
■ESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 


«*50 
5a06 

s«bb 

4*77 
3.09 
»«49 


**i7 
5««7 
4*70 
4*85 

».44 

»••! 
S.30 

6*37 


RECORD  MISSING 


».6e 

»«74 


«*30 

».0O 

3*80 
5«2S 

5.28 

3>e2 

3*37 


3.75 

8.51 

5*41 


•  01   .U   .08 


37  1«>4 
99  1»9« 
5S  1*08 


31   .08   T 


08  1*99 
97  1.3« 
45  1.33 


20   T     .01 


U  1«»5 

41  1*41 
10   vOO 


04   T     443 


1.S2 

• 

01 

1.3B 

.5« 

.OA 

l.OB 

1.30 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

2 

Day  of  month 

^ 

1  I  2   3 

4  1  5    6 

7  1 

8  1 

9 

10 

11  1 

12 

13  I  14  1  15 

16 

17  1  18 

19   20 

21 

22 

23   24 

25  1 

26 

27 

28   29   30 

31 

WEST  RUTLAND 

5.58 

.16 

.11 

.57 

.03 

1.02  1.72 

.06   • 

• 

.48 

1.48 

WINCHENDON 

Alio 

T 

T 

•  14 

.02 

1.50 

.10 

.11   .98 

.18 

•  03 

.35 

.71 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

«.92 

T 

.16 

.02 

.59 

1.49 

1.52   .36 

T 

.32 

.21 

T 

2.15 

.19 

WORCESTER 

6i3S 

T 

.14 

.13 

.64 

.27 

1.95   .64 

.06   T 

.07 

.49 

1.51 

.45 

NEW  MAMPSHIRE 

BENTON 

2.97 

.02 

.01 

•  11 

.04 

.72 

•  01 

T     .01 

.38 

.80 

.04 

.24 

•  02 

.03 

.18 

.18 

BERLIN 

3.02 

.18 

.01 

.04 

.11 

T 

.24 

.27 

.01 

T     T 

.21 

.14   .84 

.20   .02 

.28 

.04 

.48 

BETHLEHEM 

3.29 

.05 

.16 

.81 

.08 

T 

.44 

.82 

.43 

.24 

.2* 

BLACKMATER  0AM           R 

3.20 

.02 

.21 

.15 

.10 

1 

1.20 

.22 

.70 

.80 

BOW  GARVINS  FALLS 

3.74 

T 

.63 

T 

.36 

.05 

.06   .91 

•  26 

.56 

.81 

BRADFORD 

3.21 

.04 

.18 

.20 

.06 

.01  1.37 

.32 

•  41 

T 

•  84 

CAMPTON 

2.91 

.04 

.05 

.02 

.41 

T 

T 

.01 

.01 

.02   .64 

.14   T 

1.11 

.01 

T 

•  45 

CANNON  MOUNTAIN 

5.46 

.08 

.30   .31 

.33 

.17 

.05 

.84 

.17 

.31 

1.11 

1.13 

.43 

•18   •OS 

CENTER  HARBOR 

3.56 

.01 

.13 

.22 

T    1.32 

.02 

1.36 

.03 

•  49 

CLAREMONT 

2.84 

.03 

.26 

.16 

.17 

.02 

.03  1.13 

•  13 

.36 

•  55   T 

CONCORD  Wb  AIRPORT      R 

3.60 

T 

.90 

T 

•  41 

•  02 

.39   .54 

T 

.27 

.24 

.7* 

.07 

OIXVILLE  NOTCH 

3.71 

.15 

.03 

.02 

•  10 

.25 

.48 

.02 

•  95 

.55 

•  54 

.24 

.10 

.18 

.10 

DUBLIN 

5.47 

1^06 

.04 

• 

.65 

.58  1.13 

•  30 

.57 

1.14 

DURHAM 

4.64 

.10 

T 

.33 

.75 

.72  l.OO 

.02   T 

.20 

.24 

1.19 

.18   T 

EAST  OEERING 

4.22 

.73 

•  47 

•  04 

.44   .91 

.07 

T 

.63 

.78 

.15 

EASTMAN  FALLS  0AM 

3.81 

.01 

.03 

•  63 

•  19 

.05 

.02  1.03 

.46   T 

.84 

•  01 

.54 

ERROL 

4.41 

.01 

.51 

•  02 

•  50 

.02 

•  65 

1.84 

.11 

.25 

.10 

•  40 

FA8VAN 

2.56 

.03 

•  04 

•  59 

.34 

.02 

«     .85 

.07 

.27 

.55 

FIRST  CONN  LAKE 

3.76 

.22 

.04 

.38 

•  15 

•  16 

.50 

.07 

.01 

•  37 

.11   .52 

.18 

.40 

•  08 

.14 

.27 

FIT2WILL1AH  3  SW 

4.32 

T 

.01 

•  38 

.02 

•  57 

.14 

.19   .98 

.11   .03 

.60 

•  01 

1.28 

FRANKLIN  I  NW 

3.64 

.29 

•  38 

•  22 

•  02 

.09  1.33 

.02 

.77 

•  41 

.11 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

3.23 

.05 

•  45 

.20 

.01  1.15 

.15 

.70 

.52 

OILMANTON 

4.00 

• 

1.36 

.19 

.15   .84 

.19 

.83 

•  03 

.81 

GRAFTON 

2.58 

.13 

T 

.05 

.04 

.15 

T 

•  06 

T    1.14 

T 

T 

.58 

•  40 

.11 

GREENVILLE 

4.48 

.11 

T 

.40 

.21 

.21  1.36 

.44 

.51 

•  09 

1.13 

HANOVER 

2.64 

.01 

.22 

.21 

.02 

.14  1.08 

.02 

•  31 

.09 

•  54 

JEFFERSON 

- 

T 

.01 

.12 

.30 

T 

.29 

.33 

.07 

.02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

KEENE 

3.65 

.02 

•  11 

.66 

.02 

•  40 

.16 

.26   .85 

.10   .03 

.41 

.81 

LAKEPORT 

3.34 

.01 

.03 

•  05 

.42 

•  17 

T 

T 

.03  1.19 

.20 

.65 

•  01 

T 

.58 

LAKEPORT  2 

2.91 

.01 

.02 

•  03 

.37 

•  04 

.10 

.03   .50 

.47 

.53 

•  09 

.52 

LANCASTER 

2.82 

T 

.03 

•  21 

.20 

T 

•  69 

.11 

T     .02 

.75 

.02 

.25 

.08 

.09 

.29 

.09 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

2.52 

.09 

T     T 

•  15 

T 

•  19 

T 

•  03 

.18   .82 

.02 

.32 

.06 

T 

.48 

LINCOLN 

3.10 

.02 

•  22 

.04 

T 

.57 

.03 

.02 

•  03 

•08   ^88 

.18 

.70 

.51 

MAC  DOWELL  DAM 

4.94 

T 

•  02 

.65 

.65 

.06 

•36  1^25 

.24 

.51 

1.20 

MANCHESTER 

3.24 

.15 

T 

.24 

.05 

•15   •OS 

.23 

.43 

1.04 

MARLOW 

2.34 

.10 

.12 

.15 

T 

T   •eo 

.45 

.72 

MASSABESIC  LAKE 

3.74 

.11 

•  11 

.41 

•  15 

•45   •OS 

.02 

.02 

.45 

.77 

.30 

MILAN  7  N 

.65 

.06 

.38 

•04  1^33 

.10 

.21 

.26 

.17 

HILFORD 

4.54 

•  04 

•  U 

.38 

.28 

•61  1^29 

.05 

.05 

.45 

.98 

.28 

MONROE  S  NNE 

2.82 

.02 

.14 

.02 

.27 

.24 

T 

.11 

•16   •68 

.40 

.30 

•  01 

T 

.02 

.45 

MOUNT  SUNAPEE 

3.47 

T 

.77 

.17 

T 

.18 

T 

.01 

•19  1.28 

.06 

.01 

.25 

.44 

.11 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

8.28 

.10 

.23 

.08   .14 

.48 

.31 

.04 

.72 

.41 

.28   T     .02 

.51 

.36  2.41 

.08 

.23 

•  61 

•  02 

.20 

.18 

.87 

NASHUA  3  N 

4.56 

.22 

.05 

.20 

.25 

.44  1.14 

.30 

•  55 

.01 

1.59   .81 

NEWPORT 

2.63 

.38 

.15 

.15 

.03  1.09 

.93 

•  28 

.52 

NORTH  CHICHESTER 

2.98 

T 

.52 

T 

1 

.01   .52 

.26   T 

•  53 

•  04 

1.10 

NORTHWOOD 

3.54 

.15 

.13 

.35 

T 

.26   .91 

T 

.82 

.71 

.5* 

OTTER  BROOK  DAM 

- 

. 

-    -    . 

- 

- 

- 

. 

_ 

-    .    - 

.13   .57 

•  07   T 

•  40 

.75 

PETER80R0  2  S 

4.25 

T 

.63 

T 

.59 

•  25 

.41   .72 

•  08 

.04 

•  44 

1.99 

PI  HICHAM  NOTCH 

4.74 

T 

T 

.01 

•  07 

.01 

.64 

.29 

.04 

•  11 

.02  2.15 

•  06 

.05 

•  89 

.18 

.19 

PLYMOUTH  I  WNW 

3.49 

T 

T 

.10 

.09 

.35 

T 

» 

1^35 

1^10 

.18 

PORTSMOUTH 

4.97 

.80 

.40 

•  11 

.75   .82 

•  02 

.25 

•  19 

1.15 

.28 

SOUTH  DANBURY 

2.70 

T 

T 

.12 

T    1.22 

•  21 

•  65 

T 

T 

.58 

SOUTH  LYNDEBORO 

4.26 

.22 

.16 

.48 

.78   .85 

•  11 

•  81 

1.05 

SOUTH  WEARE  1  SE 

- 

.03 

.05 

•  40 

.17   - 

•  20 

- 

.•4 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

3.06 

.05 

.68 

•  29 

.08 

.18   .60 

•  10 

•  42 

.78 

WALPOLE  2 

2.67 

.05 

.09 

.04 

.06  1.29 

•20   .01 

•  40 

•U 

WEST  HENNIKER 

4.08 

T 

.77 

•  33 

.19 

.04  1.22 

.25 

•  56 

T 

.72 

2.05 

.06 

.01 

.05 

.10 

•  18 

.92   .89 

.06 

.12 

T 

.M 

WEST  RUMNEY 

2.87 

.10 

.04 

T 

.04 

.02 

•  48 

.02 

.04 

T     .80 

.15 

•  73 

T 

T 

.45 

WHITEFIELO 

2.66 

T 

T 

.12 

.29 

.06 

•  29 

.30 

.82 

T     T        1  .03 

•     .19 

.38 

•  27 

•  02 

.98 

T 

.41 

WINDHAM 

5.53 

.02 

.90 

.14 

•  51 

T 

•  05 

.69  1.03 

•  67 

1.07 

.45 

■OLFEBORO  FALLS 

3.20 

.01 

.34 

.20 

.32 

•  02 

.04  1.1* 

.01 

•  18 

.38 

.14 

WOODSTOCK 

3.69 

T     T 

.22 

.04 

•  61 

.04 

T     T 

.17   .9! 

T 

1^14 

T 

T 

•  40 

.14 

YORK  POND 

4.41 

.05 

.17 

.30 

•  54 

.60 

T 

.93   .02 

.27 

.18   .82 

.59   .95 

•  12 

•  01 

•  18 

•4S 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

5.50 

T 

.72 

.07 

.25 

.04   .25 

.28 

•  OS 

3.29 

.8* 

GREENVILLE 

5.95 

.63 

.11 

.35 

T 

1.91   .51 

T 

T 

.27 

T 

1.10 

.81 

KINGSTON 

5.71 

.31 

.73 

.54 

.39   .27 

•  02 

•  02 

•  4T 

l.a« 

1.8* 

NEWPORT 

3.92 

.03 

.47 

.01 

.22 

.21   .28 

T 

.01 

.37 

.«• 

l«l*   T 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

5.02 

T    T 

.25 

.29 

.17 

•  16 

.81  tK 

T 

.23 

.15 

•  U 

i»*f 

•sa 

WOOMSOCKET 

5.65 

.33 

.04 

• 

.23 

.04  1.22 

.25 

.28 

2.M 

VERMONT 

BARRE 

3.42 

T 

•  02 

.04 

.05 

.08 

T 

.28 

.10 

.01 

.02 

•  07 

.09  1.09 

•  85 

.39 

•  02 

.01 

.48 

BELLOWS  FALLS 

2.57 

.09 

.04 

.02 

.20 

.01 

.08  1.07 

•12   •Ol 

.17 

.58 

aCNMINGTON  2  NH 

3.22 

.18 

T     T 

•  02 

.35 

.21 

.15 

.28 

•  14 

.58   .11 

•  48 

•  94 

.50 

BETHEL  2 

3.59 

.01 

.20 

•  12 

.03 

.05 

.32 

•  02 

•  10 

.04  1.12 

•  74 

.15 

T 

.48 

BLOOMFIELD 

3.34 

T     .04 

•  09 

.08 

.08 

.32 

•  06 

T 

.02   T 

•  72 

1.00 

.40 

•  02 

.19 

.15 

•  18 

.18 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

3.88 

T 

T 

T     T     .29 

•  06 

•  02 

.05 

.22 

•  01 

.01 

•  71 

.18  1.12 

•  05 

.32 

.06 

.22 

.87 

.29 

CANAAN 

4.02 

.03 

•  49 

.02 

.32 

•  48 

.01 

.01 

•  41 

.05   .7* 

.38   .01 

•  11 

•  » 

•  M 

•  27 

CAVENDISH 

1.37 

.02 

T 

•  19 

T 

.03 

.22 

T 

T 

•  03 

.06  1.37 

.11   .03 

.04 

.75 

T 

•  M 

•  11        T 

CHELSEA 

3.92 

.02 

.19 

.02 

.01 

.01 

.35 

•  23 

.01 

•  02 

.18   .95 

.72 

.8* 

.01 

•  52 

CHITTENDEN 

3.95 

.06 

.20 

.04 

.35 

.15 

.01 

.47 

•  08 

.02 

.02 

•  02 

.10   .74 

.55 

.52 

•  01 

•  81 

CORNWALL 

3.43 

.13 

.15 

.16 

T 

T 

.33 

T 

•  28 

T    1.11 

.21 

.30 

.10 

•  81 

•  85 

DANVILLE 

4.13 

.01   .92 

.16 

.01 

.35 

•  32 

.46 

.10   .85 

.50 

.89 

•  09 

.87 

•  40 

DORSET  I  S 

4.27 

T 

.10 

.60 

.17 

.45 

•  15 

•  15 

.20   .95 

T 

1.05 

•  41 

ENOSBURG  FALLS 

4.89 

.25 

.27 

.86 

•  10 

.07 

•  43 

1.09 

.18 

.85 

.59 

.42 

ESSEK  JUNCTION 

4.59 

.08 

.03 

.02 

.29 

.01 

.03 

.14 

.18 

T 

.93 

•  70 

.11   .87 

1.28 

.18 

.08 

•  11 

.29 

GILNAN 

3.19 

T 

.06 

.08 

.41 

.58 

T 

.31   .48 

.37 

.16 

.11 

•  41 

HUNTINGTON  CENTER 

4.82 

.10 

•  U   T 

•  33 

.32 

.03 

T 

.12 

.63 

.04 

T 

.72 

.08   .50 

.55   T 

.21 

.07 

•  18 

.28 

LEMINGTON 

2.28 

.07 

.02 

T 

.38 

.13 

T 

•  28 

1.17 

.23 

T 

MANCHESTER  CENTEA 

1.90 

.03 

.04 

.29 

.40 

.08 

.41 

.24 

T 

.15   .98 

.26   T 

.91 

.82 

.02 

.17 

MARSHFIELD 

3.55 

•  03 

.07 

T 

.29 

.24 

.02 

.43 

.09   .82 

.54 

.51 

•  02 

.05 

•  81 

.41 

MAYS  MILL 

5.92 

•  04 

.17 

1.30 

.08 

.58 

.04 

.01 

.20  1.15 

.38 

.92 

.99 

.88 

MC  INOOE  FALLS 

3.11 

.01 

T 

.02 

•  06 

.01 

.36 

.33 

.03 

.11   .92 

.38 

.38 

•  01 

.49 

HIOOLESEX 

4.24 

.06 

•  08 

.11 

.17 

.53 

.04 

.02 

.33 

.11  1.18 

.51 

.33 

T 

.93 

•  10 

.44 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

3.24 

T 

T 

T     ^04   ^02 

•  06 

T 

T 

•  29 

.09 

.02 

.19 

.24  1.29 

.11 

.29 

.19 

.96 

T 

.44 

MOUNT  MANSFIELD 

8.87 

.18 

.89 

T     ^22 

.66 

.53 

.02 

•  90 

.57 

.05 

•  83 

1.88 

.10 

.88 

T 

•  49 

.82 

.85 

NEW  FANE 

3.55 

T 

.33 

.05 

.01 

•  31 

.02 

T 

.26  1.02 

.41   .01 

.92 

.54 

•01   •Ol 

.92 

.12   .91   T 

NEWPORT 

3.08 

.01 

.02        .02 

.12 

.11 

•  20 

.05 

.04        T 

.26 

.18  1.23 

.23 

.12 

.89 

•  M 

.28 

NORTH  DANVILLE 

3.05 

.10 

.07 

.03 

.30 

.05 

.30 

.20   .95 

.03 

.42 

.15 

.15 

.19 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

4.10 

.02 

T     .02 

.17 

.05 

.29 

.18 

.25 

.02  1.50 

•49   •JS 

.40 

.55 

PERU 

5.71 

.25 

.07 

.30 

.41 

.04 

.43 

.31 

.04 

.12  1.84 

•79   •03 

.75 

•  98 

.4S 

PLYMOUTH  UNION 

4.55 

.06 

.14 

.02 

.44 

.05 

.35 

.15 

.01 

.10  1.42 

•30   •Ol 

.*« 

.01 

.88 
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DAILY  PRECIPITATION 


•3 

Day  of  month 

.2 

1    1 

2    I    3 

4    1    5    1    6 

'\ 

8    1 

9 

10  1 

11   1   12 

13  1   14  1    15 

16 

17 

18 

19 

20  ! 

21 

22      23  1  24 

25 

26 

27 

28      29  1  30 

31 

HEACIIK  HIU. 

. 

•  21 

. 

.10 

l.M 

.09 

.50 

.99 

.10 

READSBOAO    1    SSE 

9>M 

T 

•  OT 

•  3* 

1.15 

.04 

.61 

.09 

.19 

.09 

.01 

1.19 

T 

•  01 

.64 

ROOieSTER 

»>ll 

.la 

.09 

•  1* 

T 

.52 

.91 

.42 

.0* 

1.29 

.76 

T 

.09 

T 

.M 

RUTUWO 

2. S3 

T 

•  15 

T 

.14 

•  09 

T 

.10 

•  9T 

•  94 

.14 

ST   ALSWIS  SAV 

A.02 

.02 

•  24 

.12 

.12 

•  •0 

.1* 

uoo 

•  90 

.21 

•  41 

S«1HT   J0t»lS8URy 

9.>» 

T 

.03 

•  09 

T 

.05 

•  04 

T 

•  20 

T 

1.01 

.03 

•  94                   T 

.11 

.69 

.26 

.14 

SALIMUDT 

9.»* 

.02 

.12 

.11 

.10 

.04 

.10 

.11      T 

T 

•  09 

.11 

•  79 

•  40 

T 

.14 

.72 

SEAASSiMfi   MOUNTAIN 

A.a^ 

.0> 

.09 

•  52 

.21 

.04 

.53 

.20 

.12 

1^19 

.02 

•  76 

.62 

•  09 

.10 

SeA8SSU«<i  STATION 

A.ao 

.01 

.03 

.52 

.11 

.05 

.54 

.00 

.25 

l^M 

T 

.01 

.02 

.09 

.94      T 

SOMERSET 

A.31 

.03 

T 

.54 

.22 

.01 

.10 

.10 

.10 

•  00 

.01 

•  M 

•  09 

.94 

SOUTH   LONOONOERRT 

>••• 

.14 

.9* 

.91 

.2T 

•  11 

.01 

1.29 

T 

.37 

.62 

.47 

SOUTH  NEweuAT 

2.«2 

T 

.04 

.03 

.24 

•  30 

•  09 

.02 

.10 

1.02 

•29      •Ol 

.01 

.44 

UNION   vlLUIfiE   0AM 

l.M 

.04 

•  19 

T 

.15 

T 

T 

•  99 

•  90 

T 

.44 

VERNON 

«••! 

•  02 

•  OT 

.TO 

.04 

.95 

•  U 

.16 

1.00 

.01 

•  90 

l.M 

VAITSriELO    1    S 

4.M 

.12 

.03 

.19 

.20 

.02 

.•• 

.55 

.14      .04 

.04 

.30 

.01 

1.11 

.02 

.94 

.02 

.02 

•♦4 

MAROSaOftO 

>•<» 

.04 

•  IT 

.00 

.19 

•  23 

.04 

.26 

1^44 

.01 

•  96 

.07 

.44 

«ATE«BU«Y    I    WE 

>•*< 

.25 

•  15 

.01      .10 

•  21 

.05 

.90 

.90      T 

.20      .03 

.49 

T 

1.10 

T 

T 

.40      T 

.11 

.10 

.10 

.M 

•EST   euRKE 

l.«l 

•  09 

•  14 

.10 

.07 

.34 

•04      .09 

.91      .07 

.90 

.64 

.60      .09 

.IT 

•  U 

VHJTE  RIVER    JUNCTION    IN 

Z,*4 

.04 

•  01 

•  07 

.04 

.24 

.01 

.02 

1.12 

.92 

•  44 

■HITINSHAM    1    W 

4.59 

T 

•  02 

•  1< 

.52 

.03 

.07 

.08 

•  17 

1.02 

.01 

1.06 

.01 

.64 

■  ILOCR 

2>39 

.03 

•  09 

•  07 

.94 

.10 

T 

.02 

1.10 

.92 

T 

•  44 

MOOOSTOCK    3    ENE 

3. 04 

.00 

.19 

.01 

.90 

•  01 

.09 

1.30 

.01 

.16 

•  IT 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

111 

i 

l8l 
III 

SUbon 

I 
1 

11 

0.3  a 

1 
e 

> 
< 

1    . 

11 

J! 

o     a 

l-ol 

a    1 

e 

a 
OH 

o  m 

..  H 

IH 

..  pg 

o. 

8 
(5 

§ 

3 

3 

Oi 

§1 

3 
e2 

BLOCI    ISLAMD  »B  AIRPORT.    R.    I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

3 

3 

2 

0 

1 

10 

- 

6,0 

BLDS   HILL,    MASS. 

SSI 

15 

14.2 

33 

s 

10 

87 

84 

63 

80 

3 

2 

4 

1 

2 

1 

13 

54 

6.4 

BOSTOK   WB   AIRPORT,    MASS. 

WSW 

13 

12.1 

32++ 

NW 

10 

81 

81 

58 

72 

3 

0 

3 

3 

2 

1 

12 

65 

6.3 

BRIDGBPORT   WB  AIRPORT,    CONX . 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

81 

61 

73 

3 

3 

5 

2 

0 

0 

13 

5.8 

BnRLINCTOK  WB  AIRPORT,    VT. 

s 

15 

8.5 

30 

s 

30 

89 

88 

64 

76 

4 

8 

6 

1 

1 

0 

20 

42 

7.5 

CARIBOU   WB  AIRPORT.    MAIHI 

NW 

10 

10.3 

35++ 

WSW 

15 

90 

87 

56 

76 

6 

4 

2 

0 

0 

16 

- 

6.4 

COHCORD  WB  AIRPORT.    K.    H. 

s 

9 

6.5 

24 

HI 

2 

91 

88 

55 

74 

3 

2 

3 

0 

0 

12 

54 

6.5 

HARTTORD  WB   AIRPORT,    COKJI. 

3 

20 

10.5 

28 

N 

28 

94 

95 

65 

82 

4 

2 

2 

1 

1 

14 

53 

6.4 

MT.    WASHINGTON,    N.    H. 

W 

49 

31.2 

87% 

I 

15 

91 

90 

92 

93 

1 

5 

11 

4 

0 

1 

22 

29 

8.2 

lUNTTJCKKT  WB   AIRPORT.    MASS. 

WSW 

15 

14.5 

40 

H 

27 

88 

85 

74 

87 

3 

5 

1 

2 

1 

13 

66 

6.3 

NEW   HATKN    WB   AIRPORT.    CONN. 

- 

- 

7.0 

26 

SE 

21 

- 

89 

70 

- 

5 

5 

1 

1 

0 

16 

60 

6.1 

PITTSPIELD   WB  AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

4 

0 

0 

12 

PORTLAND    WB   AIRPORT,    MAINE 

S 

15 

11.0 

29 

S 

10 

92 

91 

65 

82 

6 

3 

2 

0 

0 

16 

60 

6.1 

PROVIDENCE    WB   AIRPORT,    R.    I. 

SI 

16 

11.4 

36++ 

SW 

7 

85 

85 

61 

78 

3 

0 

2 

1 

0 

14 

58 

6.1 

WORCESTER  IB  AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

13.2 

29++ 

sw 

25 

- 

- 

- 

- 

3 

1 

5 

1 

2 

1 

13 

- 

6.4 

%  Peak  Guat 

See   ftefereoce  Notes  7ollowlag  Statlo 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
SEPTEMBER    1958 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  MB  AP 

MAX 
MIN 

81 
60 

71 
53 

72 
51 

78 
62 

82 
66 

73 
67 

80 
64 

73 

66 

73 
49 

73 
67 

68 

49 

71 
44 

75 
49 

82 

64 

79 
61 

83 
67 

68 
66 

64 
58 

67 
54 

62 

58 

66 

61 

78 
56 

76 

48 

75 
49 

78 
59 

84 
66 

72 
52 

66 

47 

67 
43 

65 

47 

73>4 
55«4 

BULLS  BRIDGE  DAM 

MAX 
MIN 

78 
58 

70 
49 

79 
42 

79 
51 

79 

58 

74 
56 

78 
59 

71 
53 

73 
42 

74 
49 

66 

46 

69 
34 

74 
39 

82 

46 

84 
49 

87 
64 

74 
54 

68 
54 

64 
53 

61 
52 

62 

52 

76 
50 

78 
42 

75 

43 

83 

51 

87 
62 

71 
51 

63 

46 

65 
36 

62 

37 

73.5 
48.8 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

79 
61 

69 

49 

71 
38 

73 
50 

80 
62 

78 
63 

81 
64 

70 
53 

70 
46 

68 

64 

68 

46 

66 
37 

72 

40 

77 

48 

77 
66 

83 
61 

74 
53 

62 

63 

64 
60 

62 

50 

62 

49 

73 

64 

75 
42 

75 

42 

76 
66 

87 
64 

74 
50 

63 
46 

63 

37 

62 

37 

71.8 
60.3 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

65 

77 
46 

68 
33 

72 
42 

78 

54 

81 
65 

78 
66 

78 

47 

68 
37 

69 
49 

71 
44 

63 

30 

66 

33 

73 
41 

77 
47 

79 
53 

84 
68 

59 

54 

61 
50 

62 

47 

62 

48 

68 
57 

73 
37 

75 
34 

74 
46 

62 
60 

8« 
63 

65 

47 

63 

29 

63 

30 

71.6 
46.4 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

78 

56 

67 
49 

70 
47 

72 
54 

81 
60 

75 
60 

71 
64 

68 
51 

70 
44 

70 
53 

61 
46 

67 

38 

73 
45 

79 
52 

81 
64 

84 
69 

76 
62 

62 

51 

62 

49 

59 
51 

59 
52 

73 
56 

76 

49 

72 
51 

78 
65 

85 
63 

74 
48 

60 

45 

65 
39 

56 

43 

70.9 
51.3 

DANBURy 

MAX 
MIN 

78 
58 

70 
49 

75 

44 

79 
52 

83 
60 

76 

59 

81 
64 

70 
54 

72 

44 

73 
66 

67 

46 

69 

35 

75 
39 

81 
47 

82 
54 

87 
60 

77 
56 

68 
63 

66 

62 

60 
54 

62 

63 

75 

57 

77 

42 

75 
41 

81 
53 

87 

65 

73 
51 

63 
47 

64 

34 

64 
37 

73.7 
50.5 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

83 
58 

68 
53 

75 
42 

79 
54 

82 
56 

78 
54 

75 
65 

70 
51 

70 
42 

74 
65 

64 

46 

67 

35 

73 
39 

80 
45 

83 
50 

87 
55 

SO 
66 

64 
54 

65 

52 

64 
65 

60 

55 

72 
66 

76 

42 

74 
43 

83 
63 

85 
64 

73 
52 

62 

46 

63 

34 

61 
35 

73.0 

49.9 

GROTON 

MAX 
MIN 

79 
61 

69 
51 

71 
49 

76 
54 

81 
62 

71 

66 

80 
62 

70 
54 

71 
47 

70 
55 

65 

48 

67 

40 

71 

50 

72 
62 

74 
69 

78 

64 

70 
57 

66 
56 

63 

61 

64 
62 

65 
52 

75 
53 

74 
47 

75 
46 

73 

67 

85 
66 

70 
51 

65 

48 

65 
38 

64 
40 

71.3 
52.8 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

MAX 
MIN 

81 
59 

71 

50 

74 
43 

75 

56 

82 
63 

71 
62 

79 

59 

70 
52 

72 

44 

73 
53 

64 
45 

69 
36 

75 
43 

80 
50 

79 
58 

88 
63 

63 

52 

60 
63 

65 
52 

62 

56 

62 

53 

74 
66 

79 

44 

76 
42 

78 
67 

00 
67 

6« 

60 

64 
45 

M 

36 

63 
39 

72.5 
51.3 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
57 

71 
49 

76 

43 

78 
63 

83 
63 

71 
62 

77 
60 

69 
52 

71 
49 

73 
52 

62 

47 

68 
36 

75 

40 

81 
51 

83 

58 

67 
62 

62 

54 

60 
63 

66 
62 

63 
56 

63 
66 

75 
66 

77 
45 

75 

44 

81 
67 

86 

66 

69 

50 

64 
45 

65 

37 

62 

37 

72.4 
51.3 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

85 
66 

80 
48 

70 
36 

74 
46 

76 
54 

83 
57 

73 
62 

82 
63 

71 
40 

70 
47 

72 

46 

65 

33 

67 
35 

73 
40 

79 
48 

79 
53 

85 
69 

60 
64 

63 
51 

64 
49 

63 

61 

64 
56 

75 
39 

77 
38 

77 
45 

78 
65 

88 
69 

60 
47 

65 
32 

64 
32 

72.7 
47.7 

MIDDLETOWN  4  W 

MAX 
MIN 

81 
66 

78 
53 

68 
45 

72 
66 

78 
64 

82 
64 

77 
67 

80 
67 

68 

50 

68 

54 

71 
51 

62 

40 

67 
46 

72 
51 

77 
60 

77 
66 

84 
59 

69 
63 

60 

51 

64 
56 

63 
51 

69 
60 

72 

50 

73 

48 

73 

58 

83 
67 

86 

53 

56 

48 

63 

38 

62 

44 

71.« 
54.2 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

80 
62 

70 
46 

74 
45 

77 

61 

83 

69 

76 
6^ 

80 
64 

70 

51 

72 

49 

73 
51 

66 

44 

70 
37 

75 
40 

80 
47 

79 
64 

85 
67 

76 
54 

62 

52 

68 
60 

64 
63 

64 

46 

76 

57 

79 

42 

76 
40 

78 
62 

90 
62 

77 
49 

65 

47 

67 
35 

64 
37 

73.9 
49.9 

NEW  HAVEN  WS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
60 

71 
52 

74 
60 

76 
62 

77 
67 

74 
66 

79 
63 

70 
57 

72 
52 

72 

55 

67 

48 

67 
42 

73 
46 

77 
52 

76 
64 

80 
65 

67 
66 

63 
66 

68 
53 

63 

67 

65 

60 

77 
56 

74 

45 

73 

46 

74 

56 

82 
67 

72 

61 

65 

60 

65 

39 

65 

44 

71.9 
54.4 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

85 
57 

70 
49 

63 

41 

72 
49 

75 
88 

77 
56 

70 
61 

71 

51 

70 
42 

64 
46 

66 

47 

55 
36 

61 

38 

67 
46 

73 

50 

78 
59 

82 
66 

56 
50 

59 
48 

59 
49 

58 
52 

57 

54 

66 

43 

70 
42 

69 
46 

76 

60 

79 
58 

58 

45 

57 

33 

66 

39 

67.3 

48.7 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

84 
57 

81 
51 

73 
47 

76 
54 

77 
61 

85 
65 

79 
66 

81 

57 

73 
49 

74 
57 

73 
51 

71 
41 

70 
43 

77 
46 

81 
53 

80 
60 

86 
66 

65 
55 

66 

64 

69 

65 

63 

57 

65 

67 

78 

45 

76 

46 

75 
49 

77 
58 

91 

55 

67 

49 

67 

37 

67 
41 

74.9 
52.7 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

76 
69 

82 
52 

77 

44 

75 
51 

81 
63 

84 
62 

76 
64 

82 

55 

72 
48 

74 
58 

65 

46 

66 

42 

74 
42 

76 

60 

79 
68 

79 
64 

65 
62 

63 
56 

64 
52 

64 
53 

66 

52 

72 

58 

79 

44 

78 
44 

77 

55 

81 
65 

85 
56 

76 
47 

62 

39 

66 

38 

7*.» 
52.9 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

80 
61 

70 
48 

75 
39 

77 
48 

83 
69 

77 

56 

81 
64 

73 

53 

73 
42 

71 
53 

65 

42 

68 

34 

73 
39 

79 
44 

80 
55 

87 
60 

68 

54 

62 
64 

63 
51 

63 
53 

65 
52 

75 
63 

78 

40 

77 
41 

80 
54 

89 
62 

73 
50 

63 
47 

65 

31 

65 

33 

73.3 
49. S 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

77 
58 

65 
48 

73 
42 

76 
53 

81 
69 

76 

58 

71 
62 

65 

53 

68 
47 

68 

53 

61 

45 

65 
36 

71 
40 

77 
48 

80 
61 

82 
56 

76 

54 

61 
52 

60 
53 

58 
52 

57 

64 

71 

63 

74 

46 

71 

43 

79 
57 

81 

64 

74 
57 

61 

44 

62 

37 

58 

40 

70.0 
50.6 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

82 
60 

75 
50 

68 

41 

72 
51 

77 
58 

77 
57 

71 
66 

74 
53 

66 

44 

66 
64 

67 
47 

60 
36 

64 

40 

70 
46 

74 
62 

75 
57 

61 
57 

60 
52 

62 

50 

63 

53 

68 
63 

67 

64 

70 
47 

70 
43 

70 
62 

80 
62 

80 
54 

57 
45 

60 

34 

58 
35 

69.1 
50.1 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

82 
53 

70 
48 

72 
44 

76 
52 

82 

58 

78 
61 

80 
61 

71 

54 

70 
53 

72 
56 

71 

48 

67 
37 

74 

40 

79 
46 

79 
50 

84 
60 

80 
60 

67 
56 

64 

63 

64 
55 

63 

56 

74 
54 

73 

43 

73 
42 

76 

50 

86 
61 

84 
53 

61 

49 

64 
34 

63 

39 

73.3 
50.8 

STORRS 

MAX 
MIN 

77 
57 

67 

50 

71 
46 

74 
52 

80 
61 

71 

60 

78 
60 

69 

54 

68 

48 

69 

54 

62 

48 

65 
41 

71 
42 

78 
49 

76 
57 

82 
61 

62 

53 

60 
52 

62 

49 

SO 
52 

61 
60 

72 
55 

75 

47 

74 
47 

76 

63 

84 
63 

69 

49 

62 
45 

62 
39 

63 

39 

70.0 
51.1 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

MAX 
MIN 

82 
59 

77 
49 

74 
39 

52 

83 

79 
69 

81 

61 

69 
62 

70 

44 

72 
62 

71 

44 

66 

36 

73 
39 

79 
46 

81 
56 

85 

59 

83 
56 

62 

52 

65 

49 

62 
63 

60 
60 

74 
54 

77 
43 

75 
40 

80 

64 

87 
62 

83 
49 

64 
47 

64 
35 

62 
35 

73.6 
49.4 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

79 
64 

74 
47 

72 

41 

76 
48 

60 
61 

77 
61 

80 
64 

72 
62 

71 
40 

70 
50 

68 

41 

67 
33 

72 
38 

76 

44 

76 
53 

31 
61 

77 
57 

65 

64 

60 

65 

48 

76 
66 

75 
40 

75 
38 

76 

63 

84 
60 

81 
52 

65 
46 

65 

32 

65 

34 

73.6 
48.9 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

86 
61 

77 
56 

72 

43 

76 
53 

81 

60 

81 

53 

81 
68 

80 
57 

63 
46 

68 

64 

70 
46 

62 

38 

70 
42 

77 
48 

78 
56 

80 
57 

83 
60 

60 
53 

63 

60 

66 

64 

60 
52 

70 
52 

71 
46 

74 
44 

74 
63 

85 
64 

85 
60 

60 
4S 

60 
34 

62 
40 

72.5 
51.0 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
60 

67 

50 

70 
44 

70 
61 

77 
67 

73 

64 

74 

59 

66 

63 

69 

49 

70 
60 

62 

46 

64 

43 

68 

43 

72 
49 

82 

63 

70 
58 

59 

49 

54 

48 

58 

47 

64 

42 

66 

40 

62 

51 

78 
62 

79 
54 

76 

49 

78 

49 

53 

46 

66 

46 

64 

43 

62 

40 

68.1 
49.1 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

80 
60 

70 
51 

70 
46 

68 
63 

78 
56 

74 
50 

74 
61 

66 

53 

66 

48 

67 

50 

62 

47 

65 

42 

66 

44 

70 
46 

80 
66 

69 
65 

61 
46 

51 
49 

63 

48 

65 

41 

67 
39 

60 
61 

77 
50 

82 
64 

73 
64 

77 

50 

55 
46 

52 

45 

64 

41 

64 
42 

67.9 
49.1 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

74 
59 

65 
43 

65 

65 

75 
59 

72 

50 

70 
58 

70 
56 

66 
62 

64 
66 

63 

51 

62 

45 

65 

63 

65 

50 

71 
57 

71 
61 

63 

60 

56 
49 

57 
49 

60 
42 

61 

38 

60 
51 

72 
51 

77 
51 

74 
54 

75 
67 

74 
47 

55 

44 

63 

43 

62 

44 

66.4 
51.2 

BELFAST 

MAX 
MIN 

83 
61 

71 
56 

70 
42 

67 

48 

81 
60 

74 
49 

73 
60 

70 
55 

69 
60 

69 

47 

66 

46 

67 

41 

68 

43 

72 
47 

79 
53 

74 
61 

62 

52 

56 
50 

60 
50 

64 
44 

66 

39 

62 

48 

79 
60 

82 

51 

76 
48 

81 
61 

66 

46 

53 

45 

67 
43 

63 

37 

69.7 
49.4 

BRIDGEWATER 

MAX 
MIN 

BRIDGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

86 
65 

70 
54 

76 

42 

74 
61 

83 
62 

76 

64 

76 

63 

71 

50 

71 
46 

72 

48 

65 
48 

66 
42 

69 

41 

74 
46 

84 
45 

76 
59 

66 

61 

64 
48 

63 

47 

66 

43 

67 
48 

71 

47 

82 

48 

78 

46 

81 

46 

82 
69 

70 
48 

62 

44 

68 
42 

63 

38 

72.5 
49.4 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

78 
62 

69 
52 

66 
45 

67 
67 

81 
68 

72 

56 

68 
61 

6« 

64 

69 

61 

66 

60 

62 

46 

63 

41 

67 

41 

67 
50 

75 
66 

69 
61 

62 

61 

54 
50 

59 

49 

65 

43 

63 
39 

63 
52 

77 
48 

74 
46 

71 
54 

80 
58 

66 

46 

56 
45 

65 

42 

60 
38 

67.4 
60.0 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
57 

61 
43 

69 
37 

66 

46 

69 

46 

66 

45 

73 
52 

60 
46 

62 

44 

57 

45 

52 

41 

60 
37 

61 
41 

57 
35 

81 
48 

70 
47 

58 
39 

55 

44 

64 

40 

66 

33 

68 
36 

52 

46 

76 

45 

80 
55 

72 

53 

72 

41 

52 

38 

48 
42 

68 
36 

64 

34 

64.1 
43.1 

CORINNA 

MAX 
MIN 

SO 
61 

71 
55 

71 
36 

71 
42 

77 
67 

75 

43 

76 

59 

66 

49 

67 
43 

67 
42 

61 

43 

66 

35 

67 
39 

69 
33 

80 
49 

76 
61 

68 
44 

65 
48 

62 

46 

65 
32 

66 

35 

69 

46 

78 
39 

60 

43 

76 
49 

75 
61 

61 
38 

51 
44 

64 
36 

68 

31 

68.9 
44.6 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

MAX 
MIN 

86 
58 

72 
49 

64 
31 

73 
37 

71 
53 

75 
38 

65 

61 

72 
50 

65 

33 

62 

40 

60 
46 

49 
30 

60 
34 

61 
32 

67 
39 

80 
60 

69 

49 

52 
45 

60 
45 

54 
30 

65 

40 

63 

45 

61 
49 

75 

41 

72 
43 

78 
62 

67 
37 

59 
43 

50 
30 

59 
28 

65.2 

41.9 

OAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIN 

82 
54 

75 
52 

69 

44 

69 
53 

80 
60 

70 
62 

71 
60 

69 

50 

69 
47 

67 
49 

64 
45 

65 
40 

70 
42 

69 
46 

78 
53 

70 
62 

65 
50 

55 
50 

60 
48 

64 
43 

65 

41 

62 

60 

75 

47 

81 

50 

73 
50 

79 
63 

67 

48 

54 
44 

56 

40 

63 

40 

68.6 
49.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


NFW   FNCLAND 
SEPTEMBER    195B 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

il 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

EAST PORT 

MAX 
MIN 

68 
54 

65 
51 

67 
43 

66 
47 

74 
55 

72 

46 

62 

55 

70 
58 

67 

46 

59 
48 

63 

48 

67 
47 

64 

40 

67 
48 

68 
60 

60 
46 

63 

46 

57 
49 

66 

46 

65 

39 

55 

51 

74 
50 

62 
53 

70 
50 

80 
69 

61 
43 

48 

44 

64 

45 

64 

40 

66.4 

48  (4 

EAST  SANGERvILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

76 
60 

65 
55 

69 

40 

70 
48 

75 
59 

70 

4J 

74 
58 

65 
52 

64 
47 

63 

46 

60 
42 

68 
43 

66 
36 

80 
52 

75 
66 

66 
46 

68 
46 

69 
46 

69 
32 

66 
34 

67 
46 

79 
46 

78 
46 

79 
50 

70 
60 

61 
42 

60 

40 

58 
33 

67.9 
46.7 

EAST  NINTHROP 

MAX 
MIN 

80 
6S 

76 
52 

69 
41 

70 
50 

78 
60 

76 
50 

74 
62 

73 
52 

69 

46 

70 

48 

62 

44 

67 
39 

69 

42 

80 
54 

79 
60 

67 

50 

67 

47 

60 
47 

63 

40 

64 

40 

62 

60 

76 

45 

76 

77 

47 

78 
59 

71 
46 

98 

44 

64 
39 

62 

36 

69.7 
47.9 

FAHMIMSTON 

MAX 
MIN 

88 
62 

81 
53 

68 
36 

69 

47 

72 

49 

80 
47 

70 
53 

77 
47 

69 
40 

68 
43 

71 

44 

68 
37 

65 
36 

71 
40 

64 
63 

69 

51 

56 
49 

61 
48 

62 
36 

67 
36 

69 

41 

64 

79 

81 

45 

60 
54 

76 

43 

64 

45 

56 

36 

66 

31 

69.7 

44.3 

FORT  HE«T 

MAX 
MIN 

B3 
61 

7* 
47 

62 

37 

72 
43 

75 
54 

70 
44 

65 
53 

74 
51 

69 

45 

60 
41 

59 

45 

61 

41 

50 
35 

59 
45 

79 
54 

72 
36 

69 
42 

57 
37 

65 
32 

66 
36 

70 
45 

66 

40 

75 
55 

60 
52 

79 
47 

56 

34 

64 
41 

53 

36 

58 

30 

69.8 

43.1 

6AR0INER 

MAX 
MIN 

81 
62 

70 
51 

70 
39 

71 
49 

78 
58 

73 

46 

73 
60 

73 
51 

69 

46 

71 
46 

64 
42 

68 
37 

70 
41 

83 
51 

73 
56 

67 

49 

57 

47 

59 
46 

64 
35 

67 
36 

63 

49 

79 

43 

81 
42 

78 
47 

80 
60 

70 
45 

67 

43 

56 
38 

63 

34 

70.1 
46.4 

eOEENVILLE 

MAX 
MIN 

75 
59 

65 

50 

71 
33 

70 
44 

73 
58 

68 
37 

75 
55 

63 
50 

64 

48 

62 
38 

57 

43 

63 

37 

64 
36 

66 
38 

82 

45 

75 
61 

64 

46 

50 

44 

62 

44 

69 
32 

55 

33 

67 

44 

76 

47 

82 

60 

74 

45 

73 
53 

64 
42 

56 

42 

61 

36 

61 
30 

66.6 

44.1 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

HOOLTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

78 
59 

63 
39 

72 
35 

70 
49 

72 
46 

70 

43 

74 
54 

62 

49 

63 

44 

60 

46 

54 

41 

60 

33 

62 

41 

50 
33 

78 
60 

72 

49 

58 

46 

61 
45 

62 

35 

65 
30 

70 
34 

65 

47 

76 
45 

31 
58 

77 
54 

70 

44 

52 

40 

48 
43 

60 
38 

64 

36 

69.3 

43.7 

HOULTON  1  HE 

MAX 
MIN 

83 
58 

69 

49 

70 
36 

71 
49 

72 
47 

73 

45 

73 
55 

66 
53 

63 
42 

69 

49 

55 
46 

61 
37 

62 

40 

60 
35 

78 

45 

76 
54 

66 
45 

51 

43 

62 

46 

67 
29 

69 

34 

58 

46 

70 
46 

60 
66 

76 
51 

70 
57 

67 

42 

49 

42 

68 

40 

66 

34 

66.1 

46.0 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

73 
61 

65 
48 

74 
35 

66 

40 

73 
59 

66 

40 

77 
56 

64 
63 

62 
40 

62 

40 

57 

45 

61 
33 

60 
35 

65 

36 

77 

40 

76 
51 

71 
46 

63 
46 

63 

44 

57 

34 

64 
37 

60 
60 

72 
49 

75 
54 

73 

64 

72 
46 

60 
43 

60 
44 

60 
34 

60 
32 

66.3 
44.6 

JONESeoRO 

MAX 
MIN 

68 
55 

72 

50 

68 
37 

69 

43 

66 

53 

78 

45 

72 
56 

62 

56 

69 

43 

66 
47 

69 
43 

62 

35 

64 

42 

67 

36 

67 

40 

69 

54 

67 
46 

69 

47 

51 

47 

57 

40 

67 
37 

67 
36 

67 

38 

74 
39 

81 
47 

69 
50 

80 
43 

65 

42 

48 
41 

69 

37 

66.2 

44.3 

LEKISTON 

MAX 
MIN 

79 
61 

68 
53 

70 
45 

72 
32 

80 
58 

72 

55 

78 

60 

68 

54 

67 
52 

72 

51 

60 

49 

66 

44 

59 

42 

72 
50 

66 

55 

72 
62 

62 

50 

66 
49 

66 

48 

64 

45 

66 

43 

64 
62 

79 

49 

80 
46 

82 

52 

78 
65 

55 

45 

68 

46 

64 

43 

62 

39 

69.2 
60.2 

LONG  FALLS  OAH 

MAX 
MIN 

81 
59 

70 
50 

62 

38 

70 
38 

67 
46 

72 

42 

66 

42 

74 
53 

64 
42 

62 

43 

61 

48 

66 
35 

61 

36 

69 
36 

64 
36 

79 
46 

71 
47 

53 

45 

49 
45 

68 
32 

62 

35 

62 

41 

61 

46 

74 
46 

76 

51 

76 
62 

67 

43 

50 

44 

58 
35 

69 

33 

64.8 
42.9 

MADISON 

MAX 
MIN 

82 
56 

72 
54 

73 
38 

71 
45 

76 
60 

75 
50 

77 
51 

69 
45 

66 

43 

66 
43 

60 

44 

66 
36 

64 

38 

72 
36 

84 
40 

61 
67 

69 
52 

57 
49 

52 

49 

67 

39 

67 
36 

62 

49 

78 

43 

60 
48 

79 
48 

77 
65 

67 

43 

56 
46 

66 

41 

64 

35 

70.3 
46.4 

MILLINOCKET 

MAX 

MIN 

86 
63 

82 
53 

69 

38 

72 
50 

71 
53 

79 
43 

70 

49 

75 
54 

64 
48 

63 

42 

61 

44 

61 
42 

64 

42 

66 

37 

67 
45 

82 
66 

75 
48 

66 

46 

61 

46 

62 

33 

67 
35 

68 

37 

67 

49 

78 
49 

80 
47 

75 
54 

72 

44 

67 

44 

49 
42 

63 
34 

68.4 
45.5 

HILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 

MIN 

80 
60 

66 

40 

74 
36 

71 

48 

75 

47 

70 

41 

79 

58 

64 
52 

64 

43 

11 

59 

43 

66 

41 

67 
38 

66 
35 

81 

49 

73 
52 

69 

49 

50 
47 

61 

40 

69 
32 

70 

35 

56 

45 

61 

60 

63 

46 

76 

48 

76 

44 

53 

43 

49 

44 

66 

37 

64 

31 

67.7 
44.0 

OLD  TOKN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 

57 

67 

43 

71 

37 

70 
45 

77 
49 

73 

44 

75 
61 

65 

48 

65 

47 

66 

50 

62 
46 

63 

39 

67 
42 

67 

40 

78 
54 

72 
53 

50 
47 

62 

48 

69 

45 

66 

38 

67 
35 

68 

49 

76 

46 

82 

46 

77 
45 

77 
42 

64 

41 

51 
46 

63 
39 

64 
35 

67.5 
45.3 

ORONO 

MAX 
MIN 

83 
63 

76 
56 

76 

41 

71 
48 

60 
58 

74 
46 

73 
60 

68 

54 

67 
48 

67 

50 

64 

46 

65 

40 

67 

44 

69 
42 

79 
53 

76 
51 

67 
47 

56 
47 

57 
47 

68 

39 

59 
36 

66 

49 

76 
46 

65 
50 

76 
52 

77 

48 

72 
44 

50 
44 

66 

40 

64 
38 

70.2 

46.1 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

83 
63 

71 
55 

72 

49 

72 
55 

81 
63 

75 
57 

71 
63 

73 
54 

71 
52 

70 
52 

63 

49 

66 

43 

70 
44 

69 

51 

76 
62 

67 

54 

55 
53 

56 

50 

60 
49 

63 

47 

62 

45 

62 

53 

68 

48 

80 

54 

80 
55 

66 
60 

60 

47 

68 
45 

67 
47 

63 

43 

69.0 
52.1 

PORTLAND  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
60 

70 
49 

70 
39 

71 
49 

82 

56 

74 
55 

74 
62 

71 

49 

71 

44 

71 
47 

64 

42 

66 
35 

71 
36 

70 
43 

83 
55 

74 
61 

63 

51 

56 

50 

60 
49 

65 

41 

66 
37 

64 

47 

77 
42 

81 

43 

79 
51 

64 
57 

69 

46 

67 
46 

65 
40 

62 

33 

70.0 
47.2 

PRESOUE  ISLE 

MAX 
MIN 

80 
63 

69 
48 

69 
35 

69 
43 

69 
58 

68 

45 

74 

51 

64 
51 

62 

41 

68 

44 

66 

43 

61 
35 

62 

41 

59 
34 

80 
42 

76 
56 

56 
39 

53 
43 

63 

43 

66 
29 

67 
32 

62 

45 

73 

43 

79 

63 

74 
55 

72 
52 

60 

37 

49 

43 

59 
39 

64 
36 

69.8 

44.0 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

83 
62 

74 
50 

65 

41 

72 

43 

68 
46 

73 

46 

68 

50 

71 

54 

62 

44 

61 
43 

60 
46 

67 
38 

62 

39 

63 
37 

64 
39 

79 
49 

73 
46 

57 

44 

46 
45 

64 
40 

66 

40 

66 

44 

66 

45 

73 
47 

82 

51 

74 
56 

70 
46 

52 

44 

62 

37 

61 
39 

65.9 
46.0 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

76 
63 

69 

51 

69 

41 

69 
51 

79 
60 

70 

50 

69 

59 

70 
51 

68 

49 

64 

48 

65 

44 

63 

41 

70 
41 

70 
45 

73 

53 

67 
60 

63 
52 

55 

50 

51 

49 

64 
46 

66 
39 

62 

50 

77 
49 

82 

49 

70 
51 

61 

69 

66 

47 

52 

45 

66 

40 

64 
36 

66.1 

49.0 

RUHFORD  3  SH 

MAX 
MIN 

78 
56 

67 
43 

72 
37 

73 
45 

78 
48 

70 
40 

76 
53 

67 
47 

65 
42 

68 

43 

56 

41 

64 
39 

64 
38 

69 

36 

81 
47 

72 
57 

59 

48 

60 
47 

60 
43 

64 
40 

66 
42 

66 

49 

76 

43 

78 
43 

80 
47 

76 

44 

53 

45 

68 
43 

62 
37 

62 

33 

67.6 
43.9 

RUHFORD  1  S 

MAX 
MIN 

80 
60 

68 

49 

75 
38 

76 
45 

79 

45 

72 

4b 

78 
59 

68 
51 

67 

45 

69 

45 

62 

46 

r. 

69 
39 

70 
39 

86 
46 

77 
61 

60 
50 

52 

49 

60 
46 

68 
39 

66 

41 

69 

52 

80 
44 

82 
46 

82 

47 

79 
47 

61 
45 

60 
46 

64 
39 

63 

34 

70.0 
45.9 

SANFORD  2  NNH 

MAX 

MIN 

87 
6<> 

79 
56 

74 
38 

76 
43 

84 
62 

81 

50 

73 
63 

73 

46 

69 

43 

70 
44 

62 

44 

68 
35 

71 
37 

73 
43 

64 
46 

64 
64 

69 

49 

56 

48 

60 
47 

66 
38 

67 
42 

70 
52 

78 
40 

80 

44 

83 
49 

83 
62 

80 

48 

61 

44 

65 

37 

66 
30 

73.0 
47.0 

SQUA  Pan  DAM 

MAX 
MIN 

76 
61 

69 
50 

70 

30 

70 
41 

71 
57 

70 

39 

74 
52 

67 
51 

62 

35 

63 

41 

53 

42 

62 
29 

61 
36 

52 
28 

SO 
44 

76 

60 

58 
43 

53 

44 

62 

43 

66 
27 

69 

29 

61 

46 

76 
36 

80 

47 

74 
48 

69 
59 

62 

36 

63 

44 

62 

34 

65 
32 

66.9 

41.7 

UNITY 

MAX 
MIN 

80 
60 

65 

53 

71 

42 

71 
53 

76 
61 

72 
50 

78 

60 

67 
51 

65 

47 

67 
49 

61 

46 

64 
39 

66 

47 

67 

45 

78 
55 

76 

63 

65 

46 

54 
48 

68 
47 

64 
38 

64 
41 

60 
48 

76 

48 

.  80 
57 

76 

50 

76 
60 

60 
45 

50 
43 

62 

39 

67.9 
49.9 

MATERVILLE 

MAX 

MIN 

63 
66 

77 

53 

71 

41 

72 

49 

79 
62 

76 

48 

74 
62 

72 

54 

66 
46 

71 
47 

64 

47 

67 
38 

66 

42 

71 

43 

82 
53 

81 

63 

66 
50 

68 

49 

61 

48 

66 
38 

67 
36 

62 

60 

81 
42 

81 
46 

77 

50 

78 
65 

73 
46 

56 

46 

66 

41 

64 
36 

71.1 
48.6 

KEST  BUXTON  2  NNH 

MAX 
MIN 

82 
58 

70 
45 

•  70 
35 

75 
45 

60 
56 

73 

50 

76 
62 

75 
47 

70 
42 

71 
47 

64 

43 

65 

35 

73 
36 

74 
42 

83 
52 

72 
62 

66 

49 

62 
49 

62 

49 

67 

40 

66 

40 

68 
62 

77 
40 

62 

42 

82 

49 

85 
53 

62 

46 

67 

43 

66 

36 

62 
32 

71.3 
46.9 

•OOOLAND 

MAX 
MIN 

60 
64 

85 
58 

68 

39 

74 
44 

78 
54 

76 
43 

75 
46 

66 
50 

70 
47 

66 
48 

61 
46 

63 
38 

70 
43 

68 
38 

71 
41 

79 
58 

71 
47 

61 
48 

51 
49 

61 
36 

76 
35 

72 

39 

57 

46 

76 
49 

S4 
60 

79 
61 

81 
42 

60 
42 

47 
42 

64 
36 

69.7 
45.6 

MASSACHUSETTS 

AOAMS 

MAX 
MIN 

86 

61 

70 
52 

65 

39 

75 
42 

74 

60 

76 

50 

78 

57 

73 
56 

64 

44 

66 

47 

63 
51 

66 

36 

62 

40 

70 
45 

78 
66 

82 

61 

72 

60 

63 
63 

57 
52 

66 

64 

69 
54 

62 
67 

70 

44 

72 

44 

73 
47 

78 
58 

78 
58 

68 

46 

66 
36 

61 
36 

69.0 
49.9 

MWERST 

MAX 
MIN 

75 
56 

71 
47 

11 

78 
56 

83 

61 

75 
55 

74 
60 

69 
50 

71 

44 

71 
67 

60 
43 

67 
36 

73 
39 

76 
61 

84 
60 

82 
60 

62 

52 

69 
62 

63 
62 

62 

66 

61 
55 

74 

49 

76 
43 

74 
45 

ai 

67 

83 
67 

52 

49 

63 

42 

69 

37 

61 
36 

70.7 
50.2 

BEOFORO 

MAX 
MIN 

82 
68 

75 
55 

75 
41 

77 
54 

84 
62 

80 

54 

77 
68 

71 
54 

73 

51 

70 
54 

65 

46 

67 

39 

75 

43 

76 

49 

84 
59 

85 
64 

76 
53 

69 
63 

69 
53 

64 
64 

66 

64 

74 

64 

79 
46 

77 
47 

82 

57 

86 
66 

83 

50 

67 

46 

65 

36 

66 

37 

73.9 
52.4 

BIRCH  HILL  DAM 

•  MAX 

MIN 

85 
61 

71 
48 

75 
33 

77 
52 

88 
60 

80 
46 

72 
67 

71 
48 

66 

39 

69 

50 

63 

46 

65 
31 

70 
32 

75 
45 

81 
55 

80 
69 

70 
52 

66 

49 

60 
47 

62 

47 

64 
49 

71 

49 

75 
36 

73 

36 

79 

49 

60 
64 

80 

47 

61 
45 

63 
32 

63 
30 

71.6 
46.9 

BLUE  MILL 

MAX 
MIN 

80 
65 

68 

54 

73 

50 

75 
55 

60 
61 

76 

59 

78 
65 

69 

54 

70 
46 

66 
56 

63 

47 

65 
42 

71 
48 

74 
54 

79 
58 

85 

60 

61 

50 

68 
51 

56 

48 

62 
51 

66 
64 

71 
63 

75 

50 

76 
57 

79 
56 

87 
64 

76 
49 

57 

46 

62 

40 

62 

46 

70.6 
52.9 

See  Relerence  Notes  ToUowmg  Station    Index 
-   213    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
SEPTEMBER    1958 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
6<. 

73 

58 

74 
52 

78 

59 

83 
64 

77 

61 

82 

65 

71 
59 

74 
54 

70 
58 

66 

52 

65 
49 

75 

54 

70 
59 

84 
62 

86 
50 

62 

63 

60 

54 

68 

51 

66 

54 

68 
57 

73 

65 

30 
56 

SO 
57 

83 
60 

89 
67 

67 

51 

59 

48 

M 

46 

66 
50 

72.9 
66.3 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

81 
67 

79 

55 

76 
41 

75 
51 

83 
63 

77 
54 

SO 
67 

73 
53 

72 
50 

71 
53 

66 

45 

67 
38 

74 

40 

75 
48 

78 
57 

85 
62 

79 
55 

61 

56 

58 

51 

66 
45 

68 
52 

75 
54 

76 

44 

78 
43 

79 
66 

89 
64 

83 
63 

66 

49 

64 
37 

66 

34 

73.7 
61.2 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

MAX 
MIN 

77 
64 

68 

50 

72 

44 

74 

30 

81 
57 

76 
57 

75 
62 

72 

50 

69 

43 

68 

51 

66 

46 

64 
36 

70 
43 

70 
53 

78 
52 

83 
67 

77 
49 

68 

50 

62 

45 

60 

48 

64 
50 

71 
52 

74 
46 

73 
50 

79 

51 

84 
60 

76 

46 

73 

42 

67 
36 

61 

41 

71.7 
49.4 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

85 
68 

77 
57 

72 

50 

74 
56 

78 
62 

78 
58 

79 
67 

78 
56 

71 
61 

70 
68 

68 

50 

66 

45 

72 
47 

73 
52 

82 

59 

84 
64 

SO 
49 

58 

54 

58 
50 

62 

52 

66 

65 

70 
54 

76 
52 

78 
50 

80 
60 

84 
66 

84 
61 

60 

45 

63 

43 

64 

43 

73.0 
64.2 

CLINTON 

MAX 
MIN 

85 
60 

78 
54 

69 

43 

72 

50 

75 
61 

81 
55 

77 
66 

76 
55 

69 

49 

6S 

54 

69 

60 

69 

43 

67 

46 

71 
53 

75 
59 

79 
64 

81 
60 

62 
63 

57 

49 

60 

60 

63 

56 

64 

66 

74 
47 

76 

54 

74 
59 

76 
63 

83 

67 

59 
46 

62 

43 

66 

46 

71.2 
63.0 

COHASSET 

MAX 
MIN 

36 
67 

84 
57 

72 
45 

75 

58 

76 
57 

80 
55 

78 
62 

81 
56 

70 
52 

75 
63 

69 

48 

65 

41 

66 

47 

76 
48 

69 

55 

88 

55 

78 
64 

60 

47 

70 
53 

66 

68 

68 

48 

78 
61 

78 
56 

SO 
69 

88 

65 

58 

49 

66 

43 

68 

44 

73.9 
52.6 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

79 
66 

73 
55 

74 
46 

75 
56 

80 
65 

79 
59 

78 
67 

74 
58 

73 
50 

68 
58 

66 

61 

56 
42 

74 
46 

74 
53 

74 
60 

79 
63 

61 
58 

64 

57 

58 
52 

64 
49 

69 

54 

72 
55 

75 
47 

77 
47 

74 
59 

SO 
63 

70 
59 

57 
50 

64 

40 

67 

50 

71.3 
54.5 

EO&ARTOWN 

MAX 
MIN 

74 
64 

77 
55 

73 
47 

73 

51 

74 
54 

78 
60 

69 

61 

77 

66 

72 
62 

71 
63 

68 

60 

66 

45 

66 

44 

71 
61 

73 
53 

76 
68 

71 
68 

62 

66 

66 

51 

57 

51 

63 

48 

66 

62 

76 

48 

74 
49 

74 
55 

72 
58 

76 

54 

59 

48 

67 

44 

65 

40 

69.8 
52.2 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

81 
66 

71 
56 

72 

49 

75 

60 

SI 
65 

73 
58 

79 
66 

73 

58 

72 

50 

68 
68 

66 

52 

67 

45 

73 
65 

75 
55 

76 
61 

83 
55 

67 
56 

62 

55 

57 
51 

64 
52 

66 

55 

74 
55 

75 

52 

77 
52 

75 
60 

85 
64 

72 
61 

59 

48 

65 

42 

65 

49 

71.6 
56.3 

FITCHBUR6  2  S 

MAX 
MIN 

91 
66 

80 
53 

73 
43 

77 

49 

84 
58 

84 
52 

SO 
56 

76 
51 

71 
48 

75 
52 

72 

50 

65 
41 

71 
43 

77 
51 

79 

50 

85 
61 

86 
59 

60 
51 

57 
49 

63 

50 

64 

49 

67 

54 

77 
48 

82 

54 

78 

55 

85 

61 

88 

48 

62 

46 

64 

40 

68 

36 

74.7 
50.8 

FRAMIN6HAM 

MAX 
MIN 

91 
69 

81 
57 

72 
48 

79 
50 

80 
57 

82 
58 

SO 
60 

81 
56 

70 
48 

74 
53 

72 

48 

66 

44 

70 
45 

75 
62 

79 
56 

86 
68 

87 
69 

61 

54 

60 
60 

50 
50 

65 

64 

67 

55 

76 

46 

80 
46 

79 

48 

84 
58 

88 

58 

60 

47 

63 
41 

69 

40 

74.5 
62.2 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

83 
70 

74 
57 

76 

45 

78 
56 

86 
64 

79 
58 

76 
69 

72 
56 

75 
50 

70 
55 

66 

50 

71 

43 

77 
45 

77 

62 

86 
59 

84 
64 

67 
53 

57 
53 

59 
61 

67 
62 

69 

54 

74 
53 

81 
49 

80 
50 

84 
67 

89 
67 

81 
61 

63 
47 

69 

42 

68 

41 

74.6 
53.8 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

89 
58 

71 

53 

67 

42 

69 

44 

72 
56 

80 
50 

73 
53 

72 

53 

64 
42 

62 

42 

66 

51 

57 
35 

67 
37 

70 
41 

76 
53 

81 
37 

78 
68 

60 
48 

59 
49 

63 
50 

55 

60 

68 
50 

71 

43 

76 

42 

71 
43 

81 

56 

80 
66 

56 

46 

62 

34 

61 

35 

69.2 
46.9 

HYANNIS  3  NE 

MAX 
MIN 

78 
65 

78 
57 

72 
44 

74 
46 

80 
65 

76 

60 

76 

60 

78 
66 

72 

48 

70 
64 

70 
60 

64 

43 

73 

44 

70 
66 

74 
59 

75 
53 

71 
56 

66 

59 

60 

53 

62 

50 

67 
48 

66 

54 

73 
46 

76 

41 

73 
69 

81 
64 

76 
64 

57 
50 

60 

40 

59 
32 

70.9 
52.6 

KNIGHTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

90 
57 

76 

52 

68 
38 

72 

40 

77 
52 

81 
52 

70 
66 

72 

50 

68 
39 

68 

40 

70 
48 

61 
32 

66 

34 

76 
36 

78 
48 

83 
50 

84 
60 

62 
62 

50 
50 

65 
52 

62 

64 

60 

64 

62 

40 

75 

42 

75 

43 

83 
52 

80 
60 

60 
46 

62 
32 

64 
31 

71.0 

46.4 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

89 
67 

83 

55 

73 
42 

76 
46 

78 
50 

83 
56 

79 
68 

81 
65 

73 

45 

74 
47 

71 
48 

68 

41 

71 
42 

76 
46 

78 

54 

84 
69 

88 
60 

60 
65 

60 
49 

60 
51 

66 

60 

72 

51 

76 

44 

80 
46 

86 

40 

83 
59 

88 
58 

61 

47 

63 
38 

68 

38 

74.9 
49.9 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

79 
68 

71 
57 

75 
47 

77 
55 

84 
63 

SO 
52 

78 
68 

69 
56 

72 

49 

70 
54 

65 

49 

68 

43 

74 
44 

76 
67 

84 
69 

81 
63 

63 

64 

68 
63 

58 
50 

66 

66 

68 

64 

76 

53 

79 
49 

77 
48 

82 
56 

87 
66 

74 

50 

62 

47 

66 

41 

66 

42 

72.7 

53.4 

LOWELL 

MAX 
MIN 

86 
68 

79 
56 

78 
46 

78 
54 

84 
63 

83 
57 

78 
68 

74 
56 

75 
47 

76 
57 

66 

60 

71 
43 

76 

44 

77 
53 

87 
58 

86 
56 

72 
53 

57 
53 

60 
51 

72 

55 

70 
60 

78 
50 

82 

50 

82 
50 

85 
55 

87 
65 

86 

50 

66 

47 

69 

41 

68 

41 

76.3 
54.0 

MIOOLETON 

MAX 
MIN 

85 
69 

75 
57 

70 
43 

74 
55 

80 
62 

76 
56 

76 

68 

76 

57 

70 
50 

68 
56 

68 

49 

65 

45 

71 
46 

71 
51 

79 
60 

79 
55 

67 

55 

60 
65 

60 
61 

66 

60 

68 
56 

70 
54 

73 

50 

74 
52 

78 

69 

82 
68 

72 
53 

62 

48 

62 

42 

66 

41 

71.4 
54.1 

NANTUCKET  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
65 

69 
55 

70 
50 

69 
58 

73 
62 

66 

60 

72 
64 

71 
57 

68 

57 

68 

57 

65 

65 

62 

50 

68 
52 

70 
56 

70 
50 

72 
54 

66 

58 

68 
58 

59 
54 

61 

50 

66 
51 

66 

51 

72 

54 

69 

50 

59 
59 

72 
64 

67 
53 

55 

50 

60 
47 

63 

48 

67.3 
55.6 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

82 
64 

72 
58 

72 
53 

75 
62 

80 
67 

70 
60 

77 
66 

74 
58 

73 
58 

68 

58 

58 
62 

66 

48 

73 
56 

73 
69 

74 
64 

80 
66 

56 
69 

64 
57 

58 
54 

65 
54 

67 

58 

74 
58 

76 

56 

80 
68 

75 
61 

84 
67 

71 
53 

58 
48 

66 

45 

64 
52 

71.5 
67.6 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
53 

66 

43 

71 

36 

73 
54 

78 

53 

74 
51 

71 
66 

64 
48 

67 
43 

68 

51 

56 

40 

63 
33 

70 
39 

77 
49 

79 

53 

78 
67 

60 
50 

57 
50 

60 
49 

60 
60 

58 
53 

71 
51 

76 

47 

70 
41 

79 
55 

77 
62 

62 

47 

58 

41 

62 
37 

57 

34 

67.7 
47.6 

PLYMOUTH 

MAX 

MIN 

83 
68 

79 
56 

75 
47 

77 

55 

81 
63 

78 
57 

83 

68 

74 
56 

75 
49 

75 
56 

68 

49 

64 

43 

75 
60 

72 

64 

80 
60 

86 
54 

81 
54 

61 
56 

68 
62 

52 
60 

66 

53 

70 
66 

78 
52 

SO 
64 

79 
57 

90 
65 

85 

54 

55 

50 

63 
42 

67 

46 

74.0 

54.4 

PROVINCETOWN  1  NW 

MAX 
MIN 

78 
72 

77 
66 

73 
55 

73 
65 

80 
66 

74 
66 

84 
69 

72 
58 

74 

56 

71 
64 

53 
52 

74 
50 

71 

67 

74 
62 

72 
67 

76 
67 

67 
57 

63 

58 

57 
53 

65 
53 

58 

60 

65 

60 

74 
62 

76 
66 

73 
67 

78 

70 

71 
66 

56 

48 

64 
61 

64 

58 

70.9 
60.3 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

78 
67 

81 
55 

73 
43 

72 

46 

73 
55 

83 
56 

76 
60 

79 
56 

72 

49 

72 
52 

66 

50 

67 

43 

67 
43 

74 
46 

75 
53 

75 
61 

83 
59 

60 
57 

63 
52 

67 
48 

55 

50 

67 

54 

75 
49 

76 

43 

78 
44 

75 
59 

86 
69 

59 

60 

58 

40 

65 

37 

71.6 
61.2 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

80 
64 

71 
56 

70 
50 

72 

58 

78 
62 

72 
56 

74 
63 

70 
58 

71 
51 

67 
56 

63 

60 

64 

45 

71 
49 

67 
57 

78 
67 

81 
59 

62 

63 

59 
53 

56 
51 

61 

48 

66 

52 

63 

53 

74 
52 

74 
56 

78 
57 

87 
67 

67 
50 

56 

48 

63 
46 

63 

44 

69.2 
54.1 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

82 

68 

74 
54 

67 
53 

78 
57 

81 
65 

76 
59 

SO 
67 

68 

59 

71 
52 

70 
56 

67 

50 

62 

44 

75 
49 

67 
62 

82 

55 

81 
64 

66 
52 

61 
54 

68 
50 

63 
50 

64 
55 

69 
53 

76 
55 

68 

55 

83 
69 

85 
69 

80 
63 

69 

48 

63 
44 

62 

48 

71.2 
56.0 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

83 
63 

71 
54 

74 

51 

7* 
55 

83 
63 

78 
61 

79 
57 

76 
56 

74 
52 

71 
62 

68 
60 

63 

44 

74 
53 

69 
56 

73 
62 

78 
51 

62 
58 

64 
67 

57 
64 

62 

62 

67 
54 

65 
56 

77 
52 

78 
56 

74 
61 

83 
64 

65 
56 

56 

49 

63 
42 

66 

48 

70.9 
55.7 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

90 
59 

71 
54 

69 
41 

71 
42 

76 

53 

80 

51 

70 
63 

73 
49 

66 

46 

68 

48 

68 
52 

69 

38 

65 
38 

70 
41 

79 
50 

83 

53 

79 
59 

59 

50 

57 
60 

62 
63 

60 
51 

58 
51 

71 

44 

78 
44 

71 

49 

83 
50 

80 
58 

58 

45 

59 
36 

64 
33 

69.9 
48.0 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

85 
65 

76 

53 

75 
43 

78 
56 

85 
64 

84 
61 

75 
67 

71 
60 

72 

48 

74 
67 

69 

53 

69 

40 

75 
44 

81 
55 

85 
60 

87 
64 

83 

55 

60 
52 

68 

51 

63 
56 

63 

55 

76 

57 

77 
47 

77 
47 

80 
68 

86 

68 

82 

51 

67 

49 

65 

40 

66 

40 

76.1 
53.5 

STOCKBRIDGE 

MAX 
MIN 

74 
57 

65 

46 

71 
39 

75 
55 

78 
56 

76 

49 

73 
60 

64 

60 

65 
39 

68 
53 

55 
46 

54 

33 

70 
39 

75 
46 

80 
57 

82 
58 

67 
53 

60 
51 

60 
50 

60 
53 

60 
52 

69 

56 

72 

42 

72 

40 

80 
53 

80 
66 

67 

50 

60 
46 

60 
35 

58 
33 

68.6 

48.7 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

82 
68 

76 
55 

75 
46 

75 

53 

81 

64 

77 
56 

80 
68 

71 
66 

73 
46 

69 

55 

69 

48 

68 
39 

74 
43 

76 
49 

76 

50 

84 
63 

78 
55 

62 
57 

60 
61 

64 
47 

67 
55 

73 
56 

75 

46 

78 
43 

77 
57 

87 
65 

78 

53 

58 

49 

66 
36 

65 

36 

73.1 
52.4 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

88 
59 

77 

49 

70 
34 

75 
39 

73 
53 

84 
48 

76 
62 

72 
49 

69 
37 

72 
39 

69 
48 

60 
31 

68 
33 

74 
42 

77 
52 

66 
56 

80 
59 

50 
49 

57 
49 

60 
49 

60 

50 

61 

51 

75 
38 

79 

40 

74 
44 

81 

56 

83 

62 

64 
45 

63 

30 

68 

30 

71.5 

45.4 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

85 
59 

73 
48 

75 
40 

79 

54 

83 
63 

82 

51 

75 
64 

74 

51 

72 

43 

73 
63 

67 

50 

70 
35 

76 

37 

80 
47 

88 
52 

84 
68 

67 

53 

59 
51 

65 

60 

65 
52 

62 

63 

77 
66 

79 
42 

75 
44 

83 
53 

86 
51 

83 
50 

64 
47 

67 
36 

64 

33 

74.4 
49.5 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

81 
62 

71 
53 

75 
40 

77 

51 

83 
61 

77 

54 

80 
66 

70 
52 

71 

44 

57 
54 

56 

43 

67 
38 

74 
39 

76 
47 

82 

57 

86 
62 

63 
53 

69 
53 

59 

50 

55 

53 

68 

54 

75 
55 

77 

44 

77 

43 

81 
55 

88 
66 

73 
61 

61 
47 

65 

37 

64 
35 

72.6 
50.6 

WALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

80 
69 

72 
52 

75 
42 

76 
53 

81 

64 

76 
5b 

SI 
71 

79 
52 

70 
43 

67 
58 

66 
47 

66 
36 

71 
42 

74 
48 

80 
60 

85 
54 

64 
54 

60 
46 

58 
46 

64 
64 

67 
57 

76 

55 

76 

43 

75 

45 

78 
56 

86 
67 

77 
64 

59 

49 

62 
36 

62 

38 

72.1 
51.9 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

76 
54 

72 
50 

71 
33 

75 
48 

78 
31 

70 
46 

72 
62 

64 
49 

65 
37 

69 
49 

62 

48 

63 

31 

69 

34 

74 
45 

80 
48 

79 
56 

65 

50 

61 
48 

62 

47 

59 
50 

57 
49 

70 
54 

78 
39 

72 
40 

81 
47 

78 
66 

67 
48 

59 

42 

61 

31 

60 
30 

69.0 
46.0 

WEST  LYNN 

MAX 
MIN 

81 
64 

70 
56 

72 

47 

78 
56 

80 
62 

74 
58 

81 
67 

69 
56 

73 
50 

69 
65 

64 
49 

68 

45 

75 
47 

70 
55 

85 
57 

82 
63 

64 
63 

69 
52 

58 

49 

64 
49 

68 
51 

72 
63 

79 
51 

80 
54 

83 
57 

88 

65 

68 

50 

60 
46 

66 

42 

66 

43 

72.2 
53.4 

WEST  MEOWAY 

MAX 
MIN 

84 
68 

75 
52 

77 
36 

77 
48 

84 
62 

79 

63 

80 
66 

70 
54 

74 

43 

69 

52 

67 

46 

71 
35 

76 

40 

80 
47 

82 
57 

88 
64 

68 

54 

60 
54 

59 
60 

65 

54 

68 
53 

77 
55 

81 
41 

77 
42 

82 
57 

90 
67 

79 
51 

55 

47 

68 

36 

64 

33 

74.5 
60.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


NfW  ENGLAND 
1FPTEM8FR  1958 


Stauon 

Day 

Ol  M 

or.lh 

0 

1 

2 

3 

-) 

s 

6 

-! 

8 

9 

:,T 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

•ESTON 

MAX 
MIN 

83 
65 

78 
5k 

78 
33 

78 
52 

B2 
61 

81 
52 

79 
67 

76 
54 

72 
46 

71 
52 

68 
46 

69 
33 

76 
43 

78 

44 

84 
52 

84 

SO 

76 
52 

60 
51 

59 

47 

65 

53 

69 

53 

76 
52 

79 

42 

78 

47 

83 

63 

87 
64 

71 

46 

63 
45 

67 

34 

67 

74.5 
49.7 

■eSTOWcR  FIELD 

MAX 
MIN 

78 

5a 

72 

51 

75 

41 

77 
56 

83 
62 

74 
50 

75 
60 

67 
52 

72 

44 

74 
55 

64 
47 

69 
38 

74 
38 

81 
52 

84 
61 

85 
61 

62 
53 

60 
53 

64 
52 

63 

56 

62 
54 

77 
56 

77 

44 

75 
45 

60 
56 

66 
67 

69 

50 

65 
47 

66 
37 

63 
38 

72  •4 
51.5 

xOliCESTER  ua   AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
53 

65 
51 

71 
49 

73 
53 

80 
61 

73 
57 

74 
58 

65 

50 

67 
47 

67 
50 

60 

45 

63 

42 

69 

45 

74 
54 

79 
56 

61 
59 

60 

50 

55 

48 

58 
46 

59 
52 

61 
53 

71 
52 

75 

49 

73 
66 

76 
55 

82 
64 

64 

45 

60 

41 

61 

39 

59 

43 

66.3 

60.6 

aORCESTER 

MAX 
MIN 

78 
6<> 

67 
52 

73 

40 

76 

48 

64 
62 

78 
55 

77 
66 

69 
53 

66 

48 

68 

49 

63 

44 

66 

41 

70 
39 

76 
52 

81 
54 

82 
61 

65 
52 

57 

51 

60 
46 

64 

48 

65 
53 

72 
52 

76 

46 

76 

46 

80 
63 

84 
53 

69 
48 

61 
44 

62 
40 

63 
36 

71.0 
49.9 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
MIN 

83 
60 

65 

49 

72 
36 

71 
50 

75 
61 

73 

44 

73 
64 

67 
50 

65 
40 

66 

45 

56 

44 

62 

35 

62 
35 

67 

40 

80 
55 

75 
56 

64 
51 

54 
47 

60 
46 

61 
46 

56 
49 

67 
52 

75 

42 

75 

43 

SO 
50 

75 

57 

57 
42 

55 

44 

62 

31 

60 

35 

67.4 
46.8 

BERLIN 

MAX 
MIN 

90 
65 

7* 
50 

66 

35 

75 

40 

72 

49 

79 
45 

70 

46 

75 
53 

68 
42 

66 

46 

67 
47 

53 

37 

65 
37 

59 
39 

72 

43 

83 
51 

67 
55 

57 
46 

51 
48 

57 
43 

66 

44 

65 
49 

67 

45 

79 
41 

61 
47 

85 
51 

74 

44 

51 
45 

57 
33 

65 
33 

66.5 
46.1 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

80 
58 

62 

48 

73 
38 

72 
46 

74 
62 

70 
46 

72 
62 

63 
50 

64 
44 

65 

50 

53 

44 

62 

37 

54 
40 

66 

41 

SO 
53 

70 
56 

63 

54 

57 

47 

57 
45 

59 

48 

65 

50 

64 
52 

74 

44 

73 
46 

79 
39 

73 
63 

63 

47 

57 

45 

59 
33 

60 

40 

66.1 
47.7 

BLACKWATtR  0AM 

MAX 
MIN 

92 
58 

76 

54 

69 
35 

77 
46 

75 
52 

82 

44 

77 
51 

75 
50 

71 
44 

71 
48 

72 
43 

60 
34 

69 
34 

73 
36 

76 

37 

67 
53 

75 
58 

60 
49 

55 

49 

62 

50 

64 
51 

66 
52 

72 
42 

76 
39 

77 
47 

84 
63 

84 

53 

55 

44 

63 

34 

66 

30 

72.1 
45.7 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

93 
60 

78 
55 

70 
36 

76 

40 

71 

49 

82 
46 

73 

51 

74 

50 

72 

38 

71 

44 

72 

49 

55 
35 

68 
36 

67 
40 

73 

44 

67 

50 

70 
54 

61 
51 

57 
49 

63 

51 

64 
51 

68 
55 

71 
42 

80 
41 

78 

44 

85 
62 

81 
46 

56 
46 

63 

34 

66 

31 

71.5 
45.6 

CONCORD  MS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 

60 

71 

43 

75 
36 

76 
52 

84 
52 

78 

46 

75 
59 

71 
50 

72 
40 

72 

51 

61 
42 

68 

33 

74 
36 

74 
46 

65 

55 

79 
62 

63 

49 

57 

60 

62 

50 

64 
53 

68 

53 

75 

51 

79 

41 

79 
42 

65 

49 

86 

60 

61 

48 

64 

43 

67 
36 

62 
32 

72.2 
47.3 

OORHAM 

MAX 
MIN 

89 
57 

72 
55 

74 
40 

76 
46 

84 
61 

80 
54 

75 
66 

74 
52 

73 
49 

73 
50 

64 
42 

70 
34 

73 
39 

75 
45 

86 

50 

64 
65 

68 
51 

57 

50 

60 
50 

65 

48 

67 

50 

75 
53 

85 

42 

60 
46 

85 
53 

88 
65 

81 
50 

62 

45 

67 

40 

67 
32 

74.3 
49.3 

EAST  DEERING 

MAX 
MIN 

75 
56 

67 

50 

73 
33 

74 
50 

79 

50 

75 

43 

72 
55 

70 
46 

68 
42 

69 
46 

61 
46 

65 

31 

70 
35 

73 
44 

62 
50 

79 

60 

60 
48 

54 
46 

62 

41 

61 
50 

54 
47 

75 

51 

77 
36 

76 
41 

82 

50 

84 
62 

64 
45 

62 

42 

64 
35 

60 

30 

69.9 
45.4 

FABVAN 

MAX 
MIN 

70 

62 

45 

74 
26 

71 
39 

74 
56 

70 
36 

73 
60 

66 

47 

63 

40 

67 

38 

47 
41 

60 

27 

56 

28 

56 

36 

79 
47 

72 

47 

56 
45 

53 

44 

56 
42 

60 
42 

63 

46 

64 

46 

72 

33 

76 

31 

SO 
38 

76 
60 

66 

50 

52 

45 

59 
26 

60 
25 

65.5 

41.0 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

85 
55 

65 

45 

60 
36 

69 
39 

69 

50 

69 

40 

67 

40 

65 

49 

60 
39 

59 
42 

61 
42 

43 
30 

56 

31 

54 
34 

64 
34 

77 
49 

70 
51 

56 

45 

50 
45 

65 

34 

62 

36 

61 

43 

59 
38 

71 
40 

72 

43 

74 
62 

63 
37 

50 
42 

53 
28 

58 
29 

62.6 

40.6 

FRANKLIN  1  NK 

MAX 
MIN 

85 
60 

71 
50 

75 
36 

76 
47 

82 
60 

78 

46 

77 
67 

70 
49 

70 
42 

75 

46 

65 

44 

67 
36 

72 
37 

72 
46 

67 
46 

62 
52 

65 
52 

55 
49 

65 

50 

53 

53 

70 
52 

72 
53 

76 

41 

78 
42 

85 

46 

76 
64 

74 
60 

63 
45 

66 
33 

62 

33 

72.6 
47.9 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

92 
66 

80 
54 

66 

34 

74 

43 

77 

51 

SO 
47 

76 

54 

75 
47 

69 

40 

66 

45 

74 

44 

56 

32 

67 
34 

74 
42 

76 
46 

86 
50 

76 
58 

56 
46 

54 

46 

62 

60 

62 

52 

70 
52 

70 
38 

78 

36 

78 

45 

84 
50 

82 

51 

52 

44 

60 
31 

64 

30 

71.4 
46.5 

SRAFTON 

MAX 
MIN 

82 
53 

65 
50 

73 
30 

73 
38 

77 
57 

75 
38 

71 
65 

68 
43 

67 
32 

70 
42 

59 
40 

64 
28 

69 
30 

71 
40 

64 
48 

77 
59 

62 

46 

54 
48 

61 
46 

62 

50 

67 

49 

71 
53 

75 
33 

77 
34 

82 

43 

60 
61 

65 

48 

59 
42 

62 

31 

63 

27 

69.5 
43.5 

HANOVER 

MAX 
MIN 

80 
59 

68 
52 

75 

41 

76 
50 

79 
61 

74 
48 

73 
59 

70 
49 

70 
45 

70 
52 

58 
49 

67 
36 

69 
39 

73 
47 

65 
55 

73 
60 

62 
51 

55 
50 

65 
50 

65 

53 

67 
52 

72 

44 

79 
42 

76 
45 

83 
51 

60 
62 

54 
46 

60 

44 

64 

34 

60 
36 

70.1 
46.4 

KEENE 

MAX 
MIN 

SO 
58 

71 
51 

76 

37 

77 

47 

85 
60 

76 

45 

73 
67 

70 
50 

72 

39 

73 
52 

64 
45 

70 
35 

72 
35 

76 

51 

86 

53 

61 
60 

62 

51 

58 

50 

60 

50 

62 

53 

62 

54 

76 

55 

78 

41 

74 
44 

83 
51 

86 
66 

75 
50 

64 

47 

66 

30 

60 
33 

72.3 
48.7 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

77 
56 

68 

49 

76 
43 

72 

51 

62 
58 

74 

53 

74 
56 

66 
52 

68 

46 

68 
49 

56 

49 

66 

39 

68 
40 

72 
47 

85 
52 

73 
60 

60 
47 

54 
47 

60 
46 

62 
62 

65 
52 

70 
52 

77 
46 

76 
46 

83 

64 

60 
58 

56 

45 

62 

44 

64 

36 

61 
38 

69.4 
49.1 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

83 
57 

64 
51 

74 
35 

69 

39 

74 
56 

73 

42 

72 
60 

66 
52 

65 

37 

65 

45 

55 
42 

62 

35 

58 
35 

66 

41 

61 
43 

76 
58 

64 
62 

54 
47 

58 
47 

62 

40 

68 

49 

66 

53 

76 
39 

74 
37 

80 
44 

75 
52 

63 

41 

64 
46 

62 

29 

65 

31 

67,2 
44.5 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

7* 
55 

66 

40 

76 
39 

76 
50 

80 
46 

76 

47 

73 

56 

70 
48 

71 
42 

66 
52 

58 

40 

66 
35 

68 
37 

75 

43 

65 
53 

75 
59 

61 
51 

57 
50 

61 

60 

65 
53 

65 

49 

73 
45 

79 

39 

75 
44 

84 

50 

83 
62 

53 

46 

60 
40 

64 
31 

60 
33 

69.9 
46.0 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

76 
62 

70 
48 

76 
40 

78 
52 

82 
56 

76 
50 

74 
60 

68 

51 

70 
47 

70 
51 

56 

44 

68 
39 

72 
38 

74 
48 

64 
54 

76 
61 

63 
60 

59 
50 

59 
48 

63 
53 

67 
52 

72 

51 

76 
42 

75 
43 

81 
50 

84 
62 

63 
46 

60 

44 

62 

38 

62 
34 

70.7 
48.8 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 

MIN 

78 
64 

69 
53 

73 
36 

76 

49 

82 
59 

76 

49 

75 
66 

69 
50 

70 
44 

70 
47 

63 
42 

67 
34 

72 
34 

72 
46 

83 
50 

79 
61 

63 
52 

57 
51 

59 
50 

62 

51 

65 

51 

73 

54 

77 
40 

78 
41 

83 

47 

85 
61 

69 
49 

65 

45 

65 

44 

63 
32 

71.3 
48.4 

MONROE  i    NNE 

MAX 

MIN 

87 
63 

69 

53 

63 

40 

73 
41 

70 
56 

73 
47 

72 
48 

72 

54 

64 

44 

66 
45 

67 
48 

51 
39 

65 
39 

56 
41 

69 
43 

83 
55 

66 
59 

63 

50 

55 
49 

61 
49 

65 

51 

66 
53 

»7 

43 

76 

43 

73 

4C 

60 
55 

72 

44 

53 

46 

59 

31 

63 

31 

67.3 
46.9 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 
MIN 

76 
58 

62 

50 

69 

39 

71 

54 

75 
63 

73 

48 

70 
64 

66 

50 

63 

45 

67 
49 

56 
47 

60 
39 

65 

42 

66 

48 

79 
57 

75 
56 

61 
58 

58 
47 

57 
46 

60 
55 

62 

50 

66 

53 

70 
48 

71 
63 

77 
56 

78 
68 

69 

46 

56 

44 

58 

36 

58 
39 

66.6 

50.4 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

52 

37 

43 
30 

52 
37 

55 

43 

53 
43 

53 

41 

57 
37 

38 
32 

37 
30 

40 
32 

32 
27 

34 
24 

37 
29 

47 
28 

53 

44 

53 

44 

4« 
35 

43 
35 

41 
36 

46 
34 

44 
33 

42 
36 

51 
35 

58 
45 

57 
47 

57 
38 

41 
31 

32 
23 

33 

22 

37 
27 

45.6 
34.5 

NASHUA  i    N 

MAX 
MIN 

77 
55 

70 

49 

75 
37 

76 
50 

83 
59 

It 

76 
64 

69 
50 

71 

42 

70 
48 

63 

43 

67 
35 

73 
35 

75 

46 

83 
54 

81 
60 

63 

51 

57 
51 

60 
60 

65 
53 

67 

49 

75 
62 

78 

40 

78 
40 

83 
51 

86 

63 

65 

48 

67 
47 

67 

36 

65 

32 

72.1 
46.2 

NORTMaOOO 

MAX 
MIN 

82 
63 

71 
52 

71 
43 

75 

49 

84 
59 

77 
56 

75 
65 

70 
50 

70 
46 

69 
50 

65 

51 

65 

41 

72 

42 

72 
48 

84 
52 

61 
62 

69 
49 

55 
47 

56 
47 

66 
51 

72 

51 

70 
46 

77 
40 

77 
44 

82 

53 

85 
60 

71 
41 

63 

42 

64 
38 

64 
36 

71.9 
49.2 

PETERBORO  2  S 

MAX 
MIN 

82 
60 

65 
49 

73 
37 

73 
51 

76 
56 

74 
47 

71 
63 

67 

50 

66 

45 

67 
50 

61 
46 

64 

37 

63 

42 

73 
49 

81 
55 

77 
59 

59 
49 

54 
47 

57 
46 

60 
50 

64 

51 

71 
59 

74 
45 

75 
47 

80 
53 

62 
63 

60 
53 

59 

43 

60 
36 

63 
35 

69.0 
49.1 

PINKHAH  NOTCH 

MAX 
MIN 

73 
57 

62 

48 

70 
35 

67 
45 

72 
56 

64 

44 

72 

60 

63 
51 

62 

46 

61 
42 

57 
43 

60 
35 

56 

37 

66 
36 

76 
50 

71 
55 

56 
46 

51 
44 

50 
44 

57 
37 

56 
46 

63 

49 

72 

48 

75 
43 

82 

46 

74 
54 

55 

42 

53 
42 

58 
36 

55 

37 

63.6 
45.1 

PLYMOUTH  I  KNH 

MAX 
MIN 

90 
56 

75 
50 

67 
32 

74 
34 

72 

43 

77 

43 

72 

44 

73 

47 

70 

41 

66 

44 

70 
45 

57 
33 

64 
32 

68 
38 

71 
39 

85 
47 

71 
55 

60 
46 

54 

45 

61 
46 

62 

48 

67 
52 

69 

40 

76 
39 

78 

40 

63 
45 

83 
45 

47 

61 

37 

63 
26 

70.4 
42.6 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

80 
60 

72 

50 

70 

42 

74 
52 

60 
60 

72 
52 

76 
62 

71 
54 

71 
50 

70 
52 

65 

45 

67 
40 

72 
42 

66 
51 

83 

51 

80 
61 

63 
52 

57 

50 

60 
49 

63 
44 

60 

50 

70 
50 

77 
45 

80 
50 

63 
52 

65 
63 

65 

47 

6C 
44 

66 

36 

63 
36 

70.6 
49.6 

SURRY  MOUNTAIN  OAM 

MAX 
MIN 

87 
55 

75 

50 

67 
35 

74 
44 

75 
57 

79 

44 

74 
52 

72 
50 

68 
39 

70 

44 

69 

44 

59 
36 

69 

34 

73 
40 

74 
51 

85 
57 

76 

59 

62 

50 

58 

49 

60 
51 

63 
53 

62 
54 

74 
40 

79 
40 

75 

44 

82 
56 

85 

54 

57 
46 

61 
31 

66 
30 

71.0 
46.3 

WEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

92 

60 

74 
54 

70 
41 

79 

43 

60 

54 

81 

46 

76 

49 

73 
49 

70 
41 

73 

44 

70 
49 

66 
36 

68 
38 

70 
41 

77 
46 

85 
54 

73 
59 

63 
51 

57 
50 

63 
51 

65 
49 

67 
52 

74 

41 

61 
41 

6< 

4i 

84 
55 

80 
52 

54 

47 

61 
32 

65 

33 

72.1 
46.8 

■  INOHAM 

MAX 
MIN 

83 
65 

75 
56 

77 
37 

76 

45 

B4 
56 

79 

51 

77 
65 

76 
50 

73 
41 

72 
51 

65 
42 

68 
3* 

7S 
34 

74 
45 

as 

52 

83 
57 

64 
52 

58 
52 

60 
49 

65 
52 

67 
49 

75 
53 

80 
43 

79 
41 

84   86 
47   53 

73 
49 

65 
45 

67 

37 

65 

30 

73.7 
47.8 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

83 
6'. 

70 
54 

74 
40 

75 
52 

S3 
62 

77 
51 

79 
67 

72 
52 

68 
47 

73 

46 

63 

51 

65 

39 

72 
39 

71 
46 

83 

51 

79 
64 

64 
50 

56 

46 

63 
46 

65 
52 

69 
51 

69 
52 

75 
46 

78 
45 

80   81 
53   66 

69 

48 

63 

45 

63 

3e 

62 

it 

71.5 
50.2 

Se«  R«leTent«  Nola*  FoUowing  Skitian   Index 
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CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
SEPTEMBER    195B 


Station 

Day 

01  Month 

1 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

77 
56 

66 
52 

74 
35 

69 

41 

80 

58 

75 

45 

70 
52 

68 

51 

67 
42 

75 
44 

60 
45 

67 
33 

63 
34 

71 
40 

85 
46 

85 
45 

63 
51 

57 
47 

62 

47 

65 

49 

67 

49 

68 

52 

75 
42 

77 
41 

79 
44 

73 
58 

61 

44 

58 

44 

64 
33 

63 
28 

69.6 

45>3 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

75 
52 

70 
56 

72 

55 

74 
65 

76 
65 

70 
64 

74 
63 

70 
58 

58 
55 

67 
57 

56 

54 

63 

50 

63 
56 

70 
50 

69 
62 

69 
53 

64 
51 

62 

55 

61 
52 

66 

56 

66 

57 

73 

58 

71 

55 

70 
65 

69 

61 

71 
64 

64 
53 

61 

50 

62 

48 

63 

50 

68.1 
57.3 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

ei 

62 

72 
52 

76 

45 

76 
52 

82 
52 

76 
55 

31 
53 

72 
51 

71 
47 

60 
50 

64 
44 

68 
42 

73 
46 

77 
50 

78 
56 

85 
63 

68 
61 

60 
51 

58 

43 

62 
52 

67 
51 

74 
51 

76 

49 

76 

49 

78 

54 

39 
64 

69 

49 

60 

44 

64 
38 

63 

38 

71.8 
51.0 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

80 
67 

76 

53 

71 
40 

73 
53 

82 
64 

74 
51 

77 
58 

71 
53 

71 

47 

69 

54 

69 

44 

63 

39 

72 
40 

75 
49 

76 
59 

79 
53 

74 
57 

63 
57 

63 
51 

66 
54 

65 

49 

75 
55 

76 

43 

76 
42 

73 
67 

84 
53 

32 

53 

62 
48 

65 
36 

63 
35 

72.3 
51.8 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

83 
66 

73 
56 

72 
51 

76 
61 

82 
64 

73 
62 

78 
67 

75 
63 

74 
64 

67 
50 

69 
52 

68 

48 

74 
54 

74 
56 

72 

61 

77 
53 

74 
58 

64 
56 

60 
52 

67 
55 

66 

53 

75 
67 

75 
51 

81 

52 

72 
60 

81 
63 

71 
54 

60 

49 

H 

45 

66 

48 

72.1 
56.3 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
61 

71 
53 

71 
48 

76 

58 

32 
64 

70 
59 

31 
63 

71 
67 

71 
62 

59 
66 

65 
50 

57 

46 

73 
50 

73 
54 

78 
59 

35 
64 

64 
55 

64 
54 

59 
52 

64 
56 

65 
53 

75 
58 

73 
49 

77 
50 

73 
58 

88 
67 

70 
51 

61 
47 

65 

45 

63 

40 

71.7 
54.3 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

36 

58 

73 

53 

69 

40 

74 
40 

76 
56 

80 

51 

72 

61 

71 

50 

69 

40 

72 

40 

71 
45 

50 
35 

71 
36 

74 
40 

76 

54 

85 
67 

76 

53 

60 
50 

56 

50 

60 
51 

62 

63 

61 

53 

76 

41 

78 

41 

75 

45 

82 
56 

S3 
66 

56 

48 

61 

34 

68 

34 

71.1 
47.2 

BENNINGTON  2  NW 

MAX 
MIN 

81 
57 

68 
48 

77 
36 

78 
56 

30 
59 

32 

48 

74 
63 

59 
48 

70 
43 

67 

48 

65 

42 

69 
36 

76 
43 

82 
53 

83 
51 

75 
54 

67 
52 

67 
49 

62 

48 

62 

53 

60 
43 

73 
54 

76 

39 

74 
41 

84 
51 

79 
64 

65 

50 

62 

44 

63 
32 

62 

37 

71.4 
4S.4 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

85 
56 

65 

50 

72 

34 

73 

43 

76 

56 

74 

43 

71 
52 

57 
52 

67 
37 

55 

44 

60 
45 

62 

35 

61 

36 

68 
37 

80 
48 

80 
63 

70 
53 

59 
49 

61 
48 

54 
38 

66 

49 

63 

54 

76 

33 

79 
39 

77 
46 

77 
57 

68 
39 

55 

45 

62 

31 

6«.l 
45.4 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
55 

65 
46 

74 
43 

73 
50 

75 
55 

78 
50 

72 

53 

59 

53 

70 
47 

57 

54 

55 
60 

65 

38 

57 
45 

71 

43 

86 
64 

75 
58 

61 
52 

60 
52 

62 

51 

64 

52 

66 

51 

70 
50 

75 
45 

73 
47 

79 
61 

74 
60 

55 
48 

53 
45 

»4 
36 

61 

42 

68.0 
50.1 

CAVENDISH 

ma;i 

MIN 

87 
58 

68 

50 

75 
33 

76 
41 

82 
59 

74 

41 

73 
60 

70 
44 

69 
37 

63 
46 

54 
47 

66 

29 

70 
31 

75 
43 

86 

47 

80 
50 

53 
50 

56 

47 

60 
46 

62 
50 

51 

47 

74 
53 

78 

34 

76 

33 

85 

43 

SO 
63 

72 
46 

61 

42 

«5 

27 

59 
27 

71.1 

44.4 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

90 
61 

70 
51 

67 

33 

75 

34 

77 

45 

11 

73 

44 

72 
47 

70 
36 

71 
38 

67 
47 

56 

31 

56 
33 

65 
40 

71 

43 

83 
48 

56 

66 

64 
49 

55 
50 

69 
51 

63 

52 

65 
53 

71 
35 

79 
37 

75 
38 

81 
50 

77 
47 

52 

4« 

60 
29 

66 

28 

•«.8 

43.1 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

80 
55 

69 

51 

76 

39 

75 

54 

79 
62 

30 
47 

76 
65 

70 
52 

71 

46 

70 
52 

64 

41 

67 
35 

66 

43 

73 
43 

37 

59 

83 
59 

63 

51 

50 
50 

63 

51 

62 

60 

63 

60 

65 
52 

75 
45 

76 

50 

81 
59 

78 
61 

71 

55 

60 
50 

67 
36 

63 

41 

71.0 
50.5 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

84 

58 

65 

45 

77 

34 

73 
43 

79 
55 

79 

44 

75 
64 

68 

49 

59 

36 

68 
46 

55 
45 

65 
29 

58 
33 

75 
50 

81 
55 

76 
59 

63 

49 

67 
47 

63 

46 

62 
56 

60 
55 

74 
50 

79 

37 

76 
39 

81 
52 

79 
67 

68 

47 

59 

42 

60 
29 

62 

32 

70.2 
46.4 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

81 
59 

68 
46 

78 
36 

72 
52 

78 
53 

77 

42 

75 
54 

70 
52 

69 
33 

66 

43 

55 
45 

54 

34 

57 
41 

73 

39 

85 

55 

78 

61 

64 

49 

60 
49 

63 

51 

66 
47 

70 

49 

68 
53 

78 
37 

78 
41 

81 
58 

75 
65 

68 
43 

53 

40 

62 

30 

63 

33 

69.8 
46.3 

LEMIN6T0N 

MAX 
MIN 

86 
55 

84 
46 

68 

34 

72 

50 

76 
46 

72 

62 

58 
62 

69 

45 

71 

49 

64 
56 

66 

40 

68 

34 

60 
33 

65 

34 

79 
54 

74 
60 

50 
64 

58 
52 

66 

38 

64 

42 

66 

48 

66 

40 

75 

40 

73 
56 

76 

60 

72 

44 

50 

42 

55 

38 

58 
30 

55 

29 

68.0 
45.9 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

89 
59 

68 
52 

65 
39 

76 

40 

74 
56 

77 

4b 

75 
49 

73 
54 

53 
42 

69 

44 

63 
48 

52 

39 

53 
40 

53 
45 

71 
46 

84 
52 

69 
67 

66 

51 

57 

50 

64 
51 

64 
52 

66 
52 

69 
41 

76 
44 

75 

44 

83 
55 

72 

47 

54 
47 

56 

33 

63 

34 

68.3 
47.0 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
54 

62 

40 

73 
37 

71 
52 

75 

48 

70 

44 

72 
64 

67 

51 

67 

44 

64 
52 

52 
46 

62 

36 

58 
40 

70 
43 

81 
57 

73 
68 

65 

50 

54 
48 

63 

49 

62 

52 

63 
52 

67 

52 

76 

43 

73 
42 

81 
58 

76 

47 

52 

47 

50 

43 

62 

36 

59 

36 

66.3 

47.0 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

72 
42 

45 
35 

39 

60 

44 

56 

49 

48 

60 

46 

46 
39 

51 

34 

50 
36 

37 

33 

47 
32 

46 
38 

50 
39 

67 
45 

67 
49 

57 
36 

49 
40 

47 
41 

47 
41 

60 

50 
45 

60 

43 

62 

50 

60 
44 

47 

58 

38 

42 

33 

47 
31 

52 

34 

53.5 

40.3 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

70 
50 

65 
40 

75 
36 

72 
49 

75 

45 

70 
42 

70 
51 

63 

43 

66 

43 

57 
46 

51 
42 

62 

35 

56 

43 

71 
36 

83 
54 

75 
57 

59 

45 

55 
46 

62 

44 

63 

44 

57 

48 

67 

45 

73 

40 

76 
45 

80 
53 

75 
46 

52 

42 

53 
40 

66 

32 

63 

38 

67.0 
44.2 

NORTHFIELO  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

80 
60 

30 
48 

76 
33 

74 
46 

77 
60 

76 

51 

75 

42 

72 

53 

63 

40 

59 
50 

65 

43 

64 

33 

53 

38 

71 
39 

32 
52 

31 
60 

75 
55 

72 

48 

68 
48 

53 
51 

66 

45 

69 

43 

77 
38 

75 
40 

81 

51 

80 
66 

78 

45 

*« 

43 

64 
31 

63 

33 

72.4 
46.3 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

88 
58 

58 
51 

65 

40 

74 
40 

73 
58 

78 
49 

73 
46 

76 

54 

70 
40 

59 
41 

70 
50 

58 
33 

64 
35 

72 

40 

77 
50 

30 
53 

77 

57 

61 

50 

62 
49 

65 
48 

65 
49 

61 

50 

70 
41 

76 
41 

72 
42 

80 
47 

SO 
67 

57 

42 

64 
34 

62 

33 

70.2 
45.9 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

75 
51 

73 
46 

74 
39 

72 
42 

74 
64 

78 
47 

72 
57 

67 
53 

56 

41 

57 
53 

55 

50 

53 
37 

64 
41 

72 
50 

32 
56 

77 
60 

61 

53 

58 
51 

69 

50 

62 

54 

65 

47 

72 
56 

75 

41 

73 

41 

78 
52 

77 
67 

70 

51 

57 
45 

64 
32 

62 

37 

68.8 
49.1 

ST  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

71 
54 

69 

53 

76 
47 

73 
61 

73 
60 

75 

53 

71 
60 

72 
66 

70 
47 

57 
56 

67 

51 

65 

43 

59 
52 

70 
47 

85 
64 

73 
53 

64 

50 

59 

53 

66 

49 

66 

47 

69 

55 

76 

50 

75 
56 

78 
62 

77 
58 

59 
50 

56 

45 

66 

40 

62 
46 

69.5 

52.7 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

68 

50 

67 
51 

76 
37 

77 

60 

78 
60 

75 

43 

73 
56 

68 
54 

67 

40 

67 

49 

61 

47 

66 

37 

53 
38 

70 
42 

85 

48 

32 
60 

56 

65 

59 
48 

62 

48 

64 
45 

67 

52 

69 
54 

SI 

41 

78 

41 

34 
46 

83 
62 

71 

45 

68 
4« 

65 

32 

64 

33 

70.5 
47.6 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

82 

57 

63 

47 

58 
35 

70 
36 

70 
54 

72 

44 

70 
45 

65 

49 

59 
33 

60 
36 

64 
45 

43 
29 

57 
31 

64 
41 

63 
62 

76 
52 

66 

53 

58 
47 

53 
47 

55 
46 

56 

45 

55 

48 

64 

40 

70 
36 

68 

36 

76 

53 

74 
52 

53 

43 

52 
30 

56 
29 

63.5 

43.2 

VERNON 

MAX 
MIN 

87 
56 

77 
48 

71 
40 

75 
43 

76 
56 

85 

49 

74 
53 

72 
49 

71 
42 

73 

43 

71 

48 

61 

38 

70 
38 

75 
40 

73 
52 

87 
69 

60 
57 

64 
49 

69 

49 

63 

49 

63 
53 

61 

54 

77 
43 

77 
45 

72 
46 

81 
57 

87 
55 

67 
46 

64 
33 

69 
36 

72.6 

47.5 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

85 
60 

70 
50 

64 
39 

75 
41 

74 
60 

75 
46 

75 
53 

70 
52 

63 

45 

66 

61 

54 

48 

57 

37 

66 
35 

56 
35 

74 
44 

81 
69 

66 

64 

60 
48 

62 

47 

60 

51 

62 

50 

61 
54 

67 
41 

76 

44 

73 
46 

86 
56 

70 
47 

69 

45 

56 

34 

63 

37 

67.9 
47.0 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

90 
55 

68 
50 

64 
31 

78 
30 

72 
43 

74 
38 

72 

39 

71 
52 

67 
35 

65 
35 

67 
46 

51 
34 

63 

34 

54 
34 

65 
38 

82 
45 

69 

52 

58 

48 

64 
48 

62 

35 

64 

40 

68 

54 

66 

35 

78 

34 

75 
35 

78 
45 

70 
39 

54 
45 

55 
28 

62 

28 

67.6 
40.2 

WILDER 

MAX 
MIN 

88 
63 

72 

55 

57 
42 

71 

43 

74 
56 

30 
49 

72 

49 

59 

50 

53 

44 

70 
45 

53 

48 

55 

33 

56 

39 

69 

41 

72 
48 

84 
56 

72 
59 

62 

50 

57 

51 

63 
51 

66 
52 

64 
51 

72 
43 

78 

40 

72 

46 

79 
55 

7« 

53 

54 
46 

60 
34 

66 

29 

69.4 
47.5 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

89 
63 

72 
52 

65 
36 

73 
40 

76 
54 

76 

45 

75 
51 

74 
47 

68 
39 

58 
43 

70 
49 

56 

34 

65 

37 

71 
45 

74 
49 

83 
54 

72 

66 

61 

49 

55 

49 

61 

60 

63 

49 

63 

55 

71 

33 

78 

41 

77 
43 

84 
56 

80 

51 

55 

45 

59 
30 

63 

32 

69.9 
46.2 

See  Relerence  Noles  Fallowing  Station    Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW    ENGLAND 
SEI>TEUBER    1958 


Station 

Day  of  moDtb 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COVENTRY,  CONN. 

EVAP 
WIND 

.20 
99 

.21 
75 

.12 
47 

.17 
47 

.11 
60 

.12 

32 

.06 
92 

.10 
41 

.11 
48 

.14 
68 

.09 
77 

.10 
58 

.11 
30 

.12 
28 

.12 
36 

.17 
71 

.18 

65 

54 

.04 
61 

.05 
28 

.03 
16 

82 

.14 

47 

.14 
22 

.11 
40 

.11 
77 

.14 
49 

70 

.14 
84 

.10 
29 

B3.64 
1633 

ROCHESTER,  MASS. 

EVAP 
WIND 

.15 
73 

.19 
33 

.20 
25 

.18 
23 

.14 
52 

.08 
14 

.10 
50 

.14 

51 

.11 
33 

.18 
51 

.00 
49 

.13 
35 

.12 
13 

.14 
14 

.11 
37 

.13 
50 

.15 
49 

.02 
53 

.03 
26 

.01 
14 

.09 
17 

.04 
29 

.08 
30 

.12 
10 

.12 
20 

.10 
58 

.13 
38 

.08 
58 

.01 
35 

.12 
14 

3.20 
1054 

LAKSPORT  2,  N.  H. 

EVAP 
WIND 
HAX 
MIN 

.37 
70 
88 
83 

.22 
65 
76 
80 

.18 
40 
72 
SO 

.22 
45 
76 
43 

.07 
70 
69 
50 

.24 

20 
84 
60 

60 
71 
54 

35 
70 
59 

.30 
20 
68 
51 

35 
75 
45 

95 
65 

51 

.29 
40 
58 
47 

.22 

15 
71 
38 

.09 
10 
68 
42 

.10 
15 
74 
47 

.21 
65 
80 
51 

.04 
10 
65 
60 

50 
60 
47 

45 
49 
45 

.18 
10 
57 
45 

.07 

5 

61 

50 

.00 

5 

64 

52 

.14 
20 
70 
51 

.18 
15 
77 
45 

.06 
25 
73 
49 

.10 
45 
79 
52 

15 
83 
84 

5 
54 
44 

.21 
35 
63 
43 

.09 

15 
66 
36 

B3.94 
1000 
69.5 
49.8 

MASSABESIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 
WIND 

.25 
47 

.22 
46 

.14 

26 

.08 
31 

.11 
22 

.12 
25 

.03 
29 

.08 
20 

.14 
29 

.05 
29 

.11 
42 

.11 
19 

.11 
22 

.08 
11 

.15 
35 

.07 
13 

.03 
45 

.03 

68 

.02 
40 

.04 
8 

.11 
17 

.04 
30 

.12 
23 

.14 
26 

.07 
27 

.09 
29 

.11 

29 

.09 
31 

.11 
35 

.09 
28 

2.94 
882 

KINGSTON.  R.  I. 

EVAP 
WIND 

.13 

.23 

.14 

.21 

.11 

.01 

.12 

.20 

.24 

.00 

.09 

.15 

.06 

.18 

.15 

.04 

.16 

.04 

.04 

.06 

.03 

.05 

.14 

.11 

.14 

.15 

.13 

- 

.11 

.03 

B3.36 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Tine 

Day  of  month 

1 
< 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

STORRS,  CONN 

I 

MEASURED  UNDER  SOD 

1-2  INCHES 

HAX 

MIN 

80 
72 

74 
56 

76 
62 

74 

65 

78 
67 

73 
70 

76 
70 

73 

66 

73 
62 

69 
64 

66 
60 

70 
58 

70 
59 

73 
62 

73 
64 

78 
66 

70 
64 

66 
62 

66 
62 

66 
61 

66 
62 

64 
62 

72 

60 

69 

61 

71 
62 

76 
67 

72 

60 

64 
58 

65 

54 

62      70.8 
54      62.7 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

79 
73 

74 
69 

74 
65 

73 
66 

76 
69 

74 
70 

75 
72 

72 
68 

72 
65 

70 
67 

66 
63 

69 
60 

69 
61 

72 
63 

72 
66 

76 
68 

71 
66 

66 
63 

66 
63 

66 
62 

66 
63 

64 
63 

71 
62 

69 
62 

70 
64 

74 
68 

72 
62 

64 
60 

64 
56 

62      70.3 
57      64.5 

8  INCHES 

HAX 

MIN 

72 
69 

69 
69 

69 
66 

68 
66 

70 

67 

70 
68 

69 
68 

68 
67 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

68 
68 

68 
66 

66 
64 

64 
62 

64 
62 

62 
62 

62 
62 

64 
62 

64 
62 

64 
62 

67 
64 

67 
63 

63 
60 

60 
58 

80      86.0 
58      64.1 

XINGSTON,  R.  I. 

MEASURED  UNDER  SOD 

2  INCHES 

HAX 
MIN 

74 
66 

71 
85 

70 
61 

68 
63 

72 
65 

68 
66 

71 
66 

68 

64 

68 
60 

64 
63 

64 
58 

65 
56 

65 
56 

66 
38 

68 
62 

70 
63 

67 
83 

63 
62 

61 
59 

62 

59 

62 
59 

66 
60 

67 
58 

64 
57 

6S 
60 

69 
62 

67 
57 

58 
55 

61 
53 

58 
57 

66.1 
60.4 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

73 
68 

72 

67 

70 
63 

69 
66 

72 
67 

69 
68 

71 
68 

69 
66 

69 
63 

65 
64 

64 
61 

65 
58 

65 
58 

66 
60 

68 
63 

70 
66 

68 
64 

64 
63 

62 
61 

63 
60 

62 
60 

65 
60 

66 
60 

64 
59 

64 
61 

68 
63 

67 
59 

58 
56 

60 
54 

57 
56 

68.2 
62.1 

8  INCHES 

5  PM 

70 

69 

68 

68 

69 

69 

68 

68 

66 

66 

64 

64 

63 

65 

65 

87 

66 

65 

63 

64 

63 

64 

63 

63 

64 

66 

64 

61 

60 

59 

65.1 

12  INCHES 

5  PM 

70 

69 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

67 

66 

65 

64 

64 

64 

65 

66 

87 

66 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

62 

61 

60 

65. S 

BURLINGTON  UNIV  OF  VT,  VT. 

MEASUBED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 

MIN 

70 

66 

69 
62 

67 

65 

fin 

72 
64 

67 
■it 

70 
65 

67 

67 

65 

60 
57 

64 
57 

58 

55 

64 
57 

68 
59 

66 
Bl 

63 
60 

61 
58 

62 
5H 

64 

63 

59 

65 

BO 

64 

55 

64 
56 

66 

60 

67 

60 

60 

58 

58 

56 

60 

51 

58 
52 

64.1 
58.4 

3  INCHES 

MAX 

MIN 

70 
67 

69 
63 

66 
58 

65 
61 

70 
64 

66 
60 

89 
66 

67 
63 

66 
59 

64 
60 

61 
58 

63 
54 

58 
56 

62 
54 

66 
59 

65 
64 

63 

61 

61 
59 

62 
59 

63 
58 

62 
60 

64 
60 

63 
57 

62 
57 

65 
60 

66 
61 

60 
59 

59 
57 

60 
53 

5«' 
53 

63.8 
59.3 

10  INCHES 

MAX 
MIN 

68 
67 

87 
65 

65 
62 

64 
63 

65 
64 

65 
63 

65 
64 

65 
64 

1 

64 
62 

63 
62 

62 
60 

60 
58 

60 
58 

59 
57 

62 
59 

62 
62 

62 
61 

61 
60 

60 
59 

60 
59 

60 
60 

61 
60 

61 
59 

60 
59 

62 
60 

62 
62 

62 
60 

60 
59 

58 

57 

58 

56 

62.1 
60.7 

STORRS,  COHN  -  Soil  Type:   Woodbrldge  loaat.   Grouod  Cover:   Grass  Sod.   Instrumentation  3  Level  Bristol  Tenp  Recorder. 

KINGSTON,  R.  I.  -  Soil  Type:   Brldgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  Blue  Grass,  clipped  to  2  Inches. 

Instrumentation  -  2  and  4  Inch  depths  -  Thermocouple  with  Bendlx-Prlez  Recorder.   8  and  12  Inch  depths  -  Standard 
Soli  ThermoBeters . 

BURLINGTON  UNIV  OF  VT,  VT.  -  Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  graaa. 

Instrumentation  -  Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


See  Referen 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
SEPTEMBER   1958 


gBcaiii-tB-tofc**in«.  »-  c. 5/ft> 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1958 


oicqni-fB-toh«»in> 


laollnes  are  dravn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fro«  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1958 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW   ENGLAND 
SEPTEMBER    1958 


/"^        Gardloe'r     Danarlscotta  Hills 

-"        ,  Rockland   1    t  fQ- Rockland 

F    r-     60'  L    ^v:?--,-|C0A6JAL^  k^A?'   I    ^    ^ 


-6-       /  [ft^  n 

Hira»   2s       /  /Brunswick       I 

V 

-iJ-'VPor 
West    Buxton    **    " 


/Brunswick      7 

I  m  in  V       60° 


STATION  LEGEND 

O    •  O  Precipitation    only 

(D  Precipitation,    storage 

O  -♦  -O-  Precipitation   and  Temperature 

-(^  -^  -(^  Precipitation,  Temperature   and  Ci/oporation 

Type  of  gage         O      l^on- recording, 
•    Recording,      3      5o/A   ///7»J 

Double  circle  combinations  indicate  ttie  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


^_^ 

OBSERVATION 

d 

g 

u 

o 

< 

TIME  AND 

SB 

£" 

p 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

i 

1 

OBSERVER 

i 

1 

§ 

1 

1 

1 

1 

if 

CONNECTICUT 

ANSON I A 

0120 

NEW  HAVEN 

41 

20 

73  09 

20 

6A 

ANSON I A  WATER  CO 

BAKERSVILLE 

0227 

LITCHFIELD 

41 

50 

73  02 

710 

8A 

WATER  BUR  HARTFORD 

BALTIC 

02»1 

NEW  LONDON 

41 

37 

72  06 

HIO 

BALTIC  MILLS  CO 

BARKHAMSTED 

0299 

LITCHFIELD 

41 

56 

72  57 

420 

8A 

WATER  BUR  HARTFORD 

BEACON  FALLS 

0373 

NEW  HAVEN 

41 

27 

73  03 

180 

INACTIVE   1/58 

eLOOMFlELD 

OASJ. 

HARTFDRO 

41 

50 

72  44 

165 

C 

EN6  DEPT  HARTFORD 

BRIDGEPORT  Md  AP 

0  806 

FAIRFIELD 

41 

10 

73  08 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BROOKLYN 

WINDHAM 

41 

71  57 

275 

DONALD  J.  FIELDS 

BULLS  BRIDGE  DAM 

0941 'LITCHFIELD 

41 

39 

73  29 

260 

MID 

7A 

CONN  LIGHT  *  POWER 

BURLINGTON 

0973  HARTFORD 

41 

48 

72  58 

460 

8A 

WATER  auR  HARTFORD 

CANOLEWOOO  LAKE 

1093|FAIHFIELD 

*1 

29 

73  28 

500 

C 

CONN  LIGHT  ♦  POWER 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

lAeeiMlDDLESEX 

41 

28 

,ST  PARK  ♦  FOREST  COM    [ 

COLCHESTER 

1A«  NEW  LONDON 

41 

34 

72  17 

400 

6P 

6P 

RAYMOND  J.  RUS2ALA 

COLLINSVILLE  1  S 

1536, HARTFORD 

48 

72  56 

300 

8A 

COVENTRY 

1689 

TOLLAND 

41 

46 

72  21 

480 

12M 

12M 

12H 

UNIVERSITY  OF  CONN 

CREAM  HILL 

1715 

LITCHFIELD 

41 

52 

73  20 

1300 

5P 

SP 

CREAM  HILL  FARM 

OANBURY 

17«2 

FAIRFIELD 

41 

23 

73  28 

510 

7A 

7A 

H 

JOSEPH  P,  SIHKO.  JR. 

OAWSON  LAKE 

1798 

NEW  HAVEN 

41 

22 

72  59 

160 

8A 

DERBY 

IB** 

FAIRFIELD 

41 

19 

73  05 

70 

BA 

BIRMINGHAM  WATER  CO 

EAST  HAVEN 

2169 

NEW  HAVEN 

*l 

17 

72  52 

30 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

2288 

FAIRFIELD 

41 

14 

73  15 

2«0 

SP 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

FALLS  VILLAGE 

2658 

LITCHFIELD 

41 

73  22 

580 

6P 

8A 

CONN  POWER  COMPANY 

6R0T0N 

3207 

NEW  LONDON 

41 

21 

72  03 

39 

MID 

MIO 

H 

GROTON  PUBLIC  UTIL 

HARTFORD 

B^iAA 

HARTFORD 

41 

72  42 

140 

C 

ENQ  DEPT  HARTFORD 

HARTFORD  BRAINARO  FLD 

3*51 

HARTFORD 

41 

44 

72  39 

15 

MIO 

HID 

C  H 

SWG  TREATMENT  PLANT     ' 

HARTFORD  W6  AIRPORT 

3456  HARTFORD 

41 

56 

72  41 

169 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU     \ 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

3583 .FAIRFIELD 

41 

14 

73  16 

240 

7P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC    . 

JEWETT  CITY 

3857. NEW  LONDON 

41 

400 

C 

JEWETT  CITY  WTR  CO 

LAKE  KONOMOC 

3989 i NEW  LONDON 

41 

24 

72  U 

160 

BA 

NEW  LONDON  WTR  WKS 

LAUREL  RESERVOIR 

40961FAIRF1ELO 

41 

10 

73  33 

340 

SA 

STAMFORD  WATER  CO 

MANCHESTER 

'.'.'.3 

HARTFORD 

41 

46 

72  29 

392 

eA 

MANCHESTER  WTR  DEPT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

TOLLAND 

SA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MEAD  PDND  RESERVOIR 

<>SS9 

FAIRFIELD 

41 

12 

73  31 

480 

STAMFORD  WATER  CD 

MIDOLETOHN  «.  ¥ 

'.767 

MIDDLESEX 

41 

12M 

12M 

KORNEL  BAILEY 

MILFORD 

4  790 

NEW  HAVEN 

41 

12 

73  05 

30 

JNEW  HAVEN  WATER  CO 

MOHAWK  RANGER  STA 

'.933  LITCHFIELD 

41 

50 

73  18 

1440 

8A 

H 

ST  PARK  +  FOREST  COM 

MOOOUS  RESERVOIR 

SOielMIDDLESEX 

72  26 

380 

c 

FRANK  P.  0  NElLL 

MOUNT  CARMEL 

5077  NEW  HAVEN 

41 

25 

72  55 

200 

6P 

6P 

CONN  AGR  EXP  STA 

NATCHAUG  RANGER  STA 

5125JW1NDHAM 

41 

53 

72  05 

8A 

ST  PARK  ♦  FOREST  COM 

NATHAN  HALE  ST  FOREST 

5131  TOLLAND 

41 

46 

72  21 

570 

8A 

ST  PARK  •  FOREST  COM 

NEW  HARTFORD 

5262 

LITCHFIELD 

41 

53 

72  57 

360 

8A 

WATER  BUR  HARTFORD 

NEW  HAVEN  we  AIRPORT 

5273 

41 

16 

72  53 

6 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

NEW  I NG TON 

5285 

HARTFORD 

41 

42 

72  44 

150 

c 

EN6  DEPT  HARTFORD 

NORFOLK  2  SH 

5'.*5 

LITCHFIELD 

41 

73  13 

1360 

EDWARD  C.  CHILDS 

NORTH  BRANFORO 

NEW  HAVEN 

41 

20 

72  46 

210 

8A 

NORTH  GUILFORD 

56'.! 

NEW  HAVEN 

41 

23 

72  43 

260 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

NORWALK  GAS  PLANT 

41 

07 

73  25 

37 

8A 

CONN  LGT  +  PWR  CO 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

5910 

NEW  LONDON 

41 

32 

72  04 

20 

lOA 

lOA 

H 

DEPT.  PUBLIC  UTIL 

PAUCHAUG  FOREST 

6131 

NEW  LONDON 

ST  PARK  ♦  FOREST  COM    | 

PEOPLES  HANGER  STA 

6239 

LITCHFIELD 

41 

56 

73  00 

435 

8A 

ST  PARK  ♦  FOREST  COM 

PROSPECT 

6597  NEW  HAVEN 

41 

30 

72  57 

420 

BA 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

PUTNAM 

66A5  WINDHAM 

41 

54 

71  54 

240 

8P 

7A 

C  H 

ALPHONSE  BONNER 

PUTNAM  LAKE 

6655|FA1RFIEL0 

41 

05 

73  38 

300 

8A 

GREENWICH  WATER  CO 

ROCKVILLE 

6962  1  TOLLAND 

41 

52 

72  26 

510 

c 

ROCKVILLE  UTR    ♦  AGUE 

ROCKY  RIVER  DAM 

6966 

LITCHFIELD 

41 

35 

73  26 

220 

7A 

CONN  LIGHT  +  POWER 

ROUND  POND 

7002 

FAIRFIELD 

41 

16 

73  32 

785 

3P 

RIDGEFIELD  WTR  SUP 

SALISBURY 

7109 

LITCHFIELD 

41 

1015 

5P 

HAROLD  MYERS 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

7157 

FAIRFIELD 

41 

15 

73  21 

295 

5P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

SHEPAUG  DAM 

7373 

LITCHFIELD 

41 

43 

73  18 

641 

12M 

12M 

C 

BUR  ENG  WATERBURY 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

7*32  HARTFORD 

41 

39 

72  49 

370 

BA 

H 

WTR  COM  NEW  BRITAIN 

STAFFORD  SPRINGS 

79*6; TOLLAND 

41 

57 

72  le 

565 

6P 

MRS  DOROTHY  M,  GIRARO 

STAMFORD  5  N 

7970  FAIRFIELD 

41 

08 

73  32 

200 

5P 

5P 

c 

STAMFORD  MUSEUM 

STEVENSON  DAM 

8065:FAIRFIELO 

23 

73  10 

CONN  LIGHT  *■    POWER 

STORRS 

8138  TOLLANO 

41 

48 

72  15 

600 

MIO 

HID 

CG 

U  OF  CONN  AGR  DEPT 

TORRINGTON 

8'.36IlITCHFIEL0 

41 

46 

73  07 

580 

AR 

TORRINGTON  WTR  CO 

TORRINGTON  2 

ev-l  LITCHFIELD 

41 

48 

73  08 

603 

8A 

TORRINGTON  REGISTER 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

8<.ee  FAIRFIELD 

41 

17 

320 

7P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

WATEHBURY  RADIO  WBRY 

S916  NEW  HAVEN 

41 

35 

73  02 

605 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WBRY 

NEPAWAUG  RESERVOIR 

9007 

NEW  HAVEN 

73  02 

160 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

WESTBROOK 

9067 

MIDDLESEX 

41 

le 

72  26 

40 

4P 

4P 

M 

JAMES  RINTOUL 

NEST  HARTFORD 

9162 

HARTFORD 

41 

45 

72  47 

275 

BA 

WATER  6UR  HARTFORD 

WEST  HARTLAND 

9174 

HARTFORD 

00 

72  58 

WATER  eUR  HARTFORD 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

HARTFORD 

41 

44 

72  57 

500 

BA 

WTR  COM  NEW  BRITAIN 

WHITNEY  LAKE 

9544 

NEW  HAVEN 

41 

20 

72  55 

36 

BA 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

WIGWAM  RESERVOIR 

9568 

LITCHFIELD 

41 

40 

73  08 

625 

12M 

12M 

WATERBURY  WATER  CO 

WILLIMANTIC 

9592 

WINDHAM 

41 

43 

72  14 

250 

7A 

CONN  LIGHT  •  POWER 

WOLCOTT  RESERVOIR 

NEW  HAVEN 

41 

37 

72  56 

770 

WTR  COM  NEW  BRITAIN 

WOODBURY  3  w 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 

97B3 

LITCHFIELD 

41 

34 

73  16 

6A 

" 

OSCAR  S.  JOHNSON 

0273 

KENNEBEC 

9 

44 

19 

69  48 

350 

C 

ROBERT  A.  SMITH 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

0275 

KENNEBEC 

9 

<^ 

19 

69  48 

350 

MIO 

HIO 

H 

CIVIL  AERO.  ADM. 

BANGOR  DOW  FIELD 

0355 

PENOBSCOT 

11 

44 

48 

6  8  4SI 

202 

MID 

MID 

H 

U,  S.  AIR  FORCE 

BAR  HARBOR 

0371 

HANCOCK 

68  12 

30 

5P 

5P 

ACADU  NAT  PARK 

BELFAST 

0480 

WALDO 

* 

44 

24 

69  00 

20 

8P 

R.  C.  TALBOT 

BINGHAM  WYHAN  DAM 

J600 

SOMERSET 

9 

45 

04 

69  54 

395 

HIO 

CENTRAL  MAINE  PwR  CO 

BRASSUA  DAM 

0814|SOM£RSET 

45 

40 

69  50 

1100 

KENNEBECK  WTR  PWR  CO 

BRID6EWATER 

0833  1  AROOSTOOK 

* 

26 

67  51 

430 

5P 

5P 

DELBERT  0.  RAYMOND 

BRIOGTON  1  NNW 

12 

44 

600 

6P 

6P 

ANDREW  J.  SANBORN 

BRUNSWICK 

0934  CUMBERLAND 

43 

53 

69  56 

70 

8P 

HID 

CARIBOU  MB  AIRPORT 

1175 

AROOSTOOK 

15 

46 

52 

66  01 

624 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CLAYTON  LAKE 

1472 

AROOSTOOK 

46 

69  32 

CORINNA 

162B 

PENOBSCOT 

11 

44 

57 

69  13 

360 

6P 

6P 

RAYMOND  R.  PALMER 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

1756 

1 

9A 

9A 

MRS.  NELLIE  SPINNEY 

DAMARISCOTT*  MILLS 

1923 

LINCOLN 

44 

08 

69  31 

210 

8P 

8P 

MRS.  NANCY  RAWLINGS 

EAGLE  LAKE  3  SW 

2111 

AROOSTOOK 

4 

47 

00 

68  30 

600 

INACTIVE  11/57 

EASTPORT 

2426 

WASHINGTON 

44 

55 

66  59 

C  H 

WALTER  A,  HICKS 

EAST  SANGERVILLE  5  S£ 

2442 

PISCATAQUIS 

11 

400 

5P 

5P 

MRS.  ELMER  J.LELAND 

EAST  WINTHROP 

2539  KENNEBEC 

44 

19 

69  54 

AUGUSTA  WATER  DIST 

ELLSWORTH 

2620  HANCOCK 

4 

44 

32 

66  26 

24 

BA 

M 

BANGOR  HYDfiO-ELEC  CO 

EUSTIS  7  N« 

2705  FRANKLIN 

9 

45 

17 

70  35 

1240 

C 

LILLA  THERRIEN 

FARMING TON 

2765 IFRANKLIN 

9 

44 

40 

70  09 

390 

7A 

7A 

CHARLES  S.  PREBLE 

FORT  FAIRFIELD 

2668, AROOSTOOK 

19 

46 

48 

67  46 

450 

7A 

JAMES  A,  SCMOFIELD 

FORT  KENT 

2978  AROOSTOOK 

IS 

520 

9A 

9A 

C  M 

PHILIP  BOUCHARD 

GARDINER 

3046  KENNEBEC 

■ 

44 

13 

69  47 

140 

SS 

SS 

GARDINER  WATER  OIST 

G I LEAD 

3  no  OXFORD 

1 

44 

24 

70  58 

700 

7P 

RUMFORO  FLS  PWR  CO 

GRAND  LAKE  STREAM 

3261  IWASHINGTON 

14 

45 

11 

67  48 

B8 

c 

STATE  FISH  HATCHERY 

GREENVILLE 

3353|PISCATAQUIS 

9 

27 

69  35 

1061 

7P 

HUGH  £,  SAWYER 

HIRAM  2  S 

3800 .CUMBERLAND 

13 

43 

51 

70  48 

380 

MID 

CENTRAL  MAINE  POWER 

HOULTON  CAA  AP 

3892  AROOSTOOK 

15 

46 

07 

67  48 

459 

MID 

" 

CIVlL  AERO.  ADM. 

HOULTON  1  NE 

3897  AROOSTOOK 

15 

4« 

08 

67  50 

410 

6P 

6P 

c 

WILLIAM  CUM4ING 

JACKMAN 

4086  SOMERSET 

9 

45 

37 

70  16 

1160 

5P 

5P 

CENTRAL  MAINE  POWER 

JONESeORO 

41B3  WASHINGTON 

4 

44 

39 

67  39 

165 

7A 

7A 

IRVING  C.  MASON 

LEW IS TON 

4566Ian0R0SC0GGIN 

1 

44 

06 

70  14 

182 

HIO 

UNION  WATER  PWR  CO 

LONG  FALLS  DAM 

47Bl| SOMERSET 

• 

45 

14 

70  12 

1160 

7A 

7A 

H 

CENT  MAINE  PWR  CO 

MACHIAS 

487e' WASHINGTON 

t, 

44 

43 

67  28 

40 

7A 

H 

WILLIAM  JORDAN 

MADISON 

4927! SOMERSET 

48 

6P 

M   MAOISON  MILLS             | 

MIDDLE  DAM 

5261 'OXFORD 

1 

44 

70  55 

1500 

UNION  WATER  PWR  CO 

MILLINOCKET 

5 304! PENOBSCOT 

11 

39 

68  42 

8A 

BA 

c 

GREAT  NORTH,  PAPER 

MILLIMOCKET  CAA  AP 

53091PENOBSCOT 

11 

45 

39 

68  41 

405 

MID 

MID 

" 

CIVIL  AREO.  ADM. 

MOOSEHEAO 

5460  1  SOMERSET 

9 

45 

35 

69  43 

102B 

7A 

H.  LAMONTAGNE 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

6425 'PENOBSCOT 

11 

44 

57 

68  40 

124 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

OAONO 

6430 1  PENOBSCOT 

11 

44 

52 

68  42 

115 

4P 

4P 

PHYS  DEPT  U  OF  ME 

oiiONO  z 

6435  I  PENOBSCOT 

11 

44 

HAROLD  HAMLIN 

PORTLAND 

6900  1  CUMBERLAND 

43 

40 

70  15 

65 

HID 

HID 

CITY  OF  PORTLAND 

POeTLAND  we  AIRPORT 

6905  I  CUMBERLAND 

^ 

43 

39 

70  19 

61 

MID 

MID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRESOUE  ISLE 

6937 

AROOSTOOK 

IS 

46 

66  00 

SP 

9P 

HAINE  EXP  STATION 

STATION 

1 

COUNTY 

g 

U 

3 

U 
5 

I 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

OBSERVER 

3 

1 

i 

^8 

flIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  H 

7174 
7255 

PISCATAQUIS 

KNOX 
KNOX 

11 

45 
44 

S3 
06 
06 

07 
OS 

30 

6P 

8A 
6P 

C 

GREAT  NORTH,  PAPER 
OLIVER  H.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER 

ROXBURV 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORO  1  S 

SANFORD  2  NNW 
SKOWHEGAN 

7315 
7325 

7330 
7479 

OXFORD 
OXFORD 

OXFORD 

SOMERSET 

44 
44 
44 
43 

40 

28 

36 

720 

280 
165 

HID 
MID 
5P 

HIO 
5P 

C  H 

C 

INACTIVE   1/58 
EVALINE  A.  WARREN 
RUMFORD  FLS  PWR  CO 
CLIFFORD  P.  COOK 
CENTRAL  MAINE  POWER 

SOUTH  ANDOVER 
SOUTHWEST  HBR  3  SSE 
SOUA  PAN  DAM 

THE  FORKS 

7B40 
8301 

8641 
6721 

OXFORD 

AROOSTOOK 

OXFORD 

SOMERSET 

» 

44 

44 

45 

36 

14 
32 

20 

44 
18 

59 
58 

660 
15 
610 

570 

7P 

c 

ALLAN  M.  FRASER 
NATIONAL  PARK  SVC 
MAINE  PUB  SERVICE  CO 
PUBLIC  SERVICE  CO 
GLADYS  M.  DURGIN 

UPPER  DAM 

WATERVILLE 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

8942 
9151 

WALDO 
OXFORD 
KENNEBEC 

PENOBSCOT 

13 

11 

44 

44 
43 
45 

35 
52 

42 
14 

66 

20 
52 
39 
37 
39 

530 

B9 
ISO 
160 

5P 

6P 

5P 

6P 
7A 

HERTON  M,  REYNOLDS 
UNION  WATER  PWR  CO 
KENNEBEC  WATER  DIST 
CENTRAL  IMlNE  POWER 
GEORGE  THOMPSON         j 

WOODLAND 

9891 

WASHINGTON 

U 

45 

09 

67 

24 

140 

BA 

MIO 

ST  CROIX  PAPER  CO. 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

aShbuRnham 

ATHOL  3  E 

0049 
0120 

0218 
0257 

BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 

10 

42 
42 
42 

42 

24 
39 

72 

71 

32 
53 

10 

750 
210 

1190 
227 

1000 

HID 

HID 
6A 

BA 

C  H 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 
UNIVERSITY  OF  HASS 
M>  C*  STEWART           1 
METRO  OIST  WTR  COMM 
STATE  DEPT  HEALTH 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BEECHWOOO 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 

0408  worchester 
0535  MIDDLESEX 
0551. NORFOLK 

0562  HAMPSHIRE 
0666  WORCESTER 

42 
42 
42 
42 
42 

26 
28 

13 
17 
36 

72 
71 

72 
"72 

02 

21 

07 

910 
135 

556 

"■ 

5P 
6A 
SA 
4P 

c 

LOUIS  VIGNEAULT 
NORTHEAST  WEA  SVC 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  HILL 

BOSTON  WS  AIRPORT 

BOYLSTON 

BRIOGEWATER  H.C.I. 

BROCKTON 

0736;NORFOLK 
0770 j SUFFOLK 
0801 1  WORCESTER 
0840 1  PLYMOUTH 

\ 

42 
42 
41 

42 

22 
21 

03 

71 
71 

71 

07 
01 

01 

640 

15 

60 
80 

MIO 
4P 

MIO 
4P 

C  HJ 
C  HJ 

c 

BLUE  HILL  OBS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  BARBARA  SMITH 
MASS  CORRECTNL  INST 
CITY  ENGINEER 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 
CHARLTON  MASONIC  HOME 

1  CHATHAM  LTSTA 

ICHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 

1323  NORFOLK 
1345  WORCESTER 
1376  BARNSTABLE 
1436  HAMPSHIRE 
1447  SUFFOLK 

17 

42 

42 

41 
42 

16 
08 
40 
23 
20 

71 
71 
69 
72 
71 

16 
50 
57 
51 

3B 

1360 

124 

" 

6P 
SP 
6A 
7A 

" 

EDMUND  A,  SYMONDS       , 

U.  S.  COAST  GUARD       ! 
STATE  DEPT  HEALTH 

CLINTON 

COHASSET 

COLDBROOK 
■EAST  PEPPERELL 
[EAST  WAREHAM 

1561  WORCESTER 
1582  NORFOLK 

1589  WORCESTER 
2369  MIDDLESEX 
2451  PLYMOUTH 

10 
10 

42 

42 

42 
41 

14 
23 

46 

72 
71 
70 

41 
48 

03 

40 

50 
660 
210 

18 

8A 

8A 

4P 
7A 
6A 

eA 

BA 

METRO  OIST  WTR  COHM     ' 
OSCAR  C.  JOHNSON        ' 
HETRO  DIST  WTR  COHM     1 
HRS.  MARY  E.  DAVIS 
G.  B.  ROUNSVILLE 

EDGAR TOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 

2501  OUKES 
2642  BRISTOL 
2806  WORCESTER 

2997 1  NORFOLK 

10 
10 

41 
42 
42 
42 

23 
42 

17 
06 

70 
71 

71 
71 

10 
25 

190 

170 
320 

UP 

IIP 

" 

ELIZABETH  9.  HOUGH 
RICHARD  C.  BRIGHAM 
DEPT  PUBLIC  WORKS 
METRO  OIST  WTR  COHM 
STATE  DEPT  HEALTH 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICR 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

30S2iwORCESTER 
3270 ImIDOLESEX 
3401  WORCESTER 
3471 : BARNSTABLE 

10 
10 

42 

42 

41 

42 

35 
36 

71 
71 
72 

71 

59 
35 

32 

1110 
320 

60 

7P 

BA 

BA 
BA 

STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  OEPT  HEALTH 
STATE  OEPT  HEALTH 
EARL  F.  SMITH           1 

HEATH 
HOCYOKE 

hoosac  tunnel 
.hubbardston 

'hYANNIS  3  NE 

3549  FRANKLIN 
3702  HAMPDEN 
3713  BERKSHIRE 
3772>ORCESTeR 
3821  3ARNSTABLE 

42 

42 
42 

41 

13 
41 
29 
41 

72 
72 

72 
72 
70 

58 

00 

1430 

800 
1030 

SA 
6P 

8A 

8A 
6A 
6P 

c 

STATE  OtPT  HEALTH       \ 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 
MISS  eESSIE  WHEELER 
CAPE  *  VNVRD  ELEC  CO    I 

IPSWICH 
JEFFERSON 

knightville  dam 

LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 

3876 ' ESSEX 
3931  WORCESTER 
3985  HAMPSHIRE 

4012'mIDOLESEX 
4105  ESSEX 

10 
10 

42 
42 
42 

42 

22 

17 
19 
41 

71 
72 
71 

52 

23 

10 

620 
540 

57 

BA 
9P 

8A 
7A 
HIO 

c 

STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMM 
COUPS  OF  ENGINEERS 
METRO  OIST  WTR  COMM     | 

ESSEX  COMPANY             1 

LOWELL 
MEN DON 

middleboro 

jMIDDLETON 

..313'MIODLESEX 
■.449laRIST0L 
4667  WORCESTER 
4711  PLYMOUTH 
4744  ESSEX 

10 

42 

42 

41 
42 

39 
03 

53 

71 
71 
71 

12 
34 

01 

90 
200 

50 

5P 

5P 
8A 

8A 
8A 

^ 

PROPS  LKS  •  CANALS      ' 
STATE  OEPT  HEALTH       1 

STATE  OEPT  HEALTH       l 
DANVERS  WATER  WORKS     , 

MILFORD 
MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 
NANTUCKET  W8  AIRPORT 

4760  WORCESTER 
•.771  .WORCESTER 
4903  FRANKLIN 
5159  NANTUCKET 
524e.BRIST0L 

42 

42 

41 
41 

10 

35 
15 
39 

71 
71 
72 

70 

31 
35 
55 

260 
130 
90 

MID 

MID 

BA 
7A 

C  H 

STATE  OEPT  HEALTH       | 
MRS  arlene  PEAHCE      ' 
CITY  ENGINEER 

NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
N0RTH8RI0GE 

PELHAM 

5306  FRANKLIN 
5514  WORCESTER 
6004 'NORFOLK 
6251  "AMPSNIRE 

42 

42 

42 
42 

28 
07 
11 
23 

70 
72 
71 
71 
72 

2u 
13 

24 

20 
750 
300 
145 
1150 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 
HETRO  DIST  WTR  COMH 
STATE  OEPT  HEALTH 
DAVID  G.  OOE 
METRO  OIST  WTR  COHM 

PEMBROKE 
PERU 

PETERSHAM  4  N 
PITTSFIELO  W6  AIRPORT 

PLAINFIELD 

6262  PLYMOUTH 
6311  ISERKSHIBE 
6322iWORCeST£R 
6414I6ERKSH1RE 
6425  HAMPSHIRE 

42 

42 

42 

42 

01 
27 
32 

26 

73 
72 
73 
72 

49 

11 

17 

60 
1900 
1090 
1153 
1650 

MID 

8A 

8A 
HID 

c 

C  HJ 

STATE  OEPT  HEALTH 

DIR  HARVAHL)  FOREST 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
STATE  DEPT  HEALTH 

PLYMOUTH 
PRINCETON 
PROVINCETOWN  1  NW 
OUABBIN  INTAKE 

6644  WORCESTER 
6581  BARNSTABLE 
6699iwORCESTeR 
6938 j PLYMOUTH 

ID 

41 

42 

42 

42 

41 

59 

27 

22 

71 
70 
72 

42 

52 

12 

17 

55 

25 

1050 

560 
60 

*P 
6P 

6P 
BA 
8A 

BA 

c„ 

PLYMOUTH  CORDAGE  CO 
METRO  OIST  WTR  COMM 
CAPE  •  VNYRD  ELEC  CO 
HETRO  DIST  WTR  COMH 
NEW  8EDF0RD  wTR  WKS 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 

6977 

7190 
7293 

7370 

ESSEX 
ESSEX 
eARNSTABLE 

BRISTOL 
FRANKLIN 

42 

41 
42 

39 

32 

46 

50 
36 

70 
71 
72 

52 

07 

35 
400 

7P 
MID 

eA 

7P 
MIO 
6A 

'S 

REV.  R.  M.  BARKER 
U,  S,  COAST  GUARD 
W,  A.  WINSOR 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SOUTH  E6REH0NT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 

7627 
7692 

8045 

8154 

WORCESTER 
BERKSHIRE 

MIDDLESEX 

HAMPDEN 

WORCESTER 

17 
10 

42 
42 
42 
42 

03 
10 
27 
06 
27 

72 

72 
71 

05 
25 

35 

740 
743 

199 

4P 

6A 
7A 
4P 
6A 

H 

CHESTER  R.SPIELVOGEL 

METRO  OIST  WTR  COMM 

U.  S.  ARMORY 

METRO  OIST  WTR  COMM 

STERLING  3  NW 

STOCKBRIOGE 

TAUNTON 

TURNERS  FALLS 

Hi! 

8573 
85B0 

WORCESTER 
BERKSHIRE 
BRISTOL 

WORCESTER 
FRANKLIN 

10 

42 
41 
42 
42 

17 
54 
39 

71 
73 
71 
72 
72 

13 

850 
20 
685 

9P 
6P 

OP 
6P 
6A 

C 

NUNZIO  LANCIANI 
NES81TT  H,  BANGS 
TAUNTON  WATER  WORKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  MASS.  ELEC.  CO. 

WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WARE 
WARE   2 
WASHINGTON  2 

8755 

8760 
8793 
8798 
8843 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

HAMPSHIRE 
BERKSHIRE 

42 
42 

42 

11 
08 

22 

71 

71 

72 
73 

15 
IS 

09 

200 
1940 

8P 
5P 

8P 
5P 
8A 
SA 

c 

FREDERICK  Y.  LlBBY 
WARE  WATER  WORKS 
STATE  DEPT  HEALTH 
MARTHA  S.  GARDNER 

WEBSTER 

WEST  BRIMFIELD 

WEST  CUMMINGTON 

WESTFIELD 

WEST  LYNN 

8916 
9136 

WORCESTER 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

HAMPDEN 

ESSEX 

17 

42 
42 

42 
42 

03 
10 
29 

28 

71 
72 
72 
72 

53 
16 
56 
42 
58 

465 
425 
llBl 
250 
120 

6P 
«P 

6P 
BA 
9P 

c 

MRS. CARYL  W.POBLOCKl 

FREDERIC  S.  BROWN 

STATE  DEPT  HEALTH 
PETER  LINOSTHOM 

WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 

V316 

9360 
9371 

9442 

NORFOLK 

MIDDLESEX 

BERKSHIRE 

HAMPDEN 
WORCESTER 

42 

42 
42 
42 

11 
12 
22 

71 

72 

71 

33 

59 

210 
220 
1390 
240 

5P 

MID 

6P 
5P 

BA 

H 

FRANCIS  D.  DONOVAN 
WESTON  COLLEGE 
STATE  OEPT  HEALTH 
U.  S,  AIR  FORCE 
METRO  DIST  WTR  COMM 

WINCHENDON 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

9923 
9928 

WORCESTER 
WORCESTER 
WORCESTER 

42 

42 
42 

42 
16 
IB 

72 
71 
71 

05 
52 

660 
9B6 
628 

MID 

BA 

MIO 
6P 

STATE  DEPT  HEALTH 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CLIFFORD  L.  DAVIS 

STATION  INDEX 


luNTOM 

lseM.iN 
errNL£rCM 

eLACKOATER   OAN 
•M   «ARV|NS   Fjai.S 

WMOfOKD 

smsToi. 

CAMP TON 
ICAJMOM   MOUNTAIN 

,  CENTER    HAWOR 

iCLARCHONT 
iCLCAIt    BSOOK. 
COXOftO    «e    AtftPORT 
iOUviLLE   NOTCH 


DURHAM 

EAST   OCERINO 

£ASTHAN    FALLS    0AM 

ERROL 

FIRST    CONN   LAIE 
PITZHILLIAM    3    SW 
CRANKLtN     1    Nil 
FRANKLIN    FALLS    0AM 
elLMANTON 

3  a  A^  TON 

^aEEHVILLE 

"AKttVER 

-<:LLseoRo  3  « 

nJO&ON 

JEFFERSON 

l.AK£PKMT 
LAKfKKT    2 

.AWCASTCR 

LAIOAFF 

i.EBANON   CAA   AIRPORT 

^.INCOLN 

MAC    DOWCLL   0AM 

-ANCMCSTER 


MOUNT    SUNA^EE 
MOUNT    VASMlMGTON 
NAS«UA    3    N 
HELSON 
SEN    DURHAM 

NEHPORT 

»«0«Tri    CMICHCSTEB 

^ORTHWOOO 

P£TER8O«0   2   S 

PIWJlA^   NOTCH 

pirrsauftG  reservoir 


PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURT 
SOuTm  LVN0E80M) 

SOUTH  MEARE  1  SE 

SUMAPEE 

SURRv    MOUNTAIN    3AM 

«AU>OL£   2 

riARREN    1    SE 

■ATERVILLE    VALLEY 
•EST    M£MWIK£R 

■  EST    LESaWM 

■  EST    So^tE-^ 

■HireFiE-o 

■  IWHESTER 

■  I  WHAM 
■OLFESOftO    FALLS 

■OOOSTOCK 
rORK    POMO 

RmOOC    ISLANO 

SLOCK    ISLAM)    VB    AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

NEifPORT   VATER   HORKS 


lOATS  GRAFTON 
|0»90   COOS 

OTOl  GRAFTON 
|0T4t    MERRIHACK 

OaS*    MCRRIHACK 

0«10  MERRIMACK 

J  948  ijRAFTON 

1044  (GRAFTON 

lltT  GRAFTON 

1»9  SELKNAP 


1552    : 


LIV 


590  GRAFTON 
i»«3  MERRIMACK 
2023  COOS 
2134  CHESHIRE 

2W4  STAFFOAO 
22a*,MlLLSBOftO 
242T  MERRIMACK 
J»*2  COOS 
2ft99  COOS 

2444  COOS 

102*>  CHESMIHE 

J17T  HEBRIHACK 

3182  MERRIMACK 

3354  BELKNAP 

3530  GRAFTON 

3«»«  MlLLSBOAO 

3BS0  GRAFTON 

«062  MiLLSBORO 

«2)»  HiLLSSORO 

1*31*  COOS 

«}««  CHESHIRE 

**T9  BELKNAP 

I ««80  BELKNAP 

*9»«  COOS 

I «5«6  GRAFTON 

|««»e  GRAFTON 

!«732  GRAFTON 

5013  HlLLSBORO 

5072  HlLLSBORO 

5150  CHESHIRE 

5211  nILLSBORO 

5*00  COOS 

,5412  HlLLSBORO 

5500  GRAFTON 

5«29  MERRIMACK 

S6J9  COOS 

5712  MlLLSeORO 

5  7  30  CHESHIRE 

5  780  STRAFFORD 

I  5666 ; SULLIVAN 
I  5982  MERRIMACK 
6988  ROCKINGHAM 
0897 j HlLLSBORO 

i»eie  COOS 
a a 5«  COOS 

j 0943  GRAFTON 
6960  ROCKINGHAM 
''487  MERRIMACK 

aoat  HlLLSBORO 

8144  HlLLSBORO 
8902  SULLIVAN 
8534, CHESHIRE 
'88S5|CH£5HIRE 
laSSS I  GRAFTON 

8460  GRAFTON 
4291 iMCRRIMACK 
4318  GRAFTON 
44  7*.  GRAFTON 
9eie  COOS 

'9726  I  CHESHIRE 
4740. ROCKINGHAM 
9845 ' CARROLL 

,9440  GRAFTON 
4968  COOS 


' 0896  I NEVPORT 
3306  PROVIDENCE 

42M,HASMiNGTON 

19215   NEWPORT 

9229   NEVPORT 


OBSERVAHON  \ 

TIME  AND       I 
TABLES 


44 

o^ 

42 

94 

*3 

00 

43 

07 

42 

99 

44 

42 

49 

42  48 
*2  59 

43  26 


43  04 

43  29. 

42  93 


43  38 
43  48  ! 
4*  23: 


1340  9P' 

lllOi  aAi 

1470  8P' 

480  8A 


339  NIO  HID 


T3   SP   9P 

49    T«T   6P   8P 


640   eP   6P 

630       7A 
603   aP   8P 


962   SS   7A 


562  MID  HID 


ITO  MID  MID 


290   6P   «P  6P 


29    129  IIP 


990   5S   SS 


41     10 

^j 

41    93 

41    29 

71 

41    29 

41    30 

" 

41    44 

71 

41    99 

71 

410  MID 

8P  ap 

5P|  9P 


4-COASTALi   5-CONNECTICin^i   6- 


JAMCS  LEOMASO 
BWmN  PAPER  CO 
6£0«GE  E.  TUCKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

RUTH  5.  lOORE 
PU8L1C  SERV  CO  N  H 
EIASTUS  DOLE 

AUSTIN    MACAULAT 

LA    SALETTE    SEMINARY 

CENT   VT   PUBLIC    SERV 
CORPS   OF   ENGINEERS 
U*S>    keaTher  Bureau 
GERTRUDE    E.    NASH 
PAUL    «.    LEWUN 

UNIVERSITY    OF    N    H 
RODNEY  L.    GILBERT 
PUBLIC   SERV  CO   N   H 
6*   E.    CAMPBELL 
J.   C.    CREPEAU 

CONN    RIVER    POWER    CO 
MRS. GLADYS   M.hOLMAN 
F.    J.     SOUTWAYD 
CORPS    Of    ENGINEERS 
ARTHUR    G*    BROWN 

PHILLIP    K.    BROWN 
GREENVILLE   MILLS 
DARTMOUTH    COLLEGE 
PUBLIC   SERV  CO   N   H 
PUBLIC   SERV   CO   N   H 

C.   C.    MC    INTIRE 
MERTON    T.    GOODRICH 
KENNETH    £.    GOULD 


SMIT 


GARDINER    I 

HERHAN    L>    TITUS 

CIVIL    AERO.    ADM. 
MRS.    KATHLEEN    BOYLE 
CORPS   OF    ENGINEERS 
PUBLIC    SERV    CO    N    H 

HARRIET  M.  PERKINS 
MANCHESTER  WTR  WKS 
UNION  WTR  POWER  CO 
AM>REW  £.  ROThOVIUS 
NEW    ENG    ELECTRIC    SYS 

RICHARD    D.    PARKER 
HTtWASH.    OBS.    CORP    . 
PENH I CHUCK    WTR    WKS 

INACTIVE    12/93 
PUBLIC   SERV  CO  N  H 

H.   P.    SHEPARO 
KENNETH   H.    HUCKINS 
UNIVERSITY    OF    N.    H* 
G.    A.    MOfilSON 
J*   B.   DODGE 

N  H   WATER   RESOURCES 
WILLARO   F.    WIGGETT 
DEPT    PUBLIC   WORKS 
EDNA    F,    POWERS 
HARRY    «.    HOLT 

LEON   H*   GRANT 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 

LAVTON 
HRS*MAR10N   W.ANOROS 
ISH   HATCHERY 

CORPS    OF    ENGINEERS 
HRS.HELEN    A.    OOVLIN 
GRANITE   ST   ELEC   CO 
ELVA    M.    CHIVELL 
PUBLIC    SERV    CO   N    H 

CARL   D.    GRUPE 
HERMAN    E<    BAKER 
KENNETH   BERRY 
FRED    S.    BROWN 
U<    St    BUR   FISHERIES 


STATION 


VERMONT 

BARRE 

i BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NW 
I  BETHEL  2 

BLOOMFIELO 

j BURLINGTON  U  OP  VT 
IBURLINGTON  WB  AIRPORT 
! CANAAN 
.CAVENDISH 
CHELSEA 

I  CHITTENDEN 

CORINTH 

CORNWALL 
I  DANVILLE 
'DORSET  1  S 


CXDUNTY 


,highcate  fau.s 

'huntington  center 
lemingtdn 
manchester  center 
marsmfielo 


'mc  indoe  falls 

! middlesex 

imontpelier  caa  airport 

Imorrisville 

imount  mansfield 

Inemfane 
i  newport 
north  danville 

lNORTHFIELO  NORWICH  UNlV 

JPERU 

IPLVHOUTH  UNION 
READING  HILL 
IREAOSBORO  1  SSE 

; ROCHESTER 
RUTLAND 

ST  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSeuRY 
JSALISBURV 

SEARSBURG  MOUNTAIN 
ISEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

.SOUTH  LONDONOERRV 
j SOUTH  NEWBURV 
IsPRlNGFIELO 

STOCKBRIDGE 

TUNBRIDGE 

TYSON 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 

WAITSFIELD    1    S 

WAR0S8ORO 

WATERBURV    1    NNE 

WEST    BURKE 

WHITE  RIVER  JUNCTION  l^ 

MHITINGHAM  3  W 


NEW  STATIONS 
OTTER  BROOK  DAM  N. 


0337|WASH1NOTON 

0499, WINDHAM 
056}  BENNINGTON 
0661  WINDSOR 
9690  ESSEX 

lOTelCHITTENDEN 
CHITTENDEN 
ESSEX 

WINDSOR 
ORANGE 


RUTLAND 

ORANGE 

ADDISON 

lT19iCALED0NIA 

1786|'BENN1NGT0N 


FRANKLIN 

CHITTENDEN 

ESSEX 

WlNOHAM 

FRANKLIN 


4052 {CHITTENDEN 
*603  ESSEX 
4682  BENNINGTON 
4989, WASHINGTON 
5029 IWINDHAM 


9044  I < 

5132 [WASHINGTON 
5278  WASHINGTON 
5366 .LAMOILLE 
5416  LAMOILLE 

5492|HlNDHAM 
5542  ORLEANS 
15632 'CALEDONIA 
15733  WASHINGTON 

6333  IBENNINGTON 

.6446  WINDSOR 
6746  WINDSOR 
6761 jBENNINGTON 
6693  WINDSOR 

I  6995  I  RUTLAND 

7026 JFRANKLIN 
7094  CALEDONIA 
I  7098  ADDISON 
|T142|BENN1N6T0N 

7152  WINDHAM 

; 7401 ;WINDHAM 
17617 .WINDHAM 
7646  I  ORANGE 
7954!wlNDS0R 
6097  WINDSOR 

8483  ORANGE 
8912  WINDSOR 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  for  Northern  and  Central  Hew  England  (Uali 
Unssuchusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building.  Boston  9,  Massachusetts,  or  to  the  State  Cllmatologlst  for  Southern  New  England  (Connec 
Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Uonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.   Uonthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.   Uax  and  Kin  in  "Evaporatlo 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  : 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  ; 
location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  o 

alues  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet, 
or  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

1  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
f and  ice. 

tlon"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evapor 
rvation.   The  Station  Index  shows  observation  times 

now  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations. 

o  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

nterpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

clpitatlon 
ain,  Ne 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located 
the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   tThese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  PreclpitatiOQ  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C.  G,  B,  J  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G  "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  montb  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this 
publication. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.   That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
nay  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 
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NEW  ENGLAND  -  OCTOBER  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   85°  on  the  11th  at  Framingham,  Mass. 
Lowest  Temperature:   10°  on  the  14th  at  Fabyan,  N.  H. 


Greatest  Total  Precipitation:   8.69  inches  at  Trap  Falls  Reservoir, 

Conn. 

Least  Total  Precipitation:   1.79  inches  at  Otter  Brook  Dam,  N.  H. 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.26  inches  on  the  23rd  at  Mount 

Carmel,  Conn. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   9.0  inches  at  Pinkham  Notch,  N.  H. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   3  inches  on  the  26th  at 

Washington  2,  Mass.,  and  on 
the  29th  at  Pinkham  Notch, 
N.  H. 
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KN16HTV1LLE  DAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

STOCKBRIDGE 

AM 
AM 
AM 
R 

56.8 
57.3 
58.3 
56.3 
58.2 

36.0 
3'..3 
33.6 
36.'. 
36.7 

46.4 
45.8 
45.0 
46.4 
47.5 

-  3.0 

-  3,8 

-  1,1 

-  1,7 

1 

79  ,10 

80  ill 
79  111 

77  116+ 

78  llO 

23 
22 
20 
21 
20 

14 
15  + 
14 
14 
14 

571 
586 
585 
570 
536 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
13 
14 

11 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

3.33 
3.33 
3.91 
4.00 
4.13 

,09 
-   .03 

1.07 
1.06 

1.25 
1.43 
1.75 
1.78 
1.21 

2'- 
24 
24 
23 

1 

T 

T 

.0 

T 

T 

c 

0 
0 
T 
0 

29 

5 
3 

a 

4 
9 

2 
1 
2 
2 
4 

1 
1 
1 
2 

1 

WEST  CUMMINGTON 

58,7 

33,5 

46.1 

80 

10 

17 

14 

580 

0 

0 

15 

0 

3.98 

1.92 

23 

T 

T 

26 

6 

2 

1 

DIVISION 

46.4 

-  3,0 

3.78 

.S7 

T 

CENTRAL 

AMHERST 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

// 

59.2 
62.0 
58.8 
58.7 
61. 3M 

38,8 
39,8 

35,;. 

41,7 
38, 5M 

49.0 
50.9 
47.1 
50.2 
49. 9y 

-  3,1 

-  .9 

80 
82 
77 
79 
79 

16 

10 

16+ 

10 

10 

24 
23 
16 
28 
26 

14 
14 
14 
14 
14 

491 
434 
548 
453 
460 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 

11 

3 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

3.79 
2.95 
1.93 
4.53 
2.81 

.84 
1,08 

2.3  7 

.95 

.83 

1.24 

1.30 

2  3 
26 

26 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
3 
6 
4 

2 

3 
2 
4 
2 

1 
0 
0 
2 

2 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBURG  2  S 
FRAM INGHAM 
HAVERHILL 

AM 
AM 
AM 

59.9 
59.3 
62.6 
62.0 
61.8 

42,5 
38,2 
37,5 
39,6 

41,5 

51.2 
48.8 
50.1 
50.8 
51.7 

-  3.8 

-  3.8 

-  2.6 

-  2,7 

-  2,5 

80 
80 
84 
85 
82 

17-^ 

11 
11 
11 
10 

30 
26 
24 
29 
28 

14 

14 

14 

19+ 

14 

427 
497 
460 
436 
412 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

9 

10 

6 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

3.44 
2.61 
2.46 
2.54 
3.74 

,07 

-  ,74 

-  .92 

-  .50 
,84 

1.10 
.75 

1.10 
.92 
.78 

2"' 
23 
2'. 
24 
26 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

8 
3 
7 
7 

3 
2 
2 

5 

1 
0 
1 
0 
0 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

AM 
AM 

62.7 
60.5 
62.'. 
57.5 
62.5 

37,8 
41,5 
41,5 
35,0 
41,5 

50.3 
51.0 
52.0 
46.3 
52.0 

-  1.7 

-  1.7 

-  1,2 

-  3,8 

-  3,2 

83 
80 
82 
78 
82 

17+ 

16+ 

16+ 

17 

16 

25 
29 
27 
22 
27 

14 
14 
14 
16  + 
14 

450 
431 
404 
572 
404 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
3 
4 
12 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.50 
3.22 
2.51 
2.86 
4.06 

-  ,89 
,30 

-  ,63 

-  .90 
1,03 

.76 

.89 

.72 

1.76 

1.84 

24 
26 
23 
24 
23 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
6 
7 
3 

3 
4 
•> 

3 

0 
0 
0 

1 

2 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLE  1  S 
WEST  MEDWAY 

AM 

58.9 
61.6 
51.0 
61.8 
62.7 

33,3 
37,8 
38,8 
41,3 
38,0 

46.1 
49.7 
49.9 
51.6 
50.4 

-  2.5 

80 
82 
82 
80 
83 

10 
16 
10 
16  + 

10 

18 
21 
24 
23 
19 

14 
14 
14 
14 
14 

578 
465 
458 
412 

444 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
9 
9 
6 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

2.21 
2,81 
3,15 
3,70 
2,77 

-   ,19 

.96 
1.66 

.96 
1.03 

.90 

24 
23 

1 

1 

23 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 

4 
5 
6 

1 

3 
3 
3 

0 

1 

0 

1 

0 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

63.0 
59.6 
56.'. 
60.0 

35,3 
39.7 
38.2 
37.3 

49.2 
49.7 
47.3 
48.7 

-  4,1 

-  3,3 

-  3,1 

84 
82 
78 
81 

10 
15 
10 

10 

18 
25 
28 
22 

14 
14 
14 
14 

486 
472 
543 
500 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

13 
8 
8 

10 

0 
0 
0 
0 

2.50 
4.16 
3.01 
2.89 

-  ,61 

-  ,15 

-  ,49 

.70 
2.07 
1.34 

1.11 

23 
23 
23 
23 

.0 
T 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
4 
4 
5 

2 
3 
3 
2 

0 

1 

1 
1 

DIVISION 

49.7 

-  3.0 

3.05 

-   .13 

T 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

//R 

AM 
AM 
AM 

59.9 
62.8 

58. 8M 

59.4 

60.6 

45.3 
40.5 
42.  4M 
42.9 
41.7 

52,6 

51,7 
50, 6M 
51.2 
51.2 

-  2,4 

-  2.0 

82 
81 
79 
73 
71 

16 

10 

11 

8 

9 

33 
25 
32 

31 
30 

14 
14 
14 
13 
7 

386 

408 
455 
422 
42  2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

7 
1 
3 
1 

0 
0 
0 
0 

0 

4,62 
3,74 
5,25 
2,26 
2.24 

1.83 
.82 

-  1.29 

1.29 

I.IB 

2.20 

.57 

.74 

26 

1 
25 
23 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

6 
5 

4 
3 

2 

2 
2 

1 
0 
0 

FALL  RIVER 

HYANNIS  3  NE 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

R 

60.8 
60.8 
60.3 
58.'. 

43.5 
42.1 
43,0 
45,6 

52.2 
51.5 
51.7 
52.0 

-  2,4 

-  1,0 

78 
71 
76 
68 

10 

17 

16 

8 

30 
25 
30 
35 

14 

7 

14 

19+ 

395 
411 
405 
393 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2 
5 
3 
0 

0 
0 
0 

0 

2.83 
3.55 
4.13 
2.95 

-  .45 
,06 
,83 

-  ,65 

1.23 
1.05 
1.29 
1.24 

23 

26 

27 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
7 
5 
6 

2 
3 
4 
2 

1 
1 
1 
1 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  NW 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CS  AIR  STATION 

AM 

62.1 
60. 8M 
60.6 
57.'. 

43,1 

39.1 
43.4 

52.6 

M 
49.9 
50.4 

M 

-  2.2 

82 
72 
80 
75 

17 

5 

11 

17 

31 
32 
29 
33 

14 
20 
19+ 
14+ 

385 

463 
447 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 
7 
0 
1 

0 
0 
0 
0 

0 

2.74 
2.17 
2.85 
3.42 
3.38 

-   .88 

.71 
.80 

1.29 
.97 

1.30 

29 
23 
24 
26 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
6 
4 
5 

4 
2 
2 
3 
3 

0 
0 

1 

0 

1 

SANDWICH 
TAUNTON 
WEST  LYMN 

61.2 
61.7 
59.9 

46.6 
40,3 
41.7 

53.9 
51.0 
50.8 

-  1,5 

82 

80 
80 

10 
10 
16 

37 
25 
29 

31 
14 
14 

342 
428 
432 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
7 
3 

0 
0 
0 

2.44 
3.28 
4.06 

-   .20 

.75 

1.21 
1.40 

23 
23 
26 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

5 
5 

5 

3 
2 

4 

0 

2 
1 

DIVISION 

51.6 

-  2,3 

3.29 

-   .03 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

AM 
AM 

56.0 
55.8 
55.3 

53.8 
50.5 

34,6 
33,3 
34,9 
29,5 
30.3 

45.3 
44.6 
45.1 
41.7 
40,4 

-  1,4 

-  2,0 

-  2,7 

78 
82 
78 
77 
75 

10 
11 
10 
10 
11 

18 
22 

18 
10 
17 

14 
14 
14 
14 
14 

603 
629 
611 
718 
757 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

2 

15 
14 
15 
22 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

4.46 
4.81 
4.07 
3.62 
4.39 

1,80 
.94 

,62 

.80 
.82 
.89 
.70 
.85 

1 

27 

1 

1 

17 

1.0 

T 
5.0 

T 

0 
0 
2 

T 

30 
30 

9 
11 
10 

12 

3 
4 
4 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

Notes   Following   Station    Inde* 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 

NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1958 

StaUon 

TeiT 

peiaiuie 

Piecip 

ilalion 

If 
■i  S 

1  1 
!  S 
■J  s 

< 

III 
See 

J 

Q 

1 

1 

1 

No  ol  Djys 

i 

III 
llJ 

? 

o 

Sno/.,  il.t«r 

Uo   ci  U,„ 

Mj. 

Mifi 

1 

s  1 

1  o 

e 

1 

9 

1 

0 
o 

1 

II 

si 

3  i 

hi 

&i 

GRAFTON 
LANCASTER 
MONROE  3  NNE 
rHOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

AM 
//R 

57.5 
57. 2M 
55.5 
3*. 5 

51.7 

31.7 
32.  3M 
33.4 
21.9 
32.7 

44.6 
44.  8M 
44.5 
28.2 
42.2 

-  2.0 

-  3.5 

-  2.8 

81 
80 
78 
63 
72 

10 
10 

11 

10+ 
10 

11 
15 
20 
8 
18 

14 
14 
14 
6 
14 

625 

621 

629 

1133 

598 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
15 
0 

15 
15 
14 
25 
18 

0 
0 
0 

0 
0 

2.53 
3.91 
3.80 
7.97 
6.64 

.78 

2,07 

,69 

.84 
i.Ol 

.76 
1.29 
1.38 

23 
17 
24 
23 
27 

T 

.0 
T 
17.9 
9.0 

0 
0 
0 
10 
3 

31  + 
29 

7 

9 

9 

16 

11 

1 

2 

3 
5 
3 

0 

1 
0 

2 
1 

DIVISION 

43.7 

-  2.  1 

4.14 

,67 

1.9 

SOUTHERN 

8LACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

RAM 
AM 
R 

56.6 
58. 9M 
58.7 
60.5 
57, <. 

32.9 
32. 3M 
35.7 
37.5 
33.5 

45.8 
45. 6M 
47.2 
49.0 
45.5 

-  .8 

-  1.7 

80 
81 
80 
82 
80 

11 
11 

16+ 

17 

10 

17 
16 
17 
24 
14 

14 
14 
14 
14 
14 

589 
588 
544 
492 
597 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
14 
13 
10 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

3.01 
2.73 
1.96 
3.32 
3.42 

-   ,84 
,28 

1.40 
.41 
.65 
•  80 

1.35 

24 
27 
23 
23 
23 

.0 
.0 

T 

.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 

0 

6 
9 

4 
5 
8 

2 

0 
1 
3 
2 

1 
0 
0 
0 

1 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

AM 
AM 

59. <. 
55.9 
57.0 
61.0 
56.0 

35.5 
32.4 
36.0 
35.8 
36.8 

47.5 
44.2 
46.5 
48.4 
46.4 

-  1.5 

-  1.9 

-  1.5 

80 
79 
80 
82 
78 

10 

11 

10 
10 
10 

19 
16 
22 
19 
25 

14 
14 
14 
14 
14 

536 
643 
555 
507 
558 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
15 

11 

12 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

3.00 
2.54 
3.45 
2.01 
2.97 

,14 

,57 

-   ,70 

1.01 

1.03 

1.35 

.76 

.88 

23 
24 
23 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
5 
9 
4 
8 

2 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

0 
0 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  3  N 

57.0 
56.3 
58.7 
54.5 
59.8 

33.9 
37.0 
36.4 
36.4 
35.8 

45.5 
46.7 
47.6 
45.6 
47.8 

-  3.3 
-2.5 

79  10 
77  10 
79  16+ 
75  10 
82  10 

17 
22 
20 
21 
20 

14 
14 
14 
14 
14 

599 
651 
634 
599 
527 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
9 
10 
12 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

1.86 
2.30 
2.73 
4.46 
2.86 

-   ,62 

,44 

.48 
.58 
.69 
1.10 
.84 

26 
24 
1 
23 
24 

.0 
•  0 

T 
.0 

0 
0 

0 
0 

5 

6 

7 
9 
8 

0 
2 

3 
4 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

NORTH WOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

AM 
AM 

58.9 
57. 3M 
56.5 
58.2 
58.2 

37.3 
36. 9M 
31.5 
37,0 
33.3 

48.1 
47. IM 
44.0 
47.6 
45.8 

80  10 
78  llO 
80  11 
80  il6 
79|11 

24 
19 
15 
24 
16 

14 
14 
14 
14 
14 

518 
550 
642 
534 
591 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

9 

20 

11 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

2.32 

3.09 
2.73 
3.43 
2.05 

.66 
1.10 

.76 
1.33 

.92 

23 
26 
24 
26 
24 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 

7 
5 

2 
3 

3 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

KEST  LEBANON 
MINOHAM 

XOLFEBORO  FALLS 
M0005T0CK 

AM 

57.9 
61.0 
57.7 
57.0 

33.2 

36.4 
37.0 
33,6 

45.6 

48.7 
47.4 
45.3 

79 
82 
78 
80 

11+ 

15+ 
10 
10 

19 
20 
21 
17 

14 
14 
14 
14 

598 
499 
540 
606 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

15 

10 

8 

13 

0 
0 
0 
0 

2.28 
3.96 
2.77 
2.68 

-  ,38 

-  ,02 

.89 

1.65 

.57 

.50 

24 

26 

1 

17 

.0 
.0 

T 
T 

0 
0 
0 

0 

5 
7 
7 
9 

1 
3 
2 
1 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

46.6 

-  2.6 

2.83 

-   ,03 

T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R 

R 

58.6 
60.5 
62.0 
60.7 
6U.5 

46.8 
39.4 
40.7 
45.5 
42.4 

52.7 
50.0 
51.4 
53.1 
51.5 

-  1.8 

-  1.1 

-  1.2 

72 
81 
78 
74 
79 

9 
10 
10 

9 
17  + 

37 
26 
25 
34 
30 

5 
14 
14 
14 
14 

374 
462 
416 
360 
416 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
7 
6 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.76 
3.54 
3.77 
2.54 
3.08 

,55 
.55 
.25 

1.70 
1.63 
1.69 
1.35 
1.27 

23 
23 
23 
23 
1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
4 
3 

3 
3 
3 
2 
2 

1 

2 

2 

1 
2 

DIVISION 

51.7 

-  2.5 

3.38 

.23 

.0 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
LEMINGTON 
MIDDLESEX 

AM 

AM 

56. 9M 
57.0 
59.3 
55.'. 
56. <, 

33. 5M 

30.8 

34.6 

32.3 

34.0 

45. 2M 

43.9 

47.0 

43.9 

45.2 

-  1.5 

-  2.6 

78 
80 
81 
76 
79 

10 

11 

10+ 

10 

11 

18 
16 
17 
16 
19 

14 
14 
14 
27 
14 

508 
646 
559 
650 
505 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
19 
11 
16 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

4.88 
4.42 
4.69 
2.68 
4.02 

1.59 
1.40 

1.05 

1.68 

.93 

.64 

1,34 

17 
24 
23 
11 
24 

.0 
.0 
.0 

T 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

11 

9 

7 
9 

4 

1 
3 
1 
2 

1 
1 
0 
0 

1 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 
tNOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 

54.3 

46.4M 

54.9 

58.7 

59.0 

34,8 
28. 6M 
32.6 
33.8 
35.1 

44.6 
37. 5M 
43.8 
46.3 
47.1 

-  3.1 

-  1.0 

-  1.4 

76 
54 
77 
78 
80 

10 

10+ 

10 

10 

10 

17 
18 
20 
17 
18 

14 
25+ 

14 
14 
14 

626 
835 
650 
554 
547 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
4 
0 
0 
0 

13 
23 
16 
17 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

4.19 
5.71 
4.45 
3.63 
4.40 

1.38 

.96 

1.53 

1.32 

1,10 

,84 

,75 

1,08 

23 
22 
23 
24 
17 

T 

7.0 

T 

.0 
.0 

T 
6 
T 
0 
0 

29 
29 
28 

13 

11 

9 

9 

9 

2 

5 
3 
3 
3 

1 

2 
0 
0 

1 

WATERBURY  I    NNE 
WEST  BURKE 

AM 

55.9 

54.7 

36.4 
29.2 

46.2 

42.0 

77 
80 

11 
11 

20 
15 

15  + 
15  + 

579 
707 

0 
0 

0 
0 

12 
22 

0 
0 

4.56 
4.62 

1.24 

1,12 
.86 

24 
24 

T 
.0 

0 
0 

9 
12 

3 

3 

1 
0 

DIVISION 

45.0 

-  2.0 

4.20 

1.07 

T 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NW 

BURLINGTON  HB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

R 

60.2 
55.6 
57.8 
59.5 
59.6 

36.1 
38.9 
38.6 
34.7 
38.5 

48.2 
47,3 
48.2 
47.1 
49.1 

-  .9 

-  2.2 

-  .4 

83 
76 
78 

80 
80 

10 

15+ 

10 

10 

10 

18 
24 
22 
19 
22 

14 
14 
14 
14 
14 

516 
543 
515 
548 
490 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
6 
9 

13 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

2.90 
4.66 
3.25 
3.35 
2.57 

1.77 
-   .39 

1.24 

1.00 

.72 

.95 

.60 

24 
23 
23 
23 
23 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
11 
8 
9 
8 

1 
3 
2 

3 

1 

1 
1 

0 
0 
0 

ST  ALBANS  BAY 

58. 4M 

40. 7M 

49. 6M 

76 

10 

27 

14 

478 

0 

0 

4 

0 

5.87 

1.10 

23 

.0 

0 

9 

5 

2 

DIVISION 

48.3 

-  1.2 

3.77 

.73 

T 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  I  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

AM 

AM 
AM 
AM 

58.4 
59.0 
58.1 
52.9 
61.5 

35.0 
30.9 
33.5 
30.4 
34.2 

46.7 
45.0 
45.8 
41.7 
47.9 

-  2.2 

-  2.9 

78 
79 
80 
75 
81 

17  + 

16+ 

11 

11 

17 

23 
12 
22 
13 
21 

15+ 

14 

16+ 

15 

14 

560 
514 
589 
716 
524 

0 

I 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
18 
14 
19 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

2.71 
4.43 
3.39 
3.20 

3.15 

-  .14 
1.16 

-  .20 

-  ,91 
,23 

1.12 
1.47 
1.51 
1.20 
1.82 

24 
23 
24 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
1.0 
.0 

0 
0 
0 

1 

0 

27 

6 
8 
8 

7 
7 

1 
3 

1 
1 
1 

1 
2 

1 
1 

1 

WILDER 
WOODSTOCK  3  ENE 

AM 

AM 

57.6 
56.2 

35.0 
31.3 

46.3 
43. C 

-  4.2 

77 
78 

17+ 

11 

22 

15 

14 
14 

573 
560 

0 

0 

0 

0 

14 
16 

0 
0 

3.36 
3.84 

,61 

,72 

1.30 
1.57 

24 
24 

.0 
.0 

0 

0 

8 
10 

1 

2 

1 
1 

DIVISION 

45.3 

-  2.1 

3.44 

,06 

,1 

INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15 


CONNECTICUT 

ANSON I A 

BAKERSVILLE 

BALTIC 

BARKHAMST£0 

BRIDGEPORT  HB  AP        R 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON  R 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 

COLLINSVILLE  1  S 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

OANBURV 

OANSON  LAKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD//R 
HARTFORD  we  AIRPORT     R 
HEMLOCKS  RESERVOIR 
LAKE  KONOHOC 
LAUREL  RESERVOIR 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  OAH 
MEAO  POND  RESERVOIR 
MIDOLETOWN  4  W 
MILFORD 

MOHAWK  RANGER  STA 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NATHAN  HALE  ST  FOREST 
NEW  HARTFORD 

NEW  HAVEN  HB  AIRPORT    R 
NORFOLK  2    SW 
NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PACHAUG  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 
PROSPECT 
PUTNAM 

PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  0AM 
ROUND  POND 
SALISBURY 
SAUGATUCK  RESERVOIR 

S HEP AUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 

STORRS 

TORRINGTON 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAHAUG  RESERVOIR 
HESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHI6V1LLE  RESERVOIR 

WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 


MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINfiMAM  HVMAN  OAH 

BRASSUA  0AM 

BRID6EHATER 

BRUttTON    1    NNW 

BRWNStfICK 

CARIBOU   WB   AIRPORT         //R 

CORINNA 

CUPSUPTIC    STOREHOUSE 

DAMARISCOTTA    MILLS 

EASTPOBT 

EAST  SAN6ERVILLE  5  SE 

EAST  WINTHROP 
ELLSHORTH 
FARMINGTOH 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 

GARDINER 
GILEAD 
GREENVILLE 
HIRAM  2  S 
HOULTON  CAA  AP 

HOULTON  1  NE 

JACKMAN 

JONESBOaO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  0AM 

HACHIAS 

HM)I50N 
NICOLE  0AM 
MILLIMOCKET 
MILLINOCKET  CAA  AP 

HOOSENCAO 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

OAONO 

PORTLAND 


.03 

' 

.82 

1. 

.bO 

. 

.89 

• 

.80 

1. 

.72 

, 

.61 

, 

.63 

t 

.85 

1* 

■  07 

, 

•  IS 

, 

•  99 

1* 

.73 

1. 

.69 

• 

.42 

, 

.84 

. 

.54 

1. 

.12 

.37 

2. 

.94 

1. 

•  61 

. 

.07 

1. 

.44 

, 

•  96 

• 

.31 

, 

•  76 

, 

.72 

, 

.23 

1. 

•  B5 

1. 

.51 

, 

.45 

1. 

.45 

, 

.21 

, 

.73 

• 

.57 

1. 

.14 

. 

.37 

1. 

.70 

1. 

.56 

• 

.74 

1. 

.02 

, 

•  74 

, 

.96 

« 

•  63 

• 

.73 

, 

.00 

, 

.02 

, 

.63 

1, 

.43 

!• 

•  73 

1, 

.95 

, 

•  43 

1, 

•  85 

1, 

•  04 

• 

•  13 

1, 

•  37 

1. 

.77 

. 

.60 

2. 

•  33 

!• 

•  35 

. 

•  37 

2, 

•  79 

, 

•  36 

• 

•  43 

• 

•  23 

, 

•  90 

1. 

.71 

, 

•  36 

. 

.91 

. 

9.47 
6.07 
6««3 
«*«7 

4»a7 

9a32 

♦  .5* 
2>«3 

6*^0 


5.66 
6.21 
2.90 
3.«3 

5.69 
9.97 
9.23 
«.73 


3.99 
*.93 
5.93 

6.91 


T  T 


1.91  Lli. 

•  1.9S 
2.32 

.97  1.06 
1.8<. 

1.90 


.60  1.39 
l.'>6 
1.09 


.96 


.23 


.29  1.22 
.39  1.60 

1.31 

2.86 

1.12  1 

.39 


1.51  1.22 
2.00 
.90   .37 


2.20  1.91 
1.47 
.19  2.30 


,0i, 

1.79   .! 
.94  ,t 

.SO   . 

.02 

1.10  .: 

.61 

1.32   T 

.Ok 

.49   . 

.16 

2.13   .< 

.01 

1.40   . 

1.99   . 

1.19   . 

.02 

.73   .s 

T 

.61   . 

.33 

1.99   . 

.69 

2.76 

.03 

2.19   .. 

•    2.1 

1.99   .. 

.64 

2.31   .( 

.06 

1.92   .< 

.19 

.71   .( 

.26 

1.00   . 

.10 

.77   . 

.73 

2.94   . 

•  90   * 

.06 

1.96   . 

.90   . 

.30   . 

.08 

1.93   . 

.03 

2.36   • 

1.62  1. 

.22 

1.73   . 

.40 

2.26   . 

T 

.10   . 

.93   . 

1.37   . 

.20 

1.46   . 

.06 

1.19   . 

2.10   . 

2.00   . 

.20 

1.55   . 

.66   . 

.29   . 

.02 

1.36   . 

.06 

2.44   , 

.04 

.07   . 

.07 

1.75   . 

.19 

2.41  1. 

.06 

1.89  1. 

.94 

1.87   . 

.90 

3.07   • 

.20 

1.89   . 

1.70   . 

.90 

.06   T 

.67 

1.60   . 

.01 

2.00   . 

T 

.30   . 

* 

2.20   . 

.01 

•    2. 

.46 

2.66   . 

.36 

1.68   . 

1.90   . 

T 

1.72   . 

1.30   . 

1.04   . 

1.66   . 

.03 

2.39   . 

.20 

1.66   . 

.43   . 

2.21   . 

1.75   . 

1.02 
.18 
1.20 


.17  1.01   .36 
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ring  station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15 


22  I  23      24 


25  I  26      27 


28  :  29  I  30 


postlamo  us  airport     //ft 

-         -Jt      ISLt  I 

-:njs  oam 

MNFORO    1    S 
SAMFOAO    2   NNH 
SOUTtI    AHOOVKft 
SQUA   PAN    OAM 
TMC    FORKS 

milTV 

UPPER    OAM 

MATERvlLLE 

mEST    BUXTON    2    NNW 

riEST   ENFIELD 

■OOOLANO 


MASSACHUSETTS 

AOAMS 
AMHERST 

ASneuRNMAM 
ASHLAND 

ATMOL  3  e 

SEOFORO 
BEECMUOOD 
BE L CHER TOWN 
SlRCn  MILL.  DAM 


•  BOSTON    MB    AIRPORT  /. 
aOYLSTON 

aaocKTON 

CHARLES    RlVtiR    VILLAGE 

'     CHARLTON   MASONIC    HOME 
[    CHATHAM    LTSTA 
1    CtCSTERFIELO 
I     CHESTNUT    MILL 
CLINTON 

COKASSET 
COLOeROOll 
EAST    PEPPERELL 
EAST    MAREHAM 

I     EMARTOMN 

I     FALL    RIVER 

I     F1TCH8UR0    2    S 

I     PRAHINGHAM 

PRAMKLIN 

GARDNER 

•  6R0T0N 

'    MAROBlCK 
HATCMVlLLE 
rUtVERHiLL 

HEATM 

MOLYORE 
NOOSAC    TUNNEL 
MUeBAftOSTON 
NYANNIS    3    NE 
IPSHlCH 

JEFFERSON 
U*IGHTVlLX.E    OAM 
LARE   COCMITUATE 
LAHRENCE 
LOWELL 

MANSFIELD 
MIDOLEBORO 
MI DOLE TON 
HILFORO 
HlLLBURY 

MONTAGUE    CITY 
NANTUCKET    WB    AIRPORT 
NEn    BEDFORD 
NEWBURY PORT 
HEM    SALEM 

N0RTH8R10GE 
NORmOOO 

PELMAM 

PeMBROKE 

PERU 

PETERSkAM  t,    H 
PITTSFIELD  MB  AIRPORT 
PLAINFIELO 

PLYMOUTH 

PRINCETON 

PROVINCETOWN  1  NM 

OUABBfN  INTAKE 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 


SANDWICH 
SE0RE6ANSET 

SHELBURNE  FALLS 
SOUTnaRIOGE 
SOUTM  EGREHONT 


SW 


SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STOCKBRIOGE 

TAUNTON 

ruLLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
■ALPOLE  1  S 
■ARE 

■ARE   2 

MASHlf«6T0N  2 

■EBSTER 

■EST  CUMMINGTON 

WESTFIELO 

■EST    LYNN 
MEST   MEOMAY 
■ESTON 
MEST   OTIS 
■ESTUVER   FIELD 


5.49 

3i86 
5*84 
4.46 


RECORD  MISSING 


.03   T 
.02   .05 


See  Reference  Note*  7ollovlng  Station  Index 
-  231  - 


1.01 
1.02 


.50  1. 

.05  1. 

•  20  1. 

.29  li 
.03 


03 

*B5 

1.16 

.23 

67 

.32 

.90 

.39 

37 

.39 

1.13 

.17 

30 

.59 

.49 

.37 

.31 

.73 

.49 

*16 

.22 

.00 

.47 

.42 

•  44 

DAILY  PRECIPITATION 

NEW  ENGLAND 
C70BER  195S 

C 

CONTINUED 

•3 

Day  of  month 

Station 

g 

1  I  2  1  3 

4   5 

6 

7  1  8    9 

10  1  11  1 

12 

13   14   15 

16   17 

18 

19   20  1  21 

22   23   24 

25 

26   27 

28  1  29  j 

30 

31 

WEST  RUTLAND 

2.37 

.69 

.03 

7     . 

88 

• 

• 

65 

.14 

06 

■  02 

HINCHENOON 

2.23 

.25 

.28 

.01 

.02  1. 

40 

•  03 

.03   . 

OS 

.06 

04 

■  04 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

3.01 

.72 

T     T 

T     .01 

1.34   . 

04 

.07 

■  67   . 

16 

.04 

06 

WORCESTER 

2.S9 

.72 

7 

T 

T 

1.11   . 

04 

.16 

.48   . 

24 

.07   . 

06 

■  01 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

4.<>6 

.80 

.09 

.72 

.07   .74 

.03 

.44 

16 

.04 

.05 

44 

.17 

44 

■  27 

BERLIN 

4.81 

.14 

.41 

T 

.05 

.23 

.06 

.18   .68 

.04 

75 

.18 

.02 

82 

.28 

70 

■  38 

7 

BETHLEHEM 

4.07 

.89 

.13 

.48 

.24 

.07 

.24 

50 

7 

7 

57 

.13 

56 

.24 

BLACKWATER  OAH           R 

3.01 

.20 

.30 

.04 

I 

40 

.16 

.05 

60 

.12 

08 

.05 

.02 

BOW  GARVINS  FALLS 

2.<.9 

.12 

.34 

.02 

.02 

.03 

82 

.11 

.08 

49 

.09 

31 

.06 

BRADFORD 

4.12 

.24 

.22 

.01 

.02 

.09 

.06 

7 

7    1 

42 

.17 

.07 

65 

.48 

54 

■  16 

CAMPTON 

2.73 

.27 

.32 

T 

.18 

.06 

.20   .29 

.26 

38 

.02 

41 

.09 

24 

.02 

CANNON  MOUNTAIN 

4.27 

.83 

.09 

.08 

.77 

.09 

.64 

.09 

05 

.02 

.02 

79 

.24 

49 

.17 

CENTER  HARBOR 

2.15 

* 

.30 

.25 

.02 

.05   .10 

7 

68 

.03 

7 

34 

■  13 

14 

.11 

CLAREMONT 

2.4« 

.07 

.27 

T 

.02 

.05 

.06 

.07 

7 

91 

.02 

.06 

36 

■  18 

31 

.10 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

1.96 

.45 

T 

T     .02 

T     .02 

.66 

08 

.04 

■  32 

01 

.28 

09 

7 

DIXVILLE  NOTCH 

5.24 

* 

.23 

.20 

.35 

.66 

•24  1^02 

.05 

68 

.17 

35 

.26 

76 

.30 

DUBLIN 

3.29 

.22 

.53 

.18 

.02 

.07 

1 

25 

.18 

• 

49 

.18 

05 

.12 

DURHAM 

3.32 

.62 

T 

.01 

•  06 

7 

.80 

05 

.08 

.76 

40 

.45 

08 

.02 

EAST  OEERING 

3.42 

.49 

.04 

.02 

7 

.02 

1.35 

10 

.17 

.66 

31 

.23 

11 

.03 

EASTMAN  FALLS  DAM 

3.18 

.12 

.53 

.01 

.16 

.01 

•  12 

.01 

1 

24 

.00 

.03 

44 

.25 

07 

.11 

ERROL 

5.22 

.96 

.08 

.52   .15 

•57   .46 

.03 

.35 

46 

.26 

53 

.72 

27 

.02 

•  23 

FABYAN 

3.62 

.70 

.40 

.42   .60 

T 

.06 

.06   .04 

.23 

.02   . 

.53 

32 

.26 

FtRST  CONN  LAKE 

4.39 

.31 

•  43 

.02 

.21 

T     .64 

.13 

T          .03 

•14   .85 

.06 

59 

.26 

7 

13 

7 

40 

.20 

FITZWILLIAM  3  SW 

3.70 

.42 

.51 

T 

.03 

.09 

.07  1 

10 

• 

* 

* 

1.48 

FRANKLIN  1  NW 

3.00 

.60 

.15 

.11 

1.01 

16 

.12 

.16 

37 

.20 

08 

.04 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

2.54 

.30 

.26 

T 

.07 

.02 

•  10 

1 

08 

.06 

.03 

36 

.18 

06 

.05 

GILMANTON 

2.71 

• 

.60 

•  17 

81 

.22 

31 

.19 

27 

.14 

GRAFTON 

2.53 

.28 

.02 

.09 

.03 

•01   ^05 

.84 

10 

.03 

.13 

44 

.25 

24 

.02 

GREENVILLE 

2.93 

.22 

.40 

1 

16 

.11 

.09 

71 

.17 

05 

.03 

HANOVER 

3.45 

.42 

.03 

.23   .06 

T 

•22   .13 

.01 

1.36 

03 

.02 

.37 

11 

.19 

28 

7 

JEFFERSON 

RECORD 

MISSING 

KEENE 

2.01 

.21 

.57 

.08 

.03 

7 

.02 

.03 

75 

7 

.07 

06 

.06 

11 

.03 

LAKEPORT 

2.97 

.43 

.39 

.02 

.04 

.06 

■  06 

•  01 

88 

.14 

.05 

44 

.14 

20 

.12 

LAKEPORT  2 

2.27 

.02 

.69 

T 

.03 

.02 

•01   ^04 

70 

.06 

.03 

26 

.09 

18 

.12 

LANCASTER 

3.91 

.87 

■  02 

.18 

.46 

T 

•22  1^01 

•  01 

.29 

09 

.04 

.01 

17 

41 

.13 

T 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

1.86 

.09 

.03 

.09   .08 

T 

•14   •Od 

.12 

06 

.07 

.46 

15 

.22 

26 

T 

LINCOLN 

3.30 

.40 

.40 

T 

.38 

.07 

•  32 

35 

66 

.11 

37 

.24 

MAC  DOWEU.  0AM 

3.21 

.30 

.47 

.01 

.06 

1 

10 

.20 

.08 

76 

.16 

05 

■  05 

MANCHESTER 

2.30 

.06 

.50 

T 

.06 

68 

.02 

.28 

42 

.12 

15 

■  02 

HARLOW 

3.18 

.40 

.42 

T 

90 

.10 

.10 

83 

.10 

12 

.21 

MASSABESIC  LAKE 

2.73 

.69 

.01 

.07 

.56 

03 

.20 

.51 

33 

.20 

10 

.03 

MILAN  7  N 

4.92 

.59 

.10 

.33 

•20  1^36 

.04 

• 

60 

.22 

61 

■  41 

32 

.15 

MiLFORO 

2.81 

.54 

.01 

.08 

1.10 

06 

.37 

.31 

27 

.01 

06 

7 

MONROE  5  NNE 

3.80 

.25 

.45 

.03 

.12 

T     .60 

.06 

7     ^17 

.06 

76 

.11 

.05 

75 

.01 

49 

MOUNT  SUNAPEE 

4.46 

.55 

.01 

.11 

.01 

•  06 

7 

1.10 

24 

.22 

.08 

77 

.90 

31 

.10 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

7.97 

1.04 

.15 

T     T 

.58   .38 

.06 

.01   .06 

•34   ^36 

.22 

1.29 

37 

.21 

.86 

76 

.47 

24 

.14 

•  M 

NASHUA  3  N 

2.85 

.11 

.64 

T 

.14 

84 

.04 

.14 

59 

.11 

20 

.04 

NEWPORT 

2.91 

.16 

•  24 

.20 

.03 

•  11 

.02 

.09 

80 

.03 

.02 

39 

.28 

46 

.08 

NORTH  CHICHESTER 

2.35 

T 

.46 

.04 

T 

.01 

.05 

68 

.10 

.04 

44 

.19 

31 

■  03 

NORTHWOOD 

2.32 

.52 

T 

7 

•  68 

26 

.15 

.14 

33 

.16 

OS 

OTTER  BROOK  DAM 

1.79 

.15 

.55 

.10 

.03 

•  01 

67 

T 

.02 

10 

.06 

05 

■  OS 

PETERBOflO  2  S 

3.09 

.68 

.03 

.08 

•  70 

r 

T 

1.10 

30 

.06 

r 

■  14 

PINKHAM  NOTCH 

5.64 

.54 

T 

.25 

.62 

.03 

.08   .33 

.06 

•  38 

43 

•  17 

.45  1 

38 

.39 

45 

■  07 

•  02 

PLYMOUTH  1  WNW 

2.73 

* 

.63 

.05 

.20 

.10 

•  06 

.17 

76 

7 

7 

30 

.22 

IS 

■  08 

PORTSMOUTH 

3.43 

.53 

.13 

•  82 

17 

•  21-1T33 

15 

.06 

.04 

SOUTH  OANBURY 

2.74 

* 

.29 

.04 

.05 

1 

11 

•  13 

.06 

55 

.13 

■  35 

■  04 

SOUTH  LYNDEBORO 

3.28 

.86 

.08 

1^07 

09 

.40 

.23 

50 

.03 

SOUTH  WEARE  1  SE 

4.00 

.15 

.28 

.02 

1 

24 

.25 

.24 

66 

.40 

72 

■  05 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

2.05 

.25 

.43 

.02 

.02 

-- 

•  09 

92 

.01 

.03 

14 

.04 

.10 

■  04 

WALPOLE  2 

2.45 

.19 

.62 

T 

•  02 

.04 

•  08 

95 

.04 

.05 

27 

.08 

19 

■  02 

WEST  HENNIKER 

3.98 

.20 

.26 

•  08 

.03 

.02 

7 

1 

44 

.12 

.18 

61 

.63 

■  39 

■  12 

WEST  LEBANON 

2.28 

.06 

.18 

.03 

•  09 

.04 

.01   .13 

.05 

•  02 

89 

.04 

.05 

32 

.05 

■  28 

■  04 

WEST  RUMNEY 

3.92 

.28 

.32 

.04 

•  32 

.14 

.16   .32 

.16 

97 

.17 

.01 

.46 

.27 

■  26 

■  06 

WHITEFIELD 

3.76 

.14 

.80 

.20 

.40 

.40 

.08 

51 

.04 

.33 

.02 

■  42 

■  42 

WINDHAM 

3.96 

.68 

7 

.21 

•  79 

10 

.08 

1.66 

.36 

.20 

■  03 

7 

WOLFEBORO  FALLS 

2.77 

.57 

T 

.02 

.08 

.04   .07 

•  62 

42 

.06 

.24 

32 

.15 

■  26 

■  02 

WOODSTOCK 

2.68 

.43 

T 

.14 

.46 

T 

.15   .60 

•  37 

03 

7 

.01 

.20 

.10 

■  24 

■  OS 

7 

YORK  POND 

5.84 

.24 

.40 

.04 

.24 

.42 

.19 

.10   .86 

.11 

80 

.20 

.24 

66 

■  27 

■  70 

■  23 

•  24 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

3.75 

.85 

.05 

T    T  ■ 

1^70 

.08 

.70 

r 

■  37 

GREENVILLE 

3.64 

1.24 

T 

1^63 

03 

.03 

.51 

07 

■  13 

KINGSTON 

3.77 

1.10 

•  03 

1^69 

10 

7 

.79 

09 

■  04 

■  03 

NEWPORT 

2.64 

.63 

T 

U35 

17 

.01 

.37 

05 

■  04 

■  02 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

3.08 

1.27 

.02 

1^26 

r 

.01 

.41 

.06 

■  05 

■  01 

MOON SOCKET 

2.64 

.22 

.77 

7    1 

00 

.06 

.08 

47 

7 

■  02 

■  02 

VERMONT 

8ARRE 

3.75 

.29 

.27 

.06 

.07 

•  28 

.07 

.03   ^22 

•  02 

1 

31 

.27 

.04 

29 

■  02 

■  43 

■  oa 

BELi.OWS  FALLS 

2.71 

.20 

.45 

.02 

•  03 

.01 

•  04 

T 

.04  1 

12 

.03 

.08 

36 

■  11 

■  20 

■  02 

BENNINGTON  2  NW 

2.90 

.16 

.39 

.03 

T 

•  07 

•  06 

•  01 

.19  1 

24 

.07 

.10 

09 

■  35 

14 

■  01 

BETHEL  2 

4.26 

.21 

.12 

T 

.13 

•  22 

•  10 

T     ^52 

•  25 

.06  1 

56 

.04 

.01 

36 

■  17 

■  48 

■  04 

BLOOMFIELD 

4.88 

.32 

.64 

.16 

r    .55 

.02 

T 

•14  1^06 

•  03 

.04 

44 

.18 

35 

■  30 

.67 

■  10 

7 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

4.66 

.33 

•  17 

.02 

.60   T 

7     T 

•27   .40 

I. 00 

25 

.02 

.36 

69 

■  36 

30 

7 

7 

CANAAN 

3.99 

.29 

.33 

.04 

.19 

.67 

.10 

.02        .01 

.16   .70 

•  09 

45 

.22 

17 

■  03 

49 

■  14 

CAVENDISH 

4.43 

.19 

.06 

.06 

.06 

.14 

1.47 

46 

.12 

7 

68 

1^05 

12 

■  02 

CHELSEA 

4.42 

.16 

.41 

.12 

.30 

.06 

.12   .40 

•  12 

1 

68 

.08 

.03 

36 

■  OS 

36 

■  16 

CHITTENDEN 

3.30 

.21 

.36 

.06 

•  29 

.03 

.36 

•  20 

.04 

89 

.10 

.15 

25 

■  06 

29 

.02 

CORNWALL 

3.25 

.48 

.06 

•  28 

•  42 

•  72 

18 

.06 

.20 

13 

■  OS 

64 

DANVILLE 

5.16 

.36 

.29 

.02 

•  27 

.19   .37 

•05   .76 

1 

36 

96 

.04 

37 

.14 

DORSET  1  S 

3.35 

.52 

.18 

.25 

•  22 

•  96 

21 

7 

50 

.20 

■  32 

EN0SBUR6  FALLS 

4.59 

.62 

.42 

.69   .07 

T     440 

T 

•  93 

43 

.23 

7 

37 

.35 

.08 

7 

T 

ESSEX  JONCTIOW 

4.73 

.17 

.17 

.19 

•  01 

.03   .48 

.03 

•  66 

•  10 

94 

.26 

.04 

74 

.30 

68 

.07 

6ILMAN 

4.42 

.16 

.96 

•  14 

.70 

■  05 

•09   ^74 

•  14 

58 

.06 

65 

7 

50 

.17 

HUNTINGTON  CENTER 

4.19 

.27 

.26 

•  10 

.06   .66 

.05 

7     ^76 

7 

68 

.05 

24 

.63 

43 

7 

LEHINGTON 

2.58 

T 

T 

.17 

T     .64 

T 

T 

•  38 

•  43 

.32 

■  36 

.28 

MANCHESTER  CENTER 

2.41 

.22 

.18 

.10 

.02 

.06 

•  21 

•  03 

•  15 

57 

.02 

7 

59 

.06 

16 

.05 

MARSHFIELO 

4.90 

.42 

.27 

.19 

.01   .54 

•07   .59 

•  17 

1 

20 

• 

• 

91 

.02 

42 

.13 

MAYS  MILL 

3.65 

.43 

.23 

.01 

.01 

.03 

.08 

•  09 

•  11  1 

83 

.08 

.07 

33 

.21 

14 

MC  I  NODE  FALLS 

4.54 

.21 

.50 

.01 

.09 

.60 

.10 

T     .28 

•  03 

93 

.24 

.03 

82 

.01 

60 

.19 

MIDDLESEX 

4.02 

.30 

.18 

.12 

.04 

.03   .24 

.06 

7     .36 

•  02 

1 

34 

.27 

.02 

53 

.08 

36 

.08 

HOMTPELIER  CAA  AIRPORT 

4.19 

.36 

.19 

.19   .12 

T 

7     T 

.11   .12 

1^32 

55 

.16 

.15 

17 

.40 

35 

7 

MOUNT  MANSFIELD 

6.71 

.05 

.01 

.01 

.42 

.03   .70 

.20 

.06 

.20   .62 

I^IO   •OO 

42 

.01 

* 

31 

.07  1 

00 

NEW  FANE 

3.74 

.27 

.16   .05 

T 

T     .04 

.02 

7     .01 

•01   ^12  1 

80 

.13 

.13 

60 

.32 

18 

NEW«)flT 

4.45 

.43 

.24 

.07 

.45   .06 

T 

T 

•49   ^03 

•  84 

16 

■  06 

.09 

59 

.67 

28 

7 

NORTH  DANVILLE 

4.46 

.70 

.20 

.36   .13 

•50   ^46 

1^05 

10 

.08 

.37 

02 

.36 

14 

•  02 

MORTHFIELO  NORWICH  UNIV 

3.63 

.40 

.18 

.37 

.03   .23 

•  60 

75 

.05 

SO 

.14 

48 

7 

PERU 

3.87 

.24 

.07 

.25 

.10 

.20 

•  39  1 

30 

.16 

58 

.52 

10 

PLYMOUTH  UNION 

4.06 

.16 

.16 

.10 

.06 

.07 

.01 

.18 

.17 

•  11  1 

50 

.22 

.06 

63 

.22 

40 

.01 

See  Referee 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  month 


13       14       15 


16       17       18 


19      20      21 


25      26      27 


28      29      30 


IKA0IN6  HILL 

KAOSSOOO    1    SSE 

■eocsTca 

•wrLANO 

ST  ALBANS  aA» 

SAIMT    JOHNSBUKY 

SALlSSUIiV 

SCARSeufiG  MOUNTAIN 

SCARSeuRO   STATION 

SOMeasfT 

SOUTX   LONOONOEBRV 

SOUTH  NtneuRY 

UNION  VILLAGE    OAH 

VERNON 

MITSFIELD    I    5 

HAROSeORO 

MATERBURY    1    NNE 

■EST   BURUE 

UNITE   RIVER    JUNCTION    IN 

MNITINGHAM    1     M 

VILOER 

VOOOSTOCI    5    ENE 

.o»  i.oe    T 


1.<.0 


See   Befereoce  Kotefl  rollovlof  statioD    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  CmiAND 
OCTOBER   l«5t 


Day     Of  Month 


15 


16 


17 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AP 

BULLS  BRIDGE  DAM 

COLCHESTER 


CREAM  HILL 


FALLS  VILLAGE 


HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDOLETOWN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SM 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 


WATERBURY  RADIO  WBRY 


WESTBROOK 


WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRIOGEWATER 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 


CUPSUPTIC  STOREHOUSE 


DAMARISCOTTA  MILLS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


66   39   38 
^7   40   *»6 


65   S*   60 
51   29   31 


60   59   57 
<t2   35   37 


6'>   61   39 
48   33   37 


62   61   61 
48   32 


66   59   60 
47   38   40 


64   62   58 
44   34   38 


MAX 
MIN 


65   66   62 
45   36   39 


66   59   58 
50   34   42 


61   57   59 
44   39   36 


62   54   55 


50   37   33 


60   60   62 
48   35   34 


42   38   33 


57   55   58 
37   33   33 


60   57   58 


65   66 

44   46 


61   64 
42   33 


54   55   54 
40   30   26 


62   37   57 

50   36   35 


67   60   57 


68   64 

38   36 


64   69   54 


63   68 
46   36 


65   67 

45   37 


59   65 

45   44 


66   66   58 


65   63 

39   41 


57   66 

43   38 


64   67 
42   41 


62   65   64 


60   60   52 
30   32   31 


65   62   57 


57   59   52 
35   39   30 


60   49   49 


62   56   53 


57   60   50 
27   35   24 


60   58   53 


63   69   78 


63   70 
33   38 


67   77 

45   58 


70   77 
36   53 


68   78 
42   51 


71   78 

40   47 


68   75 
40   48 


57   65   71 


61   70 
43   50 


64   70   77 


68   75 
42   32 


66   73   62 


65   75 

39   49 


69   73 
40   48 


67   76 

40   47 


62   67   69 


63   70 
45   48 


62   64   73 

39   48   34 


55   63   67 


61   65   70 

37   45   30 


66 

33 

71 
41 

59 

41 

60 
48 

53 

35 

59 

45 

62 

30 

66 

41 

47 
27 

62 

33 

58 
30 

63 

48 

80   70   56 
48   43   34 


76   80   60 
42   34   33 


77   72   52 

55   45   32 


82   70   54 
50   47   34 


81   70   55 

48   45   36 


75   65   64 
49   45   39 


80   61   52 
50   45   36 


78   81   61 
46   38   36 


80   71   58 
49   47   35 


70   75   52 
32   42   31 


74   82   65 
52   52   36 


76   68   54 
42   37   34 


76   78   57 
46   43   34 


79   73   58 
48   49   33 


80   58   50 


82   77   57 
49   46   36 


73   56   46 

49   39   36 


78   58   46 
53   40   34 


68   65   57 


66   60   55 


48   35   36 


63   60   47 
30   43   39 


63   58   39 
52   37   32 


77   68   47 
49   41   34 


69   69   45 
42   35   30 


70   62   57 

50   42   36 


50   58   63 
38   34   52 


45   54   64 
35   25   48 


51   48   57 
31   17   47 


45   50   60 
33   30   46 


47   55   65 
38   24   47 


49   53   63 
32   26   47 


48   54   63 
33   29   47 


46   55   66 
30   26   49 


48   55   65 
32   26   49 


52   49   36 
42   28   30 


51   54   66 
33   27   47 


49   56   64 
37   32   53 


59   50   57 
37   32   36 


46   52   60 
32   28   44 


52   55   65 

34   30   49 


46   48   57 
32   27   40 


34   28   40 


47   49   63 
30   26   37 


33   23   39 


49   62 
25   44 


37   44   61 
31   29   33 


40   48   54 
26   20   31 


34   34   44 
30   12   24 


45   49   59 

33   26  its 


75   79   62 
57   37   47 


77   79   60 
32   52   43 

71  79   78 
49   44   47 

76   74   66 

49  44   44 

80  78   60 

50  36   41 

79   76   68 
44   48   44 

72  75   65 
49   52   45 

79   79   60 

54  54   38 

81  79   60 

55  52   40 

66   80   79 

48   46   45 

76 
46 

64 

40 

61 
43 

70 


68   75 
52   60 


59   72 

43   51 


66   79 

51   51 


68   80 
49   54 


81   80 
48   49 


76   74   68 

49   33   42 


64   78 
50   48 


78   76   68 


77   77   56 
47   53   46 


61   56 

41   40 


64   59 
26   28 


59   58   58 


59   55 
39   40 


63   59 
30   32 


64   58 

27   33 


61   56 
36   34 


60   60 
31   32 


60   39 
34   32 


80 

79 

73 

51 

32 

41 

74 

76 

71 

48 

47 

38 

75 

75 

76 

51 

39 

40 

65 

62 

53 

43 

47 

40 

39 

39 

51 

41 

47 

37 

60 

68 

62 

39 

49 

45 

64 

66 

57 

35 

48 

44 

72 

72 

60 

42 

53 

45 

62 

67 

53 

50 

33 

37 

52 

52 

41 

30 

33 

32 

38 

58 

52 

32 

44 

39 

52 

66 

57 

28 

45 

39 

64 

64 

60 

40 

60 

43 

60   59 
25   28 


57   59 
35   32 


64   58 
37   36 


60   62 
37   37 


62   61 

34   33 


57   57 
28   28 


59   57 
39   36 


60   60 
32   34 


62   57 

33   38 


56   56 
42   32 


59   58 
30   35 


59   60 
31   32 


55   46   52 
36   30   26 


54   46   52 
37   29   25 


52   48   47 


37   33   51 
32   33   26 


57 

55 

37 

29 

32 

22 

54 

48 

50 

30 

30 

26 

46 

42 

40 

30 

26 

24 

54 

50 

53 

31 

25 

20 

44 

47 

46 

29 

26 

21 

55 

51 

32 

30 

32 

28 

65   63 

40   53 


59   65 

40   53 


57   60 
39   52 


59   59 
41   50 


60   62 

41   52 


59   61 
37   53 


58   »4 
44   54 


60   57 
40   54 


61  M 
39   52 


59   62 

33   45 


57   61 

41   54 


63   61 

41   51 


63   62 
46   57 


50   55 

35   42 


57   60 
38   47 


60   62 

42   54 


62   64 

39   31 


57   59 
38   49 


58   59 
45   51 


60   65 
46   59 


60   62 

40   47 


60   59 

40   52 


60   62 

40   46 


55   61   50 
33   37   38 


54   61   51 
31   38   39 


52   54   52 

30   49   42 


54   53 
35   42 


58   57   53 
33   42   40 


55   58   52 
32   37   40 


56   56   47 

28   33   30 


56   62   56 

26   38   37 


52   54   52 

24   28   35 


55   60   54 

35   38   40 


4«  S2 

41   42 


♦7   4S 
35   39 


46   4« 

39   43 


41   42 
33   38 


45  ** 
36   38 


43   44 
34  40 


55   50 

43   45 


♦7   47 
38   42 


46   47 
3S   41 


48   48 
38   41 


47   4« 

35   39 


49   SO 
39   43 


4«   48 

40   39 


53   53 

42   46 


48   49 
40   44 


44   42 
32   36 


43   44 
35   39 


48   50 
41   37 


47   46 

37   40 


43   45 
35   41 


52   52 

41   43 


45   47 
35   37 


41   4S   45 
32   30   39 


51   48 
29   40 


46   52 
36   29 


4«   52   50 

37   30   42 


41   47   42 
34   31   38 


50   50   57 
44   42   39 


48   49   56 
41   40   30 


50   45 
39   38 


45   42 
38   35 


47   47 
40   40 


48   47   50 
40   39   37 


48   47 
41   39 


4«   47 

43  41 


51   4« 
42   40 


48   51   47 
39   40   28 


48   4« 
43   41 


50   51 

40   39 


48   50  57 
44   43   39 


36   35   33   32 

50   51   52   58 
39   41   31   34 


51   51 

40   42 


54  47   55 

42   40   28 


45   42 
38   33 


51   50 
42   37 


48   43 
39   38 


48   48 
40   38 


49   50   57 
37   36   36 


47   42   48   47 
38   37   33   33 


48   43   45   48 
39   39   32 


46   47 
39   35 


48   SO 
37   29 


46   42   51   51 
40   37   35   29 


49 

46 

49 

42 

51 

47 

36 

43 

40 

39 

30 

28 

55 

39 

42 

40 

43 

38 

28 

30 

35 

34 

28 

25 

51 

44 

46 

42 

45 

45 

25 

36 

40 

36 

34 

28 

37 

45 

40 

42 

34 

35 

26 

31 

36 

34 

32 

30 

50 

47 

49 

44 

48 

49 

30 

42 

41 

36 

36 

29 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
OCTOBER    1958 


Station 

Day 

01  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

' 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

EASTPORT 

MAX 

MIN 

59 

57 

39 

57 
36 

59 

33 

59 

41 

54 

56 

42 

64 
48 

65 
53 

68 
50 

59 
45 

47 
38 

41 
30 

48 
28 

55 
38 

54 
36 

58 
-9 

53 
43 

52 
36 

46 
31 

50 
32 

54 

33 

60 
42 

60 
40 

48 
32 

53 
32 

50 
42 

49 
44 

48 
44 

46 
38 

46 
32 

63.7 
39  .O 

cASI  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

60 
33 

55 

38 

52 

2-< 

53 
33 

60 
38 

70 
40 

76 
56 

66 

40 

44 
34 

39 

34 

45 
20 

64 
38 

55 

38 

60 

45 

50 
38 

52 

35 

48 
25 

55 
20 

55 
25 

58 
32 

58 

38 

42 
32 

60 
26 

44 

36 

44 
40 

40 
36 

43 
38 

52.9 

34.7 

EAST  HINTMROP 

MAX 
MIN 

62 

<.8 

56 

34 

57 
32 

61 

34 

56 

40 

52 
30 

60 
36 

64 
42 

67 

48 

73 
50 

69 
43 

63 
36 

43 
32 

48 
22 

69 
35 

65 

36 

67 

48 

60 
42 

55 
30 

54 
30 

52 
23 

56 
30 

59 

34 

56 

42 

42 

35 

50 
28 

49 
38 

49 
41 

45 
36 

50 
36 

46 
25 

56.0 

36.0 

TARMINGTON 

MAX 
MIN 

6* 

56 
32 

58 
28 

60 
28 

63 
34 

59 

53 

26 

64 
29 

66 
36 

72 

45 

79 
40 

56 

35 

45 
34 

46 
19 

49 
22 

60 

41 

62 

41 

57 
40 

52 
30 

55 
26 

47 
20 

53 
23 

57 
29 

59 
29 

47 
36 

44 
26 

51 

31 

47 
39 

47 
36 

41 
36 

46 
29 

55.3 

31.7 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

66 

57 
29 

55 
31 

59 
34 

65 

46 

50 

31 

50 
34 

54 
42 

62 

46 

71 
53 

61 
39 

56 
32 

45 
31 

39 
27 

45 
27 

54 
28 

51 
28 

54 
32 

44 
32 

48 
22 

42 
20 

42 

23 

60 
28 

52 

35 

45 
20 

52 
23 

52 
22 

41 
33 

42 

31 

45 
33 

44 
26 

51.7 
31.6 

GAR.;INER 

MAX 
MIN 

62 
«6 

58 
34 

59 
30 

61 
32 

59 

41 

55 
29 

62 
33 

64 

40 

72 

43 

75 
46 

66 

40 

54 
35 

46 
34 

60 
20 

62 
36 

64 
37 

67 
41 

60 

40 

56 
28 

53 
27 

54 
22 

57 
27 

62 

34 

56 

39 

42 

33 

50 
27 

50 
38 

48 

39 

45 

35 

49 
35 

47 
25 

56.9 

34.4 

SREENVILLE 

MAX 
MIN 

54 
42 

55 

31 

60 
27 

61 

30 

58 

34 

50 
2a 

60 
26 

62 

38 

70 
48 

75 
43 

64 
36 

41 
32 

36 
32 

45 
19 

63 

36 

56 
27 

55 
40 

46 
38 

50 

34 

43 
27 

62 
20 

67 
30 

62 

28 

51 
33 

4* 
30 

49 
26 

42 
36 

43 
36 

37 

34 

39 
33 

42 
34 

52.0 
32.5 

MlRAM  2  S 

MAX 
MIN 

62 
38 

59 
30 

58 
30 

63 
32 

63 
32 

57 
26 

65 
27 

68 

38 

74 

47 

78 
45 

58 
41 

49 

31 

49 
26 

52 

18 

64 

37 

75 

47 

70 

51 

55 

30 

69 
24 

52 
26 

55 

23 

58 
28 

66 

36 

52 

37 

40 
29 

46 

30 

48 
40 

48 
39 

42 

38 

53 

27 

60 
24 

57.4 
33.1 

....TON  CAA  AP 

MAX 

MIN 

61 

39 

56 

3b 

61 
37 

60 
38 

50 
32 

49 
2b 

56 

37 

63 

47 

71 

53 

76 
52 

67 

38 

41 
29 

39 
31 

45 
29 

61 

30 

54 
30 

50 

36 

45 
33 

48 
29 

42 
21 

44 
20 

56 

29 

67 

39 

46 
32 

47 
25 

54 
27 

42 
32 

42 
36 

42 
35 

39 

30 

41 
26 

61.1 
33.4 

HOUUTON  I  NE 

MAX 
MIN 

59 

47 

54 
34 

61 
37 

60 
38 

54 
36 

49 
27 

58 
34 

64 
48 

71 
52 

76 
54 

64 

35 

42 
34 

38 
29 

49 
28 

51 

34 

53 
32 

47 
42 

44 
36 

48 
33 

44 
29 

39 
26 

57 
29 

57 
35 

48 
40 

47 
25 

54 
27 

43 
32 

42 
39 

40 
35 

37 
32 

40 
27 

51.3 
35.0 

JACItMAN 

MAX 
MIN 

54 

42 

55 

34 

60 
29 

62 

29 

53 

43 

49 
2J 

62 

29 

68 
35 

73 

44 

75 
50 

72 

44 

48 
30 

37 
32 

47 
19 

66 

38 

66 

35 

60 
40 

48 
36 

50 

34 

46 
24 

56 
21 

60 
23 

64 
35 

49 
34 

38 
28 

49 
24 

46 
33 

39 
36 

39 

32 

30 
32 

40 
31 

53.2 
33.1 

J0NES8ORO 

MAX 
MIN 

62 

46 

60 
34 

57 

30 

57 

32 

58 

35 

63 
20 

54 
29 

57 

46 

65 

48 

75 

50 

73 

42 

69 

34 

46 
23 

42 
23 

48 
25 

57 
37 

57 

46 

64 

43 

57 
28 

53 
25 

47 
24 

49 
26 

64 
29 

60 
36 

47 
31 

48 
29 

53 

34 

66 

41 

47 
41 

48 
36 

43 
26 

65.4 
34.0 

^EKISTON 

MAX 
MIN 

62 
45 

59 

38 

60 
35 

63 

38 

55 

38 

53 
35 

65 
35 

65 
46 

73 
52 

76 
49 

58 
41 

45 
39 

46 
30 

51 
27 

62 
42 

71 
46 

65 

50 

52 

42 

56 

35 

50 
30 

53 
29 

55 

34 

59 

38 

51 
38 

41 
33 

48 
33 

45 
40 

46 
38 

41 
37 

48 
34 

46 
33 

56.5 
38.1 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

60 
33 

55 
36 

56 
30 

58 
30 

60 
33 

54 
29 

48 
29 

61 
32 

60 
40 

70 

46 

73 

40 

51 
30 

40 
30 

36 

19 

44 
19 

49 
30 

67 
40 

58 
41 

45 
35 

45 
28 

44 
22 

62 
22 

64 
27 

56 
32 

43 
32 

41 
26 

47 
26 

42 
36 

42 
32 

36 
32 

38 
33 

51.1 
31.3 

MAO  I  SON 

MAX 
MIN 

58 
50 

59 
34 

59 
31 

64 
28 

58 
35 

55 

23 

64 

30 

65 
37 

73 
53 

80 
48 

73 
45 

47 
34 

45 
36 

49 
22 

61 
37 

61 
37 

63 

43 

57 
42 

55 
34 

53 
33 

65 
22 

55 

28 

59 
32 

64 
40 

46 

33 

50 
28 

47 

40 

47 

40 

41 
37 

47 

35 

46 
25 

66.3 
35.3 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

65 

41 

61 
36 

57 
29 

60 
31 

60 
39 

51 
32 

51 
34 

60 

38 

65 

45 

71 
50 

76 
44 

64 
36 

48 

31 

41 
23 

46 
25 

55 
29 

55 
42 

48 
37 

51 

33 

51 
29 

43 
21 

45 
26 

56 

34 

59 
39 

42 
30 

46 
26 

54 
27 

43 
35 

42 
35 

39 

34 

42 

34 

52.8 
33.7 

NILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

58 
36 

58 
32 

62 
29 

62 

37 

50 
35 

52 

33 

61 
36 

67 
42 

73 
51 

78 
48 

57 
39 

45 
34 

40 
30 

48 
21 

57 
29 

57 
29 

51 
38 

49 
37 

52 

31 

44 
20 

46 
18 

57 
28 

59 

35 

49 
35 

48 
.  28 

64 
25 

42 
37 

42 
36 

39 
36 

41 
34 

46 
35 

93.0 
33.4 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
42 

57 

34 

58 
31 

60 
31 

53 

35 

54 

31 

62 

39 

64 

44 

74 
53 

82 
53 

58 
39 

46 
28 

42 
26 

48 
22 

57 
33 

69 
34 

56 
46 

52 
32 

64 

31 

46 
24 

52 

20 

56 

25 

61 

31 

51 
38 

46 

26 

63 
26 

48 
40 

48 
39 

43 
3S 

43 
32 

47 
27 

54.6 
33.9 

ORONO 

MAX 

MIN 

59 
44 

59 
38 

58 
33 

62 
32 

59 
37 

56 

33 

64 
40 

64 
46 

73 
53 

76 
52 

74 
40 

54 
36 

44 
31 

50 
28 

58 
37 

57 
39 

57 
45 

52 
36 

55 
36 

64 
30 

54 
26 

57 
30 

59 
36 

56 
37 

49 
30 

52 

29 

49 
39 

53 
33 

42 
3£ 

43 
33 

47 

31 

56.3 
36.4 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

60 
48 

58 
42 

59 
39 

61 

42 

66 

40 

56 
32 

63 

38 

65 
48 

66 

53 

66 
49 

60 
44 

50 
39 

50 
35 

51 
29 

61 
45 

71 
46 

72 
53 

58 
42 

59 
28 

49 
38 

52 
33 

55 

38 

64 

43 

63 
41 

44 

39 

49 
37 

48 
44 

SO 
41 

43 
3t 

56 
36 

50 
31 

66.6 

40.4 

PORTLAND  wa  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 

41 

59 

33 

59 
30 

60 
34 

65 

39 

56 

33 

63 
31 

65 

44 

68 

49 

68 
45 

61 
41 

50 
30 

49 
26 

50 
20 

62 
40 

71 
49 

71 
54 

57 
30 

57 

25 

49 
28 

53 

26 

54 
31 

54 
35 

63 

40 

42 
34 

48 
36 

47 
42 

49 
40 

42 
3C 

54 
29 

48 
22 

96.3 
35.3 

PRESOUE  ISLE 

MAX 
MIN 

56 
46 

54 
32 

60 
32 

60 
36 

55 

36 

48 
28 

53 
32 

60 
44 

70 
50 

66 
50 

61 
39 

3« 
32 

37 
27 

46 
28 

52 
29 

53 
29 

54 
32 

45 
33 

46 

30 

44 
20 

40 
20 

67 
27 

56 

31 

50 
38 

48 
22 

62 

23 

47 
29 

42 

36 

39   41 
33   31 

38 

30 

90t» 
32.5 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

62 
40 

58 
38 

55 

32 

60 
33 

62 
35 

53 
31 

53 
30 

61 
34 

61 
42 

69 
49 

73 
41 

55 
34 

45 
31 

45 
24 

47 
25 

62 

31 

56 

40 

55 
39 

46 
34 

49 
27 

46 
23 

44 
28 

69 
28 

66 
37 

47 

31 

49 
29 

54 
30 

4J 
37 

45   39   33 

34   33   30 

52.6 
33.2 

ROCHLAND 

MAX 
MIN 

62 
49 

59 
36 

58 
33 

62 

32 

59 
45 

55 

27 

58 

35 

63 

47 

67 

50 

70 
51 

61 
41 

51 
36 

46 
32 

48 
23 

69 
38 

60 
36 

64 
49 

57 

43 

66 
28 

48 
33 

63 

29 

66 
29 

54 
29 

53 
42 

46   61 
38   39 

49 
43 

50   47   48   49 
44   40   37   27 

65.4 

37.5 

RUMFORO  3  SK 

MAX 
MIN 

55 
34 

57 
32 

57 
30 

62 

33 

57 
34 

52 
27 

63 

29 

65 
35 

71 
45 

77 

45 

56 

37 

43 
33 

42 
22 

49 
18 

58 
32 

64 
36 

60 
49 

50 
37 

53 
29 

49 
24 

52 

21 

57 
28 

57 

34 

49 
36 

40   48 
29   27 

42 
39 

4S 

3C 

41   46 
36   36 

63.9 
32.8 

RUMFORD  1  S 

MAX 
MIN 

62 

42 

65 
3b 

63 

31 

68 
32 

53 
37 

60 
29 

68 

28 

69 
35 

75 

45 

80 
45 

63 

40 

43 
35 

43 
26 

58 
20 

60 
35 

66 

35 

62 

50 

56 
33 

52 
33 

50 
28 

55 

22 

60 
29 

61 

33 

52 

38 

42   50 

31   28 

43 
40 

46 
3E 

41   44   60 
36   37   36 

66.6 

34.4 

SANFORO  2  NNM 

MAX 

MIN 

64 
49 

60 
32 

61 
29 

66 
32 

65 
34 

53 
24 

66 
26 

68 
40 

75 

41 

79 
42 

76 

48 

57 
37 

60 
24 

53 
19 

64 
35 

79 
36 

77 
53 

67 

40 

58 
21 

58 
25 

65 

24 

68 

27 

56 

33 

5* 

42 

45   44 

36   31 

44 

38 

6C 
41 

43   49   48 
36   33   21 

59.5 
33.8 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

65 
45 

55 

29 

61 
28 

62 

31 

54 

43 

49 
22 

55 
22 

63 

42 

72 
50 

71 
47 

64 
39 

41 
33 

39 
26 

45 
23 

53 
27 

64 
26 

51 
31 

44 
31 

49 
28 

43 

18 

44 
18 

68 
22 

56 
28 

52 

32 

49   51 

21   20 

52 

24 

41 
37 

42   40   38 
34   32   23 

92.0 
30.1 

UNITY 

MAX 
MIN 

60 

48 

56 

34 

58 

35 

61 
35 

54 
41 

51 
26 

60 

39 

65 

47 

73 
51 

77 
49 

58 
41 

45 

33 

41 
31 

48 
21 

58 
37 

65 

40 

65 
46 

51 
40 

52 

34 

46 

28 

63 

23 

57 
34 

62 

39 

52 

38 

42   48 
33   28 

46 

38 

4< 

40 

42   49   45 
37   33   30 

54.3 

36.4 

KATERVILLE 

MAX 
MIN 

61 
49 

58 
37 

59 
31 

62 

32 

59 
43 

55 

31 

62 
33 

65 
42 

72 

50 

78 
52 

73 
42 

52 
36 

45 
36 

49 
23 

61 
37 

63 
36 

65 

49 

55 
40 

57 

35 

54 
32 

54 
23 

58 
29 

60 
36 

57 

41 

46   50 
35   27 

49 
39 

46   44   49   4« 
42   37   36   27 

96.9 
36.7 

"EST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

59 
41 

59 
32 

59 
30 

66 

34 

64 
31 

50 
25 

65 
30 

68 
40 

72 

48 

76 

44 

62 

42 

50 
28 

48 
26 

61 
18 

64 
37 

78 

43 

63 

52 

67 
29 

57 
25 

60 
25 

53 
23 

55 

28 

66 
34 

63 

41 

42   47 
31   33 

45 
42 

49  42   64   57 
41   39   26   23 

97.1 
33<6 

KOOOLANO 

MAX 

MIN 

66 
37 

62 

37 

58 
32 

60 
32 

63 

43 

58 

30 

53 

30 

62 

45 

67 

51 

75 
52 

73 
46 

52 

40 

46 
28 

42 
24 

50 
24 

56 

31 

57 
45 

53 
48 

52 
33 

52 
28 

47 
22 

60 
23 

58 
26 

63 
36 

42   55 

32   32 

58 
36 

47   48   4«   40 
40   43   37   28 

55.2 

35j2 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

59 
36 

52 

32 

56 

31 

60 
32 

67 
32 

60 
26 

57 
26 

64 
32 

68 

31 

79 
49 

77 

50 

56 
34 

46 
31 

42 
23 

48 
25 

60 
48 

72 

55 

69 

44 

55 
25 

56 
26 

62 
27 

58 

38 

61 

45 

57 
53 

66   42 
42   3E 

42 
38 

45   4«   41   47 
44   34   35   33 

9«.8 

36.0 

AMMERST 

MAX 
MIN 

57 
42 

60 

33 

60 
35 

66 

41 

65 

34 

55 

28 

65 

34 

68 
42 

75 
56 

79 
49 

59 
46 

62 

37 

48 
29 

55 
24 

66 
47 

80 
55 

76 
55 

58 
32 

60 
26 

59 
31 

58 
31 

63 
38 

55 

51 

54 
46 

46   ♦♦   46 
40   38   42 

61   44   62   57 

42   38   32   30 

99.2 
3S<S 

BEDFORD 

MAX 
HIN 

66 
52 

59 
34 

59 
33 

66 

38 

68 
47 

55 
29 

66 

32 

71 
43 

73 
47 

82 
48 

80 

43 

56 
38 

52 
29 

56 
23 

66 
46 

81 
50 

79 
56 

75 
46 

61 
29 

61 
30 

54 
29 

57 
40 

66 

47 

58 
46 

4«   46   63 

43   42   44 

56   52   54   54 
40   40   37   32 

62.0 
39.8 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 

MIN 

62 

49 

59 

30 

59 
30 

65 
35 

62 

36 

54 
25 

64 
27 

6S 
45 

77 
40 

77 
43 

60 
42 

62 
34 

47 
25 

62 
16 

66 
43 

77 
47 

76 
48 

70 
40 

66 
21 

54 
23 

54 
26 

60 

34 

56 

48 

55 
47 

47   45   46 
38   36   39 

S3   46   50   S3 

41   36   29   25 

98.6 
35.4 

BLUE  HILL 

MAX 
MIN 

64 
48 

55 

38 

55 

42 

64 

45 

66 

40 

54 

31 

62 

38 

70 
48 

67 
52 

79 
54 

68 

45 

53 
36 

48 
33 

63 

28 

61 
V4 

78 
47 

78 
56 

66 
46 

69 
35 

50 
40 

53 
36 

58 

44 

60 
48 

57 

44 

hi      46   49 
42   41   44 

53   44   53   53 

42   38   36   31 

98.7 
41.7 

S««  ReteT«nce  Notes  Following  Slobcn   Indax 
-    235    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1958 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

^ 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

BOSTON  WB  AIKPORT 

MAX 
MIN 

66 
50 

57 

44 

56 
44 

63 
48 

69 
40 

54 
36 

66 

43 

64 

51 

70 
51 

60 
55 

63 

47 

53 
40 

51 
•36 

55 
33 

61 
51 

62 
54 

61 
60 

62 

45 

62 
40 

51 

43 

53 
36 

56 

49 

57 

51 

56 

47 

47 
46 

52 
46 

53 

46 

56 

45 

47 

42 

55 

41 

5« 
39 

59.9 
45  aB 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

66 
52 

59 
40 

67 
37 

66 
42 

70 
47 

63 

34 

64 
27 

74 
41 

70 
54 

61 
49 

75 

45 

58 
38 

53 

32 

55 
25 

64 

43 

79 
44 

60 
55 

70 
46 

61 
26 

60 
31 

53 

32 

60 
39 

62 

48 

62 

48 

50 
45 

46 
44 

52 

45 

54 
37 

51 
42 

57 
37 

60 
30 

62.9 

40. S 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

MAX 
MIN 

63 
45 

62 

34 

59 

38 

65 

40 

64 

41 

54 
37 

63 

31 

68 
41 

75 

49 

79 
51 

72 
40 

51 
31 

49 
32 

57 
26 

65 
43 

77 
46 

75 
50 

69 

40 

66 
31 

64 
40 

63 
32 

61 
39 

57 

45 

57 

42 

52 
36 

SO 

34 

47 

36 

51 

36 

49 
33 

52 

33 

61.3 
38.3 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

60 
50 

56 
42 

55 

40 

6* 

42 

62 

42 

62 

36 

64 
43 

66 

50 

70 
50 

60 
54 

76 

60 

56 

40 

51 
32 

54 
30 

58 
44 

60 
46 

60 
55 

74 
47 

59 

32 

59 
36 

52 
34 

54 
46 

56 

44 

57 
48 

48 
44 

47 
42 

50 

45 

53 

41 

52 

40 

50 

40 

53 

33 

59.9 

42.9 

CLINTON 

MAX 
MIN 

64 
50 

66 

36 

59 
35 

59 
37 

66 

43 

66 

30 

54 

31 

64 
34 

70 
44 

73 
48 

60 
48 

59 
37 

52 
32 

49 
26 

54 
28 

63 
46 

76 
56 

75 

44 

65 
32 

59 

31 

52 

29 

54 

31 

59 

40 

58 

47 

52 

39 

43 
38 

47 
39 

4B 
42 

54 
39 

45 
37 

53 

33 

59.3 

38.2 

COHASSET 

MAX 

MIN 

66 

46 

66 
44 

67 
35 

62 
37 

63 

48 

58 

40 

53 

45 

79 

40 

55 
35 

48 
32 

50 
43 

56 

46 

78 
56 

76 

46 

67 

33 

58 
35 

57 
42 

54 
46 

56 

48 

56 
52 

56 

46 

52 

44 

51 
46 

52 

40 

52 

42 

4« 

39 

45 
37 

58.8 

42.4 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

67 
50 

58 
41 

56 
40 

63 
43 

70 
41 

53 

34 

63 
32 

73 
41 

69 
55 

71 
53 

62 
46 

52 
40 

47 
31 

53 
32 

61 
46 

69 
49 

70 
56 

62 

43 

59 
33 

56 
35 

55 
43 

58 
52 

64 
51 

58 

49 

50 
46 

54 
46 

52 
46 

55 

40 

47 
41 

55 

40 

60 
3* 

59.4 
42,9 

EOGARTOWN 

MAX 

MIN 

64 
43 

65 

45 

58 
46 

60 
45 

63 
41 

67 
37 

57 
30 

65 

35 

71 
44 

69 
49 

70 
44 

63 
40 

56 
36 

50 
36 

57 
39 

62 

44 

67 
53 

68 
48 

65 
39 

56 
33 

58 
42 

59 

44 

59 
47 

62 

53 

57 
46 

52 

45 

58 
45 

57 

34 

56 
37 

50 
39 

57 
33 

«0.« 
41.7 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

67 

50 

58 
42 

58 
41 

65 
45 

70 
41 

57 
32 

63 

38 

72 
47 

71 
55 

78 

54 

67 
51 

67 
39 

46 
37 

54 
30 

64 
49 

73 
51 

77 
58 

64 
49 

59 
36 

58 
38 

56 
36 

63 

40 

62 

50 

60 
46 

49 
45 

52 

44 

51 

46 

54 
4S 

42 

54 
39 

58 

35 

60.8 
43.9 

F1TCHBUR6  2  S 

MAX 
MIN 

66 

44 

64 
32 

62 

34 

64 

36 

73 
39 

69 
29 

60 
32 

66 
37 

72 
39 

78 

47 

64 
49 

65 

36 

55 
2B 

54 
24 

62 
27 

66 

4o 

62 
52 

78 

41 

64 
29 

63 

31 

56 

29 

56 
37 

62 

40 

56 

48 

65 
49 

52 

35 

45 
39 

49 
44 

57 

39 

46 
37 

54 
29 

62.6 

37.9 

FRAMINGHAM 

MAX 
MIN 

67 
46 

66 
39 

61 

38 

61 

41 

70 
44 

69 

34 

60 
32 

66 
39 

75 
44 

75 
49 

65 

44 

61 

38 

55 
33 

52 
29 

60 
32 

67 

49 

84 
56 

80 
47 

61 
29 

62 

33 

52 

32 

57 

33 

60 

43 

60 
50 

52 

41 

47 
40 

49 
41 

51 
42 

56 
41 

45 
38 

54 
32 

62.0 
39.6 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

66 

52 

61 
37 

62 

36 

69 
42 

69 

47 

59 
32 

66 
37 

71 
47 

75 
49 

82 

52 

72 
49 

56 

40 

54 
32 

57 
28 

66 

45 

81 
47 

60 
56 

70 
45 

63 
32 

56 
33 

56 

31 

61 

41 

56 

48 

56 

46 

46 

41 

46 
40 

52 

44 

54 

45 

47 
41 

55 

39 

51 
34 

61.8 

41.5 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

61 

37 

54 
30 

59 
32 

59 
35 

63 

39 

61 
24 

56 

24 

65 
26 

70 
37 

75 

46 

60 
47 

54 

34 

49 
28 

47 
22 

54 
22 

62 

44 

76 
46 

68 

38 

56 
27 

56 
27 

59 

26 

57 
29 

56 

43 

56 

50 

53 

40 

42 
36 

42 

35 

45 
36 

48 
37 

43 
35 

49 
28 

57.3 

34.3 

HYANNIS  3  NE 

MAX 
MIN 

66 
55 

59 
44 

56 
39 

60 
40 

69 

36 

65 

61 
25 

70 
37 

61 

56 

70 
52 

70 
45 

62 
39 

52 
35 

52 
27 

58 
47 

70 
60 

71 
56 

66 

49 

57 
30 

59 
41 

60 
36 

58 
40 

62 

51 

59 
52 

59 
46 

55 

45 

57 
47 

55 

32 

52 

42 

55 

37 

57 
35 

60.8 
42.1 

KNIGHTVILLE  UAM 

MAX 
MIN 

60 
33 

60 

30 

58 

30 

5a 

32 

67 

36 

63 

24 

56 
22 

65 

25 

67 

35 

75 

45 

79 
42 

S7 

34 

49 
29 

47 
20 

54 
22 

65 

44 

76 
45 

74 
42 

56 
26 

57 
25 

56 
26 

56 
26 

60 

40 

55 

52 

55 

42 

34 

42 
36 

45 
42 

50 
38 

47 
37 

48 
26 

58.3 
33.6 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

66 
40 

70 
36 

62 
36 

62 

37 

69 

44 

70 
30 

60 
32 

67 
35 

73 

44 

76 

46 

83 
45 

62 

38 

56 

30 

55 
25 

68 
26 

66 
46 

63 

44 

81 
42 

63 
27 

62 

29 

53 

30 

57 
38 

61 

44 

60 
52 

52 

42 

46 

40 

48 

41 

51 
43 

58 
41 

46 
35 

56 
31 

62.7 
37.8 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

66 

52 

58 

36 

61 
37 

66 

43 

68 

43 

56 

34 

66 

35 

71 

44 

73 

48 

60 
51 

72 
49 

54 
40 

52 

33 

55 
29 

66 

47 

80 
48 

77 
56 

64 
45 

60 
32 

51 

35 

56 
32 

61 

42 

57 
47 

56 

45 

46 
40 

♦  7 

41 

53 

43 

53 

43 

46 

40 

52 

39 

52 

34 

60.9 
41.5 

LOWELL 

MAX 
MIN 

65 
53 

61 

38 

62 

35 

66 

43 

67 
45 

59 

33 

69 
35 

69 

42 

75 
47 

82 
51 

78 

48 

58 
40 

54 
32 

56 
27 

65 

46 

62 

48 

61 
56 

75 
45 

63 
32 

62 
35 

55 
32 

56 
44 

57 
48 

57 
49 

49 
40 

46 

40 

52 

43 

56 
44 

48 
40 

52 

38 

52 

34 

62.4 

41.5 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

65 
56 

57 
40 

59 
37 

62 
42 

65 

50 

63 
32 

63 

38 

66 
50 

68 
50 

75 
52 

70 
49 

58 
41 

52 
33 

52 

30 

52 

49 

76 
50 

74 
56 

73 
47 

59 
35 

59 

33 

54 
32 

57 
42 

60 

46 

59 
48 

49 

44 

49 
44 

53 

46 

56 

44 

49 
42 

53 

38 

53 

35 

60.3 
43.0 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 

53 

58 

47 

58 

47 

56 

46 

64 

45 

51 
30 

69 

35 

66 

47 

63 

57 

65 

54 

63 

49 

53 
42 

60 
39 

51 

40 

58 
46 

65 

52 

65 
57 

63 

44 

56 
35 

56 

38 

56 

44 

56 

49 

61 
55 

60 
49 

52 
47 

56 
47 

56 

49 

55 

38 

52 

43 

54 

42 

57 
40 

98.4 

45.6 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 

3B 

59 
32 

60 

31 

66 

36 

60 
33 

54 
25 

64 

28 

67 

35 

76 
50 

77 
47 

53 

40 

46 

30 

42 
31 

52 
21 

61 
45 

77 
50 

71 
49 

53 

34 

55 
25 

60 
30 

57 
32 

57 
42 

54 
51 

53 
43 

43 
38 

40 
33 

41 
39 

45 
38 

41 
34 

45 
32 

58 

33 

56.3 

36.4 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

69 
54 

56 
42 

57 
40 

56 
44 

72 
44 

60 
33 

65 

36 

67 
43 

65 
53 

80 
50 

76 
40 

58 
36 

51 
37 

55 
31 

60 
42 

60 
47 

62 
58 

73 
47 

62 

35. 

60 
36 

53 
45 

58 
49 

60 
52 

62 

49 

50 
46 

52 

45 

53 

47 

56 

39 

52 

42 

57 
37 

63 
34 

62.1 
43.1 

PROVINCETOWN  1  NW 

MAX 
MIN 

62 

52 

62 

62 

72 
50 

59 
42 

62 

70 

67 
60 

67 
60 

68 

60 

56 
46 

54 
33 

61 
45 

67 

48 

70 
56 

69 

50 

59 

36 

56 
32 

48 
44 

60 
46 

60 

61 
52 

54 
45 

52 

49 

57 
51 

56 
50 

55 

60 

55 

37 

60.9 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

65 

3« 

68 

40 

56 
3%( 

65 

43 

65 

43 

71 
33 

55 
29 

63 
30 

71 
39 

69 
50 

80 

43 

64 
41 

54 
34 

50 
29 

55 
29 

64 
42 

76 
54 

78 

43 

64 
29 

60 
30 

55 

39 

53 
37 

69 
43 

61 
52 

52 

46 

48 
46 

52 

46 

53 

36 

53 
36 

45 
37 

66 
31 

60.6 
39.1 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

63 

50 

56 
40 

56 
39 

60 
41 

66 

44 

53 

38 

63 

41 

64 
50 

60 

50 

69 
50 

64 
48 

50 
36 

49 
33 

51 
33 

57 
46 

73 
50 

75 
56 

60 
44 

57 
34 

51 
36 

55 

43 

56 
47 

56 
50 

55 

46 

46 
45 

50 

45 

52 
46 

54 
43 

46 

41 

54 

38 

53 

35 

57.4 

43.4 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

68 
55 

57 

41 

60 
42 

64 
44 

68 

43 

57 

63 

41 

61 

49 

69 

61 

77 
52 

68 

51 

51 
39 

50 
34 

53 
29 

59 
50 

79 

50 

76 
55 

67 
47 

53 

35 

62 

41 

52 

35 

SANDWICH 

MAX 

MIN 

66 

51 

60 
45 

56 
46 

61 

48 

72 

46 

53 

47 

66 
3b 

74 
50 

62 

57 

82 
52 

66 

50 

56 

40 

50 
40 

56 

44 

60 
46 

71 

50 

75 
60 

66 

51 

60 
38 

55 
40 

56 

47 

60 

47 

64 
52 

62 
52 

51 
49 

54 
49 

54 

47 

58 
44 

49 
41 

59 
40 

60 
37 

61.2 
46.6 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

59 
34 

59 
33 

59 
32 

59 

38 

63 
41 

61 

25 

53 
25 

66 
27 

66 
36 

74 

46 

77 

46 

56 
35 

48 
28 

47 
22 

53 
22 

65 
49 

76 

49 

72 
41 

55 
29 

60 
26 

55 
26 

59 
28 

60 

39 

54 
51 

52 

41 

43 
37 

44 
37 

44 
36 

49 
38 

44 

35 

48 
26 

57.5 

35.0 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

63 
50 

63 

37 

63 

36 

67 

36 

66 
49 

57 
30 

65 

34 

69 
45 

77 
49 

61 
52 

79 
42 

58 
36 

50 
38 

56 
27 

65 

48 

82 
54 

80 
55 

76 

46 

63 
32 

60 
34 

60 
33 

62 

41 

61 
52 

56 
52 

53 
45 

46 

38 

47 

41 

52 

43 

51 
34 

52 

37 

55 

33 

62.9 

41.5 

STOCKBRIOGE 

MAX 
MIN 

62 

41 

56 

30 

60 
32 

64 

35 

60 

35 

53 

21 

63 
29 

66 

34 

74 
51 

78 
46 

72 

48 

48 
32 

42 
29 

52 
20 

64 
45 

77 
46 

74 
49 

59 

44 

56 

23 

61 
27 

56 
28 

61 
38 

66 

52 

56 

45 

47 
40 

42 

36 

44 
39 

46 
38 

45 
35 

40 
34 

56 

35 

58.2 

36.7 

TAUNTON 

MAX 

MIN 

68 
52 

56 
3V) 

58 
35 

67 

43 

70 
45 

60 
29 

63 

26 

73 
40 

71 
54 

60 

49 

71 
43 

57 

39 

50 
34 

55 
25 

64 
42 

77 
46 

79 
56 

66 
46 

61 
28 

56 
30 

54 
29 

62 

35 

63 

48 

63 
47 

49 
47 

51 

45 

51 
46 

53 
37 

49 
43 

55 

38 

60 
31 

61.7 
40.3 

TULLY  0AM 

MAX 
MIN 

62 
33 

61 

30 

60 
30 

61 

31 

67 
36 

65 
23 

56 
25 

66 

34 

70 
41 

60 

41 

72 

45 

65 

35 

52 
26 

51 
18 

54 
20 

65 
43 

79 
49 

73 
40 

57 
22 

60 
24 

54 
26 

55 
27 

60 
38 

55 
50 

52 

36 

42 
37 

43 
36 

45 

41 

50 
36 

43 
29 

52 

25 

58.9 
33.3 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

63 
46 

63 
33 

62 

33 

62 

39 

62 

47 

57 
27 

66 
29 

70 
39 

76 
47 

81 
47 

75 
46 

56 

35 

52 

28 

55 
21 

66 

45 

62 

51 

77 
50 

66 
39 

61 
27 

60 
29 

59 
27 

64 
35 

59 
50 

56 
49 

51 
40 

46 
37 

47 
39 

50 
41 

47 
37 

54 
32 

62 
25 

61.6 

37.8 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

66 

4b 

60 
32 

56 

34 

67 
39 

68 

45 

56 

26 

66 

29 

73 
42 

73 
50 

82 

47 

69 

44 

55 
35 

51 
29 

55 
24 

65 
46 

60 
46 

79 

50 

62 

41 

61 
27 

52 
29 

57 
30 

60 

40 

61 

48 

59 

47 

47 
44 

46 
43 

51 
46 

56 

39 

46 
40 

56 
34 

54 
28 

61.0 
38.8 

WALPOLE  1  S 

MAX 

MIN 

66 

52 

56 
42 

57 

34 

64 

44 

68 
51 

68 
27 

65 

37 

70 
40 

71 

54 

60 
50 

72 
46 

65 
39 

55 
34 

55 
23 

64 

50 

80 
51 

79 
52 

63 

42 

61 

29 

60 
29 

58 
27 

62 

36 

63 

44 

62 
50 

46 
47 

50 
48 

52 
46 

55 

41 

46 
42 

54 
40 

58 
31 

61.8 

41.3 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

60 

44 

57 
26 

57 
28 

66 

34 

60 
35 

56 
22 

66 

23 

66 
30 

75 
45 

80 

44 

74 

44 

62 

31 

51 
27 

53 
17 

63 

41 

78 

41 

72 

45 

68 

37 

55 
21 

57 
24 

54 
23 

57 
28 

55 
47 

54 
45 

47 
37 

40 
32 

43 
36 

48 
36 

41 
33 

46 
31 

56 
26 

58.7 
33.9 

WEST  LYNN 

l-iAX 
MIN 

66 

4y 

59 

3y 

59 
3y 

64 
42 

66 

40 

58 

66 

37 

68 

47 

72 

78 

62 

70 
47 

51 
39 

50 
32 

54 
29 

62 
47 

80 
48 

78 
48 

61 

44 

61 

35 

51 
38 

53 
33 

57 
46 

57 
46 

58 
45 

48 
44 

50 
43 

52 

47 

54 

43 

46 

40 

53 

37 

53 

34 

59.9 

41. T 

WEST  MEOWAY 

MAX 
MIN 

66 
51 

62 

31 

61 

31 

70 

39 

69 

46 

61 

25 

66 

26 

74 
43 

76 

49 

63 

45 

70 
43 

57 
36 

56 
29 

56 
19 

70 

45 

81 

48 

76 

32 

63 

39 

63 

24 

53 
25 

57 
28 

63 

35 

62 

45 

62 

47 

48 
46 

48 
41 

50 

44 

56 

41 

50 
40 

57 
37 

54 
27 

62.7 
38.0 

See  Reierence  Notes  FoUowing  Station   Index 
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CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENCLAIO 
OCTOBER    1958 


Day 

Of  Month 

1 

Stauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WESTON 

MAX 
MIN 

66 

62 

30 

61 
20 

68 
JO 

69 
34 

58 

24 

68 
29 

72 

40 

75 

44 

84 
44 

76 
41 

59 
30 

53 
23 

50 
10 

67 
43 

79 

4b 

80 
33 

75 

40 

68 
26 

61 
26 

55 

21 

59 
37 

68 

44 

59 

43 

49 

40 

47 

51 

4i 

56 

36 

53 

37 

54 
ii 

54 
2o 

63.0 
36.3 

WESIOVER  FIELD 

MAX 
MlN 

63 

*»5 

61 

34 

61 
33 

66 
42 

56 

31 

56 

66 

33 

70 
42 

77 

47 

80 

40 

59 
49 

52 

36 

47 
30 

54 

23 

65 

49 

82 

63 

78 

31 

61 

39 

61 
27 

59 
i2 

58 
iZ 

62 

42 

56 

33 

55 
40 

46 
42 

46 

40 

47 

42 

52 

43 

46 
41 

51 
30 

55 
32 

59.6 

39.7 

■ORCESTEK  Kd  AIRPORT 

MAX 

MIN 

63 

56 

36 

56 

38 

64 
42 

63 

j3 

54 

30 

62 
33 

66 

44 

71 

51 

76 

33 

56 
41 

48 
31 

47 
31 

52 
26 

63 

43 

77 

48 

73 

32 

56 

JO 

56 

32 

50 

34 

53 
31 

57 

40 

55 

52 

39 

36 

43 

46 
39 

50 
40 

42 
36 

51 
32 

50 
30 

96.4 
38.2 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

64 

58 
32 

59 
32 

66 

38 

66 

41 

59 
26 

65 

31 

70 
39 

73 
42 

81 
48 

69 

44 

54 
i2 

49 
33 

54 
22 

64 
44 

78 

47 

78 
30 

61 
37 

60 
27 

55 

31 

58 

30 

58 

40 

57 

40 

55 
44 

44 
30 

45 
36 

50 
40 

53 

41 

46 

37 

55 
35 

55 
26 

60.0 
37.3 

NEW  MAMPSMIRE 

8ENT0N 

MAX 
MIN 

57 

".3 

57 

59 
29 

64 
35 

59 

J8 

50 
2J 

66 

31 

67 
38 

75 

49 

78 
50 

72 

40 

43 
30 

42 
29 

51 

18 

57 
42 

73 
37 

68 
32 

54 

37 

52 
26 

55 
28 

55 
25 

59 
27 

58 
39 

54 
44 

45 
36 

43 
30 

45 
37 

46 
39 

39 
31 

39 
32 

43 
23 

56.0 
34.6 

3ERLIN 

MAX 
MIN 

65 
34 

57 
31 

63 
29 

61 

33 

57 

33 

55 
29 

55 
27 

71 
30 

67 
37 

77 
47 

82 
43 

50 
33 

42 
34 

42 
22 

50 
23 

61 

42 

74 

61 
41 

tl 

56 
26 

55 
27 

56 
20 

58 

30 

58 
36 

48 
34 

50 
32 

50 
34 

43 
40 

44 
35 

38 
34 

40 
32 

55.8 
33.3 

BETnLEnEM 

MAX 
MIN 

38 

45 

56 

31 

57 
31 

64 
36 

60 

34 

50 

23 

66 

28 

69 

40 

75 
49 

78 
50 

70 
40 

40 
30 

39 
29 

49 
18 

56 
40 

70 
46 

65 

32 

60 
30 

51 
29 

53 
29 

55 
26 

59 

29 

54 

40 

54 
40 

46 

35 

44 
29 

47 

45 
38 

41 

31 

36 

30 

48 
28 

55.3 

34.9 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

63 
32 

60 
30 

61 
28 

61 

33 

69 

36 

62 
26 

59 
25 

68 

30 

70 
36 

75 

44 

60 
44 

58 

35 

48 
26 

50 
17 

56 
21 

63 

41 

78 
42 

70 
37 

54 
25 

59 
26 

59 
23 

56 
26 

60 

35 

55 

47 

51 

37 

42 
37 

45 
38 

46 
42 

48 
36 

42 

35 

48 
31 

58.6 
32.9 

CAMPTON 

MAX 

MIN 

63 

33 

55 

31 

61 
28 

60 
32 

67 
36 

55 
22 

56 

68 
26 

67 
33 

76 
37 

31 

44 

57 
36 

16 

65 

74 
46 

67 
37 

51 
26 

59 
25 

57 
23 

56 
24 

61 
34 

58 
4b 

54 

39 

48 
28 

49 
36 

48 
42 

49 
36 

42 

38 

46 
28 

98.9 
32.3 

CONCORD  KB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

62 

40 

60 
32 

61 
32 

67 

38 

65 

32 

56 

20 

67 
30 

70 
40 

75 
46 

SO 
47 

58 
42 

48 
23 

51 
24 

55 
17 

64 
38 

80 

48 

74 
56 

57 
28 

60 
23 

55 
25 

55 
23 

59 

33 

55 
48 

54 
42 

42 
39 

46 
37 

45 

41 

50 
43 

44 
38 

50 
38 

55 

32 

58.7 
35.7 

DURHAM 

MAX 

MIN 

65 

51 

60 
33 

61 
32 

66 
32 

65 
38 

56 

26 

68 

29 

68 

38 

75 

49 

80 
47 

73 

45 

53 
39 

52 
29 

55 
24 

64 

40 

30 
40 

82 
34 

70 
44 

60 

28 

59 
29 

54 
28 

58 
33 

55 

41 

54 
43 

48 
40 

46 

40 

48 

41 

52 
43 

46 

39 

53 
36 

50 
29 

60.9 
37.5 

EAST  OEERINO 

MAX 
MIN 

61 

58 
28 

59 
27 

65 
32 

63 

38 

55 
20 

65 
26 

59 
32 

74 
38 

80 
42 

70 
44 

50 
33 

49 
24 

53 
14 

63 
42 

78 

44 

73 

34 

58 

38 

58 
23 

54 
22 

54 
20 

58 
27 

63 

43 

52 

40 

4C 
36 

42 
33 

43 
38 

47 
40 

43 
34 

48 
30 

54 
26 

57.4 
33.5 

FABVAN 

MAX 
MIN 

49 
40 

57 
26 

55 

23 

63 
25 

50 
32 

48 
18 

68 

19 

66 
26 

75 
42 

77 
43 

70 
32 

38 
27 

40 
26 

50 

10 

58 
35 

73 
28 

70 
48 

52 

37 

50 
22 

53 
19 

56 

25 

56 
28 

54 
32 

59 
40 

40 
32 

45 

31 

48 
34 

40 
33 

34 
2S 

31 
27 

44 
24 

93.8 
29.5 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

59 
37 

48 
28 

53 
28 

57 
32 

60 

33 

47 
20 

47 
20 

61 

38 

70 
38 

74 
48 

75 
35 

40 
27 

32 
27 

31 
17 

41 
19 

51 
31 

68 

40 

59 
38 

41 
27 

48 
23 

48 
22 

55 
28 

58 
34 

56 
38 

45 
31 

39 
26 

49 
27 

42 
36 

42 
31 

35 
31 

33 
28 

50.5 
30.3 

FRANKLIN  1  NN 

MAX 
MIN 

59 
40 

62 

31 

61 
33 

66 

37 

59 

40 

57 
25 

68 
25 

70 
36 

74 
45 

30 
4o 

73 
43 

56 

34 

48 
27 

51 

19 

65 

41 

77 

43 

73 
53 

63 

40 

57 
23 

58 
25 

57 
24 

61 

29 

54 

43 

54 

45 

47 

37 

46 
34 

45 
40 

50 
42 

45 

37 

4S 
36 

56 

30 

99.4 
35.6 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

60 
32 

54 
28 

58 
30 

58 
34 

65 
37 

57 
24 

54 
22 

66 

28 

68 
40 

73 
44 

79 

43 

58 
36 

43 
25 

46 
16 

52 
21 

61 

40 

76 

46 

68 
36 

51 

21 

54 
24 

55 
22 

56 
27 

58 
33 

52 

46 

5C 
36 

40 
32 

44 
39 

43 
41 

48   40   45 
36   36   28 

99.9 

32.4 

SRAFTON 

MAX 
MIN 

60 
48 

58 
24 

59 
26 

65 
30 

57 
30 

52 
16 

65 

19 

67 
30 

74 
42 

31 
41 

72 
46 

48 
34 

46 
25 

53 
11 

59 

44 

77 
37 

72 

45 

59 
35 

55 
16 

57 

19 

54 
18 

58 
25 

54 
46 

54 

44 

44 

3; 

46 

29 

44 
38 

47 

4C 

44   47 
33   32 

53 
26 

57.9 
31.7 

HANOVER 

MAX 
MIN 

58 

42 

53 
30 

61 
32 

66 

37 

53 
35 

54 
25 

66 
29 

66 
36 

77 
47 

80 
47 

56 

39 

45 
34 

50 
29 

54 
22 

60 
45 

75 

45 

65 

50 

54 
36 

57 
26 

56 
27 

57 
27 

60 
39 

54 
47 

56 

43 

46   45 

37   33 

44 
40 

46 
40 

41 

3; 

49   55 
32   29 

57.0 
36.0 

KEENE 

MAX 
MIN 

62 

48 

63 
32 

63 
31 

69 

38 

65 

37 

58 
22 

67 
25 

70 

34 

30 
42 

82 
44 

71 
42 

52 
37 

52 

27 

56 
19 

63 
45 

79 

50 

74 
52 

60 
38 

62 
23 

60 
25 

59 
24 

63 
32 

56 

49 

56 
48 

4E 

4C 

45 
39 

48 

40 

5C 
3£ 

46   54   59 
36   29   24 

61.0 
35.8 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

59 
41 

58 
36 

60 
36 

64 
39 

57 
34 

54 
31 

66 

31 

66 
42 

73 
47 

78 
48 

55 
38 

44 
33 

47 
27 

52 

25 

62 

40 

75 
47 

68 

54 

62 
36 

55 

30 

53 
30 

55 
28 

59 

34 

54 

43 

51 

37 

4C 

3S 

45 
36 

45 
39 

4i 
4C 

41   44   54 
36   36   33 

56.0 
36.8 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

60 
42 

57 
26 

60 
27 

65 

27 

60 
37 

51 

65 

IS 

72 
32 

77 

45 

80 
45 

72 
37 

40 
32 

40 
30 

52 
15 

58 
42 

73 
34 

70 
51 

55 

38 

6* 
28 

55 
24 

57 
23 

60 
24 

54 
30 

54 
42 

45   47 

35   29 

46 

38 

46   43   47 
33   33   28 

57.2 
32.3 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
34 

60 
29 

60 
32 

70 
35 

56 
35 

54 
22 

66 
27 

65 

35 

77 

46 

79 
46 

54 
39 

45 
30 

50 
23 

53 
17 

59 

45 

76 
46 

68 
49 

53 
27 

57 
22 

58 
25 

56 
24 

60 
31 

55 
47 

53 
41 

43   47 
37   35 

45 
39 

47   40   47   55 
39   35   30   28 

57.0 
33.9 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

60 
42 

56 
38 

60 
39 

65 
36 

61 

33 

54 
29 

64 
32 

65 
42 

70 
46 

77 

46 

57 
43 

46 
30 

46 
28 

52 
22 

60 

43 

76 

48 

73 
33 

52 
35 

59 
30 

50 
29 

52 

26 

57 
34 

54 
46 

53 

40 

42   44 
37   36 

48 
41 

49   46   47   50 
41   37   34   31 

96.3 

37.0 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MlN 

63 

49 

59 
32 

60 
30 

65 
36 

65 

37 

55 
25» 

65 
28 

67 
39 

73 

43 

79 

46 

70 
40 

53 

33 

50 
26 

55 
20 

65 

44 

79 

43 

75 
52 

60 
37 

58 
25 

52 
27 

53 
24 

57 

33 

55 
47 

55 
45 

45   46 

39   40 

46 

42 

50   45   50   50 
44   38   33   27 

58.7 
36.4 

MONROE  5  NNE 

MAX 
MIN 

65 

37 

56 
31 

58 
32 

61 
32 

66 

33 

52 

23 

51 
26 

65 
36 

68 

38 

75 
49 

78 
39 

51 

34 

41 
33 

41 
20 

54 
23 

57 
37 

75 
52 

63 
37 

45 
29 

54 
29 

53 
25 

55 
25 

5« 
31 

52 
45 

54   43 
37   3C 

48 
35 

48   51   40   42 
40   33   34   29 

95.9 

33.4 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 
MIN 

59 
43 

53 

31 

55 
32 

60 
37 

56 

38 

49 
23 

60 

34 

65 
38 

71 
45 

75 
51 

68 

41 

45 
32 

44 
28 

48 
21 

54 
42 

73 
44 

70 
53 

61 

41 

52 

30 

51 
32 

49 
28 

54 
38 

53 

44 

53 

42 

44   42 
34   34 

42 
36 

45   43   45   52 
39   32   32   30 

54,5 

36.4 

MOUNT  MASHINGTON 

MAX 
MIN 

43 
22 

32 
15 

34 
22 

39 
26 

36 
10 

23 

8 

45 
23 

49 
38 

53 

38 

53 
29 

29 

12 

14 
11 

20 

10 

31 
15 

35 
23 

45 
35 

44 
31 

32 

16 

24 

15 

35 
21 

43 
33 

46 
39 

44 
37 

38 
23 

26   26 

16   2C 

28 

24 

28   25   23   26 
22   18   12   15 

34.9 

21.9 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

64 

43 

60 
30 

61 
33 

67 
38 

66 
37 

57 
23 

67 
27 

70 
38 

76 
45 

82 
46 

59 
40 

52 
29 

51 
25 

56 
20 

66 

43 

80 
44 

75 
56 

58 
32 

59 
24 

54 
28 

57 
26 

61 
39 

56 
42 

54 
42 

44   46 
39   3£ 

50 
41 

57   46   51   53 

43   38   33   27 

99.8 

35.8 

NORTHMOOO 

MAX 

MIN 

63 

49 

69 
35 

66 
36 

65 

36 

64 
42 

55 
28 

65 

31 

69 

41 

72 
41 

80 
47 

70 
41 

53 

35 

51 
27 

53 
24 

63 

41 

79 
42 

73 
56 

62 

40 

57 
29 

55 

33 

55 
32 

59 

35 

53 

43 

53 

42 

44   42 
36   32 

44 
38 

50   43   49   50 
42   37   34   29 

58.9 
37.3 

PETERBORO  2  S 

MAX 
MIN 

61 

45 

57 
31 

60 
30 

64 
38 

63 

39 

54 
26 

64 
37 

67 

44 

69 

45 

78 
49 

70 
44 

49 
33 

47 
26 

53 
19 

64 
42 

76 
50 

72 
49 

61 
42 

55 
28 

54 
28 

52 

25 

53 

41 

53 

45 

45   4C 
39  J2 

45 
33 

48   43   48   34 
40   40   34   31 

57.3 

36.9 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

53 

40 

55 
32 

57 

30 

60 
33 

52 
32 

50 
27 

62 

28 

60 
36 

69 

44 

72 

49 

66 

35 

36 

28 

39 
28 

48 
18 

58 
33 

70 
33 

66 

49 

49 
37 

50 
28 

52 

27 

50 
27 

52 

33 

51 
37 

50 
37 

38   42 
32   26 

34 
32 

39   35   40   47 
32   31   30   26 

51.7 
32.7 

PLYMOUTH  1  HNW 

MAX 
MIN 

60 
31 

55 
28 

59 
28 

58 
29 

65 

31 

53 

24 

59 
22 

67 
24 

68 

30 

74 

41 

80 
44 

55 
33 

44 
30 

48 
15 

51 
37 

57 
41 

75 
45 

65 
32 

54 
23 

58 
32 

33 

57 

24 

55 

34 

54 
42 

56   45   47 
35   28   30 

44   48   41   43 
39   32   32   28 

96.5 
31.5 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

66 

44 

56 
35 

58 
•33 

63 
36 

65 

32 

57 
2o 

67 
31 

66 

43 

70 
48 

76 

49 

62 
42 

50 
30 

51 
29 

52 
24 

61 
40 

30 
48 

76 
50 

59 
35 

59 
29 

SO 
28 

51 
28 

55 

35 

55 
43 

52 

42 

44   47   52 

38   38   44 

53   46   53   52 

42   40   32   30 

58.2 
37.0 

Surry  mountain  dam 

MAX 
MIN 

61 
35 

59 

30 

60 

30 

61 

33 

66 

37 

56 

20 

55 
25 

66 

30 

68 
40 

78 

43 

79 

45 

56 
36 

48 
25 

48 
16 

53 
22 

62 

45 

78 
51 

72 
38 

54 
22 

59 
24 

59 
25 

57 
27 

62 

36 

57 

49 

54   43   46 
39   38   39 

47   49   42   49 
41   36   30   24 

58.2 
33.3 

WEST  LEBANON 

MAX 
MIN 

63 
35 

58 
30 

61 
32 

62 
32 

69 
36 

55 
Zi 

58 
25 

68 
29 

59 
39 

79 
45 

79 
46 

55 
37 

48 
27 

49 
19 

53 

21 

59 
43 

77 
50 

69 
33 

51 
25 

58 
24 

58 
24 

55 

23 

60 
38 

55 

49 

53   44   47 
40   34   37 

49   48   41   48 
41   36   30   27 

57.9 
33.2 

WINDHAM 

MAX 
HIN 

65 
51 

60 
31 

63 
31 

67 

35 

70 
37 

48 
28 

68 
25 

65 

37 

75 

41 

82 
47 

71 
43 

56 
37 

53 
25 

56 
20 

67 
43 

82 

40 

79 
5J 

67 
37 

62 
28 

52 

27 

55 

24 

60 

39 

56 

44 

5* 
45 

47   4«   51 

38   38   42 

59   52   55   92 

42   39   36   25 

61.0 
36.4 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 

HIN 

61 
49 

58 
33 

59 

33 

63 
37 

58 
40 

53 
25 

65 
32 

68 
38 

72 

44 

78 
46 

70 
48 

48 
37 

51 

30 

52 
21 

62 

41 

75 
41 

73 
53 

67 

43 

55 

28 

53 

29 

55 

24 

56 
31 

56 

43 

53 

42 

43   45   42 
36   33   39 

49   46   48   93 

41   38   37   35 

57.7 
37.0 

S«e  Relerenoe  NotM  FoUowmg  Stobon    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEM  ENGLAND 
OCTOBER  195S 


Station 

Day 

01  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WOODSTOCIt 

MAX 

MIN 

56 
43 

61 
29 

60 
26 

65 

28 

52 

34 

54 
24 

66 
22 

66 

31 

75 
44 

80 
44 

70 
40 

41 
33 

45 
31 

51 
17 

63 
39 

73 
39 

66 
48 

56 
35 

56 
26 

57 
23 

65 
22 

59 
26 

53 
42 

83 

44 

49 
3S 

50 
39 

4« 
38 

4< 
39 

♦4 
33 

44 
34 

53 

29 

57.0 
33<6 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  MB    AP 

MAX 
MIN 

66 

48 

58 

47 

58 

50 

60 
49 

66 

41 

52 

37 

60 

43 

68 
52 

72 

56 

70 
56 

61 
60 

53 

40 

48 
41 

54 
39 

59 
52 

64 
64 

66 

57 

61 
49 

56 

40 

68 
40 

57 
45 

57 
50 

63 

57 

6S 
50 

51 
4S 

58 

4« 

60 
46 

52 

44 

♦7 

42 

55 

4S 

5* 

40 

58.6 
4«.8 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

64 

45 

63 
37 

58 
37 

66 

43 

67 
39 

56 

29 

63 
32 

72 
41 

74 
51 

81 
50 

69 

43 

53 
32 

49 

35 

66 
25 

66 
42 

78 
47 

79 
56 

61 
41 

61 
30 

56 

38 

66 

30 

60 
39 

62 

48 

60 
44 

47 
42 

48 
41 

48 

44 

61 
38 

44 
38 

63 

34 

55 

29 

*0.5 

39.4 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

67 
50 

59 
37 

59 
40 

64 
44 

70 
43 

56 
32 

62 
28 

69 

39 

74 
56 

78 
47 

72 
43 

61 

37 

53 
37 

53 
25 

64 

45 

75 
49 

75 
50 

70 
41 

60 
28 

59 
32 

55 
35 

60 
42 

64 

50 

63 
52 

52 

47 

64 
44 

58 
47 

52 
4S 

48 
38 

58 
36 

57 
28 

62.0 
40.7 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

66 

51 

58 
45 

60 
44 

61 

47 

71 
50 

60 
37 

63 
39 

69 

50 

74 
56 

71 
52 

64 

49 

56 

40 

50 

42 

55 

34 

63 
47 

68 
53 

72 
57 

65 
49 

57 
38 

60 
40 

57 

38 

60 

44 

61 
53 

62 

50 

51 
47 

66 

46 

53 

48 

55 

42 

43 

58 
40 

58 

41 

60.7 
46.6 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
47 

59 
41 

58 
40 

63 
48 

68 
39 

54 
34 

63 

34 

69 
42 

73 
53 

79 
51 

63 

45 

54 
39 

50 
32 

53 
30 

64 
50 

78 
53 

79 
55 

63 
42 

5S 
32 

se 

37 

56 
35 

62 

44 

62 

51 

58 
49 

60 
45 

51 
44 

52 
46 

53 

40 

46 

43 

6S 

39 

59 

33 

60.5 
42.4 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

60 
36 

58 
33 

63 
33 

62 

33 

66 
40 

57 
26 

58 
26 

65 
30 

66 

42 

78 
47 

78 
46 

55 

37 

50 
27 

54 
23 

52 
23 

65 
46 

78 
64 

70 
41 

55 

24 

60 
25 

64 
27 

60 
27 

61 

39 

53 
46 

63 

39 

42 
38 

45 
38 

44 

40 

45 
36 

41 
31 

SO 
27 

58.4 
35.0 

BENNINGTON  2  NW 

MAX 
MIN 

64 

44 

61 
27 

63 
30 

67 
43 

59 
37 

55 
19 

70 
27 

72 

34 

77 
45 

S3 

47 

66 

43 

49 
29 

48 
25 

58 
18 

60 

45 

76 
50 

72 
53 

61 

35 

56 

23 

63 
26 

64 
33 

67 

41 

66 
52 

66 
48 

49 

41 

44 
36 

4« 

39 

47 
42 

46 
33 

49 
27 

58 
26 

60.2 
36.1 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

62 
26 

59 
28 

64 
30 

64 
39 

52 
22 

62 

28 

70 
35 

77 
48 

76 
52 

77 
39 

44 

33 

40 
30 

52 

18 

57 
42 

72 
32 

72 

61 

61 
38 

54 
25 

55 
25 

67 

23 

58 
25 

68 
32 

54 
47 

47 
35 

47 
27 

47 

39 

45 
39 

41 
32 

37 
33 

45 
29 

56.9 

33.5 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 

44 

58 
33 

61 
36 

64 
45 

58 

36 

51 
26 

62 
44 

65 

51 

75 

58 

76 

53 

54 
38 

41 
35 

43 
27 

52 
24 

53 
44 

75 
53 

62 

43 

50 

40 

56 

34 

52 
33 

60 
33 

60 

39 

66 

48 

66 

45 

46 
37 

45 
32 

44 
40 

48 
35 

42 
33 

43 
32 

5* 
33 

55. « 

38.9 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

57 
46 

59 
25 

60 
23 

68 
29 

59 
30 

55 

18 

66 
20 

67 
26 

77 
45 

79 
40 

73 

43 

49 
32 

51 
21 

54 
12 

62 

41 

79 
41 

74 
46 

64 

34 

56 

17 

59 
19 

67 
19 

62 

28 

55 

43 

55 
40 

47 
35 

45 
32 

44 

33 

45 
39 

45 

31 

48 
28 

68 
22 

59.0 
30.9 

CHELSEA 

MAX 

MIN 

61 
32 

55 
26 

60 
26 

61 
27 

67 
30 

50 
20 

55 
21 

67 

29 

69 

31 

78 
44 

80 
44 

51 

34 

44 
26 

50 
16 

66 
17 

61 
39 

78 
42 

56 

33 

50 
23 

67 
22 

68 
24 

58 
25 

61 
42 

56 
46 

52 
38 

45 
32 

46 
36 

45 
40 

50 
34 

38 
29 

43 
26 

57.0 
30.8 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

61 
41 

60 
29 

63 
35 

60 
40 

56 

40 

53 
23 

64 

37 

69 
51 

76 
56 

78 

57 

74 
43 

48 
36 

50 
27 

54 
22 

56 
41 

76 

51 

73 
53 

56 
37 

55 
28 

54 
30 

62 
31 

65 
36 

56 
51 

65 

51 

63 

43 

45 
38 

45 
39 

43 

40 

44 
36 

63 

28 

55 

28 

57.8 
38.6 

DORSET  i  S 

MAX 
MIN 

61 
42 

61 
27 

63 

27 

68 
37 

59 
35 

57 

21 

68 
28 

73 
32 

78 
45 

60 
42 

62 

44 

46 
32 

47 
27 

57 
19 

50 
42 

74 
47 

73 
51 

59 
33 

67 
22 

51 
25 

60 
32 

64 

33 

56 

45 

56 

45 

46 

39 

♦6 
36 

45 
36 

48 
40 

41 
31 

50 
36 

58 

25 

59.5 

34.7 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

63 

41 

60 
28 

63 
30 

68 

33 

59 

39 

54 
21 

64 
34 

76 
37 

81 
55 

81 

54 

64 
35 

50 
33 

43 
26 

57 
17 

58 
35 

75 
37 

69 

49 

62 
36 

54 
27 

57 
24 

65 
25 

66 

30 

58 
38 

56 
45 

48 

38 

52 
26 

47 

39 

51 
38 

50 
37 

48 
28 

49 
33 

59.3 

34.6 

LEMINGTON 

MAX 
MIN 

49 
30 

68 
28 

58 
27 

66 
30 

67 

48 

65 

23 

62 

30 

65 

40 

75 
45 

76 
52 

70 
38 

36 

35 

42 

30 

48 
17 

62 

29 

69 

38 

60 
34 

60 
40 

62 
32 

66 

18 

58 
20 

69 
28 

64 
38 

46 
30 

48 
34 

42 
22 

47 
15 

44 
38 

39 
36 

36 
36 

46 
38 

65.4 
32.3 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

60 
36 

51 
30 

60 
32 

61 
32 

66 

34 

50 
23 

54 
27 

68 
34 

68 

37 

77 

48 

79 

44 

55 

35 

42 
35 

47 
19 

56 
22 

58 
39 

76 
45 

54 

41 

47 
25 

55 
26 

57 
27 

68 
30 

62 

41 

54 

47 

54 
40 

46 
33 

45 
33 

44 
40 

48 
34 

42 
35 

42 

29 

66.4 

34.0 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

54 
39 

56 
29 

58 
29 

65 
34 

56 
32 

53 
28 

67 

38 

67 
37 

75 

51 

76 

50 

50 
35 

37 
33 

44 
22 

53 
17 

56 
40 

73 

44 

63 
49 

49 
32 

53 
26 

56 

28 

66 

30 

69 

36 

63 
45 

52 

41 

42 

34 

42 
31 

42 
37 

46 
34 

38 
32 

38 
33 

63 
30 

54.3 

34.8 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

49 
32 

44 
26 

47 
33 

54 
34 

51 
20 

44 
19 

56 
30 

50 
44 

64 

45 

64 
54 

62 

29 
18 

27 
19 

38 
18 

42 

31 

58 
30 

57 
33 

45 
24 

53 
23 

42 
30 

50 
28 

47 
38 

47 
38 

38 
28 

33 
18 

20 

32 

.  33 

31 

32 
22 

20 

22 

46.4 
28.6 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

57 
35 

59 

29 

62 

32 

65 
35 

55 
28 

53 
24 

65 

34 

71 
42 

76 
51 

77 
45 

51 
33 

39 
30 

40 
23 

53 
20 

57 
34 

75 
43 

60 
41 

46 
36 

54 
26 

51 
24 

67 
25 

60 
35 

58 
42 

53 
35 

45 
29 

48 
25 

42 
35 

44 
30 

39 
30 

40 
28 

49 
28 

54.9 

32.6 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

60 
46 

59 
27 

59 
23 

59 
30 

62 

26 

56 
22 

68 
28 

57 

31 

76 

47 

78 

46 

76 

45 

44 
33 

50 
30 

54 

17 

59 
36 

73 
40 

73 
62 

65 
39 

69 
25 

55 
25 

56 
25 

69 
30 

69 
42 

57 
48 

56 
37 

46 

34 

48 
31 

48 

■  40 

44 
32 

42 
31 

54 
23 

58.7 
33.8 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

64 

34 

53 
31 

59 
31 

62 
33 

65 

37 

64 
25 

55 
26 

55 
30 

69 
34 

77 
45 

80 
45 

55 
32 

50 
25 

47 
22 

56 
22 

52 
42 

76 
42 

71 

43 

55 
25 

56 
25 

60 
25 

57 
27 

61 
42 

53 
49 

55 
39 

44 
36 

43 
34 

46 
40 

49 
35 

44 
34 

47 
29 

58.1 
33.6 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

63 
46 

59 
30 

63 

31 

65 

39 

55 

41 

53 

2b 

57 

29 

71 
35 

77 
50 

80 
50 

74 

47 

47 
35 

47 
28 

56 
22 

65 
46 

76 

47 

78 
56 

63 

44 

58 
26 

57 
28 

60 

34 

65 

41 

61 
52 

56 

51 

61 
42 

46 

39 

46 
37 

48 
42 

45 
33 

49 
40 

57 
26 

39.6 
38.6 

ST  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

62 

49 

60 
38 

62 

44 

65 
46 

59 
40 

55 

33 

63 
44 

56 
52 

75 
60 

76 
50 

71 
45 

42 

38 

47 
34 

54 
27 

57 
45 

72 
48 

63 
47 

52 

41 

57 
37 

53 
26 

61 

33 

61 

43 

56 
50 

56 

31 

56 
35 

53 
31 

50 

39 

49 

34 

44 

34 

54 
35 

58.4 
40.7 

SAINT  J0MN5BURY 

MAX 
MIN 

59 
46 

60 
30 

60 
28 

68 

30 

66 

39 

55 
23 

67 
28 

69 
36 

78 
49 

80 
49 

77 
40 

48 
34 

45 
34 

53 
18 

59 
43 

76 
38 

73 
52 

62 

44 

60 
28 

66 

26 

59 
24 

60 
28 

58 
37 

54 
47 

49 
37 

48 

30 

48 
38 

49 
40 

43 
32 

42 
32 

50 
29 

59.0 
36.1 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

56 
32 

50 
26 

53 

26 

55 
27 

60 
38 

57 
26 

51 
26 

63 
33 

67 
34 

74 
45 

75 
36 

47 
25 

42 
27 

43 

15 

50 
13 

60 
44 

72 
47 

61 
38 

47 
21 

50 
21 

55 
23 

52 

23 

59 

38 

61 
47 

48 

36 

36 

30 

37 
28 

39 
37 

41 
30 

35 
27 

43 
23 

52.9 

30.4 

VERNON 

MAX 
MIN 

64 
36 

60 
31 

65 
32 

65 

34 

69 

39 

68 
25 

59 
27 

57 

29 

69 

45 

60 
47 

79 
46 

59 
32 

54 
26 

51 
21 

55 
25 

65 
44 

81 
60 

77 
35 

51 
25 

62 

27 

63 
26 

63 
26 

55 

36 

57 
52 

54 
40 

43 

36 

44 
35 

47 
41 

62 
36 

53 

28 

57 
24 

61.5 
34.2 

WATERBURV  1  NNE 

MAX 
MIN 

56 
47 

53 
29 

58 
30 

58 
34 

65 

41 

53 
26 

57 
35 

58 
40 

69 
51 

74 

54 

77 
44 

53 
33 

40 
33 

44 
20 

53 

20 

67 
42 

74 
52 

63 
41 

46 
28 

55 
28 

55 
31 

54 
38 

59 
46 

54 
49 

64 
37 

43 
31 

44 
37 

48 
40 

47 
32 

40 
29 

52 

30 

55.9 

36.4 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

62 
29 

54 
24 

58 
24 

60 
26 

65 
26 

50 
19 

52 

lb 

64 
25 

68 
32 

75 

40 

80 

38 

52 

30 

36 

31 

38 
15 

50 
15 

55 
40 

74 

44 

64 
35 

48 
22 

62 

23 

54 
21 

52 
21 

58 
34 

55 

40 

52 

36 

40 
26 

46 
32 

47 
39 

48 
32 

38 

32 

36 
28 

64.7 
29.2 

WILDER 

MAX 
MIN 

67 
35 

58 
31 

57 
31 

62 
32 

54 
37 

54 
27 

55 

28 

66 

34 

65 

41 

75 

48 

77 
47 

54 
37 

45 
30 

49 
.  22 

53 
23 

56 
46 

77 
52 

54 
36 

53 
27 

58 
25 

61 
27 

59 
29 

63 

40 

55 

48 

64 
40 

45 
34 

4« 
37 

46 

42 

50 
36 

42 
32 

4S 
30 

57.6 
36.0 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

60 
32 

55 
27 

58 
27 

60 
29 

66 
36 

56 
21 

53 
24 

65 
31 

67 
33 

76 
45 

78 
47 

53 
34 

44 
25 

48 
16 

52 
22 

57 
40 

77 
42 

55 

33 

52 

21 

55 
24 

56 

23 

65 
24 

60 
37 

54 
46 

51 
34 

43 
33 

46 

35 

44 
39 

48 
35 

44 
29 

47 
25 

56.2 
31.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NE«  ENGLAND 
OCTOBER    1958 


SUboa 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ROCHESTER,  MASS. 

EVAP 
WIND 

.01 
S4 

.03 
43 

.07 
9 

.06 
24 

.10 
8 

.09 
45 

.10 
29 

.08 
22 

.06 
19 

.07 
12 

.14 
49 

.17 
78 

.09 
39 

.04 
16 

.06 
27 

.06 
18 

.10 
55 

.14 
51 

.13 
16 

.08 
22 

.08 
81 

.04 
18 

.03 
17 

.03 
33 

.00 
83 

.00 
117 

.01 
47 

.03 
11 

.01 
10 

.02 
37 

.09 
35 

2.02 
1125 

LAQPORT  2,  H.  H. 

EVAP 
WIND 
VAX 
MIN 

.18 
75 
58 
40 

.09 
25 
54 
36 

.02 
20 
61 
35 

.06 
10 
59 
37 

.11 
20 
65 
40 

.08 
40 
55 
40 

.12 
35 
57 
27 

.03 
55 
61 
30 

.03 
25 
62 
41 

.09 

5 

73 

48 

.13 
40 
74 
49 

.14 

110 

51 

37 

.12 
45 
47 
31 

.08 
25 
51 
28 

.09 
50 
50 
25 

.08 
20 
65 
39 

.05 
55 
65 
45 

.07 
25 
61 
42 

.10 
30 
51 
36 

.08 
20 
56 
26 

.08 
15 
55 
29 

- 

- 

] 

] 

] 

- 

: 

- 

- 

- 

HASSABESIC  LAKE,  N.  B. 

EVAP 
WIND 

.00 
36 

.08 
21 

.11 
19 

.08 
21 

.10 
31 

.00 
16 

.12 
46 

.05 
21 

.03 
14 

.11 
20 

.16 
70 

.10 
5S 

.10 
19 

.05 
20 

.07 
14 

.03 
39 

.12 
29 

.14 
37 

.08 
21 

.09 
31 

.05 
18 

• 
26 

* 
43 

.04 
49 

.03 
64 

.25 
83 

.10 
67 

.03 
10 

.04 
11 

.03 
66 

.07 
30 

2.26 
1050 

KIMCSTON,  R.  I. 

EVAP 
WIND 

.07 

.12 

.05 

.05 

.10 

.20 

.08 

.02 

.08 

.07 

.17 

.12 

.08 

.15 

.07 

.09 

.11 

.17 

.11 

.08 

.09 

.08 

* 

* 

• 

* 

* 

.02 

.01 

.11 

.09 

2.39 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 

TlTC 

Day  oi  mc 

nth 

f 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

STORRS,  CONK. 

MEASURED  UKDEB  SOD 

1-2  INCHES 

MAX 
MIN 

62 
56 

62 
52 

60 
53 

66 
56 

62 

55 

60 
SO 

60 
50 

62 
54 

68 
56 

70 
58 

64 
56 

57 
51 

52 
49 

55 
46 

60 
52 

64 
57 

66 
58 

62 
56 

58 
50 

56 
SO 

56 
48 

56 
50 

60 
55 

60 
55 

55 
52 

52 
50 

52 
50 

52 
50 

52 
46 

50 
44 

50 
46 

58.7 
52.0 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

62 
58 

61 
54 

SO 
56 

64 
57 

62 
58 

60 
52 

60 
52 

62 
55 

66 
58 

68 
60 

66 
59 

59 
54 

54 
52 

56 
49 

60 
54 

63 
58 

66 
59 

64 
58 

58 
52 

57 
52 

56 
50 

56 
52 

60 
53 

60 
58 

57 
54 

54 
52 

53 
52 

53 
52 

52 
48 

50 
47 

50 
48 

59.0 
54.0 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

60 
59 

59 
56 

57 
56 

59 
57 

59 
58 

58 
55 

56 
54 

57 
56 

59 
56 

62 
59 

62 
58 

58 
55 

55 
53 

53 
52 

54 
52 

57 
54 

58 
57 

58 
57 

57 
54 

54 
54 

54 
52 

53 
52 

56 
53 

56 
55 

56 
54 

54 
52 

53 
52 

52 
52 

52 
51 

51 
48 

49 
48 

56.1 
54.2 

KINGSTON,  R.  I. 

MEASURED  UNDER  SOD 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

59 
56 

57 
52 

57 
52 

59 
54 

59 
53 

55 
50 

54 

47 

56 
49 

60 
55 

61 
54 

56 
54 

52 
49 

51 
48 

51 
46 

55 
50 

58 
53 

59 
54 

56 
53 

53 
48 

53 
48 

51 
46 

52 
47 

55 
50 

55 
51 

50 
48 

49 
47 

49 
47 

50 
46 

47 

46 

48 
44 

47 
41 

54.0 
49.6 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

59 
57 

56 
54 

56 
53 

58 

54 

58 
54 

54 

50 

53 
48 

56 
50 

59 
55 

61 
55 

55 
55 

51 
50 

50 
49 

51 
47 

54 
50 

57 
53 

59 
55 

56 
54 

53 
49 

53 
49 

51 
47 

52 
48 

55 
50 

55 
51 

50 
48 

49 
47 

49 
47 

50 
46 

47 
46 

47 
45 

47 
42 

53.6 
50.3 

8  INCHES 

5  PM 

60 

59 

58 

58 

59 

57 

56 

57 

59 

59 

59 

57 

55 

53 

55 

57 

58 

58 

56 

54 

53 

53 

55 

56 

55 

53 

53 

53 

52 

51 

50 

55.7 

12  INCHES 

5  PM 

61 

60 

59 

59 

59 

58 

57 

57 

59 

59 

59 

57 

56 

54 

55 

57 

58 

58 

56 

55 

54 

54 

55 

56 

55 

53 

53 

53 

53 

51 

51 

56.2 

BURLINGTOI  UNIV  OF  VT.  VT 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 

MIN 

57 
S3 

57 
49 

57 
49 

57 
50 

54 

49 

53 
45 

52 
47 

55 
50 

60 
54 

62 
57 

57 
50 

49 
47 

49 
44 

47 
40 

50 
46 

56 
49 

57 
52 

52 
49 

52 
45 

50 
45 

50 
43 

49 
44 

50 
46 

51 
49 

49 
46 

46 
44 

45 
45 

47 

45 

45 
43 

43 
41 

45 
40 

51.7 
47.0 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

57 
54 

56 
50 

56 
50 

56 
51 

54 

50 

52 
46 

52 
48 

55 
50 

59 
54 

62 
57 

58 
51 

50 
48 

49 
45 

47 
41 

50 
47 

55 
49 

56 
53 

52 
50 

51 
46 

49 
45 

49 
44 

49 
44 

50 
46 

51 
50 

49 
47 

46 
45 

46 
45 

47 
45 

45 
43 

44 
42 

44 
41 

51.5 
47.6 

10  INCHES 

MAX 

MIN 

57 
56 

56 

55 
53 

55 
53 

55 
54 

53 
51 

52 
51 

53 
51 

55 
53 

58 

55 

58 
55 

54 

52 

51 
50 

50 
47 

49 
48 

52 
49 

53 
52 

53 
52 

52 
50 

50 
49 

49 
47 

48 
47 

49 
47 

50 
49 

50 
49 

49 
47 

47 
47 

47 
46 

47 
45 

45 
45 

45 
44 

51.5 
49.9 

STORRS,  COmr.  -  SoU  Type:   Woodbridge  loam.   Ground  Cover:   Grass  Sod.   lostrumentatlon  3  Level  Bristol  Temp  Recorder. 


KINGSTON,  R. 


I.  -  Soil  Type:   Brldgehamptoc  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  Blue  Grass,  clipped  to  2  inches. 

Instruneotation  -  2  and  4  inch  depths  -  Thermocouple  with  Bendix-Friez  Recorder,   8  and  12  inch  depths  -  Standard 
Soil  Thermometers. 


BURLINGTON  ONIV  OF  VT . 


VT.  -  Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  Blue  Grass. 

Instrumentation  -  Copper-coostantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


3«e  Beference  Motes  Follovlng  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
OCTOBER   1958 


Day  of  month 


1        2       3       4       S       6       7       8       9       10      11      12      13      14      IS      16      17     18      19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 


CONNECTICTT 
HARTFORD    WB    AIRPORT 

MOHAWK    RANGER   STA 

NORFOLK    2    SW 

WOODBURY    3    W 

MAINE 
BANGOR  DOW  FIELD 

BRASSUA   DAM 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

HILLINOCKET  CAA  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SQUA  PAN  DAM 

MASSACHUSETTS 
ADAMS 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

STOCKBRIDGE 

WEST  CTJMMINGTON 


WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 


BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
CONCORD  WB  AIRPORT 

FIRST  CONN  LAKE 


MOUNT  WASHINGTON 


PINKHAM  NOTCH 


VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ONQID 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


2.5 
2 


3.0 
T 

6.0 


.9 
2 

1.0 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1958 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LEMINCTON 

MONTPELIER   CAA    AIRPORT 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

o>   a  n 

1 

StaHon 

9 
3 

1 

Ill 

0,3  0. 

1 

Ji 

« 
§       1 

a     I 

.5 

li 

CO 

O  M 

t-i 

m 
O  H 

o  m 

o. 

§[3 

a. 

8 
eS 

s 

1 

3 

8! 

I 

s 

H 

BLOCK    ISLAND    WB   AIRPORT,    H.     I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

1 

2 

1 

0 

9 

- 

6.1 

BLUE    HILL,    HASS. 

WNW 

10 

14.7 

46 

w 

10 

80 

82 

59 

75 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

10 

54 

6.4 

BOSTON  WB   AIRPORT.    MASS. 

NNW 

12 

12.6 

43++ 

NNW 

1 

77 

80 

59 

70 

4 

3 

2 

2 

2 

0 

13 

63 

6.0 

BRIDGEPORT   WB    AIRPORT,    CONN. 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

80 

58 

69 

10 

0 

0 

2 

2 

0 

14 

- 

5.9 

BURLINGTON    WB    AIRPORT,    VT . 

S 

17 

9.7 

36 

W 

10 

81 

87 

65 

72 

5 

2 

8 

2 

1 

0 

18 

49 

6.9 

CARIBOU   WB   AIRPORT,    MAINE 

s 

11 

10.7 

29++ 

WSW 

19+ 

84 

89 

65 

77 

3 

4 

9 

1 

0 

0 

17 

- 

7.4 

CONCORD  WB   AIRPORT,    N.    H. 

NW 

10 

7.4 

27 

N 

5 

87 

86 

55 

72 

4 

6 

3 

1 

0 

0 

14 

55 

5.7 

HARTFORD   WB    AIRPORT,    CONN. 

s 

15 

10.8 

35 

NW 

5 

91 

93 

65 

78 

4 

2 

4 

0 

1 

0 

11 

49 

5.9 

MT.    WASHINGTON,    N.    H. 

w 

37 

36.4 

130% 

WNW 

11 

83 

88 

86 

86 

2 

3 

11 

3 

2 

0 

21 

41 

7.2 

NANTUCKET  WB   AIRPORT,    MASS. 

NE 

11 

15.0 

38 

NE 

26 

80 

80 

70 

80 

3 

3 

4 

1 

1 

0 

12 

58 

6.3 

NEW   HAVEN   WB    AIRPORT,    CONN. 

- 

7.8 

24 

E 

22 

- 

86 

62 

- 

5 

3 

0 

0 

3 

1 

12 

58 

6.0 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

5 

2 

0 

2 

0 

11 

- 

PORTLAND  WB   AIRPORT,    MAINE 

NNE 

11 

11.4 

32 

SW 

11 

88 

90 

63 

81 

6 

1 

6 

2 

1 

0 

16 

55 

5.9 

PROVIDENCE   WB   AIRPORT,    R.    I. 

NW 

15 

11.3 

35++ 

SSW 

1 

79 

83 

58 

72 

1 

5 

1 

0 

2 

0 

9 

60 

5.7 

WORCESTER  WB  AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

13.2 

43++ 

WSW 

11 

- 

- 

- 

- 

3 

5 

1 

2 

1 

0 

12 

- 

5.7 

%  Peak  Gust 

See  refeience  note*  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1958 


70° 


— rr 
...1]  /' 

I       St    Al 

V 


,.»„._2.i.   NORTHEASTERN 

I  /  -  *••.-¥  • 

t      """•""*  /\  /     ••"  •"'•  ;  NORTHERN 

:tlon      rQ-  /       ^  ( 

Hount    IUi>afl«ld  '  Hortb    DaoTllU    \ 


\; 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE   MILES 
0  10         20         30 


40 


7STB  imiDlAII  TIMl  ZOHS 


STATION   LEGEND 

O    •  a  Precipitation  only 

(D  Precipitation,   storage 

O  -•--(>-  Precipitation   and   Temperature 

"V"  T  V"  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

O    Nan -recording; 
9    Both  types. 

Double  ci\le  combinations   indicate  ttie  availability  of 
more  detaimd  meteorological  data 


„     _     Concord  IB  Airport q       . 

yJ-»^Beniilker  @  /  ^^ 

r    ^p  _  O  /       Korthwo* 

^       \  _— •'^Bow  CkrrlDB  Filli 


I  _Q.  Seirsburg 

BoQDlngton   3  Kl'       O 
CrAftoa   1   I»,    ».    T  /  I  OlS«»r»burg  Mol 

E«»<Uboro    1    331, i        V       ■»)'»_'<111 


I      B.iy™  r.11.  "niiLiIoroTf  H;*  °"*'',°'  ' 

1.        \o/  /..ipoi.  3  .  -O-     o     -^      / 

J  -O-  So..r..<     *  3urr,   Hounl.l?  D-     O    /  ""^^ 


O    /  "-Ct- Massftbeslc  Lak« 

-O  -^ 

K«eae  Q  XO"*^  Dovell  D»a 

Dublin  O  Soutb  LrndeboVo 

Tr07  O        Peterboro  2   3  rt        ""i*"   3.  "  ,x^ 


.boro  1  3li<H     fJ     »•"""'  "jg^°     9  rit«iiii».  3  sw  miiora    "^^   •K>-     / 

HooBkc  Tunbol     |  ^^^  "   "     ^    —  —     1  Crbenrlllg  .  — 


.   o 

.^V.  I    Groton 

^'rltchburir    2 


Spencortown,    M.    T./  Wuhiagtoa  3 

l9tockbrld(«  c 

fe»t   Otl«   / 

o 

a  South  Igri 


^  j^v       Birch  Hill   Du  A»hburnh*« 

Tl.      5^  «tbol3.0  p 

HoDtAKU«   Cltr      (       ^  GfcrdQer  "^Oltchburg   2 

-  ^ . « .  -.  ,.„.,  gcbu.,,  -  ;>CENTRAi 

Bubb.rd.too  Ciu„„,,„     ;  Bedford 

o- 


P.I 

I   I  Aaberat    I*e«  S«1«b 

O      I  -^   ~0  ColdbrookQ 

rhenterfleld  PelhA«     ^     Q 


rOBtott  OWsterllDf    j  Bedfo 


l(5"0         ys"  } 

Quftbbln    Inta»«      V  »••»    Butlmd  ^     O.     "    J^f**   ^^« 


»0<5)yr 


^<" 


^  I  O         Hlltord  Wftlpol«..<Vo 

•  west  Brl^fleld         Mlllbury  O^  *«"t   B«diiy 


/  WF*^TF   ^N        I       lO      -O-  Ch.rlton   Maaonlc   Bo.e    ^^^.^^   .9      *     '        O     ■•Ipol*   1   S 

:^i^^y^B.-:±fe^^JRALo3t..~L••  T^  V  -T  ,,^  -^B^l-d^ 

•       ■^^-'^BorfoU   3   SI  Any   «        mS^  ^  ^      r  I  I  foon«ock«t-        ^ 

P*Oplea    Bana.r    st.  UV4r    #  ■     tVfBArtford    IB    Alroort  Putnaa  ■  ■      .^  Taunt 


^*'»"^  "*"■">"   2   SI  rtfW   « 
P»ople«   Rjui|«r   3t*y!y  / 

milbrook.   ■-    T._o:*V  ^"^-o-  «  ..        '      ~ 

Mohawk   Y'»T   SfOrorrlctonOi 

•  _  Collln«Tllle    1    ' 

I  WhlffTille    ««»Tr-  n" 

ifvaa  Rcaarroir        O 

loodbury   3   I   t^ti 


t        #HockTllle 


-<»-   I 


ffoonaock*' 

-o- 


^Hatchaug  Banger   Sta  Qrvvnvlll 

O  Brooklya 

ProTldsnce  WB  Alrpor' 


BrocktoQ 

O  Peabroka 
,  Brldt«V«t«r  I.C.f!      ^ 

t|        ^/  '  *l   •  PlyMnth 

Y    "^"l  oCOASTA 

I  l>lddl«boro 

/^V'C**fc  iBochMtor  C^iH       "*  ,  .  T- 

J?-f.L_._'.     VV  r.11  .l..r1       W       ^    „^,.  3  „  _^ 


>'BocliMter  C^iH       -O 
r.11   BlTorl        W        d    ,,^ 

X    1 »     ^>    '      ""  «t!"'"<.  I         O    ^ . 

/IS     I?     »n       <^         V    /H^i^^J". 

iwport   "tr   tka   Ik  <  w)  \  ^^ 


41' 


■B-..h.Tilt..    ■■    C.    5/3* 


Isolines  are   drawn   through   points  of   approximately  equal   values.      Hourly  precipitation   data   from  recorder   substations  will   be   available 
in   the   publication   "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW   ENGLAND 
(XTOBER   1958 


,„.j^>.   NOrafHEASTERN 

J/  V    .>  '• 


HUBtlBflOO     C«D' 


.  /  laltsflcld   1   5 


Port   mmarj.    I.    T 


M- 


Tieoadsroc*,   > 


'°  45°  / 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE   MILES 
0  10         20         30        40 


45° 


I  MXKIDIAII  TIO  ZOra 


STATION   LEGEND 


45' 


I -O-  Cl««r   Brook 


ir  CcDter         I 

<»  1 1    r  o         •      I 

south   LondoDd*rTT    GrfcHon      ^.      f 
B*llon  rslli 


O    •  3  Precipitation  only 

<D  Precipitation,   storage 

O  ■•-(>-  Precipitation   and   Temperature 

-<J)--^<^  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 

Type   of  gage:        o    Nan- recording; 
•    Recording;        »    5o/A  //^«J. 

Double  circle  combinations   indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


.i'-\. 


O  IWalpole   3 

■^•daboro    K«vfan«      /  ^^ 


|0 


Prkaklln   1   HT    v  O 
Gllui 
BlftckvAtar   Dai 

Bradf ord  Q  Concord  WB  Airport q 

Seat   Heanlke) 

^      \_-''^Bo*  CarYlna   Falli 
HlU.boro   3   »  ■"*   De-i-ioB 


lln   ralla   Daa 
>ao    Ftlla   Daa      W 


Me*   Durban 


CraftoB   1   n, 


111*,    I.    T. 

o  .      -.     - 

'      3«araBurK   Statloo 

»  "■       P  I 

I  OlSAaraburg   Mouuti 
l»hitto»liA«  3   I  K      B»_,   -11,   - 


/Boo«Bc   Tunnel  I 


of 


South   leara   1   SI        ll»nch«ater 


0\9>Uc   Do*ell   Di 
ubllD  O  South   LTDdeboro 

l-O- 

Q        Peterboro   3   3  Q 

llLlaa   3   SW  Hllford 

o 


3         M  ,    o 


sterling   3   K»  -Q- 

irllDs    j  Bedford 

■^  b^r^-'^C      ^si— x-   o    

fMtoT*r  ri«ld         •  WMt   8rl«fleXd         lllllburjr  O^ '** 

r-.ll.ld  ""I  l-O-  n  ,'-0- 

CharltoQ   Muoalc   Hose    «__.^^_,^__  ^  Q     fft%ol*   13' 


rail*  TiiiM«-0- 


■iiib,~.,  •    '  -or  ,     "'"-o- 


"■  '  '         ■wSfi'"  Sill  da\ 

_      _      _        "o     °?"'  "X. ! ""       ^N 

«^^    "  ~    ■^■""  -•   •-  ^—1^  \^  »    «^_^  _  ^  _I ^  MA&f  leld'  O  P»Mbrok« 

rl«.o.Oi^ll„Mn    •>l<«-'l.ld      '^1°";^  II  r.\        J, $        ;'       751  °  I 


43° 


Kaotucket   IB  Airport 


42° 


72* 


70* 


IB-A«h«vlll«,    i.    C. 5/M 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  appro^timately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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be  available  in  the  publiCjatlon  "Hourly  Precipitation  Data". 
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Q 
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« 
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OBSERVER 

§ 

1 

3 

i 

1 

1 

i 

§8 

CONNECTICUT 

ANSONI* 

0120 

NEW   HAVEN 

*l 

2( 

71   05 

20 

•A 

ANSONIA    WATER    CO 

BAKERSVILLE 

oa?T 

LITCHPICLO 

*l 

73    82 

710 

WATER    BUR    HARTFORD 

BALTIC 

02M 

NEW    LOUDON 

hi 

37 

72    08 

140 

MIC 

BALTIC    MILLS    CO 

BARKHAMSTED 

«2«« 

LITCHFIELD 

M 

72    57 

WATER    BUR    HARTFORD 

BEACON    FALLS 

•  373 

NEW    HAVEN 

*l 

27 

73   03 

180 

INACTIVE       1/58 

BiXKMFIELO 

a»»4 

HARTFORD 

*1 

5B 

72   4* 

165 

C 

ENG   DEPT    HARTFORD 

BRlOtt^OftT   W6    AP 

oaoA 

FAIRFIELD 

41 

!• 

73    08 

HID 

MID 

BROOKLYN 

WI MOHAN 

41 

47 

275 

6P 

DONALD    J.    FIELDS 

BULLS    8f)IO«e    DAM 

09*1)  LITCHFIELD 

41 

S« 

73    29 

260 

MID 

7A 

CONN    LIGHT    ♦    POWER 

BUm.IN6T0N 

0»73(  HARTFORD 

41 

48 

72    58 

460 

8A 

WATER    BUR    HARTFORD 

CANOLEWOOO  LAKE 

X093 

FAIRFIELD 

41 

29 

73    20 

500 

c 

CONN    LIGHT    .    POWER 

COCItA»>ONSET    RANMH    STA 

1*M 

MIDDLESEX 

41 

28 

72    31 

170 

BA 

ST    PARK    *    FOREST    COM 

COLCHESTER 

1*« 

NEW    LONDON 

41 

34 

72    17 

400 

«P 

6P 

RAYMOND    J.    RUS2ALA 

COLLINSVILLE    1    S 

19M 

HARTFORD 

41 

4S 

72    5* 

300 

COVENTRY 

1M9 

TOLLAND 

41 

4« 

72   21 

460 

12M 

12M 

12M 

UNIVERSITY    OF    CONN 

CREAM  MILL 

1715 

LITCHFIELD 

*1 

M 

73   20 

130« 

SP 

5P 

CREAM    HILL    FARM 

n»2i  FAIRFIELD 

23 

73   28 

510 

7A 

JOSEPH    P.    SlMKOt    JR. 

DAWSON   LAKE 

41 

22 

72   59 

160 

NEW    HAVEN    WATER    CO 

DERBY 

i»V4    FAIRFIELD 

73    05 

70 

8A 

BIRMINGHAM    WATER    CO 

EAST    HAVEN 

216tt    NEW    HAVEN 

41 

»T 

72    52 

30 

8A 

NEW    HAVEN    WATER    CO 

EA5T0N   LAKE   RESERVOIR 

228S    FAIRFIELD 

41 

14 

73    15 

260 

5P 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC 

FALLS    VILLASE 

2«S6    LITCHFIELD 

57 

73    22 

6P 

6A 

6ROT0N 

3207    NEW    LONDON 

41 

21 

72    03 

39 

MID 

GROTDN    PUBLIC    UTIL 

HARTFORD 

S^'M    HARTFORD 

41 

4« 

72   42 

140 

c 

ENG    DEPT    HARTFORD 

HARTFORD    BRAINARO   FLO 

3*51    HARTFORD 

41 

44 

72   39 

15 

MID 

HID 

C    H 

SWG    TREATMENT    PLANT 

HARTFORD    MB    A  I  ftWMJT 

3*M    HARTFORD 

4t 

»« 

72   41 

169 

MIO 

MIO 

C    MJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

HEMLOCKS    RESERVOIR 

35*3    FAIRFIELD 

14 

240 

7P 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC 

JE«TT    CITY 

3SS7|  NEW    LONDON 

41 

>6 

71   54 

400 

c 

JEWETT    CITY    WTR    CO 

LAKE    KONOMOC 

39891  NEW    LONDON 

41 

2* 

72    11 

IBO 

SA 

NEW    LONDON    WTR    MKS 

LAUREL   RESERVOIR 

*096l  FAIRFIELD 

41 

10 

73   33 

340 

8A 

STAMFORD    WATER    CD 

MANCHESTER 

*M3    HARTFORD 

41 

4« 

72   29 

392 

SA 

MANCHESTER    WTR    DEPT 

MANSFIELD    HOLLOH   0AM 

W«S 

TOLLAND 

41 

72    il 

250 

6A 

8A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

MEAD   POND   RESERVOIR 

4599 

FAIRFIELD 

41 

12 

73    31 

8A 

STAMFORD    WATER    CO 

MIOOLETOWN    i,    m 

*747 

MIDDLESEX 

41 

33 
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MILFORO 

*7B0 

NEW    HAVEN 

41 

12 
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30 

8A 
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41 

30 
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c 
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5077    NEW    MAVEN 

25 
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6P 

6P 
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5123    WINDHAM 

41 

72   05 
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46 
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MID 

MIO 
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NEH1N9T0N 

&2a5l  HARTFORD 

41 

42 

72    44 

150 

c 

ENG   DEPT    HARTFORD 

NORFOLK    2    SW 

5**5t LITCHFIELD 

41 

5a 

73   13 

1360 

8A 

6A 

EDWARD   C.    CHILDS 

NORTH    6RANF0RD 

3510; NEW    HAVEN 

41 

20 

72   46 

210 

BA 

NEW    HAVEN    WATER    CO 

NORTH    GUILFORD 

56^1 1  NEW   HAVEN 

41 

23 

72    43 

260 

BA 

NEW    HAVEN    WATER    CO 

NORWAUL    GAS    PLANT 

58931  FAIRFIELD 

73    25 

eA 

CONN    LGT    *    PWR    CO 

NORWICH    PUS    UTIL    PLT 

5910In£w    LONDON 

41 

32 

72    04 

20 

lOA 

lOA 

H 

DEPT.    PUBLIC    UTIL 

PAUCHAUe   FOREST 

61311  NEW    LONDON 

35 

71    51 

ST    PARK    +    FOREST    COM 

PEOPLES    RANGER    STA 

6239    LITCHFIELD 

41 

56 

73    00 

435 

8A 

ST    PARK    ♦    FOREST    COM 

PROSPECT 

*597 

NEW    HAVEN 

41 

30 

72    57 

420 

8A 

NEW    HAVEN    WATER    CO 

PUTNAM 

66^5 

WINOHAM 

*1 

5* 

71    54 

2*0 

8P 

7A 

C    H 

ALPHONSE    eONNER 

PtfTNAM    LAKE 

6«55 

FAIRFIELD 

GREENWICH    WATER    CO 

ROCKVILLE 

69^2 

TOLLAND 

41 

52 

72    26 

510 

c 

ROCKVILLE    WTR    ♦    AQUE 

ROCKY    RIVER   0AM 

6966 

LITCHFIELD 

41 

35 

73    26 

220 

TA 

CONN    LIGHT    •    POWER 

ROUND    POND 

7002 

FAIRFIELD 

41 

18 

73    32 

785 

7A 

RIDGEFIELO    WTR    SUP 

7109 

LITCHFIELD 

*1 

59 

73    27 

1015 

5P 

5P 

SAU6ATUCK    RESERVOIR 

7157 

FAIRFIELD 

15 

73    21 

295 

5P 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC 

SHEPAUO    DAM 

LITCHFIELD 

41 

12H 

BUR    ENG    WATERBURY 

SHUTTLE    MEADOW    RESVR 

7*32 

HARTFORD 

41 

39 

72    49 

370 

8A 

« 

WTR    COM    NEW    BRITAIN 

STAFFORD    SPRINGS 

79*6 

TOLLAND 

t,l 

57 

72    18 

565 

6P 

MRS    DOROTHY   M.    GIRARO 

STAMFORD    »   N 

7970 

FAIRFIELD 

*1 

08 

7  3    32 

200 

5P 

5P 

Q 

STAMFORD    MUSEUM 

STEVENSON    DAM 

8065 

FAIRFIELD 

41 

23 

73    10 

60 

7A 

CONN    LIGHT    *    POWER 

STORRS 

eise 

TOLLAND 

41 

48 

72    15 

600 

MID 

MIO 

CG 

U    OF    CONN    AGR    DEPT 

TORRINGTON 

B*3« 

LITCHFIELD 

*1 

48 

73    07 

560 

AR 

TORRINGTON    WTR    CO 

T0RR1N6T0N   2 

a**i 

LITCHFIELD 

41 

48 

73    08 

603 

8A 

TORRINGTON    REGISTER 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

6488 

FAIRFIELD 

17 

73   09 

7P 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC 

WATERBURY    RADIO    WBRV 

NEW    HAVEN 

41 

35 

73    02 

605 

5P 

5P 

RADIO    STATION    WBRY 

WEPAWAUG    RESERVOIR 

9007 

NEW    HAVEN 

1« 

73    02 

BA 

NEW    HAVEN    HATER    CO 

WESTSROOK 

9067 

MIDDLESEX 

41 

16 

72    26 

40 

*P 

4P 

M 

JAMES    RINTOUL 

WEST    HARTFORD 

9162 

HARTFORD 

^l 

45 

72    47 

275 

BA 

WATER    BUR    HARTFORD 

WEST    HART LAND 

917* 

HARTFORD 

42 

00 

72    58 

1160 

SA 

WATER    BUR    HARTFORD 

WMIGVILLE    RESERVOIR 

** 

72    57 

9S** 

NEW    HAVEN 

41 

20 

72    55 

36 

NEW    HAVEN    WATER    CO 

HIGWAM    RESERVOIR 

9568 

LITCHFIELD 

12M 

12M 

WATERBURY    WATER    CO 

WILLIMANTIC 

9592 

WINOHAM 

41 

43 

72    14 

250 

7A 

CONN    LIGHT    *    POWER 

WOLCOTT    RESERVOIR 

9759 

NEW    HAVEN 

41 

37 

72   56 

770 

8A 

WTR    COM    NEW    BRITAIN 

MAINE 
AUGUSTA    AIRPORT 

9703 

LITCHFIELD 

41 

34 

73    16 

960 

BA 

" 

OSCAR    S.    JOHNSON 

0273 

KENNEBEC 

44 

19 

69   4B 

350 

J. 

ROBERT   A.   SMITH 

AUGUSTA    CAA   AIRPORT 

0275 

KENNEBEC 

** 

19 

69   46 

350 

MID 

MID 

H 

CIVIL    AERO,    ADM. 

0355 

PEMOBSCOT 

4* 

68    49 

202 

MID 

MID 

U*    S.    AIR    FORCE 

BAR    HARBOR 

0371 

HANCOCK 

44 

5P 

5P 

ACADIA    NAT    PARK 

BELFAST 

0*BO 

WALDO 

** 

2* 

69    00 

20 

8P 

8P 

R.    C.    TALBOT 

BINGHAM    WYHAN    DAM 

060O 

SOMERSET 

45 

04 

69    54 

395 

MIO 

CENTRAL    MAINE    PWR    CO 

BRASSUA    DAM 

081* 

SOMERSET 

*5 

40 

69    50 

1100 

7A 

H 

KENNEBECK    WTR    PWR    CO 

BRIOGEWATER 

0833! AROOSTOOK 

46 

26 

67    51 

430 

DELBERT    D.    RAYMOND 

BRIO6T0N    1    NNW 

04 

70    43 

600 

6P 

ANDREW    J.    SANBORN 

BRUNSWICK 

093* 

CUMBERLAND 

43 

53 

69    56 

8P 

MIO 

U,    S.    NAVY 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

1175 

AROOSTOOK 

*6 

52 

66    01 

624 

MID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CLAYTON    LAKE 

1*72 

AROOSTOOK 

*« 

37 

69    32 

1000 

c 

ABB  IE    M.    PAQUET 

CORINNA 

1628 

PENOBSCOT 

4* 

57 

69    13 

360 

6P 

6P 

RAYMOND    R.    PALMER 

CUPSUPTIC    STOREHOUSE 

1756 

OXFORD 

70    51 

1470 

9A 

9A 

MRS.    NELLIE    SPINNEY 

DAMAHISCOTTA    MILLS 

1823 

LINCOLN 

4* 

08 

69    31 

210 

8P 

8P 

MRS.    NANCY    RAWLlNGS 

EAGLE    LAKE    3    SW 

2111 

AROOSTOOK 

47 

00 

68    39 

600 
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EASTPORT 

2*26 

66    59 

60 

7P 

WALTER    A.    HICKS 

EAST    SANGERVILLE    6    SE 

2**2 

PISCATAQUIS 

45 

OS 

69    16 

5P 

5P 

MRS.    ELMER    J.LELAND 

EAST    WINTHROP 

2539 

KENNEBEC 

*4 

19 

*P 

AUGUSTA    WATER    0  I  ST 

ELLSWORTH 

2620 

HANCOCK 

44 

32 

68    26 

2* 

eA 

H 

BANGOR    HYOHO-ELEC    CO 

EUSTIS    T    NW 

2705 

FRANKLIN 

45 

17 

70    35 

1240 

c 

LILLA    THERRIEN 

FARMINGTON 

44 

70    09 

390 

7A 

CHARLES    S.    PREBLE 

FORT    FAIRFIELD 

2866 

AROOSTOOK 

46 

48 

67    46 

450 

7A 

JAMES    A.    SCHOFIELD 

FORT    KENT 

2879 

AROOSTOOK 

66    36 

520 

C    M 

PHILIP    BOUCHARD 

GARDINER 

30*6 

KENNEBEC 

44 

13 

69   47 

140 

SS 

SS 

GARDINER    WATER    01  ST 

G I LEAD 

3liO 

OXFORD 

** 

24 

70    58 

700 

7P 

RUMFORD    FLS   PWR    CO 

GRAND   LAKE    STREAM 

3261 

WASHINGTON 

45 

11 

67    46 

88 

c 

STATE    FISH    HATCHERY 

GREENVILLE 

PISCATAQUIS 

7P 

C    H 

HU6H    E.    SAWYER 

HIRAM   2    S 

CUMBERLAND 

51 

380 

MID 

MIO 

HOULTON   CAA   AP 

3892 

AROOSTOOK 

46 

07 

67    48 

459 

MIO 

MIO 

M 

CIVIL    AERO.    ADM. 

HOULTON    1    NE 

3897 

AROOSTOOK 

46 

OB 

67    50 

410 

6P 

6P 

c 

WILLIAM    CU»««1NG 

JACKMAN 

*0B6 

SOMERSET 

45 

37 

70    16 

6P 

5P 

CENTRAL    MAINE    POWER 

JONESSORO 

WASHINGTON 

39 

TA 

IRVING   C.    MASON 

LEWISTON 

*566 

ANDROSCOGGIN 

44 

70    14 

182 

MID 

MID 

UNION    WATER   PWR    CO 

LONG    FALLS    DAM 

*7ei 

SOMERSET 

4S 

14 

70    12 

1160 

7A 

TA 

M 

CENT   MAINE   PWR    CO 

MACHIAS 

*e7B 

WASHINGTON 

44 

43 

67    26 

40 

7A 

H 

WILL  IAN    JORDAN 

NAD I  SON 

*927|  SOMERSET 

44 

48 

69    54 

260 

6P 

6P 

H 

MADISON   MILLS 

MIDDLE    DAM 

52611  OXFORD 

44 

47 

1500 

UNION    WATER   PWR    CD 

HILLINOCKET 

530*1  PENOBSCOT 

45 

39 

66    42 

386 

c 

GREAT    NORTH.    PAPER 

MILLINOCKET    CAA    AP 

53091  PENOBSCOT 

*05 

MID 

MID 

N 

CIVIL    AREO.    ADM. 

MOOSEHEAD 

5*60    SOMERSET 

45 

35 

69   43 

102a 

7A 

H.    LAHONTAGNE 

OLO    TOWN   CAA    AIRPORT 

6*25    PENOBSCOT 

44 

57 

68   40 

12* 

MID 

HIO 

H 

CIVIL    AERO.    ADM. 

ORONO 

6*30' PENOBSCOT 

44 

52 

68   42 

115 

4P 

4P 

PHYS    DEPT    U  OF    ME 

ORONO    2 

6*35l  PENOBSCOT 

44 

53 

66   41 

120 

C 

PORTLAND 

69001  CUMBERLAND 

43 

40 

70    15 

65 

MID 

MID 

CITY    OF    POBTLAND 

PORTLAND   W8   AIRPORT 

6905I  CUMBERLAND 

43 

39 

70    19 

61 

MIO 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PRESOUE    ISLE 

6937 

AROOSTOOK 

4« 

606 

5P 

5P 

MAINE  EXP   STATION 

-1 

M 
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E 
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OBSERVER 

1 

3 

H 

Eb 

1 

^ 

it 

0 

"^ 

B 

eS 

§s 

RIPOGENUS    DAM 

717* 

PISCATAQUIS 

45  53 

69    It 

965 

^OA 

aA 

H~ 

GREAT   NORTH.    PAPER 

ROCKLAND 

7250 

KNOX 

44    06 

69    07 

40 

6P 

6P 

OLIVER    W*    HOLMES 

ROCKLAND    1    > 

7255 

KNOX 

44    06 

69    OB 

c 

CENTRAL    MAINE    POWER 

ROXBURY 

7315 

OXFORD 

4*    40 

70    36 

720 
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RUMFORD    3    SW 

7325 

OXFORD 

4*     31 

70    34 

674 

MIO 

MID 

EVALINE    A.     WARREN 

RUMFORD    I    S 

44    32 

70    33 

C    H 

RUMFORD    FLS   PWR    CO 

SANFORD    2    NNW 

260 

SP 

5P 

CLIFFORD    P.    COOK 

SKOWHEGAN 

7627 

SOMERSET 

44    46 

69    43 

165 

C 

CENTRAL    MAINE    POWER 

SOUTH    ANDOVER 

7940 

OXFORD 

44    36 

70    4* 

660 

7P 

ALLAN    M.    FRASER 

SOUTHWEST    HBR    3    SSE 

6301 

HANCOCK 

**    1* 

15 

c 

NATIONAL    PARK    SvC 

SOUA    PAN    DAM 

6396 

AROOSTOOK 

*«    32 

6a    20 

610 

SP 

5P 

MAINE    PUB    SERVICE    CO 
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PORTSMOUTH 

B«SO  ROCKlN«HAM      4   4S 

MIO  NIO 

OEPT  PUBLIC  WORKS       \ 

SOUTH  OAMBUR* 

79«T  MERRIMACK      10,  43 

29 

71  53 

690 

BA 

EDNA  F.  POWERS 

SOUTH  LfNOCBOftO 

9081  HILLSBORO     1  10   42 

33 

71  47 

646 

7P 

HARRY  W,  HOLT 

SOUTH  MEaRE  1  SE 

8194  HiLLSBORO     '  10   43 

03 

71  42 

990 

LEON  M.  GRANT 

SUNAPEE 

8902  SULLIVAN        5|  43 

23 

72  05 

1040 

c 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

SURfi*  MOUNTAIN  DAM 

8339  CHESHIRE        3   43 

72  19 

BA   8A 

c 

H.  G.  LAWTQN 

■ALPOCE  2 

8855,  CHESHIRE        s'  43 

05 

72  26 

430 

8A 

« 

HRS.MARION  W.ANDROS 

•ARBEN  I  S£ 

8085  GRAFTON        10   43 

95 

71  53 

700 

c 

N  H  FISH  HATCHERY 

-ATERVILLE  VALLEY 

8B«0|6RAfTON        10   43 

57 

71  30 

1500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

•  EST  HEfMIRCR 

9291  MERRIMACK      10*  43 

10 

71  51 

4B0 

BA 

MRS.HELEN  A.  OOWLIN 

-£ST  LCSAMM 

BSIBImafTON        3   43 

38 

72  19 

550 

BA 

BA 

GRANITE  ST  ELEC  CO 

.£ST  ftUMMEV 

94T4J GRAFTON        10.  43 

48 

71  91 

610 

•7A 

M 

ELVA  N.  CHIVELL 

-HITEFIELO 

98181  COOS           5   44 

23 

71  36 

1045 

7A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

■INCHeSTEB 

9726' CHESHIRE        5   42 

72  23 

450 

c 

CARL  0.  GRUPE 

•INOHAN 

9740  ROCKINftHAM      10   42 

47 

71  19 

174 

6P 

6P 

HERMAN  E.  BAKER 

•  CH-FEBORO  FALLS 

9S«5  CARROLL        10   *3 

36 

71  12 

520 

6Pi  6P 

KENNETH  BERRY 

«00C STOCK 

99401  GRAFTON        10   43 

59 

71  41 

720 

6P 

6P 

H 

FREO  S.  BROWN 

TOM  PONO 

«««i 

COOS             5 

44 

30 

71  20 

1500 

BA 

U.  S.  BUR  FISHERIES 

RKK>E  ISLAND 

1 

BLOCK  ISLAND  >e  AP 

08961  NEWPORT       '\     4 

41 

10 

71  35 

110 

MIO 

MIO 

c 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MEENVILLE 

3306  PROVlOCNCE    1  4 

71  34 

420 

BP 

BP 

HENRY  J.  STEERE 

KlNSSTON 

4266  MASHIN«TON     '   4 

41 

29 

71  32 

100 

5P 

5P 

5P 

GH 

AGRI  EXP  STA 

llEW»WT 

5215  NEWPORT 

41 

29 

71  IS 

60 

6P 

6P 

HISS  KAREN  MURPHY 

NeHPORT  HATcR  VORKS 

5225  NEWPORT 

4 

41 

30 

71  16 

10 

c 

NEWPORT  WATER  WORKS 

PMOVtOCNCE  MB  AIRPORT 

6698:  PROVlOCNCE 

4 

41 

44 

71  >6 

55 

HIO 

HIO 

c 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOONSOCKCT 

9423  PROvIoeNCE 

4 

41 

SO 

71  n 

160 

BA 

c 

" 

EDWIN  K.  MARRAH 

OBSERVATION 

i 

S 

1 

1 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

I 

COUNTY 

OBSERVER 

1 

: 

1 

i 

11 

i 

li 

vcmoHT 

BAItRE 

0337 

WASHINGTON 

2 

44 

14 

72  33 

600 

8A 

GREEN  MT  POWER  CORP 

BELLOWS  FALLS 

0499 

WINOHAM 

5 

43 

08 

72  27 

300 

BA 

8A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

BENNINGTON  2  NW 

0563 

BENNINGTON 

8 

42 

610 

6P 

PAUL  W.  BOHNE 

BETHEL  2 

0641 

WINDSOR 

5 

43 

50 

72  3B 

790 

7A 

LINCOLN  JONES 

6L00MFIELD 

0690 

ESSEX 

9 

44 

46 

71  36 

940 

4P 

4P 

C  H 

GEORGE  L.  CUOPEfc 

BURLINGTON  U  OF  VT 

1076 

CHITTENDEN 

2 

44 

28 

73  12 

400 

G 

UNIV  OF  VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

1081 

CHITTENDEN 

2 

44 

28 

73  09 

331 

HID 

C  HJ 

1213 

ESSEX 

71  32 

1020 

P.  E.  FEARON 

CAVENDISH 

1243 

WINDSOR 

9 

43 

23 

72  39 

800 

6P 

6P 

H 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

CHELSEA 

1360 

ORAHSE 

9 

43 

99 

72  27 

870 

TA 

7A 

H 

CHARLES  t. DICKINSON 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAf40 

2 

43 

41 

72  97 

1030 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

CORINTH 

1565 

ORANGE 

9 

44 

02 

72  17 

1140 

C 

GEORGE  C.  HASTINGS 

CORNWALL 

1380 

ADO ISDN 

2 

43 

57 

73  13 

340 

AP 

6P 

STUART  T.  WITHERELL 

DANVILLE 

1713 

CALEDONIA 

2 

24 

72  08 

1204 

7A 

DORSET  1  S 

1786 

BENNINGTON 

2 

43 

14 

73  06 

980 

6P 

6P 

RUFUS  S.  GILBERT 

EN0S8URG  FALLS 

2769 

FRANU.1N 

2 

44 

52 

72  49 

422 

6P 

6P 

„ 

L>  H.  POHEROV 

ESSEX  JUNCTION 

282  B 

CHITTENDEN 

2 

44 

73  07 

270 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

GILMAN 

3J41 

ESSEX 

5 

44 

25 

71  43 

BA 

GILMAN  PAPER  CO 

GRAFTON 

3*00 

WINDHAM 

9 

43 

11 

72  37 

AVERY  H.  PARK 

HIGHGATE  FALLS 

3914 

FRANKLIN 

2 

44 

56 

73  03 

150 

c 

ORIN  HARRIS 

HUNTINGTON  CENTER 

4052 

CHITTENDEN 

2 

44 

17 

72  58 

700 

BA 

HARlEY  W.  SARGENT 

LEMINGTON 

5 

44 

54 

71  31 

1025 

7P 

ROBERT  f.    HALLBOURG 

MANCHESTER  CENTER 

4882, BENNINGTON 

6 

43 

73  02 

BA 

c 

PAUL  TOUTSCnlNDER 

MARSHflELO 

4985' WASHINGTON 

2 

44 

25 

72  16 

1150 

8A 

GREEN  MT  POWER  CORP 

MAYS  MILL 

5029  WINDHAM 

5 

42 

45 

72  49 

900 

BA 

MC  INOOE  FALLS 

50**! CALEDONIA 

5 

44 

19 

72  03 

448 

BA 

CONN  RIVER  POWER  CO 

HIOOLESEX 

5132  WASHINGTON 

2 

44 

IB 

72  40 

459 

8A 

GREEN  MT  POWER  CD 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

5276  WASHINGTON 

2 

44 

12 

72  34 

1122 

MID 

HIO 

MORRISVILLE 

5366' LAMOILLE 

2 

44 

34 

72  36 

WATER  *  LIGHT  DEPT 

MOUNT  MANSFIELD 

5416  LAMOILLE 

16 

44 

32 

72  49 

3960 

5P 

5P 

WCAX  BOCSTb  CORP 

NEWFANE 

5492  WINDHAM 

5 

43 

00 

72  3B 

470 

BA 

c 

MISS  MARY  E.  BEATTIE 

NEWPORT 

5542  ORLEANS 

72  12 

766 

HID 

HID 

C  M 

MILTON  W.  DREW 

NORTH  DANVILLE 

5632! CALEDONIA 

5 

44 

28 

72  07 

1140 

9P 

AGfi.  RESEARCH  SVC 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

57331  WASHINGTON 

2 

44 

OB 

72  40 

S40 

AP 

7A 

c 

EUGENE  f).  CLEVELAND 

PERU 

63351  BENNINGTON 

9 

43 

»* 

72  54 

1630 

8A 

H 

PAUL  R.  OSTERTAG 

PLYMOUTH  UNION 

64461  WINDSOR 

5 

43 

32 

72  44 

1220 

BA 

MRS.  EMILIE  MOORE 

READING  HILL 

67461  WINDSOR 

5 

43 

31 

72  34 

5P 

READSBOfiD  1  SSE 

676l! BENNINGTON 

5 

42 

73  02 

1122 

BOCHESTES 

66931  WINDSOR 

5 

43 

52 

72  4B 

9* 

H 

MRS.  BERN  ICE  ORDWAY 

RUTLAND 

6995  RUTLAND 

2 

43 

37 

72  5B 

600 

6P 

6P 

H 

GEORGE  L.  KIRK 

ST  ALBANS  SAY 

7026^  FRANKLIN 

2 

44 

48 

73  10 

105 

6P 

6P 

„ 

C.  STUART  PERRY 

SAINT  JOHNSBUftY 

T0S4  CALEDONIA 

5 

4* 

23 

72  00 

711 

4P 

4P 

C  H 

SALISBURY 

T098'  ADDlSt%N 

2 

54 

370 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

SEARSBUHG  MOUNTAIN 

7142  BENNINGTON 

50 

2360 

BA 

GEORGE  BRIGGS 

SEARSBURG  STATION 

7152  WINDHAM 

1 

5 

42 

92 

72  55 

eA 

c 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

SOMERSET 

1 
7*01.  WINDHAM 

5 

42 

58 

72  97 

20BO 

BA 

BA 

NEW  ENGLAND  PwR  CO 

SOUTH  LONDONDERRY 

7617; WINDHAM 

5 

43 

11 

72  49 

1030 

RAY  £.  LYMAN 

SOUTH  NEWBURY 

7646  ORANGE 

5 

44 

04 

72  05 

374 

BA 

MRS.  ISABEL  WHITNEY 

STOCKBRIDGE 

8057  WINDSOR 

5 

72  45 

c 

RAYMOND  LA  ROCK 

TUNBRIOGE 

8483  ORANGE 

5 

43 

SS 

72  29 

620 

INACTIVE  12/52 

TYSON 

8512  WINDSOR 

5 

43 

28 

72  42 

lOBO 

c 

EOITH  SPAULDING 

UNION  VILLAGE  DAM 

8556  ORANGE 

5 

43 

48 

72  16 

463 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VERNON 

5 

42 

40 

72  31 

22B 

8A 

BA 

H 

CONN  RIVER  POWER  CO 

WAITSFIELO  1  S 

8644;  WASHINGTON 

2 

44 

11 

72  51 

780 

6A 

HENRY  J.  PERKINS 

WARDSBORO 

87*7' WINDHAM 

5 

43 

03 

72  47 

9B0 

BA 

MRS.  EOITH  PLIMPTON 

WATERBURY  1  NNE 

8815  WASHINGTON 

2 

44 

21 

72  45 

875 

UA 

UA 

RADIO  STATION  WOEW 

WEST  BURKE 

8099  CALEDONIA 

5 

44 

38 

71  sa 

900 

8A 

BA 

GILMAN  W.  FORD 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 

9691  WINDSOR 

72  19 

360 

BA 

STUART  A.  ELLIOTT 

WH1TIN6HAM  3  W 

9735>  WINDHAH 

5 

42 

47 

72  55 

1490 

8A 

W.  J.  SUTTUN 

WILDES 

9764 

WINDSOR 

* 

43 

*! 

72  IB 

370 

8A 

BA 

NEW  ENGLAND  PWft  CO 

WOODSTOCK  3  ENE 

9984 

WINDSOR 

5 

43 

38 

72  26 

660 

BA 

BA 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

NEW  STATIONS 

BUFFUMVILLE  OAH  MASS. 

099B 

WORCESTER 

17 

42 

07 

71  54 

500 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUBLICATION  ENDED 

SPRINGFIELD  VT. 

7954 

WINDSOR 

5 

43 

16 

72  27 

300 

EFFECTIVE  10/58 

4-COASTALi       5-C0»«ECTICUTp 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  for  Northern  and  Central  New  England  (Hal 
Hussachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Uassachusetts,  or  to  the  State  Cllmatologlst  for  Southern  New  England  (Connec 
Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks.  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  aane,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missiog  or  were  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

tin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind  movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals 
tures  from  65°  F. 

ind  Wind"  Table.   Max  and  Win  In  "Evaporat 

Long-term  means  for  full-tine  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  pres 
■  -   -.    -  ,  gj.g  based  on  the  period  1931-1955, 

'  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samp 
ither  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  i: 

I  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  : 

I  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  G: 
ocal  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  tine  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  : 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  ; 

tt  Mount  Washington,  Cannon  Mountain ,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used 

•f  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

■M-  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Anokint  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  o 
the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  Id  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall, 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  ID  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data.  If 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  irom  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E,S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this 
publication. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.   That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doctiments,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  monthly  CLIHATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMART.  either  of  which  may  be 

•  ,  D.  C. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Governaeot  Printing  Office,  Washloftoo  25,  D.  C. 
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NEW  ENGLAND  -  NOVEMBER  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   69°  on  the  15th  at  Rockport  1  ESE,  Mass.,  and  on 

the  16th  at  Fitchburg  2  S,  Mass. 

Lowest  Temperature:   -5°  on  the  30th  at  Montpelier  CAA  Airport,  Vt . , 

and  Newport,  Vt . 

Greatest  Total  Precipitation:   6.73  inches  at  Ellsworth,  Me. 

Least  Total  Precipitation:   1.26  inches  at  St.  Albans  Bay,  Vt . 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.94  inches  on  the  29th  at  Bar  Harbor, 

Me. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   20.5  inches  at  Caribou  WB  Airport, 

Me. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   13  inches  on  the  30th  at 

Montpelier  CAA  Airport,  Vt . 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


A  severe  storm,  moving  rapidly  from 
the  Gulf  of  Mexico  earlier  in  the  day, 
crossed  Southern  New  England  late  eve- 
ning of  the  28th.   Precipitation  began 
as  snow  early  in  the  afternoon  with 
one  to  two  inches  accumulating  to 
mark  the  first  general  snowfall  of 
the  season.   Freezing  rain  by  mid 
afternoon  gave  way  to  rain  in  the 
early  evening,  which  was  moderately 
heavy  at  times  before  the  storm  ended 
on  the  early  morning  of  the  29th. 

While  precipitation  of  from  1.5  to  2 
inches  caused  extensive  flooding  of 
streets,  yards  and  basements,  espe- 
cially in  the  Hartford  area,  most  of 
the  storm  damage  was  due  to  high  winds 
that  reached  peak  velocities  of  70 
miles  per  hour.   Major  damage  from 
wind  included  the  following:   Two  356- 
foot  radio  transmitter  towers  at 
Norwich,  chicken  coop  unroofed  with 
loss  of  1,000  chickens  at  Moosup,  and 
large  cinder-block  wall  blown  over 
at  construction  site  in  Middletown, 
all  in  eastern  and  central  Connecticut. 
Many  large  windows  were  smashed,  bill- 
boards blown  over  and  trees  and  power 


lines  downed  in  Connecticut  and  Rhode 
Island.   One  man  was  killed  in  an  autc 
accident  blamed  on  the  storm.   Two 
large  pleasure  boats  were  driven 
aground  by  wind  and  high  tides  in 
Narragansett  Bay  as  well  as  many  small 
craft  torn  from  moorings. 


One  interesting  aspect  o 
was  the  contrast  of  temp 
ing  from  the  penetration 
air  into  Southern  New  En 
evening  of  the  28th  the 
pushed  temperatures  to  t 
in  all  areas  of  both  sta 
in  the  northern  third  of 
and  Hartford  Counties  of 
where  the  maximum  temper 
exceed  48°.  For  example 
of  57°  was  observed  at  W 
while  at  the  Hartford  We 
Station,  located  about  f 
the  north,  the  observed 
perature  was  44°. 


f  the  storm 
erature  result 

of  the  warm 
gland.   Late 
warm  air 
he  55-60°  leve 
tes,  except 
Litchfield 
Connecticut 
ature  did  not 
,  a  maximum 
indsor ,  Conn. , 
ather  Bureau 
ive  miles  to 
maximum  tem- 


Dr.  A.  Boyd  Pack,  State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Hartford,  Connecticut 
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67 

15 

14 

30 

655 

0 

0 

12 

0 

3.25 

-   .67 

1.18 

28 

T 

0 

5 

2 

LOWELL 

52.1 

35.4 

43.8 

2.3 

66 

15 

17 

30 

630 

0 

0 

12 

0 

3.64 

-   .56 

1.39 

29 

.1 

T 

28 

5 

3 

SHELBURNE  FALLS 

AM 

46.1 

30.2 

38.2 

-   .1 

59 

1 

10 

30 

796 

0 

1 

19 

0 

4.77 

.30 

1.78 

29 

4.8 

5 

3 

SPRINGFIELD  ARMORY 

52.1 

34.6 

43.4 

.1 

66 

6 

13 

30 

640 

0 

0 

13 

0 

3.41 

-   .34 

1.30 

29 

T 

T 

29 

6 

2 

TULLY  DAM 

AM 

47.3 

27.9 

37.6 

57 

20+ 

10 

30 

819 

0 

1 

20 

0 

3.66 

1.53 

29 

1 

30+ 

6 

2 

TURNERS  FALLS 

49.3 

31.5 

40.4 

.4 

60 

6 

12 

30 

729 

0 

1 

16 

0 

3.89 

-   .06 

1.36 

28 

2.7 

5 

2 

WALPOLE 

53.5 

32.2 

42.9 

66 

15+ 

15 

30 

658 

0 

1 

14 

0 

3.14 

1.06 

29 

T 

0 

5 

3 

WALPOLE  1  S 

54.8 

35.1 

45.0 

66 

15 

17 

30 

594 

0 

0 

10 

0 

3.74 

1.47 

29 

T 

0 

5 

3 

WEST  MEOWAY 

54.5 

31.7 

43.1 

66 

15 

15 

30+ 

650 

0 

1 

13 

0 

2.73 

1.28 

29 

T 

0 

5 

3 

WESTON 

54.6 

31.6 

43.1 

.9 

66 

15+ 

12 

30 

650 

0 

0 

12 

0 

3.19 

-   .92 

1.40 

29 

T 

0 

6 

2 

WESTOVER  FIELD 

50.0 

33.6 

41.8 

64 

6 

17 

30 

689 

0 

1 

15 

0 

2.87 

1.24 

28 

1.8 

T 

30 

5 

2 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

49.0 

32.5 

40.8 

1.2 

62 

15+ 

10 

30 

722 

0 

1 

13 

0 

4.77 

.46 

1.72 

28 

1.4 

1 

30 

7 

3 

WORCESTER 

52.3 

31.4 

41.9 

1.5 

65 

15  + 

11 

30 

687 

0 

1 

16 

0 

4.57 

.44 

1.73 

29 

1.3 

0 

6 

3 

DIVISION 

42.3 

1.1 

3.56 

-   .60 

.9 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

//R 

54.0 

39.1 

46.6 

2.2 

67 

15 

16 

30 

547 

0 

0 

7 

0 

3.35 

-   .14 

.81 

3 

.1 

T 

30 

5 

4 

0 

BROCKTON 

55.0 

33.2 

44.1 

66 

6 

14 

30 

621 

0 

0 

14 

0 

2.79 

-  1.15 

.92 

3 

T 

0 

4 

3 

0 

COHASSET 

AH 

34. 6M 

M 

0 

0 

0 

3.50 

1.40 

29 

3 

3 

3 

EAST  WAREHAM 

AM 

53.5 

34.7 

44.1 

1.1 

63 

14 

17 

30 

619 

0 

1 

12 

0 

3.38 

-  1.33 

.88 

29 

T 

0 

6 

3 

0 

EDGARTOWN 

AM 

54.3 

36.2 

45.3 

61 

16  + 

22 

30 

585 

0 

0 

10 

0 

3.95 

1.10 

29 

.0 

0 

6 

4 

1 

FALL  RIVER 

53.4 

37.0 

45.2 

1.6 

64 

15+ 

15 

30 

587 

0 

0 

11 

0 

3.11 

-  1.36 

.86 

29 

T 

0 

6 

2 

0 

HYANNIS  3  NE 

54.8 

35.4 

45.1 

64 

16 

12 

30 

589 

0 

0 

11 

0 

4.10 

.38 

1.32 

29 

.0 

0 

6 

3 

2 

MIDOLETON 

53.9 

36.7 

45.3 

66 

15 

19 

30 

585 

0 

0 

9 

0 

2.78 

-  1.21 

1.16 

29 

T 

T 

30 

5 

2 

1 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

R 

53.4 

39.8 

46.6 

2.1 

60 

15 

20 

30 

544 

0 

0 

5 

0 

5.06 

1.34 

1.21 

24 

T 

0 

6 

5 

2 

NEW  BEDFORD 

55.2 

40.3 

47.8 

2.2 

68 

15 

18 

30 

512 

0 

1 

6 

0 

.0 

0 

PLYMOUTH 

55.9 

37.2 

46.6 

1.9 

68 

15 

18 

30 

547 

0 

0 

8 

0 

4.14 

-   .39 

1.36 

3 

T 

0 

5 

4 

2 

PROVINCETOWN  1  NW 

54.2 

39.2 

46.7 

62 

5 

19 

30 

543 

0 

0 

6 

0 

2.15 

.80 

29 

5 

2 

0 

ROCHESTER 

AM 

54.7 

32.6 

43.7 

67 

16 

17 

30 

633 

0 

0 

14 

0 

3.19 

1.10 

29 

6 

2 

1 

ROCKPORT  1  ESE 

52.3 

37.5 

44.9 

69 

15 

19 

30 

594 

0 

1 

8 

0 

2.82 

.93 

3 

T 

0 

6 

3 

0 

SALEM  CG  AIR  STATION 

53. 2M 

39. OM 

46. IM 

66 

15+ 

18 

30 

562 

0 

0 

7 

0 

2.05 

.64 

29 

.0 

0 

5 

2 

0 

SANDWICH 

TAUNTON 

54.5 

33.7 

44.1 

1.9 

64 

15  + 

16 

30 

618 

0 

0 

U 

0 

2.40 

-  2.07 

.67 

29 

T 

0 

5 

3 

0 

WEST  LYNN 

53.2 

36.0 

44.6 

68 

15 

16 

30 

604 

0 

1 

9 

0 

2.53 

.70 

3 

6 

3 

0 

DIVISION 

45.4 

1.4 

3.21 

-   .96 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

44.3 

26.7 

35.5 

62 

15 

2 

30 

880 

0 

4 

23 

0 

2.50 

1.04 

29 

5.0 

3 

30 

7 

1 

BERLIN 

AM 

46.5 

28.0 

37.3 

3.4 

62 

16+ 

5 

30 

828 

0 

3 

18 

0 

2.70 

-   .86 

1.10 

29 

9.8 

9 

1 

BETHLEHEM 

43.4 

27.1 

35.3 

1.2 

62 

15 

2 

30 

888 

0 

4 

21 

0 

1.98 

-  1.12 

1.03 

29 

6.0 

2 

30+ 

5 

1 

FA8YAN 

41. 5M 

21. 7M 

31. 6M 

56 

15+ 

-  2 

30 

995 

0 

5 

26 

3 

3.04 

1.05 

29 

3.0 

7 

1 

FIRST  COMN  LAKE 

AM 

40.3 

21.8 

31.1 

.4 

56 

6 

0 

30 

1009 

0 

5 

26 

1 

2.87 

-  1.03 

.78 

29 

13.5 

9 

30+ 

7 

0 

See   Reference   Notes   Following    Station    Inden 
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Tern 

peiatuie 

P 

recip 

Idlion 

°  1 
ll 

S  1 

II 

1 

III 
IJJ 

1 

Q 

J 

1 

1 

No   of   Djyi 

~ 

I  -3  * 
lee 

t 

Snow,  Steel 

No  ol  Day\ 

SUtion 

Mj. 

V,.' 

1 

11 
1  5 

o 

1 
S 

s 

o 
o 

1 

si 

hi 

3   . 

hi 

S 

S 

GRAFTON 
t    LANCASTER 

MONROE    i    NNE 
ttHOUNT    MASHINGTON 

PINKHAH    NOTCH 

AM 
//R 

4S.6 
44.4 
44.2 
26.9 
42.3 

24.6 

24.7 
26.9 
11.6 
25.0 

35.1 
34.6 
35.6 
19.3 

33.7 

1.6 

-      .6 

1.1 

62 

60 
57 
46 
60 

6 
15 
16 
18 
15 

5 

2 

7 

-20 

-    1 

28 

30 
30 
30 
30 

889 
904 
875 
1368 
934 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

5 

20 

4 

21 
24 
20 
28 
23 

0 
0 
0 

7 
1 

3.45 
2.28 
2.06 
7.78 
4.33 

-  1.03 
1.20 

-  1.47 

1.16 

.67 

1.00 

1.23 

.99 

29 
29 
29 
28 
29 

4.7 
5.1 
7.8 
30.6 
19.5 

3 

5 

15 
9 

30+ 

30+ 

13+ 
29 

7 

5 

6 

15 

7 

1 

0 

1 

2 
0 

DIVISION 

34.4 

1.1 

2.87 

-    1.14 

8.7 

SOUTHERN 

BLACKWATER    DAM 

CAMPTON 

CONCOSD    we    AIRPORT 

DURHAM 

EAST    DEERING 

RAM 
AH 
R 

47.9 
46. 4M 
48.0 
49.9 
46.  8M 

28.3 

26. OM 
27.6 
31.3 
26. 4M 

38.1 
36. 2M 
37.8 
40.6 
36. 6M 

1.1 
1.1 

63 
61 
62 
62 

60 

6 

7  + 

6 

15  + 

5 

11 

7 

5 

14 

7 

30 
30 
30 
30 
30 

800 
861 
811 
726 
846 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
23 
18 
15 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

3.94 
3.87 
4.40 
4.80 
3.94 

.83 
.52 

1.67 
1.21 
1.30 
1.55 
1.04 

29 
29 
26 
28 

3 

3.0 
6.1 
1.6 

3.5 

2 
T 

30+ 
30+ 

8 
9 
7 
6 
6 

1 

2 
3 
4 
3 

FRANKLIN    1    NH 

FRANKLIN    FALLS    DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

AM 
AM 

46.2 

4S.4 
46.1 
46.8 
4S.1 

28.1 
26.1 
28.8 
29.7 

30.1 

37.2 
35.8 
37.5 
38.3 
37.6 

.1 

1.4 

.0 

61 
59 
59 
62 

60 

6+ 

7 
16+ 

5 
15 

10 
9 
7 

12 
9 

30 
30 
30 
30 
30 

827 

872 
820 
796 
811 

0 
0 
0 
0 
0 

22 

23 
19 
18 
18 

0 

0 
0 
0 
0 

4.50 
4.16 
2.76 
4.25 
4.32 

.50 

-       .50 
.52 

1.34 
1.50 
.59 
1.45 
1.41 

29 
29 
28 
29 
29 

3.0 
2.0 
5.0 
3.3 
2.7 

2 
4 

1 
2 

30+ 
30+ 
30+ 
30 

8 

7 
7 
8 
7 

4 
4 
3 
4 
4 

LEBANON    CAA    AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABE6IC    LAKE 
MOUNT    SUNAPEE 
NASHUA    3    N 

4S.6 
45.7 

49. OM 

44.2 

49.9 

26.2 
29.1 
29. 5H 
29.4 
28.3 

35.9 

37.4 
39. 3M 
36.8 
39.1 

-    1.8 
.1 

59 
59 
61 
58 
64 

5 
19 

15+ 
15 

5 

-    3 

12 

15 

6 

10 

30 

30 
30+ 
30 
30 

867 
822 
726 
839 
770 

0 
0 
0 
0 
0 

22 

20 
20 
21 
19 

1 

0 
0 
0 
0 

2.48 
4.21 

3.90 
3.80 
4.02 

.03 
.11 

1.25 
1.50 
1.25 

1.06 
1.43 

28 
29 
29 
29 
29 

5.0 

4.8 
.8 

5 
3 

30 
26 

4 
8 

7 
8 

7 

1 
3 
3 
3 
4 

HORTHWOOD 

PETERBORO    2    S 

PLYMOUTH    1    HNH 

PORTSMOUTH 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

AM 
AM 

49.3 
46.6 

46.1 

SCO 
47.8 

30.5 
30.3 
23.7 
30.1 
27.2 

39.9 
38.5 
34.9 

40.1 
37.5 

63 
59 
60 
65 
60 

15 
5 

7+ 
15 

7 

11 
10 
6 
14 
11 

30 
30 
30 
30 
30 

74  6 
788 
894 
742 
817 

0 

0 
0 
0 
0 

16 
18 
26 

20 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

4.46 
4.21 

4.05 
4.18 
3.85 

1.43 
1.57 
1.56 
1.48 
1.53 

29 
29 
29 
28 
29 

4.0 

T 
5.5 

10 

0 
2 

28 
30+ 

8 
5 

7 
7 
9 

3 
3 
3 
4 
2 

WEST    LEBANON 
WINDHAM 

WOLFEBOBO    FALLS 
WOODSTOCK 

AM 

46.6 
52.  2M 
46.3 
44.8 

25.8 

29. IM 

29.7 

26.0 

36.2 

40.  7M 

38.0 

35.4 

59 
65 
62 

60 

7 
15+ 
15 
15  + 

9 
12 

11 
6 

30 
23 
30 
30 

857 
682 
802 
883 

0 
0 
0 

0 

3 

23 

21 
17 
23 

0 
0 
0 
0 

2.33 
4.00 
3.51 
3.52 

-  .84 

-  .73 

1.25 
1.30 
1.15 
1.01 

29 
29 
29 
29 

12.8 

T 

3.2 

11.3 

3 
0 

2 
3 

30+ 

30+ 
30+ 

7 
5 
5 
6 

1 
4 
3 
4 

DIVISION 

37.7 

.1 

3.90 

.05 

4.2 

RHODE    ISLAND 

BLOCK     ISLAND    WB    AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

R 
R 

53.2 
53.4 
54.8 
54.5 
53.7 

40.7 
33.2 
34.8 
39.6 

36.0 

47.0 
43.3 
44.8 
47.1 
44.9 

1.7 
2.6 
2.3 

61 
68 
67 
63 
68 

28 

14 

15 

15+ 

14 

20 
12 
19 
18 
17 

30 
30 

30 
30 
30 

535 

645 
599 
531 
595 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

1 

3 
12 
13 

6 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

3.01 
3.04 
3.00 
3.15 
2.58 

-  .52 

-  1.74 

-  1.15 

.65 

.77 
1.48 

.84 
1.00 

29 
29 
29 
29 
28 

T 

T 

.0 

T 

0 

0 
0 

T 

30+ 

9 

7 
5 
6 

7 

2 
2 

1 
3 
1 

0 
0 

1 

0 

1 

DIVISION 

45.5 

1.6 

2.96 

-    1.48 

T 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELO 
CHELSEA 

ENOSBURG    FALLS 
LEMINGTON 
MIDDLESEX 

AM 
AM 

43. 9M 

45.9 

46.1 

46.2 

26. IM 

24.5 

25.9 

26.7 

35. OM 

35.2 

36.0 

36.5 

.6 
.8 

59 
60 
65 

63 

15 

6 

19 

16 

3 
3 

2 

7 

30 
30 
30 

30 

899 
888 
863 

84  8 

0 
0 
0 

0 

3 

4 
3 

4 

23 
23 
24 

21 

0 
0 
0 

0 

2.39 
3.00 
1.45 

2.36 

-  1.05 

-  .21 

.50 

1.29 

.51 

1.11 

29 
29 

14 

29 

8.2 
11.0 

U.4 

8 
5 

10 

30+ 
30+ 

30 

7 
8 

4 

5 

0 

1 

0 

1 

MONTPELIER    CAA    AIRPORT 
ttHOUNT    MANSFIELD 
NEWPORT 

MORTHFIELD    NORWICH    UNIV 
SAINT    JOHNSBURY 

43.3 
37. 5M 
43.4 
48.7 
45.7 

26.7 
19. 2M 
23.9 
26.7 
27.3 

35.0 
28. 4M 
33.7 
37.7 
36.5 

-       .5 

2.4 

.7 

62 
63 
62 
63 
59 

15 
18 
15 
15 
6+ 

-  5 

-  9 

-  5 

5 
4 

30 
30 
30 
30 
30 

891 
1075 
932 
813 
84  7 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
6 
0 
3 

20 
27 
23 
20 
22 

1 
1 

I 

0 
0 

2.10 
2.05 
2.31 
2.51 
2.43 

-  .71 

-  .53 

-  .71 

.82 
.57 
.99 

1.06 

28 
14 
28 

29 

12.0 
11.5 
12.7 
11.5 
9.9 

13 

5 

10 

8 

30 

30+ 

30+ 

30+ 

5 
7 
5 

6 

0 
0 
0 

1 

WATERBURY    1    NNE 
WEST    BURKE 

AM 

46.7 
43.4 

28.1 
21.6 

37.4 
32.5 

63 
60 

16 
21 

3 
1 

30 
30+ 

819 
968 

0 

0 

4 
6 

20 
26 

0 
0 

2.54 
3.10 

-       .32 

1.27 
1.10 

29 
29 

11.9 
12.0 

10 
12 

30 
30 

5 
10 

1 

1 

DIVISION 

35.6 

.9 

2.42 

-       .82 

11.2 

WESTERN 

BENNINGTON    2    NW 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET    1    S 

RUTLAND 

R 

4B.1 
45.5 
47.1 
49.1 
48.8 

29.6 
30.0 
29.8 
28.2 
30.8 

38.9 
37.8 
38.5 
38.7 
39.6 

:  .4 

.4 
1.8 

65 
62 
60 
67 
63 

5 
19+ 
15 
19 
15 

6 

-    2 

2 

5 

15 

30 
30 
30 
30 
30 

776 
810 
789 
784 
746 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
4 
3 
2 

19 
15 
15 
21 
18 

0 

1 

0 
0 
0 

3.55 
1.89 
2.04 
4.47 
2.66 

-  .96 

-  .48 

1.44 
.65 
.72 
.90 
.65 

29 
28 
29 
26 
28 

1.5 
11.2 
10.0 
18.0 

4.5 

1 
10 

4 

30+ 
29 

30+ 

7 
3 
5 
10 
9 

2 

2 
1 
3 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

ST    ALBANS    BAY 

46.  5M 

32. 2M 

39. 4M 

61 

19 

8 

30 

762 

0 

3 

14 

0 

1.26 

.65 

14 

4 

1 

0 

DIVISION 

38.9 

1.3 

2.65 

-       .45 

9.0 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS    FALLS 
CAVENDISH 
READSeORO    1    SSE 
SOMERSET 
VERNON 

AM 

AM 
AM 

AM 

47.2 
45.9 
48.7 
45. 3M 
49.8 

27.9 
24.3 

29.0 
24. 3M 

27.7 

37.6 
35.1 
38.9 

34. 8M 
38.8 

-      .2 

2.0 

60 
60 
64 
64 
53 

14 

5 
16 
19 

1 

12 

11 

30 
30 
30 
30 
30 

817 
893 
776 
900 
783 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
1 
2 
0 

21 
24 
21 
25 
21 

0 
0 
0 

1 

0 

3.34 
2.94 
4.36 
4.07 
4.23 

-  .70 

-  .91 
.09 

-  .71 
.31 

1.32 
1.01 
1.63 
1.55 
1.61 

29 
29 
29 
29 
29 

4.5 
5.9 

7.2 
5.0 
4.5 

3 
5 
2 

2 

29 

28 

30+ 

30+ 

7 

8 

10 

9 

7 

2 

1 
3 
2 

4 

~     WILDER 

WOODSTOCK    3    ENE 

AM 
AM 

47.5 
46.7 

27.2 
26.2 

37.4 
36.5 

.2 

60 
60 

6 
19+ 

30 
30 

822 

850 

0 

0 

0 
3 

21 
22 

0 
0 

2.55 
3.07 

-  .66 

-  .69 

1.19 
1.46 

29 
29 

4.0 
5.5 

4 
6 

30 
30 

6 

7 

1 
2 

DIVISION 

37.0 

1.5 

1 

J 

3.51 

-       .56 

5.5 

t    DATA    RECEIVED    TOO   LATE    TO   BE 
INCLUDED    IN   DIVISION  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

0 
g 

Day  of  month 

1  1  2  1  3 

4  I  5  1  6 

7   8   9 

10  1 

11  1  12 

13  1  14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25  [ 

26  [ 

27 

28  29 

30 

31 

CONNECTICUT 

ANSONIA 

BAKERSVILLE 

BALTIC 

BARKHAMSTED 

BRIDGEPORT  WB  AP         R 

3.»5 

3.51 
3.60 
3.25 
2.41 

.61 

.75 
.55 

.70 
.10   .25 

.04 
.04 

T 

.64 
.06 
.15 

.10 
.18 
.11 
.15 
.10 

T 

.01 
.01   T 

.35 

.01 

.07 

.11 

7 

.07 
.08 

.10 
,01 
.10 
.05 

.02 
.01 

.01 
.02 

.01 

7 

.02 
.02 

.06 

•  14 
.37 

.30 

2.46 

2.00 

2.00   .20 

1.76 

.76   .55 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 
BURLINGTON               R 
COCKAPONSET  RANGER  5TA 
COLCHESTER 

3.66 
».32 
k.l6 
3.28 
4.06 

.01   .64 
.92 
.71 
.46 
.69 

T     T 
.60 
.30 
.02 

.78 
.10 
.12 
.41 
.76 

.13 
.14 
.15 
.33 

.17 

T 
.03 

T 
.02 

7 
.02 

7 

.02 
.06 
.09 
.01 

7 

.01 
.09 

.03 
.19 
.05 
.17 
.11 

,02 
.01 

7 

.03 

.02 
.01 

7 

.03 
.01 
.03 

T 

.18 

.16 

.02 
.32 
.33 
.06 

.02  1.77 
1.91 
2.33 
1.62 

.21  1.69 

7 

COLLINSVILLE  1  S 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANBURY 

DAWSON  LAKE 

4.05 
4.51 
3.26 
4.15 
3.60 

.77 
.60 
1.20 
.15  1.27 
.42 

.26 

.02 

.04 

,\6 
.64 
.09 
.16 
.13 

.10 
.13 
.11 
.16 
.24 

.02 

.04 

T 
7     .02 
.02 

7 

.01 
.09 
T 

.09 
.02 
.10 
.03 
.16 

T 
.05 

.07 
.07 
.10 
,05 

.03 
.01 

.06 

T 
.02 

.03 
.02 
.06 

.01 

.06 

.04 
.15 
.15 

.38 

.20 

.11 

2.02 

2.53 

.08  1.27 

.35  1.70 

2.48 

7 
7 
7 
7 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

4.01 
2.64 
3.Z3 
3.66 

2.84 

.70 
.37 

T     .62 
1.25 

.20   .17 

.01 
.16 

.20 
.20 
.09 
.36 

.34 
.27 
.22 

.01 
.10 

.01 

T 

T 
T     T 

.02 
.15 

.04 

.18 

.15 

7 

.10 

.20 

.17 
.10 

.10 
.05 

.03 
.02 

7 
7 
.04 

.01 
.02 

.03 
7 

7     7 

.10 
.03 

.28 
.06 

.26 

2.48 
1.60 

1.84 

1.51 

1.07   .49 

,02 

HARTFORD  BRAINARD  FLD//R 
HARTFORD  WB  AIRPORT     R 
HEMLOCKS  RESERVOIR 
LAKE  KOHOMOC 
LAUREL  RESERVOIR 

4.22 
3.46 
3.17 
3.13 
3.96 

.19   .74 

.13   .57 

T     .62 

.45 

.65 

.14 

.42 
.23 
.22 
.10 
.25 

.12 
.06 
.13 
.45 
.11 

T 
7     .02 
.05 

.04 

.04 
.11 

.20 
.20 
.25 

.04 

.03 

.17 

.05 
.01 
.10 
.30 
.11 

7 
.04 

.04 

.05 

7 
7 

7 
7           .01 

.24 
.31 

.16 

.06 

2.08   .30 
1.86   .08 
1.65 

1.30 
2.24 

7 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MEAD  POND  RESERVOIR 
MIOOLETOWN  4  W 
MILFORD 

3.78 
3.90 
4.45 
4.21 
2.95 

.66 
.63 
.88 

.95 
.42 

.10 
.02 
.11 

.10 

.10 
.09 
.24 
.45 

.61 
.76 
.14 
.17 
.37 

.05 

.05 

I 

.03 

7 

7 
.01 

.03 

.18 
.04 
.26 

.04 
.05 
.12 
.13 
.11 

7 

.03 
.05 
.02 

.07 
.01 

7 

7 

.03 

.26 
.25 

.09 
.11 
.09 

1.78 
2.06 
2.64 
.01  2.27 
1.61 

7 

MOHAWK  RANGER  STA 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NATHAN  HALE  ST  FOREST 
NEW  HARTFORD 

3.69 
3.86 
3.93 
4.55 
3.33 

.73 
T     .49 
.40 
.75 
.64 

.49 

•  03 
.06 
.10 

.09 

.27 
.09 
.05 
.12 

.07 
.18 
.97 
.65 
.05 

.15 
.08 

T 

.01 

T 

T 

.01 

.02 

7 
T 
T 

.13 
.05 
.05 
.01 

.03 

,10 
,11 

,04 
.06 
.05 

7 

.07 
7 
.02 

.01 
.06 
.02 

.02 

.02 
.01 

7 

.03 

.01 

.02 

7 

.02 

7 
.19 

.33 

.01 
.20 
.23 
.35 

1.67 
.14  2.30 
1.90 
2.61 
1.97 

7 
7 
7 

7 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORO 
NORTH  GUILFORD 
N09WALK  GAS  PLANT 

2.93 

4.46 
2.79 
3.03 
2.78 

.30   .26 
-92 

.35 
.34 
.64 

.67 

.01 
.06 

.30 
T     .10 
.04 
.18 
.10 

.16 
.03 
.49 
.41 
.10 

.02 

.01   T 

.01 
.01 
.01 
.04 

.18 
.05 
.01 
.01 

.13 
.10 
.10 
.43 

.10 

.02 
.07 

.11 
.12 

.04 
.02 
.01 
.03 
.05 

.15 

.03 

7 

.09 

7 

7     .03 

.02 

.04 

7 

.26 
.06 
.06 
.06 

1.42   .10 

1.66 

1.70 

1.75 

7    1.16 

,03 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PACHAU6  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 
PROSPECT 

PUTNAM 

2.65 
2.50 
3.34 
4.29 

4.04 

.61 
.37 
.75 
.59 

.42 

.02 
.04 
.03 

.27 

T     .14 
.21 
.24 

.27 
.05 
.04 
.20 
.56 

T 

.02 

.09 

.02 
.02 

.01 
.02 

.04 

.10 
.03 
.04 

.05 
.09 
.06 

.05 
.01 
.02 
.03 

.04 
.05 

.01 
.03 

7     7 
.01 

.01 

.03 

7 

.10 

.27 
.21 
.20 

1.45 
1.46 
1.85 
2.92 
2.25 

,06 
,01 

7 

PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 
SAUGATUCK  RESERVOIR 

3.74 
4.22 
4.28 
2.43 
3.25 

.68 
1.15 

.92 
1.18 

.01   ,77 

.15 
.35 
.36 

.21 
.09 
.22 

.16 

.10 
.15 
.14 

.13 

.01 

T 

.03 
.02 

.04 
.03   .02 

.14 

T 

.50 
.03 
.10 
.12 
.09 

7 
.03 

.10 
.16 
.12 
.12 
.06 

.02 

.01 
7 

.18 
.06 

.01 
.10 

.12 

.05        7 

.24 

.11 

.06 
.36 
.10 

1.86 
1.87 
2.22 

.15 

.11  1.67 

,09 

7 

SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 

3.67 
4.22 
4.48 
2.72 
4.20 

1. 10 

.91 

.01   .83 

T     .21 

.60 

.02 

.02 

.18 

.12 
.22 
.89 
.15 
.13 

.11 
.21 
.L7 
.09 
.24 

T 
.03 

.02 

.02   .02 

.03 

.02 

.02 
.01 

.07 
.03 
.07 
.47 
.06 

.02 
.03 

.15 
,06 
,04 
,03 
.13 

.03 

7 

.10 

.02 

.02 

.07 

.01 
.05 

.03 

.02 
.02 

.29 

.32 

.03 

.10 
.25 

.21 

1.82 

2.50 

7    1.91 

.08  1.56 

2.48 

,01 

7 

STORRS 

TORRINGTON 

TOWtlNGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

4.46 
3.65 
3.37 
3.69 
4.56 

.57 
.11 
.72 
T     .67 
.75 

.05 

.88 

.15 
.23 

.32 
1.16 

.17 
.16 

.16 

T 

.03   T 

T 

.02 

7 

.02 
.05 

.05 

.06 
.13 

7 

.02 

.08 
.12 
1. 01 

.04 

.07 
.06 

.19 

.01 

,03 
7 

7          7 

7 

.21 

.15 

•  24 

.42 
.01 

2.14   .20 

1.94 

2.29 

•11  2^08 

•05  2^00 

7 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 

3.47 
2.79 
4.31 
3.22 
3.90 

.45 

.01   .41 

.93 

.83 

.03 

.08 
.63 
.04 

.09 
.52 
.35 

.12 

.28 
.25 
.15 
.14 
.22 

.02 

.02 

7 
.08 

.10 
.17 

.13 
.06 

.08 

.15 
.03 

.08 

.08 

.04 

7 
.01 

.02 

.01 
.10 

,03 
,01 

7 
7 

.02 

.04 

.05 

.10 

.40 
.30 
.33 

2.20 
.05  1.20 
2.20 
1.72 
2.13 

7 
7 

WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 

3.22 

3.50 
4.70 
4.60 
3.55 

.48 
.75 
.71 
1.07 
.65 

.02 

.70 
.09 
.16 

.11 
.15 
.07 
.19 
.12 

.39 
.10 
.69 
.26 
.16 

.14 
.02 

.01 
.02 

.06 

.04 
.04 

.11 

.05 
.15 
.14 

.02 

.03 
.02 

.05 
.02 

.10 

.10 

.11 
.22 
.23 
.36 
.30 

1.90 
2.08 
2.11 
2.52 
1.72 

,01 
,02 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

3.87 
4.20 
6.46 
6.48 
2.88 

.13 
T 

.35 
.53 

1.13 
.62 
.20 
.90 
.93 

.03 
.82 

.14 

.17 
.31 
.01   .10 
.23 
.24 

.01 

7 
7 

7 

.10 
.17 
.06 
.17 
.33 

.03 
.12 
.07 
.12 
.07 

.02 
.11 
,20 
,15 

.03 
7     7     7 

7 

7 
7 

.66 
1.40 

.66 
1.34 

.50 

1.04 

1.06  .31 

1.07  .37 
2.94 
2.90 

.78   .03 

7 

BRASSUA  DAM 

6RIDGEWATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

3.01 

5.70 
2.15 

.03 

.01        .22 
.63 

T 

T     T 

.95 

1.09 
T     .34 

.73 
.02 
.05 

.01 
T     .02 

7 

.15 

.04 

.23 

.03 
.05 

.04 

.04 

.02 

.07 
.09 
.14 

.41 

.02 
.05 
.23 

7 

.01 
.12 

7 

7     .01   7 

.02 

7 
7     7     .10 

.13 

7 

7 

.65 

1.43 
.36 

.39 

7 

7    1.09 

.27  1.30 
1.66   .38 
.26   .55 

7 

.05 

7 

CORlNNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

4.28 
3.04 
6.05 
4.60 
4.33 

.24 

.05        .57 
T          .11 

.53 

.02   .05 

1.03 

.52 

• 

.43 
.41 

.02 
1.09 

.03   .03 

.36 
.55 

.20 
.15 
.25 

.01 
.25 

.15 

T 

.22 

.15 

7 

.02 

.35 

.21 
.16 

.20 
.05 
.33 

.09 

.20 
.46 
.10 

T          7 
.07 

.01 

7 

7 
.12 

7 

.07 

.11 

1.20 
.38 
.93 

•  •5 

•  11 
T 

•  65 

1.1* 

•  7» 

7    l.iO 

7    U02 

T 
.10 

EAST  WlNTHROP 
ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 

4.10 
6.73 
3.58 
3.05 
3.00 

.09        .09 
.04 

.15 

T     T 
.38 

.90 
.02   T 

.26 
1.24 
.97 
.60 
.65 

.05 
.19 

.22 
.02 

7 

.21 

.32 

.03 

.01 

.42 

.09 

T 

.21 

.42 

.07 
.16 
.27 
.34 
.64 

.11 
.04 

•  03 

.02 
.07 

7  - 

.26        .06 
.07 

.08 
.11 
.07 
.22 

•  47 

7 

•  47 
l.ii 

•  57 

•  40 

1.33 
2.49 
1.30 
•  94 
.54 

7 
7 

GARDINER 
GILEAD 
GREENVILLE 
HIRAM  2  S 
HOULTOH  CAA  AP 

4.45 
3.00 
3.01 
4.47 
2.68 

.06        .17 
.41 

T 
T 

.85 

1.04 

T          .62 

1.03 

.22 

.24 
.32 

.05 

T     .01 
T     T 

.21 

7     .18 

.11 

T     .20 

.09 

7 

.09 

.03 

.01 

.06 

.35 

.04 
.22 

.09 

.06 

7 

.23 

.09 

7 

.04 

.06 

7 
7 
7     7     .12 

.06 
7     7     .24 

.02 

.60 
.47 
.38 
.84 
.68 

•  46 

7 

•    1.97 
T    1.40 
•10   ••S 
1^41   ^42 
•04   •SI 

.01 

7 
.02 

7 

HOULTON  1  NE 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

3.21 
2.16 

4.37 
4.39 
2.66 

.07 

.06        .25 

T 

.25        .01 

.03 
.05 

T           .94 

.51 
.40 
.84 

.68 

.05   .04 

.15 
.19 

.22 

.03 

.02 
.30 
.02 
.15 

.05 

.12 

.12 

7 

.15 

.38 

.10 
.02 
.26 

.07 

7 

7 

7          .32 

.05 

.41        .03 

7          .05 

7     7 

.05 
.06 

.86 
.19 

1.08 

.40 
1.19 
.56 

7     .*2 

•  76 

1.12 

•49  l.ll 

1^10 

.09 

7 

MACHIAS 
MADISON 
MIDDLE  DAM 
MILLING CKET 
HILLINOCKET  CAA  AP 

6.68 
3.59 
2.38 
3.30 
3.68 

.02 

.03   T 

T 

.26        T 

T 

.87 
.03   .23 
T 

.89 

.65 

.12 

.76 
.15 

.01   T 

T 

.29 
.38 

T     .14 

.35 

.03 
.16 

.04 

7 

.18 

.18 

.05 

.35 

.14 
.12 
.06 
.29 
,32 

.08 
.17 

.03 
.02 
.10 
.02 

7 

.47   7     .06 
.01 
.04        .06 
7     7 
7          .12 

.11 

.01 

.14 

.69 
.23 

7 
.81 

1.63 
.041 

.96 

7 

2.68 
•08  1.16 
•33   .61 
7     .71 
.31   .99 

T 
.06 

7 
7 

HOOSEHEAD 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

2.90 
3.33 

3.43 
4.57 

T 

T 

.35 

7     T 

.40 
.21 

T          .91 

.92 
.01 
.27 

.03   T 

T 

7 

.22 
.28 

.07 

.14 

7 

.06 

7 

.05 
.18 
.14 
.05 

.34 
.15 
.18 
.02 

7 

.11 
.16 
.06 

7     .04   7 

7     7     .06 

7 

.05 

.13 
.08 

7 

.99 
•  22 

1^01 

.63 

7     .7J 

.74   .47 

• 

1.63   .32 

7 

1.90 

7 
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Day  of  month 


HI 


13      14      IS 


19      20      21      22     23      24     25     26      27 


28      29      30 


MRTLAMO   M   AIRPMIT 

//R 

«.1« 

ncsoue  isle 

1.4» 

RIPOSCNUS    MN 

2.0> 

■OCICIJUIO 

t.l» 

•uarooo  I  so 

i.ei 

•wrooD  1  s 

2.47 

vurooo  :  mn 

J.»» 

SOUTH  AIDCVCn 

>.41 

sgiu  rui  MM 

1.2* 

tw  Fcmts 

2.ST 

WIIT 

S*5* 

U>*<ll   Mn 

2.1( 

WT»>IU.C 

9.M 

WST    tUXTM    J 

«n 

4.44 

MSI  nrifLD 

4.17 

Moouyw 

4.7» 

■WUACHUSCTTS 


•CLOCRTOm 

•  IKM  HIU.    DA* 

•LUC    NILJ.  / 

■OSTOH   ••   AlimXtT  / 

WTLSIOII 
taOCKTOM 
ODUILU   •im>   VILLACE 

ovmltcm  uscmic  home 

cmatimii  ltsta 
ocsterfield 
cmcstiiut  h!ll 

CLINT OR 
C0NAS5CT 

cotnaoeK 

EAST    RERVCIttU. 
EAST    MAREHAN 

eacARTom 

PALL    RIVER 

riToauR«  2  5 

FRAMIN6HIM 

FRANKL I R 

WRORER 

CROTOn 

NRRDWiCK 

NATOWILLE 
HAVERHILi. 
MCATH 

HOI roue 

nOOSAC    TUWIEL 
HUMAROSTOa 
HTAMII5    3    RE 
IFSVICM 
JtFTERSO* 

KRISirvILLE    DAN 
LAKE    COOtlTUATE 
LARNCNCE 
LMELL 
NANSFIELO 

HIOVLEBONO 

NtDOCETON 
NILFONO 
H1L1.BUNT 
NONTASUE    CITT 

RARTUOCET    WB   AIRRONT 
REV  BEDFORD 
REMUNTRORT 
REV   SALEM 
R0NTI«RID6£ 


RELHAN 
REtmOKE 

RERU 
RETERSHAM   4   H 

RITTSFIELD  KB   AIRRORT 

RlAIHflELS 

RLTNOWTM 

FKINCETON 

RNOVIRCETOKM    1    NW 

OUA0SIR    INTAKE 
R0O«STER 
ROCKRORT    1    ESE 

SALEN   CG  AIR    STATION 
SANDWICH 


SESRE&ARSET 
S»CLBU»NE  FALLS 
SOUTISRIOCC 
SOUTH  EGNENONT 
SROT    ROMD 


SH 


SPNIN6FICLD  ARHORT 

STERLING 

STOCIBNIBeE 

TAONTON 

TULLT    DAN 

TUNNERS    FALLS 
■ALROLE 
NALROLE    I    S 
MARE 
RARE      2 

MASHINGTOM    2 
MBSTER 

VEST    CUIWINGTOM 
VESTf lELD 
VEST    LTNN 

VEST    NCDVAT 
VESTON 
VEST    OTIS 
VESTOVER    FIELD 


4.H 

9.41 
9.49 
9.T« 


3.91 
9.RT 
9.92 
9.24 

9.99 

4.47 
2.T» 
2.*B 
4.90 

2.00 
9.49 
2.** 
4.09 
9.90 

4.J7 
9.4* 
9.9B 
9.*9 

9.11 

9.M 
9.41 
2.*5 
9.9B 
9.49 

9.77 
9.« 
2.02 
4.94 
9.12 


9.44 
9.22 
9.29 
9.44 
9.99 

9. OB 

2. 71 
3.99 
9.«7 
9.»7 

9.04 

9.70 
4.14 
9. SB 

3.0* 
3.49 
3.4B 
4.22 
3.B9 


3.19 
2.B2 
2.09 


RECORD   HISSING 


9.09 

4.77 
9.90 

2.21 
3.71 

9.41 
*.2B 
*.B0 

2.*0 
3.44 

9.19 

3.1* 
9.7* 
*.9* 
*.l* 

*.79 
9.03 
•  .93 
9.99 
2.99 

2.79 


RECORD  HISS  INC 


RECORD  HISSING 


.02 

T 

.10 

.It 

.0« 

.01 

T 

.12 

.10 

D.Ol 
.0' 


1.08 
1.2* 


1.05 

1.75 

.08  1.32 

.02  1.06 


l.ftO 

•    2.*2 

l.*3 
.53   .88 

1.10 
.32   .86 

1.77 
1.50 
1.23 


1.32 
l.*3 
1.76 


1.59 
1.80 
1.6* 

1.15 
1.97 
1.05 
1.70 


l.*9 
1.10 
2.00 
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DAILY  PRECIPITATION 


WEST  RUTLAND 
WINCHENDON 
WORCeSTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 

BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
BOW  6ARVINS  FALLS 

BRAOFORO 
CAMPTOH 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLARE MONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

OIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  COHN  LAKE 

FITZWILLIAM  3  SW 

FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
61LHANT0N 
GRAFTON 
GREENVILLE 

HANOVER 
JEFFERSON 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABE5IC  LAKE 
MILAN  7  N 
MILFORD 
MONROE  5  NNE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  3  N 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNDE60R0 
SOUTH  WEARE  1  SE 
SURRY  fWUNTAIN  DAM 

WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOONSOCKET 


VERMONT 

8ARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BETHEL  2 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 

GILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMINGTON 
MANCHESTER  CENTER 
MARSHFIELD 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELlER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEW  FANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELO  NORWICH  UNIV 

PERU 


PLYMOUTH  UNION 


2.50 

.01 

2.70 

.17 

1.98 

3.94 

.17 

*.»5 

.34 

«.4S 

.05 

.19 

3.«7 

T 

.02 

«.62 

».19 

.11 

3.09 

.01 

.02 

4.40 

I.IO 

3.54 

.27 

4.26 

.42 

4.80 

.59 

3.94 

.03 

.01    1.04 

4.33 

.04 

.02 

2.93 

3.04 

T 

2.8? 

.27 

T 

4.00 

.50 

4.50 

.79 

4.16 

.07 

3.65 

T 

3.45 

.03 

.48 

4.15 

.75 

2.76 

.06      .05 

RECORD   MISSING 

4.25 

.03 

.68 

4.32 

.01 

7 

5.05 

2.28 

.06 

2.48 

T           T 

2.97 

.04 

4.60 

.70 

4.21 

.02 

.46 

3.56 

.48 

3.90 

7 

.77 

2.95 

.18 

3.90 

.85 

2.06 

.03 

3.80 

.25 

7.78 

.09 

T           .08 

4.02 

.69 

3.19 

.08 

.13 

4.70 

.02 

.42 

3.35 
3.42 
5.20 
3.85 

3.32 
4.03 
2.33 


4.00 
3.51 
3.62 
2.58 


3.01 
3.04 
3.00 
3.15 
2.58 

2.89 


3.56 

2.61 
2.39 

1.89 
2.73 
2.94 

3.00 


2.04 
2.25 
4.47 
1.46 
2.38 

2.13 


3.41 
2.51 
3.06 


Day  of  month 


RECORD   MISSING 


RECORD   MISSING 


.38   .01   .44 


.03 

.24   .0 
.04   T 


.52   .31   .08 


13   14   15   16   17   18 


See  Referen< 


.28 

.30 
.20 

.15 
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-  256  - 


.08   7 
.08   .01   .03 
.01 


.33   .01 
&tlOQ  ladex 


.02 
.35 

.03 


.06   .04   .24 


.03 

T 

.02   .07 


T 

T 

.32 

7 
.14 

.08 

7 

T 

.11 

.01 

T 

.06 

.04 
.09 

.05   .45   T 


28  29  30 


.30   .15 

1.11 

1.81 

.65   .15 

.44  1.02 

1.46 
.55   .50 

t    1.05 

.02   .78 

2.20 

.24  1.34 
1.50 
1.23 

.20  1.16 
1.70 

.59   .56 


1.35 

.13 

1.25 

.24 

.81 

.20 

1.40 

T 

1.00 

.27 

1.06 

.23 

1.04 

1.43 

1.13 

1.45 

.09 

1.43 

1.40 

.40 

1.57 

1.58 

1.25 
1.10 


.45   .65 

.67   .77 
1.48 


1.02 
.40 


1 

.32 

1 

.44 

1 

.33 

07 

.60 

66 

.09 

1 

.19 

42    1 

.01 

1 

.29 

DAILY  PRECIPITATION 


1 

Day  of  month 

Station 

1    1    2 

1' 

4    1    5    1    6 

7    1    8    1    9 

ir[ 

11    1    12 

13  I   14  1    15 

16   1    17 

|.8 

19 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

2.M 

.91 

.20 

.19 

.12 

.50 

.50 

.06 

.20 

».i* 

T 

.91 

.49 

.11 

.09 

.02 

.11       .01 

.14 

.03 

.02 

.15 

.17 

.09 

S.ll 

T 

.14 

.24 

.27      .02 

tUTLAW 

Z>*4 

.10 

.01 

.04 

.19 

.19      .99 

ST   ALB«HS    MT 

1.1* 

.69      .21 

SAIBT    JOItflSBUMT 

2*4S 

.0* 

.01                   .2* 

T 

T 

■39      .01 

.22 

.03 

.09 

.10 

.01       T 

.05 

.11 

.06 

1.06 

.05 

2.» 

.10 

.04 

.0» 

.04 

.22      • 

T 

SEARSaul>«    HOUMTAIN 

4.T> 

.92 

.16 

.19 

.04 

.22      .02 

.19 

*.U 

.02 

.92 

.27 

.21 

.09 

.01 

.09      T 

.09      T 

.33 

soHiRscr 

».07 

.01 

.11 

.07 

.19 

.09 

.08 

.14 

.26 

.01 

.28 

).0« 

.04 

.01 

.29 

.09 

.04 

.06      T 

.27 

T 

.15 

.10 

T 

T 

.08 

.64 

1.29 

T 

2.1» 

t 

.09 

.01 

.09 

.16 

T 

.29      .12 

.26 

.01 

l.H 

T                        I 

.19 

I 

.19      T 

*.» 

.79 

.97 

.19 

.19 

.02 

.04      ,01 

.26 

.01 

.02 

.05 

IttlTSFICLO    1    S 

5.»7 

.09 

.11 

.34      .22 

.44 

1.02 

.Oi 

* 

.17 

.16 

.22 

.19 

.09 

.02 

.22       .09      .02 

.02 

.17 

.11 

- 

T 

1.21 

1.72 

.02 

■*>EWWWt    I    MIE 

2.M 

.02 

.02 

T           T           .09 

T 

T 

.44      .06 

.10 

IfCST    BUKC 

3.10 

.12 

.04      .12 

.20 

.09      .09 

.12      .31 

.06 

.12 

.0* 

.05 

.06 

IMITC    RIVCK    JUMCTION    IN 

2.T« 

.02 

.02 

.09                   T 

•  11 

.16 

.04 

•19      .02 

.34 

MHITinfiHAII    3    W 

4.t« 

.41 

.96 

.11 

.07 

.01 

.09      .01 

^ 

MILACR 

2.»» 

.01 

.01 

.03                   T 

T            .12 

.13 

.02 

.14      .03 

.39 

.01 

.01 

T 

T 

.01 

.41 

T 

1. 19 

.00 

■OOOSTOCK    3    EHC 

3.0T 

.02 

.09 

.07 

.17 

.14 

.02 

.10      T 

.29 

.02 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  du«*oi> 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

o«   a  <n 

1 

d 

III 

SUhon 

.1 
1 

3§l 

O   ©   > 

III 

s 

> 

< 

£  e 

Direction 
fastest  mile 

ots 

Of" 

o  tn 
..  M 

ft 

o  n 

a 

o  (-. 
o  m 
..  fa 

D. 
O  H 

o  m 

3 

3 

11 

e2 

BUXX    ISLAND  WB   AIRPORT,    R.    I. 
BLUE  BILL,    MASS. 
BOSTON  WB  AIRPORT,    HASS . 
BRIDGEPORT  WB   AIRPORT,    CONN. 
BOSLINGTON  WB  AIRPORT,    VT  . 
CARIBOU  WB   AIRPORT,    HAINE 
COHCORD  WB  AIRPORT,    N;    H. 
HAKTFORO  WB  AIRPORT,   CONN, 
■r.    WASBINGTON,    N.    H. 
HANTOCKET  WB   AIRPORT,    MASS. 
Wtl  HAVEN  WB   AIRPORT,    CONN. 
PITTSFIELD  WB   AIRPORT,    MASS. 
PORTLAND  WB   AIRPORT,    MAINE 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT,    R.    I. 
WORCESTER  WB   AIRPORT,    MASS. 
%  Peak  Gust 

W 
NW 

S 

w 

NW 
S 

w 

WNV 

w 
sw 

19 
16 

IS 
18 
14 
16 
57 
16 

16 
17 

16.9 
13.7 

10.9 

13.3 

6.8 

9.6 

44.1 

15.2 

8.0 

11.1 
12.3 
14.9 

70 
58++ 

36 

38t+ 
30 
44 
1114 
S2 

29 

51++ 

38++ 

S 

SW 

S 

WNW 

NW 

NW 

WNW 

S 

SW 
SE 

W 

28 
28 

18 

30+ 

11 

30 

29 

29 

29+ 

28 

30 

73 
68 

69 
82 
80 
83 
92 
76 

81 
74 

76 
71 
75 
72 
83 
83 
85 
88 
78 
81 

83 
77 

56 
53 
55 
62 
67 
55 
61 
91 
65 
62 

60 
54 

68 
62 
67 
66 
77 
68 
76 
91 
76 

76 
66 

4 
6 
3 
4 
8 
11 
3 
4 
2 
5 
2 
0 
2 
5 
4 

1 

6 
7 
4 
8 
4 
4 
7 
8 
7 
4 
9 
6 
4 
5 

5 
2 
6 
3 

2 
0 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
0 
0 
2 
0 
2 

0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

14 
17 
15 
15 
19 
22 
14 
17 
25 
18 
14 
16 
13 
16 
16 

50 

59 

46 

51 
42 
23 
48 
54 

49 

55 

5.9 
6.4 
6.4 
5.9 
7.5 
7.6 
6.5 
6.4 
8.4 
6.3 
5.9 

6.0 
5.5 
6.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  MB  AP 

MAX 
MIN 

56 

43 
36 

45 
36 

58 
36 

63 
36 

62 
42 

54 
36 

53 

31 

58 
46 

49 
42 

56 

38 

60 
38 

51 
38 

59 
47 

58 
48 

57 
47 

53 
46 

56 
51 

60 
46 

56 

40 

51 
39 

48 
28 

48 
25 

59 
35 

44 
31 

65 
41 

43 
30 

58 
28 

47 
26 

52.9 
37.3 

BULLS  BRIDGE  DAM 

MAX 
MIN 

5". 
31 

43 
26 

42 
30 

59 
28 

64 
29 

62 

31 

52 

27 

64 
23 

57 
36 

47 
38 

54 
33 

62 
33 

58 
37 

61 
43 

67 
48 

54 
45 

49 
43 

60 
45 

62 

37 

57 
30 

49 
31 

44 
22 

47 
17 

68 
27 

41 
23 

50 
26 

37 
20 

58 

20 

42 
21 

52.0 

30.* 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

57 
40 

46 
28 

46 
25 

58 
31 

60 
35 

61 

50 

55 
35 

53 
25 

56 

36 

46 

39 

50 
38 

57 
38 

66 
36 

67 
45 

64 
46 

60 
46 

50 
41 

56 

47 

59 
49 

58 
34 

49 
38 

45 
31 

44 
19 

64 
38 

42 
21 

55 
26 

55 
29 

46 

20 

58 
29 

53.1 
34.2 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

56 

37 

50 
19 

43 
35 

55 
24 

60 
27 

63 
45 

63 

27 

50 
19 

51 
30 

54 
30 

49 
38 

54 

27 

66 
27 

63 
41 

66 

40 

64 
43 

50 
42 

66 
46 

50 
53 

50 
29 

55 
38 

48 
29 

42 
14 

67 
27 

69 
18 

49 
19 

66 

30 

37 
18 

69 
29 

54.2 

30.5 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

53 
35 

41 
25 

36 

30 

56 
34 

59 
39 

60 
44 

47 
30 

50 
21 

53 

37 

45 
37 

50 
36 

55 

39 

57 
35 

56 
43 

61 

50 

54 

44 

45 
39 

67 
46 

58 
38 

64 

33 

60 
35 

39 
29 

42 
23 

52 
34 

63 

20 

50 
28 

48 
24 

32 

22 

64 
24 

49.7 
32.8 

DANBURY 

MAX 
MIN 

55 

40 

42 
28 

40 
28 

60 

31 

64 
31 

63 
42 

52 
32 

54 
26 

56 
38 

48 
39 

53 
37 

48 
38 

52 
35 

62 
42 

62 
43 

55 
46 

49 
42 

51 

47 

61 
48 

55 
35 

49 
39 

45 
31 

47 
IB 

58 

34 

47 
26 

53 
28 

49 
25 

47 
21 

56 

26 

62.5 
33.7 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

51 
34 

43 
24 

41 
32 

54 
25 

62 
29 

62 

35 

49 

30 

50 
23 

55 
35 

46 
36 

60 
38 

55 
29 

68 
31 

59 
43 

55 
43 

54 
47 

50 
44 

61 
47 

61 

43 

55 
30 

52 
35 

39 

30 

45 
20 

56 
26 

42 
20 

52 
23 

51 
27 

37 
19 

48 

27 

60. T 
31.2 

GROTON 

MAX 
MIN 

55 
37 

46 
31 

43 
31 

56 
29 

60 
35 

62 

45 

55 
34 

53 
27 

55 
40 

51 
42 

53 
41 

59 
39 

55 
36 

53 
46 

60 
43 

55 

44 

53 

44 

57 
62 

60 
44 

54 
39 

53 
38 

50 
32 

48 
23 

67 
36 

44 
29 

56 

33 

42 
28 

68 

23 

53 

32 

53.3 

35.6 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 
MIN 

53 
33 

43 
27 

42 
28 

58 
26 

62 
32 

63 

38 

51 

34 

54 
27 

56 

38 

48 
39 

50 
41 

57 
39 

58 
38 

64 

44 

62 
45 

52 
44 

51 
44 

57 
51 

61 

41 

59 
39 

49 
38 

44 
28 

46 
21 

60 
33 

39 
26 

53 
30 

39 
26 

58 
23 

37 
24 

51.6 
33.7 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

54 
34 

43 
26 

43 
32 

57 
26 

62 

30 

65 
38 

52 
35 

52 
25 

56 

37 

48 
39 

52 

37 

56 

39 

58 
33 

69 
44 

62 
46 

53 
44 

48 
43 

66 
48 

63 

45 

58 
38 

50 
33 

43 
29 

46 
22 

60 
33 

39 
24 

47 
29 

39 
24 

44 
20 

42 
22 

51.1 
32.9 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

57 
35 

53 
22 

44 
34 

43 
22 

60 

30 

63 
34 

64 
28 

53 
20 

54 
32 

54 
34 

46 

37 

51 
28 

57 
29 

57 
34 

66 

44 

65 
45 

52 

43 

55 

45 

60 
53 

61 
36 

57 
37 

51 
28 

46 
15 

50 
25 

61 
22 

42 
20 

51 
30 

39 

20 

60 
24 

63.6 

30.7 

MIDDLETOWN  «  W 

MAX 
MIN 

60 
42 

52 
29 

43 
33 

53 
33 

58 

40 

58 
49 

61 

37 

51 
30 

51 

37 

54 

40 

48 
42 

54 
42 

56 

41 

61 
46 

63 

49 

64 
49 

52 
44 

65 
49 

50 
54 

55 
39 

56 

44 

48 
32 

42 
25 

66 

40 

59 

28 

50 
28 

56 
32 

37 
25 

58 

30 

53.6 

37.5 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

61 
39 

47 
28 

45 
31 

60 
29 

62 

31 

64 

47 

57 
32 

52 

24 

39 

51 
37 

56 
35 

59 
32 

55 
34 

61 
41 

60 
42 

57 
48 

52 
41 

57 
45 

60 
60 

58 
27 

63 

40 

48 
31 

46 
18 

60 
34 

60 
26 

56 
25 

56 
26 

35 
20 

58 
29 

5*.* 
33.1 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 

40 

45 
33 

46 
35 

58 
35 

61 

34 

61 
36 

54 
36 

50 
27 

58 
45 

49 
42 

56 
40 

69 
42 

51 
42 

58 
47 

58 
42 

56 
46 

53 
45 

57 
50 

57 
46 

66 

40 

51 

40 

48 
29 

48 
22 

59 
36 

43 
30 

56 

40 

40 
27 

59 
26 

48 
25 

52.5 

36.5 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

51 

33 

42 
24 

37 
26 

37 
31 

49 
31 

55 
32 

55 
33 

43 
25 

44 
26 

48 
34 

40 
36 

44 
36 

49 
29 

50 
29 

56 
46 

53 
48 

48 
40 

50 
40 

68 

50 

57 
37 

49 
36 

40 
30 

34 
23 

41 
25 

51 

20 

34 
20 

48 
26 

32 
19 

48 
21 

46.0 
30.5 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

56 
42 

59 
33 

49 

35 

45 

30 

60 
34 

62 
38 

66 
36 

53 
30 

55 
31 

58 
42 

49 
38 

64 
38 

59 
35 

52 
38 

60 

44 

59 
45 

67 
45 

55 
45 

60 
54 

61 
39 

68 
39 

50 
33 

48 
22 

47 
25 

51 
29 

49 
31 

56 

33 

39 
25 

59 

30 

54.4 

35.2 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

59 

41 

55 
27 

47 
36 

47 
28 

60 
35 

63 

37 

64 
36 

55 
27 

54 
37 

56 

40 

49 
41 

67 
42 

60 
38 

63 
44 

67 
46 

55 
49 

54 
45 

58 
48 

50 
52 

61 
38 

58 
46 

52 

34 

49 
21 

56 
39 

60 
27 

50 
29 

56 

31 

42 
22 

61 
27 

66.0 
35.8 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

53 

30 

44 
20 

43 
31 

62 
22 

63 

31 

63 
39 

54 
26 

53 
22 

54 

32 

45 
33 

62 
32 

57 
31 

58 
27 

67 
»3 

62 

43 

54 

44 

52 
43 

59 
47 

61 
45 

57 
32 

50 
24 

44 
24 

46 
16 

62 
26 

40 
24 

53 

24 

36 
22 

54 
22 

59 
28 

53.0 
29.9 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

49 
33 

41 
25 

39 
32 

55 
32 

61 

34 

62 

42 

56 
32 

65 

42 

61 
49 

59 
46 

49 
38 

68 
43 

57 
46 

64 
33 

50 
34 

37 
29 

43 
20 

54 
35 

49 

18 

49 
28 

40 
26 

42 
19 

46 
22 

49.7 
31.9 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

57 
35 

50 
28 

39 
32 

56 
32 

63 

30 

64 
45 

61 
32 

50 
25 

60 
35 

65 

37 

55 

37 

56 
35 

66 
35 

55 

42 

59 
42 

60 
46 

50 
42 

55 

44 

69 
49 

56 

30 

54 
38 

45 
30 

42 
19 

61 
28 

55 
22 

41 
26 

50 
28 

36 
22 

56 
28 

62.3 
32.9 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

56 
36 

52 
30 

45 
42 

60 
27 

61 

30 

64 

42 

55 

31 

53 
24 

58 
31 

50 
39 

56 
32 

60 
30 

53 
32 

63 

41 

60 

40 

66 
46 

53 

46 

50 
46 

61 

51 

69 

34 

54 
34 

48 
28 

47 
18 

62 
29 

61 
26 

54 
25 

63 

30 

46 
19 

57 
28 

55.2 
32.6 

STORRS 

MAX 
MIN 

50 
34 

42 
28 

42 
34 

57 
33 

62 
32 

63 
39 

50 
35 

50 
31 

53 
37 

45 
39 

48 
38 

54 
42 

57 
36 

64 
42 

53 

50 

50 
41 

52 

40 

57 
51 

58 
55 

58 
36 

48 
32 

42 
31 

44 
24 

59 
33 

39 
24 

55 
30 

37 
28 

58 
22 

36 

20 

50.4 
34.3 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

MAX 
MIN 

59 
38 

45 
27 

41 
32 

59 
32 

61 
31 

64 

47 

54 
32 

53 
27 

56 
39 

52 
39 

52 
39 

67 
39 

54 
33 

64 
43 

50 
46 

57 
46 

49 
42 

57 
47 

59 

50 

67 
34 

61 
40 

46 
30 

52 
22 

59 
29 

64 
24 

52 
28 

62 
29 

33 
21 

56 
28 

63.1 
34.2 

WESTBROOK 

MAX 

MIN 

57 
37 

52 
27 

44 
36 

57 
27 

61 
29 

62 

35 

57 
33 

54 
22 

67 
41 

52 
36 

56 
36 

61 
38 

67 
31 

64 
43 

69 
40 

58 

45 

53 

44 

67 
49 

59 
50 

55 
28 

54 
43 

51 
27 

47 
14 

57 
38 

44 
22 

56 
25 

55 

26 

46 
16 

59 
30 

64.5 
32.8 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

59 
37 

50 
27 

48 
32 

56 
32 

61 

31 

63 
34 

60 

31 

52 
27 

64 
34 

54 

34 

49 
40 

55 
32 

53 

33 

60 

40 

62 
43 

62 

46 

53 

43 

57 
47 

62 

42 

56 
27 

52 
35 

46 
32 

47 
20 

55 

31 

66 
26 

44 
28 

52 

30 

34 
23 

57 
28 

34 
12 

53.4 

32.6 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

43 
30 

42 
26 

39 
31 

53 
31 

53 
33 

58 
42 

51 
36 

46 

33 

44 
34 

43 

33 

45 
33 

49 
33 

51 
34 

47 
32 

61 
36 

51 
35 

43 
31 

43 
37 

51 
37 

63 
41 

45 
32 

34 
27 

37 

21 

46 
27 

32 
19 

41 
1.9 

36 
22 

35 

17 

36 
23 

24 

7 

44.4 
29.7 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

43 
29 

45 
25 

42 
29 

56 
27 

55 
33 

56 
42 

53 

33 

43 
29 

45 
33 

40 
35 

46 
33 

48 
34 

50 
30 

46 
27 

64 
36 

46 
32 

46 

30 

46 
34 

62 
35 

63 
37 

44 
31 

38 
25 

36 
22 

46 
29 

38 
18 

50 
18 

37 
23 

34 
17 

42 
23 

33 

7 

45.7 
28.6 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

46 
29 

48 
28 

41 

30 

51 
33 

53 
34 

56 
48 

54 
36 

46 

32 

47 
31 

48 
36 

47 
35 

50 
39 

51 
34 

47 
27 

52 
44 

60 
42 

47 
32 

48 
36 

66 

37 

52 

43 

50 
37 

39 
29 

33 
24 

49 
29 

44 
23 

47 
23 

62 
31 

34 
17 

54 
32 

32 

15 

47.8 
32.2 

BELFAST 

MAX 
MIN 

48 
38 

44 
27 

41 
28 

52 

30 

54 
29 

58 
40 

55 

35 

47 
27 

47 
30 

51 

31 

52 
30 

52 

38 

54 
33 

47 
27 

58 
36 

58 
33 

46 
32 

47 
38 

55 
36 

66 
40 

48 
36 

40 
29 

34 
23 

49 
32 

42 
22 

46 
27 

49 
30 

34 
16 

53 
32 

33 
15 

48.4 
30.6 

BRIDGEWATER 

MAX 
MIN 

BRIOGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

52 
35 

50 
25 

38 
30 

57 
29 

58 
30 

60 
37 

64 
35 

49 
31 

41 
32 

48 
33 

48 
23 

51 
29 

57 
30 

47 
30 

50 
33 

59 

38 

43 
33 

44 
36 

55 
37 

57 
40 

48 

34 

37 
27 

36 

20 

43 
29 

36 
22 

33 
19 

36 
25 

27 

14 

34 
24 

26 
10 

46.2 
29.0 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

45 
32 

44 
26 

38 
31 

51 
26 

53 
29 

56 

37 

52 

34 

47 
28 

46 

36 

46 
36 

46 
33 

^3 

55 
28 

48 

30 

60 
35 

62 
39 

47 
35 

46 
36 

64 
39 

53 
38 

46 
29 

36 
26 

43 
22 

48 
29 

34 
19 

49 

19 

37 
22 

46 
16 

92 

26 

30 
10 

47.0 
29.2 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

37 
26 

42 
20 

41 
25 

48 
26 

43 
34 

51 
38 

47 
31 

36 
21 

34 
21 

34 
29 

39 
27 

40 
30 

39 
23 

35 
16 

52 
31 

36 
26 

31 
23 

33 
25 

46 
33 

46 
34 

42 
27 

30 
23 

29 
18 

36 
24 

24 
8 

35 
6 

34 
10 

21 

4 

27 
14 

15 

1 

36.7 
22.4 

CORINNA 

MAX 
MIN 

43 
35 

45 
22 

42 
25 

54 
25 

49 

27 

54 
36 

53 
32 

43 
24 

41 
26 

40 
31 

44 
31 

46 
30 

49 
32 

40 
22 

68 
36 

64 
25 

36 
28 

41 
32 

45 
32 

52 
38 

46 
33 

36 
26 

40 
25 

41 
30 

32 

15 

45 

10 

34 
25 

27 
15 

34 
23 

24 
8 

42.9 

26.7 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

MAX 

MIN 

42 
31 

35 

17 

41 
25 

47 
22 

52 
24 

48 
30 

54 
29 

42 
27 

39 
27 

35 
30 

33 
26 

36 
30 

39 
28 

40 
24 

46 
36 

61 

27 

46 
30 

40 
33 

40 
36 

46 
37 

40 
31 

39 
21 

24 

10 

28 
17 

34 
17 

25 
16 

34 
20 

24 

1 

27 
14 

.  23 

2 

38.4 
23.9 

DAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIN 

47 
35 

43 
25 

39 
30 

50 
30 

55 

35 

57 
43 

54 
36 

47 
28 

47 

33 

47 
32 

46 

33 

62 
32 

53 
30 

47 
30 

63 
36 

56 
35 

45 
32 

46 

40 

54 
37 

56 
38 

♦4 
36 

38 
27 

36 

20 

47 
36 

38 
21 

50 
20 

60 
26 

35 

18 

54 
28 

29 

10 

47.5 

30.3 

See  Relerence  Notes  FoUowing  Station  Index 
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CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1958 


StaUon 

Day 

01  Month 

§. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ASTI>OI(T 

MAX 

A3 

53 

53 

50 

46 

45 

48 

48 

51 

49 

46 

60 

56 

45 

45 

53 

52 

44 

37 

35 

48 

38 

46 

60 

33 

64 

30 

46.9 

MIN 

31 

31 

35 

39 

31 

32 

39 

33 

37 

31 

28 

44 

35 

32 

34 

39 

42 

37 

30 

24 

30 

22 

22 

30 

19 

29 

10 

31>S 

AST  SANGERVILLE  i    SE 

MAX 

39 

54 

50 

54 

50 

39 

39 

42 

39 

43 

36 

54 

54 

36 

39 

46 

50 

44 

34 

33 

32 

28 

33 

33 

35 

34 

22 

41.1 

MIN 

25 

28 

30 

36 

27 

26 

32 

30 

34 

28 

22 

35 

27 

27 

30 

32 

35 

34 

25 

20 

20 

15 

10 

12 

8 

22 

5 

26.6 

AST  KINTMROP 

MAX 

42 

54 

53 

56 

47 

45 

45 

46 

50 

53 

46 

58 

55 

46 

45 

60 

54 

50 

43 

34 

45 

41 

41 

40 

33 

37 

33 

46.3 

MIN 

28 

26 

28 

32 

26 

31 

32 

33 

30 

26 

26 

35 

35 

32 

35 

36 

42 

32 

28 

20 

29 

22 

16 

26 

14 

28 

12 

28.7 

ARHIKGTOK 

MAX 

44 

42 

56 

55 

52 

44 

40 

43 

44 

46 

50 

37 

62 

47 

40 

41 

50 

51 

47 

34 

32 

40 

32 

36 

33 

34 

32 

43.5 

MIN 

25 

22 

25 

33 

31 

27 

29 

30 

31 

28 

25 

31 

32 

31 

31 

36 

39 

30 

29 

20 

19 

23 

13 

20 

10 

13 

12 

25.9 

OUT  KENT 

MAX 

42 

47 

52 

52 

47 

37 

33 

35 

40 

40 

40 

44 

52 

40 

33 

38 

45 

46 

43 

40 

32 

38 

32 

33 

36 

32 

36 

40.7 

MIN 

21 

20 

28 

30 

28 

17 

17 

27 

31 

25 

10 

18 

27 

21 

23 

26 

34 

33 

24 

16 

24 

17 

4 

4 

0 

8 

0 

20.8 

lARDINEf! 

MAX 

42 

55 

56 

55 

48 

45 

45 

46 

51 

55 

47 

63 

60 

46 

45 

53 

55 

50 

40 

34 

45 

40 

47 

47 

34 

60 

33 

48.0 

MIN 

26 

22 

28 

31 

23 

29 

30 

32 

29 

26 

25 

32 

33 

30 

34 

35 

35 

32 

26 

19 

22 

20 

15 

23 

12 

28 

13 

26.8 

AEENVILLE 

MAX 

39 

55 

56 

48 

38 

34 

35 

37 

40 

43 

37 

61 

48 

32 

40 

48 

48 

42 

38 

28 

36 

29 

34 

36 

23 

33 

26 

40.0 

HIN 

23 

26 

24 

32 

28 

25 

32 

27 

33 

31 

21 

35 

28 

24 

30 

30 

31 

28 

22 

18 

25 

16 

4 

21 

9 

16 

3 

24.3 

IRAN  2  S 

MAX 

32 

56 

60 

50 

46 

41 

49 

50 

54 

59 

43 

63 

50 

44 

44 

53 

55 

49 

38 

37 

49 

36 

33 

37 

33 

37 

23 

45.8 

MIN 

25 

24 

27 

30 

32 

29 

34 

33 

34 

28 

27 

34 

37 

35 

35 

38 

33 

27 

24 

20 

25 

13 

16 

16 

11 

19 

3 

26.0 

OOLTON  CAA  AP 

MAX 

40 

46 

45 

47 

37 

37 

34 

39 

43 

41 

41 

54 

37 

34 

35 

43 

46 

42 

32 

30 

32 

27 

40 

37 

23 

34 

16 

38.3 

MIN 

27 

23 

33 

32 

21 

23 

32 

30 

32 

23 

20 

33 

26 

26 

30 

35 

37 

30 

23 

19 

27 

3 

1 

17 

10 

12 

4 

24.1 

OULTON  1  NE 

MAX 

41 

48 

45 

49 

39 

37 

34 

39 

40 

42 

38 

48 

38 

32 

32 

43 

46 

43 

37 

30 

32 

28 

34 

34 

24 

28 

14 

37.5 

MIN 

2T 

23 

33 

36 

29 

25 

25 

30 

30 

28 

22 

38 

28 

26 

30 

32 

37 

37 

28 

19 

27 

5 

1 

24 

12 

15 

3 

25.4 

ACKMAN 

MAX 

46 

55 

54 

50 

46 

33 

36 

38 

38 

47 

38 

55 

49 

41 

41 

50 

48 

44 

34 

30 

36 

30 

37 

35 

24 

29 

20 

40.8 

MIN 

22 

23 

28 

34 

29 

25 

31 

22 

28 

32 

23 

37 

24 

25 

29 

35 

30 

30 

20 

IB 

20 

16 

11 

22 

2 

15 

1 

24.0 

ONESSORO 

MAX 

46 

40 

55 

47 

52 

44 

47 

42 

47 

50 

51 

48 

63 

47 

48 

50 

63 

53 

40 

36 

40 

47 

29 

50 

35 

64 

43 

46.8 

MIN 

27 

25 

28 

34 

24 

26 

37 

31 

33 

24 

25 

31 

30 

25 

29 

32 

40 

27 

25 

19 

21 

22 

13 

19 

17 

23 

16 

26.4 

EWISTON 

MAX 

37 

58 

56 

56 

47 

46 

46 

44 

50 

53 

42 

58 

50 

43 

44 

54 

56 

47 

35 

36 

42 

33 

34 

36 

33 

34 

22 

44.7 

MIN 

30 

30 

32 

36 

34 

36 

35 

33 

32 

31 

31 

35 

38 

35 

36 

38 

34 

31 

27 

26 

30 

20 

20 

25 

20 

23 

10 

30.3 

ONG  FALLS  DAH 

MAX 

42 

44 

55 

56 

45 

39 

34 

35 

42 

40 

45 

53 

57 

44 

47 

42 

50 

47 

41 

27 

35 

36 

26 

37 

28 

31 

26 

41.2 

HIN 

21 

25 

25 

34 

30 

28 

31 

27 

30 

31 

28 

33 

27 

27 

28 

34 

37 

33 

24 

18 

18 

17 

9 

19 

8 

12 

6 

24.7 

ADISON 

MAX 

42 

57 

51 

52 

52 

42 

50 

48 

53 

53 

39 

55 

58 

39 

40 

51 

56 

46 

35 

34 

39 

34 

33 

3* 

28 

36 

26 

44.4 

MIN 

29 

24 

26 

35 

30 

29 

32 

32 

34 

33 

25 

33 

33 

32 

35 

36 

36 

30 

28 

18 

26 

17 

13 

25 

11 

24 

10 

27.4 

ILLIHOCKET 

MAX 

44 

43 

54 

53 

49 

39 

37 

36 

43 

43 

45 

40 

56 

43 

36 

40 

47 

48 

45 

38 

36 

37 

27 

37 

34 

31 

29 

41.6 

MIN 

25 

24 

27 

36 

30 

25 

29 

30 

32 

33 

24 

27 

27 

27 

29 

31 

37 

29 

28 

21 

22 

20 

9 

18 

15 

17 

11 

26.0 

ILLIHOCKET  CAA  AP 

MAX 

43 

56 

50 

50 

42 

37 

35 

41 

44 

46 

35 

58 

46 

38 

36 

46 

49 

46 

35 

31 

35 

28 

35 

36 

25 

32 

19 

40.5 

MIN 

24 

24 

26 

34 

25 

25 

32 

31 

34 

29 

22 

35 

26 

26 

31 

32 

29 

32 

26 

22 

28 

7 

6 

20 

16 

20 

4 

25.2 

ID  TOWN  CAA  AIRPORT 

MAX 

AS 

42 

57 

53 

52 

43 

45 

40 

45 

47 

49 

44 

63 

45 

39 

41 

45 

53 

44 

34 

33 

43 

31 

49 

38 

35 

41 

23 

44.1 

MIN 

30 

26 

23 

28 

30 

26 

29 

31 

33 

31 

26 

24 

41 

29 

28 

33 

35 

31 

30 

25 

21 

31 

13 

13 

22 

13 

23 

8 

26.5 

ROMO 

MAX 

43 

46 

56 

56 

52 

44 

44 

40 

46 

47 

49 

42 

61 

58 

45 

42 

44 

52 

48 

40 

34 

46 

40 

48 

40 

32 

44 

31 

45.7 

HIN 

30 

30 

27 

31 

33 

30 

32 

35 

33 

34 

29 

27 

40 

32 

31 

34 

35 

35 

31 

26 

24 

31 

20 

20 

22 

17 

25 

12 

29.0 

ORTLAND 

MAX 

40 

53 

52 

55 

48 

48 

48 

54 

55 

56 

49 

65 

51 

48 

48 

58 

55 

49 

40 

42 

51 

36 

48 

39 

46 

51 

27 

48.8 

HIN 

34 

34 

33 

39 

34 

43 

38 

34 

38 

36 

37 

41 

41 

36 

40 

43 

41 

34 

29 

23 

37 

26 

26 

2* 

23 

27 

17 

34.0 

ORTLANO  KB  AIRPORT 

HAX 

38 

53 

55 

54 

50 

47 

48 

50 

53 

57 

47 

65 

54 

46 

47 

56 

54 

48 

40 

41 

53 

36 

46 

39 

53 

55 

26 

48.8 

HIN 

29 

28 

28 

30 

26 

34 

35 

33 

36 

26 

27 

35 

39 

35 

36 

40 

39 

29 

23 

17 

30 

18 

23 

20 

15 

23 

11 

28.4 

RESaUE  ISLE 

HAX 

38 

48 

43 

50 

39 

35 

35 

39 

40 

40 

33 

54 

47 

30 

32 

46 

46 

43 

36 

30 

33 

30 

30 

36 

23 

30 

22 

37.9 

HIN 

23 

21 

31 

33 

22 

20 

30 

26 

29 

26 

15 

32 

27 

23 

" 

30 

33 

33 

22 

17 

25 

15 

1 

20 

6 

12 

4 

23.0 

IPOGENUS  DAH 

MAX 

46 

46 

54 

52 

52 

53 

40 

35 

37 

40 

43 

46 

46 

57 

39 

38 

38 

50 

46 

47 

31 

30 

34 

29 

39 

39 

39 

39 

42.3 

HIN 

25 

28 

29 

32 

37 

26 

25 

30 

29 

30 

30 

26 

29 

28 

26 

26 

29 

35 

« 

26 

18 

12 

IT 

9 

14 

9 

11 

7 

24.4 

OCKLANO 

MAX 

41 

53 

59 

55 

55 

48 

51 

51 

49 

52 

54 

48 

65 

56 

47 

48 

S3 

66 

45 

3« 

39 

S3 

39 

52 

52 

38 

67 

30 

49.2 

MIN 

29 

30 

30 

41 

34 

24 

31 

33 

32 

35 

27 

27 

38 

37 

35 

40 

39 

38 

36 

27 

19 

33 

20 

23 

29 

16 

30 

14 

30.2 

UNFORD  3  SW 

HAX 

46 

57 

57 

51 

44 

38 

45 

41 

48 

51 

38 

61 

48 

42 

41 

54 

62 

44 

31 

33 

38 

29 

35 

31 

31 

35 

18 

42.8 

HIN 

2e 

31 

27 

27 

32 

29 

28 

31 

29 

29 

27 

26 

34 

36 

3S 

34 

36 

30 

30 

24 

18 

25 

13 

15 

20 

9 

14 

7 

25.9 

UHFORD  1  S 

HAX 

47 

62 

63 

49 

44 

39 

45 

42 

47 

51 

39 

62 

50 

40 

42 

65 

54 

46 

33 

35 

40 

38 

37 

38 

29 

37 

23 

44.6 

HIN 

30 

24 

28 

34 

30 

29 

31 

30 

24 

28 

27 

35 

37 

32 

33 

38 

32 

30 

26 

22 

25 

15 

14 

20 

10 

19 

7 

26.7 

ANFORD  2  NNW 

HAX 

38 

56 

61 

56 

47 

48 

49 

46 

52 

55 

47 

61 

57 

46 

47 

54 

53 

48 

41 

40 

52 

47 

36 

43 

34 

40 

30 

48.0 

HIN 

28 

28 

26 

31 

20 

29 

34 

34 

28 

22 

26 

33 

41 

35 

33 

34 

38 

37 

23 

15 

26 

21 

16 

30 

12 

28 

11 

27.4 

OUA  PAN  DAH 

HAX 

40 

47 

52 

49 

37 

36 

34 

40 

43 

41 

37 

52 

46 

37 

38 

45 

48 

45 

34 

30 

33 

30 

33 

36 

35 

29 

13 

39.2 

HIN 

21 

16 

26 

32 

25 

18 

31 

28 

30 

25 

24 

33 

24 

22 

28 

30 

34 

30 

24 

14 

26 

18 

1 

23 

0 

18 

4 

23.0 

NITT 

HAX 

40 

53 

52 

44 

44 

43 

45 

47 

50 

45 

64 

57 

42 

43 

51 

45 

35 

32 

47 

32 

48 

38 

29 

49 

27 

44.5 

HIN 

29 

33 

36 

28 

29 

30 

29 

35 

32 

30 

39 

30 

29 

36 

33 

34 

25 

17 

32 

18 

15 

27 

13 

25 

8 

28.1 

ATERVILLE 

HAX 

41 

56 

55 

56 

47 

43 

43 

47 

50 

52 

47 

61 

57 

44 

44 

52 

56 

47 

38 

32 

45 

37 

36 

36 

32 

37 

31 

45.7 

HIN 

28 

27 

30 

34 

28 

30 

31 

32 

34 

34 

26 

36 

34 

31 

40 

36 

41 

37 

29 

21 

30 

20 

16 

27 

15 

27 

13 

29.7 

EST  BWTON  2  NNW 

HAX 

AS 

40 

52 

51 

45 

55 

56 

45 

63 

54 

44 

46 

54 

53 

51 

40 

39 

50 

35 

35 

39 

41 

40 

26 

46.2 

HIN 

23 

21 

26 

25 

28 

22 

30 

32 

31 

31 

26 

26 

34 

33 

36 

34 

40 

33 

25 

18 

15 

26 

16 

17 

15 

12 

21 

8 

25.3 

OODLANO 

HAX 

52 

45 

54 

54 

60 

52 

51 

44 

41 

45 

48 

47 

42 

60 

57 

45 

50 

63 

60 

42 

36 

38 

45 

29 

50 

34 

52 

39 

47.2 

MIN 

27 

27 

28 

30 

34 

30 

26 

34 

31 

32 

31 

22 

26 

32 

27 

29 

33 

39 

32 

28 

23 

23 

26 

14 

19 

15 

16 

14 

26.7 

MASSACHUSETTS 

DAMS 

MAX 

56 

'•S 

42 

36 

45 

52 

52 

45 

48 

53 

43 

50 

50 

50 

58 

59 

51 

50 

60 

65 

55 

39 

37 

44 

61 

37 

41 

30 

35 

30 

46.7 

HIN 

36 

2* 

26 

25 

28 

32 

35 

30 

30 

31 

36 

38 

26 

34 

46 

49 

44 

44 

50 

41 

39 

35 

27 

27 

25 

27 

28 

21 

28 

9 

32.4 

MHERST 

HAX 

52 

<.2 

39 

55 

56 

60 

50 

50 

50 

45 

51 

56 

55 

58 

58 

54 

47 

55 

58 

57 

48 

40 

44 

55 

37 

38 

37 

36 

34 

21 

47.9 

MIN 

33 

26 

30 

26 

29 

39 

34 

28 

38 

40 

40 

34 

30 

44 

48 

44 

43 

46 

46 

40 

42 

31 

23 

31 

24 

25 

23 

19 

21 

13 

33.0 

EDFORO 

MAX 
MIN 

IRCH  HILL  DAM 

MAX 

53 

46 

43 

55 

58 

57 

50 

46 

45 

43 

48 

53 

53 

55 

58 

55 

46 

55 

58 

53 

49 

36 

41 

51 

51 

41 

41 

30 

39 

29 

47.9 

HIN 

3* 

23 

32 

24 

27 

37 

26 

20 

32 

33 

35 

37 

23 

29 

30 

45 

40 

43 

45 

38 

36 

26 

13 

36 

16 

16 

26 

13 

27 

10 

29.1 

LUE  HILL 

MAX 

50 

Al 

41 

57 

63 

63 

52 

48 

49 

47 

49 

56 

56 

60 

64 

56 

50 

52 

59 

55 

48 

41 

43 

59 

45 

55 

54 

40 

59 

28 

51.3 

HIN 

36 

29 

34 

34 

41 

46 

38 

30 

39 

38 

35 

40 

36 

43 

54 

40 

41 

46 

46 

38 

35 

30 

24 

37 

24 

28 

27 

22 

27 

10 

34.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
NOVEMBER   1«S( 


Station 

Day 

Of  Month 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

53 
38 

44 
33 

44 
38 

55 
39 

66 
43 

65 
47 

65 

41 

52 
37 

52 

44 

48 
41 

52 
40 

59 

46 

60 
41 

64 
47 

67 
66 

56 
46 

53 

47 

65 

49 

63 

48 

59 

43 

51 
41 

45 

32 

46 
30 

62 
34 

38 

30 

68 

36 

44 
31 

60 
26 

61 
32 

33 
18 

64.C 
39.1 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

55 

3S 

49 
28 

45 
38 

60 
27 

64 
32 

66 

41 

61 
45 

52 
23 

53 

35 

44 
24 

53 
35 

60 
38 

59 
28 

63 
36 

66 

44 

60 
41 

53 

44 

66 
48 

62 
49 

59 

37 

52 
38 

46 
31 

45 

17 

61 
39 

56 
28 

62 
20 

69 
29 

43 
19 

62 
32 

34 
14 

66.0 
33.2 

CHARLTON  MASONIC  HONE 

MAX 
MIN 

52 
33 

50 
25 

47 
31 

58 

30 

62 

35 

62 

42 

60 
31 

57 
29 

64 

36 

52 

37 

50 
34 

54 
33 

65 

32 

61 

40 

61 
48 

S8 
38 

51 
38 

65 

42 

59 
49 

5» 
35 

56 

33 

63 
28 

52 
19 

59 
32 

66 
19 

55 

24 

64 

26 

53 

19 

S« 

26 

55 

8 

55.» 

31 .« 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

5» 

<.o 

49 

30 

46 

40 

59 

30 

62 

40 

62 
48 

60 
40 

60 
32 

60 
38 

48 
38 

60 
38 

54 
40 

54 
36 

61 

41 

66 
63 

64 

44 

61 

43 

64 
46 

60 
60 

54 
40 

64 
42 

43 
32 

44 
32 

62 
39 

68 

29 

54 

30 

60 
30 

38 

22 

68 

34 

34 
1? 

53.4 
36.8 

CLINTON 

MAX 
MIN 

5* 
33 

53 
26 

44 
31 

42 
33 

59 

36 

63 

43 

64 

38 

54 
28 

51 
36 

49 

37 

43 
37 

52 
40 

68 
32 

68 
38 

60 
43 

63 
48 

49 
42 

61 
41 

60 
47 

61 
42 

66 

42 

49 
34 

44 
24 

48 
29 

68 

23 

39 
22 

61 
29 

40 
20 

68 

20 

38 

14 

52.3 
33.t 

COHASSET 

MAX 
MIN 

he 

32 

52 
35 

30 

60 
31 

40 

63 
38 

66 
42 

57 
32 

63 
38 

66 

63 

66 
47 

64 
43 

52 
43 

50 

59 

33 

46 
21 

54 
36 

69 
29 

41 
26 

46 
22 

60 
23 

38 

IS 

34.4 

EAST  MAREHAM 

MAX 
MIN 

5* 
3k 

46 
28 

50 
35 

60 
30 

58 
35 

62 
47 

54 
34 

51 
28 

55 

36 

49 
37 

52 
42 

59 
40 

66 
31 

63 
43 

69 
48 

64 

46 

66 

48 

57 

50 

62 
46 

68 

40 

62 
37 

47 
28 

60 
20 

58 

36 

40 
24 

56 
23 

46 
25 

69 

22 

69 
32 

24 
17 

53.9 

34.7 

EOGARTOWN 

MAX 
MIN 

57 
35 

54 

35 

54 
37 

56 
37 

57 
39 

60 
45 

60 
42 

66 
30 

63 

36 

64 
37 

49 

38 

S3 

40 

68 
32 

67 
33 

61 
49 

61 
46 

51 
43 

55 
46 

57 
50 

59 
39 

66 
42 

53 
29 

48 
26 

65 

26 

67 
29 

44 
30 

66 
31 

40 
29 

68 
33 

40 
22 

S4.3 

36.2 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

53 

38 

46 
30 

45 
37 

58 

30 

60 
41 

62 
45 

6* 
39 

53 

32 

53 

40 

47 
39 

51 
39 

68 
46 

56 

37 

64 
47 

64 
64 

56 
43 

53 
43 

58 
60 

60 
48 

56 
43 

50 
39 

44 
32 

45 
27 

68 
38 

40 
27 

67 
27 

62 

30 

57 
26 

61 

30 

34 
16 

63.4 

37.0 

FITCHBURG  2  S 

MAX 
MIN 

55 
36 

54 
24 

45 
31 

44 
33 

63 

30 

67 
38 

64 
35 

57 
31 

54 
34 

50 
33 

46 
38 

53 

37 

60 
36 

63 
34 

63 
42 

69 

41 

48 
42 

51 
41 

60 
46 

62 
39 

69 

41 

51 
33 

44 
17 

46 

26 

69 
24 

40 
20 

51 
29 

38 
18 

49 

24 

41 
0 

63.6 

31.7 

FRAMIN6HAM 

MAX 
MIN 

55 

37 

53 
29 

45 
35 

40 
28 

64 
33 

67 
35 

67 
38 

56 
28 

52 

34 

51 
38 

44 
38 

62 
39 

68 

31 

60 
36 

64 
47 

67 
48 

59 
43 

52 
46 

60 
48 

62 
37 

58 
42 

49 
34 

46 
22 

50 
26 

64 
28 

39 
24 

57 
32 

41 
21 

61 
26 

39 

16 

S4.4 

34.0 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

53 

37 

47 
28 

40 
37 

61 

30 

64 
35 

64 

38 

59 
38 

53 

29 

51 
37 

47 
38 

62 
38 

60 
41 

59 
32 

61 
36 

66 

49 

58 

44 

50 
43 

53 

47 

63 

46 

68 
41 

53 
39 

44 

31 

45 
22 

68 

39 

47 
26 

47 
23 

43 
30 

38 

20 

S« 

it 

32 

18 

62.4 
34.8 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

57 
35 

48 
23 

41 
25 

35 
25 

49 
26 

59 
31 

64 

31 

47 
28 

46 
28 

50 
31 

42 
32 

49 

33 

62 
27 

50 
29 

68 

40 

69 
46 

49 
41 

46 
40 

58 
46 

56 
41 

49 
37 

40 
33 

37 
26 

42 
29 

46 
22 

33 

22 

41 
26 

31 
16 

38 

18 

28 
8 

46.3 
29.8 

HYANNIS  3  NE 

MAX 
MIN 

55 

44 

50 
29 

48 
42 

56 
35 

61 
31 

62 
48 

56 

46 

57 
30 

54 
36 

61 
31 

58 
37 

60 
36 

55 
28 

60 
35 

60 
SO 

64 
46 

62 

45 

57 
47 

61 
52 

57 
32 

56 
33 

48 
35 

44 
22 

68 

43 

56 

33 

55 

21 

66 
31 

44 
19 

58 

34 

37 
12 

64.8 
39.4 

KNI6HTV1LLE  DAM 

MAX 
MIN 

57 
30 

48 
20 

40 
22 

38 
22 

56 
22 

62 
26 

59 

29 

48 
29 

50 
33 

62 

34 

46 
38 

48 
28 

52 
27 

56 
28 

58 

40 

60 

42 

50 
42 

48 

44 

60 
48 

60 
42 

56 

34 

44 
33 

40 
28 

46 
28 

67 
22 

38 

22 

42 
28 

36 
16 

40 
20 

33 
8 

49.3 

29.6 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

55 
36 

55 

25 

46 
37 

44 
33 

63 
31 

66 

34 

67 
34 

56 
25 

62 
31 

62 
36 

44 
37 

54 
38 

60 
29 

60 
31 

64 
46 

66 
48 

51 
43 

52 
45 

59 

48 

62 
38 

59 

40 

50 
33 

47 
22 

48 

24 

64 
24 

42 
21 

66 

31 

42 
18 

60 
24 

38 

16 

64.4 

32.6 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

51 
36 

45 

30 

41 
36 

59 

30 

63 

33 

64 
42 

54 
36 

60 
30 

60 
37 

46 
37 

52 
33 

56 

40 

59 
31 

64 
33 

67 
47 

66 

44 

52 

43 

54 
46 

62 
46 

57 
40 

51 
39 

62 
28 

45 
22 

69 
37 

35 

26 

44 
25 

46 

29 

44 
21 

63 

30 

34 
14 

51. 8 
34.1 

LOWELL 

MAX 
MIN 

52 
39 

47 
29 

40 
29 

58 
31 

63 
34 

64 
46 

57 
38 

50 
32 

60 
39 

47 
39 

52 
39 

58 
38 

58 
32 

53 
39 

66 

50 

54 
44 

51 
43 

55 
48 

63 
47 

58 

40 

53 
41 

43 
32 

45 
22 

58 
39 

57 
26 

42 
25 

42 
30 

35 

21 

57 
34 

34 
17 

52.1 
36.4 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

50 
♦  0 

49 

30 

44 
36 

54 

30 

60 
34 

60 
42 

58 

40 

51 
30 

62 
40 

50 
42 

51 
41 

58 
42 

54 
34 

59 
36 

66 

51 

63 
46 

63 
44 

56 
49 

62 

50 

56 
41 

62 
42 

49 
34 

45 
23 

59 
41 

66 
28 

66 
26 

56 
32 

42 
22 

59 
36 

38 

19 

69.9 

36.7 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

5* 
40 

48 

34 

55 

43 

55 
42 

57 
45 

58 
49 

64 
43 

60 
36 

55 

41 

61 
40 

62 
41 

68 

46 

54 
39 

67 
47 

60 
50 

54 
4S 

65 
46 

54 
SO 

57 
48 

54 

44 

55 

40 

49 
35 

50 
32 

57 

40 

40 
30 

67 
38 

51 
32 

57 
26 

68 

34 

35 

20 

93.4 

39.8 

NEW  BEDFORD 

MAX 

MIN 

57 
37 

47 
33 

48 
40 

60 
39 

63 
48 

64 
60 

69 
42 

66 
38 

54 
46 

48 
42 

64 
42 

60 
46 

67 
42 

63 

60 

68 

64 

56 
46 

56 

47 

58 
64 

60 
48 

68 
44 

53 

40 

47 
34 

52 

30 

60 
37 

43 
30 

66 
39 

46 

31 

61 

30 

60 
32 

32 
18 

59.2 

40.3 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 
28 

41 
23 

40 
31 

53 
30 

59 
23 

56 
36 

46 
30 

47 
27 

S3 

32 

41 
35 

66 
34 

51 
34 

53 
31 

63 

40 

59 

46 

62 

41 

47 
40 

56 
47 

56 
41 

54 
35 

44 
33 

36 
26 

40 
26 

64 
26 

36 
21 

50 
29 

31 
21 

37 
16 

34 
14 

18 
6 

46.3 

30.0 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

55 
41 

49 
29 

48 
39 

56 

34 

66 
43 

67 
48 

61 
40 

62 

32 

55 

38 

50 
38 

62 

36 

60 
42 

60 
36 

66 
42 

68 

54 

61 
45 

53 
45 

56 
48 

62 
49 

60 
36 

53 

44 

47 
33 

48 
24 

62 
39 

56 
28 

57 
28 

57 
30 

46 
24 

60 
33 

36 

18 

69.9 

37.2 

PROVINCETOWN  1  NW 

MAX 
MIN 

55 
37 

49 
33 

52 
44 

56 
33 

62 
42 

61 
50 

65 

46 

60 
37 

53 
41 

51 
36 

51 
40 

60 
44 

55 
37 

57 
38 

60 
51 

55 
43 

52 

44 

56 
52 

58 

53 

67 
41 

54 
46 

49 

38 

45 
29 

56 
42 

54 
32 

56 
36 

66 
32 

58 

30 

59 
32 

35 

19 

94.2 

39.2 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

60 
35 

55 

27 

47 
36 

47 
29 

60 
29 

63 
35 

64 
36 

67 
30 

53 
33 

63 
34 

54 
36 

62 
35 

60 
28 

57 
29 

66 
49 

67 
48 

49 
44 

55 
46 

56 
49 

61 
33 

58 

37 

51 
33 

47 
19 

63 
24 

59 
29 

41 
22 

66 

30 

41 
22 

5» 

26 

40 
17 

94.7 
32.6 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

49 
38 

44 
31 

45 
38 

53 
34 

56 
41 

62 

45 

54 

40 

49 
32 

52 
43 

49 

43 

50 
38 

57 

44 

67 
38 

67 
44 

69 
53 

56 

47 

SI 
43 

62 
46 

59 
46 

56 
42 

50 
41 

46 
33 

47 
26 

58 
38 

38 
28 

55 
33 

53 

28 

59 
24 

66 

31 

31 
19 

92.3 

37.9 

SALEM  C&  AIR  STATION 

MAX 

MIN 

69 

40 

66 

48 

50 
34 

50 

44 

47 
44 

62 

40 

60 

44 

56 
36 

68 
47 

66 
54 

68 

42 

50 

44 

53 

46 

58 
48 

56 
44 

54 
42 

46 

35 

44 
26 

58 

41 

47 
28 

69 
34 

58 

33 

40 
28 

59 

47 

36 
18 

53.2 

39.0 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

59 
30 

48 
24 

40 
25 

40 
23 

51 
28 

52 
29 

S3 

30 

46 
27 

46 
33 

49 
34 

43 
36 

50 
30 

52 
32 

52 
34 

53 
41 

55 

42 

49 
42 

46 
42 

53 

46 

52 
39 

63 

34 

41 
30 

38 
26 

42 
26 

46 

25 

35 

21 

41 
29 

33 

18 

36 
20 

30 
10 

46.1 
30.2 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

55 

40 

48 
28 

44 
33 

56 
29 

63 

30 

66 
30 

56 
37 

60 
31 

54 
40 

60 
41 

61 
40 

67 
41 

58 
35 

68 
35 

62 
49 

59 
48 

49 

44 

57 
46 

60 
63 

59 

40 

54 
30 

43 
33 

45 
27 

60 
37 

58 
27 

40 
28 

43 

30 

33 
23 

43 

20 

33 

13 

62.1 
34.6 

STOCKBRIDGE 

MAX 
MIN 

55 
32 

40 
21 

40 
33 

53 
29 

59 
26 

58 
42 

47 
30 

48 
24 

58 
38 

43 
33 

47 
39 

52 
36 

54 
27 

53 
42 

58 
41 

52 
44 

47 
42 

54 
46 

69 
46 

54 
37 

48 
34 

39 
29 

43 
28 

46 
34 

43 
21 

49 
26 

48 
26 

35 
12 

41 
25 

26 

7 

4B.3 
31.7 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

54 
38 

46 
24 

45 
38 

59 
25 

63 
33 

64 
37 

66 
36 

53 
26 

64 
35 

48 
36 

62 
36 

60 
36 

56 
28 

64 
39 

64 
46 

68 
45 

63 

44 

57 
49 

62 

49 

59 
39 

51 
41 

46 
32 

45 
18 

60 
39 

54 
27 

58 
21 

67 
30 

43 
20 

63 
33 

33 
16 

64.6 

33.7 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

55 
29 

49 
21 

42 
29 

36 
22 

53 
25 

57 
31 

57 
29 

50 
20 

48 
26 

45 

36 

42 
36 

49 

33 

5* 
26 

63 
26 

54 
39 

64 
40 

47 
41 

48 
42 

66 
46 

57 
33 

64 
36 

30 

40 
15 

40 
20 

52 

18 

34 
20 

45 
26 

34 
14 

39 
19 

32 

10 

47.3 
27.9 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

58 
35 

45 
23 

44 
32 

56 
27 

57 
29 

60 
36 

52 
29 

56 
24 

47 
35 

46 
37 

62 

37 

67 
32 

57 
26 

66 
36 

66 
40 

S3 
44 

47 
42 

54 
42 

59 
46 

58 
41 

49 
38 

42 
33 

44 
18 

61 
29 

46 

20 

36 

21 

44 
27 

33 
26 

37 
28 

32 
12 

49.3 
31.9 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

53 
35 

44 
24 

42 
37 

61 
26 

66 
32 

66 
43 

55 
31 

51 
23 

50 
36 

46 
33 

52 
34 

68 
39 

68 
28 

62 
34 

66 
49 

57 
43 

62 

44 

55 
48 

61 
44 

57 
35 

49 
37 

46 
28 

45 
16 

63 
39 

50 
24 

57 
19 

56 
25 

40 
16 

60 
29 

30 
15 

53.9 

32.2 

WALPOLE  1  S 

MAX 
MIN 

54 
40 

54 
30 

44 
36 

58 
26 

64 
34 

64 
49 

66 
33 

50 
24 

53 
39 

48 
40 

53 
36 

68 
44 

57 
29 

64 
36 

66 
50 

62 
46 

S4 
46 

67 
51 

63 

48 

58 
39 

60 
40 

46 
34 

46 
19 

63 
34 

44 
25 

68 

25 

56 
29 

48 
19 

60 
37 

37 
17 

54.8 
35.1 

WEST  CUMMINOTON 

MAX 
MIN 

54 
31 

50 
18 

38 
29 

48 
24 

59 
24 

53 
26 

53 
29 

46 
25 

52 
29 

43 
28 

46 
34 

49 
27 

51 
26 

56 
35 

62 
41 

54 
42 

44 
38 

54 
46 

57 
42 

61 
36 

42 
30 

37 
27 

44 
23 

54 
27 

39 
18 

36 
19 

44 
21 

32 

13 

36 
23 

28 
6 

47.1 
27.6 

WEST  LYNN 

MAX 
MIN 

51 
38 

44 
29 

42 
36 

55 
35 

61 
40 

64 
46 

54 
39 

51 
33 

62 
40 

47 
40 

50 
37 

67 
42 

68 
34 

62 

40 

68 
63 

57 
43 

55 
44 

55 

48 

61 
48 

57 
40 

49 
37 

43 
30 

46 
23 

61 
37 

38 

26 

66 
26 

66 
29 

56 
22 

60 
30 

30 
16 

63.2 

36.0 

WEST  MEDWAY 

MAX 
HIN 

54 
36 

46 
22 

41 
35 

63 
21 

65 
29 

65 
38 

55 

29 

53 
22 

53 
36 

48 
33 

63 
36 

59 
36 

59 
26 

66 
34 

66 
56 

56 
48 

52 
43 

62 

47 

68 
38 

56 
41 

52 

39 

44 
31 

48 
15 

62 
38 

55 
24 

56 
18 

57 
17 

39 
16 

61 
33 

31 
15 

54.6 

31.7 

See  Reference  Notes  Following  Station   Index 
-   260    - 


CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
NOVEMBER    1958 


Stolion 

Day 

01  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1! 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

KCSTOH 

MAX 

MIN 

52 
3* 

45 

20 

40 
34 

61 
26 

66 

29 

65 
41 

60 
33 

52 
27 

50 
35 

49 
34 

53 
34 

59 
37 

60 
27 

61 
33 

66 
49 

62 

40 

51 

40 

55 
49 

61 
45 

58 
36 

55 

39 

44 
31 

46 

16 

64 
35 

57 
22 

56 
16 

57 
27 

39 

13 

60 
33 

34 
12 

54.6 
31.6 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

53 
3« 

47 
25 

40 
30 

56 
26 

63 
30 

64 
38 

51 
35 

49 

30 

52 

38 

47 
39 

50 
39 

56 
39 

55 
30 

59 

44 

62 
44 

54 
44 

48 
43 

58 
46 

61 

47 

59 
42 

50 
36 

45 
31 

44 
27 

58 
32 

40 
25 

40 
31 

39 
25 

38 
19 

39 
22 

23 
17 

50.0 
33.6 

VORCESTER  hB  airport 

MAX 

MIN 

*9 

30 

39 
28 

39 
32 

56 

34 

61 
38 

62 
38 

48 
33 

45 
31 

46 
38 

44 
37 

47 
33 

53 
39 

52 

34 

59 
40 

62 
52 

56 

40 

49 
39 

53 

47 

60 
44 

52 
36 

48 
34 

40 
25 

42 
23 

56 
28 

35 

21 

54 

27 

35 

24 

57 
20 

46 
20 

20 
10 

49.0 
32.5 

NORCESTER 

MAX 
MIN 

52 
39 

46 

23 

40 
34 

63 
35 

65 
29 

65 
39 

52 

33 

50 
29 

50 
32 

44 
33 

50 
35 

57 
31 

60 
30 

63 

37 

65 

49 

56 
41 

48 
41 

56 
45 

63 

47 

57 
32 

45 
35 

44 
27 

46 
19 

60 
32 

42 
21 

55 

20 

55 
24 

33 

17 

57 

27 

29 

11 

52.3 

31.4 

NEM  HAMPSHIRE 

BENTOM 

MAX 
MIN 

♦8 
32 

44 
18 

44 
28 

57 
25 

57 
30 

59 

44 

44 
30 

44 
26 

39 
32 

40 

3d 

38 
29 

47 
28 

50 
24 

47 
28 

62 
41 

54 
36 

46 
36 

52 

40 

56 
43 

51 
33 

45 
30 

30 
22 

34 
13 

40 
26 

28 

14 

44 
10 

44 
20 

28 
10 

40 
20 

20 
2 

44.3 
26.7 

BERLIN 

MAX 
MIN 

A9 

3* 

40 
20 

53 
28 

50 
23 

62 

28 

57 
32 

57 
33 

49 
33 

45 
33 

40 
34 

40 
32 

45 
31 

47 
27 

54 
28 

55 
36 

62 
36 

55 

37 

45 
37 

49 
43 

59 
41 

52 
38 

43 
26 

37 
19 

35 
22 

43 

21 

30 
13 

44 
25 

32 

10 

35 
15 

30 

5 

46.5 
26.0 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

♦5 
28 

44 
18 

48 
29 

55 

29 

55 
31 

56 
44 

46 

33 

46 
28 

41 
33 

40 
32 

37 
28 

44 
30 

49 
28 

43 
31 

62 
37 

55 
35 

47 
37 

50 
37 

54 

42 

50 
36 

45 
25 

30 
20 

34 
14 

36 
26 

32 
16 

43 
16 

34 
22 

26 
12 

36 
16 

18 
2 

43.4 
27.1 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

57 
37 

46 
22 

45 

32 

44 
27 

60 
26 

63 

31 

61 

30 

50 
21 

49 
30 

44 
30 

46 
35 

49 
26 

55 
30 

56 
28 

50 
35 

56 
43 

56 
38 

42 
37 

50 
42 

54 
42 

54 
32 

44 
25 

37 
17 

40 
28 

51 
22 

34 
17 

39 
25 

35 
12 

37 
17 

31 
11 

47.9 
28.3 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

5* 
3* 

46 
21 

48 
30 

45 
23 

60 
25 

61 
29 

61 
29 

50 
25 

49 
30 

39 
31 

41 
33 

46 
25 

26 

56 

45 
33 

54 
34 

46 
35 

49 
42 

57 
36 

56 
28 

45 
29 

34 
17 

37 
20 

42 
22 

34 
15 

36 
26 

36 
9 

38 
15 

35 

7 

46.4 
26.0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

47 
33 

45 
22 

37 
27 

60 
22 

61 
27 

62 
34 

93 

28 

50 

19 

44 
33 

48 
34 

51 
34 

58 
29 

57 
24 

46 
32 

57 
35 

53 

41 

47 
39 

52 

41 

56 

44 

56 
39 

49 
34 

40 
19 

41 
15 

53 

29 

36 
18 

40 
20 

38 

16 

40 
12 

39 
23 

23 

5 

48.0 
27.6 

DURHAM 

MAX 
MIN 

53 

37 

46 
23 

39 
33 

56 
25 

59 
36 

62 

31 

54 
34 

63 
27 

jO 
33 

4, 
34 

51 
36 

57 
32 

57 
25 

46 
40 

62 
40 

58 
43 

49 
38 

60 
40 

60 
43 

56 
38 

50 
42 

29 
25 

43 
19 

53 
29 

50 
25 

44 
21 

44 
30 

34 
16 

49 
30 

32 
14 

49.9 
31.3 

EAST  DEERING 

MAX 
MIN 

51 
32 

43 
21 

38 

30 

58 
25 

60 
26 

58 

35 

50 
30 

48 
20 

48 
28 

48 
30 

54 
28 

53 
24 

53 

26 

59 
42 

50 
28 

51 
36 

48 
42 

54 
35 

51 
42 

46 
34 

38 

25 

39 
13 

54 
29 

34 
14 

34 
15 

43 
15 

33 
11 

31 
22 

23 

7 

46.6 
26.4 

FABYAN 

MAX 
MIN 

28 

44 
11 

44 
24 

55 

15 

56 
20 

55 
40 

40 
24 

42 
21 

43 
26 

33 
27 

40 
28 

35 
25 

48 
21 

49 
28 

56 
40 

54 
31 

46 
30 

49 
3J 

54 
37 

49 
30 

35 
29 

25 

12 

34 
10 

26 

17 

26 
10 

44 
5 

42 
15 

27 

-  1 

10 
-  2 

41.5 
21.7 

FIRST  COMM  LAHE 

MAX 
MIN 

AO 
29 

35 

14 

49 
18 

49 
20 

53 

24 

96 
31 

51 
28 

41 
24 

39 
25 

36 

30 

35 
24 

38 
26 

37 
27 

45 
26 

51 
34 

55 
25 

48 
24 

44 
32 

53 

37 

50 
34 

45 

34 

35 

19 

24 

7 

33 
8 

35 
14 

25 

8 

39 

18 

22 

4 

2< 
11 

23 
0 

40.3 
21.8 

FRANKLIN  1  NH 

MAX 
MIN 

52 
37 

47 
24 

40 
32 

59 
25 

61 
28 

61 
31 

50 
29 

49 
21 

42 
29 

46 
31 

47 
36 

54 
26 

55 
24 

43 
27 

55 
34 

54 
41 

43 
38 

50 
37 

56 

42 

56 
38 

48 
29 

38 

28 

38 
16 

36 

25 

36 
23 

34 
16 

40 
26 

30 
12 

38   27 
25   10 

46.2 
28.1 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

53 

36 

44 
22 

44 
30 

40 
24 

98 
25 

58 

29 

59 
27 

48 

19 

44 
29 

40 
29 

44 
36 

45 
25 

50 
22 

51 
25 

40 
32 

94 
36 

44 
37 

40 

47 
35 

53 

39 

56 
28 

48 
26 

36 

14 

38 
23 

4< 

24 

32 

15 

41 
25 

35 

10 

39   35 
16    9 

49.4 
26.1 

GNAFTOr- 

MAX 
MIN 

52 
3* 

47 
IS 

42 
28 

58 
20 

62 
22 

57 
30 

48 
26 

46 
12 

42 
25 

44 
34 

46 
33 

53 
24 

53 
18 

43 
23 

59 
35 

53 
41 

42 
36 

51 
40 

56 
41 

54 
35 

45 

29 

36 
26 

38 

10 

48 
22 

33 
It 

34 

11 

40 
20 

21 

S 

36   23 

21    6 

45.6 
24.6 

HANOVER 

MAX 
MIN 

♦3 
32 

44 
22 

43 
33 

58 
23 

59 
29 

59 
39 

49 
30 

49 
24 

43 
37 

42 
36 

47 
32 

53 
29 

55 
24 

48 
30 

56 

41 

59 
41 

46 
40 

51 
43 

56 
45 

54 
36 

45 
33 

38 
22 

39 

16 

44 
28 

33   40 
20   19 

39 
19 

33   36   23 
13   22    7 

46.1 
28.8 

KEEHE 

MAX 
MIN 

5* 

3* 

45 

21 

41 
33 

56 

20 

62 

27 

57 
34 

50 
28 

52 
19 

45 

34 

44 
38 

48 

37 

57 
32 

58 
24 

52 
31 

52 
41 

52 

44 

46 

40 

54 

43 

57 
47 

48 
31 

42 
36 

36 
26 

42 

14 

48 
26 

36   35 

21   20 

37 
31 

31   35   32 
16   28   12 

46.8 

29.7 

UUCEPORT 

MAX 
MIN 

♦3 

30 

49 
25 

40 
32 

57 
30 

59 
30 

59 
39 

48 
33 

45 
30 

42 
35 

45 
35 

46 
33 

52 
33 

55 
31 

44 
32 

60 
39 

46 
45 

42 
37 

49 
41 

55 

40 

55 
40 

45 
32 

35 
25 

38 

20 

47 
26 

33 
22 

41 
22 

34 
21 

33   39   22 
17   20    9 

49.1 
30.1 

LANCASTER 

MAX 

MIN 

46 
33 

47 
17 

48 
27 

57 
18 

55 
23 

58 
31 

46 
28 

46 
27 

44 
28 

40 
31 

40 
30 

42 
25 

52 
20 

41 
25 

60 
39 

53 
32 

46 
38 

50 
41 

54 
41 

52 
38 

42 
29 

42 
19 

34 
14 

42 
24 

36   38 
12   11 

38 
19 

33   33   23 
16    6    2 

44.4 
24.7 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

45 
26 

45 
19 

49 
29 

57 
20 

59 
29 

57 
38 

48 
29 

49 
21 

42 
35 

42 
36 

49 
28 

54 
26 

55 
20 

50 
31 

66 
43 

49 
40 

46 
41 

51 
43 

55 

45 

54 

31 

45 
30 

36 
16 

40 
13 

44 
28 

32   36 
16   20 

35 
13 

34   36   19 
10   18-3 

45.6 
26.2 

NANCHCSTER 

MAX 
MIN 

45 
32 

46 
27 

35 
29 

91 
27 

55 
29 

97 
36 

48 
30 

49 
24 

42 

32 

44 
34 

48 
34 

53 
29 

52 
25 

52 
32 

57 
36 

54 
42 

49 
40 

50 
42 

59 

44 

54 

37 

45 

34 

38 
22 

42 
16 

49 
29 

32   3e 
20   21 

36 

20 

38   38   20 
16   22   12 

45.7 
29.1 

NASSABESIC  LAKE 

MAX 

MIN 

50 
36 

45 
23 

39 
31 

59 
25 

61 
28 

61 
39 

91 
32 

49 
21 

45 
32 

47 
32 

50 
37 

56 
29 

57 
26 

46 
27 

61 
38 

54 
40 

45 

39 

52 
42 

60 
42 

58 
36 

49 
36 

40 
25 

42 
15 

52 
29 

42   31 
21   19 

40 

42   29 
15   29   15 

49.0 
29.5 

nOHNOE  9  NNE 

MAX 
MIN 

51 
33 

40 
20 

47 
25 

49 
22 

55 

25 

94 

31 

94 
30 

42 
29 

45 
30 

39 
36 

41 
34 

43 
28 

48 
23 

54 
22 

47 
37 

57 
37 

48 
37 

44 
39 

52 
43 

55 

39 

55 

38 

44 
26 

32 
16 

34 

17 

38   31 
21   13 

36 
26 

30   31   28 
11   13    7 

44.2 
26.9 

NOONT  SUNAPEE 

MAX 

MIN 

50 
31 

42 
22 

35 
30 

49 
28 

54 
32 

54 

32 

49 
33 

42 
28 

42 
34 

41 
31 

43 
32 

49 
32 

49 
30 

52 
31 

58 
46 

53 
40 

44 
37 

52 

42 

55 
43 

50 
38 

44 
34 

35 

24 

37 
18 

45 

31 

33   45 
18   17 

43 
24 

26   35   21 

16   20    6 

44.2 
29.4 

HOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

17 
5 

38 

5 

37 
24 

31 
25 

35 

27 

34 
19 

20 
12 

17 
10 

27 
16 

27 
11 

21 
9 

23 
14 

25 
12 

39 
21 

40 
37 

39 
25 

40 
24 

46 
38 

44 
18 

25 
17 

25 
6 

8 
0 

22 

-  1 

26 

2 

13   32 
-  1    4 

12 
-  2 

25   25-7 
-  3  -  7  -20 

26.9 
11.6 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

50 
34 

45 
23 

39 

27 

60 
23 

64 
26 

63 
36 

54 
27 

50 
21 

47 
33 

46 
33 

52 
32 

58 
31 

59 
24 

48 
31 

63 
39 

63 
41 

48 

40 

54 

45 

62 

40 

58 

34 

49 
33 

42 
21 

44 
15 

57 
30 

38   43   41 

18   19   20 

39   42   29 
15   28   10 

49.9 
28.3 

NORTHWOOO 

MAX 

MIN 

49 
SS 

45 
22 

37 
SO 

58 
32 

62 
33 

62 
38 

54 
35 

49 
27 

48 
32 

50 
34 

48 
34 

55 
32 

56 
30 

49 
36 

63 
41 

58 

45 

46 
39 

49 
37 

57 
41 

55 
38 

51 
40 

41 
25 

40 
14 

52 
31 

50   43   47 
20   20   26 

27   4T   30 
15   27   11 

49.3 

30.9 

PETERBORO  2  S 

MAX 
MIN 

51 
31 

43 

23 

36 

30 

54 
31 

59 
32 

56 

41 

47 
30 

45 
27 

43 
•34 

43 

32 

46 

34 

56 
30 

53 

30 

52 
35 

58 

45 

55 

45 

52 
38 

50 
42 

97 
42 

53 
38 

49 
38 

42 
28 

40 
18 

43 
33 

41   46   43 

20   18   29 

31   3*   23 
15   15   10 

46.4 
30.3 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

45 
29 

45 
18 

41 
30 

54 
24 

52 
27 

54 

36 

43 

29 

40 
28 

34 
28 

38 
30 

45 
26 

42 
33 

48 
28 

42 
26 

60 
37 

62 
36 

40 
32 

49 
35 

98 
36 

51 
37 

49 
27 

28 
19 

33 
12 

40 
26 

26   43   49 
11   10   18 

26   36   19 
6   18-1 

42.3 

25.0 

PLYMOUTH  I  HNW 

MAX 
MIN 

53 

34 

44 
19 

47 
24 

43 
23 

60 
24 

60 
29 

60 
27 

50 
26 

48 

28 

44 
29 

44 
31 

45 
24 

51 
25 

53 

24 

42 
31 

50 
30 

55 
36 

49 
39 

94 

34 

55 

26 

44 
28 

40 
17 

42 
16 

37 

14 

32   39   38 
14   16   22 

35   35   34 

6   10    6 

46.1 
23.7 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

51 
31 

42 
22 

39 
28 

53 
25 

55 

28 

63 
33 

55 

32 

49 
27 

56 
35 

48 
36 

46 
35 

57 
32 

56 
30 

49 
32 

65 
41 

55 

41 

49 
41 

51 
41 

64 
49 

57 
35 

50 
32 

42 
25 

42 
20 

50 
30 

36   46   40 
23   24   22 

92   52   26 
19   29   14 

50.0 
30.1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

58 

29 

48 

20 

45 
32 

39 
20 

93 

26 

58 

29 

60 
28 

50 
18 

49 
25 

45 
38 

44 
36 

50 
28 

56 
22 

57 
26 

50 
39 

93 

43 

49 

40 

47 

42 

56 
46 

57 
29 

96 

32 

48 

23 

40 
14 

41 
20 

48   34   39 
18   19   28 

31   39   34 
14   20   11 

47.8 
27.2 

WEST  LEBANON 

NAX 
MIN 

57 
32 

45 

19 

43 
25 

45 
21 

96 
22 

58 

31 

59 
29 

49 
20 

48 
25 

44 
32 

43 
36 

48 
27 

53 
20 

55 

24 

50 
34 

55 
41 

44 
40 

45 
40 

53 

43 

58 
34 

96 
29 

45 

26 

35 
13 

37 
13 

44   31   39 
18   16   29 

33   38   31 
12   19    9 

46.6 
29.8 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

49 
35 

41 
22 

39 
35 

61 
28 

69 
26 

65 
32 

58 
30 

53 

20 

51 
30 

46 
32 

53 
36 

60 
29 

60 
23 

50 
28 

65 
40 

57 
41 

50 

40 

57 

44 

62 
46 

58 
32 

53 

37 

47 
23 

45 
12 

60 
32 

47   40   40 
18   17 

52   30 
13   29   IS 

52.2 
2*.  I 

WOIFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

91 
36 

49 
22 

38 

30 

55 

24 

97 
29 

60 
36 

51 
33 

47 
29 

44 
32 

48 
36 

46 
34 

50 
31 

53 

34 

46 
29 

62 
36 

55 

41 

44 
37 

49 
39 

54 

41 

53 

40 

48 
33 

36 
28 

41 
25 

4* 

29 

36   34   39 
24   20   22 

34   36   30 
15   19   11 

44.3 
29.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
NOVEMBER    1956 


Day      Of  Month 


28      29      30      31 


RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AP 


GREENVILLE 


PROVIDENCE  UB    AIRPORT 


VERMONT 
BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2    NW 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CORNWALL 

DORSET  i  S 

ENOSBURG  FALLS 

LEHINGTON 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

READSBORO  1  SSE 


ST  ALBANS  BAY 
SAINT  JOHNSBURY 
SOMERSET 
VERNON 

WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 
WILDER 
WOODSTOCK  3  ENE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


53   47   47 
40   36   40 


53   45   41 
36   26   35 


56   55   44 

43   30   40 


56   48   45 
44   32   40 


54   46   44 
37   30   39 


48   44   42 
32   19   28 


34   17   27 


44   43   47 
29   22 


56   44   47 
29   le   20 


46   46   50 
33   21   33 


55   42   4S 
30   20   23 


39   45   48 
25   18   30 


35   45   41 
18   20   15 


40   47   51 
23   17   25 


52   51   50 


58   46   44 
31   22   25 


30   22   34 


51   50   51 
34   19   29 


51   43   41 
29   19   22 


63   55 
27   21 


48   40   40 


54   45   45 
27   23   23 


56   44   45 
30   19   30 


59   58 

24   26   28 


56   Se   58 

40   46   49 


61   63   63 
33   35   43 


58   60   62 

30   29   41 


56   61   69 
37   43   50 


56   63   65 
34   35   42 


40   53 
24   25 


55   65 
23   27 


54   55 
27   34 


68   60 
18   20 


50   58 
20   22 


55   59 
29   34 


59   62 
20   28 


50   60   59 
22   25   30 


58  57  52 

23  29  36 

54  47  43 

26  34  28 

58  57  53 

23  33  36 

58  58  54 

20  25  36 

39  64  58 

25  27  27 

57  62  57 

24  28  42 

66  57  56 

30  32  44 

59  56  59 

21  26  36 

34  54  58 

20  25  25 


43   54   58 


24   30   34 


55   64 
19   22 


57   60 
25   29 


20   25   29 


52   48 
28   28 


54   52   55 
42   40   43 


57   53   55 

36   24   36 


56   64   64 
42   36   44 


54   53   54 
39   32   40 


59 

50 

32 

21 

49 

47 

30 

24 

49 

44 

28 

27 

46 

46 

35 

33 

49 

49 

27 

15 

56 

46 

28 

25 

48 

60 

40 

24 

46 

46 

26 

26 

47   46   46 
32   24   26 


52   44 
29   27 


49   47 
29   27 


49   46 
32   25 


47   49 
36   32 


49   46 
29   27 


49   41 
28   25 


60   54 
28   23 


51   45 
31   30 


55   46 
26   22 


58   52 
34   23 


57   46 
29   19 


42   42   50 
29   32   24 


50   52   57 
44   42   46 


44   50   66 
36   35   41 


51   52   57 
37   37   41 


63   53   60 

43   41   46 


45   53   58 
38   40   41 


43   42   53 
37   37   32 


44   48   54 
33   35   29 


42   48   53 
34   32   27 


42   46   45 
36   33   25 


42   50   56 
28   28   38 


41   39   43 
26   30   26 


37   34   27 


40  40  49 

33  29  31 

33  25  34 

22  17  24 

38  41  45 

28  28  30 

42  44  50 

36  32  26 

52  45  51 

30  36  33 

45  50  56 

30  33  35 

40  42  50 

33  34  39 


35   32   26 

46   36   42 
27   29   22 


36   34   29 


46   42   47 
36   32   30 


40   42   42 
33   30   25 


43   43   51 
39   35   26 


36   34   2  7 


54   41 
22   25 


53   59   58 
41   49   61 


57   68   65 
32   43   61 


66   65   67 
32   44   49 


66   63   63 

38   47   50 


54   66   67 
35   46   46 


57   60   50 
23   24   40 


52   51   60 
23   32   49 


51   45   59 
22   24   43 


51   65   62 
26   40   44 


54   60   56 


52   52   60 
25   36   50 


54   57   60 
21   27   52 


62   63   62 
24   23   43 


24   27   39 


53   46   62 
26   31   45 


40   43   46 
22   31   36 


55   51   63 
25   27   35 


54   52   63 
26   31   51 


63   65   59 
36   41   40 


63   50 
22   26 


22   26   42 


60 

67 

24 

26 

51 

52 

25 

29 

45 

50 

18 

16 

56 

58 

22 

25 

52 

64 

21 

26 

54   54   55 
45   47   51 


53   67   68 
41   41   47 


65   52   66 

45   44   51 


54   52   59 
44   46   51 


53   44   45 
42   41   41 


55   46   61 
40   42   47 


54   45   52 
28   38   42 


44   49   61 
32   39   47 


56   44   45 
37   38   41 


66   47   56 
34   36   47 


54   49   62 
37   40   43 


45   51   63 
26   37   44 


63   44   47 
34   36   38 


32   26   36 


39   52   52 
24   35   40 


56   50   50 
37   39   36 


45   40   41 


55   46   58 
36   37   45 


41   50   60 
30   40   47 


56   46   61 
32   39   40 


67   44   51 
42   36   37 


54   49   47 
40   40   43 


63   46   48 


59   40   43 
30   32   38 


54   44   47 


59   43   46 


67   53   53 
47   45   43 


59   67   50 
44   36   34 


60   55   55 
52   36   41 


63   69   51 
46   36   32 


53   67   57 
44   35   35 


55   50   47 

45   39   33 


62   51   49 
4*   39   33 


54   54 
39   42   32 


50   55   56 
42   29   30 


67   52   41 
45   40   36 


65   53   49 

41   37   31 


57   55   52 
42   34   34 


56   53   48 
42   34   29 


54   62 
38   36 


43   32   33 


62   60   61 
46   40   35 


59   52   46 
49   40   39 


61   64   50 


54   56   50 
45   39   32 


64   50   46 
47   30   22 


56   59   59 

44   35   35 


59   53   53 
45   34   32 


46   54   60 
40   38   32 


60   57   54 


40   39   40   44   40   30 


35   35   39 
24   20 


44   45   59 
26   21   32 


26   19   40 


49   4  5   69 
37   30   44 


46   46   40 
30   24   35 


45   57   44 

30   40   33 


39   57   54 
23   24   24 


54   6«   57 
24   24   23 


64   56   66 
30   31   33 


28   32   28 


37 

39 

46 

36 

15 

15 

23 

20 

43 

49 

32 

52 

18 

30 

17 

22 

34 

38 

31 

39 

13 

30 

20 

10 

42 

41 

26 

45 

20 

27 

19 

26 

37 

42 

33 

34 

9 

19 

15 

12 

33 

36 

43 

30 

15 

16 

21 

12 

40 

39 

30 

44 

14 

30 

15 

14 

42 

50 

31 

54 

15 

29 

16 

16 

38 

42 

28 

48 

14 

25 

12 

20 

43   31   44   39 


29   16   20 


20   23   27 


36   36 
13   20 


39   45 
23   24 


43   43 
25   26 


34   38 
17   25 


42   44 
16   20 


30   32 
10   10 


35   39 

15   17 


33   38 
12   24 


31   41 
15   27 


39   32 
23   14 


20   37   37 


38   30 
19   11 


37   43 
14   24 


41   46 
22   25 


37   38 
13   24 


36   40 
18   26 


30   36 
6   19 


36   41 
19   29 


61   59   36 
30   34   20 


46   61   34 
20   32   19 


4«   62   35 
27   33   16 


60   60   29 
25   29   17 


34   30 
18   12 


35   36   27 


36 
22 

22 
3 

39 
It 

16 
-  2 

35 
20 

24 

4 

32 
13 

31 
3 

30 
14 

25 
2 

34   21 
18    2 


31   34   29 


30 
6-9 


16 


36   36 

10    6 

40   32 


34   33   26 
16   26   15 


27   33   26 


34   22 
12-2 


35   34 
20   11 


32   32   28 


43   30   39   32   37   30 
15   15   21   10   16    6 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  ENGLAND 
NOVEHBER  1958 


Day  of  month 

Stabon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

ROCHESTER,  HASS . 
MASSABESIC  LAKE,  M.  H. 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

50 

.02 
28 

.10 
22 

.05 
11 

.02 
61 

.07 
17 

.00 
41 

.05 
2 

.09 
11 

.03 

1 

.02 
25 

.01 
18 

.06 
27 

.11 
23 

.05 
35 

11 

.07 
28 

7 

.02 

7 

.04 
4 

.00 
27 

.05 
54 

.09 
35 

.07 
32 

.08 
50 

15 

.02 
12 

• 
1 

.06 
26 

.03 
4 

.04 
26 

.07 
16 

.07 
82 

.05 
11 

.01 
32 

.00 
21 

.01 
28 

.04 
23 

.06 

45 

.04 
51 

.06 
50 

.10 
49 

.06 
57 

.06 
34 

.07 
55 

.04 
11 

42 
7 

70 
28 

5 

. 

_ 
33 

87 

71 

B1133 
655 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 

TlK 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

STORKS,  CONN. 

MEASURED  UNDER  SOD 

1-2  INCHES 

MAX 
MIN 

31 
46 

47 
43 

46 

51 
42 

52 
44 

54 
48 

SO 
46 

SO 
43 

SO 
46 

49 
47 

49 
46 

50 
46 

49 
44 

53 
47 

55 

51 

32 
49 

52 
48 

36 
32 

56 
51 

51 
47 

30 
46 

46 
41 

42 
38 

49 
40 

46 
40 

47 
40 

45 
39 

30 
38 

50 
40 

40 
35 

49.6 
44.2 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

52 
48 

48 
45 

47 
46 

51 
44 

52 
46 

54 
50 

52 
48 

50 
46 

1? 

50 
48 

50 
48 

50 
46 

50 
46 

53 
49 

55 
52 

54 
51 

52 
50 

56 
52 

56 
34 

54 
49 

50 
48 

48 
44 

44 
41 

49 
42 

49 
42 

48 
42 

48 
42 

42 
40 

48 
42 

42 
38 

49.1 
46.2 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
48 

48 
47 

48 
47 

48 
46 

48 

46 

50 
48 

30 
48 

48 
47 

48 
47 

48 
47 

48 
47 

48 
46 

46 
46 

49 
46 

50 
49 

30 
50 

50 
49 

31 
50 

52 
51 

52 
30 

50 
48 

48 
46 

46 
44 

46 
43 

46 
43 

44 
42 

44 

42 

42 

41 

44 
42 

42 
40 

47.8 
46.2 

KINGSTON,  R.  I. 

MEASURED  UNDER  SOD 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

4^ 

43 
40 

42 
41 

46 
39 

48 
42 

49 
44 

48 
44 

46 
40 

47 
43 

45 
43 

45 
42 

46 
41 

46 
40 

49 
44 

50 
46 

48 
45 

48 
45 

51 
48 

52 
46 

48 
43 

45 
41 

42 
38 

40 
36 

46 

40 

43 
38 

46 
38 

44 
38 

43 
37 

46 
39 

43 
35 

46.2 
41.3 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

48 
44 

43 
41 

42 
41 

45 
39 

47 
42 

48 
44 

47 
44 

45 
40 

46 
43 

44 
43 

43 
42 

45 
41 

45 
40 

48 
44 

49 
46 

48 
45 

48 
45 

30 
48 

51 

47 

47 
44 

45 
41 

41 
38 

41 
36 

45 
40 

43 
39 

45 
39 

43 
39 

44 

38 

46 
40 

44 
36 

43.6 
41.6 

8  INCHES 

5  PM 

50 

49 

48 

48 

49 

50 

50 

47 

49 

48 

48 

48 

48 

49 

51 

50 

50 

31 

32 

50 

49 

47 

45 

48 

46 

43 

46 

42 

44 

40 

47.9 

12  INCHES 

5  PM 

51 

SO 

49 

49 

49 

30 

30 

48 

49 

49 

48 

48 

48 

49 

50 

51 

50 

30 

32 

50 

49 

48 

46 

48 

46 

45 

46 

44 

43 

43 

48.3 

BURLINGTON  U  OF  VT.  ,  VT. 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 
MIN 

43 
40 

42 
36 

43 
39 

43 
36 

44 
40 

46 
43 

44 
41 

44 

39 

44 
40 

41 
40 

42 
39 

43 
39 

43 
37 

44 
39 

49 
45 

47 
43 

44 
42 

48 
44 

49 
45 

46 
42 

44 
41 

41 
37 

37 
35 

37 
37 

37 

33 

38 
35 

36 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

41.9 
38.6 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

44 
41 

42 
38 

43 

40 

43 
37 

44 
40 

46 
43 

44 

42 

43 
40 

44 
41 

42 
41 

42 
40 

43 
40 

42 
38 

44 
40 

49 
45 

47 
43 

44 
42 

48 
44 

49 
45 

43 
43 

44 
42 

42 
38 

37 
36 

37 
37 

37 
36 

38 
36 

37 
34 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

42.0 
39.4 

to  INCHES 

MAX 
MIN 

45 
44 

44 
42 

43 
43 

43 
42 

43 
42 

45 
43 

44 
44 

44 
43 

44 
43 

43 
43 

43 
42 

43 
42 

43 
41 

43 
42 

46 
43 

46 
44 

44 
44 

46 
44 

47 
46 

46 
45 

45 
43 

44 

42 

42 

40 

40 
40 

40 
39 

39 
38 

39 
38 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

42.8 
41.7 

STORRS.  COHN.   -  Soil  Type:   Woodbrldge  loam 
KINGSTON,  R.  I 


Ground  Cover:   Grass  Sod.   Instrumentation  3  Level  Bristol  Temp  Recorder. 


Soil  Type:   Brldgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  Blue  Grass,  clipped  to  2  inches. 
Instrumentation  -  2  and  4  inch  depths  -  Thermocouple  with  Bendix-Friez  Recorder.   8  and  12  Inch  depths  -  Sta 
Soil  Thermometers. 

BURLINGTON  UNIV  OF  VT. ,  VT.  -  Soil  Type:   Helrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  Blue  Grass. 

Instriuuentation  -  Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1958 


Day  of  month 


2   3   4   S   6   7   8   9   10   11   12   13  14   IS   16   17  18   19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

COLLINSVILLE  1  S 

DANBURY 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MOHAWK  RANGER  STATION 
MOUNT  CARMEL 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

WESTBROOK 

WOODBURY  3  W 

MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BRASSUA  DAM 

BRIDGTON  1  NNW 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

EAST PORT 

ELLSWORTH 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

LONG  FALLS  DAM 

UACHIAS 

MADISON 

MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

RIP0GEN1IS  DAM 


RUMFORD  1  3 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 
2 


2.0 
2 


.3 
T 

2.0 


4.0 
T 


3.3 
2 
.4 


4. 
I 
1.0 

1.4 

2.0 

8.5 
9 

6.5 


10 
1.8 


1.0 

1 


6.0 
1 


See  releience  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NE»    ENGLAND 
NOVEMBER   1958 


Day  of  month 


SQUA    PAS   DAK 

MASSACHUSETTS 
ADAMS 


BLUE   HILL 

BOSTON  IB  AIRPORT 

BROCKTON 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

EAST  lAREHAM 

FALL   RIVER 

HAVERHILL 

HOLVOKE 

LAKE   COCHITUATE 

UILFORD 

NANTUCKET  KB  AIRPORT 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PROVINCETOWN  1  Nil 

ROCKPORT  1  ESE 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 

STOCKBRIDGE 

WALPOLE 

WEST  CUMMINGTON 

WEST  MEDWAY 

WINCHEKDON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  cm> 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


T 
T 

1.3 


1.0 

1 


1 

5.0 


1.0 
3 


4.0 
2 


2.0 
2 


2.0 
3 


2 
2.8 


.5 
5.5 


2.0 
2 


3.3 
3 


2 
1.4 


See  reierenoe  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
NO\fEMBER   1958 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

1 

.6 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

1.5 

1 

.3 
1 

LAKE  PORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
T 

.2 
T 

.1 
T 

T 
T 

1.8 

1 

.3 
2 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

1.5 
2 

1.5 
5 

UILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.0 

1 

.5 
2 

2.0 
4 

6.0 
10 

10 

UILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.3 

1 

T 

T 

T 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
11 

T 
11 

.3 
11 

10 

8 

6 

3.5 
10 

.1 

10 

4.3 
14 

3.2 
15 

1.8 
15 

.5 
15 

15 

.4 
11 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

4.0 
3 

1.6 
4 

.5 
4 

.8 
3 

.2 
3 

1.5 
3 

1.0 
5 

3.0 
6 

3.0 
9 

.5 
10 

NASHUA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

. 

_ 

_ 

_ 

„ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.8 

_ 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

.5 
T 

T 

2.5 

1 

T 
1 

T 

1 

T 

T 

2.0 
2 

T 
2 

1.0 
3 

.5 

1 

T 

1 

3.0 
3 

T 
2 

5.0 
7 

4.0 
9 

1.0 
8 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

2.0 
2 

1 

T 

2.5 
2 

.5 
2 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

1 

T 

T 

T 

T 

.1 
T 

4.0 
2 

.5 
2 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

T 

T 

T 

T 

5.0 
3 

3.0 
6 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

1 

T 

1.0 

1 

T 
T 

.7 

1 

.1 

T 

1.5 

1 

1 

2.0 
2 

4.0 
3 

T 
3 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

VERMONT 

BENNINGTON  2  N^ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

.5 
1 

1.0 

1 

T 

1 

BLOOHFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.3 

T 

T 

.5 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

7 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.9 

1 

T 
1 

T 

9.2 

1.1 
10 
.9 

9 
.8 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 

1 

.7 

1 

.3 
1 

4.3 

5 

.8 
4 

.3 

4 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
1 

.2 
1 

1 

1 

7.0 
S 

T 
8 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.0 
2 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

6.0 
5 

5 

UONTPELIER  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

T 
2 

T 

T 

8.0 

1.0 
10 

1.0 
13 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.3 
T 

T 
T 

.6 

1 

.8 

1 

1 

.2 
T 

.4 

1 

10. 0 
2 

.4 
10 

T 
10 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

2 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

3.0 
2 

T 

1.2 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

2.0 
1 

.5 
2 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 

8 

T 
8 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

1 

T 

2.5 
3 

1.5 
4 

4 

ST  ALBANS  BAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

: 

: 

- 

: 

: 

: 

SAINT  JCSNSBURT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.8 

1 

.9 

1 

7.5 
8 

.7 
8 

VERMON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

2.0 

2.0 
2 

2 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
NOVEHBER  1958 


70* 


1 1.  ».  ».l      I  I     „ 

I      at  UteM  Bay       " 


J     . 


\>^i 


r^i 


:abur|   !U»«r*olr 


5RTHEASTERN 


^ 


•      /\'        !  ( 

^  Mortb  Ouvlll*    \ 


V 


NEW     ENGLAND. 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE   MILES 
0  10         20         30        40 


T5TB  aSlDIAJI   TIO   ZOKt 


STATION   LEGEND 

Precipitation  only 
Precipitation,   storage 
Precipitation   and   Temperature 
-(J>--^<^     Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 


O    Nan- recording; 
»    Both  types. 

Double  circle  combinations   indicate   the  availability  of 
imore  detailed  meteorological  data 


42° 


73' 


c«cqMi-»»-*»>Tin»,  ■■  c. 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


KEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1958 


73» 


70° 


41' 


45°  73« 


l-A»b«*lH«.  ».  C. 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1958 


Isollnaa  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  ayallable  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1958 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


♦*l 

1  OBSEBVATION  1 

*             O   g 

U 

g  1   TIMEAND   1 
P      TABLES    1 

P 

STAnON 

a      COUNTY     S      E 

1 

< 

OBSERVER 

_. 

^             1 

3 

1 

1 

1 

i 

ll 

CONNECT ICUT 

'^ 

iMSOiIA 

0120  iNEW  HAVEN 

T 

41  20 

73  09 

20 

•A 

ANSONIA  WATER  CO 

tMLCRSVlLLC 

OJJT  LITCHFIELD 

9 

41  90 

79  02 

710 

U 

MATER  BUR  HARTFORO 

•JU.TIC 

02«1  NEW  LONDON 

41  97 

72  06 

160 

MID 

BALTIC  MILLS  CO 

•MIHAHSTCO 

02««  LlTCHFIELO    ,  i 

41  96 

72  97 

420 

•A 

WATER  BUR  HARTFORO 

MACON  FAULi 

0375  NEW  HAVEN      i 

41  27 

73  0> 

180 

INACTIVE   1/50        1 

•LOOMFICCO 

0k34  HARTFORD       :  5 

41  90 

72  4* 

1*9 

c 

ENG  OEPT  rtARTFORO 

•■10««>RT  Irt  *P 

0BO6  FAIRFIELD       4 

41  10 

79  08 

7 

HID 

HID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOORLTN 

0«ia  WINOHAM          IT  ;  4t  47 

71  97 

275 

** 

OONALO  J.  FIELDS 

■ULL&  BRIDCe  DAN 

0941  LITCHFIELD      7 |  41  S» 

71  29 

260 

HID 

T* 

CONN  LIGHT  •  POWER 

•URL  1 NOT on 

0973  HARTFORD        »  ]  41  »• 

72  98 

4*0 

•A 

WATER  BUR  HARTFORD      ' 

CANOLEWOCO  LAKE 

1093  FAIRFIELD       7   41  29 

79  28 

900  1 

C     CONN  LIGHT  .  POWER 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

I***  NIDOLCSEI      5   41  2B 

72  31 

170 

6A 

,ST  PARK  •  FOREST  COM    | 

COcCMeSTER 

1499  NEW  LONDON      *   41  34 

72  17 

400,  6P 

*P 

JRAVNOND  J.  RUS2ALA       1 

COLLINSVILLE  1  S 

H36  HARTFORO        »   41  4B 

72  96 

300 

H   COLLINS  CONPANY 

COVERT Rt 

16B9  TOtLANO        H   41  48 

72  21 

480  |12N 

12M 

12H 

UNIVERSITY  OF  CONN 

CRCAN  H1I.L 

1715  LITCHFIELD      7   *1  »2 

73  20 

1300 

9I> 

»P 

CREAM  HILL  FARM 

OAN*U«» 

1762  FAIRFIELD       J   41  25 

73  28 

910 

** 

TA 

H  .JOSEPH  P.  SIMK.O.  JR. 

OAmSOM  lake 

179B  NEW  HAVEN        4   41  22 

72  99 

160 

■A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

0CR8T 

1*44  FAIRFIELD       7   41  19 

73  09 

70 

*A 

BIRMINGHAM  WATER  CO 

UST  HAVE"! 

2149 Inew  haven       4   41  17 

72  92 

30 

8A 

iNEw  HAVEN  WATER  CO 

CASTON  LAKE  RESERVOIR 

22BB  FAIRFIELD       4   41  14 

73  19 

260 

9P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC    I 

FALLS  VILLAGE 

265B  LlTCHFIELO      7   41  »7 

79  22 

960 

*P 

8A 

1      CONN  POwER  COMPANY       1 

MO  TON 

3207  NEW  LONDON     17   41  21 

72  03 

19 

HIO 

HIO 

H   OROION  PUBLIC  UHL 

HARirORO 

3444  HARTFORD        »   41  *« 

72  62 

140 

1 

C    ENG  OEPT  HARTFORD 

MUtTFORD  8RAINARD  FlD 

3451  HARTFORD         5   41  44 

72  19 

19 

HID 

HID 

C  M   SHG  TREATMENT  PLANT 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

3456  HARTFORD       5   4|  9* 

72  61 

169 

HID 

HIO 

C  HJ  U.S.  WEATHER  BUREAU 

NENLOCIU  RESERVOIR 

3983  FAIRFIELD       4 >  41  14 

71  16 

260 

7P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

JCMETT  CITY 

JB57  NEW  LONDON     IT'  4l  » 

71  96 

400 

C     JEWETI  CITY  WTR  CO 

LAKE  KONOHOC 

3989  NEW  LONDON      4 t  41  24 

72  11 

160 

•A 

NEW  LONDON  WTR  WKS 

LAuNEl  RESERVOIR 

4096  FAIRFIELD       4 ,  41  10 

71  1! 

340 

BA 

. STAMFORD  WATER  CO        , 

NANCHESTER 

»*43  HARTFORO        9   41  *» 

72  29 

392 

*A>           HANCHESTER  wTR  OEPI 

nans^ielo  hollow  OAH 

4*00  TOLLAND          17   41  49 

72  11 

250  eA 

8A      C  h   CORPS  Of  ENGINEERS 

(CAO  POND  RESERVOIR 

4599  FAIRFIELD       4   41  12 

73  31 

480 

BA            STAMFORD  WATER  CO 

MIDDLE TOMN  *  W 

fc?b7  HIDOLESEX       5   41  33 

72  43 

369  12M 

12M     )               KORNeL  8A1LEY            j 

RlLfORD 

•790  NEW  HAVEN        4   41  |2 

73  05 

30 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

lOfWMK  DAMGCR  ST« 

4913  LlTCHFIELO      7   41  50 

71  IB 

1660 

BA 

H   ST  PARK  ♦  FOREST  CON    1 

iMOOOUS  RESERVOIR 

901B  MIDDLESEX     ,  9 

61  30 

72  26 

380 

C    (FRANK  P.  0  NEILL 

tnuni   c*mi£L 

3077  NEW  HAVEN        4 

41  25 

72  99 

200 

6P 

6P 

H  ICONN  AGR  EXP  STA        1 

iMTCHAUb  ttANGC*  $TA 

5125  WINDHAM        ,17 

41  93 

72  09 

400 

BA 

ST  PARK  •  FOREST  COM    i 

MATHAM  H*lE  ST  FOREST 

5131  TOLLAND        |7 

61  66 

72  21 

570 

BA 

ST  PARK  •  FOREST  COM    ! 

iNEW  HARTFORD 

5262  LITCHFIELD    |  4 

41  93 

72  57 

380 

BA 

WATER  BuR  HARTFORO      ! 

NEW  rMVCN  MB  AIRPORT 

5273  NEW  HAVEN       4   41  16 

72  93 

6 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MEOINGTON 

9285  HARTFORD       5   41  42 

72  44 

190 

ENG  OEPT  HARTFORD        i 

NORFOLK  2    S« 

54*9  LITCHFIELD     7   41  9B 

73  13 

1380 

8A 

BA 

EDWARD  C.  CHILOS 

■KJRTM  BRAMFORD 

9910  NEW  HAVEN        «   41  20 

72  46 

210 

BA 

NEW  HAVEN  WATER  CO 

NORTH  COIlFORD 

5641  NEW  HAVEN      1  4'  41  23 

72  43 

2B0 

BA 

;nEW  MAvEN  WATER  CO 

MORMALK  gas  PLANT 

9693  FAIRFKLD       4   41  07 

73  29 

57 

8A 

iCONN  LGT  *  PWR  CO 

NORWICH  PUB  UTIL  PlT 

9910  NEW  LONDON     17   41  32 

72  04 

20 

IDA 

lOA 

H   OEPT.  PUdLlC  UIlL        ' 

PAUCHAU&  FOREST 

6131  NEW  LONDON    ,17   41  35 

71  91 

270 

7A 

1st  park  •  FOREST  COM 

PEOPLES  BANMR  STA 

6239  LlTCHFIELO      5 '  41  96 

71  00 

439 

BA 

;      ST  PARK  *  FOREST  COM 

PROSPECT 

6597  NEW  HAVEN      1  7  1  41  -30 

72  57 

420 

BA 

InEW  HAVEN  WATER  CO 

PUINAK 

6645  WINOHAM         117 i  41  94 

71  94 

240 

8P 

7A 

C  H  lALPHONSE  eONNER 

Putnam  lake 

6655  FAIRFUlO 

4   41  09 

73  38 

300 

BA 

GREENWICH  WATER  CO 

ROCKVILLE 

6942  TOLLANO 

72  26 

510 

C    iROCKVILLE  WTR  ♦  AOuE 

ROCKT  RIVER  DAM 

6966  LITCHFIELD 

73  26 

220 

TA 

iCONN  LIGHT  *  POWER 

ROUND  PONO 

7002  FAIRFIELD 

73  32 

785 

7A 

■RIOGEFIELO  WTR  SUP 

SAL  I  SB  I** 

7109  LITCHFIELD 

73  27 

1019 

5P 

9P 

HAROLD  MYERS 

SAUGATiXK  RESERVOIR 

TI57  FAIRFIELD 

7S  21 

299 

5P 

iBRIDCEPOfiT  HYDRAULIC 

S»«PAUG  DAM 

7373  LITCHFIELD 

71  18 

661 

12H 

12H 

C    IbuR  ENG  WATEHBUBY 

SHUTTLE  •CAOOw  RESVR 

7*32  HARTFORO 

72  49 

370 

8A 

H  IWTR  COM  NEW^  BRITAIN 

STAFFORD  SPRINGS 

7946  TOLLANO 

IT 

72  IB 

969 

6P 

MRS  DOROTHY  M.  GIRARD 

STAMFORD  9  N 

7970  FAIRFIELD 

73  32 

200 

9P 

9P 

C 

STAMFORD  MUSEUM 

STEVENSON  DAM 

8065  FAIRFIELD 

ll  u 

73  10 

60 

CONN  LIGHT  *  POWER 

STORRS 

B13B  TOLLAND        IT 

72  19 

600  (mid 

HIO 

CG 

U  OF  CONN  AGR  DEPT 

TONRINGTOM 

S436  ilITCHFIElD    1  T 

41  48 

71  07 

980 

TORRINGTON  WTR  CO 

TORRINOTON  2 

0«4l  LITCHFIELD       7I  41  48 

73  OB 

601 

BA 

TORRINGTON  REGISTER 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

8400  FAIRFIELD        7l  41  17 

73  09 

320 

BRIOOEPORT  HYDRAULIC 

VATeRauRT  RADIO  MBRT 

0916  NEW  HAVEN       4   41  35 

73  02 

609 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WBRT 

■EPAttAyO  RESERVOIR 

9007  NEW  HAVEN       *l  41  16 

73  02 

180 

8A 

NEW  MAVEN  WATER  CO 

■ESTSBOOK 

906T  HIDOLESEX       4 ;  41  18 

72  26 

60 

4P 

*P 

H 

JAMES  RINIOUL 

«ST  MARTFOND 

9162  IhARTFORO      I  5  i  41  45 

72  67 

279 

aA 

WATER  BUR  HARTFORD       I 

MEST  haRTlANO 

9174  HARTFORO      1  9  1  42  00 

72  96 

1180 

BA 

WATER  BUR  HARTFORD       1 

WMIGVILLE  RESERVOIR 

9908  HARTFORO      ,  9 |  *1  4* 

72  97 

900 

BA 

WTR  COM  NEW  BRITAIN 

WHlTNEr  LAKE 

9544  InEM  haven        4  I  41  20 

72  55 

36 

BA 

NEW  MAVEN  WATER  CO       i 

WIGWAM  RESERVOIR 

9968  LITCHFIELD      7   41  40 

73  06 

629 

12N 

12H 

WATERBuRY  WATER  CO       1 

WILLIMANTIC 

9992  iwiNOHAM       17  1  41  43 

72  14 

290 

7A 

CONN  LIGHT  •  POWER 

WOLCOTT  RESERVOIR 

9799  NEW  HAVEN      4  ,  41  ST 

72  56 

770 

8A 

WTR  COW  NEW  BRITAIN 

■OOOBuRt  3  w 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 

9783  IlITCHFIElD      7   41  3* 

73  16 

»« 

BA 

" 

OSCAR  S.  JOHNSON 

0273  IXENNEBEC        9   **  19 

69  68 

390 

C 

ROBERT  A.  SMITH 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

0279  KENNEBEC        9   44  19 

69  40 

350 

NIO  MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

BANCO*  D0«  FIELD 

0395  PENOBSCOT      U   **  46 

60  49 

202 

HIDiMlO 

1  ** 

U.  S.  AIR  FORCE 

BAR  HARBOR 

0371  HANCOCK         *   4*  23 

66  12 

30 

9P   5P 

ACADIA  NAT  PARK 

«lFAST 

0480  WALDO             •.        44  24 

69  00 

20 

8P   BP 

. 

R.  C.  TALBOT 

BINGMAN  WYNAN  0AM 

0600  SOMERSET        9   *9  04 

69  94 

399 

HID 

CENTRAL  MAINE  PwR  CO 

BRASSUA  0AM 

0014  SOMERSET        9   44  *0 

69  50 

1100 

7A 

H 

KENNEBECK  WTR  PWR  CO 

BRIOGEwATCR 

0833  AROOSTOOK       4   46  26 

67  51 

630 

9P 

5P 

IDELBERT  0.  RAYMOND 

BRlOCrON  1  NNW 

00*4  CUMBERLAND     12   44  04 

600 

6P 

6P 

H  lANOREw  J.  SANBORN        | 

BRUNSWICK 

0934  .CUMBERLAND      4   43  53 

69  56 

70 

BP 

MIO 

U.  S.  NAVY 

CARIBOU  we  AIRPORT 

1175  AROOSTOOK      15   46  52 

68  01 

624 

MIO 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CLAYTON  LAKE 

1*72  AROOSTOOK      15   46  37 

1000 

c 

ABSIE  M.  PAOUET 

CONINNA 

1620  PENOBSCOT      11   44  57 

69  13 

360 

6P 

6P 

RATNOND  R*  PALMER 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

1756  OXFORD         1   49  01 

70  51 

1470 

9A 

HftS.  NELLIE  SPINNEY 

OANAPISCOTTA  MILLS 

1823  LINCOLN           4   44  08 

6»  31 

210 

•P 

BP 

MRS.  NANCY  RAWLlNGS 

EAGLE  LAKE  3  SW 

2111  AROOSTOOK       *   47  00 

68  39 

600 

INACTIVE  11/97 

EASTPORT 

2426  WASHINGTON      4  '  44  95 

66  99 

BO 

7P 

7P 

C  H 

WALTER  A.  HICKS 

EAST  SANOCRVILLE  S  SE 

2*42  PISCATAQUIS    11   45  08 

69  16 

400 

»P 

5P 

MRS.  ELMER  J.LELAND 

EAST  WINThROP 

2939  KENNEBEC        9   *4  19 

69  54 

173 

4P 

4P 

AUGUSTA  WATER  OIST 

ELLSWORTH 

2620  HANCOCK           4   44  32 

68  26 

24 

BA 

H  1  BANGOR  mydRO-ElEC  CO 

Eustis  t  NW 

2709  FRAIKLIN        9   49  17 

70  35 

1240 

C     LILLA  THERRIEN 

FARMlNOTON 

2769  iFRAWLlN        9   44  40 

390 

CHARLES  S.  PHEBLt 

FORT  FAIRFIELD 

2868|AROOSTOOK      19  1  46  48 

67  46 

490 

7A 

JANES  A,  SChOFIElO 

FORT  KENT 

2B78iAROOSTOOK     ;i9  |  47  19 

520 

C  H   PHILIP  BOUCHARD 

GARDINER 

3046 'KENNEBEC        9 

44  13 

69  47 

140 

SS 

SS 

JGARDINER  WATER  OIST     1 

GILEAO 

3110  OXFORD        '  1 

•4  26 

70  58 

700 

JP. 

■RUHFORO  FLS  PWR  CO 

GRAPN}  LAKE  STREAM 

3261  WASHINGTON     16 

49  11 

67  48 

88 

C     STATE  FISH  HATCHERY 

MEENvlLLE 

3393  PISCATAQUIS   '  9 

49  27 

6*  39 

1061 

7P 

C  H  IHUGM  E.  SAWYLR 

HIRAM  2    S 

3000  CUMBERLANO     IS 

4S  91 

70  68 

380 

NIO 

HIO 

CENTRAL  MAINE  POWER 

HOULTON  CAA  AP 

3892  AROOSTOOK      IS 

*«  07 

67  48 

459 

MIO 

MID 

H  JCIVIL  AERO.  ADM. 

HQULTON  1  NE 

3697  AROOSTOOK      !|9 

66  OB 

67  50 

410 

6P 

6P 

C    iwILLIAM  CUNNING 

JACKMAM 

4086  SONERSET       !  9 

49  37 

TO  16 

11*0 

9P 

9Pi 

{CENTRAL  MAINE  POWER      1 

JONCSBORO 

4163  WASHINGTON     1  4 

44  99 

67  19 

1B9 

7A 

7A 

.IRVING  C.  MASON 

LEwlSION 

*966  ANDROSCOGGIN    ) 

4*  06 

70  14 

1B2 

NIO 

UNION  WATER  PWR  CO 

LONG  FALLS  OAN 

4761  SONERSET        9   49  14 

70  12 

1160 

7A 

7A 

H  |C£HT  MAINE  PWR  CO 

NACMIAS 

*8T6  WASHINGTON       4   44  43 

67  26 

60 

7a| 

1 
H   WILLIAM  JORDAN 

NADISON 

4927  SONERSET        9  '  44  68 

69  54 

260 

6P 

6P 

H   MADISON  MILLS 

NIOOLE  DAM 

9261  OXFORD         1  1  1  4*  47 

70  99 

1900 

7Pl 

jUNION  WATER  PWR  CO 

NILLtNOCKET 

5304  PENOBSCOT      11   49  39 

68  42 

3B8 

8* 

8A 

c   {great  north,  paper 

nlLLINOCKET  CAA  AP 

5309  PENOeSCOT     'll  1  49  S9 

68  41 

405 

MIO 

HID 

M 

CIVIL  AREO.  ADM. 

NDOSEhCAO 

5460  SOMERSET       9   49  35 

69  61 

1028 

7A 

M,  LAMONTAGNE 

• 

Old  TO*  CAA  AIRPORT 

6425  PENOBSCOT      11   4*  97 

68  40 

124 

HID 

HID 

H 

CIVIL  AERO.  ADH. 

« 

ORONO 

6430  PEN06SC0T      111   46  92 

68  42 

119 

6P 

*P 

PHYS  DEPT  u  OF  ME 

ORONO  2 

6*35  PENOBSCOT     ,11 ,  4*  93 

68  41 

120 

c 

HAROLD  HAIV.IH 

PORTLAND 

6900. CUMBERLANO    >  4  1  43  40 

70  19 

ft» 

HIO 

HID 

CITY  OF  PORTLAND 

PORTLAND  MB  AIRPORT 

6909  CUMBERLANO 

4 

6)  39 

70  19 

*1 

HID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRESOUE  ISLE 

6917  AROOSTOOK 

19 

64  39 

68  00 

606 

9P 

9P 

NAINC  EXP  STATION 

STATION 


IIPOGENUS    DAM 


RUMFORD    1     S 
'jSANFORO    2    NNW 
'SKOWHEGAN 
SOUTH    ANDOVER 


I  SOU  A  PAN  Di 
SWANS  FALL 
THE    FORKS 


WATERVILLE     PUMP     ST- 
WEST    BUXTON    2    NNW 
WEST    ENFIELD 
WOODLAND 


ADAMS 

AMHERST 

ASH8URNHAM 
iAShlANO 
jATHOL     3    £ 

Ibarre   falls  dam 

[BEDFORD 

Ibeechhood 

:BElChERTOwN 


<eiR 


I    HILI 


IBLUE    HILL 
'  IBOSTON    we    AIRPORT 
60YLST0N 

SRIOGEWAIER    M.C.I 
BROCKTON 


RIVER 


CHESTERFIELD 


COLDBROOK 
jEAST    PEPPERELI 
lEAST    WAREHAH 


HAVERHILL 


HOLVOKE 

hoosac  tunnel 
hubbardston 
myannis  3  ne 


MILFORD 
(MILLBURY 
MONTAGUE    CITl 

inantucket  wb 
new  bedford 

Inewburyport 

iNEW    SALEM 

NORTHSRIOGE 

NORWOOD 


PETERSHAM  *  H 
JPITTSFIELD  we  AIRPORT 
|PL*INFIELO 

Plymouth 
j PRINCETON 
Iprovincetown  1  NW 
OUABBIN  INTAKE 
ROCHESTER 

ROCKPOPT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 
5HELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  sm 
[SOUTH  EGREMONT 
I  SPOT  PONO 
jSPRINGFIELD  ARNORy 

STERLING 

ISTERLING    3    NH 
ISTOCKBRIOGE 
TAUNTON 


,WALPOLE 
iWALPOLE 
I  WARE 
WARE 


lASHlN 


TON    2 


WEBSTER 

|WEST    BRIHFIELD 
iWEST    CUMMINGTON 
IwESTFIELO 
JWEST    LYNN 

IwEST    MEDWAY 
IwESTON 

WEST   OTIS 

WESTOVER   FIELD 
jwEST    RUTLAND 

WINCMENOON 
WORCESTER   wfi   Al*l 
[WORCESTER 


630 


COUNTY 


YORK 

SOMERSET 

OXFORD 


099B    AROOSTOOI 
Ib641  'OXFORD 

6721  jSONERSET 
16936    WALDO 
,6942    OXFORD 


BERKSHIRE 
0120  jHAMP SHIRE 
0190  IwOfiCESTER 
0216  ImIOOlESEX 
0257  jwORCESTER 

0406  iwORCMESTER 
0535  jMIOOLESEX 
055i (NORFOLK 
0562  IHAMPSHIRE 
0666  ihORCESIER 

0736  iNORFOLK 
OTTO  ISUFFOLK 
0601    WORCESTER 
0840  jPLTMOUTH 
0960    PLYMOUTH 


2  3    NORFOLPC 
05    WORCESTER 
T6  iBaRNSTABLE 


1561    WORCESTER 
1502    NORFOLK 
I  1589    WORCESTER 
2369  ImIOOLESEX 
2451  iPLYMOUTM 


26*2  iBRlSTOL 
2806  iWORCESIER 
2975    MIDDLESEX 


35*9  IFRANKLIN 
3702    HAMPDEN 
3713    SERKSNlBE 
3772    WORCESTER 
3821  |6ARNSTA6Le 

3076  iesSEX 
3931  .WORCESTER 
3985  ImAMPSHIRE 
4012  IMIODLESEX 
*105    ESSEX 


4313 


<.903  j( 


IIOOLESEX 


ITUCi 


'^2*6  IBRISTOl 

15285  .ESSEX 
15306  IfRANKL 
551'.  IWORCES 

[6251  IHAMPSM 

6262  jPLYMOU 
6311    BERKSH 


l66*<>    WORCE! 


16977  'ESSEX 
IT12*  'ESSEX 
!t190  'BARNST. 
17293  (BRISTO 

|T62T  WORCES 
7692  IbERKSH 
6030  MIDDLE 
I  6046  HAMPDEl 
:61S*    WORCES 

6159  jwORCES 

JBiai  Iberksh 

16367  IBRISTOl 
|6573  iWOPCE 


■9269    ESSEX 

9316  InORFOLI 
,9360  MIDDLE 
|9371  IBERKSH 
|93e2  iHAHPOE 

9442  iWORCES 


'9770  [WORCESTER 
|9923  WORCESTER 
9926   WORCESTER 


45    93 

4*    06 

44     06 


49  20 
44  39 
44   92 


42    24 

42    39 

42    16 
42    35 


42  13 
*2  22 
42  21 
41    57 


41  40 

42  23 
*2    20 


42  14 
42  23 
42    40 


73  06 
72  32 
71    53 


34 

71 

46 

400 

71 

25 

170 

71 

24 

320 

71 

59 

1110 

71 

35 

320 

72 

12 

950 

TO 

32 

70 

'I 

04 

60 

72 

49 

1430 

72 

36 

90 

72 

58 

600 

72 

00 

1030 

70 

15 

45 

70 

5? 

30 

71 

94 

620 

72 

52 

5*0 

71 

23 

146 

71 

10 

57 

71 

18 

90 

71 

12 

200 

71 

34 

440 

50 

71 

01 
31 

100 
2B0 

71 

330 

72 

35 

130 

TO 

99 

90 

TO 

55 

20 

72 

20 

750 

71 

40 

300 

71 

13 

149 

72 

24 

1190 

TO 

49 

60 

73 

04 

1900 

72 

11 

1090 

73 

17 

1153 

72 

59 

1690 

41 

70 

4? 

25 

42 

71 

52 

1050 

30 

42 

22 

72 

17 

560 

41 

50 

07 

42 

36 

44 

42 

03 

09 

42 

25 

42 

06 

42 

06 

35 

42 

if 

" 

46 

42 

46 

42 

19 

*2  1] 

19 

42  06 

42  17 

17 

42  16 

IB 

42  22 

09 

42  03 

53 

42  10 

16 

42  29 

56 

42  06 

42 

42  28 

56 

42  00 

26 

42  23 

42  11 

09 

42  12 

33 

42  22 

59 

62  62 

05 

42  16 

52 

42  IB 

49 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


EVALINE  A.  wAAREN 

RUMFOHO  FLS  PwR  CO 
CLIFFORD  P.  COOK 

Ral  MAINE  POWER 
ALLAN  M.  FRAStR 
NATIONAL  PARK  SVC 

t  PUB  SERVICE  CO 
PUBLIC  SERVICE  CO 
GLADYS  H.  DUflGIN 
MERTON  R.  REYNOLDS 
UNION  WATER  PWR  CO 

EBEC  WATER  OIST 
RAL  MAINE  POWER 
GEORGE  THOMPSON 
ST  CROIX  PAPER  CO. 


BLUE  MILL  OeS 

WEATHER  BUREAU 
METRO  OIST  WTR  COMM 
.  COftRECTNL  INST 


EDMUND  A.  SYMONDS 
A SONIC  HOME 
.  S.  COAST  GUARD 


UR 1 GHAM 
C  WORItS 
WTR  COMK 


STATE 

DfPT 

H 

METRO 

DISI 

METRO 

DIST 

H 

ESSEX 

COMPAN 

PROPS 

LKS 

STATE 

OtPI 

H 

HAROLD  J. 

E  OEPT  I 
METRO  DIST  I 

E  DEPT  I 
DAVID  G.  001 


'  COMM 


STATE  OEPT  HEALTH 
STATE  OEPT  HEALTH 
OIR  HARVARD  FOREST 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
STATE  OEPT  HEALTH 


.  CO 


PLYMOUTH  CORI 
METRO  Olil  W 
CAPE  t  VNTRO 

BEDFORD  I 

REV.  R.  M.  Si 

U.  &•  COAST  < 


ENGLAND  PWR  CO 

CHESTER  R.SPIELVOGEL 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  OIST  WTR  COMM 

..  ARMORY 
METRO  OIST  WTR  COMM 

NUN210  LANCIANI 
IITT  n.  BANGS 
ITON  WATER  WORKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
lASS.  tLEC.  CO. 

PARKER  N.  CHICK 
FREDERICK  Y.  LlBBY 
WARE  WATER  WORKS 
STATE  OEPT  HEALTH 
MARTHA  S.  GARDNER 

MRS. CARYL  W.POBLOCKl 
INA  E.  LAMB 
FREDERIC  S.  BROWN 
STATE  OEPT  HEALTH 
PETER  LINDSTROM 

FRANCIS  D.  DONOVAN 
WESTON  COLLEGE 
STATE  OEPT  HEALTH 
U.  S.  AIR  FORCE 
METRO  OIST  WTR  COMM 

STATE  DEPT  HEAlTm 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CLIFFORD  L.  DAVIS 


STATION  INDEX 
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d 

g 

U 

o 

g 

g 

TIME  AND 

z 

fi 

p 

TABLES 

STATION 

s 

COUNTY 

< 

E 

1 

OBSEHVEH 

g 

1 

3 

1 

i 

i 

1 

ll 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

0675 

GRAFTON 

s 

**    06 

71    53 

1340 

5P 

5P 

H 

JAMES    LEONARD 

0690 

COOS 

1 

**    29 

71     10 

1110 

BA 

8A 

BROWN    PAPER    CO 

070J 

GRAFTON 

5 

**    17 

71    42 

1470 

6P 

6P 

*3    19 

C 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BOW    GARVINS    FALLS 

0113* 

MERRIMACK 

10 

*3    10 

71     31 

217 

7A 

PUBLIC    SERV    CO    N    H 

BHAOFORO 

091C 

MERRIMACK 

10 

*3    15 

71    58 

1000 

8A 

RUTH    S.    MOORE 

GRAFTON 

10 

*3    36 

71    43 

430 

C 

PUBLIC    SERV    CO    N   H 

GRAFTON 

A3   52 

71    38 

7A 

7A 

ERASTUS    DOLE 

GRAFTON 

5 

<>A    10 

71    42 

4000 

5P 

AUSTIN    MACAULAY 

CENTER    HARBOR 

1339 

BELKNAP 

10 

43   43 

71    28 

660 

SA 

LA    SALETTE    SEMINARY 

CLAREMONT 

1552 

SULLIVAN 

5 

43    23 

72    21 

420 

7A 

CENT    VT    PUBLIC    SERV 

CLEAR    BROOK 

1590 

GRAFTON 

10 

4*    0* 

71    38 

1600 

S 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CONCORD    we    AIRPORT 

1683 

MERRIMACK 

10 

43    12 

71    30 

MID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

OIXVILLE    NOTCH 

44   52 

1650 

GERTRUDE    E.    NASH 

OUSLIN 

2136 

CHESHIRE 

10 

42    5* 

72    04 

1320 

8A 

PAUL    W.    LEHMAN 

DURHAM 

21T* 

STAFFORD 

^ 

43    OS 

70    56 

73 

5P 

5P 

C    M 

UNIVERSITY    OF    N    H 

EAST    DEERING 

228* 

HILLSBORO 

10 

43    0* 

71    49 

787 

6P 

6P 

H 

RODNEY    L.    GILBERT 

10 

330 

PUBLIC    SERV    CO    N    H 

ERROL 

28*2 

COOS 

**    47 

71    08 

1280 

6P 

c 

G.    E.    CAMPBELL 

FABYAN 

2896 

coos 

» 

44     16 

71    27 

1620 

7P 

7P 

J.    C.    CREPEAU 

FIRST    CONN    LAKE 

2999  icOOS 

^ 

*5    06 

71     17 

1660 

7A 

7A 

H 

CONN   RIVER    POWfcR    CO 

F1T2WILLIAM    i    5W 

302*tCHESMlfiE 

5 

42    45 

72    11 

1200 

FRANKLIN    1    Nm 

71    40 

390 

6P 

5P 

F.     J.     SOUTHMAYD 

FRANKLIN    FALLS    DAN 

3182 

MERRIMACK 

10 

43    2S 

71    39 

430 

SA 

8A 

C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

GILNANTON 

3359 

BELKNAP 

10 

43    25 

71    25 

960 

7A 

ARTHUR    G.    BROWN 

GRAFTON 

3530 

GRAFTON 

10 

43    34 

71    57 

840 

6P 

6P 

PHILLIP    K.    BROWN 

GREENVILLE 

HILLSBORO 

71    48 

GREENVILLE    MILLS 

43    42 

72    17 

603 

BP 

8P 

C    H 

DARTMOUTH    COLLEGE 

MILLSBORO    2    W 

*0&2 

HILLSBORO 

10 

43    07 

71    57 

750 

c 

PUBLIC    SERV    CO    N    H 

HUDSON 

423* 

HILLSBORO 

10 

4Z    47 

71    26 

160 

c 

PUBLIC    SERV    CO    N    H 

JEFFERSON 

*31* 

COOS 

5 

44    25 

71    28 

1400 

7A 

„ 

C.    C.    MC    INTIRE 

5 

490 

MERTON    I.    GOODRICH 

LAKEPORT 

**75 

BELKNAP 

10 

43    33 

71    28 

560 

BA 

8A 

H 

KENNETH    E.    GOULD 

LAKE PORT    2 

**eo 

BELKNAP 

*3    32 

71    28 

520 

N.H.    WATER    RESOURCES    BD 

LANCASTER 

*556 

COOS 

5 

44    29 

71     34 

910 

6P 

6P 

GARDINER    P.     SMITH 

LANOAFF 

*568 

GRAFTON 

5 

4*     U 

71    5* 

960 

c 

HERMAN    L.    TITUS 

LEBANON    CAA    AIRPORT 

*656 

GRAFTON 

5 

*^    38 

72    19 

MID 

MID 

CIVIL    AERO.    ADM. 

LINCOLN 

10 

MRS.    KATHLEEN    80YLE 

MAC    DCWELL    DAM 

10 

42    5* 

965 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MANCHESTER 

5072 

HILLSBORO 

*3    00 

71    28 

170 

MID 

MID 

PUBLIC     StRV     CO    N    H 

HARLOW 

5150 

CHESHIRE 

5 

43    07 

72    12 

1 160 

HARRIET    M.    PERKINS 

MA5SABESIC    LAKE 

HILLSBORO 

10 

250 

6P 

6P 

6P 

MANCHESTER    WTR    WKS 

MILAN    7    N 

5*00 

COOS 

44    40 

71     13 

IISO 

8P 

H 

UNION    WTR    POWER    CO 

MILFORD 

HILLSBORO 

42     49 

7P 

ANDREW    E.    ROTHOVIUS 

MONROE    5    NNE 

5500 

GRAFTON 

5 

44    19 

72    00 

680 

BA 

f.A 

NEW    ENG    ELECTRIC    SYS 

MOUNT    SUNAPEE 

5629 

MERRIMACK 

S 

43    20 

72    04 

1310 

6P 

6P 

RICHARD    D.    PARKER 

MOUNT    WASHINGTON 

5639 

COOS 

1 

44    16 

71    18 

6262 

MID 

MIO 

C    HJ 

MT.WASH.    DBS.    CORP    . 

NASHUA    3    N 

5712 

HILLSBORO 

42    48 

71    29 

125 

IIP 

NELSON 

5730 

42    69 

INACTIVE     12/53 

NEW    DURHAM 

5760  jSTRAf FORD 

10 

*3    26 

71     10 

540 

c 

PUBLIC    SERV    CO    N    H 

NEt-POHT 

5e6e'suLLlVAN 

^ 

43    22 

72    10 

700 

8A 

H.    P.     SHEPARD 

NORTH    CHICHESTER 

5982  JMERRIMACK 

10 

43    15 

71    23 

360 

7A 

KENNETH    M.     HUCKINS 

NORTHWOOD 

550 

SS 

SS 

OTTER    BROOK    DAM 

6550    CHESHIRE 

5 

42    57 

72     14 

680 

8A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

PETERBORO    2    S 

6697    HlLLSaOBO 

10 

42    51 

71     57 

1000 

6P 

6P 

G.    A.    MORISON 

PINKHAH    NOTCH 

6816 

COOS 

13 

A*    16 

71     15 

2000 

7P 

7P 

C   H 

J.    B.    DODGE 

PITTSBURG    RESERVOIR 

coos 

5 

71    23 

1360 

N    H    WATER    RESOURCES 

PLYMOUTH     1     WNM 

69*5 

GRAFTON 

10 

43    46 

71    43 

670 

8A 

BA 

WILLARD    F.    WIGGETT 

PORTSMOUTH 

6980 

ROCKINGHAM 

43    0* 

70    47 

HID 

MIO 

DEPT    PUBLIC    WORKS 

SOUTH    OANBUflY 

7967 

MERRIMACK 

10 

43    29 

71    53 

690 

BA 

EDNA   F.    POWERS 

SOUTH    LYNOEeORO 

8081 

HILLSBORO 

10 

42    53 

71    47 

646 

7P 

HARRY    W.    HOLT 

SOUTH    WEARE    1    SE 

819* 

HILLSBORO 

10 

43    03 

71    42 

590 

8A 

LEON   H.    GRANT 

SUNAPEE 

SULLIVAN 

5 

43    23 

72    05 

1040 

PUBLIC    SERV    CO    N   H 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

8539 

CHESHIRE 

5 

43    00 

540 

BA 

C    H 

H.    G.    LAWTON 

WALPOLE    2 

8B55 

CHESHIRE 

5 

43    05 

72    26 

430 

SA 

WARREN    1     SE 

8865 

GRAFTON 

10 

43    55 

71    53 

700 

c 

N    H    FISH   HATCHERY 

WATERVILLE    VALLEY 

8960 

GRAFTON 

10 

43    57 

71    30 

s 

CORPS    OF    ENGINEERS 

WEST    HENNIKER 

9291 

10 

43    10 

71    51 

480 

8A 

MRS. HELEN    A.    DOWLIN 

WEST    LEBANON 

GRAFTON 

43    38 

550 

8A 

8A 

GRANITE    SI    ELEC    CO 

WEST    RUMNET 

947* 

GRAFTON 

10 

43    48 

71    51 

610 

7A 

M 

ELVA    M.    CMIVELL 

WHITEFIELD 

9616 

COOS 

5 

44    23 

71    36 

1045 

7A 

PUBLIC    SERV    CO    N    H 

WINCHESTER 

9726 

CHESHIRE 

5 

*2    *6 

72    23 

450 

c 

CARL    D.    GRUPE 

WINDHAM 

ROCKINGHAM 

*2    47 

6P 

6P 

HERMAN    £.    BAKER 

WOLFEBORO    FALLS 

9865 

CARROLL 

*3    36 

6P 

WOODSTOCK 

99*0 

GRAFTON 

10 

*3    59 

71     41 

720 

6P 

6P 

H 

FRED    S.    BROWN 

YORK    POND 

9966 

COOS 

5 

44    30 

71    20 

1500 

8A 

U.    S.    BUR    FISHERIES 

RHODE     ISLAND 

BLOCK     ISLAND    WB    AP 

0896 

NEWPORT 

4 

41     10 

71    35 

110 

MID 

MIO 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

GREENVILLE 

3306 

PROVIDENCE 

71     34 

420 

8P 

HENRY    J.    STEERE 

KINGSTON 

*1    29 

71    32 

100 

5P 

5P 

A6R1    EXP    STA 

NEWPORT 

5215 

NEWPORT 

4 

41    29 

71     18 

6P 

6P 

H 

MISS    KAREN    HURPHT 

NEWPORT    WATER    WORKS 

5225 

NEWPORT 

» 

41    30 

71    18 

10 

c 

NEWPORT    WATER    WORKS 

PROVIDENCE    W8    AIRPORT 

6698 

PROVIDENCE 

4 

41    44 

71    26 

55 

MID 

MIO 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

WOONSOCKET 

9423IPROVI0ENCE 

* 

41    59 

71    29 

160 

8A 

C    H 

EOWIN    K.    MARRAH 

^ 

n 

1 

OBSERVATION 

^ 

g 

W 

1 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

s 

i 

OBSERVER 

1 

3 

1 

1 

ei 

1 

Is 

VERMONT 

BARRE 

0337 

WASHINGTON 

2 

«» 

14 

72 

600 

8A 

GREEN   MT   POWER   CORP 

BELLOWS    FALLS 

08 

72 

NEW   ENGLAND    POWER    CO. 

BENNINGTON    2    NW 

0563 

BENNINGTON 

610 

6P 

PAUL    W.    dOHNE 

BETHEL    2 

0661 

WINDSOR 

LINCOLN    JONES 

BLOOMFIELD 

0690 

ESSEX 

5 

46 

71 

9*0 

*P 

4P 

C    H 

GEORGE    L.    COOPER 

BURLINGTON    U    OF    VT 

1076 

CHITTENDEN 

2 

28 

73 

*00 

(^ 

UNIV   OF    VERMONT 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 

1081 

CHITTENDEN 

2 

28 

73 

331 

MIO 

MIO 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CANAAN 

1213 

P.    E.    FEARON 

CAVENDISH 

1243 

5 

72 

6P 

CENT    VT    PUBLIC    SERV 

CHELSEA 

1360 

ORANGE 

5 

59 

72 

670 

7A 

7A 

H 

CHARLES    E.DICKINSON 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

2 

41 

72 

1030 

7A 

CENT    VT    PUBLIC    SERV 

CORINTH 

1565 

ORANGE 

02 

72 

c 

GEORGE    C.    HASTINGS 

CORNWALL 

1580 

ADDISON 

2 

73 

3*0 

6P 

6P 

STUART    T.    WITHERELL 

DANVILLE 

1715 

CALEDONIA 

2* 

72 

120* 

7A 

OTIS    F.    3R1CKETT 

DORSET    1     S 

1786 

BENNINGTON 

2 

14 

73 

980 

6P 

6P 

RUFUS    S.    GILBERT 

ENOSauRG    FALLS 

2769 

FRANKLIN 

2 

52 

72 

(,22 

5P      6P 

^^ 

L-    H.    POMEflOT 

2828 

CHITTENDEN 

30 

270 

8A 

ESSEX 

71 

850 

GILMAN    PAPER    CO 

GRAFTON 

3400 

72 

1190 

HIGHGATE    FALLS 

3914 

FRANKLIN 

1 

56 

c 

OR  IN   HARRIS 

HUNTINGTON    CENTER 

4052 

CHITTENDEN 

Z 

IT 

72 

700 

SA 

HARLEY    W.    SARGENT 

LEMINGTON 

54 

71 

1025 

7P 

7P 

MANCHESTER    CENTER 

4862 

BENNINGTON 

900 

PAUL    TODTSCHINDER 

MARSHFIELD 

4985 

WASHINGTON 

2 

25 

72 

1150 

BA 

GREEN   MT    POWER    CORP 

MAYS    MILL 

5029 

WINDHAM 

5 

45 

72 

900 

BA 

MRS.    FRED    MAT.    JR. 

MC    INOOE    FALLS 

5044 

CALEDONIA 

5 

15 

72 

448 

«A 

CONN   RIVER    POWER    CO 

MIDDLESEX 

5132 

WASHINGTON 

2 

le 

72 

459 

8A 

8A 

GREEN   HT    POWER    CO 

MONTPELIER    CAA   AIRPORT 

5278 

WASHINGTON 

MID 

MID 

MORRISVILLE 

5366 

LAMOILLE 

2 

34 

72 

600 

c 

WATER    +    LIGHT    DEPI 

MOUNT    MANSFIELD 

5416 

LAMOILLE 

16 

32 

72 

3960 

5P 

5P 

WCAX    BDCSTG    CORP 

NEWFANE 

5492 

WINDHAM 

5 

00 

72 

470 

8A 

{; 

MISS    MARY    E.    BEATTIE 

55*2 

ORLEANS 

766 

MID 

MID 

C    H 

MILTON    W.    DREW 

NORTH    DANVILLE 

28 

72 

11*0 

AGR.    RESEARCH    SVC 

NORTHFIELD    NORWICH    UNIV 

5733 

WASHINGTON 

2 

06 

72 

840 

6P 

7A 

c 

EUGENE    R.    CLEVELAND 

PERU 

6335 

BENNINGTON 

5 

14 

72 

1630 

8A 

H 

PAUL    fi.    OSTERTAG 

PLYMOUTH    UNION 

64*6 

WINDSOR 

5 

32 

72 

1220 

8A 

MRS.    EMILIE    MOORE 

READING    HIIL 

6  7*6 

WINDSOR 

5 

31 

72 

1500 

5P 

T.    F.    ROWLEE 

READS80R0    1     SSE 

6761 

BENNINGTON 

5 

1122 

NEW    ENGLAND    PwR    CO 

6893 

WINDSOR 

860 

MRS.    BERNICE    ORDWAY 

RUTLAND 

6995 

RUTLAND 

2 

37 

72 

600 

6P 

6P 

H 

ST    ALBANS    BAY 

7026 

FRANKLIN 

2 

46 

73 

105 

6P 

6P 

„ 

C.    STUART    PERRY 

SAINT    JOHNSBURY 

705* 

CALEDONIA 

5 

25 

72 

4P 

C    H 

FAIRBANKS    MUSEUM 

SALISBURY 

2 

73 

370 

CENT    VT    PUBLIC    SERV 

SEARSBURG    MOUNTAIN 

71*2 

BENNINGTON 

5 

50 

72 

2360 

6A 

GEORGE    6R1GGS 

SEARSBURG    STATION 

7152 

WINDHAM 

5 

52 

72 

1660 

BA 

c 

NEW    ENGLAND    PWR    CD 

SOMERSET 

7*01 

WINDHAM 

5 

58 

72 

2080 

8A 

8A 

NEW    ENGLAND    PWR    CO 

SOUTH    LONDONDERRY 

7617 

WINDHAM 

5 

1030 

SOUTH    NEWBURY 

7646 

ORANGE 

5 

04 

72 

374 

6A 

MRS.    ISABEL    WHITNEY 

6057 

WINDSOR 

5 

47 

72 

740 

C 

RAYMOND    LA    ROCK 

TUNBRIDGE 

8483 

ORANGE 

5 

55 

72 

620 

INACTIVE    12/52 

TYSON 

6512 

WINDSOR 

5 

28 

72 

1080 

c 

EDITH    SPAULDING 

UNION    VILLAGE    DAM 

6556 

ORANGE 

CORPS    OF    ENGINEERS 

VERNON 

6600 

WINDHAM 

5 

46 

72 

226 

8A 

BA 

H 

WAITSFIELD    1    S 

WASHINGTON 

780 

WARDSeORO 

87*7 

WINDHAM 

5 

03 

72 

980 

BA 

MRS.    EDITH    PLIMPTON 

WATERBURY    1    NNE 

8615 

WASHINGTON 

2 

21 

72 

875 

UA 

UA 

RADIO    STATION    WDEV 

WEST    BURKE 

9099 

CALEDONIA 

5 

36 

71 

900 

8A 

6A 

WHITE    RIVER    JUNCTION    IN 

WINDSOR 

360 

STUART    A.    ELLIOTT 

WHIT  INGHAM    3    W 

9735 

WINDHAM 

5 

47 

72 

1*50 

8A 

W.    J.    SUTTON 

WILDER 

9764 

WINDSOR 

5 

*I 

72 

370 

8A 

SA 

NEW    ENGLAND    PWR    CO 

WOODSTOCK    3    ENE 

9984 

WINDSOR 

5 

".3 

38 

72 

26 

660 

8A 

8A 

CENT    VT    PUBLIC    SERv 

NEW    STATIONS 

BUFFUMVILLE    DAM    MASS. 

0998 

WORCESTER 

CORPS    OF    ENGINEERS 

4-COASTAL 1       5-CONNECT ICUT i 


7-H0USAT0NIC|      8-HUOSON,      9-KENNEBECr      10-MERRIKftCK 


12-PRESUMPSCOT,      13-SACO, 


REFERKMCB  MOTBS 

ikddltlODsl  lQfor*atloa  regarding  the  cllBBt«  of  H«v  KnglaBd  uy  b«  obtainod  bjr  writing  to  tb«  State  CllKstologlet  for  Northern  and  Central  Nee  Boglftnd  (Halne,  Hew  Rftapsblre,  Veraont .  and 
■UeakChuaette)  at  Weatber  Bureau  Office.  1900  Poet  Office  Building,  Boston  9,  Haasachusette.  or  to  the  State  CI laatologlat  for  Southern  Mew  Sogland  (Connecticut  and  Rhode  laland)  at  Weather 
Bureau  Airport  Station,  Vlndeor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figuraa  and  letters  following  the  station  naae.  auch  as  12  SSW,  Indicate  distance  lo  Mllea  and  direction  fros  the  poat  office. 

Delayed  data  and  corrsctloaa  will  be  carried  only  In  the  June  aad  Decesber  laauea  of  thla  bulletin. 

Hoathly  and  aeaao&sl  snowfall  aad  beating  degree  days  for  the  preceding  13  sootha  will  be  carried  In  the  June  leauc  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  slsslng  or  were  received  too  late  to  b«  Included  In  thla  issue. 

Dlvlslooa,  aa  uaed  In  "CllBStologlcal  Data"  Table  and  on  the  saps,  becaae  effective  with  data  for  January  1957. 

al  units  used  Id  tbls  bulletin  are:   Teaperature  in  *P,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  sovraent  in  silea.   Hoothly  degree  day  totals 
es  of  average  dally  teaperatures  froa  65*  F. 

is  aeasured  In  the  atasdard  Weather  Bureau  typo  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Bvsporation  and  Wind"  Table.   Hax  and  Uln  in  "Evaporatio 

adjuated  to  represent  observations  taken  at  the  presen 
5. 

or  ice  on  the  gro 
arlablllty 

'  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  : 

at  1 
la 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  aad  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  tine  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.n.. 

Bo  record  In  the  "Cllaatologtcal  Data'  Table  sad  the  "Dally  Tesperature"  Table  la  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  valuea  for  sonthly  precipitation  totals  say  be  found  In  the  annual  issue  of  thla  publication. 

-  Mo  record  In  the  "Daily  Precipitation"  Table:  "Evaporation  and  Wind"  Table:  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
ft   Mount  Washiagtoo.  Cannon  Bountain.  New  Haspshlre  and  Mount  Mansfield,  Vcrsont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extreses  for  the  State  or  Section. 

*  Aad  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

4~>   Fastest  observed  one  slnute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  autonatic  wind  instrunents. 

•  A»ouat  included  in  following  seaaureaent.  tlae  distribution  unknown, 

#  Theraoseters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground:  however,  the  reference  indicates  that  the  thersoneters  are  exposed  In  a  shelter  located 
the  roof  of  a  building. 

Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  tlae  of  observation  colusn  in  Station  Index  aeaos  sfter  rain. 

All  Data  baaed  on  obaervat tonal  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  sonth. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estiaated.  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  »ore  days  of  record  Biasing,  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Tenperature"  Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  nonth. 

R  Aaounts  fro«  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

T  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1^00  a.m..  E.S.T.  of  the  following  day. 

TAB  This  entry  In  time  of  observation  columa  in  Station  Index  means  variable. 

the  Station  Index  the  letters  C.  C.  H,  J  and  S  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Tine  and  Tables",  Indicate  the  following: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Bourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G   "Soil  Temperature"  Table. 

B   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omisaloo  of  data  in  any  Booth  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  Intervals,  are  published  In  the  July  or  August  Issues,  or  as  delayed  data  In  the  December  issue  of  this 
publication. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.   That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
■ay  be  found  In  the  latest  annual  iaaue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  IS  cents. 

I  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  monthly  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be 
>.    D.  C. 

Subscription  Price;   20  cents  per  copy,  monthly  and  anoual ;  $2.50  per  year.   (Yearly  subacriptlon  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Docuaents.   Realttaoce  and  correspondence  regarding  subacrlptlons  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents.  Government  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C. 
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NEW  ENGLAND  -  DECEMBER  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   56°  on  the  5th  at  Sandwich,  Mass.,  and  at  Block 

Island  WB  Airport,  R.  I. 

Lowest  Temperature:   -34°  on  the  23+  at  West  Burke,  Vt. 

Greatest  Total  Precipitation:   3.32  inches  at  Bar  Harbor,  Me. 
Least  Total  Precipitation:   0.64  inch  at  Fabyan,  N.  H. 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.62  inches  on  the  5th  at  Cohasset, 

Mass . 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   33.5  inches  at  Pinkham  Notch,  N.  H. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   31  inches  on  the  23rd  at 

Pinkham  Notch,  N.  H. 


SEVERE  WEATHER  -  SOUTHERN  NEW  ENGLAND 


Temperatures  averaged 
degrees  below  normal 
as  one  of  the  coldest 
in  southern  New  Engla 
Bureau  records  at  Har 
Providence  show  this 
December  since  1917  a 
record.   The  average 
at  each  of  these  citi 
two  higher  than  it  wa 
December  of  1917 . 


from  five  to  seven 
to  mark  this  December 

of  the  present  century 
nd.   Long-term  Weather 
tford.  New  Haven  and 
to  have  been  the  coldest 
nd  the  second  coldest  on 
temperature  for  the  month 
es  was  only  a  degree  or 
s  in  the  record  cold 


Through  the  28th  the  tem 
at  Hartford  as  compared 
24.0°  for  the  same  perio 
Seasonable  temperatures 
days  of  the  month,  howev 
monthly  average  of  about 
than  that  in  1917.  At  H 
monthly  minimum  temperat 
than  in  December  of  1917 
the  average  maximum  temp 
in  December  of  1958. 


perature  averaged  21.3° 
with  an  average  of 
d  in  December  of  1917. 
during  the  closing 
er,  resulted  in  a 

one  degree  warmer 
artford  the  average 
ure  was  0.9°  colder 

but  at  the  same  time 
erature  was  3.0°  warmer 


The  coldest  weather  of  the  month  occurred 
between  the  10th  and  16th  as  during  this  7-day 
period  temperatures  averaged  from  12°  below 
normal  near  the  coast  to  15°  below  normal 
inland.   Except  on  one  or  two  dates  in  imme- 
diate coastal  areas,  the  temperature  remained 
continuously  below  32°  F  from  the  7th  through 
the  16th  for  the  longest  subfreezing  period 
in  December  since  1945.   Two  additional  sharp 
cold  snaps  occurred  for  a  few  days  around  the 
22nd  and  26th.   The  average  temperature  on 
Christmas  Day  was  among  the  lowest  on  record 
for  this  holiday  as  the  11°  average  at  Hart- 
ford was  only  a  degree  warmer  than  the  record 
low  average  of  10°  on  Christmas  Day  in  1948. 
Daily  temperatures  in  December  averaged  appreci- 
ably above  normal  only  on  the  5th  and  29th. 


Frost  penetration  in  the  ground  had  reached 
an  unusual  depth  of  between  two  and  three  feet 
by  the  end  of  December,  according  to  measure- 
ments made  in  northeastern  Connecticut. 

The  cold  December  ended  a  year  which  has  been 
one  of  the  coldest  of  the  past  half  century 
in  Connecticut  and  Rhode  Island.   The  average 
annual  temperature  for  1958  at  Hartford  was 
47.4°  for  the  second  lowest  average  in  54  years 
of  record.   An  annual  average  of  47.1°  was 
recorded  in  1917,  while  in  1940  the  average 
was  also  47.4° . 

Dr.  A.  Boyd  Pack,  State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Hartford,  Connecticut 


SEVERE  WEATHER  -  CENTRAL  AND  NORTHERN  NEW  ENGLAND 


December,  1958,  averaged  the  coldest  of  record 
at  many  stations.   It  was  second  to  December, 
1917,  however,  at  most  stations  with  a  record 
extending  back  that  far.   An  exception,  at 
Worcester,  Mass.,  where  the  average  of  20.9° 
was  less  than  the  previous  record  of  21.0° 
set  in  1917,  can  be  explained  by  a  change  in 
station  location  and  instrumental  exposure. 
At  St.  Johnsbury,  Vermont,  the  average  was 
only  0.2°  short  of  the  65-year  record  coldest, 
S.S""  in  1917. 

Though  minima  fell  to  30°  below  zero  or  lower 
at  several  stations  in  the  north  and  to  less 
than  20  below  in  Massachusetts,  the  record 
low  mark  for  December  was  not  seriously  threat- 
ened in  any  of  the  four  states.   The  month  was 


especially  notable  for  t 
sistence.  Many  stations 
northern  New  Hampshire, 
Vermont  had  20  or  more  d 
and  some  had  more  than  2 
occurred  at  some  station 
Excepting  the  Cape  Cod  a 
had  a  12  day  siege  of  co 
This  siege  extended  even 
the  northern  portion.  A 
fact,  it  encompassed  the 
began  there  on  November 
until  January  3,  1959,  3 


he  cold  weather  per- 

in  Northern  Maine, 
and  northeastern 
ays  with  zero  or  lower 

5  days.   Ten  or  more 

s  even  in  Massachusetts, 
rea ,  most  of  the  section 
ntinuous  freezing. 

longer  in  part  of 
t  Caribou,  Maine,  in 

entire  month.   It 
28th  and  did  not  end 

6  days  in  a  row. 


Robert  E.  Lautzenheiser ,  State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Boston,  Massachusetts 
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GARDINER 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

25.5 
21.7 
27.3 
28.1 
25.6 

4.7 
-   .6 
2.6 
1.5 
9.7 

15.1 
10.6 
15.0 
14.8 
17.7 

-11.5 

-  9.8 

-  7.4 

45 
39 
45 
41 
43 

6 
31  + 

6 
30+ 

5 

-14 
-17 
-18 
-25 

0 

22 
11 
22 
22 
21  + 

1540 
1682 
1543 
1549 
1458 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
28 
21 
22 
23 

31 
31 
31 
31 
31 

11 
19 
14 
15 
2 

1.56 
1.66 
1.64 
1.61 
1.66 

-  2.03 

-  2.00 

-  2.15 

-  2.28 

-  2.29 

.50 
.58 
.65 
.70 
.44 

15 

6 

4 
5 
5 

14.8 
13.2 
17.3 
10.9 
11.6 

12 
16 

12 

19+ 

19+ 

22* 

\ 

MADISON 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  3  SM 

RUMFORD  1  S 

24.7 
23.4 
26.4 
22.3 
25.4 

2.3 
3.7 
8.4 
1.3 

5.6 

13.5 
13.6 
17.4 
11.8 
15.5 

-  8.3 

-  7.2 

45 
43 
43 
39 
39 

6 
6 
6 
30 
6 

-18 
-15 

-  8 
-13 

-  5 

22 
21 
21 
21 

10 

1589 
158* 
1470 
1642 
1526 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
22 
21 
26 
24 

31 
31 
31 
31 
31 

15 
12 

5 

17 

8 

1.49 
1.42 
1.23 
1.52 
D  1.25 

-  1.86 

-  1.90 

-  2.09 

.45 
.71 
.37 
.65 
.52 

15 

15 

15 

5 

5 

14.6 
12.5 
9.0 
19.7 
16.2 

8 

19 

16 

19+ 

UNITY 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WOODLAND                   AM 

23. 7M 
26.5 
28.9 
23.9 

6.7M 
5.0 
3.9 
3.6 

15. 2M 
15.8 
16.4 
13.8 

-  7.9 

43 
44 
45 
47 

6 
6 
5 
6 

-10 
-15 
-21 
-  8 

21 
22 
22 
2  3+ 

1536 
1518 
1500 
1580 

0 
0 
0 
0 

24 
21 
21 
24 

31 

31 
31 

31 

5 
10 
12 
12 

1.25 
1.86 
1.43 
1.60 

-  2.21 

.48 
.69 
.«3 

.60 

6 
11 

5 
5 

16.9 

10.8 
14.0 

7 

17 

» 

OIVtSION 

14,8 

-  8.2 

1.60 

-  1.86 

U.l 

» 
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Temperalure 


Station 


COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

JONESBORO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORO  2  NNW 

DIVISION 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 

KNI6HTVILLE  DAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

STOCKBRIDGE 

WEST  CUMMINGTON 

DIVISION 

CENTRAL 

AMHERST 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 
HAVERHILL 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 


AM 
AM 
AM 


TULLY  DAM 

AM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WALPOLE  1  S 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

WORCESTER 

DIVISION 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

//R 

BROCKTON 

COHASSET 

AM 

EAST  WAREHAM 

AM 

EDGARTOWN 

AM 

FALL  RIVER 

HYANNIS  3  NE 

MIOOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  NW 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1,  ESE 
SALEM  CG  A!R  STATION 

SANDWICH 
TAUNTON 
WEST  LYNN 

DIVISION 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 


2   e 
<  I 


28.1 
27.5 

27.0 
26.7 
26.8 

2'>.6 
28.1 
28.0 
28.9 
29.0 


26.6 
25.5 
28.7 
28.1 
28.8 

29.0 


28.9 
32.1 
30.0 
30.6 


31.8 
31.9 
30.2 
31.1 
32.0 

32.7 
32.2 
32.4 
26.1 
32.4 

27.1 
31.5 
32.9 
33.5 
34.3 

33.3 
31.4 
28.7 
33.1 


33.4 
34.8 
30. 8M 
33.7 
36.1 

33.6 

35.5 
35.1 
37.2 
36.0 

35.3 

35.7 
33.4 
33.2 
32.7 

36.8 
34.5 
32.1 


22.4 
23.5 
21.7 
20.3 
15.8 


10.8 
7.7 


10.6 

3.5 
13.6 
8.0 
9.9 
7.5 


eM 


16.7 
13.3 
11.6 
14.1 
14.9 

11.5 
12.2 
15.2 
8.1 
16,3 

4.5 
10.2 
11.6 
10.9 
11.8 

11.0 
13.1 
12.7 
11.5 


19.3 
13.5 
16. 4M 

13.7 
17.5 

18.0 
16.7 
18.3 
22.7 
21.4 

18.2 
22.3 
12.5 

18.5 
18.1 

21.4 
13.9 
16.2 


2.0 

-  1.6 
1.0 

-  4.3M 

-  7.7 


2  S 


19.5 
17.6 
17.2 
17.5 
18.7 

14.1 
20.9 
18.0 
19.4 
18.3 


ie.6 
16.5 
17.8 
18.8 
18.7 

17.8 


20.8 
22.4 
18.4 
22.6 


24.3 
22.6 
20.9 
22.6 
23.5 

22.1 
22.2 
23.8 
17.1 
24.4 

15.8 
20.9 
22.3 
22.2 
23.1 

22.2 
22.3 
20.7 
22.3 

21.7 


26.4 
24.2 
23. 6M 

23.7 
26.8 

25.8 
26.1 
26.7 
30.0 
28.7 

26.8 
29.0 
23.0 
25.9 
25.4 

29.1 
24.2 
24.2 


12.2 

11.0 

11.4 

8.  CM 

4.1 


7.6 
8.9 


5.0 
8.0 


8.6 
7.3 
8.3 
8.1 
7.8 

7.0 
7.2 
6.0 
9.2 
7.1 


6.7 
6.4 


5.2 

6.0 


1402 
1462 
1472 
1462 
1427 

1571 
1361 
1449 
1405 
1444 


1416 
1496 
1460 
1425 
1429 

1411 


1342 
1310 
1439 
1307 


1258 

1309 
1361 
1308 
1278 

1322 
1320 
1267 
1478 
1249 

1518 
1359 
1300 
1282 
1292 

1322 

1317 
1361 


-  6  22+  1316 


1190 
1257 
1067 
1271 
1178 

1210 
1200 
1180 

loeo 

1117 

1177 
1108 
1297 
1209 
1219 

1109 
1256 
1256 


1634 
1673 
1658 
1764 


P'ecipilalion 


3.32 
2.04 
2.04 
1.96 
1.74 

1.80 
1.28 
1.19 
1.78 
1.42 

1.86 


.93 

1.45 

1.32 

.90 

.95 

1.79 


1.57 
1.56 
1.32 

1.75 


1.42 
2.03 
1.88 
1.99 
1.39 

1.95 
1.20 
1.89 
1.27 
1.38 

1.43 
1.56 
1.60 
1.80 
2.41 

1.96 
1.94 
1.86 
1.43 

1.68 


1.78 

1.77 
2.76 
1.98 


1.34 
1.99 
1.94 

1.54 
1.70 
2.01 
2.08 
1.39 


2.06 
1.42 


1.09 
1.14 
1.10 
.64 
1.69 


23+    1888      0    29    31 
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2.58 
2.40 


2.15 
2.27 


1.68 
2.15 


2.05 
1.67 
1.72 
1.76 
1.84 

2.09 
1.99 
1.66 
2.69 
1.86 


1.76 
2. OS 


1.S9 
1.33 


2.23 
1.81 

1.67 


.60 
.65 

.70 
.75 
.37 

.47 
.47 
.53 
.54 
.60 


.67 
1.13 

.48 
1.05 


.55 

1.06 
.69 
.60 
.68 

.65 
.41 
1.12 
.64 
.46 

.47 

.64 

.96 

1.04 

1.30 

1.19 
.60 
.97 

1.04 


1.22 

1.02 

1.62 

.55 


.51 

.66 

.52 
.77 
.58 

1.07 
.64 


1.03 
.86 


14.0 
14.0 
14.5 


8.3 

8.2 

13.0 


8.8 
15.2 
12.0 
10.1 


11.9 
11.6 


9.4 

6.0 

11.5 


9.6 

12.8 

9.6 

9.9 

10.7 

9.2 
8.8 
10.5 
7.5 
7.5 

10.3 

12.0 

9.0 

6.2 

7.8 

8.6 
11.5 
10.2 

9.3 


4.6 

7.8 

10.0 

7.5 


3.3 

9.9 

7.0 


8.7 
7.0 


4.0 
6.6 


11.7 
12.2 
15.0 


17+ 

14+ 
23  + 

7 
4 

13  8 
15  4 
16+      4 
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Station 

Temperarure 

? 

recip 

ration 

II 

'   J 
<  S 

&   1 
Jl 

1 
1 

III 

in 

J 
I 

1 

i 

1 

s 

No  ol  Days 

J 

III 

1 
6 

J 

Sno> 

..  Sl«er 

No  ol  D.« 

Man 

Mm 

1 

Ij 

1  8 

1 
o 

1 

S 

s 

? 
9 

° 

1 

11 

II 

88 

s 

I 

1 

GRAFTON 
LANCASTER 

MONROE  *  NNE               AM 
f|MCONT  WASHINGTON        //R 
PIUKHAM  NOTCH 

26.; 
25. IM 
16.5 
8.5 
21.3 

-  .4 

-  3.0M 

-  6.9 

-  6.6 
1.0 

13.1 
11. IM 

s.e 

1.0 
11.2 

-13.7 

-  7.9 

-  8.7 

43 
♦  5 
34 
32 
36 

5 
5 

6 
29 

5 

-22 
-29 
-31 
-22 
-18 

11 

22 

23+ 

31 

21 

1605 
1665 
1631 
1985 
1666 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
21 
30 
31 
26 

31 
31 
31 
31 
31 

18 
17 
24 
22 
14 

1.73 
1.7* 
1.32 

4.55 
2.40 

-  1.12 
-1.30 

-  2.39 

.58 
.♦7 
.56 
1.36 
.7* 

6 
6 
6 
6 
6 

13.9 
20.6 
17.0 
39.1 
33.5 

12 
20 

15 
31 

17 
26+ 

17+ 
23 

12 

1 
0 

1 

2 

I 

0 
0 
0 

1 

0 

DIVISION 

9.S 

-10.0 

1.43 

-1.85 

19.* 

SOUTHERN 

="LACKWATE»  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

RAM 
AM 
R 

26.8 
26.9 
29.7 

29.6 

5.0 

-   .8 

5.8 

5.0 

15.9 
13.1 
17.8 

17.3 

-  6.2 

44 
43 
44 

44 

31  + 

6 
30 

30+ 

-12 
-19 
-12 

-17 

11 
22 
11 

11 

1513 
1603 
1459 

1472 

0 
0 
0 

0 

25 
26 
20 

20 

31 
31 
31 

31 

10 

17 

9 

9 

1.5* 
1.69 
1.40 

1.** 

-  l.*l 

.63 

.73 
.58 

.55 

6 
6 

5 

* 

15.0 
S.5 

11.1 

15.5 

11 

7 
11 

18 
16 
16+ 

1 
1 
1 

2 

0 
0 
0 

0 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

AM 

28.2 
25.1 
2*. 6 
29.9 
26.3 

5.5 

.7 
4.3 
8.0 
8.2 

16.9 
12.9 
14.5 
19.0 
17.3 

-  7.4 

-  8.2 

-  7.0 

44 
44 
38 
44 
42 

30+ 
29 
23+ 
28 

5 

-15 
-18 
-20 
-20 
-  4 

11 
11 
22 
22 
22 

1485 
1612 
1559 
1418 
1471 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
25 
23 
19 
23 

31 
31 
31 
30 
31 

9 
17 
11 
10 

4 

1.51 
1.53 
1.05 
l.*2 
1.11 

-  1.9* 

-  1.65 

-  1.61 

.*8 
.75 
.50 
.51 
.*9 

6 
6 
5 
6 
6 

12.5 
12.5 
10.5 
13.1 
12*3 

9 

7 
7 
• 

22  + 
16  + 
16 
19+ 

0 

1 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  3  N 

25.8 
27.2 
30. 8M 
24.8 
31.* 

1.2 

7.9 

7.6M 

7.9 

6.2 

13.5 
17.6 
19. 2M 
16.4 
18.8 

-10.1 
-  8.4 

39 
40 
43 
40 
44 

23 

30  + 
30 

5 
5 

-23 

-18 
-16 
-10 
-16 

22  + 

22 

22 

21 

22 

1592 
1463 
1411 
1499 
1424 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
24 
18 
21 
17 

31 
31 
31 
31 
31 

17 
5 
9 
6 

11 

.99 

l.*2 
1.5* 
1.86 
1.65 

-  2.12 

-  1.66 

.*6 
.56 

.67 
.63 

.*5 

5 
6 
* 
5 
6 

6.S 

11.* 

14.3 
13.3 

7 

12 

6 

16 

17 
19+ 

0 

1 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

NOPTHWOOD 

PETER80R0  2  S 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOLTTH 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 

AM 
AM 

29.8 
26.4 
25.5 
29.6 
26.8 

9.7 

9.7 

.0 

10.1 

2.9 

19.8 
18.1 
12.8 
19.9 
14.9 

45 
41 
41 
46 
41 

6 
28+ 
29+ 

5 
24 

-  5 

-  5 
-14 

-  2 
-20 

11 
11 
22 
18 
22 

1395 
1449 
1612 
1390 
1547 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
22 
25 
19 
23 

30 
31 
31 
31 
31 

7 
i 

17 
2 

14 

1.50 
l.*0 
1.76 
D  1.** 
1.29 

.66 
.56 
.82 
.70 
.62 

* 
* 
6 
* 
6 

13.8 
10.0 
12.6 
11.* 

11 

7 

15 
19+ 

1 
1 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

WEST  LEBANON 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

AM 

23.0 
33.7 
28.4 
25.9 

-   .8 
7.5 
9.0 
3.0 

11.1 
20.6 
18.7 
14.5 

38 
47 
47 
41 

24 
6 
S 

26 

-21 
-17 
-  6 
-15 

23 
22 
11 
21 

1667 
1369 
1428 
1558 

0 
0 
0 
0 

26 
15 
22 
21 

31 

30 
31 
31 

16 
11 

4 
14 

D  1.25 
1.81 
1.79 
l.*6 

-  1.26 

-  2.06 

.50 
.93 
.60 
.*0 

6 

* 

4 
6 

16.7 

12.8 
15.6 

6 
8 

12 

23+ 
1* 

31  + 

1 

2 

1 
9 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

16.5 

-  8.6 

l.*7 

-  1.8* 

12.6 

RHODE  ISLAND 

. 

BtOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  W8  AIRPORT 

R 
R 

36.7 
32.8 
34.8 
35.3 
33.6 

23.5 
13.9 
14.5 
21.3 
16.9 

30.1 
23.4 
24.7 
28.3 
25.3 

-  5.0 

-  7.0 

-  6.3 

56 
52 
54 
54 
54 

5 
5 
6 
6 
5 

12 

-  2 

-  8 
8 
4 

25+ 

22 

11 

25 

22+ 

1070 
1283 
1242 
1130 
1225 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
14 
14 
13 
15 

26 
31 
28 
26 
28 

0 
3 
5 
0 
0 

2.20 

l.*8 
1.86 
l.*9 

-  1.16 

-  2.27 

-  1.96 

1.31 

.91 
.87 
.66 

* 

* 
* 
* 

*.* 
*.6 
7.5 

1*+ 
15 

16+ 
12 

17+ 

6 

* 
6 

* 

1 

1 
1 
1 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

26.4 

-  6.9 

1.76 

-1.85 

9.5 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELO 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
LEMINSTON 
MIDDLESEX 

AM 

AM 

22.4 
22.5 
22.9 

21.1 

-  3.6 

-  8.1 

-  2.9 

-  5.2 

9.4 

7.2 

10.0 

8.0 

-10.7 
-13.6 

41 
38 
45 

39 

5 
6 

4 

20 

-29 
-30 
-26 

-26 

22 
23 
22 

22 

1719 
1783 
1700 

1762 

0 
0 
0 

0 

27 
27 
23 

26 

31 
31 
31 

31 

19 
26 
21 

21 

D  1.37 
l.*7 

1.16 

-  1.21 

-  .99 

.58 

.65 

.62 

6 
6 

6 

19.8 
10.1 
13.0 

15.2 

18 

1* 

6 

13 

31  + 
22  + 
27+ 

19+ 

* 
* 

2 

1 
1 

1 

0 
0 
0 

0 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 
tt^WUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 

21.4 
14. 3M 
20.1 
27.5 

22.0 

.1 

-  3.1M 

-  4.7 

.1 

-  3.3 

10.8 
5.6M 
7.7 

13.8 
9.4 

-12.0 
-  7.7 
-12.3 

37 
34 
40 
40 
37 

19+ 
29 

5 
5 
5 

-21 
-25 
-26 
-24 

-30 

22 
25 
21 
22 
22 

1677 
1817 
1777 
1578 
1722 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
30 
25 
19 
27 

31 
31 
31 
31 
31 

19 
17 
20 
16 
20 

1.26 
1.31 
1.65 
l.*2 

l.*7 

-  .8* 

-  .96 

-  1.12 

.67 
.25 
.52 
.80 
.60 

5 
6 
5 
6 
6 

13.6 
26.0 
15.8 
15.0 
16.3 

16 
*2 

15 

IS 

21  + 
31  + 
27+ 

20 

3 

6 

* 

* 

1 
0 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

AM 

23.6 
18.4 

1.0 
-12.0 

12.3 
3.2 

38 
35 

6 
6+ 

-20 

-34 

22 
23+ 

1628 

1915 

0 
0 

25 
29 

31 
31 

17 
26 

1.8* 

-  1.2* 

.37 

6 

1*.0 

6 

0 

0 

DIVISION 

9.2 

-11.2 

1.46 

-  1.14 

1*.8 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

R 

28. 7M 

23.1 

25.5 

27.8 

28.3 

8. AM 

3.0 

5.7 

5.3 

8.2 

18. 6M 

13.1 

15.6 

16.6 

18.3 

-  9.7 

-  9.1 

-  7.0 

43 
41 
41 
44 
44 

29+ 

5 

5 
19 
19 

-10 
-18 
-15 
-15 
-  9 

26+ 

22 

22 

11 

22 

1433 
1603 
1523 
1492 
1*43 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
23 
22 
21 
19 

31 
31 
30 
31 
30 

6 
13 
11 
14 

9 

.9* 
.82 

.75 
.90 
.71 

-  1.06 

-  1.63 

.46 
.*6 

.3* 
.*5 
.*0 

6 

5 

6 

* 

17 

8.0 
9.3 

*.l 
6.2 

5 
9 

* 

17+ 

* 

17+ 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ST  ALBANS  BAY 

21.0 

M 

42 

29+ 

0 

24 

1.19 

.50 

5 

3 

1 

0 

DIVISION 

16.4 

-  8.1 

.89 

-  1.66 

6.9 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

AM 

AM 
AM 
AM 

25.4 
27.5 
27.3 
22.2 
29.3 

4.1 
.2 

6.9 
.8 

3.8 

15.3 
13.9 
17.1 
11.5 
16.6 

-  8.6 

-  8.7 

40 
40 
44 
38 
44 

29 
28 

6 
29 
24 

-15 
-20 
-10 
-18 
-18 

23+ 
21  + 
22+ 
12+ 
23+ 

1533 
1583 
1476 
1651 
1494 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
22 
22 
25 
22 

31 
31 
31 
31 
31 

13 
16 
6 
15 
12 

1.44 
1.30 
1.69 
1.64 
1.41 

-  1.59 

-  1.92 

-  2.21 

-  2.90 

-  2.00 

.67 

.*e 

.6* 
.*7 
.66 

6 

6 
6 
6 
6 

10.* 
13.5 
13.7 
21.5 
10.1 

6 
13 
12 
19 

7 

19+ 
15 
23  + 
21  + 
17 

* 
* 
* 
6 

* 

1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

WILDER 
WOODSTOCK  3  ENE 

AM 
AM 

24.6 
23. 4M 

-  1.0 

-  2.6 

11.8 
10. 4M 

-12.7 

38 

40 

6 
24 

-22 
-24 

23+ 
22 

1644 

1675 

0 
0 

24 
25 

31 
31 

17 
16 

.77 
1.11 

-  1.7* 

-  2.08 

.*5 

.61 

6 
6 

6.0 
10. 0 

6 
15 

19+ 
31  + 

2 
2 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

13.8 

-  8.8 

1.3* 

-  2.16 

12.5 

See  Reference   Notes   Following   Siaiion   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  month 

n 

2  1 

3 

4 

5  1 

6 

7  1  8  I  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14 

15 

16 

17  1 

18 

19  1 

20   21 

22   23  1  24 

25   26   27 

28  1  29  1  30 

31 

CONHFCTICUT 

ANSONtA 

BAICfRSVlLLF 

BALTIC 

BARKHAMSTeO 

BRIDGEPORT  WB  AP        R 

l.t6 
1.21 

»  1.80 
1.12 
1.63 

.33 

.49 

•  47 

•  38 

•  77 

.27 
.02 
1.21 

.04 
.10 

.34 
•52 

.42 

7 

.15 
.11 
.28 

.15 
.05   .10 

0.15 

7 

.07 

•  08 

•  13 

04   .08 

.19 

7 

.14 

.01 
.01   7 

.07   .09 

BROOKLYN 

BULL^  BPIOGF  0AM 

BURLINGTON               R 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 

1.33 

.97 
1.27 
1.66 
1.01 

.67 
.42 
.48 
.26 
.29 

.34 
.05 
.05 
.55 
.39 

7 

.29 
.40 
.25 

.14 
.12 
.14 
7          .14 
.11 

.03 

.02 

•  04 

.14 
.09 

.20 
.18 

.19 

7 
•  01 

7 

.01 
.06 

.18 

7 

T 

COLLINSVILLE  1  S 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

OANBURY 

DAWSON  LAKE 

l.i3 

1.38 
1.15 
1.14 
1.60 

.40 

.02 

.49 

.55 
.15 
.62 
.04 

.12 

.16 
.39 
.30 
.53 

•  43 
.31 

7 
T 
.34 

.14 
.12 
.12 

.11 
.30 

7 

.30 
.24 
.09 
.02 
.20 

.03 

7 
.02 

7 
7     .07 
.17 

.02 

7 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

6R0T0N 

1.67 
l.ti 
1.34 

2.51 

7 
.21 

« 

.54 

.82 

1.32 

.65 

.23 

.24 

.65 

.17 

7 

.30 

7 

.58   .18 
.18 
.16 
.10 

.03   .17 

.06 

.08 
.15 
.05 
.10 
04   .24 

7 

.05 

.02 
.05 

.18 
.16 

.06 

.05   .03 

HARTFORD  BRAINARD  FLO//R 
HARTFORD  W8  AIRPORT     R 
HEMLOCKS  RESERVOIR 
LAKE  KONOMOC 
LAUREL  RESERVOIR 

l.»7 
l.>2 
1.32 
1.79 

T 

.1! 
.17 

7 

.53 

.35 

1.00 
.23 
.59 

.44 
.50 
.21 
.94 
.23 

T 
7 

.25 
.20 

.03   .07 

.12   .07 

.01 

.16 

.18 

.05 

7 
7 

01   .24 
.21 

.13 

•  03 

7 
7 

7 
T 

7 
.01 

7 
7 
.10 

.20 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MEAD  POND  RESERVOIR 
MIDOLETOWN  4  W 
MILFORO 

1.61 
1.2t 
1.64 
1.62 

l.«S 

.28 
.12 

.71 
.73 
.52 

.44 
.48 

.21 

.05 
.60 

.38 

.25 
.25 

.30 
.18 

.14 
.13 
.02        .20 
.15 
.19 

.02 

.30 
.15 
.07 
.25 

.15 

.07 
.06 

7 

.05 
.01 

.03 

.17 
.14 
.21 

7 
7 

MOHAWK  RANGER  STA 
MOUNT  CARMEL 
NATCMAUG  RANGER  STA 
NATHAN  HALE  ST  FOREST 
NEW  HARTFORD 

1.00 
1.66 
l.OS 
1.36 
1.29 

7 

^ 

7 
7 

.30 
.79 
.05 
.13 
.33 

.02 
.35 
.10 
.49 
.13 

.42 

.06 
.40 
.38 
.52 

.04        .12 
.16 
.20 

.11 
.13 

7 

7 

7          7 

.10 

•  30 

•  04 
.14 

•  18 

.25 

.07 

7 

•  02 
.02 

7 
7 
.02 

T          .18 

7 
7 
7 
.02 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 
NORFOLK  2    SW 
NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 

1.97 
1.24 
1.99 
1.64 
1.76 

.01 

T 

.13 

.02 

1.10 
.39 
.47 
.31 
.75 

.13 
.05 
.58 
.55 

.37 

7 

.40 

.20 

.26 

.15 

.08   .12 

.01   7     .13 

.01        .25 

.01        .10 

.16 

7     .01 
.01   7     7 

.05 
.05 

7 

04   .18 
.11 
.18 
.15 
.07 

.05 
.02 

.02 

' 

7 
7 

.01 

.01   I 
.04 
.02 
.07 

7 

7 

.13   .04 

.19 
.19 
.19 

.03 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PACHAUG  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 
PROSPECT 
PUTNAM 

1.71 
1.61 
1.14 
1.1« 
1.71 

7 

.36 
.20 
.35 
.18 
•  15 

.64 
.56 
.07 
.15 
.65 

.30 
.25 
.48 
.47 
.47 

.15 

.17 
.15 
.20 
.16 

.02 
.06 

T 

.20 
.24 
.09 
.18 

.02 

7 
.14 

7 
.01 

.03 
.08 

.10 

.01 

7 

.03 

.01 

PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  0AM 
ROUND  POND 
SALISBURY 
SAUGATUCK  RESERVOIR 

1.59 
1.03 

.66 
1.55 

T 

7 

.67 
.28 
.49 
.34 
.98 

.21 

.08 
.18 
.14 
.24 

.18 
.43 
.34 

.23 

.11 

.08 

.16 

7 

7 

.09 

.07 

7 

.09 

.06 

7 

7 

.21 
.06 
.20 
.01 
.11 

SHEPAU6  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  S  N 
STEVENSON  0AM 

1.07 
1.49 
1.14 
1.64 
1.50 

7 

•  40 

•  50 

•  64 

•  98 
.50 

.03 
.18 
.15 
.19 
.28 

.39 
-46 

.10 

7 

.40 

.14 
.14 
.03 
.20 
.15 

7 

7 

.11 
.18 

•  20 

•  05 

•  02 

7 

7 
.02 

T 

.09 

.22 
.19 

7 

STORRS 

TORRINGTON 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

1.33 
1.22 
1.29 
1.66 
1.01 

.12 

.43 

•  47 

•  19 

•  98 

•  40 

.40 

• 

.28 

.20 

7 

.67 

.70 

.08 

7     .06   .12 
.08 
.12 
.19 
.13 

7 

7 
7 

•  20 

•  OS 

•  04 
.15 

7 

7 

.02 

7 

7     7 

.19 

.07 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOr 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 

1.76 
l.«l 
.89 
1.37 
1.18 

T 

•  50 
1.20 
.39 

.51 

.32 

.14 
.05 

•  42 

•  04 

.28 

7 

.15 

.53 

.32 

.25 
.15 
.13 
.13 
7          .15 

.03 
•     .14 

.20 
.07 
•  IT 
• 
.15 

.15 

7 
7 

.01 
.06 

.20 
.16 

.01 

WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 

1.55 

.87 
1.40 
1.51 

.83 

.45 

.47 
.16 
.47 
.25 

•  50 

•  05 
.56 
.11 
.02 

.20 
.32 
.47 
.27 

.18 
.08 
.15 

.03        .15 
7          .12 

•  02 

.25 

.05 
.13 
.16 

.07 

.01 

.02 

.08 

.19 
.02 

.08 
.10 

.01 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT- 

BANGOft  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

1.56 
1.91 
3. 32 
2.04 
.97 

7 

.01 

.27 

.01 

.01 

7 

.45 

.10 

.01 
.01 

.28 
.20 
.13 

.22 

.46 

.39 
.43 

.19 

.01 
.57 
.60 
.04 

.01 

7 

.06 

.04 

7 
•  01 

.75 
.90 
.60 
.30 
.23 

7 

.04 
.40 
.65 

.11 
.15 

.10 
.02 

.24 

7 
.12 

7 

.02 
.60 
.03 

7     7 
7     7 

7 
.02 

7  • 
.01 

7 

7 

7     t 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

BRIDGTON  1  NNH 

BRUNSWICK 

CARIBOU  NB  AIRPORT    //R 

1.34 

1.63 

2.04 
.93 

7 

T 
.03 

.02 
.02 

7 

7 
7 

.09 

.39 
.53 

.06 

.40 

.03 
.61 
.06 

.40 
.64 

.46 

7 

T 
7     .11 

7     T 

7 

7 

7 
7 

7 

.40 
.70 
.09 

.36 

7 
.03 

7 

.17 
.09 
.01 

.02 

7 

7 
.07 

.02 
.02   7 

.03   7 

7     7 

.01   .05   7 

7          7 

7 

.02   7     7 

7 

COfilNNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

0AMARI5C0TTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  ?  SE 

1.78 
1.36 
1.96 
1.74 
2.36 

T 

.04 

.10 
.01 

7 

.24 
.07 
.35 

.37 
.30 

.31 
.24 

.18 
.12 

.39 
.33 

.67 
.JT 
.60 

T 
T 

7 

7 

7 
7 

.74 
.10 
.75 
.14 
.50 

7 
.20 

•  16 

•  08 

•  55 

.03 

.03 

T 
7 

.04 
.09 

.08 
.05 

.03 

7 
.15 

.11 

.35   7 

.10 

.09   .05 

7 

.03 

.04 

7 

.04 

7 

EAST  HINTHROP 
ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 

1.56 
2.02 
1.66 
1.17 
1.25 

T 

7. 
.03 

7 

.33 
.06 
.20 

.09 
.12 
.35 

.20 
.27 

.44 
.50 
.58 

.41 
.50 

.01 
.08 

7     7 

7 
7 

.50 

7 

.07 
.77 
.45 
•  09 
.27 

.09 
•  11 

.03 
.11 
.10 

.01 

.39 

.18 
.13 

.04 

.08   .02 
.04 

7 
.03 

GARDINER 
GILEAO 
GREENVILLE 
HIRAM  2    S 
MOULTON  CAA  AP 

1.64 
1.24 
1.91 
1.61 

.84 

T 

T 

.01 
•  02 

T 
T 
.06 

.04 

T 

.65 
.36 
.25 

.40 
.03 

.15 

.24 

.70 
.09 

.45 

.63 

.71 

.13 

.02 
.02 

7 
7 

.17 
.20 
.54 
.31 
.18 

•  08 

•  04 

•  05 

.05 
.05 
.03 
.15 

.03 

.07 

7 

.03 
.13 

7 
7 

7     .04 

7 

7     .06 

7 

.01 

.06   7     7 

MOULTON  1  NE 

JACKMAN 

JONESB0«0 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

.96 
1.80 
1.66 
1.51 

RECORD  MISSING 

.08 

T          T 

.12 

.20 
.40 

.07 

.22 

.44 
•  45 

.17 
.47 
.24 
.60 

7 
.01 

7 

.42 

•  25 
.58 

.50 

.02 
.19 

.14 

7 

.08 

.34 

.07 

.09 
.04 
7 

.02 

.19 

.09 

PUCHIAS 

MADISON 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  CAA  AP 

1.86 
1.49 
1.42 
.92 
1.13 

T 
T 

.01 

•  11 

.02 
.01 

7 

7 
.01 

.01 

.27 

« 

.04 

.17 

•  22 
.25 
.26 
.14 
.32 

.55 

.43 

.46 
.50 

•  li 

T 
.02 

7 

7 
7 

7 

7 

7 

01   .01 
.45 

.20 

.26 

.34 

7 

.21 
.02 

7 
.09 

.08 

7 

.01 

.21 
.05 

.04 

7 
.20 

.14 

.33 

.14 

7 

.06 
.02 
.18 

•  01   7 
•  01   7 

7 

7 
7 

7 
.01 

.09   T 

.01 

.01 

MOOSEHFAO 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

OROMO 

PORTLAND 

1.29 
1.42 
1.2) 
1.28 

7 
.11 

T 
T 

.01 

7 

7 

.02 

.01 

.10 
.15 
.18 
.37 

.29 
.18 
.07 
.4? 

.30 

7 

.25 

7 

7 

7     .09 

7 
7 
7 
7 

7 

.71 
.37 
.24 

.40 
.05 

.11 

7 

7 

•  07 
7 
.10 

.02 

.12 

7 

.03 

.02 
.25 

7 

•  04   7 
7     7 

.01 

7 
T 

T 

See  Heference  notes  Followlnc  Station   loa<. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

"o 

I 

Day  of  month 

1 

2 

3 

« 

H 

6 

7  I  8 

9 

10  1 

U  1  12 

13  1 

14  I  15 

16 

17  I  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

=  *lahd  wb  airikjut — mr 
^-:sooe  ISLE 

•U*iPO«0  1  sw 

.71 
t.2« 
U7I 
1.S2 

— T — 

.01 

T 

T 

.01 
.09 
.04 

-T5I 

7 
7 
.09 

.40 

.02 

7 

.26 

.4* 

.»9 
.09 
.94 
.09 
.69 

.21 
.28 

•  44 

7 

7 

.09 

.09 

7 

7 
7 

.01 

•  17 
.09 

.54 

.27 

7 
.12 

•  49 

•  09 

•  09 

•  09 
.09 
•11   ^09 

•  07 

7    t 
.02   .01 

•  OS 

•  20 

7 

7     7 

.04 
.03 
•  09 

7     7 

7 
7 

.09 

7 

7 

SOUTH  ANOOVCft 
SOUA  »A<«  DAM 
T-F  ro«KS 

1  1.29 
l.*2 
1.42 
1.29 

7 

.01 

.41 
.42 
.*> 

7 
.12 

.92 

.10 

.22 

.42 

.09 
.60 
.81 
.28 

.41 

7 
.04 

.21 
.18 
.20 
.28 

■  18 
•  94 

•  09 
.08 
.08 

.01   7 

.11 

7     .18 
•  04 

7    0^01 

7 

7          7 
7     .11 

UNITY 
UPDFR  OAM 

■ATEBVILLE  eu«»  STA 
WEST  9UXT0«  2  NNW 
«FST  CMFIEUO 

1.29 

i.es 
i.at 

l.»3 
1.19 

T 

7 
.09 

.02 

.19 
.0* 
.29 

.37 
.06 

.12 
.08 

.18 
.69 
.18 

.48 

.19 
.94 

.24 

7 
.02 

7 

7 

.94 

.22 
.69 

.90 

•  03 

•  25 

•  40 

.08 

.12 

.19   .06 

.09 

.04 

.05 
.10 

.18 

.26 

7 

HOOOLAND 

1.60 

.09 

7 

.60 

.91 

.16 

.31 

7 

.03 

7 

• 

MASSACHUSETTS 

AOAMS 
AlWCttST 

ASHeUffffHAM 
ASMLANO 
AT»Ot  1  E 

.99 
l.»7 
1>S9 
2.1* 
l.» 

•  01 
.09 

T 

7 
7 
7 
7 
.02 

.06 

7 

.12 
.28 
.59 

.79 
.»0 

7 

.67 

.19 

.94 

.10 

.42 

.90 

.97 
.40 

7 
I 

.12 
.14 
.11 
.15 
.19 

7 
.02 

7 

7 

7 
7 

•  11 

•  35 

.06 
.02 

•  03 

•  14 
.29 

•  26 

.12 
.09 

.01   .01 
.02   7 

.04 

7 
7 

7 

.02 

•  01 

7 

7    . 

.18  . 

.04  . 
•  03  . 

9EECMWO00 

BELCME^TOWM 

ei«tCM  MILL  0A» 

BLUE  MILL             // 

l.M 
2.27 

i.to 

1.92 

1.79 

T 

.02 

7 
7 

7 

1.19 
.92 
•  *2 

.*8 
1.05 

.10 
1.09 
.19 
.17 
.22 

.92 

.96 
.20 

.01 

7 

.12 
.20 
.14 
.13 
.14 

7 

7 
.10 

.08 

7 

.21 

7 

.18 

.29 

.23 

•  17 

•  08 

7 

7 
.09 
.09 

7 

.07 

7 
.02 

7 

7 

7 

•  06  . 

•  02  . 
.04  . 

7 

BOSTON  WB  AIRPORT     //A 

BOTLSTCW 

BROCKTON 

CHAtLES  RIVER  VILLAGE 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

l.7« 

i.«a 

1.77 
1.71 

7 
7 

7 

7 

.08 

1.22 
1.04 
1.02 
.69 
.78 

.19 
.49 
.09 
.35 
.32 

7 

.13 

.26 

.01 

.10 
.14 
.15 
.13 

7 

7     ,01 

.11 

7 

7 

.17 
.32 
.13 

.02 

7 
•  25 

7 

.03 
.02 
.01 

7     7 

.07 

7 

7 
T 

7 

•  09 

7 

7 

.02  . 
7    . 
7    . 

CHATHAM  LTSTA 
CMESTERriELO 
CHESTNUT  MILL 
CLINTON 
COMASSET 

l.« 

1.97 
l.»2 
2.09 
2.76 

T 
.02 

.18 
.56 
.55 

1.06 

T 

.40 

.22 

.10 

T 

.20 
.43 

.15 

.30 
1.62 

.10 
.14 

.15 

.17 
.57 

7 
.02 

.10   .45 

.01 
.30 

.10 

.14 

.01 

« 

.20 

.02 
.31 
.30 

.08 

.04 

7 

.20   .10 

.01 

•  n 

•  07 

7 

•  03  '. 

COLOBROOK 
EAST  PEPPERELL 
EAST  HAftEHAM 
EOCARTOWN 
FALL  RIVEK 

1.96 
2.76 
1.96 

l.OB 

7 
T 
7 

.02 

.94 

1.91 
.19 
.25 

1.09 

• 

.40 
.55 

.26 

.29 

.96 

.90 

.20 

.01 

.18 

.11 
.18 
.16 
.12 

.20 

.05 
.13 

.05 

.11 
.10 
.04 

7 
T     .19 

.11 
.14 
•  08 

•  06 

7     7 

7 

.13   7 

.32 

.09 

7 

•  >1 

•  U 

•  10 

7 
7 

•  09  • 

•  IS  • 

^ITCHBURG  2  S 

FRAHINGHAM 

FRAWCLIN 

GARDNER 

GROTON 

1.68 
1.99 
1.96 
1.49 
1.75 

.01 

7 

.02 
.01 

7 

.91 
.60 
.65 

.40 
.57 

.29 
.60 
.54 
.18 
.36 

.69 
.40 
.25 
.95 
.95 

.14 
.10 
.16 
.19 

.11 

.01 
7 

.03 

7 

.08 
.01 
.04 
.07 
.06 

.15 
.21 
.19 
.10 
.22 

•  02 

.03   7 
.03 

7     .01 

7 
.04 

7 

7 

•  04  • 

•  03  • 

•  02  • 

•  09  • 

MARDWICK 

KATCHVILLE 

HAVERHILL 

MCATH 

HOLTOKE 

1.45 

1.89 
1.99 
1.7* 
1.91 

.02 

7 
.02 

T 

.09 
.01 

.49 
.26 
.68 
.41 
.99 

.08 
.28 
.17 
.03 
.07 

.40 
.06 
.14 
.71 
.60 

7     .01 

.19 
.29 

.09 

.14 
.20 

.07 

.90 

7 

.17 

7 

.12 
.03 
.91 
.19 
.22 

.09 

.04 
.04 

.06 

7 

.09 
•  09 

.34   .04 

7 

7 

7 

•ei 

7 

•  04  . 
.07  • 
7 

•  02  • 

7 

MOOSAC  TUNNEL 
MU88AR0STON 
HVANNIS  3  NE 
IPSWICH 
JEFFERSON 

1.49 
1.29 

1.99 
1.81 

7 
.02 

T 
7 

.04 

T 

.27 
.94 
.09 
.35 

.01 

.04 
.55 

1.10 

.67 
.92 
.01 
.23 
.43 

7     .02 

.16 

.19 
.14 

.07 

.01 
.06 

7 

.30 

7 

.19 

.14 

7 
.28 

.03 

•  06 

•  39 

•  08   7 

•  03 

7 

7     7 

.22 

7 

7 

•  02 

7 

•  03  • 

•  03  • 

•  01  • 

7    • 
7    . 

KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRFNC? 
LOWELL 
MANSFIELD 

1.92 
1.99 
1.20 
1.89 

7          .09 
.01 
RECORD  MISSING 

.99 

.65 

.11 
1.12 

.07 
.64 
.41 
.14 

.90 
.90 
.26 
.22 

.03 

.12 

.10 
.07 
.09 

7 

7 

.15 

.01 
.27 
.29 

•  05 

•  22 

•  08 

.01 

7     7 

.02 

7 

•  02  . 

7    . 

MIDDLEBORO 
MI  DDL ETON 
MILFORD 
MILLBURV 
MONTAGUE  CITr 

1.82 
1.94 

2.01 
2.08 
1.69 

T 

T 

.81 
.44 

.69 
.60 
.44 

.28 
.52 
.63 
.15 

.29 
.31 
.97 
.40 
.65 

.15 
.08 
.15 
.14 
.12 

7 
7 

.14 
.01 

.15 

.02 
.02 
.04 
.13 

•  21 

•  23 

•  19 

.10 

7 

.02   7 

.02 

.04 

.15 

.02 
.03 

.19  . 

.04  . 
.09  . 

NANTUCKET  W8  AIRPORT    R 

NEW  BEOFORD 

NEWBUPVPOBT 

NEW  SALEM 

HORTweoiDGE 

1.99 
1.94 
1.64 
1.59 
2.04 

7 
.02 

' 

7 

.91 
.66 
.44 

.40 
.49 

.04 
•  03 
.45 

.20 

.75 

7 

.09 

.38 

.49 

.38 

.02 

7 

.14 

.11 
.07 
.16 
.15 

.01 

.10   .45 

.38 

.01 

.04 

7 

.02   .05 
.16 

I     .01 
.17 
.05 

7 

.28 
.07 
.12 

7 

7 
.06 

.02 

•  18   7 
.21 

7 

.03 

.04 

7 

7          .40 
.90 

7 

.02  . 
.09  . 

NORWOOD 

PELHAM 

PE-BPOKf 

PERU 

PETERSHAM  AN            R 

1.70 
1.33 
1.87 
1.14 
1.94 

.01 
.03 

T 

.02 
.33 

T 
.01 

.59 
.30 
.20 
.21 
.35 

.41 

.15 

.75 

.15 

.21 
.40 
.32 
.98 

.20 

7 
7 

.14 
.15 
.16 
.13 
.14 

T 

7 

.02 

.01 

.05 
.09 

.05 

0.05 
.20   .07 

.11 
.20   .05 

.22 

.04 
.13 
.05 
.05 

7     .01 
7     7 

.02 
.12 

7 

•  09 

7 

.01  . 
7 

.01  . 
.09  . 

PITTSFIELD  W9  AIRPORT   R 

PLAINFIELD 

PLTMOUTH 

PRINCETON 

P^OVINCETOWN  1  NW 

.90 
1.56 
1.54 

2.12 
1.70 

.01 
.06 

T 

.09 

.07 
.45 

.52 

.39 

.02 
.06 

.08 

T 

.57 

.16 

.50 

.02 

7     .05 
.01 

.06 
.14 
.16 
.24 
.25 

7 

.01 

.20 

.20 

T     .14 
.19 
.13 
.30 

7 
.09 

.06   7 

7 

T     T 

.19 

.05 

7 
7 
.04 

•  02 
.18 

•  29 

.01  , 
.02  . 

•  OS  . 

OUABBIN  INTAKE 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALFM  C.  »I»  STATION 
SANDWICH 

2.01 
2.08 
1.39 

.02 

7 
7 

.02 

T 

T 

.45 

.21 

1.07 
.64 

.19 
.58 

.39 
.14 

.49 

.27 

.09 

.16 
.20 
.11 

7 

.17 

7 

.06 

.04 

.19 

.40 
.39 

.04 
.18 

.07 

7 
7 

.16   7 
.02 

7 

7 

•  19 

7 

•  02 

.02  . 

.09  . 

SEGREGANSET 

SHCLqUPNE  FALLS 

soutmbpidge  3  sw 
SOWTm  egremont 
spot  oond 

2.51 
1.27 
1.79 
1.18 
2.02 

.01 

7 
7 

T 
T 

.90 
.25 

.39 

.75 

.38 
.05 
.49 

7 
.50 

.10 
.64 
.94 
.56 
.40 

D.25 
.07 
.18 
.10 
.10 

7 
7 

0.25 

7 

.14 
.11 
.08 
.02 

.38 
•  03 
.17 

.25 

.03 
.03 
.05 

7 

.09 

.19 

.09  . 

SWINGFIELD  ARMOev 
STERLING 

STofit«i«»io''.r 

TAUNTON 
TULLT  DAM 

1.98 
1.66 
.95 
2.06 
1.43 

.04 

T 
.02 

7 

.46 

1.02 
.30 

1.03 
.41 

.26 

.11 
.38 
.19 

.07 

.23 

.05 

.47 

.16 
.11 
.12 
.15 
.19 

7 

.04 

.27 
.33 

.10 
•  13 
.14 

7 
.09 

7 

•  03 

•  05   7 
7 

.05   7 

.04 

.09 

7 

7 

.99 

•  02  • 

7    • 

•  01  • 

TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WALPOLe-  1  S 

WARE 
WARE   2 

1.56 
1.60 
1.80 
1.54 
1.29 

.03 

7 

.02 

.02 

.04 
.02 

.40 
.96 
1.04 
.56 
.05 

.64 
.21 
.25 

.08 

.48 

.69 

.05 

.07 
.16 
.20 
.21 
.18 

7 
.05 

.25 

.25 
.21 

.05 

.25 

.21 

.08 

7 
.03 

.05 

.01 
.01 

7 

7 
7 

7 

•  01  . 
.02  . 
.01  . 

WASHINGTON  2 

WEftSTco 

WEST  CUMMJNGTON 

WESTFIELD 

WEST  LYNN 

1.04 
1.37 
1.79 
1.56 
1.42 

7 

T 

.30 
.41 
.49 
.86 

T 

.33 

.52 

.17 

.50 
.31 
.12 
.65 

7 

.13 
.19 
.09 
.16 
.12 

7 

7 
7 

7 

.09 
.54 
.27 

.08 
.05 

.22 

.22 

.11   7 

•  04 

.02 

7     7 

7 

.02  . 
.01  . 

7    . 

WEST  MEDWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 

2.41 
1.96 
1.07 
1.94 

7 
7 

^ 

.10 

1.30 
1.19 
.39 
.35 

.30 
.15 

.54 

.18 
.43 

7     .13 

.95 

.18 
.14 
.11 

7 
7 

7 

•  20 

•  44 
.12 

.01   .60 

.05 

7 
.10 

7 

7 
7 
7 
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CONTINUED 

DAILY  PRECIPITATION 

NEW  tNGLAND 
DECEMBEO  1958 

Station 

H 

Day  of  month 

1  [  2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10   11   12 

13  1  14  1  15 

16   17  1 

18 

19 

20   21 

22   23 

24 

25   26  1  27 

28  1  29   30 

31 

WEST  ftUTLAND 
WINCHENOON 
WORCESTEB  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

1.68 
1.50 

1.66 
1.43 

T 

T     ,02 
.01   T 

T     T 

.03 

.50 
.47 
.97 

1.04 

.14 
.48 

.61 
.42 
T 

^ 

.07 

.16 
.20 
.OS 
.15 

.02 

.25 

T         .05 

T     .16 

.16 

.12   .04 

.18   •Ol 

T     ^04 

.03 

.02 

7 

T 

7 
7 
•  01 

7 

T 

•  02 

7 

.07 
7 
.02 

^FW  HAMPSHIRE 

BENTON 

BERLIN 

9ETHLFHFM 

BLACKWATER  DAM          R 

BOW  GARVIN*;  FALLS 

1.09 
l.U 
1.10 
1.S4 
1.36 

T     .02 
.05 

T 

.06 
.04 
.08 
.42 
.34 

.09 

.06 

.10 
.17 

.43 
.51 
.18 
.63 
.49 

T 

,01 

.08 

.02 

T 

.05 
.06 

T 
T 

.21 

.29 

.07 
.02        .02 

T     .10 
.23   T 
T     .19 
.18   7 
.22 

■  02 
.11 

.06 

.04 

.02 

7 

.05   7 

.08 

.13 

7    .05 
.02 

.08 

■  02 

7 

■  02 
.01 
.07 
.03 
7 

BRADFORD 

CAMPION 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

I. 56 
1.69 
3.38 
1.58 

1.15 

.05 

T 

T 
T 

•  48 
.26 

.33 

.31 

.09 
.08 

.13 
.04 

.58 
.73 
.84 
.73 
.54 

.02 

•  17 

•  04 

.11 

.07 
.03 
.0* 

.03 

T 

T 
T 

.10 
.08 
.56 
T         T 

.08 

.13   T 
.21   T 
T     .29 
.28   T 

.07   7 

.07 
.14 

.11 

.02 

.19 

.06 
.41 

.05 
.33 

7 

.02 
.02 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

l.'iO 
1.2b 
2.86 

1.44 

T     T 

.05 
RCCORD  MIS 

•  02 

SING 

•  39 
.22 
.82 

.55 

.58 
.05 

.50 

T 

.40 
1,60 

T 

.04 
.11 
.06 

T 

T         .32 
.15 
.29 

.05 
.22   .05 
.07 

T 

.04 

.05 

T 
■  21 

7 
7 

.06 
.04 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERftOL 

FABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FITZWILLIAM  3  SW 

1.50 
1.31 
•  64 
1.69 
1.39 

.05 
T     T 
T     .10 

.01 

.01 

.36 
.35 

T 

.08 

.37 

.11 

T 
.05 

,57 
,3? 
.25 

I54 

.01 

T 
.05 

T 

.03 
.02 

T 

.15 

T 

T 
T 

.01 
.18 
T         .12 
.02 

.22 

.24 

.10 
.12   .10 
.24   .02 
.03   .02 

.07 

T 
.09 

.21 

T 

.13 

.08 
.05 
.17 

7 
.16 

7 

.13 

7     7 

7 
.05 

FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILMANTON 
GRAFTON 
GREENVILLE 

1.51 
1.53 
1.24 
1.73 
1.9'i 

T 

T 

T 

.38 
.33 
.37 
.36 
.55 

.26 

.07 

,34 
.25 

,48 

.75 
,49 
.56 
.69 

.05 

.04 
.10 

.05 
.02 

.25 
•  05 
.13 
.25 
.07 

•  09 
•18   ^04 
.17   .08 

•  14 
.17   I 

.06 

T 
.03 

7 

7 

7 

7 
.07 

HANOVER 
JEFFERSON 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

1.05 

1.42 
l.ll 
«9B 

.01   T     .01 
RCCORD  MISSING 
T     .02   T 

.20 

.35 

.27 
.11 

.50 

.07 
.03 

.05 

.51 
.49 
.48 

.02 
T 

.02 

.12 

.01 
.01 

T 
T 
T 

.19 

T         .12 
T         .01 

T 

.07 

.13   T 
.23   7 
.24 

T 

.05 
.07 
.09 

.01 

.02 

7 

7 

7 

•  02 

7 

.03 

7 
7 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  OOWELL  DAM 

MANCHESTER 

1.74 
•  99 

1.73 
1.52 
1.42 

•01   .02 
.01   T 

.05 

T     T 

T 
.03 

.20 
.19 
.24 
.43 
.30 

.04 
.46 

.13 
.24 

.01 
,72 
.55 

.56 

? 

T 

.03 

.01 

T 

.13 

.07 

T 
T 
.02 

.20 
.21 

.07 

.10 

T         .02 

.02   .14 
.05 
.21   .19 
.12   .03 
.21   T 

.02 

T 

.02 

7 

.38 

.01 

.05 

7     7 

.20 

.15 

7     7 

.05 

7 

.01 

T 
.01 

7 
.01 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILAN  7  N 
MILFORD 
MONROE  ',    NNE 

1.71 
1.54 

1.98 
1.32 

T 

.05 
T     T 

.05 

T 

,25 
.57 
.29 
.82 
.15 

.20 

.43 

.04 

.70 
.26 
.32 
•  29 
,56 

.04 

.10 

.12 

.03 

.01 

•  46 

T         .30 

.19 

.31 

T     .02 

.30 

.01 
.11 
.01 

.14   .01 

.04 
.11 

.09 

7 

.10 
.12 

.08 
.03 

.01 

7 
7 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

NASHUA  3  N 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

1.86 
4,55 
1.65 
.97 
1.62 

.01   T 

.03   .11 

.01 

•  10 
.01 

.39 

.39 

.22 
.29 

.63 

.85 

,36 

T 

.25 

.48 
1.36 
.45 
.43 
.54 

.11 

T 

.11 

.06 
.08 
.11 

.06 

T 

.01 

T 

.01 

T         .23 

.09   .05   .23 

T         .03 

.19 

.01 

.06 
.05   .16 
.25 

•  08   7 

•  38 

7 
.04 

.05 
.05 

.20 

7 

.02   .01 

.17   .34 

7 
.01 

.01 

7 
7         .03 

7 
.01 

northwood 

OTTER  brook  dam 
PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH  1  WNW 

1.50 
1.11 
1.40 
2.40 
1.76 

.01   T 
.01   T 
.04   ,03 

T 
.03 

.66 
.25 

.56 
.46 
.48 

.03 
,27 
,30 
,12 

,55 
.42 
.16 

.74 
.82 

.03 

.07 
.11 
.13 
.03 
.03 

.02 

T 

.22 
T         .10 

.25 
T         .26 

T 

T 
.10   .01 
T     .02 
•01   .13 
•  22 

.01 

.03 
.09 

T 
.08 

7 
.04 

.14 

7 
T 

7 
.05 

7 
.05 

7 
7 

PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE  1  5E 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 

)  1.44 
1.25 
1.56 
1.30 
1.29 

D.02 
T 
*03 

T     T 

T 
T 
T 

.70 
.35 
.65 
.42 

.30 

.35 
,15 

.20 

,07 

.45 
.38 

.62 

.01 
.05 

.05 

T 

.34 

.13 

.05 

T 

T         .30 

T         .05 

.15 

.03 

.10 

•  01 

•  20   T 

T 

•  16 
.05   T 

T 
.02 

.01 

WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 

)  1.32 
1.38 

)  1.25 
1.63 
1.35 

T     T 
T     T 

.03 

T 

,01 

T 

.32 
.38 
•  18 
.26 
.08 

.04 
.01 
.05 
.04 
.04 

.56 

.64 
.50 
.93 
.44 

T 
T 
.01 

.04 

.10 
.07 
.02 

.02 

.01 
.02 
.10 

.20 

.11 

T         .09 

T 

T     .01 

T    D^IO 
.13   T 
.09  D.20 
.32 
.19   .01 

T 

.04 

.03 

.06 

.14 

7 
7 

.02 

T 
.15 

7 
.05 

7 
7 
.06 

7 
.01 

.02 

7 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 

1.81 
1.79 
1.46 
1.60 

T 

.02   .03 
.04 

^ 

.93 
.60 
.34 
.22 

,23 

.30 
.22 
,09 

T 

.43 

.40 

.43 

T 
.07 

.10 

.10 
.05 
.01 

T 
.03 

.65 

T         .30 

.13 

•  11 

•  14 
•  16   T 

T 
.17 

T 

.14 
.13 

.03 
.16 

7 
7 

7 
7 

7 
7 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

2.20 

1.48 
U86 
1.49 

T 

T 

.02 

T     T 

.17 
.04 

1.31 
.72 
.91 
•  87 
.68 

.01 
.32 
.09 
.16 
.27 

T 
T 
T 

T 
.02 

.20 
.13 
.15 
.21 
.1: 

T     .14 
.02 
.04 
.16 

T     .03 

T     .06   .12 

.16 

.18 

T     .21 

T     .14 

T 
T 

.01 
.06 

.06 

.07 
.03 

T 
T 

T    .li 

•  II 
.l< 
.0< 

T 
.01 

WOONSOCKET 

1.71 

.45 

.50 

.29 

.18 

.01 

.04 

•  16   7 

.05 

.02 

VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2    NW 
BETHEL  2 

BLOOMFIELD 

1.32 

1.44 

.94 

1.27 

)  1.37 

.07 
T 
T     T 

.06 
D.07   .02 

.14 
.33 

•  01 
.16 

•  15 

.07 
,04 
.02 
.09 
.01 

.69 
.67 
.46 
,59 
,58 

.0* 
.06 
.02 

.02 

.06 

.01 

.02 
.05 
.07 
.01 
.02 

T 
T 

.03 

•  10 

T    ,n 

•  20 
T     T     ^14 

•02   •Ol 
.10   7 
•  04   T 
.03   .02 
•02   .04 

.11 
.06 
.03 
.08 
.02 

.09 

.07 
.05 
.07 

.02 
7 

.10 

7 

7 

.02 

.02 

7 
7 

7 

.0> 

.e> 

.01 

.«i 

7 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

.82 
1*19 
1.30 
1^47 
1.02 

T     T 

.04 
.01   T 

.04 

T 

.04 
.01 
.01 

.11 
,11 

•  24 

•  17 
.08 

,46 

.02 
.27 

.08 
.04 

T 

.38 

.48 

.65 

.45 

.03 
T 

.0« 
.0? 

T 
.01 

.01 

T 

.05 

.02 

.04 

.08 
T 
T 
.01 

T     T     T 
TIT 

.16 
.05 
.04 

7     •lO 
•  09   T 
T     ^02 
.07 
.07   .03 

7 

.06 

.01 

.14 

.06 

•  04 

T 

7     .02 
.12 

•  03 
.17 
.08 

7     .03 
.09 

7 

7 
.11 

7 

.02 

7     T     T 

.05 

7         .0 
7 

.0 

T 

.01 
.0. 
•  0* 

CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 

.75 
1.81 
.90 

1.22 

T 

•12   ^09 

T     T 

.01 
.02 

.17 
.45 

.09 

.21 

.07 
.10 

.08 

,34 
.02 

.02 
.54 

.77 

.06 
■  10 

T 

.02 

.10 

.02 

.03 

T 

.01 
.05       .10 

T 
T 

.14 
•06   .02 
T 

•  04 
.01   .03 

.06 

•  10 
T 

•  02 

•  14 

7 
•  07 

7 

.10   .11 

.06   7 
.18 

7 
.01   .05 

T     .17 

7     7 

.02 
.05 

•  02 

T 
7         .0 

.07 

OILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMIN6T0N 
MANCHESTER  CENTER 
MARSHFIELD 

1.27 
)  U06 

1^51 
W52 

.01 

RECORD  MISSING 

T     T     T 
•  07   T 

.15 
.08 

.17 
.15 

.05 

T 

.03 
.08 

I6C 

,57 

.03 
.0<. 

T 
.71 

.11 

.05 
.03 

.07   I 

T 

.04 

T         .20 
.03 

.20 

T     7 

.20   .05 

.07   .01 

•  01 

•  04 

•  13 

7 

.14 
0.30   7 

.11 
.11 

.08 

T 

T 

.07 

.05 

7 

.01 
.03 

.0 

.01 
.02 

MAYS  MILL 

MC  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

1.71 
1^31 
1^I6 
1.26 
1.31 

T     .02 
.03 
T     .06 
•03   ,03 
.05   .03 

T 

•  04 
.01 

.41 

•  13 
.15 
.12 

•  17 

.04 
,04 
.07 
.67 
•  12 

.76 
.67 
.62 
.06 
.25 

.02 
.02 

T 

.01 

.14 
.02 
.02 
.02 
.20 

.03 

T 

T 

.14 

.02 

T     .01 

T     T     .08 

.01 

.08   .09 
.12   T 
.03   .01 
T     .12 
.08   .14 

•  10 
.08 

7 
.03 

.01 

.03 

.07 

.09 
.05 
7     .01 

.04 
7 
7     .02 
.15 

.01 

7 
T 

7 

.0 
.0 

.01 
.01 

NEW  FANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTMFIELD  NORWICH  UNIV 

PERU 

U29 
1.65 
W91 
U42 
1.61 

.02   .06 
.02   .02 
T     .05 

.07 
.09 

•  34 

.16 
.23 

.12 
.27 

T 

.52 
.63 
.10 

.65 

.09 
.14 
.80 
.82 

.09 
T 

.0» 
.10 

^ 

.07 
.03 
.03 

T 

.17 

.09 
T     T     .09 
.14 
.12 
.20 

.02   .02 
.03   .06 
.03   .12 
T     .06 

.01 
.02 

.04 

.21 
.21 

7     .03 
.01   .03 
.02 
.15 

.08   .12 

.05   .06 

T 

•  01   7 
•  02 

.0 
.0 
.0 

T 

PLYMOUTH  UNION 

1*41 

.02 

,15 

,07 

,82 

.04 

.02 

.05 

.07 

.07 

.07 

.02 

•  01 

'  Notes  Follovlng  Station  lodez 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

•3 

Day  of  month 

3 

I 

I 

1    1 

2     1 

3 

*     1 

5    1 

6 

7 

8    1 

9 

10  1 

11   1   12 

13  1    14  1    IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1  23 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

HCDOInS  HILL 

l.AS 

•  20 

•  09 

.60 

.23 

.87 

.07 

nikOSBMO    I    SSE 

!.»» 

•  01 

•  02 

T 

.Al 

.03 

T 

•  02 

.10 

•  OS 

T 

T           T            .2B 

■  03 

.09 

•  01 

•  01 

T 

T 

T 

.01   I 

«0O«5Tt» 

l.<» 

T 

T 

.AO 

.03 

T 

•  lA 

T 

T 

•  12 

.30 

r 

IIUTLAXO 

•  Tl 

•  02 

T 

.02 

.03 

.OA 

T                        .10 

T 

.AO 

T 

T 

•  05 

T 

T 

.01 

.02   . 

ST   *LB*»tS    BAT 

!•!« 

•  01 

.01 

.30 

.03 

.03 

.08 

.30 

.07 

.01 

•02      .OA 

.10 

SAUt    JOMBSBUHT 

l.»T 

.01 

.02 

.01 

.22 

.06 

.01 

.03 

I           T           .16 

.02 

.10 

•  01 

.07 

•  09 

T 

•  07 

T 

I 

.01   . 

S«L 1 SBuar 

•  93 

•  03 

.07 

T 

•  OB 

T 

■  03 

T 

•  10 

•  02 

T 

SODSBUlie  NOUKTtin 

U'6 

.02 

•  06 

.33 

.OA 

.02 

•  OA 

.11 

.07 

•  01 

•01                   .12 

.07 

.11 

•  03 

•  09 

.08 

T 

.01    ', 

SEMSBUKS    5TAII0H 

1.7« 

.01 

.03 

T 

.AB 

.01 

.02 

.03 

.11 

.07 

•  01 

T                        ,13 

.06 

.10 

•  03 

•  OA 

.01 

T 

T         . 

SOKKSET 

1.6* 

.0* 

.57 

.03 

T 

.02 

.11 

•  06 

T 

T                        .13 

■  12 

•  OB 

•  07 

.10 

.01 

T 

.01    . 

SOUTH   L0<10O«OE«RY 

I.IB 

T 

.30 

.OA 

.01 

T 

T 

•  09 

•  09 

.09 

T 

T 

T        . 

SOUTH  llEWBURr 

,n 

.02 

.10 

.OA 

.01 

.02 

T 

•  OS 

.15 

•  02 

•  11 

•  01 

.09    . 

mlOII   VILLAGE   DAM 

■  92 

.03 

.13 

.03 

T 

T 

T 

T                        .10 

.07 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

VtlHlOU 

l.Al 

T 

T 

.JO 

.02 

.13 

•  lA 

•  06 

•  06 

•  02 

■AITSFIELO    I    S 

l.JT 

■  06 

.33 

.01 

.OA 

.02 

•  OA 

.OA 

T 

•  22 

.05 

.03    . 

■AHOSBOItO 

I.JO 

.01 

.3B 

.02 

.02 

T 

r        .15 

T 

T 

•ATEKBimv    1    mE 

■  03 

•  OA 

. 

.07 

.02 

.01 

•01       .02 

■  01 

•  02 

•  03 

- 

- 

- 

T 

- 

. 

KEST    BimiE 

l.BA 

•  OB 

.3A 

.06 

.OA 

■  20 

•  05 

•  08 

•  OA 

.36 

.10 

.10 

.02    . 

IIHITE    «IVE«    JUHCTIOK    111 

UOl 

T 

■  20 

.06 

T 

.01 

T 

.09 

■  08 

.01 

•  OA 

.03 

.01    . 

WITfUGHAII    5   II 

l.M 

T 

•  OA 

■  AO 

.03 

.01 

.10 

.02 

T 

T        r        .12 

■  02 

•  OB 

•  03 

T 

.01 

T 

.01 

T 

T 

■ILDEa 

•  TT 

T 

■  13 

.OA 

T 

.01 

T 

T 

.07 

■  01 

•  OA 

.02 

T 

T         . 

MOOSTOCK    )   EHE 

Ull 

•  02 

.20 

.03 

T 

•  09 

•  06 

T 

•  08 

T 

UASSACHUSETTS 


CORRECTIONS 
MONTH:   JUNE  1958 


MONTH:   MAY  1958 


UOttTH:   AlfGUST  1958 


MOMTH:   OCTOBER  1958 


MONTH:   HAY  1958 


MONTH:   JUNE  1958 


Temperature  departure  from  long-tern 
average  should  be  -6.2;  do.  of  days  with 
preclpitatloD  .50  or  more  should  be  2. 


Total  degree  days  should  be  308. 


Delete  records  for  entire  month. 
Delete  records  for  entire  month. 


Delete  records  for  entlr 


Average  maximum  temperature  should  be 
56.5.   Average  temperature  should  be  47.4. 
Temperature  departure  from  long  term  aver- 
age should  be  -3.2,   Total  degree  days 
should  be  542. 


Maximum  temperature  on  31st  should  be  51. 
Average  maximum  temperature  should  be  56.5, 


Greatest  day  of  precipitation  should  be 
deleted.  No.  of  days  with  precipitation 
.10,  .50  or  1.00  inch  or  more  should  be 
deleted. 


MONTH:   NOVEMBER  1958 


See  Reference  Notes  Following  Static 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGUND 
DECEMBER   1958 


D<^     Of  Month 


10      11      12      13      14 


15 


19     20     21      22     23     24     25     26     27 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  KB  AP 

BULLS  BRIDGE  DAM 

COLCHESTER 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANBURY 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARO  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDOLETOHN  *  V 

MOUNT  CARMEL 

NEM  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRIOGEWATER 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

DAMARISCOTTA  MILLS 


MAX 

36 

39 

40 

42 

52 

35 

MIN 

19 

27 

26 

33 

35 

21 

MAX 

33 

36 

32 

39 

54 

33 

MIN 

13 

IS 

19 

29 

30 

18 

MAX 

33 

36 

32 

39 

50 

53 

MIN 

15 

17 

19 

29 

33 

28 

MAX 

23 

33 

33 

39 

40 

52 

MIN 

15 

12 

18 

29 

30 

26 

MAX 

25 

32 

28 

37 

46 

42 

MIN 

10 

21 

18 

26 

30 

16 

MAX 

31 

38 

32 

39 

50 

46 

MIN 

15 

24 

20 

29 

32 

19 

MAX 

29 

32 

31 

38 

48 

49 

MIN 

8 

17 

20 

29 

30 

19 

MAX 

36 

37 

36 

43 

53 

41 

MIN 

16 

23 

22 

33 

30 

20 

MAX 

32 

34 

36 

35 

51 

32 

MIN 

16 

24 

22 

28 

32 

19 

MAX 

30 

35 

33 

36 

50 

34 

MIN 

13 

20 

22 

26 

33 

17 

MAX 

22 

32 

36 

36 

40 

53 

MIN 

14 

14 

20 

24 

30 

29 

MAX 

28 

34 

35 

34 

41 

51 

MIN 

1« 

27 

22 

29 

33 

23 

MAX 

33 

36 

34 

37 

50 

52 

MIN 

e 

18 

20 

27 

27 

20 

MAX 

36 

39 

36 

41 

53 

35 

MIN 

19 

26 

25 

31 

34 

21 

MAX 

15 

25 

27 

30 

35 

40 

MIN 

8 

14 

17 

IS 

29 

24 

MAX 

26 

34 

40 

38 

43 

53 

MIN 

18 

21 

25 

26 

34 

31 

MAX 

24 

37 

39 

39 

43 

54 

MIN 

15 

17 

22 

24 

32 

31 

MAX 

30 

34 

35 

38 

53 

46 

MIN 

12 

19 

21 

30 

31 

19 

MAX 

26 

33 

29 

37 

49 

44 

MIN 

7 

18 

17 

26 

28 

17 

MAX 

22 

32 

32 

35 

38 

46 

MIN 

12 

20 

20 

27 

31 

20 

MAX 

33 

40 

39 

43 

52 

52 

MIN 

15 

20 

24 

34 

30 

23 

MAX 

29 

33 

33 

36 

51 

37 

MIN 

17 

16 

19 

26 

33 

17 

MAX 

30 

35 

29 

37 

48 

49 

MIN 

12 

21 

21 

28 

33 

20 

MAX 

35 

41 

36 

41 

51 

52 

MIN 

12 

21 

18 

33 

29 

24 

MAX 

29 

34 

34 

36 

40 

49 

MIN 

14 

20 

21 

28 

33 

21 

32   31 
21   19 

30   31 


30   29 
17   15 


28   29 
17   19 


26   29 
12   17 


30   30 
16   19 


28   31 
17   19 


33   32 
21   17 


31   32 
20   16 


27   29 
17   14 


30   30 
17   21 


29   31 
21   23 


33   32 

16   24 


33   33 
22   19 


23   23 

14   13 


31   32 
19   21 


32   34 
19   23 


23   21   28 


23   21   26 

0-4   10 


22   19 
2-4 


20  17  25 
4-2  9 

21  16  26 
7-1  14 

21   20  26 

-2-6  9 

26   20  27 

4    1  5 

23   19  23 

10-2  6 

23   16  22 

1-6  9 

30   22  22 

■7-9  6 

30   23  21 

13    3  15 

28   22  25 


30   30   30 


26   26 

13   16 


27   27 
15   19 


30   32 
16   22 


26   27 
17   10 


30   29 
15   19 


20   25   23 


20   23   20 


21   26   21 


22   28   23 


21   30   20 


22   27   23 


10   15   14 


18   25   20 


21   28   23 


30   43   43 
19   26   19 


16   16   21 


30   30 
18   21 


20   21   17 


31 

42 

43 

21 

16 

16 

21 

24 

18 

11 

9 

9 

35 

42 

47 

25 

22 

20 

15 

26 

24 

13 

14 

15 

35 

38 

46 

26 

22 

19 

20 

19 

24 

14 

12 

14 

30   35 
16   27 


46   44 
24   19 


25   31   32 


26   33 
16   16 


23   26 

■  1   20 


35   39   42 
17   24   19 


24   26 

12   11 


26   26   20 
13   12    7 


20   16   16 


23   25   20 
12   10   11 


25   20   26 
9    4   15 


23   15   17 
0-5-4 


32   23   21 


33   27   21 
9    1    2 


24   22 
■  7  -13 


20   16   21 
2-3    8 


26   20   23 


25   22 
6-2 


20   22 
3   10 


19   26 
-  5   12 


29   22   24 
2-5   14 


14   16   13 


12   15   11 


16   16   14 


19   23   23 
1  -10    7 


16   17   15 


-17  -14  -14 


10   13   12 
•7-1-2 


12   13 
10  -29 


19   19 
3-4 


30  30  28 

17  14  18 

28  27  28 

4  14 

26  28  29 

5  1  16 

23  26  28 
-3-6  21 

24  24  26 

8  10  15 

27  27  27 

9  5  16 

24  28  28 

9-1  13 


29   31 
4    2 


27   28   32 
14    2    4 


26   25   28 


25   29   30 
11   10   22 


29   29 
11    7 


19  18  24 

8  5  6 

26  31  30 

17  7  10 

26  29  30 


1 


26   30   30 


27   29 
11    2 


10 


24   26   26 


26   25   28 


30   29   30 


24   25   26 
9   10   12 


26   26   27 
9    2   18 


31   30   35 
3-4   21 


18  24  22 

3  6  10 

16  23  26 

0  3  10 

19  26  35 

4  9  9 

20  27  26 


22   26   23 


6   18  16 

15  -13  -  7 

16  21  21 
6-6  2 

13   10  18 

-10-1  0 

21   27  21 


28   39   36 
18   19   22 


24  37  37 

6  7  18 

28  32  37 
■8  1  13 

25  29  30 

7  8  18 

26  36  33 
12  14  23 

25  33  32 

1  5  21 

27  39  35 
9  6  9 

27  36  35 

10  8  15 

25  33  34 
9  11  16 

29  25  37 
4  5  6 

26  35  38 
15  11  26 

27  38  36 


28   39 
17   19 


22   20   30 


17   16   24 
32   34   40 


28   32   34 


27   38   38 


23   35   30 
12   10   18 


25   35   38 


28   40   37 


29   34   36 


23   14   16 


21   14   19 


32   21   21 


25   20   20 


26   16   26 


22       16   23 


6-8  -14 
25   17   20 


44   37   26 


41   38   23 


40   38   20 


38  35  20 
20  6-2 

43  38  24 

17  II  2 

42  39  20 

13  10-3 

42  40  24 

8  10  8 

43  40  22 
16  11  6 

39  36  18 
12  7  2 

32  42  24 

4  5  0 

39  41  21 

20  20  7 

41  40  23 


25   37   13 


37   43   25 


37   43   28 


37   21 
6-2 


37   34   20 


33   40   20 


40   40   25 


39   34   18 


41   36   23 


40   26 
22    4 


36   41   23 


34   11 
-5-7 


40   47   12 


40   40   13 


39   39   20 


40   39   15 
1-1-4 


28   13    2 
7  -17  -22 


13   27 
13  -11 


30   40 
8   30   16 


25   44 
■2   IB   12 


20   37 
0   17   18 


20   38 
•11   16 


21   40   37 
1   16   17 


24   37   35 
-  1   18   22 


21   42   37 


32   40   35 

0   31   17 


24   38   33 

4   30   13 


24   37 
•  1   24   12 


31   39 

-  4 


36   40 
20   22 


29   39   38 
•4   19   27 


31   40 
7   31 


13   26   36 


1  -  I 
19   31 


13   30   36 


18   31   36 


34   22   29 


33   25   32 


28   32   39 


21   33   37 


44 

43 

52 

36 

22 

34 

32 

22 

40 

30 

17 

10 

38 

38 

26 

17 

46 

44 

14 

17 

35 

32 

28 

10 

38 

34 

25 

16 

39 

32 

15 

12 

47 

41 

44 

36 

20 

29 

33 

15 

6 

0 

25 

-  3 

-  3 

26 

32 

43 

36 

21 

5 

7 

31 

8 

8 

44   36   41 


39   32 
-  8   19   1 


19   41   35 

-3   15   19 


20   43   42 
-  1   16   27 


26   41 
■4   19   27 


20   37 
0   20   10 


21   41 
■2   18   24 


25   40   37 
■  1   19   27 


22   41   43 
1   18   28 


36   25 
16 


15   37   18 


16  37  36 
■  1  14  15 

17  39  36 

■16  14  10 


21   40   38 


20   36   33 


13   33   30 
-22  -10  -10 


16   36   34 


36  21  31 

5  0  7 

18  30  39 

2-3  3 

20  26  36 

-2  3  U 

30  23  34 

3  0  3 

28  32  38 

5  0  6 

16  26  36 

1  4  16 

24  31  37 

2  3  12 

31  32  38 

5  3  10 

33  28  34 


11   20   32 


12   21   36 


14   30   33 


16   17   35 


14   26   36 


12   18   36 


■11  -10  -  5 
11   15   30 


13   18   31 


42   36   43   34 
17   21   29   19 


38   44 

23   30 


40   46 
31   17 


40   42   40   44 
25   26   34   19 


46 

46 

19 

25 

47 

20 

35 

8 

39 

17 

40 

19 

44 

16 

42   37   44   32 
20   28   30 


40  48  44 

14  19  32 

49  50  51 

15  31  31 

45  36  44   33 
22  23  30   17 

46  42  47   38 
19  27  34   15 

49  40  47 

16  21  36   21 

44  46  48   48 

12  22  34   16 


33   28   37   26 

21   17   18   10 


35   34   36   24 
18   26   13 


37   39   38 
15   25   25 


40   40 
30   32 


43   30   41   37 
18   13   26   13 


39   33   38   34 

17   17   23 


23   32   31   12 


34   30   37 
6   16   26 


22   28   30 


37   40 
18   30 


15.2 
-  4.2 


16.9 
-  6.4 


See  Reference  Noles  Following  Stortion  Index 
-   284 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
DECEMBER    1958 


Station 

Day 

01  Month 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

EASTPORT 

MAX 
HIN 

25 

36 
14 

40 
28 

25 
16 

21 

18 
11 

15   17 
5  -  1 

13 

a 

17 

3 

25 

7 

31 
14 

25   24   28 
16    7   10 

40 
8 

40    9 
4  -  3 

15 

-  4 

34 
13 

33 

7 

13 
-  3 

19 

0 

29 

14 

36 

16 

37 
32 

36 
32 

33 

10 

26.6 

10.6 

EAST  SAHGERVILLE  5  SE 

MAX 

MIN 

-  1 

-  1 

22 

27 
15 

31 
21 

18 
6 

17 

5 

9   14 
-5-9 

-  4 

-  6 

0 

10 

10-4-8 

11 

-1-9 

-11 

10 

-  8 

-  6 

0 

13 

32 

10 

32 
26 

36 
22 

30 
20 

4.2 

EAST  KINTHROP 

MAX 
MIN 

21 

30 
17 

36 

20 

24 
10 

20 
12 

17   18 
-2-7 

16 

7 

20 
0 

26 
-  1 

23 
9 

23   19   19 
-7    6-6 

29 

-  4 

37   U 
9  -12 

17 
-14 

34 

32 

5 

16 
-  6 

20 
-  2 

30 
6 

34 

10 

30 

10 

39 
26 

36 

10 

25.5 

4.7 

FARMINGTON 
FOUT  KENT 

MAX 
MIN 

.  3 

22 

20 

-  4 

30 
18 

29 

7 

17 

4 

17   12 
-11  -17 

15 

2 

15 

-  7 

15 
-  6 

23 
-  5 

23   23   12 
-4-3-8 

18 
-  9 

30   12 
0-9 

13 
-11 

19 
-13 

38 

5 

17 
-  4 

10 
-  2 

25 

-  1 

2S 
9 

31 

7 

27 
11 

39 

7 

21.7 
-  0.6 

MAX 
MIN 

.  5 

-10 

17 
-12 

IS 
-  6 

26 
14 

33 

7 

-  1 

23 

-17 

17   16 
-26  -11 

17 
-21 

17 
-17 

16 
-19 

17 
-12 

15   22   17 
-1-1-20 

18 
-  9 

22      22 
-10  -25 

19 
-20 

22 

-10 

25 

-17 

25 
-12 

25 

-11 

25 
-16 

25 

1 

26 

15 

33 

12 

32 

-14 

22.0 
-  6.3 

MROINER 

MAX 
MIN 

22 

31 
17 

37 

15 

25 

10 

21 

11 

19   20 
-  3  -10 

18 

-  4 

21 
-  2 

28 
-  3 

24 
B 

22   19   21 
-11-8  -10 

35 

-  7 

38   14 
-  3  -11 

19 
-18 

38 
9 

36 
8 

24 
-  9 

20 
-  5 

35 
8 

35 

11 

32 

10 

38 
26 

37 
8 

27.3 
2.6 

MEENVILLE 

MAX 
MIN 

.  2 

_  4 

21 

28 

11 

39 

17 

18 
5 

.  2 

15 
-  2 

14   11 
-6-8 

7 
-11 

11 
-10 

21 
-  3 

18 

-  4 

19   15   12 
2-1-6 

26 

5 

28    5 
-  9  -16 

11 
-10 

34 

10 
-  2 

4 
-10 

17 
-  5 

31 
10 

35 

14 

29 
9 

32 

17 

18 

-  4 

19.8 
-  0.2 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

22 

31 
11 

40 
21 

24 

9 

24 

9 

18   19 
-  5  -15 

23 

0 

24 

0 

27 
-  6 

23 
5 

27   14   26 
5    2-5 

37 
-  2 

34   20 
-  2  -12 

24 
-25 

40 
13 

30 
-  5 

17 
-16 

22 
-13 

38 

2 

41 
13 

28 

7 

41 
24 

36 
0 

28.1 
1.5 

HOULTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

15 
0 

-  2 

18 

26 

11 

35 

21 

15 
6 

0 

14 
-  9 

3    7 
-6-8 

4 

-  a 

8 

-10 

19 
-  5 

20 
-  S 

IS   11   11 
0-2-9 

33 
9 

33    1 
-14  -20 

10 
-12 

22 

4 

10 
-12 

S 
-11 

12 
-14 

21 
-  1 

24 

-  I 

33 
23 

33 

11 
-  5 

17,3 
-  2.1 

NOULTON  1  HE 

MAX 

MIN 

JACUUN 

MAX 
MIN 

20 

-  4 

16 

0 

22 

28 

10 

41 
21 

18 
1 

10 
-  3 

15 
-10 

11   11 
-  9  -12 

11 

-20 

9 

-14 

22 
6 

18 
-  6 

20   16   20 
7-9-12 

29 
-  3 

25    6 

-  6  -16 

13 
-13 

32 

5 

20 

-  7 

-  3 

-  8 

15 
-10 

27 
11 

32 
16 

35 
2 

32 
15 

26 
-  5 

20.4 
-  1.7 

J0NES80R0 

MAX 
MIN 

15 

I 

20 
3 

23 

32 

1 

36 
23 

34 

12 

24 

10 

21 

10 

15   13 
0-5 

16 

-  4 

11 
-  2 

18 
0 

28 
6 

30   18   21 
8-2-4 

17 
-  1 

40   15 
13-9 

9 
-  9 

25 
-  8 

35 
2 

19 

-  7 

11 
-  8 

21 
-  4 

34 
12 

40 
25 

38 

20 

36 
5 

24.6 
3.5 

LEMISTON 

MAX 
MIN 

21 
8 

26 
12 

22 

30 
18 

43 
27 

22 

15 

23 

14 

18 

12 

18   20 
6    1 

17 
8 

20 

7 

26 
6 

23 
14 

24   15   23 
4   10    6 

35 

4 

33   15 
0    0 

18 

1 

41 
15 

26 

5 

12 
2 

18 

4 

35 
12 

37 
18 

28 

13 

38 
23 

30 
6 

25.6 
9.7 

LONC  FALLS  OAN 

MAX 

MIN 

6 

5 

17 
-  5 

18 

20 

2 

27 
19 

27 

4 

12 

-  2 

10 
-  3 

13    2 
-4-9 

11 
-10 

10 
-  9 

10 
-  5 

20 
3 

20   20   10 
6    0-8 

15 
-  3 

27    4 
-  1  -15 

5 

-15 

26 

-  5 

34 

-  4 

9 

-  7 

1 
-14 

22 

0 

29 
15 

33 
9 

32 

12 

30 
-  2 

18.0 
-  1.1 

IWOISON 

MAX 
MIN 

20 
2 

25 

-  4 

20 

29 
16 

34 
28 

24 

10 

20 
8 

20 

7 

18   19 
0  -16 

15 
-  2 

19 
-16 

25 
-  8 

22 
3 

23   18   19 
-4    5-5 

28 

0 

27   13 
3-8 

16 

-18 

40 

7 

26 
0 

11 
-12 

25 

-  7 

33 
12 

39 

10 

25 
9 

37 
25 

30 
9 

24.7 
2.3 

HILLIHOCKET 

MAX 

MIN 

11 

4 

16 

1 

19 

19 

5 

26 
19 

29 

8 

16 
2 

19 

2 

14    7 
-4-4 

10 
-  3 

9 

-  a 

10 
-  6 

20 

-  1 

18   20   13 
8    4-8 

13 

-  7 

31   28 
8  -11 

15 

-11 

12 
-  7 

26 

3 

26 
-  5 

11 
-  4 

17 

2 

27 
8 

29 
11 

30 
23 

32 

-  1 

19.7 
1.6 

MILLINOCKET  CAA  AP 

MAX 
MIN 

16 

4 

23 
-  2 

20 

26 
15 

37 
22 

18 

7 

12 

2 

14 

1 

-l-'l 

8 
-  8 

12 

-10 

22 

-  4 

19 

-  4 

21   15   13 
11    4  -12 

32 
10 

30    9 
-  7  -17 

15 

-  7 

25 
6 

13 
-  3 

9 
-  6 

20 
0 

27 
6 

29 

5 

33 
23 

33 
9 

21 
-  5 

20.3 
1.5 

OLD  TOVN  GU  AIRPORT 

MAX 
MIN 

20 
5 

25 

5 

21 

30 
18 

40 
25 

22 

10 

17 
8 

16 

8 

11   15 
-1-6 

11 
-  2 

17 
-  3 

22 
1 

28 

5 

22   14   17 
5-2    1 

36 

1 

33   10 

-  6  -15 

16 
-  9 

34 

13 

18 
-  1 

12 
-12 

16 
-  2 

34 
8 

33 

B 

35 

27 

36 

n 

22 

-  3 

23.4 
3.7 

ORONO 

MAX 
HIN 

2* 

10 

27 
11 

24 

31 
20 

37 
25 

24 
12 

20 
10 

19 
12 

15   17 

4    1 

12 
5 

19 

3 

24 

7 

30 
13 

30   22   20 
10    6    6 

36 
8 

33   13 
0-8 

18 
-  6 

36 
IS 

33 

3 

14 
-  3 

19 

0 

34 
12 

37 
12 

37 
19 

38 

14 

32 

7 

26.4 
S.4 

PORTLAND 

MAX 

MIN 

26 
10 

31 
15 

26 
13 

32 
24 

44 
29 

25 
16 

25 

19 

23 

15 

21   18 
8    4 

18 
10 

22 
11 

26 
9 

26 
18 

26   19   27 
13   11   12 

40 
13 

37   IS 
6    3 

20 
2 

40 
19 

29 

8 

15 

3 

26 

2 

31 
19 

38 
24 

35 
24 

39 
27 

30 
16 

28.1 
13.6 

PORTLAND  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

23 

10 

31 
11 

23 
10 

32 

21 

47 
23 

25 
15 

26 

17 

21 

7 

21   19 
2-6 

18 
6 

23 

4 

28 
1 

24 
12 

26   19   22 
-2    3    5 

39 
2 

37   18 
3-4 

20 
-12 

38 
17 

33 
5 

15 
-  2 

24 
-  3 

32 

15 

40 
18 

32 
19 

38 
26 

33 
8 

28.0 
8.0 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

10 
-  5 

16 
-  3 

13 
-11 

23 

1 

33 
20 

IB 
2 

8 

-  3 

5 
-14 

3    9 
-17  -13 

4 
-18 

8 
-18 

18 

-11 

18 
-  9 

16   12    8 
8-2-12 

25 

-18 

29   12 
-12  -22 

8 
-14 

21 

1 

IS 

-  7 

10 
-13 

12 
-12 

18 

-  7 

25 
4 

32 
14 

32 

11 

11 
-  7 

16.4 
-  5.5 

RIPOGENUS  OAN 

MAX 
MIN 

20 
0 

20 
2 

21 

26 

5 

27 
19 

30 

2 

10 
-  3 

9 
-  3 

13    4 
-  9  -10 

5 
-10 

9 

-  a 

10 

-  4 

18 
-  5 

22   24   13 
9-5-6 

11 
-  6 

31    6 
3  -17 

4 
-15 

13 
-12 

29 
-  8 

11 

-13 

5 
-13 

17 

-  7 

27 
14 

33 
12 

32 

20 

31 
-  6 

IB. 4 
-  1.6 

ROCItLANO 

MAX 
MIN 

25 
1 

30 
11 

26 

38 

24 

43 
23 

24 
13 

26 

12 

21 
13 

19   20 
1-4 

15 

a 

23 

4 

29 

4 

36 
13 

26   23   26 

112    8 

40 
9 

40   16 
8-3 

19 
-  5 

37 
13 

33 
13 

15 
-  4 

17 
-  3 

32 

15 

40 
15 

39 
24 

36 
32 

32 
12 

28.9 
9.9 

RUHFORD  3  Sa 

MAX 
MIN 

IB 
-  3 

23 

20 

30 
15 

34 
17 

18 
7 

16 

1 

18 

-  1 

11   15 
-12  -10 

16 

-  4 

14 

-  4 

23 
0 

21 
6 

21   12   22 

0    1-5 

31 

1 

21   12 
-7-13 

14 
-11 

37 
11 

21 
0 

5 

24 

0 

31 

1 

35 

11 

26 

4 

39 

2C 

28 

3 

22.3 
1.3 

RUNFORD  1  S 

MAX 
MIN 

25 

4 

27 

25 

34 
15 

37 
22 

26 

9 

21 

5 

27 
6 

12   17 
-5-1 

19 
2 

15 

-  1 

29 

5 

23 

a 

22   14   24 
9    5-1 

29 

5 

30   14 
-  2    0 

18 

-  1 

38 

11 

26 

3 

6 

24 

2 

33 
3 

38 

15 

27 

7 

36 
23 

30 
10 

25.4 
5.6 

SAHFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

22 

11 

29 

25 

32 
20 

41 
20 

25 

13 

25 

11 

26 

17 

24   21 
-5-9 

18 
8 

22 

1 

28 
8 

25 
11 

24   18   26 
2    3-3 

38 
0 

39   18 
11-4 

19 

-10 

39 

7 

39 
19 

21 
-  t 

27 
-  5 

31 

4 

4C 
13 

35 

13 

42 
32 

39 
13 

29.0 
7.5 

SOUA  PAN  OAN 

MAX 
MIN 

15 

-  a 

-  4 

13 
-16 

24 

-  3 

36 
19 

19 

5 

9 
-  2 

13 
-18 

6   10 
-23  -16 

6 
-23 

10 
-22 

19 
-21 

16 
-12 

19   15   13 
10  -22  -15 

25 

-  4 

23    3 
-  2  -27 

9 

-31 

25 
2 

20 
-24 

1 
-2! 

13 
-22 

22 

-15 

3C 
-  1 

3! 

7 

27 
12 

16 
-  9 

17.9 
-  9.5 

UNITY 

MAX 

MIN 

22 

4 

22 

30 
17 

36 
22 

20 
9 

18 

5 

16 

9 

12   13 
2-7 

11 
3 

15 

1 

24 

5 

21 

11 

21   14 

9    3 

36 

10 

36    8 

1  -10 

13 
-  9 

35 

10 

30 
5 

12 

-  1 

18 

-  7 

30 
16 

3! 

1! 

31 
17 

36 
26 

28 

7 

23.7 
6.7 

KATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

22 

7 

20 

30 
17 

35 
21 

23 

11 

21 

8 

18 

11 

18   18 
3-6 

15 
0 

19 

-  1 

26 
-  1 

23 

7 

25   23   18 
0    2-5 

33 
2 

37   25 

7-7 

IS 
-15 

37 
S 

37 

3 

13 
-11 

16 
-12 

.  39 
13 

31 
12 

3e 

12 

40 
2< 

36 
12 

26.5 
5.0 

WEST  BUXTON  2  NHH 

MAX 
MIN 

24 

a 

24 

34 
IB 

45 
21 

25 
16 

26 

13 

22 

7 

22   21 
-  2  -10 

18 
2 

23 

2 

27 
-  6 

24 

3 

27   16   24 

-  1    4    0 

38 
-  2 

35   20 

0  -10 

21 
-21 

42 

14 

32 
-  2 

32 

23 

-13 

35 

7 

35 

13 

32   40 
9   25 

33 
2 

2B.9 
3.9 

WOOOLANO 

MAX 
MIN 

IB 

4 

23 

25 
3 

31 

4 

37 
14 

24 

11 

17 
7 

17   10 
0-4 

13 

-  4 

12 

-  4 

16 
-  3 

22 
5 

29   20   17 

7-8    4 

18 
-  2 

34   20 
4-6 

11 
-  6 

20 
-  8 

32 

4 

28    9 
-  4  -  3 

22 
'6 

3! 

e 

3* 

22 

31 

25 

36 

5 

23.9 

3.6 

P      MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 

MIN 

16 

a 

28 
14 

29 

20 

34 
21 

40 
32 

41 
23 

24 
15 

22 

15 

24 
19 

27   20 
11    0 

20 
2 

IB 
10 

21 
13 

22   19   31 
3    7   15 

26 
19 

38    8 

6-7 

15 
-  7 

38 
-  5 

40 
23 

23    I 
-2-2 

24 

4 

33   39   35   36 

4   20   28    e 

26.6 

10.6 

AMHERST 

MAX 

MIN 

2a 

14 

34 
24 

34 
24 

38 
32 

29 

IB 

27 
20 

27 
17 

28 
12 

21   17 
5-7 

23 
11 

23 

10 

25 

4 

23   27   33 
9   11   16 

39 
12 

16   18 
5-4 

21 
-11 

44 
21 

37 
30 

17   3C 
3    0 

33 

5 

39   36   41   33 
21   20   27   16 

28.9 
12.7 

BEDFORD 

MAX 

MIN 

26 
J* 

35 
17 

36 
26 

43 
32 

40 
22 

31 
19 

30 
19 

27 
20 

26   22 

-1-5 

22 

5 

24 

2 

28 

2 

24   27   32 
3    7    4 

43 
10 

41   22 

16    0 

23 
-  3 

42 
21 

36 
26 

26   33 
1    3 

40 
9 

42   36   40   39 
20   16   34   18 

32.1 
12.7 

BIRCX  HILL  DAM 

MAX 

MIN 

24 

10 

30 
IS 

35 

22 

41 
30 

45 

18 

25 
15 

24 
14 

24 
16 

21   19 
-12  -16 

21 
10 

20 
-  2 

30 
-  8 

21   30   32 
-3    2   18 

38 

0 

37   20 
7  -11 

IS 
-23 

39 
12 

38 
21 

21   2* 
-  3  -11 

37 
-  5 

45   37   43   37 
12    9   28   10 

30.0 
6.B 

BLUE  HILL 

MAX 
HIN 

25 
11 

33 

20 

41 
28 

49 
30 

50 
18 

27 
15 

28 
16 

27 
18 

21 
8 

18 

2 

19 

10 

23 
12 

25 

10 

22 

10 

32 

10 

29 
IS 

40 
20 

3S 

7 

19 

2 

20 
0 

36 

15 

37 
16 

16   28   38 

0    4   17 

41   36   37   35 
26   26   33   17 

30.6 
14.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1958 


D<^     Ol  Month 


Station 


28      29      30      31 


BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

EDOARTOHN 

FALL  RIVER 

FITCHBUR6  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

HOOSAC  TUNNEL 
HYANNIS  3  NE 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCE  TOWN  1  NW 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STOCKBRIDGE 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WALPOLE  1  S 

WEST  CUMMINGTON 

WEST  LYNN 

WEST  MEDWAY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
HIN 


30   3S   36 
18   22   20 


29   38   37 
12   22   20 


10   17   15 


31   3*   30 


23   29   36 

15   15   18 


30   35 
17   21 


28   35   36 
15   23   22 


27   »1   41 
16   24   24 


28   36   35 
16   26   21 


22   24   29 
13   16   11 


21   29   35 
15   17   19 


25   34   30 
1*   20   17 


26   27 
12   19 


38   37 
24   24 


17   26   30 
10   15   18 


25   27   46 
15   18   19 


34   31 
19   17 


25   33   31 

15   20   17 


36   35 
22   21 


18   29   25 


38   37 
27   25 


24   28   29 


29   38   35 


30   38   38 
20   26   26 


15   19   22 


30   34   35 


24 

21 

36 

33 

27 

18 

40 

40 

28 

28 

17  24  29 

10  14  18 

31  35  33 

13  24  22 

26  29  30 

6  20  18 

29  37  37 

12  24  19 


27   36   31 
10   19   17 


36   34 
17   15 


29   36   36 
11   23   19 


25   29   26 


28   34   35 
16   21   18 


30   38   36 
12   20   IS 


44   54   40 
34   35   21 


45   53 
31   31 


23   30   16 


37   49 
29   27 


40   43   52 
29   27   30 


32   31   21 


48   54 
30   30 


35   49 
29   20 


33   37   51 
20   31   30 


25   31   23 


28  33  38 

18  28  22 

48  46  52 

31  22  22 

30  35  40 
18  30  24 

32  36  50 
20  30  30 

36  48  48 
23  30  20 

35  42  48 

25  31  25 

44  48  38 

31  33  25 

51  54  46 

37  33  24 

47  55  42 

35  38  23 

35  42  28 

25  28  13 

45  48  54 

33  32  27 


45   46   52 

34   34   27 


32   33   31 
19   19   22 


29   29 

18   19 


32   31   31 
19   19   19 


30 
19   19 


29   32 
21   20 


26  31  16 

45  50  53 

32  32  26 

30  33  43 

19  29  25 

35  37  40 

23  28  19 

41  50  52 

30  31  21 


44   52   52 
34   34   26 


34   34   31 
21   21   14 


51   49 
32   20 


29   33   21 


15 

38  34  34 

20  20  20 

29  30  30 

19  22  18 

30  29  28 
11  16  18 

32  30  31 

18  18  20 

31  32  30 

20  19  21 


25   21 

17   15 


22   21   24 


26   24 
16   10 


33   32   32 


21   22 
10   15 


25   21   25 


20   20 

8   1* 


31   25   21 


25   28   24 


18  14  14 

30  29  29 

15  17  19 

30  30  30 

19  17  20 

36  34  34 

21  22  24 

31  33  32 
24  25  23 

33  32  32 

24  26  20 

23  24  25 

15  15  14 

32  34  31 

20  20  23 


37   31   32 
20   20   19 


51 

51 

29 

29 

32 

20 

20 

19 

48 

52 

33 

30 

33 

24 

18 

20 

56 

40 

34 

35 

34 

24 

24 

24 

35 

35 

26 

23 

26 

23 

18 

8 

40 

46 

30 

29 

33 

23 

18 

18 

43 

36 

25 

26 

14  15  14 

31  32  32 

19  18  24 

27  25  24 

15  10  16 

31  28  31 

17  11  17 

31  31  31 

IB  15  18 

30  30  29 
19  19  18 

31  23  23 
12  11  14 

28  30  30 

18  19  18 

31  31  33 

18  16  21 


27   21  23 

3-6  3 

29  24  21 
9    2  3 

27   22  22 

8    2  14 

24  17  19 
12-8  -10 

27   24  28 

10    8  22 

30  20  20 
•3-11-8 

32   26  22 
2-4-4 

25  21  23 
5-1  5 

27  23  24 
6    2  ]>4 

28  26  26 
12    3  16 

26  28  30 


28   23  26 

15   10  18 

19   20  25 

0-9  3 

28   23 


19 

6 

12 

24 

27 

29 

33 

38 

24 

12 

21 

20 

25 

22 

27 

31 

2 

-  6 

-  3 

0 

24 

24 

27 

35 

20 

14 

13 

20 

21 

24 

28 

25 

14 

11 

12 

20 

30 

30 

35 

38 

16 

16 

18 

18 

17 

24 

20 

23 

7 

9 

1 

1 

25 

26 

26 

29 

12 

13 

9 

21 

22 

21 

25 

26 

27   20   24 


20   18 
-14  -11 


23   20   27 
1  -10   10 


25   22   22 


23   20   22 


19   18   26 


24   19   20 


26   21   24 


-  4 


•10 


27   29 

4-7 


24  27  27 

9  10  20 

23  28  29 

8  12  15 

24  24  35 

4  6  15 

25  27  36 
-3-9  15 

28  27  36 

11  4  12 

26  28  33 

9  15  16 

25  24  32 

5  4  12 

22  25  29 

6  6  12 

27  29  28 

7  10  21 

20  17  27 

3  4  4 

26  30  38 
2-3  21 

24  22  26 
8-4-2 

25  28  31 
1  3  12 

24  28  28 

9  7  17 

25  28  28 


28   31   31 
8   12   24 


29   33 
11   17 


28   29   38 


21   26   24 


27   33   37 


27   29   32 


20   21   26 
2-5-3 


27 

29 

30 

1 

1 

17 

27 

31 

30 

5 

-  4 

15 

20 

27 

24 

4 

-  3 

18 

24 

28 

27 

10 

13 

16 

28   31   30 
4    1   17 


26   32   31 
17   17   17 


28   30 

16   20 


26   29 
10   15 


33   32   40 


25   37   32 


42   39   23 


26 

42 

15 

18 

39 

34 

15 

24 

26 

28 

14 

U 
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28   24   29 


26   26   30 


36   38 
14   23 


26   22   30 


30   25   29 


26   27   32 


26   28   29 


34   37 
14   16 


43   36 
19   23 


28   41   36 
IB   IS   28 


29 

30 

7 

16 

35 

36 

14 

19 

36 

40 

16 

28 

38   38 
14   17 


23   22   28 


27   33   33 


25   22   29 


25   29   36 


25   29   32 


27   32   32 


23   26   28 


32   32 

13   11 


41   40   25 


43   36   21 


34   45   36 


41   41   22 


25   40   15 


44   38   21 


37   44   24 


42   39   21 


41   40   21 


42   41   25 


43   44   24 
23   19   15 


45   40   25 


38   35   16 


45   42   22 


33   38   27 


41   37   22 


27   39   18 


40   40   20 


42   41   22 


30   37   12 


44   36   21 


24   39   38 
-2   16   27 


39   38 
6   18 


22   31   41 


40   35 
27   14 


39   37 

27   17 


28   42 

3   27 


21   30   40 


41   40 
17   19 


12   37   39 


41   47 
15   28 


25 

-  7 


31   41 
2   28 


43   43 
16   22 


43   44 
20   2S 


44   39 
36   21 


41   40 
34   17 


40   39 
17   28 


38   38 
20   26 


32   30   41 


28   29   38 


33   19   33 


19   31   39 


36   22   29 


19   29   39 


32   17   31 


19   31   36 


26   10   23 


40 

39 

20 

11 

40 

39 

19 

25 

42 

40 

34 

16 

25 

41 

9 

25 

36 

42 

19 

15 

20   42   39 


28 

40 

15 

24 

43 

43 

16 

20 

39 

37 

17 

18 

40 

40 

20 

20 

15   40   37 


39   37 
23   13 


-  5 
37   41 


34   20   33 


17   32   39 


30   30   38 


30 

13   29 


23   34   40 


10   27   38 


29   31   38 


28   32   39 
13   14   23 


17  27  35 

5  9  19 

25  30  42 
4  8  19 

23  34  40 

9  10 

26  12  26 

1  1  3 

26  31  33 
4  6  12 

19  20  36 

-2  2-3 

29  30  41 

4  4  12 

27  15  25 
-2-10-7 

21  25  33 

-1-4  3 

19  30  40 
3  I  6 

20  30  40 

2  2  1 

27  26  40 
-3-9-1 

17  30  38 


45   38   39   36 
30   28   34   22 


45   42   42   38 
19   22   33   19 


21   25   12 


42   37   39 
24   25   35 


41   45   36 
17   13   23 


38   40   40 
22   25   35 


44   42   41 
20   21   34 


38   43   40 
21   23   32 


43   42   39 
24   26   35 


43   46   34 
15   18   26 


43   39   37 
14   23   27 


41   37   41 
20   19   34 


25   35   32 

5   14   16 


43   42   42 
17   22   37 


36   44   36 
3   15   16 


44   46   37 
14   20   24 


41   36   42 
9   19   34 


40   37   43 
22   20   34 


44   40   43 
25   22   37 


44   44   43 
29   33   35 


48   44   42 
30   32   35 


44   34   36 
17   22   14 


47   40   40 
21   24   35 


42   44   40 
22   30   38 


40   46   41 
14   18   29 


41   43   40 
27   29   34 


40   37   38 
30   27   35 


47   42   40 
29   33   38 


30   37   31 
4   15   17 


43   40   45 
25   25   34 


42   36   40 
13   12   22 


44   42   41 
18   18   36 


31   40   36 
-  1   10   26 


42   38   44 
16   15   22 


45   37   39 
19   21   35 


42   40   40 
18   11   34 


44   33   45 
15    9   23 


41   38   38 
26   25   35 


50   38   40 
18   16   34 


•.-  INUED 

DAILY  TEMPERATURES 

NFW  ENGLAND 
DECEMBEP  195S 

Day  Oi  Month 

E 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

5 

-> 

8 

9 

iO 

11 

12 

13 

14 

15  1 
I 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

^ 

29 

30 

31 

> 

< 

«ESTO« 

MAX 
HIN 

26 
9 

36 

19 

31 
12 

38 
24 

43 
28 

49 
17 

31 
15 

32 

14 

30 
12 

27   21   21 
1-5   11 

26   27   29 
-2    5   18 

25   27   32 
6    7    6 

43   40  22 
13   11-3 

24   41 
-  5   13 

41 
21 

25   44   44 
-3   12   10 

14 

40 
25 

41   40 
20   15 

33.3 
11.0 

KESTOVER  FIELD 

MAX 

MIN 

30 
17 

34 
24 

32 
22 

35 

27 

43 

31 

34 
19 

27 
19 

28 
18 

29 

la 

24   21   26 
9-5   10 

25   26   29 
9    2   14 

25   28   35 
e   12   12 

40   38   20 
11    9-1 

22   40 
-  8   22 

39 

12 

19   31   34 
5    2    5 

43 
22 

36 
19 

45   35 
28   15 

31.4 
13.1 

•OACESTER  MB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

25 

10 

31 

20 

29 
16 

33 
23 

47 
31 

31 
15 

25 

14 

24 

14 

25 
11 

18   19   21 
4    0   10 

21   27   24 
9   10   10 

21   32   28 

10   10   21 

38   36   16 

18    5    0 

21   38 
-  3   21 

35 
6 

13   24   37 

-  1    3   14 

45 
24 

35 

27 

41   31 
26   15 

28.7 
12.7 

WORCESTER 

MAX 
HIN 

29 
9 

36 
15 

34 

16 

32 
23 

42 
31 

49 
19 

30 

14 

30 
11 

29 
17 

26   26   25 

0-6    0 

25   31   29 

4    5   16 

29   32   29 

12    7   17 

41   38   21 
12    7    1 

22       42 
-  6   13 

40 
16 

IB   31   44 
0    2    8 

48 
18 

37 
20 

43   39 
31   24 

33.1 
11.5 

NEW  HAMPSHIRE 

aENTON 

MAX 
MIN 

16 

-  a 

20 

7 

17 
-  3 

36 

16 

42 
27 

40 
13 

17 

4 

16 

-  4 

20 

a 

13   12   15 
-6-14-2 

12   20   20 
0    0   10 

16   18   20 
0-6    6 

33   34    6 
15-8  -16 

12   34 

-18   10 

30 
0 

2   20   28 

-12  -10    6 

34 
16 

35 
13 

31   25 
20-3 

22.4 

2.0 

SERLIN 

MAX 
MIN 

15 
-  5 

18 

0 

22 
-  5 

28 
-  2 

32 
26 

44 

20 

24 
6 

17 

5 

19 
6 

22   13   21 
0  -17  -15 

16   21   28 
-41    6 

20   21.   12 
10-6-3 

23   35   10 
-1-7-16 

14   28 
-20  -20 

35 

0 

16    7   25 
-7-8-6 

36 
14 

35 

1 

36   34 
2-6 

23.6 
-  1.6 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

15 
-  2 

19 

5 

16 
-  1 

40 
12 

42 

17 

38 
10 

14 

1 

15 
-  6 

22 

6 

15   15   14 
-5-13-3 

11   20   19 
-2    1    9 

18   14   18 
3-6    0 

34   24    0 
10  -10  -17 

13   32 

-13    5 

20 
1 

10   19   33 
-12  -U    5 

35 

15 

32 

13 

30   25 
20  -  2 

21.7 

1  .0 

BLACdlATER  DAM 

MAX 
MIN 

18 
5 

22 
8 

27 
10 

27 

14 

32 
22 

44 
25 

27 
12 

24 
5 

25 
9 

26   20   18 
-3-12-5 

26   20   26 
2    6    5 

25   21   21 

6    1    0 

32   38   10 

7    5-7 

16   25 

-10  -  7 

42 
19 

21   19   26 

0    0-2 

32 

2 

44 
8 

3  3   44 
20   11 

26.8 
5.0 

CANPTON 

MAX 
MIN 

21 
-  5 

22 
5 

29 
-  1 

27 
9 

33 

20 

43 
24 

30 

e 

25 
-  2 

26 

1 

28   19   25 
-9-14-8 

25   21   28 
1-7-1 

25   27   13 

2  -  e   3 

30   31   17 
2    2  -15 

20   20 
-19  -15 

28 
11 

26   12   31 
-2-5-5 

40 

2 

42 
0 

30   40 
2    0 

26.9 
-  0.8 

CONCOXO  KB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

22 

30 
8 

26 

11 

33 
23 

42 
23 

38 
17 

28 

14 

28 
15 

28 

10 

23   21   24 
-9-12    2 

22   25   27 
-1-7   13 

25  22       31 
6    0-3 

39   37   21 
2    3-7 

21   41 
-11   16 

32 

13   28   38 
0    4-2 

41 
14 

34 
10 

44   36 
27    5 

29.7 
5.8 

DURHAM 

MAX 

HIN 

EAST  DEERINC 

MAX 
MIN 

20 

5 

30 
8 

23 

8 

31 

19 

44 
22 

40 
16 

26 

13 

26 

9 

27 
13 

21   20   22 
-5-17    3 

21   28   25 
-2-8   13 

24   24   32 

2    0    1 

40   35   18 
2    4  -10 

19   43 
-15   19 

38 
U 

15   29   41 
-  6  -  7    2 

44 
12 

33 
9 

44   34 
27    8 

29.6 
5.0 

FABTAN 

MAX 
MIN 

15 
-  7 

20 
-  5 

IS 

-10 

34 
12 

40 
22 

32 

10 

13 
-  2 

12 

-12 

15 

0 

6    5   11 
-17  -25  -11 

9   20   18 
-10-5-2 

17   19   35 

-15  -  1    e 

30   12   10 
-  1  -15  -23 

10   30 
-28   10 

26 

10   19   28 
-25    2 

37 
6 

30 
14 

17   30 
11-6 

20.3 
-  4.3 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 

MIN 

4 
-  7 

14 
-  3 

14 
-  6 

24 
-  2 

29 

23 

37 
16 

18 
-  1 

9 
-  6 

7 
-  7 

15    0   10 
-  9  -23  -24 

12    8   21 
-13  -  7    3 

19   14    9 
4-11-8 

19   30-5 
1  -16  -28 

2   23 

-28  -28 

28 

-  8 

4-5   14 
-15  -16  -19 

23 

e 

29 

4 

37   27 
6  -19 

15,8 
-  7.7 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

22 

5 

29 
6 

25 
10 

33 
20 

39 
24 

36 
20 

24 
11 

25 

2 

28 
17 

22   21   23 
-8-15    8 

20   26   27 
2-9   10 

24   17   30 
6    1    0 

38   38   18 
5    5-6 

19   20 
-U   12 

30 
16 

38   16   26 

-  4  -  4  -  4 

44 
6 

38 

15 

44   35 
15   13 

28.2 
5.5 

FRANKLIM  FALLS  DAM 

MAX 

MIN 

16 

5 

20 

4 

26 

7 

24 

10 

33 

20 

39 
21 

27 

10 

22 

0 

24 

4 

26   20   18 
-10  -18  -14 

22   la   26 
0  -12  -  a 

22   22   14 

2    0-4 

28   37   12 
0    5  -11 

16   20 
-12  -12 

38 
16 

22   16   22 

-  4  -  4  -  4 

32 

C 

44 

e 

31   42 
15   10 

25.1 
0.7 

GRAFTON 

MAX 
HIN 

la 

-  9 

26 

0 

21 

-  1 

34 

18 

43 
18 

38 
16 

22 

a 

23 
0 

25 

11 

17   17   17 
-17  -22    0 

18   28   23 
-  4  -16    6 

21   15   26 

-10  -10    3 

40   36   13 
4    0  -18 

15   39 
-19    7 

37 
9 

9   22   39 

-6-10-7 

41 
13 

33 

-  1 

37   30 
21    5 

26.5 

-  0.4 

HANOVER 

MAX 
MIN 

21 

1 

22 

10 

23 

5 

33 
21 

38 
28 

33 

16 

24 
9 

24 

3 

25 
12 

18   13   18 
-4-12    1 

19   22   24 
5-5   12 

22   15   24 

1-1    8 

35   34   12 
18-5  -12 

18   38 
-20   17 

31 

4 

9   16   29 

-7-14    0 

3< 

1! 

27   34   25 
6   22    0 

24.6 
4.3 

(EENE 

MAX 
MIN 

24 

7 

28 

la 

30 
15 

36 
23 

41 
34 

41 
18 

28 

15 

29 
10 

27 
19 

18   22   23 

-4-12    ^ 

24   27   28 
5-6   18 

23   26   34 
-  1    0   15 

40   36   20 
7    9  -11 

21   40 
-20   16 

36 
15 

15   25   36 
-  5  -  9  -  2 

44   34   41   31 
14    9   28   14 

29.9 
8.0 

LAHEPOBT 

MAX 
MIN 

21 
8 

25 

11 

23 
9 

31 
18 

42 
29 

35 

15 

23 
9 

24 
13 

25 

7 

19   16   22 
2-1    a 

18   24   24 
a    5   15 

22   15   28 

12    3   11 

38   32   14 
6    1-3 

14   38 
-  4   14 

27 

2 

10   27   33 
-  1     1    6 

40   31   41   34 
15    7   22    7 

26.3 
8.2 

LANCASTER 

MAX 

MIN 

23 

r  a 

23 

2 

18 

4 

37 
14 

45 
23 

41 
12 

27 

4 

17 

-  7 

21 

4 

10   16   16 
-13  -23  -  9 

19       23 
-4        0 

20   12   22 

-4-7-5 

32   35   15 
11  -12  -21 

13   36 
-29   12 

38 

-  4 

12   24   32 
-16  -24    2 

34 

10 

34   34 
12  -11 

25.1 
-  3.0 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

21 
-  6 

26 
6 

22 
6 

33 
21 

38 
24 

35 

17 

26 
9 

22 

1 

28 

10 

18   17   19 
-  a  -17    0 

21   27   24 

-1-8-1 

23   17   26 
-5-3   10 

36   32   18 

17-7  -23 

18   39 

-23   18 

28 

0 

13   18   28 
-11  -16  -  4 

37   26   35   28 
12    4   18  -  2 

25. a 
1.2 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

24 

12 

27 
15 

28 
13 

31 
22 

40 
28 

36 

17 

24 
15 

24 
13 

24 
12 

19   16   19 
-8-12    4 

24   24   24 

5    6   10 

28   25   29 

5    5    2 

37   34   14 

1    2   10 

20   38 
-18   20 

30 
4 

10   30   30 
0    6-2 

33   31   40   31 
14   12   27    6 

27.2 
7.9 

MASSASESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

22 
9 

32 
9 

26 
12 

35 
26 

39 
29 

41 

20 

28 

14 

28 

14 

27 
15 

23   20   23 
-6-12    6 

23   27   27 
1-6   16 

25   25   32 
6-2-2 

40   39   20 
-2    6-9 

20   42 
-16   13 

40 
15 

31   34 
3-2 

39   36   43   37 
16   10   31   14 

30.8 
7.6 

MONROE  i    NNE 

MAX 

HIN 

14 

-  7 

19 
-  5 

19 

-  6 

21 
3 

31 
22 

34 
22 

22 

3 

18 
-  8 

16 

-  a 

19   10    7 
-14  -22  -22 

12   14   17 
-10  -  7  -  7 

18   20   10 
-1-5-1 

20   31    2 
-1-6-22 

4   19 
-31  -31 

29 
2 

11    3   13 
-16  -23  -23 

27   30   30   32 
11    0    6-7 

18.5 
-  6.9 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 
HIN 

21 
5 

23 
13 

21 

a 

32 
19 

40 
29 

38 
14 

19 

7 

19 
8 

20 
14 

18   14   14 
1-6    3 

15   23   21 
1    4   12 

17   22   24 
6    2   11 

36   35   11 

16    0  -10 

13   36 

-  6   11 

34 

7 

9   22   33 

-  7  -  1   16 

37   34   36   31 
15   16   26   12 

24.8 
7.9 

MOUNT  MASHINGTON 

MAX 
MIN 

0 
-14 

2 

-10 

15 
-  2 

30 
9 

25 
15 

17 
-10 

-  7 
-17 

-  6 
-16 

-  1 
-18 

-13-1    6 
-21  -18  -  3 

1   3   a 

-14  -  9  -  7 

-4    7   11 
-16  -13    1 

21    9  -11 
8  -14  -22 

9   14 

-19    0 

0 
-18 

-  1    8   20 
-17-8    5 

25   32   28   16 
10   20    6    6 

8.5 
-  6.6 

NASHUA  3  N 

MAX 

MIN 

23 
9 

34 
13 

29 
13 

34 
24 

44 
30 

40 
18 

30 
15 

29 
9 

29 

10 

24   22   25 
-5-14-1 

25   29   28 
0-5    3 

25   26   34 
2    0-2 

41   35   22 
2    5-9 

23   43 
-16   22 

36 
9 

18   32   38 
1-4-2 

40   35   43   38 
14   12   31    9 

31.4 
6.2 

NOATHKOOD 

MAX 
HIN 

30 

7 

29 

10 

26 
8 

32 
21 

42 
26 

45 

20 

25 

12 

26 

7 

25 
17 

25   19   21 
-1-5   11 

20   27   26 
6    0   14 

24   21   30 

11     1    4 

36   37   17 

9    9-1 

17   38 

-  4   11 

40 

14 

19   28   40 
-  2    0    9 

42   36   42   39 

19   20   33   14 

29.8 

9.7 

PETERBORO  2  S 

MAX 
HIN 

21 

a 

23 

18 

22 
12 

30 
20 

3« 

29 

41 
13 

23 
13 

22 

10 

23 
15 

19   18   18 
1-5    8 

17   25   23 
4    5   15 

19   27   27 

8    4   12 

37   33   13 

13    3-3 

16   38 
-4    9 

35 
10 

12   22   34 

-  3  -  1   12 

41   32   39   31 
19   16   28   11 

26.4 
9.7 

PIMU1AH  NOTCH 

MAX 
MIN 

13 
-  6 

18 
2 

15 
-  5 

31 
15 

34 
23 

33 

6 

13 

3 

12 

4 

20 
2 

10   17   12 
0-16-2 

12   24   18 

-2-4    5 

16    8   20 
8-8    1 

30   31   10 
2-8-18 

14   33 
-15    6 

28 

0 

4   26   33 
-  7  -  3    6 

34   32   32   24 
12   10   18    1 

21.3 

1.0 

PLTMOUTH  1  MNM 

MAX 
MIN 

17 
-  3 

19 

-  1 

26 

-  2 

24 
3 

41 
22 

35 

18 

30 

1 

23 

0 

22 

1 

23   20   20 
-11  -12  -  a 

17   19   25 
2-11-4 

25   16   27 
3    3    2 

30   29   27 
-10    3 

15   20 

-14  -10 

39 

11 

20   10   25 
-  5  -  5  -  2 

36   41   30   38 
-  1    5    8    8 

25.5 
0.0 

PORTSMOUTH 

MAX 

HIN 

25 

14 

32 

15 

28 
13 

34 
24 

46 
29 

40 
20 

2( 

17 

28 

16 

28 

13 

22   21   20 
3    1    3 

22   28   25 

3   1   a 

24   25   25 

8    7-2 

39   37   19 

4    4    1 

22   40 
1   21 

34 
6 

17   2  7   34 

0    3    7 

38   37   41   33 
16   13   32   11 

29.6 

10.1 

SURRr  MOUNTAIN  DAM 

HAX 
HIN 

la 

3 

23 
13 

30 
13 

29 

IS 

36 
29 

40 
24 

28 

16 

26 
3 

27 

7 

29   22   19 

-  7  -15  -10 

19   22   27 
4-8-2 

26   23   24 

-  3  -  4    7 

30   39   10 
12    7  -14 

17   26 
-20  -18 

41 
21 

22   11   22 

-  4  -10  -  6 

34   38   35   39 
-  2   11   16   13 

26.8 
2.9 

■EST  LEBANON 

MAX 
MIN 

19 

3 

22 

6 

26 

6 

24 
9 

32 
22 

37 

24 

25 

a 

24 
1 

24 
-  1 

25   17   13 
-  5  -13  -14 

16   18   22 
-  2  -  7  -  a 

23   22   17 
-  4    3    5 

24   37   10 
13    4  -13 

12   23 
-20  -21 

38 
17 

18   10   14 
-  8  -15  -15 

26   34   26   35 

-  4    3    1-1 

23.0 

-  o.a 

WINDHAM 

MAI 
MIN 

28 

10 

30 
12 

29 
13 

35 

23 

44 
29 

47 
21 

32 

15 

32 
10 

30 
19 

26   22   24 
-6-13    7 

27   30   36 
-1-5-2 

28   26   34 
-  1  -  2   17 

41   39   24 

1    8-9 

41   43 
-17   13 

39 
12 

18   35   41 

2    0    C 

44   37   45   39 
15   11   33   16 

33.7 
7.5 

„, 

MAX 
MIN 

23 

10 

26 
6 

25 

6 

31 
19 

47 
22 

41 
20 

24 
U 

26 

14 

27 
18 

21 
5 

20 
-  6 

31 
8 

19 
3 

26 

-  1 

27 
12 

22 

16 

17 
8 

28 

6 

31 

1 

37 
6 

17 
-  2 

n 
c 

31 

12 

37 

n 

13   29   32 
1    3    6 

37   32   39   33 
15   10   24   13 

28.4 
9.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1958 


Day 

Ol  Month 

< 

Station 

1 

2 

3 

•1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOODSTOCK 

MAX 
HIN 

IS 
-  3 

27 

6 

19 
-  2 

34 
16 

39 
24 

35 

13 

20 

7 

20 
0 

25 
8 

17   20 
-11  -13 

23 

0 

18   20 
0-6 

23 

7 

23   20 
4-2 

29 

8 

28 

5 

25 

-  1 

15 
-15 

17 
-12 

37 
8 

35 
5 

9 

-  1 

26 

-  1 

35 

4 

41 
14 

34 

5 

37 
19 

33 
6 

25.9 
3.0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

3B 
21 

39 
27 

4* 
25 

48 
38 

56 
39 

45 
22 

31 
25 

33 
26 

32 
21 

25   24 
17   15 

26 
16 

28   36 
IS   22 

39 
22 

27   43 
22   20 

39 

26 

45 
30 

41 
14 

24 
13 

35 
12 

42 
35 

40 
21 

21 
12 

31 
14 

37 
30 

41 
38 

42 
35 

39 

24 

36.7 
23.5 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

38 
13 

35 
22 

38 
18 

40 
27 

52 
32 

46 
18 

28 
16 

30 
16 

29 
17 

23   20 

7    0 

21 
5 

24   29 
4   10 

29 
13 

24   36 
11   11 

34 
18 

42 
15 

37 
6 

20 
0 

22 

-  2 

43 

20 

35 

17 

16 

3 

29 

4 

39 
18 

37 
24 

39 

31 

34 
17 

32.8 
13.9 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

30 
16 

36 
21 

35 
18 

42 
33 

50 
33 

54 
25 

30 
19 

33 
18 

31 
22 

28   20 

-2-8 

23 
16 

27   30 

-1-5 

32 
22 

25   40 
9   10 

38 
11 

41 
6 

42 

20 

23 
6 

23 

-  1 

40 
16 

39 
26 

31 
2 

32 
2 

38 

10 

40 
26 

41 
36 

39 
24 

34.6 
14.5 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

29 

19 

38 
28 

37 
23 

45 
34 

51 
37 

54 
25 

31 
22 

34 
23 

33 
24 

27   21 
16   13 

22 
16 

29   30 
13   16 

31 
21 

26   41 
18   18 

38 
27 

43 
22 

43 
18 

24 
10 

24 
9 

4 
2. 

40 
29 

30 
8 

29 

11 

40 
24 

42 
29 

40 
36 

39 
25 

35.3 
21.3 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

31 
17 

37 
27 

34 
22 

42 
33 

54 
34 

40 
20 

30 
19 

31 
21 

31 
19 

25   20 
11    4 

23 

4 

26   30 
4    8 

31 
16 

25   38 
16   16 

34 
20 

41 
12 

38 

11 

22 

7 

29 

4 

29 

38 

15 

20 
6 

31 
9 

42 
19 

41 
26 

40 
34 

35 
21 

33.6 
16.9 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

23 
6 

21 
12 

32 
13 

25 
13 

32 
23 

37 
22 

27 
16 

26 
9 

28 
9 

28   24 
-  2  -10 

15 
-10 

19   22 

5-4 

23 

-  4 

26   25 

3    0 

22 

7 

34 
17 

35 

7 

13 

-10 

20 
-15 

33 
-15 

39 
20 

24 
-  2 

12 
-  7 

19 

-  7 

30 

0 

40 
11 

27 
11 

36 
11 

26.4 

4.1 

BENNINGTON  2  NW 

MAX 
HIN 

25 
6 

30 
17 

33 
15 

41 
27 

43 
28 

35 

15 

25 

14 

23 
15 

23 
16 

17   18 
6-7 

21 

4 

20   29 
6    4 

24 
9 

22   29 

4    1 

41 
20 

38 

0 

15 
-10 

18 
-10 

36 

17 

36 
11 

14 
-  4 

23 

-10 

37 
-  3 

41 
19 

43 
21 

35 
21 

23 

-  1 

26.7 
6.4 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

IS 

-10 

19 
11 

17 
-13 

40 
16 

41 
28 

37 
15 

16 

5 

15 

-  4 

19 

0 

16   15 
-15  -25 

15 
-11 

13   22 
-5    0 

21 

3 

21   16 

4-7 

16 
-  8 

32 
15 

32 
-14 

7 
-2  5 

12 
-29 

27 
2 

27 
-13 

12 
-15 

17 
-26 

30 

5 

30 
6 

35 

-  2 

31 
12 

25 

-10 

22.4 
-  3.6 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

23 

-  * 

26 

2 

26 

1 

37 
24 

41 

32 

34 
16 

22 

7 

14 
3 

15 

1 

10   15 
-  9  -13 

9 
-  6 

14   23 
0    3 

27 

7 

21   21 
4    2 

26 

-  4 

36 
6 

9 
-  8 

7 
-12 

21 
-18 

36 
17 

17 
-  2 

-10 

24 
-13 

31 
20 

36 

22 

40 
21 

33 

7 

17 
-  5 

23.1 
3.0 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

20 

-  4 

30 
10 

24 
2 

32 
18 

37 
21 

36 

14 

25 
9 

26 
6 

25 

10 

20   20 

-  7  -20 

24 
-  6 

19   26 
-  3  -15 

26 
6 

22   22 
-2-8 

28 

12 

37 

7 

36 
-  6 

14 
-20 

18 
-17 

39 

7 

38 

5 

10 
-13 

27 
-12 

35 

-  7 

40 
6 

29 
-  2 

36 
20 

30 
-  6 

27.5 
0.2 

CHELSEA 

MAX 

MIN 

16 
-11 

19 

0 

24 
-  7 

23 

4 

31 
23 

38 
21 

25 

-  2 

20 
-10 

23 
-  8 

24   13 
-19  -24 

13 
-23 

14   17 
-  8  -12 

23 
-11 

25   22 

-12  -11 

16 
-  5 

23 
-  6 

32 

-  3 

4 
-21 

10 
-29 

31 
-30 

37 

7 

16 
-15 

6 
-16 

19 
-18 

32 
2 

36 

-  1 

31 
0 

35 
-  6 

22.5 
-  6.1 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

22 

-  6 

26 

9 

23 
2 

36 
21 

41. 
34 

35 
20 

25 
6. 

24 

6 

17 
3 

14   20 
-  7  -12 

11 
-  3 

20   23 
0    2 

26 

13 

22   22 

9  -  1 

22 
3 

36 
21 

35 
-  5 

14 

-  7 

19 
-15 

36 

14 

30 
5 

9 

-  7 

20 
-11 

30 
18 

36 
24 

36 
24 

35 

16 

25 
2 

25.5 
5.7 

DORSET  1  S 

MAX 

MIN 

23 

0 

30 
16 

28 

5 

37 
22 

42 
29 

39 
14 

22 

12 

23 
13 

24 
14 

20   20 
-  5  -15 

19 
-  1 

19   30 
0  -  1 

23 
11 

22   29 
-1-3 

31 
11 

44 
15 

36 

-  5 

17 
-12 

14 
-14 

36 
12 

36 

U 

11 
-  6 

23 

-10 

35 
2 

39 
16 

35 
16 

32 
21 

23 
-  3 

27.8 
5.3 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

22 

-15 

22 

0 

23 
-12 

45 
22 

44 
31 

34 
15 

20 
5 

13 

-  4 

13 
-  3 

6   16 
-17  -20 

15 
-12 

13   21 
-7-3 

22 

-  2 

20   18 
-4-7 

24 
-  4 

37 
17 

30 
-20 

3 
-22 

18 
-26 

34 
16 

20 
-19 

2 

-15 

20 
-23 

33 
12 

39 
20 

38 

4 

29 
12 

17 
-  9 

22.9 
-  2.9 

LEMINGTON 

MAX 

MIN 

MIDDLESEX 

MAX 
HIN 

15 
-10 

22 

-  3 

21 

-  7 

23 
3 

33 
23 

37 
21 

24 
8 

21 

1 

19 
2 

le      e 

-13  -24 

8 
-23 

12   14 
-14  -  7 

21 
-  7 

24   21 
-2-2 

15 
-  4 

27 
-  4 

39 

-  4 

2 
-19 

7 
-26 

28 
-25 

36 
8 

14 
-  3 

4 
-16 

15 
-15 

29 

2 

32 

4 

33 
4 

31 
-  8 

21.1 
-  5.2 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

17 

-  7 

20 

-  1 

20 
-  2 

33 

20 

37 
30 

30 
12 

18 

3 

18 
0 

20 

-  4 

7   14 
-10  -20 

16 
-  9 

16   20 
-2-2 

21 
3 

18   15 
1  -  3 

20 
0 

37 
12 

12 
-13 

5 
-18 

24 
-21 

36 
21 

21 
-  2 

1 
-  8 

20 
-11 

32 

7 

32 

14 

31 

7 

31 
9 

22 
-  3 

21.4 
0.1 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
HIN 

1* 
-  7 

9 

-  3 

16 
-  5 

26 
10 

26 
22 

32 

3 

7 
-  2 

6 

-10 

6 

11    7 
-15  -24 

14 
-  5 

10   12 
-5-8 

10 

-  2 

5   10 
-  B 

11 

3 

24 

10 

22 
-12 

-  6 
-20 

0 

22 
5 

-  5 

-  3 
-25 

8 
-22 

28 
4 

27 
10 

34 
20 

24 
8 

14.3 
-  3.1 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

IS 
-  > 

20 

-  e 

21 
-13 

37 
18 

40 
28 

30 
8 

14 

2 

12 
-  6 

12 
-  8 

7   15 
-16  -22 

7 
-18 

13   23 
-9    2 

23 

4 

19   14 
-7-8 

21 
-10 

35 
3 

7 
-13 

5 
-26 

15 
-2  3 

34 
10 

14 
-10 

1 
-12 

21 
-20 

32 
12 

35 
15 

35 

7 

30 
-  2 

12 
-15 

20.1 
-  4.7 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 

MIN 

33 

-10 

29 
12 

26 

14 

30 
17 

40 
28 

37 
14 

34 

1 

30 
-  5 

24 

5 

22   16 
-15  -23 

15 
-12 

19   23 
-9-5 

26 

7 

24   19 
-3-6 

19 

-  3 

36 
15 

38 
-  6 

12 
-18 

12 
-24 

39 

10 

38 

4 

37 
-  9 

22 

-16 

30 
5 

34 

17 

33 

5 

33 
23 

24 
-  9 

27.5 
0.1 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
HIN 

15 
5 

25 

14 

25 

17 

26 
19 

34 
25 

44 
21 

29 

15 

25 
15 

24 
15 

26   19 

1-8 

21 

-  7 

23   18 

3    3 

27 

7 

24   23 
3    0 

31 
9 

29 
8 

42 
10 

14 

-10 

14 
-10 

37 
-  2 

37 
24 

24 

-  1 

9 
-  2 

28 

36 
5 

43 
11 

33 

11 

42 
10 

27.3 
6.9 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

33 

-  1 

25 

15 

28 
6 

40 
25 

42 
33 

37 

19 

25 
11 

25 
15 

27 
11 

21   20 
0-8 

15 

4 

20   28 
6    5 

26 
17 

25   24 
3    2 

25 
8 

44 
22 

36 

-  1 

15 
-  6 

17 
-  9 

37 
15 

37 
8 

10 
-  3 

23 

-  7 

36 
6 

38 
25 

42 
19 

35 

17 

20 
-  2 

28.3 
6.2 

ST  ALBANS  BAT 

MAX 
MIN 

23 

21 

26 

39 

42 

23 

19 

15 

10 

8   13 

10 

15   24 

22 

21   23 

22 

36 

-  3 

7 

13 

36 

6 

5 

20 

34 

36 

42 

25 

15 

21.0 

SAINT  J0HNS8URY 

MAX 

MIN 

16 
-10 

22 

10 

16 
-  8 

34 
15 

37 
26 

35 

15 

20 
5 

18 
-  8 

22 
5 

IS    8 
-15  -24 

16 
-12 

18   20 
-4-7 

20 

-  4 

22   17 
-4-6 

16 
-  4 

32 
9 

32 
-  8 

9 
-20 

9 

-30 

24 

7 

23 
-13 

12 
-16 

12 
-2  3 

32 

1 

32 

10 

30 
0 

33 
19 

25 

-  7 

22.0 
-  3.3 

SOMERSET 

MAX 
HIN 

12 

-  3 

20 
2 

24 

7 

28 
15 

34 
25 

37 
14 

16 

8 

17 
0 

15 

10 

17   11 
4  -18 

13 
-18 

20   15 
0-2 

23 

-  2 

le   16 
-1-6 

25 
6 

25 

14 

35 
-  2 

7 
-17 

9 
-16 

31 
-10 

32 

17 

18 
-  8 

8 
-17 

23 

2 

37 

5 

36 
6 

31 
9 

34 

1 

22.2 

0.6 

VERNON 

HAX 
HIN 

20 
1* 

27 

1* 

37 
15 

30 
17 

33 
24 

38 

25 

29 
16 

29 
6 

31 
8 

26   24 
-  5  -13 

20 
-12 

25   26 
-4-6 

27 

4 

29   27 
-  1    3 

31 
9 

36 
3 

40 
10 

14 
-11 

18 
-18 

28 
-IB 

44 
25 

29 
-  5 

17 
-  9 

27 
-  9 

35 

1 

36 

10 

32 
14 

42 
12 

29.3 
3.8 

WATERBURr  1  NNE 

MAX 
MIN 

2S 

-17 

21 

10 

20 
-  3 

30 
10 

36 
28 

38 
18 

21 

5 

20 

0 

19 

1 

18    9 
-  5  -18 

9 
-11 

12   15 
-3-2 

21 
10 

24   20 
2-2 

14 
-  4 

31 
9 

37 
-  8 

31 
-16 

9 
-20 

36 

0 

36 
3 

20 

-  7 

6 
-  7 

22 

3 

32 
20 

32 

14 

33 
24 

32 
-  3 

23.6 

1.0 

WEST  BURKE 

MAX 

MIN 

15 
-17 

15 
10 

18 
-14 

21 
-  6 

35 
15 

35 
20 

30 
2 

15 
-13 

15 
-13 

20    8 
-18  -29 

9 
-30 

10   11 
-10  -10 

18 
-10 

20   20 
-10  -12 

11 
-  7 

15 

-10 

32 

-14 

0 
-28 

15 
-34 

15 
-34 

25 
-  9 

8 
-18 

1 
-28 

15 
-28 

24 
2 

32 
-  3 

30 

32 
-12 

18.4 
-12.0 

WILDER 

MAX 

MIN 

20 
-  2 

23 

6 

28 
6 

25 

7 

33 

24 

38 
25 

28 

10 

27 

2 

26 

4 

27   21 
-  7  -14 

13 
-13 

20   20 
0-5 

24 
-  5 

24   17 
-4    4 

24 
8 

20 
9 

36 
0 

10 
-15 

19 
-22 

23 
-22 

37 
15 

20 
-  8 

11 
-16 

19 
-15 

33 
-  3 

37 
2 

26 
2 

35 
-  2 

24.6 
-  1.0 

WOODSTOCK  3  ENE 

HAX 

MIN 

16 
2 

23 

2 

25 

3 

23 
8 

32 
22 

37 
22 

25 

5 

23 
-  3 

22 

5 

25   17 
-11  -19 

15 
-17 

16   20 

-  1  -10 

23 
0 

24   21 
-9-8 

20 
5 

25 
12 

35 

0 

8 
-20 

12 
-24 

-23 

40 
14 

21 
-11 

10 
-16 

16 
-15 

28 

4 

36 

1 

27 
2 

36 
2 

23.4 
-  2.6 

See  Reference  Notes  Following  Station    Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KEW  ENGLAND 
DtCEMBER  19Se 


Station 
And 

Day  of  month 

1 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

.6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STORRS,  COKN. 

■OASURXD  UNDER  SOD 

1-a  INCHES 

MAX 
II » 

36 

35 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

36 

35 

36 
36 

36 
35 

35 
34 

35 
35 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

34 
32 

32 
29 

31 
28 

34 
32 

34 

30 

30 
26 

30 
36 

32 
28 

- 

- 

34 
34 

34 

31 

34.3 
27.9 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

38 
38 

38 
38 

38 
37 

37 
37 

38 

37 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

37 
37 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

38 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
39 

36 
35 

35 
35 

39 
35 

36 
35 

36 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

. 

. 

35 
35 

35 
33 

36.3 
35.8 

8  INCHES 

■AX 

HIM 

I 

- 

I 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

- 

I 

I 

z 

- 

_ 

- 

. 

I 

_ 

_ 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

KINGSTON,  R.  I. 

KEASVSED  UNDER  SOD 

2  INCHES 

MAX 

HIN 

33 

31 

33 
32 

33 
32 

35 
33 

41 
35 

40 
33 

33 

31 

33 

30 

32 

30 

31 
29 

30 
29 

30 
28 

30 
29 

30 
29 

30 
28 

29 
28 

30 
28 

29 

27 

30 
36 

30 
28 

29 
26 

39 
27 

30 
29 

30 
28 

28 

27 

29 
27 

30 
27 

32 
28 

32 
29 

33 
32 

32 
31 

31.4 
29.2 

4  INCHES 

HAX 

UIN 

32 
32 

33 
33 

33 
32 

36 
32 

40 
35 

40 
33 

34 
31 

33 
30 

32 
30 

31 
29 

31 
29 

31 
29 

31 
29 

31 
29 

31 
29 

31 
29 

31 
29 

31 
28 

31 
28 

31 
29 

30 
28 

29 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
28 

30 
28 

32 
28 

31 
38 

33 
31 

32 
30 

31.8 
29.7 

8  INCHES 

5  PH 

35 

35 

34 

37 

38 

36 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

31 

31 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

32 

32.7 

12  INCHES 

5  PH 

40 

39 

38 

38 

40 

43 

39 

37 

37 

37 

36 

36 

37 

36 

36 

35 

34 

39 

35 

35 

35 

39 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

35.8 

BURLIWTON  U  07  VT.,  VT. 

HEASUSED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 

HIN 

34 

33 

34 
34 

35 
34 

35 
35 

39 
34 

35 
34 

34 

33 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
30 

31 
31 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

31 

30 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

31.9 
31.5 

3  INCHES 

HAX 
HIN 

34 
34 

35 
34 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
34 

34 

33 

33 
33 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32.5 
32.2 

10  INCHES 

HAX 

HIN 

36 
36 

36 

36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

32 

32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33.9 
33.8 

STORRS,  COKN. 
KINGSTON,  R.  I 


Soil  Type:   Woodbrldge  loam.   Ground  Cover:   Grass  Sod.   Instrumentation  3  Level  Bristol  Temp  Recorder. 


BURLIWGTON  U  OP  VT. 


Soil  Type:  Bridgehampton  silt  loam. 
Instrumentation  -  2  and  4  Inch  depth 
Thermometers. 

-  Soil  Type:   Melrose,  fine 
Instrumentation  -  Copper-c 


Ground  Cover:   Kentucky  Blue  Grass,  clipped  to  2  Inches. 

-  Thermocouple  with  Bendlx-Frlez  Recorder.   8  and  12  inch  depths  -  Standard  Soil 


sandy  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  Blue  Grass. 

onstantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentlomete 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

^,peed 

Relative  humidity  averagee  - 
percent 

Number  ol  daye  with  precipitation 

s 
s 

,  is 

id 

SUtion 

1 

III 

s. 

9 

ll 

g   1 

a    J 

a 

OH 

a 

O  CQ' 

g 
q 

01 

I 

4 

1 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

4 

5 

0 

1 

0 

16 

- 

5.8 

BLUE  BILL,  HASS. 

w 

20 

14.7 

42 

W 

5 

66 

69 

52 

57 

6 

3 

3 

0 

1 

0 

13 

53 

5.7 

BOSTON  »B  AIRPORT,  HASS. 

M* 

19 

12.8 

47++ 

w 

5 

64 

64 

51 

57 

11 

3 

3 

0 

1 

0 

18 

64 

5.7 

BRIDGEPORT  TB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

68 

54 

61 

4 

5 

3 

1 

0 

0 

13 

- 

5.0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT . 

S 

13 

8.8 

34 

SW 

22 

72 

73 

65 

70 

17 

6 

3 

0 

0 

0 

26 

55 

7.5 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  HAINE 

WSW 

17 

9.7 

39++ 

w 

6 

65 

64 

56 

62 

12 

12 

1 

0 

0 

0 

25 

- 

5.6 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

NNW 

18 

6.7 

23 

NW 

25+ 

75 

76 

56 

63 

7 

3 

2 

1 

0 

0 

13 

58 

5.5 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  COKN. 

N 

14 

8.9 

36 

w 

5 

81 

83 

63 

74 

6 

1 

4 

1 

0 

0 

12 

49 

5.9 

HT.  WASHINGTON,  N,  H. 

W 

57 

40.7 

119% 

w 

6 

87 

85 

86 

86 

1 

11 

10 

1 

1 

0 

24 

34 

7.6 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  HASS. 

N* 

22 

14.8 

35 

NW 

6 

71 

75 

67 

66 

9 

6 

5 

1 

0 

0 

21 

42 

6.7 

RE*  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

9.2 

26 

w 

22 

- 

73 

52 

- 

3 

5 

5 

0 

1 

0 

14 

64 

5.1 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  HASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

10 

8 

2 

0 

0 

0 

20 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  HAINE 

M 

22 

10.3 

40 

SW 

6 

75 

73 

61 

72 

9 

3 

2 

1 

0 

0 

15 

45 

6.0 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

WNW 

14 

11.2 

36++ 

ssw 

5 

66 

69 

52 

59 

7 

7 

3 

1 

0 

0 

18 

57 

5.2 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  HASS. 

- 

- 

13.7 

39++ 

SW 

22 

- 

- 

- 

- 

9 

6 

2 

1 

0 

0 

18 

- 

5.6 

%   Peak  Gust 

S«e  Tefei«aoe  ootM  foUowing  Station  IndnL 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
DECEMBER    1958 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.5 

1.8 
2 
.2 

2 
.2 

1 

T 

1 

1 

.6 

1 

1.0 
2 
.1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

COLLINSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1 

1 

1 

1 

2.0 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

2.0 
3 

.5 
4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

T 

T 

2.0 
2 

2 

2 

2 

1 

T 

1 

1.0 
2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

GROTOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.1 
2 

2 

1 

1.0 
2 

2 

.4 
2 

2.0 
4 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 

4.0 
3 

1 

T 

.5 

1.0 
2 

2 

T 

3.2 
3 

3 

T 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

2.2 

.4 

3 

.3 

1 

T 
T 

1.8 

1.1 
3 
.2 

2 
.2 

2 

2 
.1 

2 

T 

1 

3.4 
4 
.3 

4 
.3 

T 
2 
.3 

2 
.5 

1 
.2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

3.0 
3 

3 

3 

3 

2 

2 

1.0 
3 

.5 
4 

.5 
3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

MOHAWK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

3.0 
3 

2 

T 

1.0 
1 

1 

2.0 
3 

2 

2 

2 

2 

2 

1.5 
3 

3 

T 
3 

2 

2 

T 
2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

.2 

T 

T 

2.6 
2 

2 

2 

.1 
2 

1 

1 

1.6 
3 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

.9 

1.3 
2 
.2 

2 
.2 

T 

1 

.4 
2 

1 

.4 

1 

1.8 
3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

1 

T 

1 

.5 

1 

3.5 

4 

3 

1 

.2 

1 

T 

1 

2.0 
3 

.4 
3 

T 
3 

T 
3 

3 

3 

2.0 
5 

1.3 

4 

.4 
4 

T 
3 

T 
3 

.1 
3 

T 
3 

T 
3 

3 

2 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

.7 
2 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

.1 

T 

- 

- 

- 

- 

1.6 
2 

2 

1 

.2 

1 

1 

1 

.4 

1 

3.8 
3 

.5 
4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

.4 
T 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

1.8 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

3.0 
2 

2 

2 

1.0 
3 

3 

3 

1.0 
3 

3 

2 

2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 

T 

2.5 
3 

3 

2 

2 

2 

1 

2.0 
3 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

1 

.1 

1 

3.0 
3 

T 
4 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9.0 
1 

T 
10 

3.0 
10 

13 

T 
12 

T 
9 

8 

T 
8 

T 
8 

8 

7 

7 

T 

7 

T 
7 

6 

6 

6 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

1 

1.0 

1 

1.6 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

10.4 
11 

.4 
11 

1.5 
12 

12 

T 
9 

T 
7 

7 

T 
7 

T 
7 

7 

7 

6 

.1 
6 

T 
6 

6 

5 

3 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 

4.5 

.8 

6.0 

4.0 

2.5 

SN  ON  GND 

- 

5 

3 

1 

- 

T 

T 

T 

T 

6 

9 

9 

11 

11 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

I 

1 

1 

1 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

T 

1.4 

4.5 

1.5 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

4.0 

T 

.7 

- 

.5 

- 

- 

.7 

T 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

T 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 

3.0 

.3 

6.0 

3.2 

SN  ON  GND 

4 

4 

4 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

11 

11 

14 

14 

14 

14 

14 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

10 

10 

9 

9 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

.6 

.4 

T 

1.0 

1.3 

4.2 

T 

T 

T 

T 

2.0 

.5 

.3 

T 

1.9 

.5 

T 

.7 

.9 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

SN  ON  GND 

9 

10 

10 

10 

12 

14 

15 

15 

15 

15 

15 

12 

12 

11 

11 

13 

13 

13 

13 

15 

15 

15 

17 

17 

17 

17 

16 

15 

14 

13 

13 

WTR  EQUIV 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

2.0 

2.4 

2.4 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.2 

2.2 

2.2 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.4 

2.3 

2.3 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.3 

2.3 

2.3 

2.2 

2,1 

EASTPOHT 

SNOWFALL 

5.3 

.7 

.4 

T 

.3 

T 

3.5 

1.5 

T 

1.8 

T 

.2 

T 

.5 

T 

.3 

SN  ON  GND 

4 

4 

1 

T 

T 

T 

T 

3 

4 

3 

5 

4 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 

.5 

- 

_ 

- 

T 

10.0 

2.0 

.5 

SN  ON  GND 

10 

10 

11 

10 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

8 

6 

6 

FOBT  KENT 

SNOWFALL 

3.5 

4.5 

3.5 

.2 

l.O 

1.0 

1.0 

SN  ON  GND 

8 

8 

8 

8 

12 

16 

16 

16 

16 

15 

14 

14 

14 

I* 

13 

17 

16 

16 

16 

17 

17 

17 

18 

18 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

18 

GREENVILLE 

SNOWFALL 

T 

T 

3.0 

2.0 

2.2 

T 

6.0 

.4 

1.0 

.4 

T 

T 

.4 

.3 

SN  ON  GND 

8 

8 

8 

11 

12 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

20 

20 

21 

21 

20 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

18 

18 

17 

16 

16 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

1.0 

T 

T 

.4 

1.5 

1.4 

T 

5.4 

1.0 

1.0 

T 

2.0 

T 

T 

1.3 

T 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

5 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

13 

14 

14 

14 

16 

16 

16 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

15 

14 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

I 

- 

I 

MACHIAS 

SNOWFALL 

T 

3.5 

.2 

.5 

T 

T 

.1 

.1 

9.0 

T 

4.0 

.6 

T 

T 

SN  ON  GND 

3 

3 

3 

1 

T 

T 

9 

9 

10 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

- 

- 

2.6 

2.2 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

T 

- 

6.3 

,1 

1.1 

1.1 

T 

- 

- 

_ 

.5 

- 

- 

- 

. 

.2 

- 

- 

- 

MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

T 

.1 

2.0 

1.0 

T 

T 

T 

7.0 

T 

T 

2.0 

T 

.3 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

4 

4 

4 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

12 

12 

12 

12 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

11 

11 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

1.1 

.4 

1.0 

1.0 

T 

8.0 

.2 

.7 

T 

T 

.1 

SN  ON  GND 

1 

T 

1 

1 

8 

6 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

5 

3 

3 

2 

2 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

T 

.2 

1.9 

T 

T 

.9 

T 

4.5 

T 

.8 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

2 

2 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

5 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

WTR  EOUIV 

.2 

.4 

.3 

.2 

.3 

.3 

,3 

.3 

,3 

.3 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

.8 

- 

- 

2.0 

2.8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6.0 

.8 

- 

- 

2.5 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

. 

- 

ROCKLAND 

SNOWFALL 

.1 

.4 

T 

.3 

.1 

.4 

.1 

4.2 

.4 

1.4 

.4 

.4 

T 

SN  ON  GND 

4 

4 

5 

5 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

RUHFORD  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

- 

.3 

7.9 

1.2 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

4.8 

- 

1.3 

- 

.1 

T 

- 

.3 

.1 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

T 

- 

SQUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

T 

2.5 

7 

3.0 
9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.0 

3.0 
15 

- 

- 

T 

2.S 

17 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

1.5 
15 

- 

- 

See  reference  notes  following  Station  1 
-  290   - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


MEW  ENGLAND 
DECEMBER   19S8 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

l.O 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

1 

T 
1 

1 

T 

1 

1 

4.0 
5 

1.0 
6 

1.5 
7 

7 

T 
6 

4 

4 

3 

2 

1 

I 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

.7 
1 

1.2 

2 

2 

1 

1 

T 
I 

1.8 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

4.9 
6 

6 

.4 
6 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

.1 
1 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 

T 

T 

4.5 
5 

4 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BLUE  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 

T 

T 

2.0 
2 

2 

1 

.9 
2 

2 

1 

2.8 

4 

4 

T 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

BOSTON  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.4 

T 

T 
T 

.4 

1.4 
2 
.1 

1 

T 

1 

.3 
I 

1 

1 

2.0 
I 

T 
2 
.2 

T 
2 
.2 

2 

.1 

2 
.1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

a 

2 

3.0 
5 

4 

4 

2.6 

4 

5 

.3 
5 

4 

3 

T 

T 

CBARLTON  MASONIC  HOME 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

;; 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

EAST  lAREBAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GHD 

T 

T 

2.1 
2 

2 

2 

3.6 
5 

1.0 
6 

5 

T 
5 

.5 
5 

5 

5 

5 

.3 
4 

T 
4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

T 

.3 

T 

1.7 

1 

1 

1 

1.4 
2 

2 

T 
2 

1.7 
3 

3 

T 
2 

1 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1,8 

1 

T 

T 

1.2 
1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

7.5 

7 

T 
5 

.2 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

1 

2.0 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2.7 
5 

1.8 
6 

.7 
6 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 
T 

LAKE  COCHITUATE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

3.0 

- 

- 

- 

1.8 

- 

- 

- 

- 

- 

.3 

3.3 

.3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

2.5 

- 

- 

- 

- 

2.0 

T 

- 

T 

- 

- 

.5 

2.5 

.3 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

.5 

NANTUCKET  ITB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

.3 

1.8 
2 
.1 

2 

.1 

1.2 
2 
.1 

5.2 
6 
.5 

.4 

7 

.6 

.2 

7 
.6 

6 

.6 

T 
5 
.5 

5 
.5 

1 

1 

.5 
T 

T 
T 

T 

T 

.3 
T 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
2 

2 

2 

3.8 
2 

2 

1 

1.0 
2 

2 

2 

2 

2 

.5 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

I 

1 

1 

T 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

T 
T 

1.4 

T 

1.4 
3 

T 
2 

T 
T 

T 
T 

1.0 
T 

1.2 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

T 
2 

3.8 
5 

T 

4 

1.2 
4 

T 
3 

3 

T 
3 

T 
3 

3 

2 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

PROVIMCETOWN  1  Nl 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
3 

3 

2 

T 
2 

2 

2 

4.0 
5 

4 

T 
3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SALEM  CO  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

T 

1 

1 

T 

_ 
4 

4 

3 

3 

1 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

'- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

'- 

- 

- 

'- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SNOWFALL 
SH  ON  GND 

T 
T 

1.5 
2 

1 

2.0 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

1.5 
3 

2.5 

5 

.5 
5 

5 

4 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.5 
1 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

2.0 

1 

2.0 
2 

2 

1 

1 

1 

1 

3.5 
5 

5 

T 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

3.1 

- 

- 

. 

- 

1.6 

- 

- 

- 

- 

4.9 

- 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

STOCKBRIDCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

.1 

2.6 
2 

1 

1 

.4 
2 

1 

1 

4.4 

4 

4 

.3 
3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

.2 
T 

WEST  CUMMIICTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1 

T 

4.0 

4 

.5 
3 

3 

3 

T 
3 

1.0 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

5.0 
8 

T 
8 

1.4 
9 

T 
8 

7 

7 

7 

7 

6 

T 
5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

WEST  MEDWAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 

1.5 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

3.0 
3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

WIST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

3.5 

' 

- 

- 

- 

2.0 

.1 

- 

- 

- 

2.7 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

T 

WINCHENDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

! 

3.5 

- 

- 

- 

- 

1.5 

.2 

- 

T 

- 

1.5 

3.5 

.1 

.3 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

T 
T 

1.0 

T 

2.0 
3 

2 

T 
T 

T 
T 

1.2 

T 

1.4 
3 

2 

1 

1 

1 

.5 
1 

3.0 
2 

T 
5 

.7 

5 

5 

T 
5 

T 
2 

2 

2 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

.3 

T 

T 
T 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

.7 
3 

T 
3 

.8 
2 

.5 
2 

.6 
2 

T 
2 

2 

.4 

2 

2 

2 

2 

2 

3.5 
5 

.1 
5 

2.0 

7 

.4 

6 

.5 
5 

1.0 
5 

T 
5 

T 
5 

.4 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

T 
5 

.8 
5 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S 

1.0 
5 

5 

1.0 
5 

1.0 

5 

1.0 

4 

.2 

4 

4 

T 
4 

T 
4 

4 

4 

4 

4 

T 

4 

3.0 
6 

T 
5 

3.0 
8 

8 

1.0 
9 

9 

- 

.4 

.4 

9 

- 

. 

9 

9 

8 

8 

.2 

8 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 
2 

T 
2 

1.0 
2 

2 

2.0 

4 

1.0 
5 

5 

T 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

4.0 
8 

T 
8 

3.0 
11 

11 

T 
11 

2.0 
12 

12 

12 

1.0 
12 

12 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

1.0 
10 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

8 

4.0 
12 

12 

6.4 
19 

1.5 
21 

1.0 
18 

.5 
18 

18 

17 

17 

17 

17 

8.3 
25 

25 

4.0 
28 

28 

1.5 
30 

3.0 
34 

34 

33 

3.0 
36 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

T 
T 

.2 

T 

3.3 
3 
.3 

T 
3 
.4 

T 

1 

1 

T 

1 

.6 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

6.3 
2 
.2 

7 
.4 

.7 

6 

.4 

6 
.3 

5 
.3 

5 
.3 

5 
.2 

5 
.2 

5 
.2 

T 
4 
.2 

4 
.2 

4 
.2 

4 
.2 

4 
.2 

4 
.2 

T 
4 
.1 

4 
.1 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1 

1 

6.0 

7 

5 

.5 

5 

5 

5 

1.5 
7 

1.0 

s 

8 

7 

7 

6 

6.0 
11 

11 

T 
10 

9 

8 

8 

8 

8 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

T 
5 

.5 
5 

See  refeience  ootes  following  Staboo  I 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
DECEMBER   1958 


Day  of  month 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
9 

3.0 
11 

.5 
11 

1.5 
11 

.5 
11 

7.0 
16 

1.2 
15 

T 
15 

14 

T 
13 

13 

13 

13 

.6 
13 

13 

3.2 
15 

1.0 
15 

3.5 
17 

16 

2.5 
17 

17 

16 

2.5 
17 

2.7 
20 

19 

18 

2.0 
19 

18 

18 

18 

18 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

5.0 
7 

.5 

7 

3 

3 

3 

3 

1.0 
4 

4 

4 

4 

4 

2.0 
6 

3.0 
9 

8 

1.0 
9 

9 

9 

9 

9 

8 

7 

7 

7 

7 

6 

5 

5 

T 
5 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
4 

.3 
4 

.3 
4 

2.9 
6 

4 

4 

4 

3 

.4 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4.0 

7 

7 

1.4 

7 

.1 

7 

.1 
6 

.3 

6 

6 

6 

T 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

.5 
6 

T 
6 

XIENI: 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

.3 

1 

T 

1 

3.8 
4 

T 
3 

2 

.3 
2 

2 

1.6 
3 

T 
3 

2 

2 

T 
2 

2 

2.8 
4 

3.5 
7 

T 
6 

.6 
5 

5 

T 
4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

.2 
2 

LAKE  PORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

.1 
2 

2 

3.3 

5 

.2 
5 

.3 
3 

.2 
3 

3 

.4 
3 

.1 
3 

3 

3 

T 
3 

3 

1.1 
4 

4.9 
8 

T 
8 

1.6 
8 

8 

7 

6 

6 

6 

T 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

.1 

5 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
4 

T 
4 

T 
4 

1.9 
5 

T 
4 

.1 
3 

3 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

4.5 
4 

7 

T 
6 

T 
6 

T 
5 

T 
5 

T 
5 

T 
5 

T 
5 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

T 
3 

3 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

9 

8 

10 

10 

13 

13 

12 

12 

11 

11 

11 

10 

10 

2.0 
12 

12 

1.0 
13 

.5 

14 

1.0 
15 

1.0 
16 

16 

16 

1.0 
17 

17 

16 

15 

15 

14 

14 

13 

13 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

.1 
T 

T 

4.5 
4 

3 

T 
2 

2 

2 

1.3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

8.0 
10 

8 

.1 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

T 
3 

MOUST  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

,4 
9 

1.2 
9 

1.2 
8 

4.1 
10 

7.5 
11 

7.6 
12 

1.0 
10 

1.0 
10 

1.2 
9 

10 

10 

10 

.7 
10 

.4 
10 

4.1 
14 

.5 
15 

1.5 
15 

.5 
13 

1.4 
14 

.2 
13 

.2 

13 

1.3 
12 

2.6 
13 

.1 
13 

12 

12 

.1 
11 

T 
11 

11 

.3 
11 

10 

NASHUA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

- 

5.0 
5 

3 

1 

1 

1 

1.0 
2 

2 

2 

I 

1 

1 

.8 
2 

8.5 
8 

8 

8 

8 

6 

6 

6 

5 

5 

6 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
B 

1.0 
10 

T 
10 

5.0 

15 

2.5 
17 

6.0 
20 

1.0 
20 

20 

.5 
21 

T 
21 

21 

20 

T 
20 

20 

6.0 
26 

T 
26 

3.0 
29 

1.0 
29 

1.0 
30 

1.0 
30 

30 

29 

4.0 
31 

T 
28 

28 

27 

26 

26 

26 

.5 
27 

T 
26 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

.2 

.3 

1.6 

- 

_ 

- 

.2 

.6 

- 

- 

- 

.2 

- 

- 

8.3 

- 

.2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
2 

T 
2 

2 

4.0 

5 

T 
5 

2 

2 

2 

2.0 

4 

T 
4 

4 

4 

4 

3 

4.0 
7 

.7 
7 

T 
7 

.2 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

S 

5 

5 

4 

4 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
2 

T 
2 

T 
2 

4,0 
6 

T 
5 

4 

T 

4 

4 

1.0 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

4.5 

9 

T 
9 

1.0 
9 

T 
9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

6 

6 

.2 

6 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.0 

^ 

4.0 

1.0 

2.0 

- 

- 

T 

1.0 

- 

- 

- 

- 

T 

5.0 

- 

2.0 

- 

1.0 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
3 

.6 
3 

T 
3 

3.6 
6 

T 
5 

.5 
4 

T 
4 

4 

.5 
4 

.1 
4 

4 

4 

4 

4 

4.5 
9 

8 

2.5 
10 

.5 
10 

T 
10 

1.5 
11 

11 

12 

1.0 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

T 
12 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.7 
1 

1 

T 

1 

1.5 
2 

T 
2 

,6 
2 

,6 
I 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 
2 

2 

2 

.5 
2 

2 

2 

1.6 
4 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
I 

1 

1 

T 

T 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

3 

3 

4 

3 

2 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.4 

.1 

T 

.3 

2.3 
3 
.2 

2 
.1 

T 
2 
.1 

2.0 
3 
.1 

3 
.1 

T 
2 
.1 

2.3 
2 
.1 

4 
.4 

T 
4 
.2 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

.1 

T 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

T 

2.3 
2 

1 

1 

.5 

1.0 

1 

1.9 
3 

T 
3 

3 

2 

T 

1 

1 

1 

1 

I 

T 

T 

T 

T 
T 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

1.0 
2 

T 
2 

2 

2 

1 

T 

1 

4,0 

4 

1.0 
S 

T 
5 

1.0 
4 

3 

T 
3 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
5 

.8 
5 

.8 
5 

3.0 
8 

6 

2.0 
7 

.5 
7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

3.0 
10 

1.0 
11 

2.0 
13 

13 

2.0 
15 

2.0 
17 

17 

17 

3,0 
18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.1 

8 

.8 

T 
8 
.8 

.5 

8 

.7 

1.0 
9 
.8 

1.7 
6 
.7 

T 
5 
.7 

5 
.5 

.2 

5 

.5 

.7 

5 

.5 

T 
5 
.5 

5 
.5 

5 
.5 

.1 

4 

.4 

T 
4 
.6 

T 
4 
.5 

.2 

4 
,5 

3.5 
3 
.4 

T 
7 
.5 

.3 

7 

.5 

T 
6 
.6 

.3 

6 

.S 

T 
6 
.6 

,4 

6 
.5 

T 
6 
.6 

.6 

T 
6 
.5 

T 
6 
.5 

T 
6 
.S 

.5 

.3 

5 

.5 

5 
.5 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
4 

T 

4 

.2 

4 

2.3 
6 

1.0 
7 

3.8 
10 

T 
9 

T 
9 

.5 
9 

T 
9 

9 

9 

9 

9 

4.6 
13 

T 
11 

.3 
11 

.2 
11 

T 
10 

T 
10 

10 

10 

10 

T 
9 

9 

9 

9 

.1 
9 

.3 

9 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

1.0 
9 

9 

1.5 
10 

.8 
10 

.2 
10 

.3 
10 

10 

.1 
10 

T 
10 

10 

10 

10 

10 

2.0 
12 

1.0 
12 

12 

1.5 
13 

13 

1.5 
14 

14 

14 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

.2 
12 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
5 

T 
5 

1.0 
6 

3 

1 

1.0 
2 

2 

2 

1.0 
3 

3 

3 

3 

T 
3 

3 

3 

3 

2,0 
5 

1.0 
6 

T 
5 

3.0 
8 

T 
8 

T 
8 

2.0 
8 

8 

8 

1.0 
8 

T 

7 

1.0 

7 

7 

HONTPELIER  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
13 

.5 

14 

.4 
14 

1.2 
16 

4.0 
13 

1.0 
13 

T 
13 

T 
10 

.5 
11 

T 
11 

11 

11 

T 
10 

T 
10 

2.0 
11 

T 
13 

3.0 
13 

T 
16 

T 
15 

T 
15 

T 
16 

T 
15 

T 
15 

T 
13 

15 

IS 

19 

14 

14 

1.0 
14 

15 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
10 

.7 
10 

.8 
11 

1.8 
10 

2.6 
10 

1.0 
10 

T 
10 

T 
10 

.4 
10 

10 

10 

10 

T 
10 

T 
10 

.9 
10 

.5 
11 

.7 
11 

.2 
11 

2.5 
13 

T 
13 

.3 
13 

1.0 
14 

1.5 
15 

T 
15 

15 

.1 
15 

T 
15 

14 

14 

.6 
14 

14 

P8KD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

3.0 
5 

5 

5.0 
10 

10 

9 

9 

3.0 
12 

12 

11 

10 

9 

5.0 
14 

14 

14 

13 

13 

4.0 
13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

BEADSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
2 

.3 
2 

T 
2 

4.0 
6 

T 
6 

1.0 

7 

T 

7 

.2 

7 

1.3 
8 

.5 
8 

T 
8 

8 

T 
8 

T 
8 

3.7 
11 

.8 
11 

1.2 

12 

.3 
12 

12 

.2 

12 

12 

12 

12 

T 
10 

10 

10 

10 

T 
9 

8 

8 

T 

7 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

T 
8 

T 
8 

4.0 
11 

T 
9 

3.0 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

3.0 
11 

T 
11 

T 
11 

1.5 
12 

8 

6 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

T 
3 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

.7 
3 

T 
3 

T 
2 

1 

T 

1 

1 

1 

.7 
2 

2 

2 

2 

T 
2 

1 

3.0 
4 

T 
3 

.7 

4 

T 
3 

1 

.6 
2 

T 
2 

2 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

.5 

1 

ST  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

; 

- 

. 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
8 

.5 
8 

T 
8 

3.0 
10 

.5 
9 

1.3 
10 

.1 
10 

10 

.4 
10 

10 

10 

9 

T 
9 

T 
9 

2.3 
12 

.4 

10 

2.6 
13 

.3 
13 

1.5 
14 

1.3 
15 

T 
14 

14 

1.2 
14 

.1 
14 

14 

13 

13 

13 

12 

T 
12 

.1 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

T 
1 

1 

4.0 
4 

2 

2 

2 

2 

2.0 
4 

4 

4 

3 

3 

3 

3.0 
6 

.1 
6 

1.0 

7 

T 
6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
DELAYED  DATA 


Ten 

peralure 

Precip 

iiarcon 

11 

11 

II 

1 
< 

111 
IJJ 

1 

I 

J 

1 

J 

J 
o 
1 

i 

No  of  Os^ 

1 

If! 

o 

« 

Snow,  SU.I 

No  ol  Dm 

StaUoD 

Mj. 

Mm 

J 

II 
1^ 

• 
<3 

1 

5 

2 

5 
o 

1 

9 
§ 

II 

hi 

hi 

MASSACHUSETTS 

AUGUST    1958 

EAST    WAREHAM 

76.  *W 

61. 4M 

68. 9M 

-       .9 

83 

22  + 

51 

28+ 

9 

0 

0 

0 

0 

9.02 

4.73 

1.95 

25 

.0 

0 

11 

i 

5 

OCTOBER   1958 

NEW  BEDFORD 

61.6 

47.0 

54.4 

-   1.5 

78 

10 

35 

14+ 

331 

0 

0 

0 

0 

1.76 

-    1.43 

.93 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

VEWIONT 

JUNE   1958 

RUTLAND 

71.6 

48.2 

59.9 

5.2 

84 

1 

33 

7 

169 

0 

0 

0 

0 

2.10 

2.15 

1.82 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

WATERBURY    1    NNE 

69.6 

46.9 

58.3 

85 

30 

32 

7 

2  09 

0 

0 

1 

0 

4.16 

1.30 

2 

.0 

0 

11 

3 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1    1    2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

JULY    1958 

BEECH100C 

.60 

• 

.41 

.09 

.08 

.14 

.17 

.03 

.20 

.08 

.13 

.62 

.71 

.03 

.03 

.02 

.60 

3.94 

AUCUST    1958 

EAST  lAREHAll 

1.73 

.21 

T 

1.26 

.25 

.35 

.17 

.08 

.35 

1.95 

1.11 

T 

1.40 

.16 

9.02 

SEPnilBER   1958 

IIE»BUBTPORT 

.18 

.16 

.29 

.48 

.92 

.39 

.51 

.01 

T 

.99 

3.93 

OCTGBER   1958 

KEW  BEDFORD 

.38 

.03  1 

.04 

.93 

.04 

.10 

.15 

.02 

.07 

T 

1.76 

•ARE 

.19 

.67  i' 

.08 

.02 

1.17 

.11 

.12 

.11 

.10 

.02 

2.59 

KE«  HAMPSHIRE 

1 

JULY    1958 

BOW  GARVIN   FALLS 

T 

.21 

.10 

.02 

T 

.44 

.85 

.80 

.66 

.03 

.14 

T 

.31 

.17 

.03 

.18 

.02 

.08 

.01 

4.05 

VERMONT 

JUJCt    1958 

RUTLAND 

1.82 

T 

.12 

.07 

.02 

.07 

2.10   _ 

WATERBURY    1    NME 

.64 

1.30 

.11 

T 

.01 

.32 

.12 

.31 

.30 

T 

T 

T 

.60 

T 

.10 

.15 

.20 

4.16 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

'4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MASSACHUSETTS 

AOGDST  1958 

EAST  VAREHAH 

MAX 
MIN 

76 
63 

75 
64 

76 

82 
64 

83 
58 

83 
67 

82 
71 

83 
69 

69 
62 

74 
58 

78 
63 

75 
53 

79 
51 

81 
65 

83 
69 

80 
56 

75 
57 

73 
64 

70 
65 

70 
59 

67 
51 

70 
60 

79 
56 

70 
67 

76.4 
61.4 

0CTOBE1I   1958 

NEI   BEDFORD 

MAX 

MIN 

68 
SO 

58 
45 

60 
48 

62 

51 

72 
42 

57 
35 

66 
44 

69 
51 

74 
60 

78 
55 

66 
50 

55 
41 

50 
41 

56 
35 

65 
53 

74 

56 

76 
60 

67 
48 

61 
41 

60 
44 

58 
42 

60 
46 

62 
56 

62 
50 

50 
47 

55 
47 

52 
50 

SS 
46 

46 
43 

59 
42 

62 
38 

61.8 
47.0 

VERMONT 

JOME   1958 

RDTLAm) 

MAX 

MIN 

84 
60 

79 

50 

67 
39 

76 
40 

78 
48 

74 
46 

66 
33 

66 
44 

67 
52 

63 
44 

75 
52 

76 
55 

72 
52 

64 
52 

66 
48 

63 
52 

58 
49 

67 
39 

70 
44 

72 
39 

66 
52 

67 
49 

72 
43 

74 
46 

81 
54 

77 
65 

77 
51 

72 
42 

79 
46 

80 
60 

71.6 
48.2 

lATERBDRY    1    NNE 

MAX 

MIN 

79 
51 

78 
53 

61 
39 

68 
39 

73 
52 

76 
40 

62 
32 

74 
38 

71 
48 

68 
39 

58 
48 

70 
55 

11 

73 
46 

64 
48 

64 
49 

54 
44 

t\ 

68 
41 

70 
45 

66 
50 

65 
47 

66 
43 

70 
41 

80 
54 

70 
62 

72 
56 

79 
54 

74 
44 

85 
61 

69.6 
46.9 

See  Relerence   Notes  Following   Station   Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KEW  ENGLAND 
DECEUBER  1958 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1958 


NEW     ENGLAND, 
.  EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
0  10  20         30         40 


7STH  HniDIAX   TIO   ZONl 


STATION   LEGEND 

O    •  3  Precipitation  only 

<D  Precipitation,   storage 

O  -•--O-  Precipitation   and   Temperature 

"V"  "T'T'  Precipitation,  Temperature   and  Evaporation 

5° 

Type   of  gage-        O    Non-recording; 
•    Recording,        3    Botti  types. 

I        Double  circle  combinations   indicate   the  availability  of 
18°™"^*  ^s/(7//tfrf  meteorological  data. 


Qtuckat  WB  Airport 


USCOHH-n-Ai 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1958 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1958 


re  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
ailable  in  the  oublication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


CONNECTICUT 

ANSON I A 
BAKERSVILLE 
eALTIC 
BARKHANSTED 
BEACON   FALLS 

SLOOHFIELD 

BRIDGEPORT   HB   AP 

BRO0IU.YN 

BULLS    BRIDGE    DAH 

BURLINGTON 

CANDLE HOOD    LAKE 
COCKAPONSET   RANGER   STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE    1    S 
COVENTRY 

CREAH   HILL 
DANBURY 
DAWSON    LAKE 
DERBY 
EAST   HAVEN 


JNARO    Fl 

HARTFORD    MB    AIRPORT 
HEMLOCKS    RESERVOIR 
JEWETT    CITY 
LAKE    KONOHOC 
LAUREL 


MANCHESTER 

NANSFIELO    HOLLOM    DAM 
MEAD   PONO  RESERVOIR 
MIOOLETOHN    *    H 
IlLFORD 

MOHAWK   RANGER   STA 
MOODUS   RESERVOIR 
MOUNT    CARMEL 
NATCHAUC    RANGER    STA 
NATHAN   HALE    ST    FOREST 

NEW   HARTFORD 

NEW  HAVEN  WB   AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK    2    SW 

NORTH    BRANFORD 


NORTH    GUILFORD 
NORHALK    GAS    PLAl 
NORWICH    PuB    UTII 
PAUCKAUG    FOREST 
PEOPLES    RANGER    STA 


STATION 


PLT 


PROSPECT 
PUTNAM 
PUTNAM    LAKE 
ROCKVILLE 
ROCKY   RIVER   DAK 

ROUND   POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK   RESERVOIR 
SHEPAUG   DAM 
SHUTTLE   MEADOW  RESVR 

STAFFORD    SPRINGS 
STAMFORD    S    N 
STEVENSON   DAM 
STORRS 

INCTON 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

HEST6ROOK 

WEST  HARTFORD 
WEST    HARTLANO 

IGVILLE    RESERVOIR 

ITNET  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 


WILLIH 


NTIC 


MAINE 

AUGUSTA   AIRPORT 
AUGUSTA    CAA    AIRPORT 
BANGOR    DOW    FIELD 
BAR    HARBOR 
BELFAST 

BINGHAM    WYHAN    DAM 
BRASSUA    DAM 
BRIDGEWATER 
BRIDGTON    1    NNW 
BRUNSWICK 


EAGLE    LAKE    3    SW 

EAST PORT 

EAST    SANGERVILLE    i    SE 

EAST   WINTHROP 

ELLSWORTH 

EUSTIS    7    NH 
FARMINGTON 
FORT    FAIRFIELD 
FORT    KENT 
GARDINER 

61  LEAD 

GRAND    LAKE    STREAM 

GREENVILLE 

RAM    2    S 
HOULTON    CAA   AP 


NACHIAS 
MADISON 

IDftLE  DAM 
MILUNOCKET 
MlLLINOCKET    CAA    AP 

NOOSEKEAD 

OLD    TOWN    CAA    AIRPOKI 

OnONO 


NEW  HAVEN 
ITCHFIELD 

NEW  LONDON 
ITCHFIELD 

NEW  HAVEN 

HARTFORD 
FAIRFIELD 

INDHAM 

ITCHFIELD 
HARTFORD 

FAIRFIELD 
IDDLESEX 
NEW  LONDON 
HARTFORD 
TOLLAND 

ITCHFIELD 
FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 

FAIRFIELD 
LITCHFIELD 
LONDON 
HARTFORD 
HARTFORD 

HARTFORD 

LONDON 
LONDON 
FAIRFIELD 

HARTFORD 
TOLLANO 
FAIRFIELD 
IDDLESEX 
EW  HAVEN 

LITCHFIELD 
IDDLESEX 

NEW  HAVEN 
INDHAM 

TOLLAND 


LIT 


FIELD 


lAHTFORD 
ITCHFIELD 
lEW  HAVEN 

NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 
NEW  LONDON 
LONDON 
LITCHFIELD 

NEW  HAVEN 

INDHAM 
FAIRFIELD 
TOLLAND 
LITCHFIELD 

FAIRFIELD 
CHFIELO 

FAIRFIELD 
ITCHFIELD 
ART FORD 

TOLLANO 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
TOLLANO 
ITCHFIELD 

ITCHFIELD 
FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
NEW  HAVEN 
MIDDLESEX 

HARTFORD 
TFORD 
HARTFORD 
NEW  HAVEN 
ITCHFIELD 

INDHAM 
NEW  HAVEN 
ITCHFIELD 


KENNEBEC 

KENNEBEC 

PENOBSCOT 

HANCOCK 

WALDO 

SOMERSET 
SOMERSET 

:OOSTOOK 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 

AROOSTOOK 


1*72  AROOSTOOK 


PENOBSCOT 

OXFORD 

LINCOLN 

AROOSTOOK 
WASHINGTON 

ISCATAOUlS 
KENNEBEC 
NCOCK 

FRANKLIN 


.  AROOSTOOK 
2678  AROOSTOOK 
.  KENNEBEC 


OXFORD 
WASHINGTON 

ISCATAOUlS 
CUMBERLAND 
AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

SOMERSET 

WASHINGTON 

ANDROSCOGGIN 

SOMERSET 

WASHINGTON 

SOMERSET 

OXFORD 

PEMOeSCOT 

PENOBSCOT 

SOMERSET 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
CUMBERLAND 


hi  20 

*1  90 

41  37 

41  96 

41  27 

41  90 

41  10 

41  47 


41  14 
41  57 
41  21 
41  46 


41  12 
41  33 
41  12 


41  29 

41  93 

41  46 

41  53 

41  16 

41  42 

41  5S 

41  20 

41  23 

41  07 

41  32 


41  30 
41  54 

41  09 
41  52 
41  39 

41  18 
41  99 
41  19 
41  49 
41  39 

41  97 
41  00 
41  23 

41  4« 

41  40 

41  4* 


41  43 

41  37 
41  34 


43  53 

46  92 

46  37 

44  97 

44  0* 

47  00 

44  59 

45  Ot 


43  91 

46  07 

46  OS 

49  37 

44  39 
44  06 
49  14 


♦9  39 

44  57 
44  52 

44  93 

43  40 

43  39 


OBSEItVAnON 

TIME  AND 

TABLES 


ANSONIA  HATER  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
INACTIVE-   1/58 

ENG  DEPT  HARTFORD 

WEATHER  BUREAU 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN  LIGHT  ♦  POWER 
WATER  BUR  HARTFORD 

CONN  LIGHT  +  ROWER 
ST  PARK  ♦  FOREST  COM 
RAYMOND  J.  RUSZALA 
COLLINS  COMPANY 

'ERSIIT  OF  CONN 

CREAM  HILL  FARM 
JOSEPH  P.  SlHKOt  JR. 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BIRMINGHAM  WATER  CO 
NEW  HAVEN  WATER  CO 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

CONN  POWER  COMPANY 
GROTON  PUBLIC  UTIL 
ENG  DEPT  HARTFORD 
SWG  TREATMENT  PLANT 

.  WEATHER  BUREAU 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
EWETT  CITY  WTR  CO 
EW  LONDON  WTR  WKS 
STAMFORD  WATER  CO 

MANCHESTER  WTR  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STAMFORD  WATER  CO 
KORNEL  BAILEY 

HAVEN  WATER  CO 

ST  PARK  +  FOREST  COM 
FRANK  P.  0  NEILL 
CONN  AGR  EXP  STA 

■ARK  +  FOREST  COM 
•ARK  ♦  FOREST  COM 

WATER  BUR  HARTFORD 

.  WEATHER  BUREAU 
ENG  DEPT  HARTFORD 
EDWARD  C.  CHILDS 
NEW  HAVEN  WATER  CO 

HAVEN  WATER  CO 
CONN  LGT  +  PWR  CO 
OEPT.  PUBLIC  UTiL 
ST  PARK  +  FOREST  COM 
ST  PARK  *  FOREST  COM 

NEW  HAVEN  WATER  CO 
ALPHONSE  BONNER 
GREENWICH  WATER  CO 
ROCKVILLE  WTR  *   AGUE 
CONN  LIGHT  +  POWER 

RIDGEFIELD  WTR  SuP 
HAROLD  MYERS 

»GEPORT  HYDRAULIC 
BUR  ENG  WATERBURY 

WTR  COM  NEW  BRITAIN 

MRS  DOROTHY  M.  GlfiARO 
STAMFORD  MUSEUM 
CONN  LIGHT  -f  POWER 
U  OF  CONN  AGR  OEPT 
TORRINGTON  WTR  CO 

TORRINGTON  REGISTER 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
RADIO  STATION  WBRY 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
JAMES  RINTOUL 

WATER  BUR  HARTFORD 
WATER  BUR  HARTFORD 
WTR  COM  NEW  BRITAIN 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
WATERBURY  HATER  CO 

CONN  LIGHT  +  POWER 
WTR  COM  NEW  BRITAIN 
OSCAR  S.  JOHNSON 


ROBERT  A.  SMITH 
CIVIL  AERO.  ADM. 

i.  AIR  FORCE 
ACAOIA  NAT  PARK 
C.  TALBOT 

CENTRAL  MAINE  PwR  CO 
KENNEBECK  WTR  PwR  CO 
DELBERT  D>  RAYMOND 
ANDREW  J.  SANBORN 


BUREAU 
PAOUET 
RAYMOND  ft>  PALMER 
MRS.  NELLIE  SPINNEY 
MRS.  NANCY  RAWLINGS 

INACTIVE  11/57 
WALTER  A.  HICKS 

ELMER  J.LELAND 
AUGUSTA  WATER  DiST 
BANGOR  HYDRO-ELEC  CO 


RIEN 


CHARLES   S.    PREBLE 
JAMES    A.    SCHOFIELO 
PHILIP    BOUCHARD 
GARDINER    WATER    DIST 

RUMFORD    FLS    PWR    CO 
STATE    FISH   HATCHERY 
HUGH   £.    SAWYER 
CENTRAL    HAINE    POWER 
CIVIL   AERO.    AON. 

WILLIAM    CUMHING 
CENTRAL   MAINE    POWER 
IRVING    C.    MASON 
UNION    WATER    PwR    CO 
CENT   MAINE   PWR   CO 

W1U.1AH    JORDAN 
HAOISOM    MILLS 
UNION    WATER    PWR    CO 
GREAT    MORTH.    PAPER 
IL    AREO.    AON. 

JknOMTAGNE 
CIVIL   AERO.    AOH. 
PHTS    OEPT    U    OF    ME 
HAROLD   HAMLIN 

'    OF    PORTLAND 


n 

OBSERVAnON 

g 

M 

1 

3 

1 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

1 

OBSERVER 

g 

i 

5 

i 

1 

1 

i 

if 

RIPOGENUS  DAM 

7174 

PISCATAQUIS 

49 

53 

69  11 

969 

8A 

8A 

H 

GREAT  NORTH.  PAPER 

ROCKLAND 

7290 

KNOX 

44 

06 

69  07 

40 

6P 

6P 

OLIVER  W.  HOLMES 

ROCKLAND  I  W 

7295 

KNOX 

4* 

06 

69  08 

30 

c 

CENTRAL  MAINE  POWER 

ROXBURY 

7319 

OXFORD 

44 

40 

70  36 

720 

INACTIVE   1/58 

RUMFORD  3  SW 

7325 

OXFORD 

4* 

31 

MID 

MID 

EVALINE  A.  WARREN 

RUMFORD  1  S 

7330 

OXFORD 

*4 

32 

70  33 

600 

MID 

MID 

C  H 

RUMFORD  FLS  PHR  CO 

SANFORD  2  NNW 

YORK 

28 

280 

5P 

5P 

CLIFFORD  P.  COOK 

SKOWHEGAN 

7827 

SOMERSET 

*4 

69  43 

165 

c 

CENTRAL  MAINE  POWER 

SOUTH  ANDOVER 

7940 

OXFORD 

44 

36 

70  46 

660 

7P 

ALLAN  M.  ERASER 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 

8301 

HANCOCK 

44 

c 

NATIONAL  PARK  SVC 

SOUA  PAN  DAM 

8398 

AROOSTOOK 

46 

32 

68  20 

610 

5P 

5P 

H 

MAINE  PUB  SERVICE  CO 

SWANS  FALLS 

8641 

OXFORD 

44 

02 

70  59 

400 

c 

PUBLIC  SERVICE  CO 

THE  FORKS 

8721 

SOMERSET 

' 

49 

20 

69  58 

570 

BA 

GLADYS  M.  OURGIN 

UNITY 

8936 

HALOO 

*4 

39 

69  20 

530 

6P 

6P 

MERTON  R.  REYNOLDS 

UPPER  DAM 

8942 

OXFORD 

92 

9P 

UNION  WATER  PWR  CO 

WATERVILLE  PUMP  STA 

9151 

KENNEBEC 

44 

33 

69  39 

89 

9P 

9P 

KENNEBEC  WATER  DIST 

WEST  BUXTON  2  NNW 

43 

150 

6P 

CENTRAL  MAINE  POWER 

WEST  ENFIELD 

9360 

PENOBSCOT 

45 

1* 

68  39 

180 

TA 

GEORGE  THOMPSON 

WOODLAND 

9891 

WASHINGTON 

45 

09 

67  24 

140 

8A 

MID 

ST  CROIX  PAPER  CO. 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

0049 

BERKSHIRE 

42 

39 

73  06 

750 

8A 

8A 

H 

NEW  ENGLAND  PwR  CO 

AMHERST 

0120 

HAMPSHIRE 

42 

24 

72  32 

210 

NIO 

MID 

C  H 

UNIVERSITY  OF  MASS 

ASHBURNHAM 

0190 

WORCESTER 

42 

39 

71  53 

1190 

SA 

M.  C.  STEWART 

0218 

MIDDLESEX 

42 

18 

71  28 

227 

7A 

METRO  DIST  wTR  COMM 

AThOL  3  E 

0257 

WORCESTER 

42 

39 

72  10 

1000 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

BARRE  FALLS  DAM 

OA08  WORCESTER 

42 

26 

72  02 

910 

C 

LOurS  VIGNEAULT 

BEDFORD 

0535  .MIDDLESEX 

42 

28 

71  17 

135 

5P 

5P 

H 

NORTHEAST  WEA  SVC 

BEECHWOOO 

0551  ,flORF0LK 

42 

70  49 

STATE  OEPT  HEALTH 

BEL CHER TOWN 

056? 

HAMPSHIRE 

17 

METRO  DIST  WTR  COMM 

BIRCH  MILL  DAM 

WORCESTER 

42 

38 

72  07 

840 

4P 

4P 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  HILL 

0736 

NORFOLK 

*z 

13 

71  07 

640 

7P 

7P 

C  HJ 

BLUE  HILL  06S 

BOSTON  WB  AIRPORT 

0770 

SUFFOLK 

*2 

22 

71  01 

15 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOYLSTON 

0801 

WORCESTER 

21 

630 

9A 

METRO  DIST  WTR  COMM 

BRIDGEWATER  M.C.I. 

0840 

PLYMOUTH 

41 

57 

70  57 

80 

c 

MASS  CORRECTNL  INST 

BROCKTON 

0860 

PLYMOUTH 

42 

03 

71  01 

80 

4P 

4P 

M 

CITY  ENGINEER 

BUFFUMVILLE  DAM 

0998 

WORCESTER 

42 

07 

71  54 

500 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

1323 

NORFOLK 

42 

16 

71  16 

140 

SA 

EDMUND  A.  SYMONDS 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

1345 

WORCESTER 

42 

08 

71  58 

960 

6P 

6P 

MASONIC  HOME 

BARNSTABLE 

41 

69  57 

38 

5P 

U.  S.  COAST  GUARD 

CHESTERFIELD 

1436 

HAMPSHIRE 

42 

23 

72  51 

1360 

SA 

STATE  DEPT  HEALTH 

CHESTNUT  HILL 

14*7 

SUFFOLK 

*2 

20 

71  10 

124 

*P 

7A 

METRO  DIST  HTR  COMM 

CLINTON 

1561 

WORCESTER 

42 

24 

71  41 

398 

8A 

4P 

METRO  DIST  WTR  COMM 

COHASSET 

NORFOLK 

*2 

14 

70  *S 

50 

7A 

7A 

OSCAR  C.  JOHNSON 

COLDBROOK 

1969 

WORCESTER 

72  03 

680 

BA 

METRO  DIST  WTR  COMM 

EAST  PEPPERELL 

2369 

MIDDLESEX 

42 

40 

71  35 

210 

8A 

MRS,  MARY  E.  DAVIS 

EAST  WAREHAM 

2451 

PLYMOUTH 

41 

46 

70  40 

18 

BA 

SA 

H 

G.  B.  ROUNSVILLE 

EOGARTOWN 

2501 

DUKES 

BA 

ELIZABETH  6.  HOUGH 

FALL  RIVER 

26*2 

BRISTOL 

41 

42 

71  10 

190 

IIP 

IIP 

H 

RICHARD  C.  BRIGHAM 

FITCH8URG  2  S 

2806 

WORCESTER 

42 

34 

71  46 

400 

8A 

8A 

DEPT  PUBLIC  WORKS 

FRAMINGHAM 

2975 

MIDDLESEX 

42 

IT 

71  25 

170 

7A 

7A 

METRO  DIST  wTR  COMM 

FRANKLIN 

2997 

NORFOLK 

42 

06 

71  2* 

320 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

GARDNER 

3052 

WORCESTER 

42 

35 

71  59 

1110 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

GROTON 

3270 

MIDDLESEX 

42 

36 

71  35 

320 

BA 

STATE  OEPT  HEALTH 

HARDWICK 

3401 

WORCESTER 

42 

21 

72  12 

950 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

HATCHVILLE 

3471 

BARNSTABLE 

41 

37 

70  32 

70 

8A 

STATE  OEPT  HEALTH 

HAVERHILL 

3505 

ESSEX 

42 

46 

71  0* 

60 

7P 

7P 

H 

EARL  F.  SMITH 

HEATH 

35*9 

FRANKLIN 

42 

40 

72  49 

1430 

8A 
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HOLYOKE 

3702 

HAMPDEN 

42 

13 

72  36 

90 

8A 

A.  W.  LAOO 

HOOSAC  TUNNEL 

3713 

BERKSHIRE 

41 

72  58 

8A 

NEW  ENGLAND  PHR  CO 
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42 

29 

72  DO 
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8A 
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3821 
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41 

41 
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45 

6P 

6P 

c 
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ESSEX 

40 
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30 

8A 
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JEFFERSON 
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42 

22 
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AR 
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3985 
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c 
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4012 

MIDDLESEX 

42 

19 

71  23 
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7A 

7A 

H 
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4105 
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*2 

41 

71  10 

57 

9P 
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9P 

9P 

PROPS  LKS  ♦  CANALS 

MANSFIELD 
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BRISTOL 

03 

8A 
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ME NOON 
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c 
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41 

53 
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90 

8A 
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*2 

36 
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SA 
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*2 

10 
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280 

8A 

H 
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42 

12 
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*2 

39 
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15 

70  04 

43 

MID 

MID 
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42 
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*2 

07 
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8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

NORWOOD 
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*2 

11 

71  13 
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7A 

DAVID  G.  DOE 

PELHAM 

6291 

HAMPSHIRE 

42 

23 

72  24 

1150 

8A 

METRO  DIST  WTR  COMM 

PEMBROKE 

6262 

PLYMOUTH 

42 

01 

70  49 

60 

8A 

STATE  OEPT  HEALTH 

PERU 
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*2 

27 

73  0* 
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*2 

32 
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8A 

C 
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26 
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U.S.  WEATHER  BUREAU 
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6*25 
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*2 

31 
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1650 
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Plymouth 

*1 

59 

70  42 
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AR 
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04 
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6P 
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6699 

WORCESTER 

*2 

22 

72  17 

560 

8A 

METRO  DIST  wTR  COMM 

ROCHESTER 

6938 

PLYMOUTH 

*1 

47 

70  99 

60 

8A 

8A 

BA 
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ROCKPORT  1  ESE 

6977 

ESSEX 

42 

39 

70  37 

80 

7P 

7P 

C  H 

REV.  R.  M.  BARKER 

SALEM  CG  AIR  STATION 
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32 

70  52 
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7190 

BARNSTABLE 

41 

46 

70  30 

20 

MID 
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H 

W.  A.  WINSOR 
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7293 

BRISTOL 

41 

50 

71  07 

39 

8A 

BRISTOL  CO  AGR  SCH 

SHELBURNE  FALLS 

7370 

FRANKLIN 

42 

36 

72  44 

400 

8A 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

SOUTHBRIOGE  3  SW 

7627 

WORCESTER 

42 

03 

72  05 

720 

7A 

H 

CHESTER  R.SPIELVOGEL 

7692 

BERKSHIRE 

42 

10 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

SPOT  POND 

8030 

MIDDLESEX 

42 

27 

71  06 
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7A 

METRO  DIST  WTR  COMM 

SPRINGFIELD  ARMORY 

8046 

HAMPDEN 

42 

06 

72  35 

199 

*P 

4P 

H 

U.  S.  ARMORY 

STERLING 

8194 

WORCESTER 

*2 

27 

71  48 

490 

8A 

H 
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STERLING  3  NH 

8159 

WORCESTER 

42 

28 

71  48 

690 
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NUNZIO  LANCIANI 

STOCKBRIOGE 

8181 

BERKSHIRE 

42 

17 

890 

9P 

NESBITT  H.  BANGS 

TAUNTON 

BRISTOL 

41 

94 

71  04 

20 

6P 

6P 

TAUNTON  WATER  WORKS 

TULLY  DAM 

8573 

WORCESTER 

42 

39 

72  13 
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8A 
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TURNERS  FALLS 

8580 

FRANKLIN 

42 

36 
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6P 
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W.  MASS.  ELEC.  CO. 

WALPOLE 

8755 
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42 
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8P 
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PARKER  N.  CHICK 
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08 
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9P 

9P 
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HAMPSHIRE 

16 

72  IS 

410 

8A 
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WORCESTER 

42 

03 

71  53 

469 

7A 
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72  42 

290 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 
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42 

28 

70  98 

120 

9P 
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PETER  LINOSTROM 

WEST  MEDWAT 

•316 

08 

71  26 

210 

6P 
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WESTON 
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42 

23 
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8A 
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42 

22 

71  59 
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8A 
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42 

42 
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8A 
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WORCESTER  WB  AIRPORT 
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42 

16 
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MID 
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U.S.  WEATHER  BUREAU 

WORCESTER 
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42 

18 
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6P 
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43  23 

T2  39 

800 

6P 

6P 

H 

CENT  VT  PUBLIC  SEBV 

CHELSEA 

1960 

ORANGE 

43  99 

72  2T 

870 

TA 

TA 

M 

CHARLES  E.DICKINSON 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

43  41 

72  9T 

1030 

TA 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

CORINTH 

1969 

ORANGE 

44  02 

72  17 

11*0 

C 

GEORGE  C.  HASTINGS 

CORNWALL 

1980 

ADDISON 

43  97 

73  13 

6P 

6P 

STUART  T.  WlTHEHELL 

DANVILLE 

1719 

CALEDONIA 

44  24 

72  08 

120* 

TA 

OTIS  F.  8RICKETT 

DORSET  1  S 

1786 

BENNINGTON 

43  14 

T3  06 

980 

6P 

6P 

RUFUS  S.  GILBERT 

ENOSeuHG  FALLS 

2769  jFRANKLIN 

44  52 

T2  49 

4  22 

6P 

6P 

H 

L.  H,  POMEHOY 

ESSEK  JUNCTION 

2B2e  CHITTENDEN 

4*  30 

270 

BA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

GILHAN 

3341  'ESSEX 

44  25 

71  43 

850 

BA 

GILHAN  PAPER  CO 

GRAFTON 

3400  iWINOHAM 

43  11 

1190 

C 

AVERY  H.  PARK 

HIO«ATE  FALLS 

391*  .FRANKLIN 

44  56 

73  03 

150 

C 

OR  IN  HARRIS 

HUNTINGTON  CENTER 

4092 

CHITTENDEN 

44  IT 

72  58 

700 

HABLEY  w.  SARGENT 

LEMINGTON 

4603 

ESSEX 

44  5* 

71  31 

1025 

7P 

H 

ROBERT  F.  HALLBOUBG 

MANCHESTER  CENTER 

*«B2 

BENNINGTON 

*3  11 

73  02 

900 

c 

PAUL  TODTSCHINDER 

MARSHFIELD 

*9B9 

WASHINGTON 

72  16 

1150 

GREEN  MT  POWER  CORP 

MAYS  MILL 

5029 

WINDHAM 

42  *3 

72  45 

900 

MRS.  FHEO  MAT.  JR. 

NC  INDOE  FALLS 

50*4 

CALEDONIA 

**  19 

72  03 

448 

CONN  RIVER  POWER  CO 

MIDDLESEX 

9132 

WASHINGTON 

2 

♦4  18 

72  40 

GREEN  NT  POWER  CO 

MONTPELIEB  CAA  AIRPOBT 

9278 

WASHINGTON 

44  12 

72  3* 

1122 

MID 

HID 

H 

CIVIL  AERO.  ADM. 

MORRISVILLE 

LAMOILLE 

too 

C 

WATER  *  LIGHT  DEPT 

MOUNT  MANSFIELD 

5*16 

LAMOILLE 

16 

**  32 

72  49 

3960 

5P 

WCAX  8DCSTG  CORP 

NEWFANE 

5492  WINOHAH 

s 

*3  00 

72  38 

470 

c 

MISS  HART  e.  8EATT1E 

NEWPORT 

55*2  lORLEANS 

16 

**  56 

72  12 

766 

MID 

MID 

C  M 

MILTON  W.  DREW 

WflTM  DANVILLE 

5632  .CALEDONIA 

44  28 

72  07 

11*0 

AGR.  RESEARCH  SVC 

NORTMFIELO  NORWICH  uNIV 

5733  IwASMINGTON 

44  08 

72  40 

8*0 

6P 

c 

EUGENE  R.  CLEVELAND 

PERU 

6335  iBENNINGTON 

43  14 

72  5* 

1630 

H 

PAUL  B.  OSTEBTAG 

PLYMOUTH  UNION 

6446 

WINDSOR 

*3  32 

72  ** 

1220 

MRS.  EMILIE  MOORE 

READING  HILL 

*3  31 

T.  F.  ROWLEE 

HEADS80B0  I  SSE 

6761 

BENNINGTON 

*2  45 

73  02 

1122 

BA 

H 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

ROCHESTER 

6893 

WINDSOR 

43  52 

860 

MRS.  SERNtCE  ORDWAY 

RUTLAND 

6995 

RUTLAND 

43  36 

72  58 

620 

6P 

H 

GEORGE  L.  KIRK 

ST  ALBANS  BAY 

7026 

FRANKLIN 

44  48 

73  10 

105 

6P 

H 

C.  STUART  PERRY 

SAINT  JOHNSBUBT 

705* 

CALEDONIA 

♦*  25 

72  00 

711 

4P 

C  H 

FAIRBANKS  MUSEUM 

SALISBURY 

7096 

ADDISON 

*3  54 

73  06 

370 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

71*2  iBENNINGTON 

*2  90 

72  57 

2360 

BA 

GEORGE  BRIGGS 

SEABSBUWG  STATION 

7152  WINDHAM 

*2  52 

72  55 

1660 

BA 

c 

NEW  ENGLAND  PwR  CO 

SOMERSET 

7401  ;WINDMAM 

*2  9S 

72  57 

2080 

BA 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

SOUTH  LONDONDERRY 

7617  WINDHAM 

63  11 

72  49 

1030 

TA 

RAT  E.  LYMAN 

76*6  loRANGE 

*4  0* 

72  05 

MRS.  ISABEL  WHITNEY 

STOCKBBIDCE 

8057  WINDSOR 

72  45 

7*0 

c 

RAYMOND  LA  ROCK 

TUNBRIDGE 

8*83  lORANGE 

*3  59 

72  29 

620 

INACTIVE  12/52 

TYSON 

8512  'wiNDSOB 

43  28 

72  42 

1080 

c 

EDITH  SPAULDINC 

UNION  VILLAGE  DAM 

8556  OBANGE 

*3  *8 

72  16 

463 

8A 

c 

CORPS  OF  ENCINCEBS 

VERNON 

*2  *6 

8A 

WAITSFIELO  1  S 

06**  WASHINGTON 

HENRr  J.  PERKINS 

WAROSeORO 

87*7 

WINDKAM 

*3  03 

72  47 

980 

8A 

MRS.  EDITH  PLIHPTON 

WATEHBURY  1  NNE 

8815 

WASHINGTON 

44  21 

72  45 

B75 

llA 

UA 

RADIO  STATION  WDEV 

WEST  BUBKE 

9099 

CALEDONIA 

44  38 

71  98 

900 

8A 

GILMAN  W.  FORD 

WHITE  RIVER  JUNCnON  IN 

9691 

WINDSOR 

43  39 

72  19 

360 

SA 

STUART  A.  ELLIOTT 

WINDHAM 

42  47 

72  95 

1*50 

M.  J.  SUTTON 

WILDER 

976* 

WINDSOR 

43  41 

72  18 

370 

BA 

SA 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

WOODSTOCK  3  ENE 

998* 

WINDSOR 

5 

43  38 

72  28 

660 

SA 

BA 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

*-COASTAL(      5-CONNECT ICUT i 
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REFERENCE  NOTES 

AddltloD«l  iDformatlon  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  for  Northern  i 
MaBBachuaette)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  HasBachusettB,  or  to  the  State  Cllm---' — '-'  * —  * 
Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks.  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  aod  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  correctioos  will  be  carried  only  in  the  June  aod  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasooal  snowfall  aod  heating  degree  days  for  the  preceding  12  mooths  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  lo  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

DlvlslooB,  as  used  In  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  ma.pB,  became  effective  with  data  for  January  19S7. 

Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals 

>m  65°  F. 

the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.   Hax  and  Hlo  Id  "Evaporation 

epresent  observations  taken  at  tbe  present 

ementQ  are  taken  from 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground 
Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  PreclpltatloD"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  aod  snowfall  in  tbe  "Snowfall  and  Snow  i 
hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  tbe  sunmer  months  some  observi 

Snow  on  ground  la  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  f:00  a.m.,  E 

Ho  record  in  tbe  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  Mo  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
tt   Uount  Washington,  Cannon  Uouotain,  New  Hampshire  and  Uount  Mansfield,  Vermont  not  used  In  computing  Division  averages  or  extremes  for  the  State  or  Section. 

4  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

■M-   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  tbe  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  o: 
the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  11 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Bourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 
TAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

In  the  Station  Index  tbe  letters  C,  G,  H,  J  and  S  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Tine  aod  Tables",  indicate  the  following: 

C   WeigblDg  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table, 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  montb  indicates  no  snowfall  and/or  snow  oo  ground  lo  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

5  Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues,  or  as  delayed  data  In  the  December  laaue  of  tbla 
publication. 

Information  concerning  tbe  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  lo  tbe  publication  "Substation  History"  for  this  state.   That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

General  weather  conditions  in  the  D.  S.  for  each  montb  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  monthly  CLI 
obtained  from  tbe  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaeots,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

See  Page  283  for  Corrections. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


February 


April 


May 


July 


August  September  October  November  December 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT    W8    AP 
8ULLS    BRIDGE    DAM 
COLCHESTER 
COVENTRY 
CREAM    HILL 

DANBURY 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDOLETOWN  CANEL 
HIOOLETOWN  h    W 
MOUNT  CARMEL 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK.  2  SW 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHWEST 

CENTRAL 
COASTAL 

MAINE 

AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRIDGEWATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

COR INN A 

CUPSUPTK    STOREHOUSE 

DAMARISCOTTA    MILLS 

EASTPORT 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 

EAST    WINTHROP 

FARMINGTON 


38.1 
38.1 
38.8 


BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

COHASSET 
EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAH 
HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 
HYANNIS  3  NE 
KNIGHTVILLE  DAM 


36.9 
37.2 


22.3 
25.1 
23.1 


FORT  KENT 

IB. 9 

GARDINER 

25.6 

SREENVILUE 

19.5 

HIRAM  2  S 

24.3 

HOULTON  CAA  AP 

20.1 

HOULTON  1  NE 

21.2 

JACKWAN 

19.2 

JONESBORO 

26.1 

LEMISTON 

25.0 

LONG  FALLS  DAM 

IS.l 

MADISON 

23.5 

MILLINOCKET 

20.8 

MILLIHOCHET  CAA  AP 

21.1 

OLO  TOMN  CAA  AIRPORT 

2».0 

OftONO 

26. 7M 

PORTLAND 

28.6 

PORTLAND  HB  AIRPORT 

26.6 

PRESOUE  ISLE 

19.1 

RIPOGENUS  DAM 

19.0 

ROCKLAND 

29.0 

RUMFORD  3  SW 

21.2 

RUMFORO  1  S 

23.7 

SANFORD  2  NNH 

25.9 

SOUA  PAN  DAM 

19.1 

UNITY 

2A.6 

MATERVILLE  PUMP  STA 

2A.1 

WEST  BUXTON  2  NNW 

2A.2 

WOODLAND 

25. A 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHERN 

19. A 

SOUTHERN  INTERIOR 

2A.2 

COASTAL 

27.7 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

21.7 

AMHERST 

2A.7 

BEDFORD 

29.0 

BIRCH  HILL  DAM 

23.9 

BLUE  HILL 

28.5 

16.6 

12.1 
17.3 
12.8 
16.9 
13.5 

lA.a 


34.5 

30.6 
34.6 


49.6 
46.1 
46.6 
47.1 


46. 2M 
48.3 


44.6 
44.6 
44  •4H 
44.3 


44.8 
43.2 
43.2 


45.4 
40.4 
44.  OM 


69.6 
68.9 

70.2 


54.9 
53.1 
55.8 


52.8 
55.0 
53.2 
I 
53.2I< 

53.9 


55.0 

55.4 
53.4 

55.6 
59.2 
52.6 

58.4 
58.0 
56.0 


51. IN 
50.8 
50.5 


59.5 
55.2 

58. 7M 


54.8 
58.2 
58.0 


53.4 
51.8 
54.4 


71. 6M 
70. 7M 
68. 2M 


eoce  Notes  Pollowiog  Station 
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67.7 
67.3 
64.9M 


69.1 
66.6 
63.1 


67. 5M 

66.7 

67.4 


67.9 
69.6 

69. OM 


60.6 
61. 6M 
61. 3M 


48.8 
50.2 
51. 3M 


45.1 
41.2 
43.7 
42.4 
41.3 

43.1 
41.0 
44.5 
42.7 
42.0 

42.2 

45.6 
43.6 
44.5 

38.3 

44.8 
45.9 

41.5 

40.  8H 

42.6 
44.0 
43.4 

43.7 
43.7 

43.0 


58.6 
56.9 
57.  IH 


64.7 
62.0 
63.0 


45.5 

46.0 
47. 7H 
46.7 


46.8 
46.4 
43. 8H 
46.0 


43.2 
44.7 
46.8 


45.8 

43.3 
43.2 


38.9 
39.4 
33.3 


46.8 
45.4 
45.2 


42.0 
45.4 
46.6 


37.7 
35. 8M 

37. OK 


25.6 
24.9 
26.7 


26.0 
24.6 
20.9 
21.2 

22.1 
25.3 

22.3 
23.7 
25.0 

24.2 


15.9 
15.4 
19.5 
17.6 


5.4 
5.2 


-  5.9 

-  7.5 

-  6.5 


10.7 
10.9 
13.6 

17.4 


43.1 

46.6 

44.1 
43.6 

45.1 
43.0 


22.4 
18.4 
22.6 


26.8 
25.8 
20.9 


6.5 
6.4 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


Ivmuj 


Fabnury 


Aprtl 


hUy 


}uly 


Augujt 


S«pt«mb«r 


Novttinb«r         D«o«i&bK 


UKE   COCHITUATE 

LAHttENCC 

LOWELL 

Ml  DOLE  TOM 

HANTUCRET    WB    AIRPORT 

MCH   BEDFOKD 
PITT5FIEU0   MS    AIRPORT 
PLYMOUTH 

PMOVlNCETOttN    1    Ntt 
ROCMCSTER 

ROCKPORT    I    ESE 
SAlEH    CG   air    STATION 
SANDWICH 

SHELBURNE    FALLS 
SPfllflGFIELO    ARMORY 

STOCKBRIDCE 
TAUNTON 
TULLT    DAM 
TURNERS    FALLS 
KALPOLE 

WALPOLE     I     S 
WEST    CUMMINGTON 
WEST    LYNN 

WEST    MEDWAY 
WESTOM 

WESTOVER    FIELD 
WORCESTER    W8    AIRPORT 
WORCESTER 

DIVISIONAL   AVERAGES 


MONROE  5    NNE 

MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  3  N 
NORTHWOOO 

PETEHBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH  1  WNW 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

DIVISIONAL  AVERAGES 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

STATE  AVERAGES 

RHODE  ISLAND 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NW 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

CHELSEA 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 
LEMINGTON 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTHFIELD    NORWICH  UNI 

READSBORO    1    SSE 

RUTLAND 

ST    ALBANS    BAY 

SAINT    JOHNSBURY 

SOMERSET 


22.1M 

29*9 

29.2 


WtSTEtll 

22.1 

CENTRAL 

27. S 

COASTAL 

31. « 

IIEO   HAMPSHIRE 

•ENTOd 

19.6 

BERLIN 

19.7 

BETHLEHEM 

19.2 

BLACKHATER    0AM 

23.2 

CA»TON 

22. « 

COBCORO    SB    AIRPOtlT 

23.9 

DURHAM 

26. « 

EAST    OEERING 

23.7 

FABTAN 

16.3 

FIRST    CONN    LACE 

1*.« 

FRAWtLlN    1    NW 

26.0 

FRANKLIN    FALLS    DAM 

21.0 

GRAFTON 

21.7 

HANOVER 

21.2 

CEENE 

23.7 

LAXEPORT 

22.7 

LANCASTER 

21.2 

LEBANON    CAA    AIRPORT 

20.6 

23.1  -  3.6 
22. •  -  A.O 
2*. 3      -    2.9 


26.7      -    A. A 


la.l       -    3.3 


37.3 

36.3 

3S.1 
39.6 
33.4 

36.0 

32.9 


27.6M1 
30.3    I 
33.0 
30.7 


16.6M 

17.2 

20.0 


13.2      -    5.3 


19.3      -    1.9 


19.3      -    2.6 


16.7 

16.0 
19.0 


27.0      -    3.9 


13.3      -    e.2 


9.9      -    7.1 


16.0 
17.4 
12. 9M 


36.0 
33.6 
33.6 


33.6 
33.9 
36.9 


37.2 
39.4 
3B.4 


4B.4 
43.9 
47.6 
47.9 


46.1 
43.2 
42.9 
43.4 


46.9 
47. 3M 
46.9 


44.2 
43. 9H 
44.8 


31.0  -    1.3 

55.7  - 

51.5  -   2. a 

54.7  -    3.0 

34. a 


51.2    I  -    5.0 
57.0   I  -    4.1 


62.6 
63.1 
65.2 
63.4 

3a. 0 
63. a 


-    2.7 


72.1       -       .3 


54.4      -    2.6 


34.7   I  -    3.6 
54,1    I  -    2.2 


54.7 
51. 3H 

46. 6N 


60.0 
62.0 
57.7 


46.4   I  -    5.1 


50.9 
54.2 
54.1 


36.4 
59.6 
57.6 


60.2 
56.9 
56.9 
35.4 


67.5 


.1    68.9 

.ll  70.2 
I  66. IM 
62.  3M 
.9    61.0 


4.9    69.5 

68.1 

65.5 

5.7{  68.4 

3.9    70.1 


68.4 


6*.« 
6B.4 


67.1      -    1.4 


64.5 
35. 9M 
63.9 
63.5 


59.2       -    1.5 
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59.5 
60. a 
60.9 
57.5 


59.9 
57.  3M 
59.1 


34.4 

46.4 
52.6 


50.8 
30.4 
49.2 


47.2 
49.0 
45.5 


46.4 
44. aM 
45.5 


44.5 
43.5 
28.2 
47.8 


47.1M 

42.2 

44.0 

47.6 

43.1 

45.6 


43.2 
44.6 

37. 5M 


38.2 

46.6 


37.4 
44.6 
43.1 


40.6 
36. 6H 
31. 6M 


47.0 
43.3 

44.8 
47.1 
44.9 


23.8 
26.7 
30.0 

28.7 
18.8 

26.8 
29.0 
23.0 

23.9 


-  5.9 

-  6.0 

-  6.9 


'   5.0 

7.0 

'   6.3 


-10.7 

-  9.7 

-  a. 6 


13.6 
16.6 
10.0 


a.o 

10.8 
3.6M 
7.7 

13.8 


49.3 

43.9 
48.6 
43.7 
47.3 
47.3 


11. IM 

41.3 

13.5 

42.4 

17.6 

-10 

1 

45.0 

19. 2H 

44.7 

5.8 

-13 

7 

40.2 

16.4 

42.6 

1.0 

-   7 

9 

23.9 

IB. a 

-    6.4 

45.5 

19.8 

46.1 

IB.l 

44.4 

11.2 

-  a 

7 

38.9 

12.8 

41.4 

19.9 

14.9 

43.3 

11.1 

42.4 

20.6 

46.3 

18.7 

45.3 

14.5 

42.7 

AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


April 


May 


July 


August 


September 


VERNON 

WATERBURY    I    NNE 
WEST    BURKE 
■ILDER 
KOODSTOCK    3    ENE 

DIVISIONAL    AVERAGES 

NORTHEASTERN 

WESTERN 

SOUTHEASTERN 


AS. 9 
50.2 
50.0 


60.1 
J«.3 
53.7 
57.7 
56.9 


-  6 

-  6.* 

-  5.9 


66.6 
69.2 
67.3 


M.7 

37.7 
62.1 
41.3 


*>.0 
6«.> 
45.3 


9.2 

It.* 
13. a 


-11.2 

-  a.i 

-  a.a 


A  narrative  Special  Weather  Summary  appeared  in  the  January,  February, 
March,  April,  May,  June,  July,  August,  November  and  in  December  issues 
of  this  publication  for  1958. 


See  Refereo' 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


CtKWtCTICUI 

UUOMIA 
■AKCIISVILLE 
MLTIC 
SARKHAWTEO 
UIMCfOaT    IB   »!■ 

BItOOKLVN 

8ULLS    SKID6E    DAN 

BUflLlNGTON 

COCKAPOMSET    RAMGER    STA 

CXCMESTER 


1    S 


COLLINSVILLE 
COVENTRY 
CREAM   HIU. 
DAReuRr 
OAMSOR    LAKE 

OERBT 

EAST    HAVEN 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

FALLS    VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD    BRAINARD    FLO 
HARTFORD    »B    AIRPORT 
HEMLOCKS    RESERVOIR 
LAKE   KONOMOC 
LAUREL    RESERVOIR 

MANCHESTER 

MANSFIELD    MOLLOK    DAM 
NEAD    POHD    RESERVOIR 
HIDOLETOHN    CANEL 
HIDOLETOKN    A    U 

MILFORD 

HOHA«K    RANGER    STA 
MOUNT    CARMEL 
NATCHAUG   RANGER    STA 
NATHAN    MALE    ST    FOREST 

NEW   HARTFORD 

NEa   HAVEN   KB    AIRPORT 

NORFOLK    2    SH 

NORTH  9RANF0RD 

NORTH  GUILFORD 

NORKALK  GAS  PLANT 
NORHICH  PUB  UTIL  PLANT 
PAUCHAUG  FOREST 
PEOPLES  RANGER  STA 
PROSPECT 

PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  OAN 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEAOO«  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STANFORD  5  N 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TOBRINOTOO 

TORRINGTON    2 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

WATERBURY    CITY    HALL 
NATERBURY    RADIO    WBRT 
HEPAWAUG   RESERVOIR 
KESTBROOK 
WEST    HARTFORD 

VEST    HARTLAND 
■HIGVILLE    RESERVOIR 
MHITNET    LAKE 
VIGHAM  RESERVOIR 
IrlLLIMANTIC 


DIVISIONAL    AVERAGES 

NORTHVEST 

CENTRAL 

COASTAL 

MAINE 

AUGUSTA    CAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 

BAR    HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM   mNAN   DAM 

BRASSUA    DAM 

BRIDGEMATER 

BRIDGTOH    1    NflW 

BRUNSWICK 

CARIBOU   WB    AIRPORT 


7.i9      S.l» 
9.63! 

♦  .07 
t.20' 
B.32! 


S.72      l.«i 


a.A2      A.Ot 


2.90   -    .07 


7.07 
5.73 
7.3B 

A.7B 


2.3A   -    .t« 


3.181  -    .26 


6.70 
6.9> 

T.03 
6.1* 
6.22 

6.90 
5.2* 

7.05 
6.67 
6.27 

6.60 


2.9*1  -    .45 


3.0BI  -    .*5 


6.BB 
5.85 

6.07 


-1.01 
-l.*6 


5.9* 
6.21 
7.6* 


2.*6 

1.31 

3.69 

3.9* 
*.31 
*.2} 

3.73 
*.*9 

2.301      3.72 


2.821 

3.59 

3.*1 
*.67 
3.05 
2.31 


5.19      1.63 


6.66! 
5.*6 

10.63 
e.97i 


5.681 


CORINNA 

*1 

CUPSUPTIC    STOREHOUSE 

56 

OAMARISCOTTA    MILLS 

18 

EASTPORT 

23 

EAST    SANGERVILLE    9 

SE 

98 

EAST    WINTHROP 

79 

ELLSWORTH 

H 

FARHINGTON 

.58 

FORT    FAIRFIELD 

99 

FORT    KENT 

■  58 

».l* 

3.981 
3.26 


6.53 

6.*a 

7.32 


6.7* 
6.26 
6.36 


8.32 
5.** 

6.26 

*.97 


3.701 
2.63 

2.81 


3.60 
2.03 
3.89 
2.62 


3. 

56 

3. 

15 

5 

26 

3 

11 

3 

*5 

3 

09 

* 

25 

3 

*0 

3 

.89 

3 

.97 

2 

.*8 

2 

.09 

3 

.97 

1 

.96 

3 

.62 

1 

.52 

3 

.58 

2 

.59 

2 

.*1 

*.99 
*.*0 
>.B9 


2.*1 
1.73 

3.«2 

-    .*5 

3.*7 

-    .65 

2.97 

.03 

3.81 

.6* 

l.*2 

1.9* 

3.7*    -1.17 


-2.9* 

-1.61 

-  .08 

-  .38 


2.*3   -1.75 


*.62 

*.70 
3.69 


3.*6 
3.*1 

3.*7 


*.93 
6.00 

4.97 


3.*0 

3.93    -    .10 

*.70 


6.69 
6.31 
3.50 
*.*1 


3. 

•6 

*. 

61 

*. 

66 

5. 

6* 

5 

25 

6 

26 

6 

70 

8* 

* 

50 

71 

79 

23 

2.5*1 

7* 

.*8 

.33 

.93 

.77 

.98 

.0* 

* 

.12 

.13 

*.a2 

*.50 

*.a9 


2.21    -2.57 
2.36   -1 
3.08 


2.8* 

2.55 

*.7* 

1.96 

-i.ia 

*.23 

2.51 

2.81 

».29 

E    3.3* 

3.28 

.03 

3.32 

.0* 

3.71 

.10 

2.K 

-    .92 

2.*e 

5.00' 
3.871 


*.6a 

6.56 

6.01 


*.71 
6.5* 
3.*2 


7.*2 
6.8* 

6.5* 


*.51 

3.26 
*.19 
3.60 


3.*6   -    .02 


».76   -    .19 


8.09 
9.26 

6.0* 
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9.21 

3.71 

*.30 

3.3* 

*.9S| 

2.90 

1.22 

*.13 

9.*8 

2.831 

2.23: 

.23 

e.*9 

3.23 

2.61 

3.97 

2.60 

*.20 

3. 75 

2.*9 

2.91 

*.86 

.2: 

2.57 

■  .7; 

7.90 

7.6*1 

6.37 
5.77 
8.69 


*.36 
9.*3 
8.25 

*.90 


9.32 

9.07 
5.60 


92.37 
E96.J2 

EM. 73 
*7.02 
**.12 

93.*1 

*9.00 
99.69 
92.*1 
E5*.13 

-2.**      57.09 
E*«.85 

-2.*5 

*9.17 
5*. 79 

E96.02 
*B.9a 
50.11 

E*7.91 
63.21 


2.71    -1.39 
2.92    -1.28 


2.18    -1.** 


3. 

37 

3. 

69 

*. 

56 

3 

kl 

2 

79 

* 

31 

3 

22 

3 

9C 

3 

22 

3 

9C 

* 

70 

* 

.ao 

3 

.99 

3 

.6* 

a    * 

.03 

1      2 

.79 

7.76 
*.89 


.99 

1.38 
1.89 


*.33 


*.10  - 
6.73  2 
3.98    - 

3.09  - 
3.00 


*9.*i 

E55.U 

55.  0< 

*a.oi 

E52.99 

*7.93 

5*.2' 

*7.7! 

E51.1! 

E*5.62 

51.36 

90.*' 

55.51 

*9.ei 

51.31 

-2.23 

*7.6S 

E51.6( 

E*7.5t 

98.87 

. 

. 

54.95 

98.3! 

93.68 

E*8.3( 

5*. 2* 

56.31 

*T.l! 

53.** 

62.1* 

**.97 

-2.51 

*7.39 

-2.*1 

*9.9( 

-1.91 

52.93 

*7. 

09 

*9. 

8! 

62. 

>* 

98. 

87 

*0. 

59 

*1 

*3 

E*l 

67 

93 

It 

37 

82 

•«9 

54 

36 

7< 

*9 

.71 

*6 

.01 

E50 

.96 

*8 

.11 

93 

.6- 

*9 

.12 

*0 

.21 

*0 

.91 

TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


GARDINER 
GILEAD 
GREENVILLE 
H]RAM  2  S 
HOULTON  CAA  AP 

HOULTON  1  NE 

JACKMAN 

JONESeORO 

LEHISTON 

LONG  FALLS  0AM 

HACHIAS 

HAD I SON 
MIDDLE  DAM 
HILLINOCKET 
MILLlNOCKET  CAA  AP 

I4005EHEAD 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORO  1  S 

SANFORO  2  NNW 

SOUTH  ANOOVER 
SOUA  PAN  DAM 
THE  FORKS 
UNITY 

UPPER  DAM 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  Z  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

DIVISIONAL  AVERAGES 
NORTHERN 

SOUTHERN  INTERIOR 
COASTAL 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 
ATHOL  3  E 

BEDFORD 
BEECHWOOD 
BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BOYLSTON 

BROCKTON 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

CHARLTON  MASONIC  HOME 

CHATHAM  LTSTA 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 

COLOBROOK 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

HOLYOKE 

HOOSAC  TUNNEL 
HU8BARDST0N 
HYANNIS  3  NE 
IPSWICH 
JEFFERSON 

KHIGHTVILL6  0AM 

LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LOWELL 
MANSFIELD 

MIDDLEBORO 
MIDDLETON 
MlLFORO 
MlLLBURY 
MONTAGUE  CITY 

MOUNT  WACHOSET 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NEW8URYP0RT 
NEW  SALEM 

NORTHBRIOGE 
NORWOOD 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 


0.70 

6 

06 

6.9* 

3 

71 

5.27 

2 

82 

5.»4 

2 

25 

5.51 

5.»0 

7 

.95 

5.30 

5.*e 

2 

33 

9.65 

9.«1 

4 

96 

4.03 
7.69 
10.12 
6.23 


8.64 
9.67 

4.08 

;  6.44 
6.41 
9.95 

9.07 


8.45 
9.67 
8.65 


7.01 
12.17 
11.62 


9.35 
7.47 
9.20 


1.93 
5.66 


2.22 

4.02 
5.31 


2.40 
2.21 
2.43 


7.11 
5.56 
6.90 

3.40 
1.78 

5.41 

5.03 
1.06 

7.02 

5.46 
2.29 
2.39 


1.73 
2.80 
2.44 


-1.41 
-1.09 


-1.36 
-1.27 


-1.87 

-  .35 

-  .63 


1.95  -1.72 


1.64  -2.44 


1.20   1.62 


1.96  -2.06 
1.59  -I. 62 


1.97  -1.89 


2 

.12 

-2 

.07 

2 

.6< 

- 

.56 

2 

.13 

-1 

.06 

2 

.10 

-2 

.32 

2 

.49 

-1 

.91 

2 

33 

-1 

.84 

2 

.04 

-4 

.93 

2 

59 

- 

.41 

1 

.75 

-1 

.61 

2 

02 

-1 

.95 

3.77   1.09 


5.94   1.92 


5.97   2.39 


5.24   1.85 


2.79 

1.00 
.05E  3.12 


2.97 
3.77 
3.26 


9.02 
8.42 
8.56 


3.38 
7.63 
2.28 


1.63   2.51 
-  .15   3.14 


1.20   4.92 


3.90 
4.46 
6.22 
3.87 


2.14   7.50 


-  .86   5.82 


3.00 
3.01 
4.47 


1.64  -2.15 


-2  .  02 
-2.29 


-2.54 

-1.63 
-1.90 
-2.60 


-  .82E  1.43 


4.45 

5.43 
5.23 


2.54   4.53 


2.18   2.12 
1.65   3.74 


1.90   2.61 


4.5< 

3.79 
3.61 
3.65 
3.79 


2.79  -1.15 


2.84  -1.42 


-1.33 
-1.36 


•7   1.99  -1.76 


-  .14   2.05 


2.06   3.55 


3.29  -1.24 


>.08  -1.56 


-  .30   3.97  -  .07 


2.19   3.16 


-  .30 :  2.63 


5.06   1.34 


3.65 
3.68 
4.22 


E4T.11 
E41.29 
45.88 

E47.80 
E34.81 

36.55    ■ 
37.01 
57.29 
43.23    ■ 
43.65 

60.49 
41.91 
40.95 
43.13 

43. oe 

41.29 

42.31 
41.41 
47.17 
42.42 

37.65 
39.80    ' 
62.46 
45.62 
E37.09    ■ 

47.20 

45.97 

38.40 

E42.77 


1.78   -1.59 


1.37   -2.24 
1.42    -2.05 


1.98   -2.11 


1.74    -2.21 


3.25 
3.97 


2.07 
3.21 


3.65 

6.31 


.35 
4.03 
7.0* 


42.15    ' 
41.43    ■ 

44.79 
52.92 
40.72    • 

E52.25 
E57.47 

49.88 

35.21 

59.89 

61.65 
54.57 
51.98 
49.76 
E44.42 

E53.26 

48.13    ' 
50.61 
49.75 
E55.81 

46.92 

45. Oi 

61.14 

£53.81 

57.75 

4«.>6 
49.28 

47.50 
E42.42    ' 
42.13    -      .73 

49.76  .86 

58.49      12.46 
41.64  .77 

46.46    -    3.99 


14.77 

12.91 

2.87 
3.86 
2.98 

'    1.19 


-1.90{     4>.09 

40.84 
39.98    ' 
E56.14 
54.97 
57.88 


E    1.67   -1.60 


42.62         1.82 


52.87 
52.89 

41.12 


1.64   -1.99 


60.39 
(48.74 

51.11 
E45.03 

51.28 
E52.99 

43.02 

61.43 

E44.00 


18.70 
7.31 
8.72 
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PETEKSHAM    *    N 

PITTSFIELD   HI    AIRPOOT 

PLAIUFICLD 

KYNDUTH 

nUKETON 

ntovmccTomi  i  im 
oiMasiii  iiir«(E 
■oacsTEX 

KOCKTODT    1    ESE 
SALEM   CG   AIR    STATION 


SAWVIOI 
SEGKEGANSET 
SMCLBUKME    FALLS 
SOUT>«ltlOG£ 
SOVTH    EGAEKOOT 


*.9a  1.30 

3.37  .27 

3.27  1.7A 

<.7a  *.63: 

7.91  3.A« 


2.00  -i.oa 

1.92    -    .59 


2.74  -1.2t 
l.a2l  -l.»0 
2.32    -l.tt 


•.91       1.10 


3.77, 

a.»7l 
10.03: 


9.27 
a. 60 
».93 


SH 


S«>T   Kmo 
SPKINGFIELD    ARHOffY 
STEKLING 

sTocrsDioeE 

TAUNTOM 

TULLT    DAM 
TUHKEaS    FALLS 
KALKILE 
MALKLE    1    S 
lrA>E 

MARE      2 

MASHINGTON    2 

■EBSTER 

HEST  CUNHINGTON 

KESTFIELD 

■EST    LTR" 
KEST    HEDWAT 
KESTOH 
■EST   OTIS 
KCSTOVER    FIELD 

NEST    RUTLAND 
tflNCHENDON 
MNCESTER    IB    AIRPORT 
MNCESTER 

DIVISIONAL    AVERAGES 

WESTERN 
CENTRAL 
COASTAL 

NEri   HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEICM 
BLACKHATER    0AM 
BOH   GARVINS    FALLS 

BNAOFORO 

CA»TON 

CANNON    MOUNTAIN 

CENTER    HARBOR 

CLAREHONT 

CONCOND  KB  AIRPORT 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEER  INS 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABTAN 

FIRST  CONN  LACE 

FITZHILLIAM  3  SO 

FRANKLIN  1  NH 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILHANTON 
GRAFTON 
GREENVILLE 

HANOVER 
JEFFERSON 
CEENE 
LAKE PORT 
LAIEPOAT  2 

LANCASTER 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC    OOVELL    DAM 

MANCHESTER 

MARLON 

MASSABESIC    LAKE 
MILAN    7    N 
MILFOND 
MONROE    3    NNE 

WMNT    SUNAPEE 

MOUNT    NASHINGTON 

NASHUA    3    N 

NEWPORT 

NORTH    CHICHESTER 

NORTHWOOD 
OTTER    BROOK    DAN 
PETERBODO      2    s 
PINKHAM   NOTCH 
PLYMOUTH    1    WNH 

PORTSMOUTH 
SOUTH   DAN8URT 
SOUTH    LTNOEBORO 
SOUTH   HEARE    1    SE 
SIART    NOUMTAIN    DAM 


3.42 

a. St 

S.A9 


S.62 
4.26 

6.30 


2.29,  -1.01 


2.57'  -1.78 


12.73      6.33 


3.32       1.88 


8.84      4.74 


2.03    ' 
3.94 
2.39<  ' 
4.42: 


3.34|     1.93 


3.31 

9.71 
7.53 

9.01 
4.50 
4.50 

7.92 


4.60 
7.65 
8.55 


18.23 

7.67 
6.00 


4.45 
4.68 

6.01 


3.01 
4.02 
3.47 


-1.77E    5.20 


2.91    -2.29 
3.15      1.59 


3.5a 

6.28 
3.81 
3.41 


2.951  -    .84 


6.64 
6.27 
5.84 


-1.69:    4.29 


3.51 
2.24 
2.02 


2. 
1.38 


1.3»  -2.92 
2.33|  -2.26 
2.06,  -2.37 


3.39      1.83 
6.421      1.47 


3.95    -    .23 


2.89 
1.36 
4.12 


1.00 
2.48 
2.83 


3.39|  -    . 
5.36.      1. 

3.14, 
2.851  -1. 


3.00    -1.14 


3.60 
7.41 


1.98    -2.13 


4.23 
3.46    ' 
3.64 
3.25    • 


1.35    -    .40 

4.98       1.69 


?•!? 


1.98 
1.90 
4.20 
1.55 
1.62 

2.50    ' 


-1.29;    1.88 


-2.16 
-1.90 


l:^ 


2.97 

3.22 
2.22 


-2.01 
-2.64 
-1.62 


3.35    -    .37 


2.51!  -1,74 
7.08      2.66 


8.871 
3.47] 
9.631 


2.251  -1.44 


2.93    -1.40 


4.401  1.49 

5.121  1.28 

4. as!  1.56 

5.21  .65 

5.30  2.06 

5.47 
4.31I 
4.55 
4.31 

5.30 

5.78      1 


5.07      1.52 


9.79      3.43 

5.44I     2.11 


6.42 
5.94 
4.62 

4.61 
5.09 
6.96 
5.52 

4.50 


3.38i  -1.29 


5.33       1.34 


3.93    - 
4.831 

4.14'  - 
4.2t    - 


1.541  -1. 


4.16J  - 

6.30 

5.I4I      1.05 


5.89'      1.83 


4.96|  1.33 
4.06|  1.03 
3.O0I  -    .50 


1.27    -2.69 


2.02  ' 
1.38  ' 
1.66    • 


4.13|      1.06 


5.281      1.46      3.281 


1.10      2.661 


2.50      2.69 


4.75 
>.03    ' 
4.33 


4.94 
3.53 

4.77 
4.57 


3.78 
3.05 
3.29 


2.76    -    .60 


2.97   -1.17 


E43.99( 
E56.41J 
E55.98I 

E54.71 

E46.82 

62.62 

53.19 

48.62 

£60.35 
E56.66 
37.39    • 
54.19 

40.13    ' 

63.68 
46.69 

53.09 

44.621   ' 
55.74 

39.62 
37.291  ■ 
52.94 
E53.38 
43.53 


'10.90 

'    3.42 

15.59 
1.82 
6.98 


1.2«  -1.93 


1.56    -1.91 


1.96   -1.37 
1.07    -2.41 


1.68   -1.79 


4.92 
2.81 
3.80 


-    .98      2.91 


4.25 
4.74 
3.49 


4.26 

L    2.49 

3.06 


I.79I 
3.09 
5.64 


43.85    ' 

45.44 

1.94|  E46.3« 

46.98 

47.01 


50.35 
50.50 
47.76 
E40.61  ' 
47.94 

53.25 

E39.96  ■ 
54.12 
49.92 


7.14 
2.28 
12.10 
5.12 


-2.19   43.13  ' 


1.68  -1.83 
1.84  -1.78 


55.801   12.74 


1.10  -1.15 


1.24 
2.B» 

1.78 


40.33 
E41.25    2.12 
E39.39    3.42 
E40.70 

37.69 

43.11 
37.41 
60.56 
E35.67 
34.48 

34.69    -  2.54 
£46.74 
E46.8J 

44.37         1.92 
E45.24 

38.59 

40.80         1.31 
41.71 

42.72    -   2.79 
E39.41    -   4.51 

37.32    -   4.37 
35.67 
E38.2a 
36.48 
44.63 

36.08    -    1.29 

36.77    -    3.80 


-2.03 
-2.12 


-    .25-    1.29 


1.46 
1.12 


33.50    -   2.15 


97.44      27.19 


35.54    -    3.54 


4.33    -1.47 


4.06 


E52.96 
-t.90 

i.ir 
!.9o; 
i.ia 


Rotes   Folloviog   Statioo    lodez 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


WALPOLE  2 

WEST  HENNIKER 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 

DIVISIONAL  AVERAGES 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOONSOCKET 

STATE  AVERAGES 

RHODE  ISLAND 

VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NW 

BETHEL  2 

BLOOMFIELO 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DANVILLE 
DORSET  1  S 
EHOSBURG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 

OILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
LEMINGTON 
MANCHESTER  CENTER 
MARSHFIELD 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MOUNT  MANSFIELD 


NEW  FANE 

6.96 

NEWPORT 

i,.ie 

NORTH  DANVILLE 

- 

NORTHFIELO  NORWICH  UNI 

S.65 

PERU 

-  5.94 

PLYMOUTH 

6.59 

READING  HILL 

S*42 

READSeORO  1  SSE 

6.08 

ROCHESTER 

5.13 

RUTLAND 

3.75 

ST  ALBANS  BAY 

*.«5 

SAINT  J0HNS8URY 

4.83 

SALISBURY 

4.53 

SEARSBUR6  MOUNTAIN 

5.01 

SEARSBURG  STATION 

6.18 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 

WAITSFIELD  1  S 
WARDSBORO 
WATERBURY  3  NNW 
WATERBURY  I  NNE 
WEST  BURKE 

WHITE  RIVER  JUNCTION  1 
WHITINGHAM  3  W 
WILDER 
WOOOSTOCi:  3  ENE 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHEASTERN 

WESTERN 

SOUTHEASTERN 


3.0T 
3.67 
3.37 


3.46 
2.90 
3.03 


4.02 
3.42 
3.43 


3.92 
1.86 
2.48 


2.32 
2.45 
2.76 


1.51 
1.36 
1.61 


1.28 
1.11 
1.99 


-  .95 

-1.04 
-1.24 


-1.49 
.26 


5.54 
6.71 
7.73 
8.59 
7.21 

6.86 


3.19 
3.88 
2.90 


2.17 
3.90 
3.84 


4.40   1.09 


2.47 
1.34 
3.96 
3.49 


3.54 

3.11 
3.57 
2.81 
3.45 
;  4.32 

2.45 


2.47 
4.46 
3.50 


1.54  -1.81 


-2.17 

-1.40 


4.85 
5.01 
4.29 
3.41 
6.29 

2.82 


2.30 
1.72 
3.23 


4.74 
6.29 


4.60 
3.40 
5.24 
6.28 
1.54 

4.54 
4.44 
5.13 
5.24 
5.17 

4.68 
7.41 
4.16 


6.20 
4.92 


7.07 
6.48 


2.77  -1. 
5.45    . 


5.80 
4.95 
3.94 


2.52 

1.97 
1.83 


I    1.32 
1.36 
.«4t  1.25 


3.96 
2.77 
2.6< 


3.75 
3.64 
3.77 
2.64 
3.08 

2.64 


3.01 
3.04 
3.00 


-1.74 
-1.16 


-1.16 
-2.27 
-1.96 


2.39  -1.05:  1.37 


3.99 
4.43 
4.42 

3.30 


3.65 
4.54 
4.02 


3.74 
4.45 
4.46 


4.06 
3.34 
3.39 
4.81 


5.87 
4.40 
3.85 


4.20 
3.T7 
3.44 


E31.96 
E43.00 
E28.83 
40.37 
34.50 

48.09 
41.25 
36.31 
47.85 


54.02 
E49.5a 
55.82 
54.29 
51.54 

48.85 


35.91 
33.54 
33.65 

E39.0a 

34.75 
38.38 
38.35 
40.56 
E3a.55 


1.16 
3.83 


15.39 
11.12 
11.91 


1.27 
1.06 
1.30 


4.73 
8.22 


E32.32 

E36.72 
E31.0C 


30.09 
39.11 
37.20 


46.27 
E36.82 

45.(9 

41.46 
29.12 

E39.76 
36.11 
35.37 
46.45 

45.92 

47.21 
42.20 
33.85 

E30.15 
37.83 


47.01 
31.54 
36.13 


2.59 

4.32 


3.40 
1.98 
5.25 


3.2* 
5.20 
4.42 
5. 55 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


NEW  ENGLAND 
1958 


Number  of  dftya 

First  fall  mtnimiiTW  of 

between  dates 

16*  or 

20*  or 

24*  or 

28*  or 

32- or 

32*  or 

28*  or 

24' or 

20*  or 

16*  or 

1 

1 

1 

1 

» 

Statioa 

1 

1 

J 

J 

balow 

balow 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

1 

0 

2 

1 
o 
•o 

M 

o 

S 

2 

1 

1 

1 

1 

d 

S 
& 

d 
1 

1 

1 

« 

<3 

1 

1 

1 

1 

d 
1 

1 

d 
1 

1 

A. 

o 

CONNECTICDT 

BRIDGEPORT  WB   AIRPORT 

91 

7-   1 

1 

2-18 

2-19 

II 

2-33 

20 

2-23 

20 

3-  9 

25 

4-11 

32 

11-   8 

31 

11-22 

28 

11-30 

17 

11-30 

17 

12-10 

13 

294 

280 

280 

258 

211 

BULLS  BRIDGE   DAM 

93 

7-  1 

-12 

2-18 

2-23 

14 

2-23 

14 

4-   6 

24 

4-10 

26 

5-14 

32 

10-    6 

27 

10-   6 

27 

11-   8 

23 

11-23 

17 

11-30 

12 

280 

273 

216 

179 

145 

COLCHESTER 

89 

7-  1 

-   9 

2-18 

2-23 

15 

3-29 

20 

4-   5 

23 

4-10 

26 

4-17 

29 

10-   6 

28 

10-   6 

28 

11-23 

19 

11-23 

19 

11-30 

13 

280 

239 

232 

179 

172 

COVENTRY 

90 

7-30 

-11 

12-22+ 

3-30 

16 

4-   5 

17 

4-10 

23 

5-  3 

28 

5-30 

32 

9-12 

30 

10-   6 

21 

10-   6 

21 

10-14 

17 

11-23 

14 

238 

192 

179 

156 

105 

CREAH  HILL 

89 

7-  7 

-10 

2-18 

3-   9 

15 

3-   9 

15 

4-  9 

22 

4-10 

27 

5-10 

30 

10-   6 

28 

10-  6 

28 

11-  8 

21 

11-25 

20 

11-30 

9 

266 

261 

213 

179 

149 

DANBURY 

90 

7-  2+ 

-   2 

2-18 

2-23 

14 

2-23 

14 

4-   5 

24 

4-10 

27 

4-11 

32 

10-   6 

28 

10-  6 

28 

10-14 

24 

11-23 

18 

11-30 

13 

280 

273 

192 

179 

178 

rALLS   VILLAGE 

93 

7-  2 

-13 

2-18 

2-23 

10 

3-29 

19 

4-   5 

22 

4-14 

28 

5-14 

30 

10-   2 

32 

10-  6 

25 

11-   2 

24 

11-23 

20 

11-30 

12 

280 

239 

211 

175 

141 

GROTON 

88 

7-  2 

-  3 

2-18 

2-20 

1 

2-23 

20 

3-30 

24 

4-10 

27 

4-14 

32 

10-   6 

30 

11-  8 

27 

11-23 

23 

11-30 

15 

11-30 

15 

283 

280 

238 

212 

175 

RARTTORD  BRAINARD   FIELD 

94 

7-  2+ 

-  8 

1-10 

2-20 

12 

2-23 

17 

3-29 

22 

3-30 

27 

4-12 

32 

10-   6 

29 

10-14 

26 

11-23 

21 

11-30 

15 

11-30 

15 

283 

280 

239 

198 

177 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

91 

7-  1 

-   7 

1-10 

2-23 

16 

2-23 

16 

4-   5 

23 

4-10 

28 

4-12 

32 

10-  6 

28 

10-  6 

28 

11-23 

22 

11-28 

20 

11-30 

12 

280 

278 

232 

179 

177 

HANSFIEU}  HOLLOW   DAH 

92 

7-  2 

-12 

1-10 

3-29 

16 

4-   5 

20 

4-10 

24 

4-10 

24 

5-14 

29 

9-29 

32 

10-   6 

23 

10-   6 

23 

10-14 

20 

11-23 

15 

239 

192 

179 

179 

138 

NIDDLETOWN   CANEL 

- 

- 

-13 

2-18 

2-20 

5 

2-23 

18 

3-29 

23 

4-10 

27 

4-11 

32 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

HIDDLETOWN   4   W 

92 

7-  3 

-  4 

2-18 

2-20 

13 

2-23 

18 

3-29 

24 

4-   9 

28 

4-12 

32 

10-   6 

29 

10-14 

28 

11-30 

15 

11-30 

15 

11-30 

15 

283 

280 

246 

188 

177 

MOUNT  CARJCEL 

92 

7-  2 

-13 

2-18 

2-20 

13 

2-23 

17 

3-29 

23 

4-10 

26 

5-10 

30 

10-  6 

25 

10-  6 

25 

11-   8 

24 

11-23 

18 

11-30 

12 

283 

273 

224 

179 

149 

NEW    HAVEN   WB   AIRPORT 

87 

7-29+ 

1 

2-18 

2-20 

13 

2-21 

18 

3-   9 

24 

4-   5 

28 

4-10 

32 

10-  6 

29 

11-  8 

27 

11-23 

22 

11-30 

18 

12-10 

9 

293 

282 

259 

217 

179 

NORFOLK   2   SW 

86 

7-   2 

-11 

2-18 

3-10 

15 

3-29 

19 

4-10 

23 

4-10 

23 

5-14 

32 

10-   2 

32 

10-  6 

26 

10-14 

24 

11-25 

20 

11-30 

9 

265 

241 

187 

179 

141 

NORWALK  GAS  PLANT 

94 

7-  3 

0 

2-18 

2-23 

16 

2-24 

18 

3-   9 

23 

4-   9 

28 

4-11 

32 

10-   6 

30 

11-23 

22 

11-23 

22 

11-30 

16 

11-30 

16 

280 

279 

259 

228 

178 

NORWICH  PUB   trriL  PLANT 

92 

7-  2 

-  3 

2-18 

2-24 

16 

3-10 

20 

3-30 

24 

4-   9 

27 

4-17 

30 

10-   6 

31 

10-14 

27 

11-23 

21 

11-30 

11 

11-30 

11 

279 

265 

238 

1881 

172 

PUTNAM 

91 

7-  1 

-13 

12-11 

- 

4-   5 

20 

4-10 

22 

4-10 

22 

5-14 

29 

9-29 

31 

10-   6 

24 

10-   6 

24 

10-14 

20 

11-23 

16 

_ 

192 

179 

179 

138 

SALISBURY 

89 

7-  2 

-12 

2-18 

2-23 

9 

3-  9 

18 

4-   9 

22 

4-10 

27 

5-10 

30 

10-   6 

25 

10-   6 

25 

11-23 

20 

11-23 

20 

11-30 

8 

280 

259 

228 

179 

149 

SBEPADC  DAM 

8S 

7-  2 

-13 

2-18 

2-23 

14 

3-  9 

18 

4-  9 

24 

4-10 

26 

5-10 

31 

10-   3 

32 

10-   6 

28 

11-23 

19 

11-23 

19 

11-30 

12 

280 

259 

228 

179 

146 

STAMFORD  5  N 

92 

7-  2 

-  4 

12-22+ 

2-21 

13 

2-21 

13 

3-31 

24 

4-10 

25 

4-17 

32 

10-   6 

27 

10-  6 

27 

11-  8 

24 

11-23 

18 

11-30 

15 

282 

275 

222 

179 

172 

STOBRS 

88 

7-  1 

-   9 

1-10 

2-23 

15 

3-   9 

20 

3-   9 

20 

4-10 

27 

4-12 

31 

10-   6 

27 

10-   6 

27 

11-23 

24 

11-29 

20 

11-30 

12 

280 

265 

259 

179 

177 

WATBRBURY   RADIO  WBRY 

92 

7-  2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10-   6 

24 

10-  6 

24 

10-   6 

24 

11-30 

13 

11-30 

13 

- 

- 

- 

- 

- 

WESTBROOK 

88 

7-  2+ 

-   7 

12-11 

3-29 

15 

4-   5 

19 

4-10 

23 

5-10 

28 

5-14 

30 

9-29 

32 

10-  6 

26 

11-  8 

22 

11-23 

14 

11-23 

14 

239 

232 

212 

149 

138 

WIGWAM   RESERVOIR 

MAINE 
AOGUSTA  CAA   AIRPORT 

88 

8-  7+ 

-18 

2-18 

2-23 

16 

3-  9 

20 

3-30 

22 

4-10 

27 

5-14 

32 

10-   6 

29 

10-14 

28 

11-23 

20 

11-23 

20 

11-30 

12 

280 

259 

238 

187 

145 

89 

7-24 

-   9 

2-10 

2-24 

9 

3-19 

17 

3-29 

24 

4-11 

27 

5-  3 

30 

10-   6 

32 

10-14 

24 

10-14 

24 

11-25 

19 

11-30 

7 

279 

251 

199 

186 

156 

BANGOR  DOW   FIELD 

89 

7-24 

-14 

2-H 

2-24 

7 

3-19 

18 

3-29 

24 

4-11 

26 

5-  3 

32 

10-   6 

32 

10-14 

27 

11-23 

22 

11-25 

18 

11-30 

7 

279 

252 

239 

186 

156 

BAR  HARBOR 

87 

7-  2 

-  4 

1-  4 

2-24 

8 

3-20 

19 

4-11 

24 

4-11 

24 

5-15 

32 

10-14 

28 

10-14 

28 

11-23 

24 

11-28 

17 

11-30 

15 

279 

253 

226 

186 

152 

BELFAST 

89 

7-25+ 

-18 

12-22 

3-19 

16 

3-30 

20 

4-11 

24 

5-  3 

28 

5-16 

31 

10-  4 

30 

10-14 

26 

11-23 

23 

11-28 

16 

11-28 

16 

254 

243 

226 

164 

141 

BRIDGEWATER 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BRIDGTON   1   NNW 

90 

8-31+ 

-12 

12-22 

2-24 

5 

3-20 

18 

4-   9 

22 

5-  3 

27 

5-  3 

27 

10-   6 

31 

10-14 

23 

10-14 

23 

11-23 

20 

11-28 

14 

277 

248 

188 

164 

156 

BRUNSWICK 

86 

7-  2 

-   9 

2-10 

2-24 

10 

3-19 

19 

4-   9 

24 

4-  9 

24 

5-   3 

30 

10-   6 

30 

10-14 

25 

11-23 

22 

11-25 

19 

11-28 

16 

277 

251 

228 

188 

156 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

87 

7-23 

-22 

12-12 

3-19 

12 

3-29 

17 

4-11 

23 

5-   6 

27 

5-27 

32 

10-   5 

30 

10-  6 

28 

10-21 

24 

11-  2 

20 

11-14 

16 

240 

218 

193 

153 

131 

CORINNA 

89 

7-24 

-25 

2-11 

3-30 

16 

3-30 

16 

5-   3 

24 

5-  3 

24 

5-27 

30 

9-20 

32 

10-  3 

28 

10-14 

20 

10-14 

20 

11-25 

15 

240 

198 

164 

153 

116 

CUPSUPTIC   STOREHOUSE 

86 

9-  1 

-29 

12-12+ 

4-11 

16 

5-   3 

20 

5-15 

24 

5-27 

26 

5-31 

30 

9-   3 

31 

9-30 

28 

10-   6 

24 

10-14 

12 

10-14 

12 

186 

164 

144 

126 

95 

DAMARISCOTTA  MILLS 

89 

7-   2 

-   9 

12-12 

2-24 

13 

3-19 

18 

3-30 

23 

4-10 

28 

5-   3 

30 

10-   6 

30 

10-14 

26 

11-23 

20 

11-23 

20 

11-30 

10 

279 

249 

238 

187 

156 

EASTPORT 

83 

7-24+ 

-  4 

12-22 

2-24 

9 

3-29 

20 

3-29 

20 

4-11 

27 

5-  3 

30 

10-13 

30 

10-14 

28 

11-23 

24 

11-28 

19 

11-30 

10 

279 

244 

239 

186 

163 

EAST   SANGERVILLE   5   SE 

85 

7-24 

-18 

2-10 

3-29 

16 

3-29 

16 

3-29 

16 

5-  6 

27 

5-27 

30 

9-20 

32 

10-14 

20 

10-14 

20 

10-14 

20 

11-25 

15 

241 

199 

199 

161 

116 

EAST  WINTHROP 

86 

7-  2 

-21 

2-11 

3-19 

14 

3-30 

19 

4-  5 

22 

5-   3 

26 

5-   6 

32 

10-   3 

32 

10-14 

22 

10-14 

22 

11-23 

20 

11-26 

16 

252 

238 

192 

164 

150 

FARMINGTON 

89 

8-  4+ 

-22 

2-11 

3-20 

12 

3-30 

17 

5-   3 

24 

5-  3 

24 

5-27 

32 

9-30 

31 

10-  3 

28 

10-14 

19 

10-14 

19 

11-26 

13 

251 

198 

164 

153 

126 

FORT  KENT 

86 

8-  4+ 

-26 

12-12 

3-30 

14 

4-11 

19 

5-  6 

22 

5-15 

28 

5-27 

29 

9-20 

32 

10-14 

27 

10-20 

22 

10-21 

20 

11-14 

10 

229 

193 

167 

152 

116 

GARDINER 

90 

7-24+ 

-23 

2-11+ 

3-19 

14 

3-30 

19 

4-13 

24 

5-  3 

26 

5-  3 

26 

10-   3 

30 

10-14 

20 

10-14 

20 

10-14 

20 

11-26 

15 

252 

198 

184 

164 

153 

GREENVILLE 

88 

7-24 

-25 

2-10 

4-11 

14 

5-  3 

19 

5-  6 

24 

5-27 

28 

5-27 

28 

9-20 

32 

10-  3 

27 

10-14 

19 

10-14 

19 

11-25 

16 

228 

164 

161 

129 

116 

HIRAM  2   S 

94 

7-  2 

-25 

12-22 

3-19 

14 

3-30 

19 

5-  3 

24 

5-   3 

24 

5-24 

30 

- 

10-  6 

26 

10-14 

18 

10-14 

18 

11-25 

13 

251 

198 

164 

156 

_ 

BODLTOH  CAA  AIRPORT 

87 

8-  3 

-20 

12-12 

3-29 

14 

4-11 

20 

5-  6 

24 

5-15 

28 

5-27 

31 

9-20 

30 

10-  6 

28 

10-20 

21 

10-21 

20 

11-25 

3 

241 

193 

167 

144 

116 

HOULTON   1   NE 

85 

8-   6+ 

- 

- 

3-20 

12 

3-30 

19 

5-   6 

24 

5-   6 

24 

5-15 

29 

9-20 

29 

10-  6 

27 

11-  4 

23 

11-23 

19 

11-25 

5 

250 

238 

182 

153 

128 

JACKMAN 

85 

8-31 

-27 

2-10 

4-11 

14 

4-11 

14 

5-  6 

21 

5-24 

28 

5-27 

29 

9-30 

32 

10-14 

19 

10-14 

19 

10-14 

19 

11-25 

15 

228 

186 

161 

143 

126 

JONESBORO 

87 

7-  3 

-  9 

12-22+ 

3-19 

15 

3-29 

19 

3-29 

19 

5-   3 

25 

5-25 

31 

10-  3 

30 

10-  6 

26 

10-13 

23 

11-   2 

20 

11-26 

13 

252 

218 

198 

156 

131 

LEWISTON 

90 

7-  2 

-10 

2-11 

2-24 

11 

3-19 

IS 

3-30 

24 

4-  9 

28 

5-  3 

30 

10-13 

30 

10-14 

27 

11-25 

20 

11-25 

20 

11-30 

10 

279 

251 

240 

188 

163 

LONG  FALLS  DAM 

84 

8-  7+ 

-26 

2-11 

4-11 

15 

4-12 

17 

5-   6 

24 

5-15 

27 

5-28 

30 

9-20 

32 

10-14 

19 

10-14 

19 

10-14 

19 

11-26 

9 

229 

185 

161 

152 

115 

MAOISW 

89 

7-24 

-19 

2-11 

3-19 

12 

3-30 

18 

5-  3 

24 

5-   3 

24 

5-15 

32 

10-   3 

31 

10-  4 

28 

10-14 

22 

11-23 

18 

11-26 

13 

252 

238 

164 

154 

141 

MILLINOCEET 

88 

8-  4+ 

-13 

2-12 

3-20 

16 

3-30 

18 

4-11 

22 

5-   6 

28 

5-11 

31 

10-  3 

29 

10-14 

23 

10-14 

23 

11-25 

20 

11-26 

9 

251 

240 

186 

161 

145 

MILLINOCKET  CAA   AIRPORT 

89 

8-  3+ 

-18 

2-12 

3-30 

15 

3-30 

15 

4-11 

21 

5-  6 

25 

5-27 

32 

9-20 

32 

10-14 

21 

10-14 

21 

10-20 

20 

11-25 

7 

240 

204 

186 

161 

116 

OLD  TOWN  CAA   AIRPORT 

90 

7-24 

-21 

2-11 

3-19 

14 

3-30 

18 

4-12 

24 

5-   6 

28 

5-27 

31 

10-   3 

31 

10-12 

28 

10-14 

22 

10-21 

20 

11-25 

13 

251 

205 

185 

159 

129 

ORONO 

86 

8-  6+ 

-11 

2-11 

2-26 

16 

3-19 

20 

3-30 

23 

4-11 

26 

5-   6 

32 

10-  4 

32 

10-14 

28 

11-23 

24 

11-25 

20 

11-30 

12 

277 

251 

238 

186 

151 

PORTLAND 

94 

7-  2 

-   3 

2-18 

2-24 

14 

2-24 

14 

3-30 

23 

5-  1 

28 

5-   1 

28 

10-   6 

32 

10-19 

28 

11-23 

23 

11-30 

17 

12-   1 

10 

280 

279 

238 

171 

158 

PORTLAND   WB   AIRPORT 

92 

7-  2 

-16 

2-18 

3-19 

16 

3-19   16 

4-10 

24 

5-  3 

26 

5-   3 

26 

10-  3 

30 

10-13 

26 

10-14 

20 

10-14 

20 

11-28 

15 

254 

209 

187 

163 

153 

PRESIDE    ISLE 

86 

8-  3 

-22 

12-12 

3-29 

15 

4-11 

19 

5-   5 

24 

5-   6 

25 

5-27 

32 

9-20 

29 

10-  6 

28 

10-20 

20 

10-20 

20 

11-14 

15 

230 

192 

168 

153 

116 

RIPOGENUS   DAM 

88 

8-  4 

-20 

2-11+ 

3-29 

5 

4-11 

20 

4-11 

20 

4-14 

28 

5-   6 

30 

10-   3 

32 

10-14 

24 

10-14 

24 

11-23 

18 

U-24 

12 

240 

226 

186 

183 

150 

ROCKLAND 

89 

7-   2 

-   5 

12-10 

2-24 

11 

3-19 

18 

3-30 

23 

4-11 

27 

5-16 

32 

10-  4 

32 

10-  6 

27 

10-14 

23 

11-23 

19 

11-28 

16 

277 

249 

198 

178 

141 

RUMFORD   3   SW 

88 

8-31 

-23 

2-11 

3-29 

16 

3-30 

20 

5-  3 

24 

5-15 

28 

5-27 

32 

10-  2 

32 

10-  6 

27 

10-13 

22 

10-14 

18 

11-25 

13 

241 

198 

163 

144 

128 

RUMFORD   1    S 

91 

8-25 

-14 

2-11 

3-19 

14 

3-29 

19 

5-   1 

24 

5-   6 

28 

5-15 

30 

10-   3 

31 

10-  7 

28 

10-14 

20 

10-14 

20 

11-25 

15 

251 

199 

166 

154 

141 

SANFORD  2  NNW 

92 

7-   2 

-16 

2-18+ 

2-24 

3 

3-30 

18 

4-27 

24 

5-  3 

25 

5-15 

30 

9-30 

30 

10-  6 

24 

10-   6 

24 

10-14 

19 

11-23 

15 

272 

198 

162 

156 

138 

SQUA  PAN  DAM 

88 

8-   3+ 

-31 

12-12 

4-11 

14 

5-  6 

19 

5-   6 

19 

5-27 

28 

5-31 

30 

9-   3 

30 

9-14 

28 

10-   6 

22 

10-20 

18 

11-  4 

16 

207 

167 

153 

110 

95 

UNITY 

86 

7-24 

-10 

12-12 

2-26 

16 

3-19 

18 

4-11 

24 

5-  3 

28 

5-   5 

32 

10-   6 

26 

10-   6 

26 

10-14 

21 

11-23 

17 

11-26 

15 

273 

249 

186 

156 

154 

WATERVILLE  PUMP  STATION 

_ 

_ 

-19 

2-   2 

2-26 

16 

3-29 

20 

4-   5 

24 

5-   3 

26 

5-   6 

31 

10-  3 

31 

10-14 

23 

10-14 

23 

11-25 

20 

11-26 

16 

273 

242 

192 

164 

150 

WEST  BUXTON   2  NNW 

97 

8-31 

-23 

2-   2 

3-19 

10 

3-30 

19 

5-   3 

23 

5-  3 

23 

5-24 

31 

9-30 

32 

10-   6 

25 

10-14 

18 

10-14 

18 

11-23 

15 

249 

198 

164 

156 

129 

WOODLAND 

90 

7-25+ 

-  8 

12-23+ 

2-28 

13 

3-21 

18 

4-11 

23 

5-  6 

28 

5-16 

31 

10-   3 

32 

10-13 

28 

10-14 

24 

11-26 

14 

11-26 

14 

271 

250 

186 

160 

140 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

90 

7-  2 

-13 

2-19+ 

2-24 

10 

3-29 

20 

4-   5 

22 

4-   9 

27 

5-14 

29 

10-   2 

32 

10-   6 

26 

10-14 

23 

11-30 

9 

11-30 

9 

279 

346 

192 

180 

141 

AMHERST 

91 

7-  1 

-12 

2-18 

2-23 

13 

2-23 

13 

3-30 

24 

4-10 

26 

5-14 

32 

10-   6 

28 

10-   6 

28 

10-14 

24 

11-28 

19 

11-30 

13 

280 

278 

198 

179 

145 

BEDFORD 

93 

7-   1 

-   6 

2-18 

2-23 

15 

2-23 

15 

3-29 

23 

4-10 

26 

5-   3 

31 

10-   6 

29 

10-14 

23 

10-14 

23 

12-   1 

14 

- 

- 

281 

199 

187 

156 

BIRCH  HILL  DAM 

91 

7-  1 

-23 

12-11 

3-29 

14 

4-  5 

18 

4-   9 

23 

5-   3 

27 

5-24 

32 

9-12 

31 

10-  6 

25 

10-14 

16 

10-14 

16 

10-14 

16 

199 

193 

188 

156 

111 

BLUE  HILL 

90 

7-  2+ 

-10 

2-18 

2-23 

13 

2-23 

13 

4-  9 

24 

4-  9 

24 

4-12 

31 

10-   6 

31 

10-14 

28 

11-23 

24 

11-30 

10 

11-30 

10 

280 

380 

228 

188 

177 

BOSTON  WB  AIRPORT 

93 

7-  2 

-  4 

2-18 

2-19 

6 

2-23 

17 

2-23 

17 

3-   9 

27 

4-  9 

30 

11-22 

32 

11-28 

26 

11-30 

IS 

11-30 

18 

12-10 

15 

294 

280 

280 

264 

227 

BROCTTON 

91 

7-   1 

-   7 

12-12 

2-20 

12 

3-30 

20 

4-   5 

24 

4-10 

26 

5-   3 

31 

10-   7 

27 

10-   7 

27 

11-   8 

23 

11-23 

17 

11-30 

14 

283 

238 

217 

180 

157 

CHARLTON  MASONIC   HOME 

88 

7-   1 

-  6 

2-18 

2-23 

14 

2-24 

20 

- 

- 

- 

10-   7 

31 

10-14 

26 

11-23 

19 

11-23 

19 

11-30 

8 

280 

272 

- 

- 

- 

CHESTNUT  HILL 

91 

7-  1 

_ 

. 

- 

- 

- 

_ 

4-11 

32 

10-13 

32 

11-28 

22 

11-28 

22 

11-30 

18 

12-10 

10 

- 

- 

- 

- 

185 

CLINTON 

87 

7-  3+ 

-10 

2-18 

2-24 

15 

3-  9 

20 

3-29 

22 

4-   9 

27 

4-27 

30 

10-   6 

30 

10-14 

26 

11-23 

24 

11-28 

20 

11-30 

14 

279 

264 

239 

188 

162 

COHASSET 

93 

7-  3+ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

4-10 

28 

5-  3 

31 

10-14 

32 

. 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

164 

EAST   WARE    HAM 

91 

7-  3 

-  9 

12-12 

2-21 

15 

3-30 

20 

3-30 

20 

4-10 

27 

5-   3 

32 

10-   7 

32 

11-   2 

28 

11-23 

20 

11-23 

20 

12-   1 

15 

283 

238 

238 

206 

157 

EDGARTOWN 

84 

7-  2 

1 

2-18 

2-20 

8 

3-30 

20 

3-30 

20 

4-10 

27 

4-14 

31 

10-   7 

30 

11-23 

26 

11-30 

22 

12-   1 

16 

12-   1 

16 

284 

246 

245 

227 

176 

FALL  RIVER 

90 

7-  1 

-  3 

2-18 

2-20 

13 

2-23 

19 

2-23 

19 

3-29 

28 

4-II 

32 

10-   6 

32 

11-23 

27 

11-30 

15 

11-30 

15 

11-30 

15 

283 

380 

280 

239 

178 

FITCHBUHG  2  3 

93 

7-  1 

-  9 

2-18 

2-24 

16 

2-24 

16 

3-29 

24 

4-10 

27 

4-28 

31 

10-   2 

32 

10-13 

28 

10-14 

24 

11-23 

17 

11-30 

0 

279 

272 

199 

186 

157 

FRAM INGHAM 

95 

7-  2 

-   6 

2-18 

2-24 

12 

2-24 

12 

3-   9 

24 

4-   9 

28 

4-10 

29 

10-   7 

32 

11-  4 

28 

11-23 

22 

11-30 

16 

11-30 

16 

279 

279 

259 

209 

180 

HAVERHILL 

94 

7-  2 

-  7 

2-18 

2-23 

14 

2-23 

14 

3-   9 

24 

4-  9 

28 

4-27 

32 

10-   6 

32 

10-14 

28 

11-23 

22 

11-28 

20 

12-   1 

16 

281 

278 

259 

188 

162 

HOOSAC   TUNNEL 

89 

9-   1 

-20 

2-18 

3-  9 

16 

3-30 

20 

4-   9 

23 

4-10 

26 

5-14 

31 

10-   2 

30 

10-   6   24 

10-   6 

24 

11-28 

16 

11-28 

16   264 

243 

ISO 

179 

141 

HYANNIS   3   NE 

89 

7-  2 

-   3 

12-14 

2-19 

6 

3-19 

20 

4-   5 

22 

4-14 

26 

5-   I 

30 

9-30 

32 

10-   7 

25 

11-23 

22 

11-28 

19 

11-30 

12 

284 

254 

332 

176 

152 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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NEW 
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1958 

Number  of  <Liyt 

Last  spring  minimum  oi 

First  fall  mlnunum  of 

between   datei 

16°  or 

20- or 

24' or 

28°  or 

32' or 

32' or 

28- or 

24°  or 

20*  or 

16*  or 

i 

1 

t 

t 

1 

SUtion 

1 

1 
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below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

8 
h 

1 

8 

1 

s 

1 
0 

h 

i 

i 

a. 
B 
s2 

1 

a. 
i 

1 

Q. 
1 

1 

d. 
1 

1 

1 

1 

d 

i 

1 

d 

1 

1 

1 

0. 

f2 

1 

1 

eg 

KNIGHTVILLE   DAM 

91 

7-  2 

-16 

2-11 

3-10 

16 

3-30 

20 

4-10 

24 

5-14 

26 

5-15 

32 

9-12 

32 

10-   6 

24 

10-   6 

24 

10-14 

20 

11-28 

16 

263 

198 

179 

145 

120 

LAKE  COCHITUATE 

93 

7-   2 

-  e 

2-18 

2-23 

15 

2-241 20 

3-30 

24 

4-10 

25 

5-   3 

31 

10-   6 

30 

10-14 

25 

11-23 

22 

11-28 

18 

11-30 

16 

280 

277 

238 

187 

156 

LAWRENCE 

92 

7-  2+ 

-  8 

2-18 

2-23 

14 

2-23 

14 

3-   9 

23 

4-  9 

27 

4-12 

32 

10-14 

29 

11-22 

28 

11-23 

22 

11-30 

14 

11-30 

14 

280 

280 

259 

227 

185 

LOWELL 

95 

7-   1 

-   7 

2-18 

2-23 

15 

2-23 

15 

3-  9 

24 

4-   9 

27 

4-10 

29 

10-13 

32 

10-14 

27 

11-23 

22 

11-30 

17 

12-  1 

15 

281 

280 

259 

188 

186 

MIDDLETON 

88 

7-  2+ 

-  a 

2-18 

2-21 

13 

2-23 

19 

2-24 

24 

3-30 

28 

4-   9 

30 

10-   6 

32 

11-23 

23 

11-23 

23 

11-30 

19 

12-10 

12 

292 

280 

272 

238 

180 

NANTUCKET   WB   AIRPORT 

78 

8-   5+ 

s 

2-18 

2-19 

9 

2-20 

19 

2-23 

23 

3-30 

25 

4-10 

30 

11-23 

32 

11-28 

26 

11-30 

20 

11-30 

20 

12-11 

13 

295 

283 

280 

243 

227 

NEW    BEDFORD 

90 

7-  1 

2 

2-18 

2-20 

16 

2-20 

16 

2-23 

22 

3-   9 

28 

4-  9 

32 

11-23 

30 

11-30 

18 

11-30 

18 

11-30 

18 

12-10 

15 

293 

283 

280 

266 

228 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT 

88 

7-  2+ 

-14 

2-18 

3-   9 

16 

3-29 

20 

4-   9 

21 

4-10 

2S 

5-14 

29 

10-   2 

32 

10-  6 

25 

10-14 

21 

11-28 

16 

11-28 

16 

264 

244 

188 

179 

141 

PLYMOUTH 

93 

7-16+ 

-   3 

2-18 

2-20 

13 

2-23 

19 

2-23 

IS 

4-10 

27 

4-10 

27 

10-14 

31 

11-23 

24 

11-23 

24 

11-30 

18 

12-  1 

14 

284 

280 

273 

227 

187 

PROVINCETOWN    3   N 

- 

- 

- 

- 

2-20 

16 

2-23 

20 

2-23 

20 

4-  9 

28 

4-15 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PROVINCETOWN   1    NW 

_ 

_ 

-   3 

2-18 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

10-20 

32 

11-30 

19 

11-30 

19 

11-30 

19 

12-11 

13 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

ROCHESTER 

90 

7-   2 

-   6 

12-13 

2-21 

13 

3-30 

18 

4-   5 

24 

5-  3 

28 

5-  4 

32 

10-   7 

29 

11-  2 

27 

11-23 

19 

11-23 

19 

12-   1 

15 

283 

238 

232 

183 

156 

ROCKPORT   1    ESE 

92 

7-  2 

-   7 

2-18 

2-23 

15 

2-23 

15 

2-24 

23 

4-   9 

27 

5-  3 

32 

11-   2 

31 

11-23 

25 

11-28 

24 

11-30 

19 

12-10 

12 

290 

280 

277 

228 

183 

SALEM  CO  AIR  STATION 

90 

7-   2+ 

-   5 

2-18 

2-20 

15 

2-23 

17 

2-24 

23 

3-   9 

25 

4-   9 

29 

10-14 

29 

11-23 

26 

11-30 

18 

11-30 

18 

12-   1 

16 

284 

280 

279 

259 

188 

SANDWICH 

91 

7-   1 

2 

2-18 

2-20 

16 

2-20 

16 

2-23 

23 

3-29 

28 

4-  9 

32 

11-   2 

32 

11-23 

27 

11-30 

20 

12-   1 

19 

12-10 

14 

293 

284 

280 

239 

207 

SHELBURNE    FALLS 

96 

7-   2 

-11 

2-11 

2-24 

11 

2-27 

20 

3-30 

23 

4-10 

26 

5-   3 

31 

10-   3 

32 

10-  6 

25 

10-14 

22 

11-28 

18 

11-30 

10 

279 

274 

198 

179 

153 

SPRINGFIELD   ARMORY 

91 

7-   2+ 

-10 

2-18 

2-23 

15 

2-23 

15 

3-   9 

21 

4-   9 

26 

4-10 

30 

10-   6 

30 

10-14 

27 

11-28 

23 

11-29 

20 

11-30 

13 

280 

279 

264 

188 

179 

STOCKBRIDGE 

88 

7-   1 

-24 

2-11 

3-   9 

15 

3-30 

19 

4-  9 

23 

5-14 

28 

5-22 

32 

10-   2 

30 

10-   6 

21 

10-   6 

21 

10-14 

20 

11-28 

12 

264 

198 

180 

145 

133 

TAUNTON 

91 

7-   2+ 

-   7 

12-14+ 

2-21 

14 

3-30 

19 

4-   5 

22 

4-10 

26 

5-  3 

30 

10-   6 

29 

10-  7 

28 

11-  2 

24 

11-23 

18 

11-30 

16 

282 

238 

211 

180 

156 

TULLY   DAM 

93 

7-  2 

-27 

2-18 

2-24 

6 

4-   5 

20 

4-10 

24 

5-  3 

28 

5-24 

32 

9-12 

31 

10-  6 

23 

10-  6 

23 

10-14 

18 

11-23 

15 

272 

192 

179 

156 

111 

TURNERS   FALLS 

95 

7-  1 

-24 

2-18 

2-23 

7 

2-23 

7 

4-   5 

24 

4-10 

25 

5-14 

32 

10-   6 

27 

10-  6 

27 

10-14 

21 

11-23 

18 

11-30 

12 

280 

273 

192 

179 

145 

WALPOLE 

90 

7-  2+ 

-  8 

12-11+ 

2-20 

6 

3-30 

20 

3-30 

20 

4-10 

25 

5-   3 

29 

10-  2 

32 

10-  6 

28 

10-14 

24 

11-23 

16 

11-23 

16 

276 

238 

198 

179 

152 

WALPOLE    1    S 

93 

7-  1 

-14 

12-11 

2-20 

4 

3-29 

20 

4-   5 

24 

4-10 

27 

5-  3 

31 

10-   6 

27 

10-   6 

27 

10-14 

23 

11-23 

19 

12-  1 

11 

284 

239 

192 

179 

156 

WEST  CUMMINGTON 

89 

7-   1 

-23 

2-11 

3-29 

14 

4-   5 

19 

4-10 

23 

5-14 

28 

5-27 

31 

9-12 

31 

10-  2 

28 

10-   6 

22 

10-14 

17 

11-28 

13 

244 

192 

179 

141 

108 

WEST   LYNN 

92 

7-  2+ 

-  6 

2-18 

2-23 

15 

2-23 

15 

3-  9 

24 

4-   9 

28 

4-11 

32 

10-   6 

32 

11-23 

23 

11-23 

23 

11-30 

16 

11-30 

16 

280 

280 

259 

228 

178 

WEST   MEDWAY 

93 

7-   1 

-10 

12-11 

2-23 

8 

3-30 

18 

4-10 

24 

5-   3 

28 

5-10 

31 

10-   2 

31 

10-  6 

25 

10-14 

19 

10-14 

19 

11-23 

15 

273 

198 

187 

156 

145 

WESTON 

92 

7-   2+ 

-   9 

2-18 

2-23 

14 

3-29 

18 

4-10 

24 

5-  3 

28 

5-   3 

28 

10-   2 

30 

10-  3 

28 

10-   6 

24 

10-14 

18 

11-23 

16 

273 

199 

179 

153 

152 

WESTOVER    FIELD 

93 

7-  1 

-  8 

12-22+ 

2-23 

13 

2-23 

13 

3-29 

21 

4-    5 

26 

5-14 

32 

10-   5 

31 

10-14 

25 

11-28 

19 

11-28 

19 

12-10 

9 

290 

278 

244 

192 

144 

WORCESTER   WB   AIRPORT 

87 

7-  1 

-12 

2-18 

2-23 

12 

3-   9 

18 

4-  9 

24 

4-  9 

24 

5-10 

30 

10-   6 

30 

10-14 

28 

11-23 

23 

11-28 

20 

11-30 

10 

280 

264 

228 

188 

149 

WORCESTER 

91 

7-  1 

-10 

2-18 

2-23 

11 

3-   9 

20 

4-  9 

24 

4-10 

26 

5-  3 

31 

10-  2 

32 

10-   6 

26 

10-14 

22 

11-23 

19 

11-30 

11 

280 

259 

188 

179 

152 

NEW   HAMPSHIRE 

BENTON 

87 

8-31 

-24 

2-18 

3-19 

16 

4-  4 

20 

4-27 

24 

5-10 

28 

5-27 

32 

9-29 

31 

10-  2 

28 

10-   6 

23 

10-14 

18 

11-23 

13 

249 

193 

162 

145 

125 

BERLIN 

92 

8-  4 

- 

- 

3-29 

16 

4-   5 

20 

4-11 

24 

5-   6 

27 

5-27 

31 

10-  2 

31 

10-  7 

27 

10-14 

22 

11-   2 

20 

11-26 

13 

242 

211 

186 

154 

128 

BETHLEHEM 

88 

8-31 

-19 

2-18 

3-10 

14 

4-   9 

20 

4-10 

22 

4-27 

25 

5-15 

29 

10-   2 

31 

10-  6 

25 

10-14 

18 

10-14 

18 

11-23 

14 

258 

188 

187 

162 

140 

BLACKWATER  DAM 

92 

9-  1+ 

-17 

2-12 

2-24 

11 

3-30 

18 

4-   9 

24 

5-   3 

28 

5-24 

30 

9-30 

30 

10-  3 

28 

10-14 

17 

10-14 

17 

11-28 

12 

277 

198 

188 

153 

129 

CAMPTON 

99 

8-31 

-26 

2-11 

3-29 

16 

3-30 

19 

5-   3 

23 

5-15 

28 

5-27 

31 

9-30 

31 

10-  3 

28 

10-   6 

22 

10-14 

16 

10-14 

16 

199 

198 

156 

141 

126 

CONCORD   WB   AIRPORT 

93 

7-  2 

-16 

2-12+ 

2-24 

15 

3-30 

20 

4-   6 

24 

5-  3 

25 

5-15 

32 

9-30 

32 

10-  6 

28 

10-13 

24 

10-14 

17 

11-23 

15 

272 

198 

190 

156 

138 

DURHAM 

94 

7-  3 

-14 

2-12+ 

3-19 

16 

3-19 

16 

3-30 

21 

4-27 

27 

5-  1 

30 

9-30 

32 

10-  6 

28 

10-14 

24 

11-23 

19 

11-28 

16 

254 

249 

198 

162 

152 

EAST  DEERING 

88 

7-  2+ 

-18 

2-12 

3-29 

15 

4-   5 

19 

5-   3 

23 

5-10 

27 

5-27 

30 

9-12 

31 

10-  2 

28 

10-13 

24 

10-14 

14 

10-14   14 

199 

192 

163 

145 

108 

FABYAN 

89 

8-31 

-28 

12-22 

3-18 

15 

5-   5 

20 

5-   6 

21 

5-27 

25 

5-31 

31 

9-  3 

26 

9-  3 

26 

10-  3 

23 

10-   6 

18 

10-14 

10 

210 

154 

150 

99 

95 

FIRST   CONN    LAKE 

85 

9-  1 

-30 

2-11 

4-   5 

14 

4-27 

17 

5-   6 

21 

5-27 

28 

5-31 

32 

9-12 

30 

9-29 

28 

10-   6 

20 

10-   6 

20 

11-  2 

14 

211 

162 

153 

125 

104 

FRANKLIN    1    NW 

94 

7-  2 

-20 

2-11 

3-29 

16 

3-30 

19 

5-   3 

24 

5-   3 

24 

5-24 

32 

10-   2 

31 

10-   5 

25 

10-14 

19 

10-14 

19 

11-23 

16 

239 

198 

164 

156 

131 

FRANKLIN   FALLS   DAM 

96 

7-  2 

-23 

2-11 

4-   5 

14 

4-   5 

14 

5-  3 

22 

5-   3 

22 

5-27 

32 

9-12 

32 

10-  2 

28 

10-   6 

24 

10-14 

16 

10-14 

16 

192 

192 

156 

152 

108 

GRAFTON 

90 

8-31 

-26 

2-11 

4-   5 

18 

5-   3 

19 

5-   3 

19 

5-27 

26 

5-31 

32 

9-   3 

30 

9-12 

28 

10-  2 

24 

10-  6 

16 

10-   6 

16 

184 

156 

152 

108 

95 

HANOVER 

90 

8-31+ 

-20 

12-22 

2-26 

14 

3-29 

19 

4-   9 

24 

5-  3 

27 

5-15 

31 

10-   2 

30 

10-  6 

25 

10-14 

22 

11-23 

16 

11-23 

16 

270 

239 

188 

156 

140 

KEENE 

93 

7-1 

-31 

2-18 

2-23 

7 

3-29 

18 

4-10 

22 

5-   3 

28 

5-24 

32 

9-29 

30 

10-  6 

22 

10-   6 

22 

10-14 

19 

11-23 

14 

273 

199 

179 

156 

128 

LAKEPOHT 

91 

8-31+ 

-13 

2-12 

2-24 

14 

3-29 

18 

4-  9 

24 

5-  3 

28 

5-   3 

28 

10-   6 

31 

10-13 

27 

11-23 

20 

11-23 

20 

11-30 

9 

279 

239 

228 

163 

156 

LANCASTER 

88 

8-31+ 

-29 

12-22 

3-29 

15 

4-   5 

17 

5-  3 

22 

5-15 

26 

5-27 

29 

9-29 

29 

10-  2 

28 

10-   6 

22 

10-   7 

IS 

10-14 

15 

199 

185 

156 

140 

125 

LEBANON   CAA    AIRPORT 

91 

7-   1 

-30 

2-18 

3-29 

16 

3-30 

18 

4-27 

24 

5-  3 

25 

5-24 

31 

9-29 

31 

10-  6 

22 

10-  6 

22 

10-14 

17 

11-22 

16 

238 

198 

162 

156 

128 

MANCHESTER 

94 

7-   2+ 

-20 

2-11 

2-24 

16 

3-29 

20 

4-   5 

23 

5-   3 

28 

5-15 

30 

10-  6 

29 

10-13 

28 

10-14 

22 

11-23 

16 

11-23 

16 

272 

239 

192 

163 

144 

MASSABESIC   LAKE 

92 

7-  2 

-23 

2-12+ 

3-30 

16 

4-   5 

19 

4-10 

22 

5-  3 

28 

5-24 

32 

9-30 

32 

10-  7 

28 

10-14 

20 

10-14 

20 

11-23 

15 

238 

192 

187 

157 

129 

MONROE   5  NME 

87 

9-  1+ 

-31 

12-23+ 

3-29 

14 

3-30 

20 

5-   3 

24 

5-   6 

26 

5-15 

30 

9-29 

31 

10-  6 

23 

10-  6 

23 

10-14 

20 

11-23 

16 

239 

198 

156 

153 

137 

MOUNT  SUNAPEE 

89 

7-  2 

-14 

2-18 

3-9 

15 

3-29 

20 

4-10 

24 

5-  3 

28 

5-15 

30 

10-   2 

31 

10-  8 

25 

10-14 

21 

11-23 

18 

11-28 

16 

264 

239 

187 

156 

140 

MOUNT  WASHINGTON 

67 

8-31 

-24 

2-10+ 

5-10 

10 

5-15 

17 

5-24 

23 

5-30 

26 

5-31 

32 

7-17 

32 

9-11 

27 

9-12 

24 

10-   2 

15 

10-  2 

15 

145 

140 

111 

104 

47 

NASHUA   8   N 

93 

7-   2+ 

-25 

2-18 

2-23 

12 

4-   5 

20 

4-10 

23 

5-   3 

27 

5-10 

30 

9-30 

32 

10-  6 

25 

10-14 

20 

10-14 

20 

11-23 

15 

273 

192 

187 

156 

143 

NORTHWOOD 

91 

7-   1 

-13 

2-10 

- 

- 

4-  9 

24 

4-27 

28 

5-   3 

30 

10-   6 

28 

10-   6 

28 

10-14 

24 

11-23 

14 

11-23 

14 

- 

- 

188 

162 

156 

PETERBORO   2    S 

89 

7-  1 

-12 

2-18 

2-23 

16 

3-29 

18 

4-   9 

22 

4-27 

27 

5-10 

30 

10-  2 

31 

10-  6 

26 

10-14 

19 

10-14 

19 

11-28 

15 

278 

199 

188 

162 

145 

PINKHAM  NOTCH 

85 

8-31 

-18 

12-21 

4-   5 

16 

4-  9 

18 

5-   3 

23 

5-10 

28 

S-27 

30 

10-   2 

32 

10-  6 

27 

10-14 

18 

10-14 

18 

11-23 

12 

232 

188 

164 

149 

138 

PLYMOUTH    1    WNW 

91 

7-  2 

-24 

2-11 

3-30 

16 

4-15 

20 

5-  3 

22 

5-15 

28 

5-27 

30 

9-  3 

32 

9-30 

28 

10-   6 

24 

10-14 

15 

10-14 

15 

198 

182 

156 

138 

99 

PORTSMOUTH 

93 

7-   2 

-  9 

2-12+ 

2-24 

16 

3-19 

20 

3-30 

21 

4-27 

27 

5-   3 

30 

10-   5 

32 

10-  6 

28 

10-14 

24 

11-23 

20 

11-30 

14 

279 

249 

198 

162 

155 

SURRY   MOUNTAIN   DAM 

92 

7-  3+ 

-31 

2-18 

3-29 

15 

4-   5 

19 

4-10 

21 

5-14 

28 

5-24 

32 

9-29 

31 

10-  6 

20 

10-  6 

20 

10-   6 

20 

10-14 

16 

199 

184 

179 

145 

128 

WEST    LEBANON 

92 

9-   1 

-23 

2-18 

2-27 

15 

4-   5 

20 

4-   6 

24 

5-  3 

26 

5-15 

32 

9-29 

32 

10-  6 

23 

10-   6 

23 

10-14 

19 

11-23 

13 

269 

192 

183 

156 

137 

WINDHAM 

93 

7-   2 

-17 

12-22 

2-23 

12 

3-30 

20 

4-10 

23 

5-  3 

26 

5-15 

31 

9-30 

30 

10-   6 

28 

10-14 

20 

10-14 

20 

11-23 

12 

273 

198 

187 

156 

138 

WOLFEBOHO   FALLS 

93 

7-   2 

-17 

2-  2 

2-24 

12 

4-   5 

20 

4-27 

23 

5-  3 

26 

5-15 

32 

10-  6 

25 

10-   6 

25 

10-14 

21 

11-26 

20 

11-28 

15 

277 

235 

179 

156 

144 

WOODSTOCK 

90 

8-31+ 

-19 

2-   2 

2-24 

24 

3-30 

19 

5-   3 

24 

5-15 

27 

5-27 

30 

9-30 

28 

9-30 

28 

10-  6 

24 

10-14 

17 

11-26 

13 

275 

198 

156 

107 

126 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND   WB   AIRPORT 

81 

7-31+ 

5 

2-18 

2-19 

11 

2-20 

19 

2-23 

22 

3-   9 

27 

4-   9 

31 

11-25 

30 

11-30 

20 

11-30 

20 

11-30 

20 

12-11 

15 

295 

283 

280 

276 

230 

GREENVILLE 

91 

7-  1 

- 

- 

- 

3-   9 

20 

3-30 

24 

4-10 

28 

4-12 

31 

10-   6 

29 

10-14 

26 

11-23 

21 

11-30 

12 

11-30 

12 

- 

266 

238 

187 

177 

KINGSTON 

89 

7-   2 

-  8 

12-11 

2-23 

16 

3-30 

18 

3-30 

18 

4-14 

26 

5-  3 

32 

10-   6 

32 

10-  7 

28 

11-  8 

24 

11-23 

19 

12-  1 

16 

281 

238 

223 

176 

156 

NEWPORT 

87 

7-   1 

-  1 

2-  2 

2-20 

15 

2-21 

20 

2-23 

21 

3-  9 

27 

4-10 

32 

11-   2 

32 

11-28 

27 

11-30 

18 

11-30 

18 

12-10 

16 

293 

282 

280 

264 

206 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

90 

7-16+ 

-  3 

2-18 

2-20 

11 

2-23 

20 

2-23 

20 

3-30 

26 

4-10 

30 

10-13 

32 

11-23 

24 

11-23 

24 

11-30 

17 

12-10 

11 

293 

280 

273 

238 

186 

VERMONT 

BELLOWS    FALLS 

92 

7-  3+ 

-22 

2-19+ 

2-24 

7 

2-27 

20 

4-  5 

22 

5-  3 

28 

5-14 

30 

10-   6 

26 

10-  6 

26 

10-14 

23 

11-23 

15 

11-23 

15 

272 

269 

192 

156 

145 

BENNINGTON  2  NW 

90 

8-31 

-28 

2-18 

3-  9 

11 

3-29 

19 

4-10 

21 

5-10 

28 

5-14 

29 

9-29 

32 

10-  2 

27 

10-   6 

19 

10-   6 

19 

11-28 

16 

264 

191 

179 

145 

138 

BLOOMFIELD 

88 

8-   5+ 

-29 

12-12 

3-29 

16 

4-27 

19 

5-   6 

23 

5-15 

26 

5-27 

29 

9-29 

31 

10-  2 

28 

10-   6 

22 

10-14 

IS 

11-23 

13 

239 

170 

153 

140 

125 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

90 

7-   1 

-18 

12-22+ 

2-26 

9 

3-10 

17 

4-  4 

24 

4-27 

26 

5-10 

32 

10-   6 

26 

10-  6 

26 

10-14 

24 

11-23 

20 

11-27 

16 

274 

258 

193 

162 

149 

CAVENDISH 

91 

8-31+ 

-26 

2-11 

4-   5 

14 

4-10 

18 

5-   3 

21 

5-27 

28 

5-30 

32 

9-12 

29 

9-29 

27 

10-  3 

23 

10-   6 

18 

10-14 

12 

192 

179 

153 

125 

105 

CHELSEA 

90 

9-  1+ 

-30 

12-23+ 

3-30 

16 

4-   6 

19 

5-  3 

23 

5-15 

28 

5-27 

30 

9-12 

31 

9-30 

28 

10-   6 

20 

10-   6 

20 

10-14 

1 

198 

183 

156 

138 

108 

CORNWALL 

93 

7-  1 

-22 

2-11 

3-10 

16 

3-13 

18 

3-29 

21 

5-  3 

28 

5-10 

30 

10-  2 

29 

10-   6 

23 

10-  6 

23 

11-23 

14 

11-23 

14 

258 

255 

191 

156 

145 

DORSET   1    S 

90 

8-31 

-26 

2-18 

3-29 

14 

3-30 

18 

4-27 

23 

5-14 

27 

5-27 

31 

9-12 

29 

10-  2 

27 

10-   6 

21 

10-14 

19 

11-23 

15 

239 

198 

162 

141 

108 

ENOSBURG   FALLS 

90 

8-31 

-28 

2-11 

3-29 

15 

4-  4 

20 

5-   6 

23 

5-15 

28 

5-27 

30 

9-29 

30 

10-  2 

28 

10-   6 

21 

10-14 

17 

11-23 

14 

239 

193 

153 

140 

125 

LEMINGTON 

- 

- 

- 

- 

3-30 

14 

5-   6 

20 

5-15 

22 

5-27 

26 

5-27 

26 

9-29 

30 

10-  2 

28 

10-  6 

23 

10-14 

17 

- 

- 

161 

144 

128 

125 

MIDDLESEX 

90 

7-  2 

-27 

2-18 

2-27 

8 

4-   5 

20 

5-  3 

24 

5-15 

28 

5-27 

32 

10-   2 

30 

10-  6 

25 

10-14 

19 

10-14 

19 

11-26 

15 

272 

192 

164 

144 

128 

HONTPELIER   CAA    AIRPORT 

87 

7-   2 

-26 

2-18 

3-19 

15 

4-   5 

20 

5-  3 

24 

5-   6 

27 

5-27 

31 

10-   2 

29 

10-  6 

28 

10-13 

22 

10-14 

17 

11-23 

16 

249 

192 

163 

153 

128 

MOUNT  MANSFIELD 

78 

8-31 

-25 

12-12 

5-  2 

16 

5-10 

18 

5-13 

23 

5-30 

25 

5-30 

25 

9-12 

32 

10-  2 

26 

10-   5 

20 

10-   5 

20 

11-  3 

15 

185 

148 

145 

125 

105 

NEWPORT 

88 

8-  3+ 

-27 

2-18+ 

3-29 

12 

4-   5 

18 

5-  6 

23 

5-15 

26 

5-27 

29 

9-29 

32 

10-  5 

28 

10-   6 

24 

10-14 

20 

11-23 

13 

239 

192 

153 

143 

125 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

91 

7-25 

-27 

2-18 

3-29 

16 

4-   5 

19 

5-  6 

24 

5-27 

27 

5-27 

27 

9-29 

31 

10-  2 

27 

10-   6 

22 

10-14 

17 

11-24 

15 

240 

192 

153 

128 

125 

READSBORO   1    SSE 

89 

7-   2 

-17 

2-18 

3-29 

16 

4-   9 

19 

4-10 

24 

5-   1 

28 

5-14 

30 

10-   2 

31 

10-  6 

25 

10-14 

22 

11-25 

20 

11-30 

7 

246 

230 

187 

158 

141 

RUTLAND 

94 

7-26 

-20 

2-18 

3-  9 

16 

3-10 

20 

4-   5 

23 

4-27 

26 

5-14 

32 

9-29 

32 

10-  6 

25 

10-14 

22 

11-23 

17 

11-28 

16 

264 

258 

192 

162 

138 

ST   ALBANS   BAY 

88 

8-31 

- 

- 

3-10 

11 

3-20 

18 

3-30 

22 

4-27 

25 

5-   6 

29 

10-14 

27 

10-14 

27 

11-  2 

22 

11-25  19| 

11-30 

8 

265 

250 

217 

170 

161 

SAINT  JOHNSBURY 

90 

8-30 

-30 

12-22 

3-10 

11 

3-30 

20 

5-   3 

24 

5-15 

26 

5-27 

30 

9-29 

32 

10-  3 

28 

10-   6 

23 

10-14   18| 

11-26 

13 

261 

198 

156 

141 

125 

SOMERSET 

81 

9-   1+ 

-26 

2-12 

4-   5 

11 

4-   9 

18 

5-   3 

24 

5-    3 

24 

5-27 

29 

9-12 

29 

10-  2 

26 

10-14 

15 

10-14 

1 

15 

10-14 

15 

192 

188 

164 

153 

108 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CONTINUED 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Nn  ENGLAND 
1958 


1 



■ 

Number  of  days 

Last  aprlog  iwir**"""*  of 

First  fall  intpinmni  of 

between   datei 

16*  or 

20"  or 

24*  or 

28*  or 

32"  or 

32"  or 

28' or 

24' or 

20*  or 

16*  or 

f. 

i 

s 

» 

|> 

Slatton 

1 

1 

J 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

J 

0 

h 

o 

b 

0 

3 

J 

d 
1 

1 

1 

1 

d 
J 

1 

1 

1 

d 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

d 

a 

2 
& 

d 
1 

1 

1 

8 
S5 

vniiaH 

94 

7-  a 

-33 

a-18 

2-24 

8 

3-29 

19 

4-10 

22 

5-  3 

27 

S-14 

30 

10-   2 

31 

10-   6 

25 

10-14 

21 

11-23 

16 

11-23 

16 

272 

239 

187 

156 

141 

WATIHBimY  1   MNB 

90 

8-  8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10-   2 

29 

10-   6 

26 

10-14 

20 

10-14 

20 

11-23 

12 

- 

- 

- 

- 

. 

WIST  BURKE 

90 

9-  1 

-34 

12-33+ 

4-27 

12 

5-  3 

20 

5-16 

23 

5-28 

28 

5-31 

32 

9-   3 

31 

9-29 

28 

10-   2 

24 

10-   6 

19 

10-14 

15 

170 

156 

139 

124 

95 

WIIJ>ER 

90 

7-26 

-31 

2-19+ 

2-27 

IS 

3-30 

19 

4-   9 

24 

5-   3 

27 

5-27 

32 

9-30 

29 

10-   6 

27 

10-14 

22 

11-23 

15 

11-23 

15 

269 

238 

188 

156 

126 

WOODSTOCK   3   SNE 

90 

7-  3+ 

-31 

2-18 

3-29 

15 

4-  6 

18 

5-   3 

23 

5-14 

25 

5-27 

32 

L 

9-29 

30 

10-  2 

27 

10-   6 

21 

10-14 

16 

10-14 

18 

199 

191 

156 

141 

125 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dee. 

Annual 

COVENTRY,    CONN. 

EVAP 
OEP 

- 

-_ 

- 

- 

- 

85.06 

B4.77 

B4.95 

B3.64 

- 

- 

-_ 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

B2121 

1618 

1645 

1633 

- 

- 

- 

- 

ROCHESTER,    lUSS. 

EVAP 
DEP 

- 

- 

- 

3.22 

3.88 

5.26 

4.70 

5.01 

3.20 

2.02 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

1709 

1539 

1197 

915 

1065 

1054 

1125 

B1133 

- 

- 

I.AniPORT   2,    N.    H. 

EVAP 
DEP 

-_ 

- 

- 

- 

- 

B5.78 

BS.14 

5.44 

B3.94 

: 

; 

-_ 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

B1666 

905 

1085 

1000 

_ 

_ 

_ 

_ 

MAX 

- 

- 

- 

- 

- 

72.0 

79.7 

80.6 

69.5 

_ 

_ 

_ 

_ 

HIN 

- 

- 

- 

- 

- 

47.8 

58.3 

56.2 

49.8 

- 

- 

- 

- 

MASSABESIC   LAKE,    N.    B. 

EVAP 

- 

- 

- 

B3.19 

B4.39 

4.86 

4.51 

5.16 

2.94 

2.26 

. 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

- 

+    .10 

-    .47 

-1.80 

+    .08 

-    .74 

-    .19 

- 

_ 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

899 

953 

904 

632 

786 

882 

1050 

- 

- 

- 

KINGSTON ,    R.    I. 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

\   ' 

- 

B3.24 

4.19 

5.25 

B5.07 

BS.08 

B3.36 

2.39 

\ 

; 

; 

See  reference  notee  following  Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

lune 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

StaHon 

and 
Depth 

s 

s 

t 

< 

1 

< 

1 

i 

1 

i 
1 

1 

< 

1 

< 

1 

< 

J 

1 

B 
a 

1 

I 
< 

3 
s 

i 

1 
J 

i 

1 

e 
tn 

1 

1 

1 

i 
1 

STORRS,  CONN. 

MEASURED  UNDER  SOD 

1-2  INCHES  (b) 

33.5 

43/28 

31.0 

35/23 

36.2 

45/34 

49.4 

66/36 

59.0 

77/45 

68.1 

83/56 

75,5 

86/66 

74.6 

85/60 

66.8 

80/54 

55.4 

70/44 

46.9 

55/35 

32.1 

36/26 

52.4 

85/23 

4  INCHES  (a) 

34.8 

44/33 

33.4 

36/27 

- 

44/  — 

49.9 

66/36 

58.8 

72/49 

68.1 

80/61 

75,5 

86/69 

74.9 

84/66 

67.4 

79/56 

56.5 

66/47 

47.7 

56/38 

32.1 

38/33 

- 

86/27 

8  INCHES  (a) 

36.2 

40/35 

33.6 

36/31 

- 

--/33 

45.3 

66/34 

54.2 

64/48 

63.5 

70/60 

70.8 

74/68 

71.4 

75/67 

65.1 

72/58 

55.2 

62/48 

47.0 

52/40 

- 

../.. 

- 

75/31 

KINGSTON.  R.  I. 

MEASURED  UNDER  SOD 

2  INCHES  (b) 

32.2 

40/29 

30.4 

32/26 

34.0 

43/31 

44.6 

39/32 

63.1 

66/42 

61.4 

74/54 

69.8 

76/62 

69.9 

78/61 

63.3 

74/53 

51.8 

61/41 

43.8 

52/35 

30.3 

41/26 

48.7 

78/26 

4  INCHES  (b) 

32.1 

38/30 

30.3 

32/28 

32.7 

41/29 

44.3 

60/32 

53.2 

64/43 

61.5 

72/52 

70.3 

76/63 

70.7 

77/64 

64.2 

73/54 

52.0 

59/42 

43.6 

51/36 

30.8 

40/28 

48.8 

77/28 

B  INCHES  (b) 

33.6 

40/32 

31.5 

33/30 

32.6 

38/31 

44.5 

54/37 

53.2 

58/48 

61.1 

66/59 

69.2 

72/68 

70.3 

74/67 

65.1 

70/59 

55.7 

60/50 

47.9 

62/40 

32.7 

38/30 

49.8 

74/30 

12  INCHES  (b) 

34.7 

40/33 

32.4 

34/30 

32.6 

37/32 

43.8 

63/37 

52.5 

57/48 

60.6 

65/58 

68.5 

71/66 

69.9 

72/68 

65.5 

70/60 

56.2 

61/51 

48.3 

52/43 

35.8 

42/33 

50.1 

72/30 

BURLINGTON  U  OF  VT. .  VT. 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH  (c) 

30,9 

38/28 

- 

.-/- 

32.6 

44/31 

45,1 

57/35 

53.4 

65/43 

62,3 

75/52 

70.0 

79/64 

70.0 

81/61 

61.3 

70/51 

49.4 

62/40 

40.3 

49/32 

31.8 

35/30 

- 

81/— 

3  INCHES  (c) 

31.2 

37/30 

- 

../- 

32.8 

42/32 

44.8 

55/3S 

53.2 

65/44 

61.8 

72/53 

69.6 

77/61 

69.8 

78/62 

61.6 

70/53 

49.6 

62/41 

40,7 

49/33 

32.4 

35/30 

- 

78/— 

10  INCHES  (c) 

32. S 

37/31 

- 

„/- 

33.2 

37/32 

43,5 

52/37 

51.6 

58/46 

69.9 

65/56 

67.3 

71/63 

68.1 

72/85 

61.4 

68/56 

50.7 

58/44 

42.3 

47/36 

33.8 

36/32 

- 

72/  — 

STORRS,  CONN,  -  Monthly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of  dally  max  and  mln  values. 

Soil  Type:   Woodbrldge  loam.  Ground  Cover:  Grass  Sod.   Instrumentation  3  Level  Bristol  Temp  Recorder, 

;  8  and  12  inches  by  taking 


KINGSTON, 


-  Monthly  averages  (3  and  4  inches)  are  obtained  by  taking  the  average  of  daily  max  and  min  \ 
the  average  of  single  dally  observations  at  5  p.m,  time. 

Soil  Type;   Brldgehampton  silt  loam.   Groupd  Cover:   Kentucky  Blue  Grass,  clipped  to  2  inches. 

Instrumentation  -  2  and  4  inch  depths  -  Thermocouple  with  Bendlx-Frlez  Recorder.   8  and  12  inch  depths  -  Standard  Soil 

Thermometers. 


BURLINGTON  U  OF  VT. ,  VT. 


obtained  by  taking  the 


Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  Blue  Grass. 

Instrunentatlpn  -  Copper-constantan  Thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


t  CHA1IGE3  m  STATION  NAMES 
OLD  NAME 


RUMFOBD  1  S 
WATERVILLE 
WATERVILLE  PUMP  STA 

MASSACHUSETTS 


RUMFOBD  1  SSE 

WINSLOW 

WATERVILLE 


May 
July 
November 


1958 
1958 
1958 


CONNECTICUT 


MAINE 
VINSLOW 


RELOCATIONS  AND  CHANGES  IN  EQUIPMENT 


All  equipment  moved  1.2  miles  E 
All  equipment  moved  250  feet  V 


May         7,  1958 
October     1,  1958 


July      10,  1958 


MASSACHUSETTS 

BOYLSTON 

BRIDGEWATER  M.  C.  I 
C0HA3SET 
PROVINCETOWN  3  N 

SOUTHBRIDGE  3  S» 

»INCHENDON 

VERMONT 
NEW  FANE 

NEW  HAMPSHIRE 


All  equipment  moved  0.8  mile  E 
Recording  gage  moved  0.2  mile  N 
All  equipment  moved  1.8  miles  SE 
Temperature  equipment  and  rain  gage 
moved  2.5  miles  SSW  to  Provincetown  1  NW 
All  equipment  moved  250  feet  WSW 


All  equipment 


ed  1.8  mile 


All  equipment  moved  0.7  mile  ESE 


All  equipment  moved  150  yards  N 


August 
May 

September 
May 

December 

August 


1,  1958 

S,  19S8 

7  1958 

5,  1958 

1~  1958 

1,  1958 


December   3 ,  1958 


eference  notes  following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
1958 


rr 

ck»r  3  I.  1.  T.  I         ) 

I      It   Alb 

r    i^ 


■/     ■ 

..  cf.  WESTERN 

I       Cor 


1/ 


=U;..y  NORTHEASTp:^ 


40''! 


r 


'•^^l 


lortb  t)«nvill< 


/d«(,»iii«   I        \^A 
_^  He  Indo*  T%U» 


Tie<Md«TOOt   >■   ''• 


r 


South   lfe*bur)r  q 
Corinth         j 


C  Chel»«.  y  tooditocfc         ^ 

'  ^    B.ih.1   3  »~~<»   '         t        I  O  PljMuth   1   m 


V 


NEW     ENGLAND. 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE   MILES 
0  10         20         30 


7STB  nniDiAii  Tin  zon 


STATION   LEGEND 


O    •  (»  Precipitation  only 

CD  Precipitation,  storage 

O  -••-<*-  Precipitation  and   Temperature 

"V"  "T"^  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 


nftthall,   N.   T.  I 


Type   of  gage- 
•    Recording; 


O    Non- recording; 
9    Both  types. 


Double  circle  combinations   indicate   the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data. 


■l^^u.   Hill   ff\ 


Cobk«a«t 

\ 

Be«cti*oo(l 


Brockton 

O  P— broY» 

■.c.r  -6- 


T  t"^  KCMMta*  ■*Mr- 

O  V 

-  >^- "f;9«k*poM*t  — -ggf  ■■■ 


\        o 

I  .       prcr?ld*itc«  IB  Airport       Vr»llWT«i 


PMb  otii  PI 


I  MM»t-e»   »J»«TolrO  Vr>^*P'"*««iia.^.^ ■ J^l«l*rook^  ^(-'"^^■^t 

•«d   PD-d   iMcrrol^  iMjp.  L*li»Try  Or/r,  •"•"   "  Airport  ^ -•  "t^— M  ' 

r»l    ■■■•rrolf  ^^^^  ^ ^9 

atMlordf'l^^-O-        _^lrtd<»port 
*^^)    l«mlk  Cm  Plut 


^e«,   I,  tT 


PstefcocM,   I.   T. 


■leoA   lalud  WB  AP 


Raatackat   n  Airport 


USCOm-WB-AktaCTllU,    ■.   c.    — 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".  . 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


II 


COWiECTICUT 

ANSONIA  0120   NEW   HAVEN  7   hi    20 

BAKERSVILLE  0227    LITCHFIELD  5   41    50 

BALTIC  0231    MEN    LONDON  17   41    97 

BAftKHAMSTED  0t99   LITCHFIELD  5   41    »6 

&EACOM    FALLS  0373   NEM   HAVEN  7    41    27 

BLOOMFIELD  0694   MARTFOfiO  5   41    50 

BRIOGCPOItT   tfB   AIRPORT  0606   FAIRFIELD  4   41    10 

SROOIU.YN  0410   HirOHAH  17   41    47 

BULLS    BRIDGC   0AM  0961    LITCHFIELD  7    41    59 

BURLINGTON  0973    HARTFORD  5   41    48 

CANDEL»#000    LAKE  1093    FAIRFIELD  7    41    29 

COCKAPCNSET    RANGER   STATION         148B   MIDDLESEX  5    41    26 

COLCHESTER  1499   NEW   LOTOON  4   41    34 

COLLINSVILLE    1    S  1535   HARTFORD  5   41    46 

COVENTRY  1689   TOLLAU)  17   41    48 

CREAM  HILL  1715   LITCHFIELD  7    41    52 

DANeuftY  1762    FAIRFIELD  7    41    23 

DAMSON   LAKE  1796   NEW   HAVEN  4    41    22 

DERBY  1844    FAIRFIELD  7    41    19 

EAST   HAVEN  2169   NEW   HAVEN  4    41    17 

EASTON   LAKE    RESERVOIR  2288   FAIRFIELD  4    41    14 

FALLS   VILLAGE  2656    LITCHFIELD  7   41    57 

GROTCH  3207   NEW   LOM)ON  17    41    21 

HARTFORD  3446   HARTFORD  5    41    46 

HARTFORD    BRAIHARD    FIELD  3451    HARTFORD  5    41    44 

HARTFORD   WB   AIRPORT  3456   KARTFORO  5    41    56 

HEMLOCKS    RESERVOIR  3583    FAIRFIELD  4   41    14 

JEWETT   CITY  3857   NEW   LONDON  17    41    38 

LAKE    KONOHDC  3989   NEW   LOfOON  4    41    24 

LAUREL   RESERVOIR  4096   FAIRFIELD  4    41    10 

HANCHESTER  4443    HARTFORO  5   41    46 

HAN5FIELD   HOLLOW  DAM  4468   TOLLAND  17    41    45 

MCAO    POrC    RESERVOIR  4599   FAIRFIELD  4    41    12 

MIODLETOWN   W8  4757   MIDDLESEX  5    41    33 

MIOOLETOWN   4   W  4767    MIDDLESEX  5   41    33 

MILFCRO  4790   NEW   HAVEN  4    41    12 

MOHAWK   RANGER    STATION  4933    LITCHFIELD  7    41    50 

MOOOUS    RESERVOIR  5018   MIDDLESEX  5    41    30 

MOUNT    CARMEL  5077   NEW   HAVEN  4   41    25 

NATCHAUG   RANGER   STATION  5125   WINDHAM  17    41    53 

NATHAN   HALE    STATE   FOREST  5131    TOLLAND  17    41    46 

NEW   HARTFORD  5262    LITCHFIELD  4    41    53 

NEW   HAVEN   we   AIRPORT  5273    NEW   HAVEN  4    4l    16 

NEWIHGTON  5285   HARTFORD  5    41    42 

NORFOLK   2    SW  5*45    LITCHFIELD  7   41    58 

NORTH    BRANFORD  5510   NEW   HAVEN  4    41    2  0 

NORTH   GUILFORD  5641    NEW   HAVEN  4    41    23 

NORWALK   GAS    PLANT  5893    FAIRFIELD  4    41    07 

NORWICH   PUe   UTIL    PLANT  5910   NEW   LONDON  17    41    32 

PACHAUG   FOREST  6131    NEW    LONDON  17    41    35 

P£0»>LES   RANGER   STATION  6239    LITCHFIELD  5   41    56 

PROSPECT  6597    NEW   HAVEN  7   41    30 

PUTWM  6645   WINDHAM  17    41    54 

PUTHAH   LAKE  6655   FAIRFIELD  4    41    05 

ROCKVILLE  6942    TOLLAND  5   41    52 

ROCKY   RIVER   DAM  6966    LITCHFIELD  7    41    35 

ROUND    POK>  7002    FAIRFIELD  4    41    18 

SALISBURY  7109   LITCHFIELD  7    41    59 

SAOGATUCK   RESERVOIR  7157    FAIRFIELD  4    41    15 

SHEPAUG   DAX  7373    LITCHFIELD  7    41    43 

SHUTTLE   »CADOW   RESERVOIR  7432    HARTFORD  4    41    39 

STAFFORD   SPRINGS  7946   TOLLAND  17    41    57 

STAMFORD    5   N  7970   FAIRFIELD  4   41    08 

STEVENSON   DAM  6065   FAIRFIELD  7   41    23 

STOfiRS  6138   TOLLAND  17    41    48 

TOflRINGTON  8436   LITCHFIELD  7    41    46 

TORRIMGTON   2  6441    LITCHFIELD  7    41    48 

TRAPP   FALLS   RESERVOIR  8488   FAIRFIELD  7   41    17 

«ATERSUflY   CITY   MALL  8911    NEW   HAVEN  4    41    34 

HATERBURY   RADIO  WBRY  6916    NEW   HAVEN  4    41    35 

HEPAWAUG   RESERVOIR  9007   NQf    HAVEN  4    41    16 

WESTBROOK  9067   MIDDLESEX  4   41    18 

WEST    HARTFORO  9162    HARTFORD  5   41    45 

WEST   HAfiTLA«)  9174   HARTFORD  5   42    00 

WMIGVILLE    RESERVOIR  9508   HARTFORD  5   41    44 

tMITNEY    LAKE  9544   NEW   HAVEN  4    41    20 

WIGMAM   RESERVOIR  9568   LITCHFIELD  7    41    40 

WILLIMANTIC  9592   WIMJHAM  17    41    43 

WOLCOTT    RESERVOIR  9759   NEW  HAVEN  4   41    37 

WOOOeWY    3   W  9783    LITCHFIELD  7    41    34 

MAINE 

AUGUSTA   AIRPORT  0273    KENNEBEC  9   44   19      69   46 

AUGUSTA   CAA   AIRPORT  0275   KENNEBEC  9   44    19      69   48 

BANGOR    DOW   FIELD  0355    PENOBSCOT  11    44    46      68    49 

BAR   HARBOR  0371    HANCOCK  4    44   23      68    12 

BELFAST  0480  WALDO  4    44    24      69    00 

BINGHAM  WYMAN   DAM  0600   SOMERSET  9   45    04      69    54 

BRA55UA    DAM  0814    SOMERSET  9    45    40      69    50 

BRIOGEWATER  0633    AROOSTOOK  4    46    26      67    51 

BRIDGTON    1    NNH  0644   CUMBERLAND  12    44    04      70   43 

BRUNSWICK  0934   CUMBEHLAW)  4    43    53      69    56 

CARIBOU   WB   AIRPORT  1175   AROOSTOOK  15    46    52       68    01 

CLAYTON   LAKE  1472   AROOSTOOK  15    46    37      69   32 

COftimA  1626    PENOBSCOT  11    44    57      69    13 

CUPSUPTIC   STOREHOUSE  1756    OXFORD  1    45    01      70    51 

DAMARISCOTTA   MILLS  1823    LINCOLN  4    44    08      69   31 

EAGLE    LAKE    3    SW  2111    AROOSTOOK  4   47    00      68    39 

EASTPORT  2426   WASHINGTON  4   44    55      66    59 

EAST    SANGCRVILLE    5    SE  2442    PISCATAQUIS  11    45    08      69   16 

EAST    WlhfTHROP  2539   KENNEBEC  9   44   19      69    54 

ELLSWORTH  2620   HANCOCK  4   44   32      68    26 

EUSTIS    7   NW  2705    FRANKLIN  9   45   17      70   35 

FARMINGTON  2765    FRANKLIN  9   44    40      70   09 

FORT    FAIRFIELD  2868   AROOSTOOK  15   46    48      67    46 

FORT    KENT  287B   AROOSTOOK  15   47    15      66   36 

CAROINER  3046    KENNEBEC  9   44   13      69   47 

CILCAD  3110   OXFORD  1    44   24      70    56 

GRAND   LAKE    STREAM  3261    WASHINGTON  14   45    11       67    4B 

GREENVILLE  3353    PISCATAQUIS  9  45   27      69   35 

HIRAM   2    S  3800   OJNBERLANO  13   43    51       70   48 

HOULTON  CAA   AIRPORT  3892    AROOSTOOK  1 S   46    07      67   48 

MOULTOH   1    NE  3897   AROOSTOOK  1 5    46    08      67    50 

JACKMAN  4066    SOMERSET  9    45    37      70   16 

JONCSBOfiO  4183    WASHINGTON  4    44    39      67   39 

LEWISTON  4566   APOROSCOGGIN  1    44    06      70   14 

LONG   FALLS   DAM  4781    SOMERSET  9   45    14      70   12 
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MIDDLE   DAM 

5261 

OXFORD 

1 

44    47 

70    55 

1500 

53 

2 

MILLINOCKET 

5304 

PENOBSCOT 

11 

45    39 

68    42 

388 

11 

14 

1    2    3  C 

MILLINOCKET   CAA   AIRPORT 

5309 

PENOBSCOT 

11 

45    39 

68    41 

405 

11 

11 

1   2   3 

MOOSEHEAD 

5460 

SOMERSET 

9 

45   35 

69   43 

1028 

27 

2 

•OLD   TOWN   CAA   AIRPORT 

642  5 

PENOBSCOT 

11 

44    57 

68    40 

124 

11 

11 

1    2   3 

•ORONO 

6430 

PENOBSCOT 

11 

44    52 

68    42 

115 

61 

88 

1    2  3 

ORONO   2 

6435 

PENOBSCOT 

11 

44    53 

68    41 

120 

C 

PORTLAND 

6900 

CUMBERLAND 

4 

43    40 

70  15 

65 

85 

91 

1    2   3 

PORTLAM)   WB   AIRPORT 

6905 

CUMBERLAND 

4 

43   39 

70  19 

61 

11 

11 

1    2    3   C 

PRESQUE    ISLE 

6937 

AROOSTOOK 

15 

46   39 

68    00 

606 

46 

46 

1    2  3 

RIPOGENUS   DAM 

7174 

PISCATAQUIS 

11 

45   53 

69   11 

965 

33 

39 

1   2    3 

ROCKLAND 

7250 

KNOX 

4 

44   06 

69   07 

40 

20 

20 

1    2   3 

ROCKLAND    1    W 

7255 

KNOX 

4 

44   06 

69   08 

30 

C 

ROXBURY 

7315 

OXFORD 

1 

44    40 

70  36 

72  0 

12 

I  MAC 

2 

RUMFORD    3    SW 

7325 

OXFORD 

1 

44    31 

70   34 

674 

11 

19 

12   3 

tRUMFORO    1    S 

7330 

OXFORD 

1 

44    32 

70  33 

600 

58 

64 

1    2    3  C 

SAN FORD    2    NNW 

7479 

YORK 

4 

43  28 

70    47 

280 

6 

6 

1    2  3 

skowhegan 

7827 

SOMERSET 

9 

44    46 

69   43 

166 

C 

SOUTH   ANOOVER 

7940 

OXFORD 

1 

44    36 

70  44 

660 

13 

2 

SOUTHWEST   HARBOR    3    SSE 

83  01 

HANCOCK 

>* 

44    14 

68   18 

15 

C 

SQUA    PAN   DAM 

8398 

AROOSTOOK 

15 

46   32 

68   20 

610 

2 

30 

1    2    3 

SWANS    FALLS 

8641 

OXFORD 

44    02 

70   59 

400 

C 

THE    FORKS 

8721 

SOMERSET 

9 

45  20 

69   58 

570 

51 

2 

UNITY 

8936 

WALDO 

9 

44    35 

69   20 

530 

10 

10 

1    2    3 

UPPER    DAM 

8942 

OXFORD 

1 

44    52 

70   52 

1484 

72 

2 

tWATERVILLE    PUMP   STA 

9151 

KENNEBEC 

9 

44   33 

69  39 

89 

54 

62 

JULY 

1    2    3 

WEST    BUXTON   2    NNW 

9314 

YORK 

13 

43    42 

70  37 

150 

6 

6 

12    3 

WEST    ENFIELD 

9360 

PENOBSCOT 

11 

45    14 

68    39 

180 

3 

2 

WINSLOW 

9626 

KENNEBEC 

9 

44    33 

69   38 

90 

54 

62 

JULY 

1    2    3 

WOODLAND 

9891 

WASHINGTON 

14 

45    09 

67   24 

140 

32 

41 

1    2   3 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

0049 

BERKSHIRE 

8 

42    39 

73    06 

750 

36 

36 

1    2    3 

AWERST 

012  0 

HAMPSHIRE 

5 

42   24 

72   32 

210 

73 

123 

1   2    3   C 

ASHBURNHAM 

0190 

WORCESTER 

10 

42    39 

71    63 

1190 

18 

2 

ASHLAND 

0218 

MIDDLESEX 

42    18 

71    28 

227 

68 

2 

ATHOL    3    E 

02  57 

WORCESTER 

5 

42    35 

72    10 

1000 

27 

BARRE    FALLS   DAM 

0408 

WORCESTER 

5 

42    25 

72    02 

910 

JULY 

C 

BEDFORD 

0535 

MIDDLESEX 

4 

42    28 

71    17 

135 

2 

2 

12   3 

BEECHWOOO 

0551 

NORFOLK 

4 

42    13 

70   49 

40 

74 

2 

BELCHERTOWN 

0562 

HAMPSHIRE 

5 

42    17 

72    21 

556 

16 

2 

BIRCH   HILL   DAM 

0666 

WORCESTER 

5 

42    38 

72    07 

840 

19 

19 

1    2   3   C 

BLUE   HILL 

0736 

NORFOLK 

4 

42    13 

71    07 

640 

73 

72 

1   2    3  C 

•BOSTON  WB   AIRPORT 

0770 

SUFFOLK 

If 

42    22 

71    02 

15 

118 

141 

1    2  3  C 

BOYLSTON 

0801 

WORCESTER 

10 

42    21 

71    43 

63  0 

62 

2 

BRIDGEWATER    M.C.I, 

0840 

PLYMOUTH 

4 

41    57 

70    57 

60 

C 

BROCKTON 

0860 

PLYMOUTH 

* 

42    03 

71    01 

80 

65 

65 

1    2  3 

BUFFUMVILLE    DAM 

0998 

WORCESTER 

17 

42    07 

71    54 

500 

OCT 

C 

CAMBR lOGE 

1097 

MIDDLESEX 

4 

42    23 

71    07 

60 

JULY 

C 

TCHARLES    RIVER    VILLAGE 

1323 

NORFOLK 

4 

42    16 

71    16 

140 

1 

MAR 

2 

CHARLTON   MASONIC   HOft 

1345 

WORCESTER 

17 

42    08 

71    58 

980 

2 

2 

1    2    3 

CHATHAM   LTSTA 

1376 

BARNSTABLE 

* 

41    40 

69    57 

36 

10 

14 

2 

CHESTERFIELD 

1436 

HAMPSHIRE 

5 

42    23 

72    51 

1360 

36 

2 

CHESTNUT   HILL 

1447 

SUFFOLK 

4 

42    20 

71    10 

124 

73 

85 

1   2    3 

CLINTON 

1561 

WORCESTER 

10 

42    24 

71    41 

398 

58 

71 

1   2    3 

COHASSET 

1562 

NORFOLK 

4 

42    14 

70   48 

50 

11 

11 

1    2    3 

COLDBROOK 

1589 

WORCHESTER 

5 

42    23 

72    03 

680 

37 

2 

EAST    PEPPERELL 

2369 

MIDDLESEX 

10 

42    40 

71    35 

210 

3 

2 

EAST   WAREHAM 

2451 

PLYMOUTH 

4 

41    46 

70   40 

18 

33 

33 

1    2    3 

EDGARTOWN 

2  501 

DUKES 

4 

41   2  3 

70  31 

20 

12 

12 

1    2    3 

FALL   RIVER 

2642 

BRISTOL 

4 

41    42 

71    10 

190 

66 

66 

1    2    3 

FITCH8URG   2    S 

2806 

WORCESTER 

10 

42    34 

71    46 

400 

72 

94 

1    2    3 

FBAM INGHAM 

2975 

MIDDLESEX 

10 

42    17 

71    25 

170 

73 

83 

1    2    3 

FRANKLIN 

2997 

NORFOLK 

4 

42     06 

71    24 

320 

36 

2 

GARDNER 

3052 

WORCESTER 

5 

42    35 

71    59 

1110 

40 

2 

GROTON 

3270 

MIDDLESEX 

10 

42    36 

71    35 

320 

51 

2 

HAROWICK 

3401 

WORCESTER 

5 

42    21 

72    12 

950 

47 

2 

HATCHVILLE 

3471 

BARNSTABLE 

4 

41     37 

70  32 

70 

40 

2 

HAVERHILL 

3505 

ESSEX 

I  0 

42    46 

71    04 

60 

58 

63 

1    2   3 

HEATH 

3549 

FRWKLIN 

5 

42    40 

72   49 

1430 

36 

2 

HOLYOKE 

3702 

HAMPDEN 

5 

42    13 

72    36 

90 

60 

2 

HOOSAC    TUNNEL 

3713 

BERKSHIRE 

5 

42    41 

72    58 

800 

26 

29 

1    2    3 

HUBBA BOSTON 

3772 

WORCESTER 

5 

42    29 

72    00 

1030 

36 

2 

HYANNIS    3   NE 

3821 

BARNSTABLE 

41    41 

70  15 

45 

50 

63 

1    2    3   C 

IPSWICH 

3676 

ESSEX 

42    40 

70   52 

30 

37 

2 

JEFFERSON 

3931 

WORCESTER 

10 

42    22 

71    54 

820 

60 

2 

KHIGHTSVILLE    DAM 

3965 

HAMPSHIRE 

5 

42    17 

72    52 

630 

19 

19 

1    2    3   C 

LAKE    COCHITUATE 

4  012 

MIDDLESEX 

4 

42    19 

71    23 

146 

70 

107 

1    2    3 

LAWRENCE 

4105 

ESSEX 

10 

42    41 

71    10 

57 

73 

98 

1    2    3 

LOWELL 

4313 

MIDDLESEX 

10 

42    39 

71    18 

90 

72 

133 

1    2   3 

MANSFIELD 

4449 

BRISTOL 

42    03 

71    12 

200 

47 

2 

MENOON 

4667 

WORCESTER 

* 

42    05 

71    34 

440 

6 

C 

KIDDLEBORO 

4711 

PLYMOUTH 

4 

41    53 

70   54 

50 

72 

2 

MIDDLETON 

4744 

ESSEX 

4 

42    36 

71    01 

100 

32 

32 

1    2    3 

MILFORD 

4760 

WORCESTER 

4 

42    10 

71    31 

280 

43 

2 

MILLBURY 

4771 

WORCESTER 

4 

42    12 

71    45 

330 

29 

2 

MONTAGUE    CITY 

4903 

FRANKLIN 

5 

42    35 

72   35 

130 

55 

2 

MOUNT   WACHUSET 

5077 

WORCESTER 

10 

42    29 

71    53 

2000 

7 

JUNE 

2 

NANTUCKE'.    WB   AIRPORT 

5159 

NANTUCKET 

41    15 

70  04 

43 

72 

65 

1    2    3  C 

NEEDHAM 

5203 

NORFOLK 

4 

42    16 

71     16 

140 

1 

MAR 

2 

NEW   BEDFORD 

5246 

BRISTOL 

/t 

41    39 

70   55 

90 

74 

145 

1   2   3  C 

NEWBURYPORT 

5285 

ESSEX 

** 

42    50 

70   55 

20 

27 

2 

NEW   SALEM 

5306 

FRANKLIN 

5 

42    26 

72    21 

890 

16 

2 

NORTHefllDGE 

5514 

WORCESTER 

42    07 

71    40 

300 

86 

2 

NORWOOD 

6004 

NORFOLK 

4 

42    11 

71    13 

145 

1 

2 

PELHAM 

6251 

HAMPSHIRE 

5 

42    23 

72   24 

1150 

16 

2 

PEMBROKE 

6262 

PLYMOUTH 

* 

42    01 

70  49 

60 

41 

2 

PERU 

6311 

BERKSHIRE 

5 

42    27 

73    04 

1900 

38 

2 

PETERSHAM    4   N 

6322 

WORCESTER 

5 

42    32 

72    11 

1090 

45 

2        C 

PITTSFIELO   WB   AIRPORT 

6414 

BERKSHIRE 

7 

42    26 

73   18 

1153 

40 

64 

1    2    3  C 

PLAINFIELD 

642  5 

HAMPSHIRE 

5 

42    31 

72    55 

1650 

39 

2 

PLYMOUTH 

6466 

PLYMOUTH 

4 

41    59 

70  42 

26 

31 

72 

1    2    3 

prim: ETON 

6644 

WORCESTER 

10 

42    27 

71    52 

1050 

69 

2 

PROVINCETOWN   3    N 

6676 

BARNSTABLE 

4 

42    04 

70   13 

40 

16 

16 

HAY 

1    2    3 

PROVINCETOWN   1    NW 

6661 

BARNSTABLE 

4 

42    04 

70  12 

30 

17 

17 

1    2    3  C 

QUABBIN    INTAKE 

6699 

WORCESTER 

5 

42    22 

72    17 

660 

16 

2 

ROCHESTER 

6938 

PLYMOUTH 

4 

41    47 

70   55 

60 

B 

8 

6 

12   3    4 

ROCKPORT    1    ESE 

6977 

ESSEX 

4 

42    39 

70  37 

80 

53 

54 

1   2   3  C 

SALEM   CG   AIR    STATION 

7124 

ESSEX 

4 

42    32 

70   52 

40 

6 

8 

1    2   3 

SANDWICH 

7190 

BARNSTABLE 

4 

41    46 

70  30 

20 

13 

13 

1    2   3 

SEGREGANSET 

7293 

BRISTOL 

4 

41    50 

71    07 

35 

17 

2 

SHELBUHNE    FALLS 

73  70 

FRANKLIN 

5 

42    36 

72   44 

400 

27 

44 

1    2    3 

SOUTMBRIOGE    3    SW 

7627 

WORCESTER 

17 

42    03 

72    05 

720 

47 

2 

SOUTH   EGREMOMT 

7692 

BERKSHIRE 

7 

42    10 

73    25 

743 

52 

2 

SPOT    POND 

8030 

MIDDLESEX 

4 

42    27 

71    06 

160 

59 

2 

SPRINGFIELD   ARMORY 

8046 

HAMPDEN 

5 

42    06 

72    35 

199 

61 

61 

1    2    3 

STERLING 

8154 

WORCESTER 

10 

42    27 

71    48 

490 

61 

2 

STERLING    3   NW 

6159 

WORCESTER 

10 

42    28 

71    46 

690 

C 

STOCKBRIDGE 

6181 

BERKSHIRE 

42    17 

7S    19 

850 

28 

38 

1    2    3 
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TAUNTON 

8367 

BRISTOL 

^ 

41    54 

71    04 

20 

72 

B5 

1    2    3 

TULLY   DAM 

8573 

WORCESTER 

5 

42    3  9 

72    13 

686 

9 

9 

1    2   3 

TURNERS    FALLS 

8580 

FRANKLIN 

5 

42    36 

72    33 

2  00 

63 

63 

1    2    3 

WALPOLE 

8755 

NORFOLK 

I, 

42    11 

71    15 

2  00 

11 

11 

1    2    3 

WALPOLE    1    S 

8760 

NORFOLK 

4 

42    08 

71    15 

2  00 

8 

8 

1    2    3 

WARE 

8793 

HAMPSHIRE 

5 

42    16 

72    15 

410 

18 

2 

WARE    2 

8798 

HAMPSHIRE 

5 

42    16 

72    18 

640 

38 

2 

WASHINGTON   2 

8843 

BERKSHIRE 

5 

42    22 

73    09 

1940 

2         C 

WEBSTER 

6918 

WORCESTER 

17 

42    03 

71    53 

465 

77 

2 

WEST    8R1MF1ELD 

9093 

HAMPDEN 

5 

42    10 

72    16 

375 

C 

WEST    CUMMIN6T0N 

9136 

HAMPSHIRE 

5 

42    29 

72    58 

1161 

16 

16 

1    2    3 

WESTFIELO 

9191 

HAMPDEN 

5 

42    06 

72    42 

250 

- 

2 

WEST    LYNN 

92  69 

ESSEX 

4 

42    28 

70    59 

120 

2 

2 

12   3 

WEST   NEDWAY 

9316 

NORFOLK 

3 

42    08 

71    26 

210 

2 

2 

1    2    3 

WESTON 

9360 

MIDDLESEX 

4 

42    23 

71    19 

220 

39 

59 

1    2    3 

WEST    OTIS 

9371 

BERKSHIRE 

5 

42    11 

73    09 

1390 

46 

2 

WESTOVER    FIELD 

9381 

HAMPDEN 

5 

42    12 

72    33 

240 

16 

16 

1    2    3 

WEST    RUTLAND 

94A2 

WORCESTER 

5 

42    22 

71    59 

900 

31 

2 

WINCHENDON 

9770 

WORCESTER 

5 

42    42 

70    05 

860 

64 

2 

WORCESTER   WB   AIRPORT 

9923 

WORCESTER 

* 

42    16 

71    52 

986 

11 

11 

1    2    3   C 

WORCESTER 

9926 

WORCESTER 

4 

42    18 

71    49 

62  8 

65 

116 

1    2    3 

NEW   HAMPSHIRE 

BENTON 

0675 

GRAFTON 

5 

44    06 

71    53 

1340 

8 

18 

1   2    3 

BERLIN 

0690 

COOS 

1 

44   29 

71    10 

1110 

59 

64 

1    2    3 

BETHLEHEM 

0703 

GRAFTON 

5 

44    17 

71    42 

1470 

63 

65 

12    3 

BLACKWATER   DAM 

0741 

MERRIMACK 

10 

43    19 

71    43 

480 

10 

14 

1    2    3   C 

BOW   GARVINS    FALLS 

0834 

MERRIMACK 

10 

43    10 

71    31 

217 

18 

2 

BRADFORD 

0910 

MERRIMACK 

10 

43    15 

71    58 

1000 

19 

2 

BRISTOL 

0998 

GRAFTON 

10 

43    36 

71    43 

430 

C 

CAMPTON 

1099 

GRAFTON 

10 

43    52 

71    38 

660 

9 

18 

1    2    3 

CANNON   MOUmAIN 

1187 

GRAFTON 

5 

44    10 

71    42 

4000 

7 

2 

CENTER   HARBOR 

1339 

BELKNAP 

10 

43    43 

71    28 

660 

1 

2 

CLAREMOWT 

1552 

SULLIVAN 

5 

43    23 

72    21 

420 

12 

2 

CONCORD   WB   AIRPORT 

1663 

MERRIMACK 

10 

43    12 

71    30 

339 

73 

104 

1    2    3   C 

DIXVILLE    NOTCH 

2  023 

COOS 

1 

44    52 

71    20 

1650 

27 

2 

DUBLIN 

2136 

CHESHIRE 

10 

42    54 

72    04 

1320 

15 

2 

DURHAM 

2174 

STRAFFORD 

't 

43    08 

70   56 

73 

6^ 

64 

1    2    3   C 

EAST   DEERING 

2284 

HILLSBORO 

10 

43    04 

71    49 

787 

11 

11 

1    2    3 

EASTMAN   FALLS   DAM 

2427 

MERRIMACK 

10 

43    2  7 

71    40 

330 

19 

2 

ERROL 

2  842 

COOS 

1 

44    47 

71    08 

1280 

72 

2        C 

FA BY AN 

2898 

COOS 

1 

44    16 

71    27 

1620 

10 

10 

12    3 

FIRST    CONN   LAKE 

2999 

COOS 

5 

45    06 

71    17 

1660 

40 

40 

1    2    3 

FITZWILLIAM   3    SW 

3024 

CHESHIRE 

5 

42    45 

72    11 

1200 

19 

2 

FRANKLIN    1    NW 

3177 

MERRIMACK 

10 

43   27 

71    40 

390 

57 

56 

1    2    3 

FRANKLIN   FALLS   DAM 

3182 

MERRIMACK 

10 

43   28 

71    39 

430 

15 

15 

1    2    3   C 

GILMANTON 

3359 

BELKNAP 

10 

43    25 

71    25 

960 

15 

2 

GRAFTON 

3530 

GRAFTON 

10 

43    34 

71    57 

940 

* 

1    2    3 

GREENVl LLE 

3656 

HILLSBORO 

10 

42    46 

71    48 

830 

3 

2 

HANOVER 

3850 

GRAFTON 

5 

43    42 

72    17 

603 

73 

116 

1    2   3   C 

HILLSBORO   2    W 

4062 

HILLSBORO 

10 

43    07 

71    57 

750 

C 

HUDSON 

4234 

HILLSBORO 

10 

42    47 

71    26 

160 

C 

JEFFERSON 

4314 

COOS 

5 

44   25 

71    28 

1400 

19 

2 

KEENE 

4399 

CHESHIRE 

5 

42    56 

72    17 

490 

65 

66 

1    2    3 

LAKE PORT 

4475 

BELKNAP 

10 

43    33 

71    28 

562 

20 

101 

1    2  3 

LAKEPORT    2 

4480 

BELKNAP 

10 

43    32 

71    28 

52  0 

10 

7 

2        4 

LANCASTER 

4556 

COOS 

5 

44   29 

71    34 

910 

3 

17 

1    2    3 

LANDAFF 

4568 

GRAFTON 

5 

44   11 

71    54 

96  0 

C 

LEBANON   CAA   AIRPORT 

4656 

GRAFTON 

5 

43    38 

72    19 

562 

14 

14 

1    2    3 

LINCOLN 

4732 

GRAFTON 

10 

44    03 

71    40 

830 

37 

2        C 

MAC   OOWELL   DAM 

5013 

HILLSBORO 

10 

42    54 

71    59 

965 

9 

2        C 

MANCHESTER 

5072 

HILLSBORO 

10 

43    00 

71    28 

170 

37 

83 

1    2   3 

MARLCW 

5150 

CHESHIRE 

5 

43    07 

72    12 

1180 

8 

2 

MASSABESK   LAKE 

5211 

HILLSBORO 

10 

42    59 

71    24 

250 

18 

18 

18 

12    3   4 

MILAN  7  N 

5400 

COOS 

1 

44   40 

71    13 

llbO 

43 

2 

MILFOHO 

5412 

HILLSBORO 

10 

42    49 

71    39 

300 

15 

2 

MONROE    5   NNE 

5500 

GRAFTON 

5 

44    19 

72    00 

680 

27 

26 

1    2    3 

MOUNT    SUNAPEE 

5629 

^€RRIMACK 

5 

43    20 

72    04 

1310 

1 

1 

1    2    3 

MOUNT    WASHINGTON 

5639 

COOS 

1 

44    16 

71    IB 

6262 

25 

25 

1    2    3   C 

NASHUA    3   N 

5712 

HILLSBORO 

10 

42    48 

71    29 

125 

74 

74 

1    2   3 

NELSON 

5730 

CHESHIRE 

5 

42    59 

72    08 

152  0 

14 

INAC 

2 

NEW   DURHAM 

5780 

STRAFFORD 

10 

43    26 

71    10 

540 

C 

NEWPORT 

5868 

SULLIVAN 

5 

43    22 

72    10 

700 

28 

2 

NORTH   CHICHESTER 

5982 

MERRIMACK 

10 

43    15 

71    23 

360 

3 

2 

NORTHWOOO 

6368 

ROCKINGHAM 

If 

43    12 

71    09 

570 

3 

3 

1    2    3 

OTTER    8R00K   DAM 

6550 

CHESHIRE 

6 

42    57 

72    14 

680 

0 

SEPT 

2        C 

PETERBORO    2    5 

6697 

HILLSBORO 

10 

42    51 

71    57 

1000 

10 

10 

1    2   3 

PINKHAM  NOTCH 

6818 

COOS 

13 

44   16 

71    15 

2000 

28 

29 

1    2    3   C 

PITTSBURG    RESERVOIR 

6856 

coos 

5 

45    03 

71    23 

1350 

C 

PLYMOUTH   1    WNW 

6945 

GRAFTON 

10 

43    46 

71    43 

670 

7 

7 

1    2    3 

PCRTSMOUTH 

6980 

ROCKINGHAM 

4 

43    04 

70   47 

40 

5 

5 

12    3 

SOUTH   OANBURY 

7967 

MERRIMACK 

10 

43    29 

71    53 

690 

- 

17 

2 

SOUTH   LYNOEBORO 

8081 

HILLSBORO 

10 

42    53 

71    47 

649 

15 

2 

SOOTH   WEARE    1    SE 

8194 

HILLSBORO 

10 

43    03 

71    42 

590 

15 

2 

SUNAPEE 

8502 

SULLIVAN 

5 

43    23 

72    05 

1040 

15 

C 

SURRY   MOUNTAIN    DAM 

8539 

CHESHIRE 

5 

43    00 

72    19 

540 

10 

19 

1    2   3  C 

TROY 

8741 

CHESHIRE 

5 

42    49 

71    11 

1000 

6 

SEPT 

2 
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or  closed 

Station 

i 
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1 
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1 
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5 

2 
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tables 

WALPOLE   2 

8855 

CHESHIRE 

5 

43    05 

72    26 

430 

7 

2 

WARREN   1    SE 

8685 

GRAFTON 

10 

43    55 

71    53 

700 

15 

C 

WEST    HENNIKER 

9291 

MERRIMACK 

10 

43    10 

71    51 

480 

3 

2 

WEST    LEBANON 

9318 

GRAFTON 

5 

43    38 

72    19 

550 

27 

27 

1    2    3 

WEST    RUMNEY 

9474 

GRAFTON 

10 

43    49 

71    51 

610 

19 

2 

WHITEFIELD 

9618 

COOS 

5 

44    23 

71    36 

1045 

19 

2 

WINCHESTER 

9726 

CHESHIRE 

5 

42    46 

72    23 

450 

C 

WINDHAM 

9740 

ROCKINGHAM 

10 

42    47 

71    19 

174 

10 

10 

12   3 

WOLFEBORO   FALLS 

9865 

CARROLL 

10 

43    36 

71    12 

520 

16 

47 

12   3 

WOODSTOCK 

9940 

GRAFTON 

10 

43    59 

71    41 

720 

16 

16 

1    2    3 

YORK    POND 

9966 

COOS 

5 

44   30 

71    20 

1500 

27 

2 

RHODE    ISLAND 

BLOCK     ISLAND   WB   AIRPORT 

0896 

NEWPORT 

i, 

41    10 

71    35 

110 

78 

81 

1    2    3   C 

GREENVILLE 

3306 

PROVIDENCE 

4 

41    53 

71    34 

420 

12 

20 

1    2    3 

KINGSTON 

4266 

WASHINGTON 

4 

41    29 

71    32 

100 

69 

69 

2 

1    2    3    4   G 

NEWPORT 

5215 

NEWPORT 

l^ 

41    29 

71    18 

60 

1 

1 

1    2    3 

NEWPORT   WATER   WORKS 

5225 

NEWPORT 

4 

41    30 

71    IB 

10 

C 

PROVIDENCE   WB   AIRPORT 

6698 

PROVIDENCE 

4 

41    44 

71    26 

55 

9 

9 

1    2    3    C 

WOGNSOCKET 

9423 

PROVIDENCE 

** 

41    59 

71    29 

160 

3 

2         C 

VERMONT 

BAR  RE 

033  7 

WASHINGTON 

2 

44    14 

72    33 

600 

21 

2 

BELLOWS    FALLS 

0499 

WINDHAM 

5 

43    09 

72    27 

300 

11 

51 

12    3 

BENNINGTON   2    NW 

0563 

BENNINGTON 

9 

42    54 

73   13 

610 

7 

1    2    3 

BETHEL 

0660 

WIM)SOR 

5 

43    50 

72    38 

540 

14 

MAY 

2 

BETHEL    2 

0661 

WINDSOR 

6 

43    50 

72    38 

7  50 

1 

MAY 

2 

BLOOMFIELD 

0690 

ESSEX 

5 

44   46 

71    36 

940 

50 

51 

1    2    3    C 

BURLINGTON   UNI    OF   VT 

1076 

CHITTENDEN 

2 

44   28 

73    12 

400 

G 

BURLINGTON   WB   AIRPORT 

1081 

CHITTENDEN 

2 

44   26 

73    09 

331 

70 

117 

1    2    3    C 

CANAAN 

1213 

ESSEX 

5 

45    00 

71    32 

1020 

19 

2 

CAVENDISH 

1243 

WINDSOR 

5 

43    23 

72    35 

800 

53 

54 

1    2    3 

CHELSEA 

1360 

ORANGE 

5 

43    59 

72    27 

870 

79 

71 

1    2    3 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

2 

43    41 

72    57 

1030 

12 

2 

CORINTH 

1565 

ORANGE 

5 

44    02 

72    17 

1140 

C 

CORNWALL 

1580 

ADDISON 

2 

43    57 

73    13 

340 

61 

71 

1    2    3 

DANVILLE 

1715 

CALEDONIA 

2 

44   24 

72    08 

1204 

3 

2 

DORSET    1    S 

1766 

BENNINGTON 

2 

43    14 

73    06 

980 

18 

18 

1    2    3 

ENOSBURG   FALLS 

2769 

FRANKLIN 

2 

44    52 

72    45 

422 

62 

62 

1    2    3 

ESSEX    JUNCTION 

2828 

CHITTENDEN 

2 

44    30 

73    07 

270 

21 

2 

GILMAN 

3341 

ESSEX 

5 

44    25 

71    43 

860 

27 

2 

GRAFTON 

3400 

WINDHAM 

5 

43    11 

72    37 

1190 

C 

HIGHGATE    FALLS 

3914 

FRANKLIN 

2 

44    56 

73    03 

150 

c 

HUNTINGTON    CENTER 

4052 

CHITTENDEN 

2 

44   17 

72    58 

700 

3 

2 

L EM  I NOT ON 

4603 

ESSEX 

5 

44    54 

71    31 

1025 

15 

15 

12    3 

MANCHESTER    CENTER 

4882 

BENNINGTON 

8 

43    11 

73    02 

900 

4 

2         C 

MARSHFIELD 

4985 

WASHINGTON 

2 

44   25 

72    16 

1150 

21 

2 

MAYS   MILL 

5029 

WINDHAM 

5 

42    45 

72    45 

900 

44 

2 

MC    INOOE    FALLS 

5044 

CALEDONIA 

5 

44    15 

72    03 

448 

26 

2 

MIDDLESEX 

5132 

WASHINGTON 

2 

44    18 

72    40 

459 

37 

37 

1    2    3 

MONTPELIER    CAA   AIRPCBT 

5278 

WASHINGTON 

2 

44   12 

72    34 

1122 

12 

12 

1    2    3 

MORRISVILLE 

5366 

LAMOILLE 

2 

44    34 

72    36 

600 

C 

MOUNT   MANSFIELD 

5416 

LAMOILLE 

16 

44    32 

72    49 

3960 

5 

5 

12    3 

NEWFANE 

5492 

WINDHAM 

5 

43    00 

72    39 

470 

16 

2         C 

NEWPORT 

5542 

ORLEANS 

16 

44    56 

72    12 

766 

28 

28 

1    2    3    C 

NORTH   DANVILLE 

5632 

CALEDONIA 

5 

44   28 

72    07 

1140 

1 

2 

NORTHFIELD   NORWICH   UNI 

5733 

WASHINGTON 

2 

44    08 

72    40 

840 

71 

71 

1    2    3    C 

PERU 

6335 

BENNINGTON 

5 

43    14 

72    54 

16  30 

19 

2 

PLYMOUTH   UNION 

6446 

WIM3S0R 

5 

43    32 

72    44 

1220 

3 

2 

READING   HILL 

6746 

WINDSOR 

5 

43    31 

72    34 

1500 

19 

2 

READSBORO   1    SSE 

6  761 

BENNINGTON 

5 

42    45 

73    02 

1122 

8 

36 

1    2    3 

ROCHESTER 

6893 

WINDSOR 

5 

43    52 

72    48 

860 

29 

2 

RUT  LAM) 

6995 

RUTLAND 

2 

43    36 

72    58 

62  0 

42 

42 

1    2    3 

SAINT   ALBANS    BAY 

7026 

FRANKLIN 

2 

44    48 

73    10 

105 

2 

2 

1    2    3 

SAINT    JOHNSBURY 

70  54 

CALEDONIA 

5 

44   25 

72     00 

711 

64 

64 

1    2    3    C 

SALISBURY 

7098 

ADDISON 

2 

43    54 

73    06 

370 

12 

2 

SEARSSURG   MOUNTAIN 

7142 

BENNINGTON 

5 

42    50 

72    57 

2360 

32 

2 

SEARSBURG   STATION 

7152 

WINDHAM 

5 

42    52 

72    65 

1660 

33 

2         C 

SOMERSET 

7401 

WINDHAM 

5 

42    58 

72    57 

2090 

46 

46 

1    2    3 

SOUTH   LONDONDERRY 

7617 

WINDHAM 

5 

43    11 

72     49 

1030 

19 

2 

SOUTH   NEWBURY 

7646 

ORANGE 

5 

44   04 

72    05 

374 

14 

2 

SPRINGFIELD 

7954 

WINDSOR 

5 

43    16 

72   2  7 

300 

17 

OCT 

2 

ST0CK6RIDGE 

8057 

WINDSOR 

5 

43    47 

72    45 

740 

c 

TUNBRIOGE 

9483 

ORANGE 

5 

43    55 

72    2  9 

620 

15 

INAC 

2 

TYSON 

6512 

WINDSOR 

5 

43    29 

72    42 

1080 

C 

UNION   VILLAGE   DAM 

9556 

ORANGE 

5 

43    48 

72    16 

463 

9 

2         C 

VERNON 

8600 

WINDHAM 

5 

42    46 

72    31 

229 

8 

60 

1    2    3 

WAITSFIELD    1    S 

8644 

WASHINGTON 

2 

44    11 

72    51 

790 

3 

2 

WAR0S80R0 

8747 

WINDHAM 

5 

43    03 

72    47 

980 

18 

2 

WATERBURY    3    NNW 

8905 

WASHINGTON 

2 

44   22 

72    46 

470 

17 

JUNE 

2 

WATERBURY    1    NNE 

8915 

WASHINGTON 

2 

44   21 

72    45 

875 

1 

1 

JUNE 

1    2    3 

WEST    BURKE 

9099 

CALEDONIA 

5 

44   39 

71    58 

900 

10 

28 

12    3 

WHITE   RIVER   JUNCTION    1    N 

9691 

WINDSOR 

5 

43    39 

72    19 

360 

44 

2 

WHITINSHAM    3   W 

9735 

WINDHAM 

5 

42    47 

72    55 

1450 

35 

2 

WILDER 

9764 

WINDSOR 

5 

43    41 

72    18 

370 

14 

38 

1    2    3 

WOODSTOCK   3    ENE 

9984 

WINDSOR 

5 

43    38 

72    28 

660 

67 

90 

1    2    3 
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Additional  laforaatlon  r«rardl&f  tta«  cliakt*  of  He*  BBClaod  m^j  be  obtaloed  bj  vrltlos  to  the  State  CllaatotOBlBt  for  Rortbern  aod  Central  Nev  England  (Haln' 
tUaaachusatta)  at  Veatbar  Bureau  Office,  IMO  Poat  Office  Bulldlog.  Boatoo  9.  Maaaacbuaatta,  or  to  the  State  Cllaatologlat  for  Southern  Hew  England  (Connect 
Bureau  Airport  Station,  tlndaor  Locka,  CooDectlcut,  or  to  any  Voatber  Bureau  Office  oaar  rou. 

Dalesa  otbarvlae  Indicated,  dt^nalonal  unlta  uaad  la  tbla  ballatla  are:   Temperature  la  *T;    precipitation  and  evaporat 1 

Svaporatloa  la  aeaaured  la  tbe  standard  Weather  Bureau  tjrpe  pan  of  4  foot  dlaaeter  unleaa  othervlse  shown  by  footnote  fo 
•ad  VlQd"  Table  refer  to  extr«»ea  of  teaperature  of  water  to  pas  aa  recorded  during  24  hours  ending  at  tlae  of  ot>servBtl 

Cttaatologleal  dlTialoaa,  ootliaed  on  tbe  aapa  lo  tbla  bulletin  became  effective  with  data  for  January  1957. 

rigurea  aad  lettara  follovlog  tbe  atatlon  aaaa,  auch  aa  12  SSW,  ladlcate  dlataace  lo  allea  and  direction  froa  the  poat  office. 

Qelajad  data  and  correctloaa  will  be  carried  la  tbe  Juoe  and  Deceaber  laauea  of  Cllaatologlcal  Data. 

-   Ho  record. 
ft   Mount  Vaalilngton,  Ksw  Haapablre  not  uaed  In  cosputlag  averagea  or  eztresea  for  State  or  Section. 

*  Alao  later  date  (datea)  or  aontha. 

•  Asount  included  In  following  aeaaureaeat. 

#  Tberaosetcra  are  generally  expoaod  lo  a  abalter  located  a  fe*  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  indlcatea  that  the  thenoaeters  are  exposed  In  a  shelter  located 
on  tbe  roof  of  a  building. 

B  Adjuated  to  a  full  aonth. 

C  Data  for  recorder  atatlona  denoted  by  "C"  In  the  Befer  to  Tablea  column  of  the  Station  lodoa  are  proceaaed  for  special  purpoaea  aod  publlahed  lo  "Hourly  Precipitation  Data".   Leogth 

of  rex:Drd  for  rwcorder  -  ooly  atatlona  aay  be  found  In  the  annual  iaaue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

I  Aaoust  la  wholly  or  partially  estimated. 

G  la  tba  "Refer  to  Tablea"  column  of  tbe  Station  Index  the  letter  "G"  Indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

■  Oaa  or  more  daya  record  alaaing;  If  average  value  ia  entered,  leas  than  10  days  record  la  miasing.   See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  dally  record, 

S  Stora^  precipitation  station.   Data  will  be  published  in  the  July  or  August,  or  delayed  data  December  issue  of  Climatological  Data. 

T  Trac^,  ao  amount  too  small  to  aeaaure. 

T  lacludss  total  for  previous  aonth.   T  lo  annual  column  meana  total  Is  for  a  two-year  period. 

lafor— tloa  eoncernlng  the  blatory  of  cbangea  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  la  tbe  publication  "Subetatloo  History"  for  He*  Eogland, 
Tbat  pmblloattoo  may  be  obtained  from  tbe  Superintendent  of  Documents,  Goveromeot  Printing  Office,  Washington,  25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  Inforatitloii  for  regular  Weather  Bureau 
statlooa  aav  be  found  in  tbe  lateat  annual  Issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  aa  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subacrlptloo  Price:   20  ceots  per  copy,  monthly  aod  annual;  S2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.   Remittancea  and  correapondeoce  regarding  subaerlptlons  should  be  sent  to  tbe  Superintendent  of  Documents,  Goveromeot  Prlotlng  Office,  Washington- 25,  D.  C. 
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